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PREFACE 

Equilibrium thermodynamic properties for pure carbon dioxide are presented in 
tabulated and graphical form for temperatures from 100 K to 25000 K and pressures from 
40 mN/m2 to 1 GN/m^. Properties include pressure, temperature, density, enthalpy, 
speed of sound, entropy, molecular weight ratio, specific heat at constant pressure, spe- 
cific heat at constant volume, isentropic exponent, and species mole fractions. 
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INTRODUCTION 


The free-energy minimization method of references 1 and 2 for determining thermo- 
chemical equilibrium properties of arbitrary gases and gas mixtures may be employed as 
a subroutine in a variety of real-gas computations. One example of such usage is refer- 
ence 3 where the equilibrium normal- shock and shock-tube solutions for carbon dioxide 
are presented. Unless the inputs to the free-energy minimization method are pressure 
and temperature, an iterative procedure is necessary which requires considerably more 
computer time. For real-air computations (ref. 4), this problem was avoided by employ- 
ing a magnetic tape containing thermodynamic properties of air over a wide range of 
conditions and by using appropriate tape search routines to interpolate for the desired 
thermodynamic properties. A similar tape has been generated for the thermodynandc 
properties of carbon dioxide. The corresponding species mole fractions are stored on 
two additional tapes. This report presents the data recorded on these tapes in the form 
of tables and charts. These data are for temperatures from 100 K to 25000 K and pres- 
sures from 40 mN/m^ to 1 GN/m^. 

Unpublished tables for thermodynamic properties of pure carbon dioxide were gen- 
erated by Perry A. Newman of the Langley Research Center a decade ago. However, 
these unpublished tables are more restrictive in range of conditions than the present 
tables and do not include mole fractions. Charts for equilibrium properties of carbon 
dioxide are included in reference 5 for temperatures to 25000 K. In the present study, 
the 10 species used in reference 5 (e“, C, C"*", C++, O, 0+, 0++, O 2 , CO, and CO 2 ) were 
supplemented by 6 additional species (o", Oj, O 2 , C", C 2 , and CO+). Hence, the pres- 
ent results are believed to provide more accurate and detailed mole fractions for carbon 
dioxide than reference 5. Also, provision of tables as well as charts is a worthwhile con- 
venience, particularly in regions where curves on the charts overlap and for the 16 mole 
fractions. 


SYMBOLS 


speed of sound, m/s 


Cy 

h 


specific heat at constant pressure, kJ/kg-K 


specific heat at constant volume, kJ/kg-K 


specific enthalpy, J/kg 


% 





p pressure, N/m2 

R universal gas constant, 8.31434 kJ/kmole-K 

s specific entropy, kJ/kg-K 

T temperature, K 

W molecular weight, kg/kmole 

Wq molecular weight of undissociated carbon dioxide, 44.011 kg/kmole 

Z kmole of dissociated carbon dioxide per kmole of undissociated carbon 

dioxide, Wq/W 

>'£ isentropic exponent, 

p density, kg/m 3 

CONVERSION FACTORS AND CONSTANTS 

Conversion factors between the International System of Units (SI) and U.S. i astomary 
Units (ref. 6) for the quantities presented in the present tables and charts are as follows: 

1 N/ni2 = 9.8692 x lO"® atm = 1.4504 x 10-4 psi = 2.0885 x lQ-2 lbf/ft2 

1 kg/m3 = 6.2428 x 10“2 lbm/ft3 = 1.9403 x 10-3 slug/ft3 

1 J/kg = 1 m2/s2 = 10.764 ft2/s2 = 4.3021 x 10-4 Btu/lbm 

1 m/s = 3.2808 ft/s = 2.2369 mph 

Physical constants appearing herein are 

Pq = 101.325 KN/m2 

Wq = 44.011 kg/kmole 
aQ = 259.15 m/s 
Pq = 1.9626 kg/m 3 
Tq = 273.15 K 
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CALCULATION OF THERMODYNAMIC PROPERTIES 

The thermochemical equilibrium procedure of references 1 and 2, which is based 
upon the Gibbs free-energy minimization method, was used to generate the present 
results. Oissociation and first and second ionization are included. Basic assumptions 
are as follows: 

(1) Th j mixture is composed of ideal gases (intermolecular force effects are 

neglected) 

(2) For diatomic species, the rigid-rotor harmonic-oscillator model is used with 

vibrational- rotational corrections 

(3) Only electronic levels with principal quantum number less than cr equal to 5 

are included 

For each given pressure and temperature combination, the free energies for the 
individual species are computed from partition functions of statistical mechanics. The 
equilibrium composition is then obtained by minimization of the free en rgy. The species 
used in the present computations for carbon dioxide are e”, O, O'*", O", O 2 , Og, Og, C, 

C+, C’*"*', C“, CO, CO+, CO 2 , and C 2 . Accurate heat-of-formation and spectroscopic input 
data are important for the individual species used in the free-energy minimization proce- 
dure; therefore, a listing of these data is presented in the appendix for the 16-species 
CO 2 model employed in the present calculations. In references 2, 7, and 8, accuracies 
associated with the procedure of references 1 and 2 are discussed for gases other than 
CO2. 

The method of references 1 and 2 will result in an ill-conditioned matrix when two 
components, such as atomic carbon and atomic oxygen, are completely consumed by one 
species for some temperature. For CO 2 , this occurs at low temperatures. In the pres- 
ent computations, this ill-conditioned matrix was avoided by adding extra molecular oxy- 
gen in the twelfth significant figure of the initial estimate of the O 2 species concentration. 
Extra oxygen in the fifth significant figure was used for initial estimates. Although no 
appreciable effect on computed thermodynamic properties at low temperatures was 
observed for this amount of oxygen, several of the mole fractions deviated from expected 
values. The amount of oxygen used to avoid the ill-conditioned matrix was decreased 
until the effect on computed mole fractions became insignificant; thereby, a concentration 
value of 10"^^ resulted. For the present study, iterations on the species concentration 
(number of kmoles of a species per mass of mixture) were continued until the absolute 
value of each concentration changed by less than 10"^^ between successive iterations. 

This iterative criterion is referred to in reference 1 as the absolute criterion. A rela- 
tive criterion was also employed to prevent termination of the Relations while a minor 
species was still changing by as much as 0. 1 of its previous value. 

3 





DISCUSSION OF TABLES AND CHARTS 


In table I, equilibrium thermodynamic properties for carbon dioxide are presented 
for a range of p/p^ from 4 x 10" to 1 x 10^ and are arranged in groups of constant 
pressure. The temperature is varied within the group in increments of 100 K for tem- 
peratures from 100 K to 8000 K and 200 K for temperatures from 8000 K to 25000 K; 
only computed results corresponding to densities within the approximate range 10"® 
to 10 ^ Po are tabulated. The rows in the upper portion of each tabulation, for a given 
p/Pqi identified by letters (FORTRAN symbols) which are defined in terms of the 
symbols adopted in this report in the following table: 


FORTRAN symbol Thermodynamic property 


P/PO 

T 

RHO/RHO-0 

H/RTO 

S/R 

A/AO 

Z 

CP/R 

CV/R 

GAMMA 


P/Po 

hWo/RTo 

sWo/R 


CpWo/R 

CyWo/R 


Constants used to nondimensionalize these thermodynamic properties are given in the 
sections "Symbols” and "Conversion Factors and Constants." Mole fractions correspond- 
ing to the thermodynamic properties tabulated in table I for various p/p^ are presented 
in table H. All 16 species were computed for each combination of pressure and tempera- 
ture. Headings of the rows in the upper portion of each tabulation, for a given P/Pq, 
identify the 16 species by FORTRAN symbols. 

Charts illustrating computed thermodynamic properties and mole fractions (corre- 
sponding to tables I and n, respectively) are presented in figures 1 and 2, respectively. 

In these figures, thermodynamic properties and mole fractions are plotted as a function 
of temperature for various values of pressure (lO"® 5 ^ = lO^V The figures were gener- 


ated by machine, and linear line segments were used to connect adjacent data points. The 
symbols are used merely to identify the curves and do not represent all the individual data 
points computed. 
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CONCLUDING REMARKS 

Equilibrium thermodynamic properties and species mole fractions for pure carbon 
dioKide are presented in tabulated and graphical form for temperatures from 100 K to 
250(j0 K ami pressures from 40 mN/m2 to 1 GN/m^. Properties include pressure, tem- 
lierature, density, enthalpy, speed of sound, entropy, molecular weight ratio, specific heat 
at constant pressure, specific heat at constant volume, isentropic exponent, and species 
(e-, O, 0+ 0++, O", 02, Oj, O 2 , C, C+, C++, C“, CO, CO+, CO 2 , and C 2 ) mole fractions. 
These results were generated by use of the free>energy minimization procedure discussed 
in NASA TN D-3538 and NASA TN D-3540 and were stored on magnetic tapes. 

Lai^ley Research Center 
National Aeronautics and Space Administration 
Hampton, Va. 23665 
May 20, 1976 
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APPENDIX 


HEATS OF FORMATION AND SPECTROSCOPIC CONSTANTS 
FOR 16-SPECIES CO 2 MODEL 

The accuracy associated with the computation of thermodynamic properties and 
species mqle fractions using the free-energy minimization method of references 1 and 2 
is dependent upon the spectroscopic constants and heat-of-formation inputs. Because 
of the importance of such input data, a listing of the input cards for the 16-species 
CO 2 model (e‘, O, 0+ 0++, O', O 2 , Oj, 0“, C, C+, C++, C", CO, C0+, CO 2 , and C 2 ) used 
in the computations herein is presented in this appendix. For each species i, the first 
card contains (1) the chemical symbol for species i, (2) the integer number of electronic 
levels for species i, (3) the flag for species i (which is zero for a monatomic species, 

1 for a diatomic species, or 2 for a triatomic species), (4) the flag to call a debug sub- 
routine, (5) the molecular weight of species i, (6) the standard heat of formation of 
1 mole of species i at 0 K, in ergs/mol, and (7) the symmetry number for species i. 
The cards immediately following the first card for a given species contain the degeneracy 
of the energy level followed by the energy of the electronic level of the species in cm“^, 
for all electronic levels considered. For diatomic or triatomic species, an additional 
card for each electronic level considered is included which contains for the given level 
(8) the rotational spectroscopic constant, (9) the vibrational-rotational spectroscopic con- 
stant, (10) the vibrational spectroscopic constant, (11) the anharmonic vibrational spectro- 
scopic constant, aiid (12) the maximum vibrational quantum number. (These last five 
parameters are used to compute partition fimctions for the species.) In the listing, the 
location of the decimal point in noninteger numbers is before the first digit (i.e., 
22142400+04 means 2214.24). As an example, the listing for CO is broken down as 
follows: 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

cn 7 j 0 _i j TR1 ^''''. + 1 •» ioonnooo+01 


Degeneracy and energy of 
first level 


) n o 0 r a + o 1 
\ 3-' "onm ‘' + OJ 

'Energy of third level 


rsr\r.'^nr'rr.^^r 
n 0 4. 0 1 
63831 + 


Degeneracy and energy of 
second level 


f) 1 + 

J "CCOC0C + ''l 


B 601 TSOn-fOR 


Degeneracy of 
third level 
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(8) 

(9) 

(10) 

(11) 

(12) 

19313999+01 

1 7480999-91 

21702109+94 

1 3461 009+92 

41 

1681 09l^^ + 9 1 

1 P99090''-9 1 

1 7302599+94 

1 44+9909+92 

29 

1 3319n9r' + 0 1 

1 69099 '9-9 1 

12189999+94 

95990900+91 

31 

126l59n-+oi 

1 799C9‘' 9-91 

1 1 377909+94 

76240999+91 

37 

1611 5999+9 1 

9?2P099''-9 1 

1 51 S61 99+94 

1 7250899+n2 

21 

2975''99'' + r- 1 

.3399C0''9-9 1 

2 1 9R''999 + ,'^4 

1 3476909+92 

49 

10610999+91 

270999 ~■'^--^l 

29829709+94 

1 29929nn+n2 

42 


Note that electrons e~ are treated as atomic species. The internal partition function 
for an electron is the spin degeneracy. Thus, the electron has a "ground- state" degener- 
acy of 2 and no electronic excitation states. Inputs for the 16 species were obtained from 
references 1, 9, and 10. The listing for the present 16-species CO 2 model is as follows; 


aooooooo+oi 
o ?8 0 

50000000+0 ; 
22700000+03 
50O0000P+0 \ 
86630000+05 
30000000+01 
97488000+05 
90000000+01 
1021 16C0+06 
25000000+02 
10386900+06 
15000000+02 
10700000+06 
0 + 30 O 

40000CA0+01 
404650nri+05 
1200000'i+n2 
1957100'^+06 
26OOO0r>0 + 02 
23000000+06 
18^00000+02 
24B0n000+C6 
44C000O0+02 
25600000+06 
72OCO0PO+O2 
27000000+06 
0 ++ 70 0 
900COOOO+01 

43184000+05 

9OO0C0yO+0 1 

19708700+06 

9OC0000O + CI 1 

3O3C000O+06 

1000nnn;;+n2 

3433O3OO+O6 

460C0CiO0 + C 2 

38000000+06. 

55800000+03 

43''0opof',706 


0 54847000-03 

00000000+00 
0 16000000+02 


00000000+00 00000000+00 
24674100+13 OOOOOOOO+OO 


OOOOOOOO+OC 

50000000+01 

73768000+05 

90C00P00+O1 

96226000+05 

15000000+02 

10000000+06 

30000000+01 

10286530+06 

150O0O00+O2 

1054 0800+06 


30000000+01 
I586f •'00 + 05 
30000-00+01 
88630000+05 
36000000+02 
99094000+05 
15000000+02 
10241200+06 
15CC0000+02 
10400000+06 
e;6000000+02 


15900000+03 

10000000+01 

75795000+05 

50000000+nl 

97420000+05 

90000‘'00+Cl 

10114000+06 

50C00000+01 

10290800+06 

25000000+C2 

10600000+06 


10000000+01 
33792000+05 
1 5000000+02 
95476000+05 
15000000+02 
99680000+05 
50000000+01 
10266200+06 
90000000+01 
10538500+06 
56000000+02 


1S99900P+R2 15603890+14 09000000+00 


noonooon+oo 
12000000+02 
18549009+06 
20009090+ni 
21?8990.'« + n6 

80000ono + 'i2 
23969009+06 
60000000+01 
25400000+06 
1 8900099+02 
26150009+96 
1420.9090 + 93 


1 0000000+02 
12009000+06 

60000009+01 

20394200+06 
;?09 OOOOO+n 1 
23270009+06 
400.'0000+02 
25039000+06 
84O0COO0+O2 
25810000+06 
16600000+03 
27650000+06 


26820900+05 

10000000+02 

18900000+06 

42000900+02 

22685100+06 

16900900+02 

24550900+06 

32900000+02 

25550000+06 

iooonooo +02 

26550000+06 

240O0900+02 


60000000+01 
16599000+06 
20990000+0 1 
20760000+96 
24000000+02 
233900 '+06 
2O0000O0+02 
25190000+06 
1 1600000+03 
25930000+06 
13400000+. 3 
28300000+06 


1 5Q99oon+02 


4P4 79960+1 4 


OOOOOCOO+00 


OOOOOOOO+OO 
50000990+01 
I42383"0+06 
TOOoooor+'ii 
28390009+06 
1 OOOOOOO+ol 
33290009+06 

9000CO00+91 

3650OOCO+O6 

62000009+02 

4n34;o.'io+o6 

48CnC990+o2 


590O0000+91 

60312000+05 

50000000+01 
21945990+06 
26000000+92 
31380100+06 
15000000+02 
35020009+06 
48OC000O+02 
39490000+06 
72r ;oC90 + 02 
43890000+06 


20271000+05 
15900900+02 
187O49O0+06 
12000000 + 0 ? 
29400900+96 
50000000+02 
3387 JOOO+06 
12000900+92 

3795OOOO+O6 

90990000+02 

42500900+96 

15999900+02 


1 0000000+01 
1 2005000+06 
3P90O0O0+01 
27000000+06 
14000000+02 
32700000+06 
1 0000000+01 
3575OOOO+O6 
15800000+03 
39809000+06 
31 100000+03 
44271000+06 
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0-100 16OC10O0+Oa 10941000+13 00000000+00 

60000000+01 OOOOOOOO+OO 

0 ? 6 1 0 ^32000000+02 OOOOOOOO + OO 20000000+01 

30000000+01 00000000+00 20000000+01 78824000+04 lOOCOOOO+01 

13120000+05 30000000+01 35710000+05 10000000+01 36212700+05 

30000000+01 49363100+05 

14457000+01 15800000-01 15803600+04 12070000+02 26 

14264000+01 17100000-01 15093000+04 12900000+02 29 

14004000+01 18200000- 01 1437i6900+04 13950000+02 25 

10500000+01 35700000-01 81900000+03 22500000+02 8 

82600000+00 20500000-01 650«*0000+03 17030000+02 9 

81900000+00 11000000-01 70036000+03 80000000+01 21 

02+ 4 1 0 31999000+02 11628080+14 20000000+01 

40000000+01 onoOOOOO+fiC BOnoOOOO+01 31500000+05 40000000+01 

38300000+05 AOOOOOOO+01 48100000+05 

16722000+01 19800000-01 18764000+04 16530000+02 28 

1104700C+01 15800000-01 10356900+04 10390000+02 24 

10617000+01 19100000-01 90000000+03 13400000+02 16 

12873000+01 22100000-01 11967700+94 17090000+02 17 

02- 3 1 0 32001000+02 -96232000+12 20000000+01 

40000000+01 00000000+00 4O0n0000+0i 13400000+05 4O000000+01 

24200000+05 

IPOOO^OO+Ol 16000900-9). 13000009+04 14000900+O2 29 

97000000+00 17000000-01 99000000+03 15000000+02 16 

9200C000+0C 27000909-01 560000o0+03 13000000+02 10 

C 30 0 0 12011 000+02 71123800+13 OOOOOOOO+OO 

90000000+01 00000000+00 50000000+01 10194000+05 10000000+01 

21648000+05 50000000+01 33735000+05 90000000+ * 60360000+05 

■30000000+01 61982000+95 15000000+02 64O90000+C 30000000+01 

66858000+05 15000000+02 69700000+05 3 OOOOOOO+O. 70744000+05 

gOOOOOOO+Cl 71365000+05 5 OOOOOOO+OI 72611000+05 10000000+01 

73976000+05 900000no+oi 75256000+05 50000900+01 77681000+05 

90000000+01 781300CO+05 21C00C00+02 78230000+05 1 8000000+02 

78320000+05 lOOOOOOO+og 78600000+05 90000000+01 79318000+05 

Itj0009p0+02 9 O 4 OOC.QO + 95 12OO000C + 02 81290000+05 50000000+01 

81770000+05 lOOOOnr.o + 01 82252000t05 53000000+02 83800000+05 

’.0300000+03 84000000 + 05 30090000+32 84940000+05 60000000+01 

85400009+05 5 O 3 OOOCO +93 86400000-<05 19000000+02 86500000+05 

C+ 3C 0 0 12910000+02 ’7971B20+14 OOooOOOO+OO 

6C00090'''+0 1 ocnooi, 99*00 12O0O00O+02 4303090C+05 10000000+02 

74931009+05 29C00090+01 96494000+05 6 OOOOOOO+OI IOI 8 OOOO+O 6 

60009009+01 11065090+9f 20000000+01 11490000+06 20000000+01 

11653890+06 14999090+02 11940000+06 690909oo+ol 13179100+06 

12000000 + 02 1 358Cn00 + '’'6 20000000 + 02 13600000+06 40000000+01 

142C240:+C6 10090090*92 14555100+06 10000900+02 15046500+06 

20900000+01 15723409+96 60909000+01 16252200+06 1200O000+02 

16700909+06 10000090+02 16BI240O+06 29900900+02 16890000+06 

29''C0099 + 01 I7334P0O + 06 60990000 + 01 17529300+06 16900000+02 

178359no+o6 92000 '00 + 92 17900000+96 260^9090 + 02 1829000O+06 

4000On9<i + ni I 8466*300+06 1 2900000+02 1 8645000+96 10000000+92 

18860009+06 309O0O9O+92 19550009+06 200900 O 0+02 19657200+06 
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C++ 30 I 

1 ooooco':+c I 
1 r)23'3ino+n6 
loooonoo+01 

24717000+06 
1 *in'^0'^''f' + 02 
3nQl cor>!^ + 06 
61 OOOOnO+02 
32R000o'+r6 
1 3OCO0nO+i“- 2 
3432*1600+06 
7oo0noof' + n 1 
381 50r;0C+06 

C- 1 

60000OC0+0 1 

CO 7 

n;oooooo+o 1 
5638C0n0+05 
3ocono''^+c 1 
1931 3000+0 1 
168l00nr, + ni 
1 331000'' + ') 1 
1261 =oon+n 1 
161 16OO0+01 
20780000+0 1 
19610000+01 
C0+ 3 

20000000+01 
45633500+05 
1977200C+01 
15P94000+0 1 
17999O0O+01 
C02 1 

j 0000001 + 0 1 

39O60000+00 

66733C00+03 

ooicoroi+oo 

C2 « 

lonoooon+0 1 

62435000+04 

18189000+01 

16312000+01 

14972000+01 

16156000+01 


000+02 41492250+14 oOrOOOOO+OC 

gonoocno+oi 52360 '>oi+o 5 30 oonooo 4 oi 

sOOOQOOO+Ol 14587500+06 
23816100+06 10000000+01 
90000000+01 25966200+06 

276R4300+A6 i >S000 00n+fi2 
200^000+02 31870000+06 

32421200+06 120COOOO+02 

15000000+02 33762600f06 

34 1 "6800+06 30000000+01 
ft' '00Q1+0? 34660000+06 

37660000+06 I80000t,0 + 02 

34000000+02 38600000+06 


1 374200O+O6 
30000000+01 
25893100+06 

e;iOOOOOO + r) 1 

31 1 72100 + 06 
ftOnnoOOO+01 
33300000+06 
7G00000O+O1 
345C0C00+06 
1 2000000+02 
38434500+06 


0 12or 

OOOOCOOO+00 
oooOOnoo+0 1 
18252000+06 

30000r.no + 01 
P6<^o600o + i 6 
1 ooiiion+i 1 
32255C0 "i + O6 
31 000001 + O2 
340O000<i + O6 
30000000+02 
34800001+06 
1 30OO100+O2 

0 12012000+02 
OOOOOOO-I + OC 

0 20011000+02 -11381300+13 

0O00OO'0 + '»C 60000000 + 01 

ftooicnoo+il 61784600+05 20000000+01 

83831001 + 05 Iio0000') + Ol 86917800+05 

17480100-01 21702100+04 13461000+02 

19300100-01 17.392500 + 04 14470000+02 

16000O0O-01 12180000+04 95000000+01 

17000000-01 11377900+04 76240000+01 

22290000-01 15156100+04 17250500+O2 

33000001-01 21980000+04 13476000+02 

27000000-01 20820700+04 I2OO2000+02 


58994400+13 OOOOOOOO+OO 

I'ooooooo+ni 

48473900+05 30000000t01 

64746500+05 

41 
29 
31 
37 
21 
40 

42 

0 28!" 10000 + 02 12383670+14 lOnOOCOO + Ol 

OOOOCOOn+00 40000000+01 20407500+i5 20000000+01 


18960000-01 
1 9420100-01 
30250000-01 
1 4411 1 

o o '' 1 n 1 'I + 1 0 
220OCO0O-O2 
10000000+00 
23493001+14 
0 24022 

00000000+00 
20000000+01 
1 8300000-01 
1 681 0000-01 
1 6320000-01 
1 71 80100-01 


22142401+04 15164111+02 30 

15620600+04 13531000+02 28 

l734!)00+04 27=27000+02 15 

010+02 -39314610+13 20P0O00O+11 

66733000+03 00000000+00 13428600+14 

OOOOOOOO+OO 
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6.5176*00 

5.5176*00 

1.1816*00 

i 

1.100E»03 

1.9876-06 

-1.5196*02 

6.6736*01 

1.9086*00 

1.0006*00 

6.6856*00 

5.6836*00 

1.1766*00 

1.2001*03 

1.S21E-06 

-1.6966*02 

6.5336*01 

1.9876*00 

1.0006*00 

6.9676*00 

5.9596*00 

1.1696*00 

>. 

1.300E*03 

1.680E-06 

-1.6676 *02 

6.5916*01 

2.0576*00 

1.0016*00 

7.6666*00 

6.6126*00 

1.1566*00 


l.«00E*03 

1.5576-06 

-1.6376*02 

6.6526*01 

'.1166*00 

1.0036*00 

•9.3176*00 

8.2136*00 

1.1336*00 

i 

1.3006*03 

1.686E-06 

-1.3976*02 

6.7286*01 

2.1716*00 

1.0096*00 

1.3076*01 

1.1286*01 

1.1076*00 


l.600E*03 

1.3356-06 

-1.3366*02 

6.8366*01 

2.2366*00 

1.0236*00 

2.0586*01 

1.8826*01 

1.0856*00 


1.7306*03 

1.222=-06 

-1.2396*02 

6.9956*01 

2.3266*00 

1.05 26*00 

3.3866*01 

3.1036*01 

1.0736*00 


1.8006*03 

1.09 76 -06 

-1.0806*02 

5.2636*01 

2.66 76*00 

1.1076*00 

5.6366*01 

6.9366*01 

1.0686*00 






P/PO - 

9.006-06 






T 

R*40/RHO-0 

H/RTO 

S/R 

A/AO 

2 

CP/R 

CV/R 

GANNA 


1.0006*02 

2.6596-05 

-1,7186*02 

3.3166*01 

6.2716-01 

1.0006*00 

3.5126*00 

2.5126*00 

1.3986*00 


2.0006*02 

1. 2306-05 

-1,7056*02 

3.564 6*01 

8.7026-01 

1.0006*00 

3.891E*00 

2.8916*00 

1.3556*00 


3.0006*02 

8.198E-06 

-1.8906*02 

3.7356*01 

1.0626*00 

1.0006*00 

5.4756*00 

3.575E*0O 

1.2886*00 


6.0006*02 

6.1696-06 

-1.5726*02 

3.8706*01 

1.1876*00 

1.0006*00 

5.9886*00 

3.988E*00 

1.2526*00 

; 

5.0006*02 

6.9 196-04 

-1.653E*02 

3.9856*01 

1.3156*00 

1.0006*00 

5.3656*00 

5.38*6*00 

1.2296*00 


6.0006*02 

6.099E-05 

-l.433E*02 

6.0856 *01 

1.6316*00 

1.0006*00 

5.5866*00 

5.5856*00 

1.2136*00 

ft 

7.0006*02 

3.5136-06 

-1.4 126*02 

6.1746*01 

1.5386*00 

1.0006*00 

5.9536*00 

5.9536*00 

1.2026*00 


8.000k*02 

3.0766-08 

-1.5906*02 

6.2576*01 

1.6296 *00 

1.0006*00 

5.1756*00 

5.1756*00 

1.1936*00 


9.0006*02 

2.7336-06 

-1.567E*02 

6.3316*01 

1.7336*00 

1.0006*00 

6.3586*00 

5.3586*00 

1.1876*00 


1.0006*03 

2.6596-08 

-1.5636*02 

6.3996*01 

1.8236*00 

1.0006*00 

8.5176*00 

5.5156*00 

1.1616*00 


1.100<:*03 

2.235E-08 

-1.5196*02 

6.6626*01 

1.9086 *00 

1.0006*00 

8.88 3E*00 

5.5816*00 

1.1766*00 ! 


1.2006*03 

2.0696-04 

-1.6966*02 

6.5216*01 

1.9876*00 

1.0006*00 

5.9596*00 

5.9516*00 

1.1696*00 


1.3006*03 

1.8906-06 

-1.6676*02 

6.5796*01 

2.0576*00 

1.0016*00 

7.5136*00 

5.5826*00 

1.1556*00 I 


1.6006*03 

1.75 26-04 

-1.6376*02 

6.6606*01 

2.1176*00 

1.0036*00 

9.2256*00 

8.1256*00 

1.1356*0'' 


1.5006*03 

1.6256-06 

-1.3976*02 

6.7156*01 

2.1726*00 

l.OO96*00 

1.2856*01 

1.1586*01 

I.IOSE*. 


1.6006*03 

1.5066-05 

-1.3196*02 

6.8186*01 

2.2366*00 

1.0226*00 

2.0066*01 

1.8336*01 

1.0856*00 

• 

1.7006*03 

1. 3776-05 

-1.2666*02 

6.9756*01 

2.3226*00 

1.0SOE*OC 

3.2856*01 

3.0116*01 

1.0756*00 1 


1.8006*03 

1.2396-05 

-1.0896*02 

5.2156*01 

2.6636*00 

1. 103E*CO 

5.2586*01 

5. 7866*01 

1.0686*00 ; 


1.9006*03 

1.0876-04 

-8.5036*01 

5.5686*01 

2.4076*00 

1.1916*00 

7.8736*01 

7.0236*01 

1.0e86*00 1 

1 





P/PO • 

1. 006-05 




1 


T 

Rhq/rmO-0 

H/RTO 

5/R 

A/AO 

1 

CP/R 

CV/R 

i 

GANNA 

1 


1.0006*02 

2.7336-05 

-1.7186*02 

3.3036*01 

6.2716-01 

1.0006*00 

3.5126*00 

2.5126*00 

1.3966*00 ' . 


2.0006*02 

1.3686-05 

-1.7051*02 

3.5556*01 

8.7026-01 

1.0006*00 

3.8918*00 

2.8916*00 

1.3556*00 i ' 

•* 

3.0006*02 

9.1091-06 

-1.4901*02 

3.7266*01 

1.0626*00 

1.0006*00 

5.5756*00 

3.5756*00 

1.2886*00 1 


6.000E*02 

6.832£-Oa 

-1.4726*02 

3.8606*01 

1.187E*00 

1.0006*00 

5.9886*00 

5.9886*00 

1.2526*00 , 


5.0006*02 

5.685F-06 

-1.6536*02 

3.975 6*01 

1.3156*00 

1.0006*00 

5.3656*00 

5.3556*00 

1.2296*00 1 


6.0006*02 

6.5556-08 

-1,8331*02 

6.0786*01 

1.6316*00 

1.0006*00 

5.5856*00 

5.5866*00 

1.2136*00 


7.0006*02 

3.9066-06 

-1.6126*02 

6.1646*01 

1,5386*00 

1.0006*00 

5.9536*00 

5.9536*00 

1.2026*00 


8.0006*02 

3.6161-06 

-1.5906*02 

6.2676*01 

1.5396*00 

1.0006*00 

5. 175E*00 

5.1756*00 

1.1936*00 


9.0006*02 

3.0 3 66- 08 

-1.5676*02 

6.3206*01 

1.7336*00 

1.0006*00 

5.3586*00 

5.3586*00 

1,1876*00 


1.0006*03 

2.7336-05 

-1.5636*02 

6.3886*01 

1.8236*00 

1.0006*00 

5. 5166*00 

5.5156*00 

1.1816*00 


1.1006*03 

2.686=-0a 

-1.5196*02 

6.6516*01 

1.9086*00 

1.0006*00 

8.8616*00 

5.6806*00 

1.1766*00 


1.20J'*03 

2.2776-06 

-1.6966*02 

6.5106*01 

1.9876*00 

1.0006*00 

6.9516*00 

5.9556*00 

1.1696*00 


1.3006*01 

2.1006-06 

-1.6686*02 

6.5686*01 

2.0586*00 

1.0016*00 

7.5866*00 

6.5556*00 

1.1576*00 


1.600fc*03 

1.966t-05 

- ' .6371*02 

6.629E*0l 

2.1176*00 

1.0036*00 

9.1556*00 

8.0576*00 

1.1356*00 


1.5006*03 

1.8076-05 

-1.3986*02 

6.7036*01 

2.1726*00 

1.0086*00 

1.2556*01 

1.1366*01 

1.1096*00 


1.5006*03 

1.8726-04 

-1.3616*02 

6.8066*01 

2.2366*00 

1.0216*00 

1.9616*01 

1.7916*01 

1.0876*00 


1.7006*03 

1.5336-06 

-1.2686*02 

6.9576*01 

2.3216*00 

1.0596*00 

3.19/6*01 

2.9316*01 

1.0756*00 


1.6006*03 

1.3816-04 

-1.0986*02 

5.1918*01 

2.6396*00 

1. 1006*00 

5.1226*01 

5.6586*01 

1.0696*00 


1.900t*OJ 

1.216F-04 

-8.4536*01 

5,5366*01 

2.6006*00 

1.1856*00 

7.6586*01 

6.8556*01 

1.0686*00 


2.0006*03 

1.06U-05 

-5.3686*01 

5.9956*01 

2.8116*00 

1.3126*00 

1.0356*02 

9.0506*01 

1.0706*00 



P/PO • 2.006-05 


T 

rho/rho-0 

H/RTO 

S/R 

A/ AO 

1 

CP/R 

CV/R 

GANNA 

1.0006*0 2 

5.5556-05 

-1.7186*02 

3.2356*01 

6.2716-01 

1.0006*00 

’ .4*00 

2.5126*00 

1.3986*00 

2.0006*02 

2.7336-05 

-1.7056*02 

3.5886*01 

8.7026-01 

1.0006*0'' 

j. 8916*00 

2.8916*00 

1.3566*00 

3.0006*02 

1.8226-05 

-1.8906*02 

3.6556*01 

1.0526*00 

1.00' .0 

5.5756*00 

3.5756*00 

1.2886*00 



* ta u* 



Table I. ’ Cwitlnued 


T 

RH0/R«ic-0 

H/RTO 

S/R 

A/AO 

t 

CR/R 

CV/R 

GRMNA 


I.3ME-05 

-1.672E*02 

3.79tE»01 

I.U7E900 

i.nooEOO 

4.9«BE*00 

3.968E400 

1.2S2E400 

S.900e+02 

1.093E-05 

-1.653E«02 

3.906E«01 

1.315EbOO 

I.OOOEbOO 

3.364E»00 

4.364E900 

1.229E900 

(>.eOOE»02 

9.109E-06 

-1.633£»02 

4.007E»01 

t.431E«00 

t.OOQEbOO 

S.6B4E900 

4.686E900 

1.213E900 

T.0COE*O2 

T.SOSE-06 

-1.612E02 

4.09»E*>1 

l.S38E*00 

1.000E400 

S.BSBEbilO 

4.9SSE900 

1.20^E^00 

a.(<(lOE»02 

t.832E-06 

-1.390Eb02 

4.177E«Ol 

t.639E*00 

l.OOOEbOO 

6. I74£*00 

5.»74E*^00 

1.193E900 

•),' iOE«02 

6.0T3E-06 

-1.547Eb02 

4.231E*01 

1.733E*00 

1.000E900 

6.338E900 

3.358E900 

1.1871^0 

S. I0E*03 

5.4R5E-06 

-l.543E*02 

4.3t9E»01 

l.S23£*00 

1.000E»00 

b.SlSE^OO 

S.Sl»E»O0 

1.M1E»00 

1.1 JOE»03 

4.9RRE-06 

-1.319E»02 

4.382E»OI 

t.90BE400 

J..000E«00 

6.872E»00 

S.672E«00 

1.177E900 

1. . 30E*03 

4.SS4E-06 

-1.494E*02 

4.441E*01 

1.988EtOO 

l.OOOE»00 

«.908£*00 

S.902E900 

1.170E900 

\ ^OOE»03 

4.20U-04 

•1.48aE»02 

4.49SE«0t 

2.060E«00 

I.001E400 

7.430E*00 

6.407E900 

1.I60E900 

VOOE«03 

3.895E*06 

-1.439Eb02 

4.S37E»01 

2. 122EbOO 

1.002E«00 

8.6838900 

7.606E900 

3.141E900 

S0OE»03 

3.bl9E-08 

-1.403E«02 

4.«2$E»01 

2.177E»00 

1.007E400 

1.147E901 

t.026E*01 

1.116E900 

I.i>00E*03 

3.3$9E-06 

-1.3S1E»02 

4.7iSE«01 

2.237E*00 

t.017E«00 

1.703E901 

1.549E»0t 

1.093E900 

1. r00E«03 

3.095E-06 

-l.273E»02 

4.84SE«0l 

2.315EbOO 

1.039E«00 

2.694E901 

2.468E*01 

1.079E900 

l.(OCE»03 

2.813E-06 

•l.I47E»02 

5.04IE«01 

2.420EH10 

I.079E*00 

4.263E901 

3.886E901 

1.071E900 

1.400Et03 

2.S04E-06 

•9.531E»01 

S.327E+01 

2.562E»00 

1.149E»00 

6.418E901 

S.767E901 

I.069E900 

2.000E03 

2.179E-06 

-6.733E*01 

5.7I8E»OI 

2.748E«00 

l.2S4E»00 

8.868E90I 

7.810E901 

1.070E900 

2.100E»03 

1.862E-06 

-3.076E*01 

6.205E+01 

2.977E»00 

1.397E»00 

1.099E902 

9.493E901 

1.074E900 

2.200E»03 

1.583E-06 

1.171E«01 

6.744E*01 

3.236F«00 

1.56SE«00 

1.192E902 

1.017E902 

1.079E900 

2. 0K*03 

1.367E-06 

5.369E«01 

7.254E*«1 

3.496E«00 

1.738E*00 

1.05SE902 

9.024E901 

1.0B7E900 

2. 00E*03 

1.218E-06 

e.622E*^0l 

7.633E«01 

3.726c*00 

1.869E«00 

7.034E*01 

6.090E»01 

I.IOOE+OO 

2. 00E«03 

1.125E-06 

l.0!>6E*02 

7.849E«01 

3.923E«00 

l.S43E*00 

3.771E901 

3.265E901 

1.126E*00 

0OE»03 

1.064E-06 

1.157E«^02 

7.958E«01 

4.122E+00 

1.976E»00 

1.992E901 

1.67SE901 

1.176E900 

2r 00E«O3 

1.017E-06 

1.214E«02 

8.017E«01 

4.33BE«00 

1.990E*00 

1.227E9Q1 

9.810E+00 

1.24SE900 





P/PO - 

3.006-05 





r 

RHO/RHO-0 

H/RTO 

S/R 

8/40 

2 

CP/R 

CV/R 

GANMA 

1.0UOE902 

8.198E-05 

-1.718E902 

3.393E901 

6.2716-01 

1.0006900 

3.5126900 

2.5126900 

1.3986900 

2.000E902 

4.099E-05 

-1.705E402 

3.445E901 

8.7026-01 

1.000E900 

3.8916900 

2.8916900 

1.3466900 

3 .00.7E*02 

2.733L-05 

-1.690E902 

3.614E901 

1.042E900 

1.0006900 

4.4756900 

3.4756900 

1.2886900 

4.00I'>E«02 

2.050E-05 

-I.672E+02 

3.7506901 

1.1876900 

1.000E900 

4.9686900 

3.9686900 

1.2526900 

3.000E*02 

1 .640E-0S 

-1.653E902 

3.865E901 

1.3156900 

1.0006900 

5.3646900 

4.3646900 

1.229E900 

6.Q0PE»02 

1.366E-0S 

-1.633E902 

3.966E901 

1.431E900 

1.0006900 

5.686E900 

4.6866900 

1.213E900 

7.000E*02 

1.171E-05 

-1.6I2E902 

4.056 £901 

1.5386900 

1.000E900 

5.9536900 

4.9536900 

1.2026900 

8.000E+02 

1.025E-0S 

-1.S90E902 

4.137E901 

1.6396900 

1.0006900 

6.1746900 

5.1746900 

1.1936900 

9.000S902 

9.109E-06 

-1.S67E902 

4.210E901 

1.7336900 

1.000E900 

6.3576900 

5.3576900 

1.1876900 

l.O00E*03 

8.198E-06 

-l.'ibSE^OE 

4.278E901 

1.8236900 

1.000E90C 

6.514CH30 

5. 5146900 

1.1816900 

1.100E*03 

7.453E-06 

-1.519E902 

4.341E901 

1.9086900 

1.000E900 

6.6686900 

5.666E900 

1.1776900 

1.200E*03 

6.831E-06 

-1.494£*0Z 

4.400E901 

1.9886900 

1.000E900 

6.88 76900 

5.8826900 

1.1716900 

1.300E903 

6.303E-06 

-1.468E902 

4.4576901 

2.061E900 

1.0016900 

7.354E900 

6.3346900 

1.1616900 

1.4.)OE«'03 

5.844E-06 

-1.439E902 

4.5156901 

2.1Z4E900 

I.002E900 

8.4586900 

7.3916900 

1.144E900 

1.500(»03 

5.434E-')<i 

-1.405E902 

4.5806901 

2.1806900 

1.006E900 

1.0906901 

9.7156900 

1.120E900 

1.6li0E«03 

5.049' u» 

-1.357E902 

4.6656901 

2.2396900 

1.0156900 

1.5776901 

1.4306901 

1.0976900 

1.700E <^03 

4.6f -06 

-1.284E902 

4.7846901 

2.3126900 

1.034E900 

2.4486901 

2.2396901 

1.0816900 

l.gnOE '03 

4.258E-06 

-l.mt *02 

4.960E901 

2.4116900 

1.0706900 

3.8366901 

3.5006901 

1.0736900 

1.90 DE *03 

3.816E-06 

-9.967E901 

5.2186901 

2.543E900 

1.131E900 

5.7786901 

5.2076901 

1.0706900 

2.00JE<^03 

3.347E-06 

-7.437E901 

5.5726901 

2.7166900 

1.225E900 

8.0666901 

7.1346901 

1.0716900 

2.10 3E*03 

2.S81E-06 

-4.079E901 

6.0196901 

2.9326900 

1.3556900 

1.0206902 

8.8456901 

1.0746900 

2.2W)E+03 

2.461E-06 

-7.259E-01 

6.527E901 

3.1796900 

1.S14E90C 

1.148E902 

9.8126901 

1.0796900 

2.30l'E+03 

2.U7E-04 

4.109E901 

7.0356901 

3.4386900 

1.6846900 

1.0986902 

9.3546901 

1.0856900 

2.400E903 

l.a69E-06 

7.674E901 

,7.4506 901 

3.6776900 

1.828E900 

8.191E901 

7.0506901 

1.0966900 

2. 500 E +03 

1.708E-06 

1.003E902 

7.7136901 

3.881E900 

1.9196900 

4.7716901 

4.1356901 

1.116E900 

2.600 '903 

I.605E-06 

1.I32E902 

7.8526901 

4.0736900 

1.9656900 

2.5326901 

2.1596901 

1.154E900 

2.700:*C3 

1.330E-06 

1-203E902 

7.925E901 

4.280E900 

1.9856900 

1.473E901 

1.2046901 

1.2156900 

2.SOOE903 

1.469E-06 

;.2kTE+02 

7.9696901 

4.4886900 

1.993E90C 

1.028E901 

7.9876900 

1.2836900 

2.900E9Q! 

1.416E- 3fe 

1.281E 902 

8.0026901 

4.665E900 

1.9976900 

8.4416900 

6.310E900 

1.3366900 

3.000E>01 

1.367E- . 

1.310E902 

8.0296901 

4.8026900 

1.998E900 

7.6646900 

5.6026900 

1.3676900 

3.100E90 ) 

1.323E-0<. 

1.338E902 

8.0536901 

4.9106900 

1.999E900 

7.3276900 

5.2966900 

1.383E900 

3.200E90. 

I. ' i’E -06 

1.364E902 

8.076E901 

5.002E900 

2.000E900 

7.1786900 

5.1626900 

1.3906900 

3.300E903 

1.6 .E-06 

1.391E902 

8.0986901 

5.0856900 

2.000E900 

7.120E900 

5.1116900 

1.393E900 

3. V0OE903 

206E-06 

1.417E902 

8.119E901 

5.161E900 

2.000E900 

7.1196900 

5.112E900 

1.3926900 

3.300E903 

1.171E-06 

1.443E902 

8.140E901 

5.2286900 

2.0006900 

7.184E900 

5.1756900 

1.3886900 

3.b00E9" 

1.139E-06 

1.469E902 

8.161E901 

5.2806900 

2.0006900 

7.381E900 

5.3626900 

1.376E900 

3.700F903 

1.108E-06 

1.497E902 

8.1816901 

5.3036900 

2.0016900 

7.8726900 

5.8266900 

1.3516900 

i.EOO 33 

1.078E-06 

1.528E902 

8.2046901 

5.284E900 

2.0026900 

9.0206900 

6.9076900 

1.3056900 

3.4 )E*03 

1.049E-06 

1.56SE902 

6.2306901 

5.2266900 

2.0046900 

1.15769 01 

9.2946900 

1.2426900 

4.yuOE9 33 

1.020E-06 

1.616E902 

8.2656901 

5.1636900 

2.0096900 

1.691E901 

1.4286901 

1.1796900 





P/PO • 

4. ooe-05 





T 

RH )/'RhO-0 

H/RTO 

S/R 

A/AO 

2 

CP/R 

CV/ft 

GAHHA 

l.OOOEf. ! 

1.093E -04 

-1.7186902 

3.1646901 

6.271E-01 

1.0006900 

3.5126900 

2.5126900 

1.398E900 

2.0006 0 2 

5.4656-05 

-1.7056902 

3.4176901 

8.702E-01 

1.0006900 

3.8916900 

2.8916900 

1.3466900 

3.0 06902 

3.6446-05 

-1.690E902 

3.5856901 

1.042E900 

1.000E90C 

4.4756900 

3.4756900 

1.2886900 

♦ 0006902 

2.7336-05 

-1.5726902 

3.7216901 

1.1876900 

1.0006900 

4.9686900 

3.9686900 

1.2526900 

5.000E902 

2.1866-05 

-1.6536902 

3.8366*01 

1.3156900 

1.0006900 

5.3646900 

4.3646900 

1.2296900 

6. 00069 02 

1.8226-05 

-1.6336902 

3.93?£901 

1.4316900 

1.0006900 

5.6866900 

4.686E900 

1.213690C 


14 


Table I.* Continued. 


T 

*H0/RH0-0 

H/RTO 

S/R 

4/ AO 

. 2 

CP/B 

CV/ft 

GAMMA 

nM0e»02 

UM2E-05 

-1.612E402 

4.027E*01 

1.93SE400 

I.OOOE400 

$.9536*00 

4.9536*00 

1.2026*00 

•»MOE*02 

1.3B«E>OS 

-1.99DE402 

4.108E601 

1.639E400 

1.000E400 

6.1746*00 

5.1746*00 

1.1936*00 

«.09»E«02 

l*21SE-05 

-1.567C402 

4.182E401 

1.733E400 

1.0006400 

6.3576*00 

5.3576*00 

1.1876*00 

i.ao««o) 

1.093E-05 

-1.S43E402 

4.250E401 

1.823E400 

1.0006*00 

6.5146*00 

5.5146*00 

1.1816*00 

t.t00E*03 

4.93TE-06 

-l.919E*02 

4.312E401 

1.90SE400 

1.000E400 

6.6656*00 

5.6646*00 

1.1776*00 

l.200e«03 

9.1O0E-O6 

-1.494E402 

4.371E401 

U98SE400 

1.0006*00 

6.8746*00 

5.8696*00 

1.1716*00 

l.300E*«3 

S.404E-0B 

-t.468E«02 

4.42SE401 

2.062E400 

1.0016*00 

7.3076*00 

6.2886*00 

1.1626*00 

t.M0Ct03 

7.T94E-06 

1.440E402 

4.48$ E«01 

2.126E400 

1.0026*00 

8.3166*00 

7.2566*00 

1.1456*00 

l.SOOE^OS 

7.249E-0B 

-1.406E602 

4.549E»01 

2.182E400 

l.00$E*00 

1.0546*01 

9.3746*00 

1.1236*00 

l.«00E«03 

6.741E-06 

-1.360E602 

4.630E«0l 

2.240E400 

1.0146*00 

1.4986*01 

1.3556*01 

1.1006*00 

U700E4'03 

6.238E-06 

•1.292E402 

4.742E601 

2.3UE400 

1.0316*00 

2.2916*01 

2.0946*01 

1.0846*00 

l.BOOE*OS 

S. 71 IE-06 

-1.186E402 

4.907E401 

2.40SE400 

1.0636400 

3.5636*01 

3.2536*01 

1.0746*00 

l.<900E*^03 

S.141E-06 

-1.02SE*02 

S.145E401 

2.S31E400 

1.1196*00 

5.3616*01 

4.8416*01 

1.0716*00 

2.0a0E«03 

4.S32E-06 

-7,893E*01 

9.474E*01 

2.69&E400 

1.2066*00 

7.5296*01 

6.6796*01 

1.0716*00 

2.100E«03 

3.922E-06 

-4.740E*0l 

S.894E401 

2.901E400 

1.3276*00 

9.6356*01 

8.3826*01 

1.0746*00 

2.200E*03 

3.361E-06 

'9.175E*00 

6.380E40I 

3.141E400 

1.4786*00 

1.1086*02 

9.4866*01 

1.0786*00 

2.300E«03 

2.891E-06 

3.196E401 

6.879E401 

3.3966400 

1.6446*00 

1.1076*02 

9.4186*01 

1.0846*00 

2.B00E«03 

2.538E-06 

6.913E401 

7.311E401 

3.640E400 

1.7956*00 

8.8906*01 

7.6196*01 

1.0946*00 

2.500E*03 

2.303E-06 

9.SS8E401 

7.607EO1 

3.8S0E400 

1.8996*00 

5.5516*01 

4.8036*01 

1.1106*00 

2.600E»03 

2.1S1E-06 

1.108E402 

7.771E401 

4.040E400 

1.9$$E*00 

3.0156*01 

2.5876*01 

1.1426*00 

2.T00E»03 

2.045E-06 

1.192E402 

7.857E401 

4.2406400 

1.9806*00 

1.7076*01 

1.4146*01 

1.1956*00 

2.800E*03 

1.961E-06 

1.242E402 

7. 9076401 

4.448E400 

1.9916*00 

1.1336*01 

8.9426*00 

1.2626*00 

2.900E«03 

1.889E-06 

1.279E402 

7.942E401 

4.636E400 

1.9966*00 

8.9186*00 

6.7426*00 

1.3206*00 

3.0aOE*03 

1.824E-06 

1.309E402 

7.970=401 

4.7B4E400 

1.9986*00 

7.8866*00 

5.8036*00 

1.3586*00 

3.t00E*03 

1.764E-06 

1.337E402 

7.995E401 

4. 9016 400 

1.9996*00 

7.4346*00 

5.3936*00 

1.3786*00 

3.200E+03 

I.708E-06 

I.364E402 

8.0ie&40l 

4.997E400 

1.9996*00 

7.2316*00 

5.2106*00 

1.3886*00 

3.300E»03 

1.656E-06 

1.390E402 

8.04iE401 

$.0836400 

2.0006*00 

7.1456*00 

5.1336*00 

1.3926*00 

3.900E»03 

1.608E-06 

1.416E402 

8.062E401 

S.161E400 

2.0006*00 

7.1246*00 

5.1166*00 

1.3926*00 

3.300E«03 

1.S62E-06 

1.443E402 

B.083E401 

S.231E400 

2.0006*00 

7.1646*00 

5.1556*00 

1.3896*00 

3.600E»03 

1.518E-06 

1.469E402 

8.103E401 

5.288E400 

2.0006*00 

7.3076*00 

$.2926*00 

1.3816*00 

3.T0OE+O3 

1.477E-06 

1.496E402 

8.123E401 

$.3226400 

2.0006*00 

7.6756*00 

5.6406*00 

1.3606*00 

3.e00E*03 

1.4376-06 

I.S26E402 

6.143E401 

5.3196400 

2.0016*00 

8.5386*00 

3.4536*00 

1.3226*00 

3.900E*03 

1.399E-06 

1.560E402 

8.169E401 

$.2726400 

2.0036*00 

1.0466*01 

8.2536*00 

1.2656*00 

^.OOOE+03 

1.362E-06 

1.605E402 

8.200E401 

$.2086400 

2.0076*00 

1.4516*01 

1.2046*01 

1.2016*00 

4.100E<^03 

1.323E-06 

1.671E+02 

8.245E401 

$.1676 400 

2.0156*00 

2.2576*01 

1.9516*01 

1.1496*00 

4.2a0E«03 

1.281E-06 

l.779E*02 

8.31SE401 

5.1726400 

2.0326*00 

3.7466*01 

3.3126*01 

1.1146*00 

4.300E»03 

1.232E-06 

1.938E*02 

8.430E401 

$.2296400 

2.0636*00 

6.2266*01 

5.5286*01 

1.0966*00 

9.400E*^03 

1.173E-06 

2.248E»02 

8.613E401 

5.3366400 

2.1186*00 

9.8046*01 

8.6196*01 

1.0866*00 

4.500E*03 

1.103E-06 

2.684E»02 

8.880E401 

5.4936400 

2.2026*00 

1.4036*02 

1.2126*02 

1.0836*00 

<>.60aE*03 

1.026E-06 

3.270E*02 

9.23IE401 

$.6956400 

2.3176*00 

1.7776*02 

1.5106*02 

1.0826*00 


P/PO « 5 , 00 E * 0 $ 


7 

8 HO / RH 0-0 

M / R 70 

S/B 

A/AO 

1 

CP/R 

CV/R 

GAMMA 

1 . 0006*02 

1 . 3666-04 

- 1 . 7186*02 

3 . 1426*01 

6 . 2716-01 

1 . 0006*00 

3 . 5126*00 

2 . 5126*00 

1 . 3986*00 

2 . 0006*02 

6 . 8326-05 

- 1 . 7056*02 

3 . 3946*01 

8 . 7026-01 

1 . 0006*00 

3 . 8916*00 

2 . 8916*00 

1 . 3466*00 

3 . 0006*02 

4 . 5556-05 

- 1 . 6906*02 

3 . 5636*01 

1 . 0426*00 

1 . 0006*00 

4 . 4756*00 

3 . 4756*00 

1 . 2686*00 

4 . 0006*02 

3 . 4166-05 

- 1 . 6726*02 

3 . 6996*01 

1 . 1876*00 

1 . 0006*00 

4 . 9686*00 

3 . 9686*00 

1 . 2526*00 

5 . 0006*02 

2 . 7336-05 

- 1 . 6536*02 

3 . 8146*01 

1 . 3156*00 

1 . 0006*00 

5 . 3646*00 

4 . 3646*00 

1 . 2296*00 

6 . 0006*02 

2 . 2776-05 

- 1 . 5336*02 

3 . 9156*01 

1 . 4316*00 

1 . 0006*00 

5 . 6866*00 

4 . 6866*00 

1 . 2136*00 

7 . 0006*02 

1 . 9526-05 

- 1 . 6126*02 

4 . 0056*01 

1 . 5386*00 

1 . 0006*00 

5 . 9536*00 

4 . 9536*00 

1 . 2026*00 

8 . 0006*02 

1 . 7086-05 

- 1 . 5906*02 

4 . 0866+01 

1 . 6396*00 

1 . 0006*00 

6 . 1746*00 

5 . 1746*00 

1 . 1936*00 

9 . 0006*02 

1 . 5186-05 

- 1 . 5676*02 

4 . 1596*01 

1 . 7336*00 

1 . 0006*00 

6 . 3576*00 

5 . 3576*00 

1 . 1876*00 

1 . 0006*03 

1 . 3606-05 

- 1 . 5436*02 

4 . 2276*01 

1 . 8236*00 

1 . 0006*00 

6 . 5136*00 

5 . 5136*00 

1 . 1816*00 

1 . 1006*03 

1 . 2426-05 

- 1 . 5 l 9 t *02 

4 . 2906*01 

1 . 9086*00 

1 . 0006*00 

6 . 6636*00 

5 . 6626*00 

1 . 1776*00 

1 . 2006*03 

1 . 1386-05 

- 1 . 4946*02 

4.3 496*01 

1 . 9896*00 

1 . 0006*00 

6.86 56*00 

5 . 8606*00 

1 . 1716*00 

1 . 3006*03 

1 . 0516-05 

- 1 . 4686*02 

4 . 4056*01 

2 . 0626*00 

1 . 0006*00 

7 , 27 * 6*00 

6 . 2556*00 

1 . 1626*00 

1 . 4006*03 

9 . 7436-06 

- 1 . 4406*02 

4 . 4626*01 

2.12 76*00 

1 . 0026*00 

8 . 2156*00 

7 . 1596*00 

1 . 1476*00 

1 . 5006*03 

9 . 0646-06 

- 1 . 4076*02 

4 . 5256*01 

2 . 1846*00 

1 . 0056*00 

1 . 0296*01 

9 . 1306*00 

1 . 1256*00 

1 . 6006*03 

8 . 4346-06 

- 1 . 3626*02 

4 . 6036*01 

- 2 . 2416*00 

1 . 0136*00 

1 . 4416*01 

1 . 3026*01 

1 . 1026*00 

1 . 7006*03 

7 . 8146-06 

- 1 . 2976*02 

4 . 7106*01 

2 . 3106*00 

1 . 0296*00 

2 . 1796*01 

1 . 9906*01 

1 . 0856*00 

1 . 8006*03 

f . 1596-06 

- 1 . 1976*02 

4 . 8656*01 

2 . 4016*00 

1 . 0596*00 

3 . 3676*01 

3 . 0746*01 

1 . 0766*00 

1 . 9006*03 

6 . 4736-06 

- 1 . 0456*02 

5 . 0916*01 

2 . 5226*00 

1 . 1116*00 

5 . 0596*01 

4 . 5746*01 

1 . 0726*00 

2.0006 *03 

5 . 7306-06 

- 8 . 2226*01 

5 . 4036*01 

2 . 6816*00 

1 . 1926*00 

7 . 1316*01 

6 . 3406*01 

1 . 0716*00 

2 . 1006*03 

4 . 9796-06 

- 5 . 2246*01 

5 . 8026*01 

2 . 8796*00 

1 . 3076*00 

9 . 2056*01 

8 . 0276*01 

1 . 0746*00 

2 . 2006*03 

4 . 2796-06 

- 1 . 5486*01 

6 . 2696*01 

3 . 1126*00 

1 . 4516*00 

1 . 0736*02 

9 . 2086*01 

1 . 0786*00 

2 . 3006*03 

3 . 5826-05 

2 . 4876*01 

6 . 7586*01 

3 . 3646*00 

1 . 6146*00 

1 . 1036*02 

9 . 3856*01 

1 . 0846*00 

2 . 4006*03 

3 . 2226-06 

6 . 2816*01 

7.2006 *01 

3 . 6106*00 

1 . 7676*00 

9 . 3346*01 

7 . 9766*01 

1 . 0926*00 

2 . 5006*03 

2 . 9066-05 

9 . 1356*01 

7 . 5186*01 

3 . 8256*00 

1 . 8806*00 

6 . 1716*01 

5 . 3296*01 

1 . 1076*00 

2 . 6006*03 

2 . 7026-36 

1 . 0866 *02 

7 . 7046*01 

4 . 0166*00 

1 . 9456*00 

3 . 4476*01 

2 . 9676*01 

1 . 1346*00 

2 . 7006*03 

2 . 5626-06 

1 . 1816*02 

7 . 8026*01 

4 . 2106*00 

1 . 9756*00 

1 . 9296*01 

1 . 6146*01 

1 . 1816*00 

2 . 8006*03 

2 . 4546-06 

1 . 2376*02 

7 . 8586*01 

4 . 4176*00 

1 . 9896*00 

1 . 2366*01 

9 . 8746*00 

1 . 2456*00 

2 . 9006 * C 3 

2 . 3626-06 

1 . 2765*02 

7 . 8956*01 

4 . 6106*00 

1 . 9956*00 

9 . 3896*00 

7 . 1696*00 

1 . 3066*00 

3 . 0006*03 

2 . 2806-06 

1 . 3086*02 

7 . 9256*01 

4 . 7686*00 

1 . 9976*00 

8 . 1076*00 

6 . 0036*00 

1 . 3496*00 

3 . 1006*03 

2 . 205 =- u 6 

1 . 3376*02 

7 . 9506*01 

4 . 8916*00 

1 . 9996*00 

7 . 5416*00 

5 . 4896*00 

1 . 3736*00 

3 . 2006*03 

2 . 1366-06 

1 . 3646*02 

7 . 9746*01 

4 . 9926*00 

1 . 9996*00 

7 . 2856*00 

5 . 2586*00 

1 . 3856*00 

3 . 3006*01 

2 . 0716-06 

1 . 3906*02 

7 . 9966*01 

5.08 06*00 

2 . 0006*00 

7 . 1716*00 

5 . 1576*00 

1 . 3906*00 

3 . 4006*03 

2 . 0106-06 

1 . 4166*02 

8 . 0176*01 

5 . 1606*00 

2 . 0006*00 

7 . 1336*00 

5 . 1246*00 

1 . 3926*00 

3 . 5006*03 

1.95 26-06 

1 . 4426*02 

8 . 0386*01 

5 . 2326*00 

2 . 0006*00 

7 . 1556^00 

5 . 1476*00 

1 . 3906*00 

3 . 6006*03 

1 . 8986-06 

1 . 4696*02 

8 . 0586*01 

5 . 2936*00 

2 . 0006*00 

7 . 2656*00 

5 . 2526*00 

1 . 3 b 36*00 

1 . 700 c *03 

1 . 8466-05 

1 . 4966*02 

8 . 0786*01 

5 . 3346*00 

2 . 0006*00 

7 . 5586*00 

5 . 5306*00 

1.36 76*00 
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TiM« 1.- 

CMfrtinuad. 






• 

RHO/RHO-O 

H/RTO 

S/R 

A/AO 

2 

CP/R 

CV/R 

CANMA 


3.aO0E<-03 

t.T97E-06 

1.42SE402 

R.099E»01 

S.342£*«0 

2.001E400 

8.249E400 

«.181E*00 

1.334E*00 


3.«00E»03 

l.TSOE-06 

t.357E»02 

a.l22E«01 

S.30TE400 

2.002E400 

9.T89E400 

7.626E400 

1.282E400 


4.000E»03 

1.703E-M 

1.59SE»02 

a.l9tE40t 

5.249E400 

2.MSE400 

1.30SE401 

1.047E401 

1.219E400 


4.100E»03 

1.69*E-06 

t.6S7E«02 

a.l90E»0l 

3.I9SEOO 

2.012EO0 

1.99RE«ai 

1.674E«01 

1.143E400 


4.200E«03 

l.&06E-0( 

1.749E402 

a.2SlE»OI 

S.18AEOO 

2.026E*00 

3.183E*01 

2.798E»0I 

1.124E*00 


4.300E+03 

1.549E-04 

1.901E«02 

8.348E01 

S.22K»00 

2.0S2E400 

S.277E01 

4.4a4E»01 

1.101E400 


«.«0OE*03 

U481E-06 

2.148E»02 

a.S04E»01 

9.317E»00 

2.097E»00 

8.43lE«Ol 

7.439E401 

1.089E400 


«.500E*03 

1.399E>06 

2.S2SE»02 

8.737E*OI 

9.457E«00 

2.170E»00 

l.242E»02 

1.079E*02 

1.084E«00 


4.600E*03 

1.307E-06 

3.0S7E«02 

9.0S4E«01 

9.843E»00 

2.273E400 

1.636E«'02 

1.39TE*02 

1.083E400 


4.700E«^03 

1.211E-06 

3.710E«02 

9.437E«01 

S.864Et«0 

2.40tE*00 

1.895E402 

1.599E402 

1.0A3E400 


4.8(KIE>03 

1.120E-06 

4.414E*02 

9.843E401 

6.102E400 

2.940E400 

1.917E«02 

1.414E«02 

l.OaSEOO 


\ 4.900E03 

1.044E*06 

S.OaSE^OE 

1.022E*02 

6.334E400 

2.672E*00 

l.709E«02 

1.446E*02 

1.089E«00 



T 

RHO/RHO-O 

H/RTO 

S/R 

A/AO 

2 

CP/R 

CV/R 

GANNA 


1.000E»02 

1.640E-04 

-1.7I8E*02 

3.124E»0I 

6.27 IE-0 1 

1.000E400 

3.S12E400 

2.512E400 

1.398E400 


2.000E»02 

8.198E-05 

-1.705E»02 

3.376E«01 

8.702E-01 

1.000E400 

3.891E400 

2.891E400 

1.346E400 


3.000E»02 

5.4A5E-05 

-1.690E«02 

3.943E«01 

1.042E*00 

I.00OE400 

4.475E400 

3.479E400 

I.288E400 


4.000E02 

4.099E-05 

-1.672E*02 

3.681E»0t 

1.187E«00 

1.000E400 

4.9A8E400 

3.968E400 

1.252E400 


5.000E*02 

3.279E-0S 

-1.653E402 

3.796E«01 

1.31M»00 

1.000E400 

S. 364E400 

4.364E400 

1.229E40C 

[ 

4.000E»02 

2.733E-05 

-1.633E»02 

3.897E*01 

1.431E*00 

1.000E400 

S.686C-400 

4.686E400 

1.213E400 

1 

7.000E*02 

2.342E-05 

-1.612E+02 

3.986E»0l 

l.S3SE»00 

1.000E400 

S.99 3E400 

4.953E400 

1.202E400 

\ 

a.000E*02 

2.0S0E-05 

-1.590E»02 

4.067E«0l 

1.639EOO 

1.000E400 

6.174E400 

S.174E400 

1.193E400 

1 

9.000E«02 

1.S22E-05 

-1.567E*02 

4.141E»01 

I.733E*00 

1.000E400 

6.357E400 

5.3S7E400 

1.U7E400 

J 

1.000E*03 

1.440E-05 

-l.543E»02 

4.209E+01 

1.82 3E 4^00 

1.000E400 

6.513E400 

S.913E400 

1.181E400 

{ 

1.IOOE«^03 

1.491E-05 

-1.519E*02 

4.272E*0l 

1.908E400 

1.000E400 

6.661E400 

5.660E400 

1.177E400 

1 

1.200E*03 

1.366E-0S 

-1.494r.»02 

4.330E«0t 

1.989E400 

1.000E400 

6.857E400 

3.833E400 

1.172E400 

5 

1.300E»03 

1.261E-05 

-1.468E+02 

4.387E«0I 

2.063E4-00 

1.000E400 

7. 247E400 

6.230E400 

1.163E400 

! 

1.400E*03 

1.169E-05 

-1.441E»02 

4.443E«0l 

2.128EOO 

1.002E400 

8.138E400 

7.085E400 

I.148E400 

) 

1.500E«^03 

1.088E-0S 

-1.408E*02 

4.503E*0I 

2.185E400 

1.00SE400 

1.009E401 

8.944E400 

I.126E400 

> 

l.ta0E*03 

1.013E-05 

-U364E+02 

4.381E«^01 

2.242E400 

1.012E400 

1.397E401 

1.261E401 

1.104E400 

i 

1.700E403 

9.392E-06 

-1.302fc»02 

4.485E*^01 

2.310E«00 

1.027E400 

2.094E401 

1.910E401 

1.087E400 


l.a00E*03 

8.631E-06 

•l.EObEt’OE 

4.834E*0l 

2.399E*00 

1.055E400 

3.216E401 

2.937E401 

1.077E400 


1.900E«03 

7.813E-06 

-1.060E«U2 

S.049E«01 

2.916E*00 

1.10SE40Q 

4.82JE401 

4.367E401 

1.072E400 


2.000E«03 

6.938E-06 

-8.474E*01 

5.346E*0I 

2.A69E«00 

1.182E400 

6.819E401 

6.073E401 

1.072E400 

1 

2.100E«03 

6.048E-06 

-5.60lE*0l 

S.729E+01 

2.862E+00 

1.291E400 

8.850E401 

7.740E401 

1.074E400 

. 

2.200E«03 

5.211E-06 

-2.044E»01 

6.180E«01 

3. 08 9E 400 

1.430E400 

1.044E402 

8.968E401 

1.078E400 


2.300E«^03 

4.48 7E-06 

1.913E»01 

6.661E*0l 

3.337E400 

1.389E400 

1.095E402 

9.313E401 

1.083E400 


2.400E»03 

3.918E-06 

5.743E4^01 

7.106E+01 

3.584E400 

1.744E400 

9.624E401 

8.206E401 

1.091E400 


2.500E+03 

3.SI9E-06 

8.753E»01 

7.442E+0I 

3.804E»00 

1.864E400 

6.672E401 

5.748E401 

1.104E400 


2.b00E«03 

3.298E-06 

1.06$E»02 

T.646E*01 

3.976E400 

1.935E400 

3.837E40! 

3.307E401 

1.128E400 


2.700E*03 

3.081E-06 

1.171E+02 

7.755E»0t 

4.1*7E400 

1.971E400 

2. 140E401 

1.803E401 

1.171E400 


2.800E»03 

2.948E-06 

1.232E*02 

7.817E4^01 

4.390E400 

1.987E400 

1.337E401 

1.078E401 

1.232E400 


2.900E«03 

2.636E-06 

1.274E»02 

7.8S7E«0l 

4.588E400 

1.994E400 

9.8SSE400 

7.592E400 

1.294E400 


3.000Et03 

2.737E-06 

1.307E*02 

7.887E*0t 

4.753E400 

1.997E400 

8.326E400 

6.202E400 

1.340E400 


3. 100E«03 

2.647E-06 

1.336E*02 

7.913E«01 

4.883E400 

1.998E400 

7.64 7E400 

3.386E400 

1.368E400 


3. 200E>03 

2.S63E-06 

I.363E+02 

7.937E+01 

4.988E400 

1.999E400 

7.333E400 

3.306E400 

1.382E400 


3.300Et03 

2.489E-06 

1.330E402 

7.999E+01 

9.078E400 

2.000E400 

7.198E400 

5.181E400 

1.389E40Q 


3.400E*03 

2.412E-06 

1.416E«'02 

7.98IE«0I 

S.IS9E400 

2.000E400 

7. 144E400 

5. I34E400 

1.391E400 


3.500E*03 

2.342E-06 

1.442E«02 

8.001E«01 

5.232E400 

2.000E400 

7.1S2E400 

3.143E400 

1.390E400 

ii 

3.600E«03 

2.277E-06 

1.469E*02 

8.022EO1 

5.296E400 

2.000E400 

7.239E400 

3.227E400 

1.389E400 

3.700E«03 

2.219E-06 

1.496E«02 

8.042E«01 

S.342E400 

2.000E400 

7.481E400 

S.4S7E400 

1.371E400 

{ 

3.e00E4'03 

2.15 7E-06 

l.S24E*02 

8.062E«0t 

9.358E400 

2.001E400 

8.037E400 

S.999E400 

1.342E400 


3.9006»03 

2.100E-06 

l.S$S£»02 

8.085E*0I 

5.333E400 

2.002E400 

9.342E400 

7.207E400 

1.295E400 


4.0a0E»03 

2.045E-06 

1.594E«C2 

R.UIE^-Ot 

5.2TbE*00 

2.005E400 

1.207E4U1 

9.7O0E400 

1.234E400 


4.100E*03 

1.989E-06 

1.647E*02 

8.147E«01 

S.220E400 

2.010E400 

1.757E401 

I.487E401 

1.17SE400 


4.200E»03 

1.931E-06 

1.729Et02 

8.201E+01 

9.200E400 

2.022E400 

2.796E401 

2.444E401 

1.132E400 


4.300E*03 

1.8A6E-06 

1.861E«02 

8.286E*01 

9.229E400 

2.043E400 

4.606E401 

4.083E401 

1.106E400 


4.400E*03 

l.T89E*06 

2.078E»02 

8.422E«0t 

9.306E400 

2.083E400 

7.41SE401 

6.560E4U1 

1.092E40U 

i 

I 

4.900E»03 

1.697E*06 

2.414E>02 

8.629E«0l 

9.432E400 

2.147E400 

1.113E402 

9.726E401 

1.086E400 


4.600E*03 

1.S91E-06 

2.898Et02 

8.918EOI 

9.604E400 

2.240E400 

I.913E402 

I.297E402 

1.083E400 


4.700E «03 

1.478E-06 

3.512E*02 

9.2 79E«0l 

9.819EOO 

2.361E400 

1.818E402 

1.536E402 

1.083E400 

j 

4.800003 

1.3«8E>0« 

4.203E»02 

9.474E«0t 

6. 04 8E 400 

2.497E400 

1.9I9E402 

1.61IE402 

1.089E400 

5 

4.900Et03 

1.272E-06 

4.883E*02 

1.006E»02 

6.283E400 

2.631E400 

1.773E402 

1.498E402 

1.CS9E400 

i 

S.000E»03 

1.194E-04 

9.481E»02 

1.039E«02 

6.301E400 

2.747E40C 

1.470E402 

1.233E402 

1.094E400 

1 

5.I00E*03 

1.133E-06 

5.957E+02 

1.065E+02 

6.697E400 

2.838E400 

1.129E402 

9.731E401 

1.102E40C 

1 

S.200E»03 

1.089E-04 

6.319E*02 

1.084E*02 

6.S79E400 

2.909E400 

8.392E401 

7.262E401 

1.U2E400 

1 

3.300E»03 

1.04 8E-06 

«.58IE»02 

1 .098E-»02 

7.040E400 

2.993E400 

6.306E401 

S.447E40I 

1.12SE400 


S.400E*03 

1.016E-06 

6.786E»02 

1.108E*02 

7.193E400 

2.988E400 

4.983E401 

4.279E401 

l.l40E40n 

i 


P/PO • T.OOE-05 


T 

RHO/RHO-0 

H/RTO 

S/R 

A/AO 

1 

CP/R 

cv/a 

SANKA 

1.000E402 

1.91 3E -04 

-1.718E402 

3.108E40I 

6.27IE-0I 

I.OO0E400 

3.912E400 

2.9I2E400 

1.398E400 

2.000E402 

9.SA4E-05 

-1.T09E402 

3.361E401 

8.T02E-01 

U0OOE400 

3.891E400 

2.891E400 

1.346E400 

3.000E4O2 

6.376E-09 

-1.690E402 

3.929E401 

1.042E400 

I.000E400 

4.47SE4C0 

3.4T9E400 

1.288E400 

4.000E402 

4.782E-09 

-1.672E402 

3.A69E401 

1.187E400 

1.000E400 

4.968E400 

3.968E400 

1.292E400 
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T*te l.~ Continued. 


T 

l>HQ/KH(KO 

H/WO 

S/R 

R/AO 

1 

CP/R 

CV/R 

GANNA 

i.OOOEtOZ 

3.8266 >05 

-1.6536*02 

3.7816*01 

1.3156*00 

1.0006*00 

5.364 6*00 

4.3646*00 

1.2296*00 

6.000E»02 

3.1886-05 

-1.6336*02 

3.8816*01 

1.4316*00 

1.0006*00 

5.6866*00 

4.6866*00 

1.2136*00 

7.0006*02 

2.7 336-05 

-1.6126*02 

3.9716*01 

1.5386*00 

1.0006*00 

5.9536*00 

4.9536*00 

1.2026*00 

8.0006*02 

2.3916-05 

-1.5906*02 

4.0326*01 

1.6396*00 

1.0006*00 

6.1746*00 

5.1746*00 

1.1936*00 

9.000E*02 

2.1256-05 

-1.5676*02 

4.1266*01 

1.7336*00 

1.0006*00 

6.3576*00 

5.3576*00 

1.1876*00 

1.0006*03 

1.9136-05 

-1.5436*02 

4.1946*01 

1.8236*00 

1.0006*00 

6.5136*00 

5.5136*00 

1.1816*00 

1.1006*03 

1.7396-05 

-1.5196*02 

4.2566*01 

1.9086*00 

1.0006*00 

6.6606*00 

5.6596*00 

1.1776*00 

1.2006*03 

1.5946-05 

-1.4946*02 

4.3156*01 

1.9896*00 

1.0006*00 

6.8526*00 

5.8486*00 

1.1726*00 

1.3006*03 

1.4716-05 

-1.4696*02 

4.3716*01 

2.0636*00 

1.0006*00 

7.2266*00 

6.2106*00 

1.1636*00 

1.4006*03 

1.3646-05 

-1.4416*02 

4.4276*01 

2.1296*00 

1.0026*00 

8.0766*00 

7.0266*00 

1.1496*00 

1.3006*03 

1.2706-05 

-1.4086*02 

4.4896*01 

2.1866*00 

1.0046*00 

9.9356*00 

8.7966*00 

1.1286*00 

1.6006*03 

1.1826-05 

-1.3666*32 

4.5636*01 

2.2436*00 

1.0116*00 

1.3636*01 

1.2286*01 

1.1056*00 

1.7006*03 

1.0976-05 

-1.3056*02 

4.6646*01 

2.3106*00 

1.0266*00 

2.0256*01 

1.8466*01 

1.0886*00 

1.8006*03 

1 .0106-05 

-1.2126*02 

4.8086*01 

2.3966*00 

1.0536*00 

3.0956*01 

2.8266*01 

1.0776*00 

1.9006*03 

9.1576 -06 

-1.07 26*02 

5.0146*01 

2.5116*00 

1.1006*00 

4.6366*01 

4.1996*01 

1.0736*00 

2.0006*03 

8.1536-06 

-8.6826*01 

5.3006*01 

2.6506*00 

1.1736*00 

6.5646*01 

5.8546*01 

1.0726*00 

2.1006*03 

7.1276-06 

-5.9076*01 

5.6696*01 

2.84 76*00 

1.2786*00 

8.5706*01 

7.5016*01 

1.0746*00 

2.2006*03 

6.1546-06 

-2.4546*01 

6.1086*01 

3.0706*00 

1.4136*00 

1.0186*02 

8.7596*01 

1.0786*00 

2.3006*03 

5.3046-06 

1.4336*01 

6.5806*01 

3.3156*00 

1.5686*00 

1.0846*02 

9.2246*01 

1.0836*00 

2.4006*03 

4.6256-06 

5.2766*01 

7.0276*01 

3.5626*00 

1.7236*00 

9.8176*01 

8.3576*01 

1.0916*00 

2.5006*03 

4.1396-06 

8.4046*01 

7.3766*01 

3.7856*00 

1.8486*00 

7.0826*01 

6.0886*01 

1.1026*00 

2.6006 *03 

3.8196-06 

1.0446*02 

7.5956*01 

3.9806*00 

1.9276*00 

4.1886*01 

3.6136*01 

1.1246*00 

2.7006*03 

3.6036-06 

1.1606*02 

7-7156*01 

4.1686*00 

1.9666*00 

2.3426*01 

1.9836*01 

1.1636*00 

2.8006*03 

3.4436-06 

1.2286*02 

7.7816*01 

4.3686*00 

1.9846*00 

1.4356*01 

1.1676*01 

1.2216*00 

2.9006*03 

3.3106-06 

1.2726*02 

7.8246*01 

4.5676*00 

1.9936*00 

1.0326*01 

8.0096*00 

1.2836*00 

3.0006*03 

3.1946-06 

1.3066*02 

7.8556*01 

4.7396*00 

1.9966*00 

8.5456*00 

6.4006*00 

1.3336*00 

3.1006 *03 

3.0886-06 

1.3356*02 

7.8826*01 

4.8746*00 

1.9986*00 

7.7546*00 

5.6826*00 

1.3636*00 

3.2006*03 

2.9906-06 

1.3636*02 

7.9066*01 

4.9836*00 

1.9996*00 

7.3926*00 

5.3556*00 

1.3806*00 

3. 3006*03 

2.8996-06 

1.3906*02 

7.9286*01 

5.0756*00 

1.9996*00 

7.2256*00 

5.2056*00 

1.3886*00 

3.4006*03 

2.8146-06 

1.4166*02 

7.9506*01 

5.1566*00 

2.0006*00 

7.1576*00 

5.1456 )0 

1.3916*00 

3.5006*03 

2.7336-06 

1.4426*02 

7-9706*01 

5.2326*00 

2.0006*00 

7.1526*00 

5.143 *30 

1.3906*00 

3.6006*03 

2.6576-06 

1.4696*02 

7.9916*01 

5.2986*00 

2.0006*00 

7.2216*00 

5.2106*00 

1.3866*00 

3.7006*03 

2.5856-06 

1.4956*02 

8.0116*01 

5.3486*00 

2.0006*00 

7.4276*00 

5.4056*00 

1.3746*00 

3.6006*03 

2.5166-06 

1.5236*02 

8.0316*01 

5.3706*00 

2.0016*00 

7.9206*00 

5.8706*00 

1.3496*00 

3.9006*03 

2.4506-06 

1.5546*02 

8.0536*01 

5.3546*00 

2.0026*00 

9.0236*00 

6.9076*00 

1.3056*00 

4.0006*03 

2.3866-06 

1.5916*02 

8.0786*01 

5.3026*00 

2.0046*00 

1.1376*01 

9.1036*00 

1.2476*00 

4.1006*03 

2.3236-06 

1.6406*02 

8.1126*01 

5.2436*00 

2.0096*00 

1.6116*01 

1.3526*01 

1.1876*00 

4.2006*03 

2.2566-06 

1.7146*02 

8.1606*01 

5.2156*00 

2.0196*00 

2.5146*01 

2.1856*01 

1.1406*00 

4.3006*03 

2.1836-06 

1.8336*02 

8.2366*01 

5.2336*00 

2.0386*00 

4.1086*01 

3.6336*01 

1.1116*00 

4.4006*03 

2.0986-06 

2.3266*02 

8.3586*01 

5.3006*00 

2.0726*00 

6.64 06*01 

5.8796*01 

1.0956*00 

4.5006*03 

1.9956-06 

2.3316*02 

8.5446*01 

5.4136*00 

2.1296*00 

1.0126*02 

8.8616*01 

1.0876*00 

4.6006*03 

1.8786-06 

2.7736*02 

8.8106*01 

5.5746*00 

2.2156*00 

1.4066*02 

1.2096*02 

1.0846*00 

4.7006*03 

1.74 86-06 

3.3536*02 

9.1506*01 

5.7756*00 

2.3286*00 

1.7396*02 

1.4736*02 

1.0846*00 

4.8006*03 

1.6206-06 

4.0246*02 

9.5366*01 

6.0046*00 

2.4606*00 

1.8946*02 

1.5926*02 

1.0856*00 

4.9006*03 

1.5046-06 

4.7lPc*02 

9.9236*01 

6.2386*00 

2.5956*00 

1.8146.02 

1.5296*02 

1.0886*00 

5.0006*03 

1.4096-06 

5.3306*02 

1.0266*02 

6.4616*00 

2.7166*00 

1.5506*02 

1.3196*02 

1.0936*00 

5.1006*03 

1.3336-06 

5-8376*02 

1.054 6*02 

6.6636*00 

2.8146*00 

1.2166*02 

1.0456*02 

1.1006*00 

5.2006*03 

1.2746-uv- 

6.2256*02 

1.0 746 *02 

6.8446*00 

2.8876*00 

9.1206*01 

7.8806*01 

1.1096*00 

5.3006*03 

1.2286-06 

6.5146*02 

1.0906*02 

7.0126*00 

2.9406*00 

6.8246*01 

5.8976*01 

1.1226*00 

5.40 06 *03 

1.1906-05 

6.7346*02 

1.1016*02 

7.1686*00 

2.9786*00 

5.3056*01 

4.5626*01 

1.1366*00 

5.5006*03 

1.1576-06 

6.9106*02 

1.1106*02 

7.3116*00 

3.0076*00 

4.4156*01 

3.7716*01 

1.1496*00 

5.6006*03 

1.1276-06 

7.0636*02 

1.1176*02 

7.4366*00 

3.0316*00 

3.9836*01 

3.3836*01 

1.1586*00 

5.7006*03 

1.0996-06 

7.2056*02 

1.1246*02 

7.5406*00 

3.0536*00 

3.8726*01 

3.2826*01 

1.1616*00 

5.8006*03 

1.0736-06 

7.3496*02 

1.1316*02 

7.6286*00 

3.0756*00 

3.9876*01 

3.3816*01 

1.1606*00 

5.90 06 *03 

1.0476-06 

7.5006*02 

1.1386*02 

7.7096*00 

3.0986*00 

4.2666*01 

3.6236*01 

1.1566*00 

6.0006*03 

1.0216-06 

7.5636*02 

1.1456*02 

7.7886*00 

3.1236*00 

4.6666*01 

3.9716*01 

1.1516*00 


P/PO a 8.00E-05 


T 

RHO/RHO-0 

H/RTO 

S/R 

A/ AO 

1 

CP/R 

C9/R 

GANNA 

1.0006*02 

2.1866-04 

-1.7186*02 

3.0956*01 

6.2716-01 

1.0006*00 

3.5126*00 

2.5126*00 

1.3986*00 

2.0006*02 

1.0936-04 

-1.7056*02 

3.3476*01 

8.7026-01 

1.0006*00 

3.8916*00 

2.8916*00 

1.3466*00 

3.0006*02 

7.2876-05 

-1.6906*02 

3.5166*01 

1.0426*00 

1.0006*00 

4.4756*00 

3.4756*00 

1.2886*00 

4.0006*02 

5.4656-05 

-1.6726*02 

3.6526*01 

1.1876*00 

1.0006*00 

4.9686*00 

3.9686*00 

1.2526*00 

5.0006*02 

4.3726-05 

-1.6536*02 

3.7676*01 

1.3156*00 

1.0006*00 

5.3646*00 

4.3646*00 

1.2296*00 

6.0006*02 

3.6446-05 

-1.6336*02 

3.8686*01 

1.4316*00 

1.0006*00 

5.6866*00 

4.6866*00 

1.2136*00 

7.0006*02 

3.1236-05 

-1.6126*02 

3.9586*01 

1.5386*00 

l.OOOE*OC 

5.9536*00 

4.9536*00 

1.2026*00 

8.0006*02 

2.7336-05 

-1.5906*02 

4.0396*01 

1.6396*00 

1.0006*00 

6.1746*00 

5.1746*00 

1.1936*00 

9.0006*02 

2.4296-05 

-1.5676*02 

4.1126*01 

1.7336*00 

1.0006*00 

6.3576*00 

5.3576*00 

1.1876*00 

1.0006*0' 

2.1866-05 

-1.5436*02 

4.1806*01 

1.8236*00 

1.0006*00 

6.5136*00 

5.5136*00 

1.1816*00 

1.1006*03 

1.98 76-05 

-1.5196*02 

4.2436*01 

1.9086*00 

1.0006*00 

6.6596*00 

5.6586*00 

1.1776*00 

1.2006*03 

1.8226-05 

-1.4946*02 

4.3026*01 

1.9896*00 

1.0006*00 

6.84 76*00 

3.8436*00 

1.1726*00 

1.3006*03 

1.6816-05 

-1.4696*02 

4.3586*01 

2.0636*00 

1.0006*00 

7.2096*00 

6.1946*00 

1.1646*00 

1.4006*03 

1.5596-05 

-1.4416*02 

4.4146*01 

2.1296*00 

1.0016*00 

8.0256*00 

6.9786*00 

1.1506*00 

1.5006*03 

1.4516-05 

-1.4096*02 

4.4 746*01 

2.1876*00 

1.0046*00 

9.6Ue6*0U 

8.6736*00 

1.1296*00 

1.6006*03 

1.3526-05 

-1.3676*02 

4.5486*01 

2.2446*00 

1.0116*00 

1.3346*01 

1.2016*01 

1.1076*00 

1.7006*03 

1.2556-05 

-1.3086*02 

4.6466*01 

2.3106*00 

1.0246*00 

1.9686*01 

1.7936*01 

1.0896*00 

1.8006*03 

1.1566-05 

-1.2186*02 

4.7856*01 

2.3956*00 

1.0506*00 

2.9956*0' 

2.7346*01 

1.0786*00 

1.9006*03 

1.0516-05 

-1.0836*02 

4.9856*01 

2.5066*00 

1.0956*00 

4.4796*01 

4.0596*01 

1.0736*00 

2.0006*03 

9.3746-06 

-8.85 26*01 

5.2616*01 

2.6526*00 

1.1666*00 

6.3506*01 

5.6706*01 

1.0726*00 

2.1006*03 

8.214*-06 

-6.1636*01 

5.6196*01 

2.8366*00 

1.2676*QC 

8.3246*01 

7.2966*01 

1.0746*00 
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Table L- Continued 


T 

PHO/RHO'O 

H/K70 

S/A 

A/AO 

2 

CP/A 

CV/A 

GANNA 

34«I>0E«03 

3.6186-06 

1.616E*02 

7.899E*0t 

5.1556*00 

2.0006*00 

7. 1836*00 

5.1486*00 

1.3906*00 

3.S00EO3 

3. SUE-06 

1.642E*02 

7.920E*01 

5.2326*00 

2.0006*00 

7.1586*00 

5.1486*00 

1.3906*00 

3.«00E»03 

3.4166-06 

1.4686*02 

7.9406*01 

5.3006*00 

2.0006*00 

7.2016*00 

5.1916*00 

1.38 76*00 

3.TOOP*03 

3.3236-06 

1.4956*02 

7.9«0E*01 

5.3546*00 

2.0006*00 

7.3546*00 

5.3386*00 

1.3786*00 

3.800E*03 

3.2336-06 

1.5236*02 

7. <806*01 

5.3886*00 

2.0006*00 

7.7386*00 

5.6996*00 

1.3576*00 

3.900E»03 

3.151E-06 

1.5526*02 

8.001E*01 

5.3846*00 

2.0016*00 

8.5986*00 

6.5076*00 

1.3206*00 

4.000E»03 

3.0706-06 

1.587E*02 

8.025E*01 

5.3426*00 

2.0036*00 

1.0436*01 

8.2246*00 

1.2446*00 

4.100E*03 

2.9896-06 

1.631e*02 

8.0S5E*01 

5.2846*00 

2.0076*00 

1.4156*01 

1.1696*01 

1.2046*00 

4.200E403 

2.9076-06 

1.6946*02 

8.097E*01 

5.2446*00 

2.0156*00 

2.1306*01 

1.8316*01 

1.1556*00 

4.300E*03 

2.8186-06 

1.7946*02 

8.1606*01 

5.2456*00 

2.0306*00 

3.4146*01 

3.0066*01 

1.1216*00 

4.4DOE403 

2.7176-06 

1.9556*02 

8.261E*01 

5.2946*00 

2.0576*00 

5.5246*01 

4.8936*01 

1.1016*00 

4.500£»03 

2.5976-06 

2.2106*02 

8.4186*01 

5.3906*00 

2.1046*00 

8.5746*01 

7.5426*01 

1.0906*00 

4.6006*03 

2.4566-06 

2.5916*02 

8.647E*01 

5.5316*00 

2.1776*00 

1.2306*02 

1.0656*02 

1.0866*00 

4.700c *03 

2.2976-06 

3.1096*02 

8.9516*01 

5.7156*00 

2.2786*00 

1.5906*02 

1.3546*02 

1.0846*00 

4.8006*03 

2.1336-06 

3.7406*02 

9.3136*01 

5.9326*00 

2.4026*00 

1.8246*02 

1.5346*02 

1.0856*00 

4.900E*03 

1.9806-06 

4.4196*02 

9.6966*01 

6.1646*00 

2.3356*00 

1.8416*02 

1.5526*02 

1.0876*00 

3.0006*03 

1.8486-06 

5.0666*02 

1.0056*02 

6.3926*00 

2.6626*00 

1.4416*02 

1.4056*02 

1.0916*00 

S.100E*03 

1.7416-06 

S.b21E*02 

1.0356*02 

6.6026 00 

2.7706*00 

1.3576*02 

1.1596*02 

1.0976*00 

3.2006*03 

1.6386-06 

, 6.0596*02 

1.0596*02 

6.79 2e*00 

2.8536*00 

1.0406*02 

8.9596*01 

1.1056*00 

3.3006*03 

1.5926-06 

6.3896*02 

1.0766*02 

6.9646*00 

2.9146*00 

7.7996*01 

4.7366*01 

1.1146*00 

3.4006*03 

1.5396-06 

6.6396*02 

1.0896*02 

7.1266*00 

2.9596*00 

5.9526*01 

5.1276*01 

1.1306*00 

5.3006*03 

1.4956-06 

6.8346*02 

1.0986*02 

7.2766*00 

2.9926*00 

4.7856*01 

4.0976*01 

1.1446*00 

5.6006*03 

1.4556-06 

6.9966*02 

1.1066*02 

7.4106*00 

3.0186*00 

4.1396*01 

3.5216*01 

1.1556*00 

3.7006*03 

1.4196-06 

7.1416*02 

1.1136*02 

7.5256*00 

3.0416*00 

3.8666*01 

3.2756*01 

1.1416*00 

3.8006*03 

1.3856-06 

7.2826*02 

1.1206*02 

7.6216*00 

3.0626*00 

3.8566*01 

3.2636*01 

1.1436*00 

3.9006*03 

1.3526-06 

7.4266*02 

1.1276*02 

7.7066*00 

3.0846*00 

4.0336*01 

3.4176*01 

1.1406*00 

6.0006*03 

1.3196-06 

7.5796*02 

1.1346*02 

7.7356*00 

3.1076*00 

4.3486*01 

3.6916*01 

1.1546*00 

6.100E*03 

1.2 8 76 -06 

7.7466*02 

1.141"*02 

7.8646*00 

3.1336*00 

4.7676*01 

4.0546*01 

1.1516*00 

6.2006*03 

1.2556-06 

7.9296*02 

1.1496*02 

7.9486*00 

3.16iE*00 

5.2676*01 

4.4846*01 

1.1466*00 

6. 3006 *03 

1.2236-06 

8.1326*02 

1.1586*02 

8-0376*00 

3.1936*00 

5.8276*01 

4.9626*01 

1.1416*00 

6.4006*03 

1.1906-06 

8.3566*02 

1.1686*02 

8.1336*00 

3.2296*00 

6.4306*01 

5.4726*01 

1.1386*00 

6.5006*03 

1.1576-06 

8.6036*02 

1.178P*02 

8.2376*00 

3.2696*00 

7.0566*01 

5.9966*01 

1.1356*00 

6.6006*03 

1.1256 - 06 

8.8736*02 

1,1906*02 

8.3476*00 

3.3136*00 

7.68 16*01 

6.5166*01 

1.1336*00 

0.7006*03 

1,0926-06 

9.1656*02 

1.2026*02 

8.4656*00 

3.3616*00 

8.2906*01 

7.0136*01 

1.1316*00 

6.6006 *03 

1.0606-06 

9.4796*02 

1.2146*02 

8.5896*00 

3.41 36*00 

8.8536*01 

7.4696*01 

1.1306*00 

6.9006*03 

1.0286-06 

9.8136*02 

1.2286*02 

8.7196*00 

3.4676*00 

9.3516*01 

7.8706*01 

1.1306*00 


P/PO • l.OOE-0* 


7 

PHO/RHO-0 

H/RTO 

S/R 

A/AO 

2 

CP/R 

CV/A 

GANNA 

1.0006*02 

2,7 3 36-04 

-1.7186*02 

3.0736*01 

6.2716-01 

1.00CE*CO 

3.5126*00 

2.5126*00 

1.3986*00 

2.0006*02 

1.3666-04 

-1.7056*02 

3.3256*01 

8.7026-01 

1.0006* 00 

3.8916*00 

2.8916*00 

1.3466*00 

3.0006*02 

9. 1096-05 

-1.6906*02 

3.4946*01 

1.0426*00 

1.0006*00 

4.4756*00 

3.4756*00 

1.2886*00 

4.0006*02 

6.8326-05 

-1.6726*02 

3.6306*01 

1.1876*00 

1.0006*00 

4.9686*00 

3.9686*00 

1.2526*00 

5.0006*02 

5,4656-05 

-1.6536*02 

3.7456*01 

1.3156*00 

1.0006*00 

5. 38 -.6*00 

4.3846*00 

1.2296*00 

6.0006*02 

4.5 5 56-05 

-1.6336*02 

3.8466*01 

1.4316*00 

1.0006*00 

5. 8' 66*00 

4.6866*00 

1.2136*00 

7.0006 *02 

3,9046-05 

-1.6126*02 

3.9356*01 

1.5386*00 

1.0006*00 

5., 5 ’6*00 

4.9536*00 

1.2026*00 

8.0006 *02 

3.4166-05 

-1.5906*02 

4.0166*01 

1.6396*00 

1.0006*00 

8.1746*00 

5.1746*00 

1.1936*00 

9.0006*02 

3.0366-05 

-1.5 676 * 02 

4.0906*01 

1.7336*00 

1.0006 '00 

6.3576*00 

5.3576*00 

1.1876*00 

1.0006*03 

2.7336-05 

-1.5436*02 

4.1586*01 

1.8236*00 

1.0006*00 

6.5136*00 

5.5136*00 

1.1816*00 

1.1006*03 

2.4846-05 

-1.5196*02 

4.2216*01 

1.9086*00 

1.0006*00 

6.6576*00 

5.65 76*00 

1.17 76 '00 

1.2006*03 

2.2776-05 

-1.4946*02 

4.2796*01 

1.9896*00 

1.0006*00 

6.8396*00 

5.6386*00 

1.17?. *00 

1.3006*03 

2.1016-05 

-1,4696*02 

4.3356*01 

2.0646*00 

1.0006*00 

7.18*6*00 

6. 1686*00 

1.1846*00 

1.4006 *03 

1.9496-05 

-1.4416*02 

4.3916*01 

2.1306*00 

1.0016*00 

7.9456*00 

6.9016*00 

1.1516*00 

1.5006*03 

1.8156-05 

-1.4096*02 

4.4516*01 

2.1896*00 

1.0i'*6*00 

9.6036*00 

8.4806*00 

1.1316*00 

1.1006*03 

1.6916-05 

-1.3696*02 

4.5226*01 

2.2456*00 

1.0106*00 

1.2896*01 

1.1596*01 

1.1096*00 

1.7006*03 

1,5726-05 

-1.3126*02 

4.6166*01 

2.3106*00 

1.0236*00 

1.8796<01 

1.7106*01 

1.0916*0.0 

1.8006*03 

1.4506-05 

-1.2276*02 

4.7496*01 

2.39 26 *00 

1.0476*00 

2.8366*01 

2.5896*01 

1.0806*00 

1.9006*03 

1.3216-05 

-1.0996*02 

4.9376*01 

2.5006 *00 

1.0896*00 

4.2296*01 

3.8386*01 

1.0746*00 

2.0006*03 

1.1836-05 

-9.1236*01 

5.1986*01 

2.6406*00 

1.1556*00 

6.0066*01 

5.3736*01 

1.0736*00 

2.1006*03 

1.0416-05 

-6.5726*01 

5.5386*01 

2.8176*00 

1.2506*00 

7.9226*01 

6.9616*01 

1.0746*00 

2.2006*03 

9.0366-06 

-3.3546*01 

5.9466*01 

3.0286*00 

1.3756*00 

9.5736*01 

8.2846*01 

1.0786*00 

2.3006*03 

7.8096-06 

3.4956*00 

6.39t6">l 

3.2656*00 

1.5226*00 

1.0506*02 

8.9446*01 

1.0836*00 

2.4006*03 

6.7976-06 

4.1686*01 

6.8406*01 

3.5106*00 

l.e756*0C 

1.0086*02 

8.5606*01 

1.0896*00 

2.5006*03 

6.0416-06 

7.5136*01 

7.2136*01 

3.74 06*00 

1.8106*00 

7.9406*01 

6.7926*01 

1 . 0996*00 

2.6306*03 

5.62 56-04 

9.8896*01 

7.4686*01 

3.9406*00 

1.9026*00 

5.0626*01 

4.3626*01 

1.1166*00 

2.7006*03 

5.1816-06 

1.1316*02 

7.6156*01 

4.1256*00 

1.9536*00 

2.6936*01 

2.4706*01 

1.1476*00 

2.8006*03 

4.9346-06 

1.2136*02 

. .4976*01 

4.3186*00 

1.9786*00 

1.7186*01 

1.4206*01 

1.1976*00 

2.9006*03 

4.7366-06 

1.2656*02 

■ .7466*01 

4.5186*00 

1.9906*00 

1.1676*01 

9.2316*00 

1.2586*00 

*.0006*03 

4.5666-06 

1.302t. J’ 

7.7816*01 

4.7016*00 

1.9956*00 

9.19 26*00 

6.9866*00 

1.3136*00 

3.1006*03 

4.4136-06 

1.3346* . 

7.8096*01 

4.8506*00 

1.9576*00 

8.0716*00 

5.9696*00 

1.3506*00 

3. *006 *03 

4.2 7 36-06 

1.34? *02 

7.8346*01 

4.9696*00 

1.9996*00 

7.5526*00 

5.4996*00 

1.3726*00 

3.3006*03 

4.1426-06 

1.3896*02 

7.8566*01 

5.06 76 *00 

1.9996*00 

7.3086*00 

5.2796*00 

1.3846*00 

3.4006*03 

4.0206-06 

1.4166*02 

7.8786*01 

5.1546*00 

2.0006*00 

7.1976*00 

5.1816*00 

1.3896*00 

3.5006*03 

3,9046-06 

1.4426*02 

7.8996*01 

5.2326*00 

2.0006*00 

7.1636*00 

5.1526*00 

1.3906*00 

3.6006' 03 

3.7966-06 

1.4686*02 

7.9196*01 

5.3016*00 

2.0006*00 

7.1966*00 

5.1856*00 

1.3886*00 

3.7006*03 

3.4936-06 

1.4956*02 

7.9.-9E*01 

5.3586*00 

2.0006*00 

7.3336*00 

5.3186*00 

1.3796*00 

3.800r*03 

3.59 56 -06 

1.5226*02 

/.Ol-'E+Ol 

5.3946*00 

2.0006*00 

7.6756*00 

5.6406*00 

1.3616*00 

3.9006:23 

3.5016-06 

1.5526*02 

7.9806*01 

5.3966*00 

2.0016*00 

8.4496*00 

6.3676*00 

1.3266*00 

*.0006*03 

3.4116-06 

1.5856*02 

8.00^6*01 

5.3596*00 

2.0036*00 

1.0106*01 

7.9156*00 

1.2746*00 

4.1006*03 

3.3226-06 

1.6286*02 

5.0326*01 

5.3016*00 

2.0086*00 

1.3466*01 

1.1056*01 

1.2156*00 
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TaUi I.' ContImMd. 


T 

RHO/«tHO-0 

H/WO 

S/K 

A/60 

t 

C8/R 

CV/ft 

GAHMA 

4.200t»03 

3.232E*0« 

1.6t«E*02 

8.0716*01 

9.2576*00 

2.0136*00 

1.9946*01 

1.7096*01 

1.1626*00 

4.S00C«0S 

3.13W-M 

1.780E402 

8.130E*01 

9.2526*00 

2.0276*00 

3. 1666*01 

2.7786*01 

1.1256*00 

4.400E403 

3.02TE-08 

1.9296*02 

8.2246*01 

9.2946*00 

2.0926*00 

9.1106*01 

4.9296*01 

1.1046*00 

4.SOOE40) 

2.898E>0» 

2.1646*02 

8.3696*01 

5.3826*00 

2.0956*00 

7.9796*01 

7.0276*01 

1.0926*00 

4.600E403 

2.746E-06 

2.3226*02 

8.9836*01 

9.5156*00 

2.1636*00 

1.1996*02 

1.0066*02 

1.0876*00 

4.T00E«03 

2.5T4E-06 

3.0196*02 

8.8726*01 

9.6926*00 

2.2596*00 

1.5236*02 

1.3006*02 

1.0896*00 

4.600E403 

2.394E-06 

3.629E*02 

9.223E*0i 

9.9036*00 

2.3786*00 

1.7836*02 

1.9036*02 

1.0856*00 

4.90UE403 

2.222E-06 

4.296E*02 

9.6016*01 

6.1336*00 

2.5106*00 

1.8476*02 

1.5916*02 

1.0876*00 

S.0aOE*O3 

2.0T1E-06 

4.9SU*02 

9.9626*01 

6.3612*00 

2.6396*00 

1.6996*02 

1.4346*02 

1.0916*00 

3.100C403 

1.949E-06 

S.S23E*02 

1.0276*02 

6.9796*00 

2.7906*00 

1.4136*02 

1.2046*02 

1.0966*00 

5.200E+03 

I.BS2E-06 

5.982E*02 

1.052E*02 

6.7686*00 

2. 83 7' *00 

1.0976*02 

9.4276*01 

1.1046*00 

>.300t*03 

1.776E-06 

6.331E*02 

1.0706*02 

6.9446*00 

2.9036*00 

8.2936*01 

7.1246*01 

1.1146*00 

5.4DOE»03 

1.715E-04 

6.S99E*02 

1.0836*02 

7.1076*00 

2.9906*00 

6.2696*01 

9.4036*01 

1.1276*00 

5.SOOE403 

1.644E-06 

6.7996*02 

1.0936*02 

7.2996*00 

2.9856*00 

4.9806*01 

4.2686*01 

1.1416*00 

S.60OE*O3 

1.620E-04 

6.9666*02 

1.1026*02 

7.3976*00 

3.0126*00 

4.2376*01 

3.6076*01 

1.1536*00 

5.T00E*O3 

l.579E*06 

7.1146*02 

1.1096*02 

7.9176*00 

3.0366*00 

3.8906*01 

3.2996*01 

1.1616*00 

3.800E403 

1.541E-06 

7.2546*02 

1.1156*02 

7.6176*00 

3.0976*00 

3.8236*01 

3.2336*01 

1.1636*00 

S.900E*03 

l.SOSE'Oe 

7.3966*02 

1.1226*02 

7.7046*00 

3.0786*00 

3.9556*01 

3.3466*01 

1.1626*00 

6.000E«03 

I.469E-06 

7.5466*02 

1.1296*01 

7.7846*00 

3.1016*00 

4.2326*01 

3.9886*01 

1.1586*00 

6. 100E*03 

1.433E-06 

7.7076*02 

1.1366*02 

7.8626*00 

3. 1266*00 

4.6196*01 

3.9246*01 

1.1536*00 

6.200E»03 

1.398E-06 

7.8836*02 

1.1446*02 

7.9446*00 

3.1536*00 

9.0906*01 

4.3306*01 

1.1486*00 

6.300E*03 

1.362E'06 

8.0616*02 

1.1936*02 

8.0316*00 

3.1846*00 

5.6266*01 

4.7886*01 

1.1436*00 

b.400E»03 

1.32 7E-06 

8.2986*02 

1.1626*02 

8.1296*00 

3.2186*00 

6.2096*01 

9.2626*01 

1.1396*00 

6.300E«03 

1.291E-06 

8.5366*02 

1.1726*02 

8.2266*00 

3.2576*00 

6.8206*01 

9.7956*01 

1.13«>E*00 

6.60aE403 

1.2SSE-04 

8.797E*02 

1.1836*02 

8.3346*00 

3.2996*00 

7.4396*01 

6.3096*01 

1.1346*00 

6.700E»03 

1.219E-04 

9.0816*02 

1.1956*02 

8.4496*00 

3.3496*00 

8.0496*01 

6.8076*01 

1.1326*00 

6.800E*03 

1.184E-0h 

9.3866*02 

1.2076*02 

8.9716*00 

3.3956*00 

8.6166*01 

7.2726*01 

1.1316*00 

6.9J0E*03 

1.148E-06 

9.7116*02 

1.2206*02 

8.6996*00 

3.4496*00 

9.1326*01 

7.6876*01 

1.1306*00 

T.aOOE»03 

1.I14E-06 

1.0056*03 

1.2336*02 

8.8316*00 

3. 5056*00 

9.9756*01 

8.0426*01 

1.1306*00 

7.100E403 

1.080E-06 

1.0416*03 

1.2476*02 

8.9686*00 

3.5636*00 

9.9416*01 

8.3336*01 

1.1306*00 

7.2008*03 

1.047E-06 

1.0786*03 

1.2616*02 

9.1076*00 

3.6236*00 

1.0246*02 

8.5676*01 

1.1306*00 

7.300E*03 

1.016E-04 

1.1166*03 

1.2766*02 

9.2476*00 

3.685E*00 

1.0486*02 

8.7636*01 

1.1306*00 





P/PO ■ 

2.006-04 





T 

8H0/8H0-0 

H/RTO 

S/R 

A/AO 

2 

CP/R 

CV/R 

GAMMA 

1.0006*02 

5.4556-04 

-1.7186*02 

3.0036*01 

6.2716-01 

1.0066*00 

3.5126*00 

2.9126*00 

1.3986*00 

2.0006*02 

2.7336-04 

-1.7056*02 

3.2566*01 

8.7026-01 

1.0006*00 

3.8916*00 

2.8916*00 

1.3446*00 

3.0006*02 

1.82 26-04 

-1.6906*02 

3.4296*01 

1.0426*00 

1.0006*00 

4.4756*00 

3.4796*00 

1.2886*00 

4.0006*02 

1.3656-04 

-1.6726*02 

3.9606*01 

1.1876*00 

1.0006*00 

4.9486*00 

3.9486*00 

1.2526*00 

5.0006*02 

1.0936-04 

-1.6536*02 

3.6766*01 

1.3156*00 

1.0006*00 

5*364E^OO 

4.3446*00 

1.2296*00 

6«00OEt02 

9.1096-05 

-1.6336*02 

3.7766*01 

1.4316*00 

1.0006*00 

9.4846*00 

4.4846*00 

1.2136*00 

7.0006*02 

7.8086-05 

-1.6126*02 

3.8666*01 

1.9386*00 

1.0006*00 

5.9336*00 

4.9936*00 

1.2026*00 

8.0006*02 

6.8326-05 

-1.5906*02 

3.9476*01 

1.6396*00 

1.0006*00 

4.1746*00 

5.1746*00 

1.1936*00 

9«000E»02 

6.0736 -05 

-1.9676*02 

4.0216*01 

1.7336*00 

1.0006*00 

4.3576*00 

5.3576*00 

1.1876*00 

1.0006*03 

9.4656-05 

-1.5436*02 

4.0896*01 

1.8236*00 

1.0006*00 

6.5126*00 

5.5126*00 

1.1816*00 

1.1006*03 

4.9686-09 

-1.5196*02 

4.1916*01 

1.9086*00 

1.0006*00 

6.4536*00 

5.4526*00 

1.1776*00 

1.2006*03 

4.5546-05 

-1.4946*02 

4.2106*01 

1.9896*00 

1.0006*00 

6.8196*00 

5.8176*00 

1.1726*00 

1.3006*03 

4.2036-05 

-1.4696*02 

4.2656*01 

2.0696*00 

1.0006*00 

7.1106*00 

4.0996*00 

1.1446*00 

1.4006*03 

3.9006-05 

-1.4426*02 

4.3206*01 

2.1336*00 

1.0016*00 

7.7316*00 

4.4946*00 

1.1546*00 

1.5006*03 

3.6326-09 

-1.4116*02 

4.3776*01 

2.1936*00 

1.0036*00 

9.0406*00 

7.9436*00 

1.1376*00 

1.6006*03 

3.3896-05 

-1.3746*02 

4.4436*01 

2.2906*00 

1.0086*0C 

1.1486*01 

1.0446*01 

1.1146*00 

1.7006*03 

3.1586 -05 

-1.3236*02 

4.5276*01 

2.3116*00 

1.0186*00 

1.4406*01 

1.4846*01 

1.0976*00 

1.8006*03 

2.9 2 76 -05 

-1.2906*02 

4.6416*01 

2.3866*00 

1.0376*00 

2.4096*01 

2.1946*01 

1.0846*00 

1.9006*03 

2.6856-05 

-1.1426*02 

4.8006*01 

2.4836*00 

1.0716*00 

3.5466*01 

3.2236*01 

1.0776*00 

2.0006*03 

2.4306-05 

-9.8616*01 

5.0196*01 

2.6076*00 

1.1246*00 

5.0446*01 

4.5356*01 

1.0746*00 

2.1006*03 

2.1636-05 

-7.7036*01 

5.3066*01 

2.7646*00 

1.2036*00 

4.7546*01 

5.9776*01 

1.0756*00 

2. 2006*03 

1.8996-05 

-4.9246*01 

9.659**01 

2.9946*00 

1.3086*00 

8.3856*01 

7.2906*01 

1.0786*00 

2.3006*03 

1.6536-05 

-1.6166*01 

6.0606*01 

3.1726*00 

1.4386*00 

9.5896*01 

8.2086*01 

1.0826*00 

2.4006*03 

1.4406-05 

1.9976*01 

6.4806*01 

3,4076*00 

1.5816*00 

9.9736*01 

8.4406*01 

1.0876*00 

2.5006*03 

1.2696-05 

5.5246*01 

6.8736*01 

3.6426*00 

1.7236*00 

9.0436*01 

7.4726*01 

1.0996*00 

2.5006*03 

1.1436-05 

8.4906*01 

7.1876*01 

3.8976*00 

1.8396*00 

4.7856*01 

9.8026*01 

1.1046*00 

2.7006*03 

1.0566-05 

1.0466*02 

7.3996*01 

4.0476*00 

1.9146*00 

4.2876*01 

3.4806*01 

1.1256*00 

2.8006*03 

9.9666-06 

1.1696*02 

7.5176*01 

4.2286*00 

1.9596*00 

2.53 76*01 

2.1486*01 

1.1596*00 

2. ;006*03 

9.5206-06 

1.2426 * 02 

7.5876*01 

4.4186*00 

1.9806*00 

1.5886*01 

1.3016*01 

1.2096*00 

3.0006*03 

9.1966-06 

1.2916*02 

7.6326*01 

4.6106*00 

1.9906*00 

1.1286*01 

8.8446*00 

1.2446*00 

3.1006*03 

8.8396-06 

1.3286*02 

7.6656*01 

4.7846*00 

1.9996*00 

9.1116*00 

4.9046*00 

1.3146*00 

3.2006*03 

8.5526-06 

1.3996*02 

7.6926*01 

4.9276*00 

1.9976*00 

8.0836*00 

5.9776*00 

1.3506*00 

3.3006 *03 

8.2876-06 

1.3876*02 

7.7166*01 

9.0436*00 

1.9986*00 

7. 5846*00 

9.5296*00 

1.3716*00 

3.4006*03 

8.0416-06 

1.4196*02 

7.7396*01 

9.1406*00 

1.9996*00 

7.3436*00 

9.3116*00 

1.3826*00 

3.5006*03 

7.8106-06 

1.4416*02 

7.7606*01 

9.2296*00 

1.9996*00 

7.2316*00 

5.2116*00 

1.3876*00 

3.5006*03 

7.59 26-06 

1.4686*02 

7.7806*01 

9.3026*00 

2.0006*00 

7.1986*00 

9.1896*00 

1.3886*00 

3.7006*03 

7.3866-06 

1.4946*02 

7.8006*01 

9.3696*00 

2.0006*00 

7.2426*00 

9.2286*00 

1.3856*00 

3.8006*03 

7.1916-06 

1.9216*02 

7.8196*01 

9.4236*00 

2.0006*00 

7.4016*00 

9.3806*00 

1.3756*00 

3.9006*03 

7.0056-06 

1.9496 *02 

7.8396*01 

9.4946*00 

2.0016*00 

7.7846*00 

5.7416*00 

1.3996*00 

4.0006*03 

6.8276-06 

1.5786*02 

7,8606*01 

9.4926*00 

2.0016*00 

8.4146*00 

4.5206*00 

1.3206*00 

4.1006*03 

6.6996-06 

1.6136*02 

7.8836*01 

9*%locOO 

2.0036*00 

1.0326*01 

8.1136*00 

1.2706*00 

4.2006*03 

6.4896-06 

1.6566*02 

7.9116*01 

9.3626*00 

2.0076*00 

1.3496*01 

1.1226*01 

1.2136*00 

4.3006*03 

6.3126-06 

1.7166*02 

7.9906*01 

9.3236*00 

2.0146*00 

1.9876*01 

1.4976*01 

1.1416*00 

4.4006*03 

6.1286-06 

1.8076*02 

8.0076*01 

9.3216*00 

2.0276*00 

3.0786*01 

2.4946*01 

1.1286*00 

4.5006*03 

9.9226-06 

1.9906*02 

8.0946*01 

9.3616*00 

2.0916*00 

4.8446*01 

4.2776*01 

1.1076*00 
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KHQ/RHa*0 

H/RTO 

$/* 

A/AO 

I 

P/8 

CV/R 

GAMMA 

4.600E*0) 

S.682E-M 

2.172E*02 

B.228E*01 

9.444E*00 

2.0916*00 

7.4106*01 

6.5176*01 

1.0956*00 

>.TOv>««Q3 

S.«01E-09 

2.30U»02 

a.421E*01 

3.5696*00 

2.1336*00 

. .06»6*02 

9.2386*01 

1.0896*03 

•..Ba0£»03 

S.062F-08 

2.933E«02 

a.6aoE*oi 

3.7336*00 

2.24O6*0C 

1.40CE*02 

1.1966*02 

1.0876*03 

<i.«0aE«03 

8.793E-09 

3.317E«02 

8.998E*0t 

3.9356*00 

2.3316*00 

1.6*26*02 

1.4016*02 

1.0876*30 

3.0a0E«03 

9.917E-06 

4.t90E«02 

9.3486*01 

6.1366*00 

2.4756*00 

1.7666*02 

1.4806*02 

1.0896*00 

$.100k«03 

3.123E-08 

«.78TFt02 

9.692E401 

6.3816*00 

2.5996*00 

1.6836*02 

1.4146*02 

1.0926*00 

i.300E*03 

3.aTttE-06 

».jw3E«02 

9.999E*01 

6.5956*00 

2.1126*00 

1.4566*02 

1.2336*02 

1.0976*00 

S.300E*03 

3.6;8£-06 

S.846Et02 

1.0236*02 

6.7916*00 

2.8046*00 

1.1706*02 

1.0006*02 

1.1036*00 

S.->OOE«03 

3.$20E-06 

6.224F*02 

1.0446*02 

6.9706*00 

2.8756*00 

9.0256*01 

7.7556*01 

l.:i26*00 

3.500E*03 

3.399E-06 

6.«14E»a2 

1.0596*02 

7.1356*00 

2.9286*00 

6.9096*01 

5.9426*01 

1.1246*00 

$.t>00£*03 

3.790E-08 

6.739E402 

1.070E*02 

7.2906*00 

». 9676*00 

5.4266*01 

4.6486*01 

1.1376*00 

J.TOOE+03 

3.199E-06 

6.918E*02 

1.078E*02 

7.4356*00 

2.9976*00 

4.4866*01 

3.8196*01 

1.1506*00 

».800E*03 

3.119E*09 

7.071E*02 

1.0866*02 

7.5646*00 

3.0216*00 

3.9626*01 

3.3536*01 

1.1616*00 

;.990E*03 

3.049E-a6 

7.2121: »02 

1.092E*02 

7.6736*00 

3.0436*00 

3.7406*01 

3.1536*01 

1.1676*00 

6.000E»03 

2.979F-06 

7.348E402 

1.099E*02 

7.7706*00 

3.0636*00 

3.7346*01 

3.1456*01 

1.1686*00 

4.100E«03 

2.90SE-06 

7.4B7E*02 

1.1056*02 

7.8536*00 

3.0846*00 

3.8866*01 

3.2766*01 

1.1666*00 

E.EOOEtOS 

2.838E'06 

7.634E+02 

1.111E*02 

7.9326*00 

3.1066*00 

4.1556*01 

3.5096*01 

1.1616*00 

8. 300F»03 

2.772E-0* 

7.792E*02 

1.1186*02 

8.0106*00 

3.1306*00 

4.5136*01 

3.8186»0I 

1.1576*00 

6.400F«03 

2.706E-06 

7.9b»E«02 

1.1266*02 

8.0906*00 

3.1566*00 

4.9426*01 

4.1866*01 

1.1526*00 

B.SOOE'FOB 

2.639E-0O 

B.159E*02 

1.134E*02 

8.1766*00 

3.1866*00 

5.4246*01 

4.5976*01 

1.1436*00 

6*c()0f f03 

2.S73E-06 

8.363E4'02 

I.142E*02 

8.2ti8E*00 

3.2186*00 

5.9466*01 

5.0386*01 

1.1446*00 

6.700E«03 

2.S06E-06 

8.391EF02 

1.152E*02 

8.3666*00 

3.2556*00 

6.4936*01 

5.4956*01 

1.1416*00 

6.eaot»o3 

2.940E-06 

8.838EF02 

1.1626*02 

8.4716*00 

3.2946*00 

7.0496*01 

5.9566*01 

1.1396*00 

d«900E+03 

2.373E-06 

9.107E+02 

1.1736*02 

8.5826*00 

3.3386*00 

7.5996*0) 

6.4076*01 

1.1376*00 

T.000t*03 

2.307E-06 

9.395E+02 

1.1846*02 

8.6996*00 

3.3846*00 

8.1256*0. 

6.8346*01 

1.1366*00 

T.100E»o3 

’.292E-06 

9.701Et02 

1.1966*02 

8.8226*00 

3.4346*00 

8.6126*01 

7.2266*01 

1.1356*00 

T.ZOOE*03 

2.177F-06 

1.002E«03 

1.208E*02 

8.9506*00 

3.487E*00 

9.0476*01 

7.5746*01 

1.1346*00 

7.300E *C3 

I14E-06 

l.aiEetOS 

1.2216*02 

9.0816*00 

3.5416*00 

9.4246*01 

7.8736*01 

1.1346*00 

T.400F F03 

2.053E-06 

1.0716*03 

1.234E*02 

9.2136*00 

3.5986*00 

9.7446*01 

8.1286*01 

1.1346*00 

7.300CF03 

1.993E-06 

1.1086*03 

1.2476*02 

9.3526*00 

3.6566*00 

1.0026*02 

8.3486*01 

1.1346*00 

7.tOOE+03 

1.936E-06 

1.145E*03 

1.261E*02 

9.4896*00 

3.7156*00 

1.0286*02 

8.5546*01 

1.1346*00 

7.700E*03 

l.BBOE-06 

1.1836*03 

1.2 746*02 

9.6276*00 

3.7756*00 

1.0546*02 

8.7706*01 

1.1336*00 

7.«00t*03 

1.827F-06 

1.2226*03 

1.2886*02 

9.7646*00 

3.8366*00 

1.0856*02 

9.0256*01 

1.1336*00 

7.900EF03 

1.775E-06 

1.2626*03 

1.3026*02 

9.9026*00 

3.8986*00 

1.1246*02 

9.34 36*01 

1.1326*00 

8.000F*03 

1.725E-06 

1.3046*03 

1.316E*02 

1.0046*01 

3.9626*00 

1.1736*02 

9.744C*01 

1.1316*00 

8.200Et03 

1.627F-06 

1.3956*03 

1.347E*02 

1.0336*01 

4.0966*00 

1.3056*02 

1.0816*02 

1.1286*00 

B.^OOFFOS 

1. J33F-Ot. 

1.4966*03 

1.3806*02 

1.0636*01 

4.2466*00 

1.4746*02 

1.2146*02 

1.1266*00 

8.(0OE*03 

1.991E-06 

l.ellE*03 

1.4176*02 

1.0966*01 

4.4126*00 

1.6536*02 

1.35bE*02 

1.1256*00 

8.800tF03 

1.3S2E-Ob 

1.738E*03 

1.4576*02 

1.1316*01 

4.5946*00 

1.8066*02 

1.4726*02 

1.1256*00 

9.000F«03 

1. 26BE-06 

1.8746*03 

1.499E*02 

1.1696*01 

4.7896*00 

1.8936*02 

1.5366*02 

1.1276*00 

9.200F«03 

1.192E-06 

2.013E*03 

1.540E*02 

1.2076*01 

4.9866*00 

1.8886*02 

1.5316*02 

1.1296*00 

9.«00E*03 

1.129F-06 

2.148E*03 

1.5806*02 

1.2456*01 

5.1756*00 

1.7866*02 

1.4516*02 

1.1346*00 

9.600E*03 

l.0t5F-06 

2.2726*03 

1.6166*02 

1.2836*01 

5.3476*00 

1.6056*02 

1.3096*02 

1.1396*00 

9.800E«03 

1.013E-08 

2.382E*03 

1.647E*02 

1.3186*01 

5.4956*00 

1.3796*02 

1.1296*02 

1.1476*00 


t 


P/PO > 3*C0E-O4 



T 

8M0/RH0-0 

H/RTO 

S/R 

A/AO 

2 

CP/R 

CV/R 

GAMMA 




1.0006*02 

8.1986-04 

-1.7186*02 

2.9636*01 

6.27IE-01 

1.0006*00 

3.5126*00 

2.5126*00 

1.3986*00 




2.0006*02 

4.0996-04 

-1.7056*02 

3.2196*01 

8.7026-01 

1.0006*00 

3.8916*00 

2.4916*00 

1.3466*00 




3.0006*02 

2.733E-04 

-l.o90E*02 

3.3846*01 

1.0426*00 

1.0006*00 

4.4756*00 

3.4756*00 

1.2886*00 




4.0006*02 

2.0506-04 

-1.6726*02 

3.5206*01 

1.1876*00 

1.0006*00 

4.9686*00 

3.9686*00 

1.2526*00 


1 


5.0006*0? 

1.6406 -04 

-1.6516*02 

3.6356*01 

1.3156*00 

1.0006*00 

5.3646*00 

4.3646*00 

1.2296*00 




6.0006*02 

1. 3666 -04 

-1.o336*02 

3.7366*01 

1.4316*00 

1.0006*00 

5.6846*00 

4.6846*00 

1.2136*00 




7.0006*02 

1. 1716-04 

-l.cl2E*02 

3.8296*0) 

1.5386*00 

1.0006*00 

5.9536*00 

4.9536*00 

1.2026*00 




8.0006*02 

1.0256-04 

-1.5906*02 

3.9066*01 

1.6396*00 

1.0006*00 

6.1746*00 

5.1746*00 

1.1936*00 




9.0006*02 

9.1096-05 

-1.5476*02 

3.9806*01 

1.7336*00 

1.0006*00 

4.3576*00 

5.35 76*00 

1.1876*00 




1.0006*03 

8.1986-05 

-1.5436*02 

4.0486*01 

1.8236*00 

1.0006*00 

4.5126*00 

5.5126*00 

1.1816*00 




1.1006 *03 

7.4536-05 

-1.5196*02 

4.1116*01 

1.9086*00 

1.0006*00 

4.6516*00 

5.4506*00 

1.1776*00 




l.200e*03 

6.B31C-0S 

-1.4946*02 

4.1496*01 

1.9906*00 

1.0006*00 

6.8106*00 

5.6076*00 

1.1736*00 

. 



1.3006*03 

6. 30 56 -05 

-1.4696*02 

4.2296*01 

2.0646*00 

1.0006*00 

7.0746*00 

6.0656*00 

1.16 66*00 

j 



1.4006*03 

5.8506-05 

-1.4426*02 

4.2796*01 

2.1356*00 

1.00)6*00 

7.6276*00 

6.5966*00 

1.1566*00 




1.5006*03 

5.4516-05 

-1.4126*02 

4.3396*01 

2.1966 *00 

1.0036*00 

8.7966*00 

7.7116*00 

1.1406*00 

1 



1.6006 *43 

5.0896-05 

-1.3766*02 

4.3986*01 

2.2526*00 

l.OC 76*00 

1.1106*01 

9.8896*00 

1.1206*00 




1.700E*v' 3 

4.7486-05 

-1.3296*02 

4.4776*01 

2.5126 *00 

1.0166*00 

1.5236*01 

1.3766*01 

1.1016*00 

1 


J 

1.8006*03 

4.4U6-05 

-1.2626*02 

4.9826*01 

2.3846*00 

1.0336*00 

2.1996*01 

2.0026*01 

1.0876*00 




1.9006*03 

4.06 36 -05 

-1.1646*02 

4.7266*01 

2.4756*00 

1.06 26 *00 

3.2066*01 

2.9156*01 

1.0796*00 



; 

2.0006*03 

3.6956-05 

-1.0236*02 

4.9236*01 

2.9916*00 

1. 1096*00 

4.5536*01 

4.1036*01 

1.0766*00 



i 

2.1006*03 

3.3106-05 

-8.2756*01 

$.1836*01 

2.73 76 *00 

1.1796*00 

6.1366*0) 

5.4496*01 

1.0766*00 



> 

2.2006*03 

2.9246-05 

-5.7356*01 

9.9066*01 

2.9166*00 

1.2746*00 

7.7136*01 

6. 7356*01 

1.0786*00 




2.3 006 *03 

2.5596-05 

-2.6656*01 

5.6786*01 

3.1226*00 

1.3936*00 

8.9826*01 

7.7206*01 

1.0826*00 



j 

2.4006*03 

2.2356-05 

7.6886*00 

6.2776*01 

3.3496*00 

1.5296*00 

9.6436*01 

8.ir26*Ol 

1.0876*00 




2.500F*03 

1.9656-0$ 

4.2726*01 

6.6686*01 

3.9826*00 

1.6696*00 

9.2866*01 

7.8586*01 

1.0936*00 




2.6006*03 

1.7586-05 

7.4046*01 

7.0046*01 

3.80 36*00 

1.7946*00 

7.6186*01 

4.4806*01 

1.1026*00 



' 

2.7006*03 

1. 6106-05 

9.7606*01 

7.2476*01 

4.0006*00 

1.8856*00 

5.2286*01 

4.4786*01 

1.1176*00 




2.8006 *03 

1. 5096-05 

1.1286*02 

7.3986*01 

4.1806*00 

1.9416*00 

3. 2066*01 

2.7346*01 

1.1436*00 




2.9006 *03 

1.4356-05 

1.2216*02 

7.4876*0) 

4.3626*00 

1.9706*00 

1.96 8 6*01 

1.6406*01 

1.1846*00 



¥- 

3.0006*03 

1.3776-09 

1.2806*02 

7.5416*01 

4.9916*00 

1.9856*00 

1.3266*01 

1.0646*01 

1.2376*00 




3.1006*03 

1.3286-05 

1.3226*02 

7.5796*01 

4.7346*00 

1.9926*00 

1.0126*01 

7.8176*00 

1.2906*00 




3.2006*03 

1.2846-05 

1.3946*02 

7.6096*01 

4.8926*00 

1.9966*00 

8.6066*00 

6.4486*00 

1.3326*00 




3.3 006 *03 

1.244E-05 

1.3846*02 

7.4ME*0I 

9.0216*00 

1.9986*00 

7.8636*00 

5.7776*00 

1.3596*00 
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Table I.' Continued. 


T 

RHO/KHO-O 

H/RTO 

S/R 

8/8U 

t 

CR/R 

CV/R 

G6MNA 

3.400t:«0} 

1.2066-03 

1.4146*02 

7.8576*01 

5.1276*00 

1.9996*00 

7.4926*0(1 

5.4456*00 

1.3756*00 

i.soor»oa 

1.1726-03 

1.4416*02 

7.6786*01 

5.2186*00 

1.9996*00 

7.3106*00 

5.2826*00 

1.38 3 6*00 

3.600F»03 

1.139E-03 

1.4676*02 

7.8996*01 

9.2996*00 

2.0006*00 

7.2326*00 

5.2146*00 

1.3876*00 

3.700E»0i 

1.1086-03 

1.4946*02 

7.7186*01 

5.3716*00 

2.0006*00 

7.2316*00 

5.2166*00 

1.3866*00 

3.(00E»03 

1.079F-05 

1.5206*02 

7.7386*01 

5.4326*00 

2.0006*00 

7.3226*00 

5.3046*00 

1.3606*00 

3.900E*03 

1.0316-03 

1.3486*02 

7.7576*01 

5.4766*00 

2.0006*00 

7.5696*00 

5.5396*00 

1.3666*00 

4.00i}Et03 

1.024E-05 

1.3766*02 

7.7776*01 

5.4936*00 

2.0016*00 

8.1206*00 

6.0566*00 

1.3406*00 

♦.lOOE+03 

9.9886-06 

1.6086*02 

7.7986*01 

5.4786*00 

2.0026*00 

9.2606*00 

7.1246*00 

1.2996*00 

4. 200i.«03 

9.738E-06 

1.6436*02 

7.8236*01 

5.8316*00 

2.0046*30 

1.1516*01 

9.2206*00 

1.2456*00 

«. 300E»03 

9.489E-06 

1.6946*02 

7.8546*01 

5.382F *00 

2.0096*00 

1.5746*01 

1.3156*01 

1.1926*00 

4.<300f *03 

9.232E-36 

1.7636*02 

7.8996*01 

5.3586*00 

2.0186*00 

2.3316*01 

2.0116*01 

1.1496*00 

4.500E*03 

8.953F-06 

1.8716*02 

7.9846*01 

5.3726*00 

2.0356*00 

3.6006*01 

3.1ME*0l 

1.1206*00 

4.600E*03 

8.6386-06 

2.0376*02 

8.0636*01 

5.4286*00 

2.0636*00 

5.5526*01 

4.8946*61 

1. 1036*00 

<..700E*C3 

8.2706-06 

2.2876*02 

8.2106*01 

5.5246*00 

2.1096*00 

8.2316*01 

7.2026*01 

1.0946*00 

4.800F*03 

7.8446-06 

2.6456*02 

8.4166*01 

5.6616*00 

2.1776'OC 

1.1406*02 

9.8316*01 

1.0906*00 

4.900c *03 

7.3736-06 

3.1206*02 

8.6836*01 

5.8356*00 

2.2696*00 

1.4456*02 

l.«2*6*02 

1.0886*00 

5.000E*03 

6.8876-06 

3.6926*02 

8.9996*01 

6.0396*00 

2. 3816*00 

1.6596*02 

1.3936*02 

1.0896*00 

3.100E*0 3 

6.4236-06 

4.3156*02 

9.3366*01 

8.2596*00 

2.5036*00 

1.7156*0,. 

1.4>S6*u; 

1.0916*00 

S.200E*03 

6.0136-06 

4.9276*02 

9.6606*01 

t.4796*0C 

2.6226*00 

1.60 36' 32 


l.r-94E*00 

$.300e*03 

3.6706-06 

5.4746*02 

9.9456*01 

6.6866*00 

2.7286*00 

1.372r*C2 

1. 2 

1.0996*00 

3.400e*03 

5.3946-06 

5.9276*02 

1.0186*02 

6.8776*30 

2.8146*00 

1.1026*02 

9, 1 

1.1066*00 

5.SO0E*O3 

5.1746-06 

6.2846*02 

1.0386*02 

7.0516*00 

2.0816*00 

8.5546*01 

7 

1.1156*00 

$.eOOE*03 

, 4.9956-06 

6.5606*02 

1.0496*02 

7.2146*00 

2.9316*00 

6.6206*01 

5.' ' 

1.1276*00 

S.700E*03 

4.8 4 56-06 

6. 7766*02 

1.0606*02 

7.3676*00 

2.9696*00 

5.2606*01 

4.-, , - 

1.1406*00 

;.BOOF*03 

4.7156-06 

6.9516*02 

1.0686*02 

7.5106*00 

2.9986*00 

4.3916*01 

3.1 

1.1336*00 

5.900t*03 

4.5996-06 

7.1026* >2 

1.0756*02 

7.6386*00 

3.0216*00 

3.8996*01 

3.29:c*01 

1.1636*00 

6.000E*03 

4.4916-06 

7.2406*02 

1.0816*02 

7.7486*00 

3.0426*00 

3.6836*01 

3.09rE*01 

1.1696*00 

6.I00E*03 

4.389F-06 

7.3746*02 

1.0876*02 

7.8436*00 

3.0626*00 

3.6686*01 

3.0826*01 

1.1716*00 

6.200E*03 

4.2906-06 

7.5116*02 

1.0936*02 

7.9266*00 

3.0826*00 

3.8006*01 

3.1946*01 

1.1696*00 

6.:- 00f.*03 

4. 1936-06 

7.6546*02 

1.1006*02 

8.0046*00 

3.1046*00 

4.0416*01 

3.4036*01 

1.1656*00 

6.400E *03 

4.097F-06 

7.8076*02 

1.1066*02 

8.0816*00 

3.12 76*00 

4.36 76*01 

3<6S4E*01 

1.1606*00 

6. 300E*03 

4.0016-06 

7.9746*02 

1.1136*02 

8.1616*00 

3.152(*00 

4.7596*01 

4.0206*01 

1.1566*00 

t..600E*03 

3.906F-06 

8.1566*02 

1.1216*02 

8.2446*00 

3.1806*00 

5.2026*01 

4.3976*01 

1.1516*00 

6. 700E*03 

3.9116-06 

8.3566*02 

1.1296*02 

8.3346*00 

3.2116*00 

5.6846*01 

4.8046*01 

1.1486*00 

6.800E*03 

3.7156-06 

8.5736*02 

1.1386*02 

8.4296*00 

3.2456*00 

6.1926*01 

5.2296*01 

1.1446*00 

b. 900c *03 

3.6196-06 

8.8096*02 

1.1476*02 

8.5306*00 

3.2836*00 

6.7136*01 

5.6616*01 

1.1426*00 

7.000E *03 

3.5246-06 

9.0656*02 

1.1576*02 

8.6386*03 

3.3246*00 

7.2336*01 

6.0886*01 

1.1406*00 

7.l00t*03 

3.4296-06 

9.3396*02 

1.1686*02 

6.7516*00 

3.3686*00 

7.7386*01 

6.4996*01 

l.U9E*00 

7.200E+03 

3.3346-06 

9.6316*02 

1.1796*02 

8.8706*00 

3.4156*00 

8.2156*01 

6.8836*01 

1.1386*00 

7.300F *03 

3.2416-06 

9.9406*02 

1.1916*02 

8.9946*00 

3.4656*00 

8.6516*01 

7.2326*01 

1.1376*00 

7.*00c*03 

3.!50E-06 

1.0266*03 

1.2036*02 

9.1216*00 

3.5176*00 

9.0406*01 

7.5416*01 

1.1366*00 

7.?0OE*03 

3.061F-06 

1.0606*03 

1.2156*02 

9.2526*30 

3.5716*00 

9.3816*01 

7.8116*01 

1.1366*00 

7. i JOE *03 

2.9746-06 

1.0956*03 

1.2286*02 

9.3866 *uO 

3.62 76*00 

9.6796*01 

6.0486*01 

1.1362*00 

7.700E*03 

2.8906-06 

1.1316*03 

1.2416*02 

9.5216*00 

3.6846*00 

9.9506*01 

8.2656*01 

1.1366*00 

7.800E*03 

2.8096-06 

1.1686*03 

1.2546 *02 

9.6566*00 

3.7426*00 

1.0226*02 

8.4806*01 

1.1366*00 

7.900F*03 

2.7306-06 

1.2066*03 

1.2676*02 

9. 7926*00 

3.8016*00 

1.0516*02 

8.7176*01 

1.1356 <00 

e.000E*03 

2. 6546-00 

1.2456*03 

1.2806*02 

9.9296*00 

3.86> 6*00 

1.0856*02 

6.9986*01 

1.1356*00 

8.200E*03 

2.50 86-06 

1.328F*03 

1.3086*02 

1.0206*01 

3.9866*00 

1.1786*02 

9.7596*01 

..1336*00 

8.4006*03 

2. 369F-06 

1.4186*03 

1.3386*02 

1 .0496 *0 1 

4. 1216*00 

1.3106*02 

1.0B2E*u2 

1.1306*00 

S.s00E*03 

2.2336-06 

1.5206*03 

1.3716*02 

1.0806*01 

4.2696*00 

1.4706*02 

1.2086*02 

1.1286*00 

e.800F*03 

2.1016-06 

1 .6346*03 

1.4066*02 

1.1126*01 

<.4336*00 

1.6346*02 

1.3356*02 

1.1286*00 

S.0J0E*03 

1.9756-06 

1.7596*03 

1.4456*02 

1.1486*01 

4.6126*00 

1 .7686*02 

1.4366*02 

1.1286*00 

9.2006*03 

1.8566-06 

1.8916*03 

1.4856*02 

1.1846*01 

4.8006*00 

1.8406*02 

1.4906*02 

1.1296*00 

9.4006*03 

1.7486-06 

2.0266*03 

1.5246*02 

1.2226*01 

4.9906*00 

1.8306*02 

1.4806*02 

1.1326*00 

9.sOOF*03 

1.6516-06 

2.1576*03 

1.5626*02 

1.2606 *01 

>. 1736*00 

1.7326*02 

1.4036*02 

1.1366*00 

9.8006*03 

1.56 76-06 

2. 2786*03 

1.5966*02 

1.2966*01 

5.3396*00 

1.5646*02 

1.2726*02 

1.1406*00 

1.0006*04 

1.4956-06 

2.3856*03 

1.6256*02 

1.3316*01 

5.4836*00 

1.3556*02 

1.1066*02 

1.1506*00 

1.02 06 *04 

1.4356-06 

2.4766*03 

1.6506*02 

1.3656*01 

5.6026*00 

1.1376*02 

9.3056*01 

1.1606*00 

1.0406*04 

1.3846-06 

2.552F*03 

1.6 706*02 

1.3986*01 

5. 69 7 •■*00 

9.3476*01 

7.6406*01 

1.1726*00 

1.0606*04 

1.3406-06 

2.6146*03 

1.6866*02 

1.4306*01 

5.7716*00 

7.6066*01 

6.1896*01 

1.1696*00 

1.0806*04 

I.303F-06 

2. 664c *0j 

1.6996*02 

1.46 36*01 

5.8286*00 

6.1946*01 

4.9956*0] 

1.2086*00 

1.1006*04 

1.2706-06 

2.7056*03 

1.7096*02 

1.4966*01 

5.8706*00 

5.0926*01 

4.0536*0! 

1.2316*00 

1.1206*04 

1.240F-06 

2.7396*03 

1.7186*02 

1.5296*01 

5.9026*00 

4.2546*01 

3.3326*01 

1.2576*00 

1.1406*04 

1.2146-06 

2.7686*03 

1.7256*02 

1.5636*01 

5.9266*00 

3.6296*01 

2.7906*01 

1.2856*00 

1.1606*04 

1.1896-06 

2.7936*03 

1.7316*02 

1.5966*01 

5.9446*00 

3.1686*01 

2.3896*01 

1.3146*00 

1.1806*34 

1.1666-06 

2.8156*03 

1.7366*02 

1.6286*01 

5.9576*00 

2.8336*01 

2.0976*01 

1.3416*00 

1.2006*04 

1.1456-06 

2.8356*03 

1.7406*02 

1.6586*01 

5.9676*00 

2.5936*01 

1.8896*01 

1.3656*00 

1.220F*04 

1.1256-06 

3.8536*03 

1.7446*02 

1.(856*01 

5,9151*00 

2.4276*01 

1.7456*01 

1.3856*00 

1.2406*04 

1.1056-06 

2.8706*03 

1.7486*02 

1.7086*01 

5.9816*00 

2.3196*01 

1.6526*01 

1.3996*00 

U2b0F*O4 

1.0876-C6 

2.8876*03 

1.7576*02 

1.7276*01 

5.9366*00 

2.2616*01 

1.6046*01 

1.4066*00 

1.2806*04 

1.0696-06 

2.9046*03 

1.7566*02 

1.7416*01 

5.9916*00 

2.2486*01 

1.5956*01 

1.4066*00 

1.3006*04 

1.05 26-06 

2.9206 /03 

1.7596*02 

1.7516*01 

5.9956*00 

2.2786*01 

1.6256*01 

1.3986*00 

1.3206*04 

1.0356-06 

2.9}/6*03 

1.7636*02 

1.7566*01 

5.9996*00 

2.3546*01 

1.6976*01 

1.38 4 6*00 

1.3406*04 

1.0196-06 

2.9556*03 

1.7866*02 

1.7576*01 

6.0046*00 

2.4836*01 

1.8156*01 

1.3646*00 

1.3606*04 

I.J03F-06 

2.9746*03 

1 .7706*02 

1.7556*01 

6.0096*00 

2.6716*01 

1.9886*01 

1.3396*00 





P/KO - 

4.006-04 





7 

RHO/RHO-O 

H/RTO 

S/R 

6/AO 

2 

CP/R 

C8/R 

CAMMA 

1.000F*02 

1.09 36-03 

-1.7186*02 

2.9346*01 

6.2716-01 

1.0006 *00 

3.5126*00 

2.5126*00 

1.3986*00 

2.0006*02 

5.4656-04 

-1.7056*02 

3.1866*01 

8.7026-01 

1.0006*00 

3.8916*00 

2.6916*00 

1.3466«00 




Ik** - 

T 

8M0/8H0-0 

H/RTO 

S/K 

A/AO 

2 

CP/A 

CV/A 

6ANN6 

J 

3.M0E»02 

3.884E-M 

-l.690E*02 

3.395E«0I 

t.042E*00 

1.0006*00 

4.4756*00 

3.4756*00 

1.2886*00 


%.OOCE»OZ 

2.733E-08 

•1.672E402 

3.491E*01 

l.U7E*00 

1.000E*00 

4.9686*00 

3.9686*00 

1.2526*00 


S.OOOE»02 

2.188E-08 

-1.653E602 

3.606 E*01 

1.315£*00 

1.0006*00 

5.3646*00 

4.3646*00 

1.2296*00 


6.000E«Ot 

1.822E-08 

-t.t33E«02 

3.707£*01 

1.431E*00 

t.O00E*00 

5.6866*00 

4.6866*00 

1.2136*00 

‘V 

T.OOOE*02 

l.5«2E>08 

-:.«12E402 

3.797E401 

1.538E*00 

1.0006*00 

5.9536*00 

4.9536*00 

1.2026*00 


a.00UE»02 

l.388E*04 

-l.59UE*02 

3.8T8E901 

l.A39E*00 

1.0006*00 

6.1746*00 

5.1746*00 

1.1936*00 

\' 

9.0U0E«02 

1.21SE-04 

-1.56TE402 

3.9?1E*01 

2.733E400 

1.0006*00 

6.3576*00 

5.3576*00 

1.1876*00 


1.000E>03 

1.093E-04 

-1.543E402 

4.619E901 

1.823E*00 

1.0006*00 

* 5116*00 

5.5116*00 

1.1816*00 

"f 

1.100E«03 

9.937E*03 

•1.S19E402 

4.082E*01 

1.908E400 

1.0006*00 

..6506*00 

5.6496*00 

l.”76*00 


1.200E«^03 

9.109E-05 

-1.494E402 

4.140E*0l 

1.990E400 

1.0006*00 

6.8046*00 

5.8016*00 

1.1736*00 


1 100E»03 

8.«*06E-09 

•1.469E602 

4.!96E*01 

2.06AE*00 

1.0006*00 

7.0526*00 

6.0446*00 

1.1676*00 

‘? 

U«0OE4'03 

7.S01E-0S 

-1.442E602 

4.250E901 

2.135E*00 

1.0016*00 

7.5616*00 

6.533E*00 

1.1576*00 

K 

1.500E»03 

7.269E-03 

-1.4I3E*02 

4.305E901 

2.19TE*O0 

1.0026*00 

8.6296*00 

7.5536*00 

1.1426*00 

. • 

l.tOOE+03 

6.789E-0S 

-1.378E*02 

4.367E901 

2.254E*00 

1.00AE*00 

1.0726*01 

9.5376*00 

1.1226*00 


l.TOOE«03 

6.339E-0S 

•1.332£»0a 

4.442 E«01 

2.313E*00 

1.0146*00 

1.4496*01 

1.307E*01 

1.1036*00 


1.800E«03 

S.398E-09 

-1.269E602 

4.541E*01 

?.383E*00 

1.0306*00 

2.0666*01 

1.8796*01 

1.0896*00 

'V 

1.900E»03 

5.4 4E-05 

-i.l77E*02 

4.6 76E901 

2.470e*00 

1.0566*00 

2.9886*01 

2.7186*01 

1.0816*00 

iT 

Z.OOOE*03 

4.970E-05 

-1.046E602 

4.860E*01 

2.58t£*00 

1.1006*00 

4.2356*01 

3.8226*01 

1.0776*00 

f 

2.100E»03 

4.472E-0S 

-8.643E*01 

5.102E*01 

2.720E*00 

1. 1646*00 

5.7256*01 

5.0976*01 

1.0766*00 


2.200E»03 

3.968E~0; 

-6.264E601 

S.404E901 

2.890E*00 

1.2526*00 

7.2536*01 

6.3526*01 

1.0786*00 

j' 

2.300E *03 

3.489E-05 

-3.361EOI 

5.756E*01 

3.089E*00 

1.3646*00 

8.5456*01 

7.3646*01 

1.0616*00 


2.400f«03 

3.051E-0S 

-6...19E-01 

6.138E*0t 

3.309E*00 

1.4936*00 

9.3376*01 

7.9456*01 

1.0866*00 


2.500E«03 

2.663£~05 

3.375E601 

6.522E*0l 

3.538E*00 

1.630E*00 

9.2986*01 

T.bo2E*01 

1.0926*00 


2.600E+03 

2.39i 05 

b.592E*01 

6.867E901 

3.762E*00 

1.7586*00 

8.0666*01 

6.83/6*01 

1. 006*00 


2.T00E*03 

2.I77E-05 

9.I63E+01 

7.132E*01 

3.965E*00 

1.8596*00 

3.8926*01 

5.0316*01 

1.1136*00 

'. 1 

2.a00E*03 

2.028E-05 

1.091E602 

7.307E»01 

4.147E*00 

1.9256*00 

3.7606*01 

3.2126*01 

1.1346*00 

1 

2.900E«03 

1.922E-05 

1.200E«02 

7.4UE901 

4.324E*00 

1.9616*00 

2.3136*01 

1.9446*01 

1.1696*00 

-, 

3.000E»01 

‘ 1.840E-05 

1.269E+02 

7.474E*01 

'..509F *00 

1.9806*00 

1.5146*01 

1.2326*01 

> 2176*00 


3.100E«03 

1.772E-05 

1.316E*02 

7.517E >01 

4.694E*00 

1.9906*00 

1.1116*01 

8. 7006*00 

1.2706*00 

*-7 

3.200E»03 

1.7J3E-05 

1.352E>02 

7.549E+01 

4.861E*00 

1.9946*00 

9.1216*00 

6.9116*00 

1.3166*00 


3.300E*03 

1.459E-05 

1.384E+02 

7.575E+01 

5.000E*00 

1.99 76*00 

8.1376*00 

6.0246*00 

1.3496*00 


3.400E»03 

1.409E-05 

1.413E+02 

7. 5986*01 

5.114E*00 

1.9986*00 

7.6426*00 

5.579E*C0 

1.3696*00 

y 

3.300E«^03 

1.S62E-05 

1.440E+02 

7.620E*01 

5.211E*00 

1.9996*00 

7.3926*00 

5.3556*00 

1.3806*00 

•r 

3.300E»03 

1.519E-05 

1.467E«02 

7.641£*01 

S.395E*00 

1.9996*00 

7.2736*00 

5.2506*00 

1.3856*00 


3.T00E*03 

1.477E-05 

1.493E602 

7.661E*01 

5.3706*00 

2.0006*00 

7.2406*00 

5.2236*00 

1.3866*00 


3.800£»03 

1.438E-05 

1.520E»02 

7.680E*01 

5.436E*00 

2.0006*00 

7.2916*00 

5.2746 .00 

1.3826*00 

5^• 

3.900E*03 

1.401E-05 

1.547E602 

7.649E*01 

5.487F400 

2.0006*00 

7.4676*00 

5.4426*00 

1.3726*00 


4.000t«’03 

1.366E-05 

l.S75E»02 

7.719E*01 

5.51SE*00 

2.0016*00 

7.8766*00 

5.82 76*00 

1.3516*00 


9.100E*03 

1.332E-05 

l.b05E«02 

7.739E*0l 

5.5126*00 

2 .oor*oo 

8.7316*00 

6.6286*00 

1.3166*00 


^.?0l)E*03 

1.299E-05 

1.640E»02 

7.762E*01 

S.478E*00 

2.0036*00 

1.0436*01 

8.2106*00 

1.2686*00 


9.300f*03 

I.Z67E-05 

1.6B3£»C2 

7.790E*01 

5.429E*00 

2.0076*00 

1.3636*01 

1.1196*01 

1.2146*00 


4.430E*03 

1.234E-05 

1.743£*02 

7.827E*Q1 

5.393£*00 

2.0146*00 

1.9436*01 

1.6546*01 

1.1676*00 


8.300E4^03 

1.193E-05 

1.831E*02 

7.8SIE*01 

5.390E*00 

2.0266*00 

2.9326*01 

2.5566*01 

1.1536*00 


••.6aOE»03 

1.160E-05 

I.965E«02 

7.961E*01 

5.427E*00 

2.0496*00 

4.5016*01 

3.9636*01 

1.1116*00 


4.T00E»03 

1.115E-05 

2.169EF02 

8.081E*01 

5.5046*00 

2.0856*00 

6.7616*01 

5.9376*01 

1.0996*00 


^.800c»03 

1.064E-05 

2.467E*02 

8.253E90I 

5.620E*00 

2.1416*00 

9.6266*01 

8.3596*01 

1.0936*00 

'' 

4.900E*03 

1.005E-05 

2.876E+02 

8.483E*01 

5.774E*00 

2.2196*00 

1.27 0 6*02 

1.0866*02 

1.0906*00 


5.000E*03 

9.426E-06 

3.392Et02 

8.767E*01 

5.9626*00 

2.3196*00 

1.5316*02 

1.29iE*02 

1.0906*00 


5.100E»03 

e.804F-06 

3.9a <e*02 

9.087E*01 

6.172E*00 

2.435E*09 

1.6716*02 

1.3986*02 

1.0916*00 


$.200E»03 

8.229E-06 

4.594E402 

9.412E*01 

6. 39 IE *00 

2.5546*00 

1.652E*C2 

1.3826*02 

1.09^6*00 


S.300E»03 

7.734E-06 

5.174£t02 

9.713E*01 

6.6056*00 

2.66 76*00 

1.4896*02 

1.2536*02 

1.0916*00 


;.<>00E*03 

7.325E-06 

S.676E902 

9.969E*0l 

6.8046*00 

2.7636*00 

1.2456*02 

1.0566*02 

1.1036*00 


5.500E«03 

6. 996E-06 

6.085E*02 

l.017E*02 

6.98 7E *00 

2.8416*00 

9.8946*01 

8.4546*01 

1.1116*00 

V 

5.600E »03 

6.731E-06 

6.40SE902 

1.033E*02 

7.1556*00 

2.9006*00 

7.6946*01 

6.5956*01 

1.1216*00 


3.700E^3 

8.514E-06 

6.655E902 

1.045E*02 

7.313E*00 

2.9446*00 

6.0296*01 

5.1606*01 

1.1336*00 

’J 

S.800E03 

6.329i:>06 

6.853E*02 

1.055E*02 

7.462E*0O 

2.9786*00 

4.8846*01 

4.13^,6*01 

1.1466*00 

*% 

3.900£*03 

6.186E-06 

7.018E*02 

1.062E*02 

7.6006*00 

3.0056*00 

4.1676*01 

3.5266*01 

1.1516*00 

f 

6.000E»03 

6.018E-06 

7.162E*02 

l.O69E*02 

7.7226*00 

3.0276*00 

3.7756*01 

3.1776*01 

1.1676*00 

- 

6.100E«03 

5.880E-06 

7.297E*02 

1.075E*C2 

7.8236*00 

3.0476*00 

3.6226*01 

j. 0396*01 

1.1726*00 


8.200E»03 

5.7496-06 

7.4296*02 

l.081E*02 

7.9196*00 

3.0676*00 

3.6426*01 

3.0546*01 

1.1726*00 

' 

8.300E»03 

5.621E-06 

7.565E*02 

1.087E902 

8.0006*00 

3.0876*00 

3.7926*01 

3.1836*01 

1.1706*00 


6.800Ef03 

5.495E-06 

7.708E*02 

1.093E902 

8.077E*00 

3.1086*00 

4.0386*01 

3.3966*01 

1.1686*00 


6.S00E*03 

5.371E-06 

7.S62E902 

1.I0OE60Z 

8.1546*00 

3.1316*00 

4.3616*01 

3.6736*01 

1.1616*00 


6.600E»03 

S.247E-06 

8.023E902 

1.107E*02 

8.2346*00 

3. 1566*00 

4.7436*01 

4.0006*01 

1.15 76*00 


6.TJ0E«03 

5.124E-06 

8.210E902 

1.I14E902 

8.317E*00 

3.1846*00 

S.171E*0I 

4.3636*01 

1.1536*00 


6.800E»03 

S.OOOE-06 

8.407E902 

1.122E*02 

8.40 7E *00 

3.2156*00 

5.6346*01 

4.7536*01 

1.1496*00 


6.900e»03 

4.S77E-06 

8.622E902 

1.131E902 

8.5016*00 

3.2486*00 

6.1216*01 

5.1596*01 

1.1466*00 


1 T.0OOE»O3 

4.753E-06 

8.856E«02 

1.140E*02 

8.6026*00 

3.2856*00 

6.619;*01 

5.5716*01 

1.1446*00 


T.100E*03 

4.630E-06 

9.t07E*02 

1.149E*02 

8.7096*00 

3.3256*00 

7.1166*01 

5.9796*01 

1.1426*00 


7.200E»03 

4.5.07E-06 

9.377E*02 

l.!80E*02 

8.8216*00 

3.369E*00 

7.6006*01 

6.3726*01 

1.1406*00 


1 7.300E»03 

-..385E-06 

9. 663E*02 

1.171E*02 

*.9386 *00 

3.4156*00 

6.0596*01 

4.7416*01 

1.1396*00 


7.300E*03 

4.265E-06 

9.966E902 

1.182E*02 

.0606*00 

3.4636*00 

8.4836*01 

,.0796*01 

1.1396*00 


7.500f*03 

4.147E-06 

1.028E903 

1.193E*02 

9.186E*00 

3.5146*00 

8.8656*01 

7.3836*01 

' .1386*;0 


7.800E»03 

4.032E-06 

1.061E*03 

1.205E*02 

9.3156*00 

3.5676*00 

9.2046*01 

7.6516*01 

1.1386*00 

'j 

7.700E*03 

3.970E-06 

I.096E903 

I.2I8E*02 

9.4476*00 

3.6216*00 

9.505E*01 

7.8906*01 

1.1386*00 


7.800EtX)3 

3.8UE-06 

1.131E*03 

1.230E*02 

9.5806*00 

3.6776*00 

9.7836*01 

8.1126*01 

1.138E>00 


7.900t»03 

3.705E-06 

I.I67C*03 

1.243E*02 

9. >156*00 

3.7346*00 

1.0066*02 

8. 3316^^01 

1.1376*00 


8.000E»03 

3.603E-06 

1.205E*03 

1.2SbE*02 

9.8506*00 

3.7926*00 

1.0356*02 

8.5676*01 

1.1376*00 


8.200E»03 

3.408E-06 

l.283E*03 

1.282E*0: 

1.0126*01 

3.9116*00 

1.1096*02 

9.1696*01 

1.)396*00 

i 

8.<iO0E»O3 

3.222E-06 

1.368E03 

I.310E*02 

1.0406*01 

4.0386*00 

1.2146*02 

1.0026*02 

1.1336*00 

5 .. 

S.*O0E»03 

3.044E-06 

1.462E903 

1.340E*02 

1.0696*01 

4.1766*00 

1.3526*02 

1. 1126*02 

1.1316*00 


8.800E»03 

2.870E-06 

l.566E*03 

1.373E*02 

1.1006*01 

4.3276*00 

1.5086*02 

1.2346*02 

1.1306*00 


9.000E»03 

2.703E-08 

l.682C*03 

l.408E*02 

1.1346*01 

4.4946*00 

1.6556*02 

1.3466*02 

1.1296*00 


9.200E»03 

2.543E-06 

1.S0BE903 

I.446E*02 

1.1696*01 

4.6736*00 

1.7646*02 

1.4286*02 

1.1306*00 


23 
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Table I.* Continued. 


T 

KHO/RHO-0 

H/KTO 

S/8 

6/60 

1 

C8/R 

CV/8 

C6MMA 

9.*00E«03 

2.3846-06 

1.8386*03 

1.4856*02 

1.2066*01 

4.8586*00 

1.8076*02 

1.4596*02 

1.1326*00 

9.&90C*03 

2.2SSE-06 

2.0706*03 

1.5226*02 

1.2436*01 

5.0426*00 

1.7716*02 

1.4306*02 

1.1356*00 

9.800E*03 

2. 1 386-06 

2.1866*03 

1.5586*02 

1.2806*01 

5. 2166*00 

1.6586*02 

1.3426*02 

1.1396*00 

I.OaOE«09 

2.0346-06 

2.3126*03 

1.5806*02 

1.3166*01 

5.3736*00 

1.4866*02 

1.2076*02 

1.1466*00 

1.020E«09 

1.8466-06 

2.4136*03 

1.6176*02 

1.3506*01 

5.5086*00 

1.2836*02 

1.0466*02 

1.1546*00 

1.090E»(K 

1.8706-06 

2.5006*03 

1.6406*02 

1.3836*01 

5.6196*00 

1.0786*02 

0.7996*01 

1.1646*00 

i.06ae«09 

1. 8076 -06 

2.5726*03 

1.6586*02 

1.4156*01 

5.7086*00 

8.8956*01 

7.2516*01 

1.1776*00 

l.OSOE»<H 

1.7526-06 

2.6316*03 

1.6746*02 

1.4476*01 

5.7786*00 

7.2876*01 

5.9106*01 

1.1936*00 

i.lOOE»(M 

1.7046-06 

2.67'.6*03 

2.6866*02 

1.4796*01 

5.8316*00 

5.9826*01 

4.8076*01 

1.2136*00 

1.120E«04 

1.6626-06 

2.7196*03 

1.6866*02 

1.5126*01 

5.8726*00 

4.9606*01 

3.9356*01 

1.2366*00 


1.6246-06 

2.7526*03 

1.7046*02 

1.5456*01 

5.9026*00 

4.1786*01 

3.2626*01 

1.2616*00 

1.160E»04 

1.5806-06 

2.7816*03 

1.7116*02 

1.5786*01 

5.9256*00 

3.5906*01 

2.7546*01 

1.2886*00 

1.1806 

1.5586-06 

2.8056*03 

1.7166*02 

1.6116*01 

5.9436*00 

3.1546*01 

2.3756*01 

1.3166*00 

1.2006*09 

1.5286-06 

2.8276*03 

1.7216*02 

1.6426*01 

5.9566*00 

2.0346*01 

2.0976*01 

1.3416*00 

1.2206*04 

1.5026-06 

2.8476*03 

1.7266*02 

1.6716*01 

5.8666*^0 

2.6046*01 

1.8986*01 

1.3646*00 

1.2406*04 

1.4766-06 

2.8656*03 

1.7306*02 

1.6876*01 

5.9746*00 

2.4446*01 

1.7596*01 

1.3836*00 

1.2606*04 

1.4516-06 

2.8836*03 

1.7346*02 

1.7206*01 

5.8816*00 

2.3416*01 

1.6716*01 

1.3956*00 

1.2806*04 

1.4276-06 

2.9006*03 

1.7376*02 

1.7386*01 

5. ”86 6*00 

2.2866*01 

1.6256*01 

1.4026*00 

1.3006*04 

1.4046-06 

2.9166*03 

1.7416*02 

1.7526*01 

5.9806*00 

2.2756*01 

1.6196*01 

1.4016*00 

1.3206*04 

1.3816-06 

2.8336 *03 

1.7446*02 

1.7616*01 

5.9956*00 

2.3076*01 

1.6506*01 

1.3946*00 

1.3406*04 

1.3606-06 

2.9506*03 

1.7486*02 

1.7666*01 

5.9896*00 

2.3846*01 

1.7236*01 

1.3806*00 

1.3606*04 

1.3386-06 

2.8686*03 

1.7526*82 

1.7686*01 

6.0046*00 

2.5136*01 

1.8426*01 

1.3606*00 

1.3806*04 

1.3186-06 

2.9876*03 

1.7556*02 

1.7666*01 

6.0106*00 

2.7016*01 

2.0136*01 

1.3376*00 

1.4006*04 

1.2986-06 

3.0086*03 

1.7596*02 

1.7626*01 

6.0176*00 

2.9576*01 

2.2466*01 

1.3116*00 

1.4206*04 

1.2786-06 

3.0316*03 

1.7646*^/2 

1.7586*01 

6.0256*00 

3.2936*01 

2.5506*01 

1.2856*00 

1.4406*04 

1.2586-06 

3.0566*03 

1.7696*02 

1.7556*01 

6.0366*00 

3.7216*01 

2.9346*01 

1.2606*00 

1.4606*04 

1.2386-06 

3.0856*03 

1.7746*02 

1.7536*01 

6.0506*00 

4.2306*01 

3.4076*01 

1.2376*00 

1.4806*04 

1.2176-06 

3.1196*03 

1.7806*02 

1.7536*01 

6.0676*00 

4.88 56*01 

3.9716*01 

1.2176*00 

1.5006*04 

1.1976-06 

3.1576*03 

1.7886*02 

1.7566*01 

6.0886*00 

5.6266*01 

4.6246*01 

1.2006*00 

1.5206*04 

1.1766-06 

3.2016*03 

1.7866*02 

1.7616*01 

6.1146*00 

6.4616*01 

5.3556*01 

1.1876*00 

1.5406*04 

1.1556-06 

3.2526*03 

1.8056*02 

1.7686*01 

6. 1466*00 

7.3676*01 

6.1416*01 

1.1766*00 

1.5606*04 

1.1336-06 

3.3096*03 

1.8156*02 

1.7806*01 

6.1836*00 

8.3086*01 

6.9506*01 

1. 1676*00 

1.5806*04 

1.1116-06 

3.3746*03 

1.8266*02 

1.7926*01 

6.2256*00 

9.2376*01 

7.7416*01 

1.1616*00 

1.6006 *04 

1.0896-06 

3.4456*03 

1.8386*02 

1.8076*01 

6.2726*00 

1.0106*02 

8.4686*01 

1.1576*00 

1.6206*04 

1.0676-06 

3.5216*03 

’.8516*02 

1.8236*01 

6.3256*00 

1.0856*02 

9.0906*01 

1.1546*00 

1.6406*04 

1.0456-06 

3.6036*03 

1.8656*02 

1.8416*01 

6.3816*00 

1.1436*02 

9.575t*01 

1.1526*00 

1.6606*04 

1.0236-06 

3.6886*03 

1.8796*02 

1.8606*01 

6.4396*00 

1.1836*02 

9.9046*01 

1.1516*00 

1.6806*04 

1.0016-06 

3.7766*03 

1.8936*02 

1.8806*01 

6.4996*00 

1.2056*02 

1.0086*02 

1.1516*00 





P/PO - 

5.006-04 





T 

3HO/RHO-0 

H/RTO 

S/R 

6/80 

1 

CP/R 

CV/R 

GANNA 

1.0006*02 

1.3666-03 

-1.7186*02 

2.9126*01 

6.2715-01 

1.0006*00 

3.5126*00 

2.5126*00 

1.3986*00 

2.0006*02 

6.8326-04 

-1.7056*02 

3.1646*01 

8.7026-01 

1.0006*00 

3.8916*00 

2.8916*00 

1.3466*00 

3.0006*02 

4.5536-04 

-1.6906*02 

3.3336*01 

1.0426*00 

1.0006*00 

4.4756*00 

3.4756*00 

1.2886*00 

4.0006*02 

3.4166-04 

-1.6726*02 

3.4696*01 

1.1876*00 

1.0006*00 

4.9686*00 

3.9686*00 

1.2526*00 

5.0006*02 

2.7336-04 

-1.6536*02 

3.5846*01 

1.3156*00 

1.0006*00 

5.3646*00 

4.3646*00 

1.2296*00 

6.0006*02 

2. 2776-04 

-1.6336*02 

3.6856*01 

1.4316*00 

1.0006*00 

5.6866*00 

4.6866*00 

1.2136*00 

7.0006*02 

1.9526-04 

-1.6126*02 

3.7746*01 

1.5386*00 

1.0006*00 

5.9536*00 

4.9536*00 

1.2026*00 

8.0006*02 

1.7086-04 

-1.5906*02 

3.8556*01 

1.6396*00 

1.0006*00 

6.1746*00 

5.1746*00 

1.1936*00 

9.0006*02 

1.5186-04 

-1.5676*02 

3.9296*01 

1.7336*00 

1.0006*00 

6.3576*00 

5.3576*00 

1.1876*00 

1.0006*03 

1.3656-04 

-1.3436*02 

3.9976*01 

1.8236*00 

1.0006*00 

6.5116*00 

5.5116*00 

1.1816*00 

1.1006*03 

1.2426-04 

-1.5196*02 

4.0606*01 

1.9096*00 

1.0006*00 

6.6496*00 

5.6486*00 

1.1776*00 

1.2006*03 

1.1396-04 

-1.4946*02 

4.1186*01 

1.9906*00 

1.0006*00 

6.7996*00 

5.7976*00 

1.1736*00 

1.3006*03 

1.0516-04 

-1.4696*02 

4.1736*01 

>.0666*00 

1.0006*00 

7.0366*00 

6.0286*00 

1.1676*00 

1.4 006*03 

9.7526-05 

-1.4436*02 

4.2276*01 

2.1366*00 

1.0016*00 

7.514;i*00 

6.4886*00 

1.1586*00 

1.5006 *03 

9.0886-05 

-1.4136*02 

4.2826*01 

2.1996*00 

1.0026*00 

8.5106*00 

7.4396*00 

1.1436*00 

1.6306*03 

8. 4906 -05 

-1.3796*02 

4.3426*01 

2.2566 *00 

1.0066*00 

1.046^*01 

9.2866*00 

1.1246*00 

1.7006*03 

7.9326-05 

-1.3356*02 

4.4156*01 

2.3146*00 

1.0136*00 

1.3966*01 

1.2576*01 

1.1056*00 

1.8006*03 

7.3886-05 

-1.2746*02 

4.5106*01 

2.3826*00 

1.0286*00 

1.9706*01 

1.7906*01 

1.0916*00 

1.9006*03 

6.8336-05 

-1.1876*02 

4.6386*01 

2.4676*00 

1.0526*00 

2.8326*01 

2.5756*01 

1.0826*00 

2.0006*03 

6.2526-05 

-1.0636*02 

4.8126*01 

2.5746*00 

1.0936*00 

4.0046*01 

3.6176*01 

1.0786*00 

2.1006*03 

5.5436-05 

-8.9096*01 

5.0416*01 

2.7086*00 

1. 1536*00 

5.4236*01 

4.8366*01 

1.0776*00 

2.2006 *03 

5.0246-05 

-6.6506*01 

5.3286*01 

2.8726*00 

1.2366*00 

6.9086*01 

6.0636*01 

1.078K*00 

2.3006*03 

4.4276-05 

-3.8746*01 

5.6656*01 

3.0646*00 

1.3426*00 

8.2056*01 

7.0876*01 

1.0816*00 

2.4 006 *03 

3.8846-05 

-6.9456*00 

6.0346*01 

3.2786*00 

1.4666*00 

9.0716*01 

7.7326*01 

1.0866*00 

2.5006*03 

3.4166-05 

2.6836*01 

3.4116*01 

3.5056*00 

1.6006*00 

9.2306*01 

7.8056*01 

1.0926*00 

2.6006*03 

3.0386-05 

5.9326*01 

6.7596*01 

3.7296*00 

1.7306*00 

8.318F*01 

7.0356*01 

1.0996*00 

2.7006*03 

2.7556-05 

8.6446*01 

7.030 2*01 

3.9366*00 

1.8376*00 

6.3766*01 

5.4296*01 

1.1106*00 

2.8006*03 

2.5556-05 

1.0586*02 

7.2316*01 

4. 1216*00 

1.9106*00 

4. 2236*01 

3.6076*01 

1.1296*00 

2.3006*03 

2.4136-05 

1.1816*02 

7.3496*01 

4.2966*00 

1.9536*00 

2.6256*01 

2.2186*01 

1.1596*00 

3.0006*03 

2.30OE-05 

1.2586*02 

7.4216*01 

4.4776*00 

1.9756*00 

1.6936*01 

1.3916*01 

1.2036*00 

3.1006*03 

2.2186-05 

1.3106*02 

7.4676*01 

4.6> ’00 

1.9876*00 

1.2076*01 

9.5586*00 

1-2546*00 

3.2006*03 

2.1426-05 

1.3496*02 

7.5016*01 

4.8 00 

1.9936*00 

9.6296*00 

7.3666*00 

1 30 36*00 

3.3006*03 

2.07*6-05 

1.3826*02 

7.5296*01 

4.59it*00 

1.9966*00 

8.4106*00 

6.2686*00 

1.3396*00 

3.4006*03 

..0126-05 

1.4126*02 

7.5536*01 

5.1026*00 

1.9986*00 

7.7916*00 

5.7126*00 

1.3626*00 

3.5006*03 

1.9536-05 

1.4396*02 

7.5756*01 

5.2036*00 

1.9996*00 

7.4756*00 

5.4296*00 

1.3766*00 

3.6006 *03 

1.8986-05 

1.4676*02 

7.5966*01 

5.2916*00 

1.9996*00 

7.3176*00 

5.2896*00 

1.3836*00 

3.7006*03 

1.8476-05 

1.49 36 *02 

7.61/^6*01 

5.3696*00 

2.0006*00 

7.2576*00 

5.2386*00 

1.3856*00 

3.8006*03 

1.7986-05 

1.5206*02 

7.6356*01 

5.43 76 *00 

2.0006*00 

7.2796*00 

5.2626*00 

1.3836*00 

3.9006 * 03 

1.7526-05 

1.5476*02 

7.6546*01 

5.4936*00 

2.0006*00 

7.4116*00 

5.3886*00 

1.3756*00 
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Table I. 


Continued. 


T 

PMO/OKO-O 

H/OTO 

S/B 

tJU) 

Z 

CP/R 

CV/R 

GAMH6 

^.ooot^os 

1. 7086-05 

1.5796*02 

7.6736*01 

5.5296*00 

2.0006*00 

7.7316*00 

5.6926*00 

1.3586*00 

4.100{»03 

1.6658-05 

1.6096 *02 

7.6936*01 

5.5566*00 

2.0016*00 

0.9156*00 

6.3326*00 

1.3286*00 

4.200C»0) 

1.9256-05 

1.6376*02 

7.7156*01 

5.5126*00 

2.0036*00 

9.7796*00 

7.6016*00 

1.2096*00 

4.i00F*03 

1.589C-05 

1.6778*02 

7.791E*01 

5.9666*00 

2.0056*00 

1.2366*01 

1.0006*01 

1.2326*00 

4.»00F*03 

1.5998-05 

1.730E*02 

7.7796*01 

5.9256*00 

2.0116*00 

1.7056*01 

1.9396*01 

1.1826*00 

4.500t*03 

1.5028-05 

1.8066*02 

7.8216*01 

5.9106*00 

2.0218*00 

2.5156*01 

2.1776*01 

1.1996*00 

4.300F*03 

1.957* -05 

1.9206*02 

7.0896*01 

5.9538*00 

2.0398*00 

3.8266*01 

3.3596*01 

1.1196*00 

•i.TOOCtaS 

1.9058-03 

2.0096*02 

7.9916*01 

5.9956*00 

2.0708*00 

5.7726*01 

5.0766*01 

1.1096*00 

«.800EK>3 

1.3956-05 

2.351t*02 

0.1396*01 

5. 59eE*00 

2.1178*00 

0.3566*01 

7.2076*01 

1.0956*00 

«.900F*03 

1.2768-05 

2.7106*02 

a.391E*01 

5.7596*00 

2.5856*00 

1.1326*02 

9.7336*01 

1.0926*00 

i.000E»03 

1.2016-05 

3.1706*02 

8.599E*01 

5.9076*00 

2.2758*00 

1.9116*02 

1.1966*02 

1.0906*00 

!>.100E*Q3 

1.1298-05 

3.7338*02 

a.099E*01 

6.1086*00 

2.3896*00 

1.6091 02 

1.3996*02 

1.0916*00 

3.20iK*03 

'..031E-05 

9.3396*02 

9.218E*01 

6.3238*00 

2.5018*00 

1.655» 02 

1.3826*02 

1.0936*00 

S.300EM>3 

9.BS.9E-06 

9.9266*02 

9.526E*01 

6.5596*00 

2.6166*00 

1.5556*02 

1.3036*02 

1.0966*00 

3.900E«03 

0.305E-0S 

5.9606*02 

9.799E*01 

6.799E<00 

2.7196*00 

1.39 76*02 

1.1376*02 

1.1016*00 

5.300E*03 

O.OSOE-Ob 

5.9076*02 

1.0026*02 

6.9336*00 

2.8056*00 

1.0906*02 

9.3906*01 

1.1086*00 

5.600E»03 

0.990E-06 

6.2656*02 

1.0206*02 

7.1066*00 

2.8718*00 

0.6396*01 

7.3896*01 

1.1166*00 

£.T00E»03 

8. 2038-06 

6. 5966*02 

1.0336*02 

7.2686*00 

2.9228*00 

6.7596*01 

5.7016*01 

1.1286*00 

3.300E«03 

7.S578-06 

6.7Sd6*02 

1.0996*02 

7.9216*00 

2.9618*00 

5.3066*01 

9.5996*01 

1.1906*00 

5.900F«03 

7.7998-06 

6.9956*02 

1.0526*02 

7.5656*00 

2.9908*00 

9.9766*01 

3. 1966*01 

1.1536*00 

6. 300E«03 

7.5598-06 

7.0906*02 

1.0596*02 

7.6966*00 

3.0158*00 

3.9306*01 

3.3136*01 

1.1696*00 

6. 100E*03 

7.3708-06 

7.2376*02 

1.0666*02 

7.0106*00 

3.0368*00 

3.6556*01 

3.0676*01 

1.1716*00 

6.200E*03 

7.2138-06 

7.3606*02 

1.0716*02 

7.9096*00 

3.0558*00 

5.5796*01 

2.9986*01 

1.1796*00 

6. 300c *03 

7.0596-06 

7.5006*02 

1.0776*02 

7.9956*00 

3.0758*00 

3.6506*01 

3.0576*01 

1.1736*00 

6.C05E*03 

6.0008-06 

7.6376*02 

1.0036*02 

0.0796*00 

3.0958*00 

3.0316*01 

3.2136*01 

1.1706*00 

6.500E*03 

6.7966-06 

7.7026*02 

1.0896*02 

0.1516*00 

3.1168*00 

9.0976*01 

3.9926*01 

1.1666*00 

b. 600c *03 

6.5058-09 

7.9306 *02 

1.096:*02 

0.2286*00 

3.1398*00 

9.9296*01 

3.7266*01 

1.1626*00 

6.TOOF*03 

6.9996-06 

0.1076*02 

1.1036*02 

0.3086*00 

3.1658*00 

9.6126*01 

9.0536*01 

1.1576*00 

b. B0OE*03 

6.2038-06 

0.2916*02 

1.1106*02 

8.5958*00 

3.1938*00 

5.2366*01 

9.9126*01 

1.1538*00 

6.900E*03 

6.1928-06 

8.9916*02 

1.1186*02 

0.9836*00 

3.2298*00 

5.6916*01 

9.7936*01 

1.1508*00 

T.000£*03 

5.0018-06 

0.7086*02 

1.1276*02 

8.5796*00 

3.2588*00 

6.1696*01 

5.1878*01 

1.1976*00 

7.1008*03 

3.0908-06 

0.99 26*02 

1.1366*02 

0.6006*00 

3.2958*00 

6.6966*01 

5.5096*01 

1.1958*00 

7.2008*03 

5. CODE -06 

9.1996*02 

1.1958*02 

8.7076*00 

3.3358*00 

7.1296*01 

5.9756*01 

1.1938*00 

7.3006*03 

5.5916-06 

9.9696*02 

1.1556*02 

0.0996*00 

3.3708*00 

7.5896*01 

6.5506*01 

1.1928*00 

7.'.OOC*01 

5.3936-06 

9.7506*02 

1.1666*02 

9.0176*00 

3.9298*00 

8.0206*01 

6.7036*01 

1.1918*00 

7.3008*03 

5.2978-06 

1.0056*03 

1.1776*02 

9.1306*00 

3.9728*00 

8.9356*01 

7.0276*01 

1.1908*00 

7.(306 *03 

5.1098-06 

1.0376*03 

1.1096*02 

9.2696*00 

3.5228*00 

0.8036*01 

7.3198*01 

1.1908*00 

7. '>306*03 

9.9698-06 

1.0706*03 

1.2006*02 

9.3926*00 

3.5758*00 

9.1326*01 

7.5008*01 

1.1398*00 

7.0008*03 

9.0288-06 

1.1096*05 

1.2126*02 

9.5236*00 

3.6288*00 

9.9308*01 

7.0166*01 

1.1398*00 

7.9008*03 

9.6958-06 

1.1396*05 

1.2296*02 

9.6556*00 

3.6098*00 

9.7096*01 

8.0308*01 

1.1396*00 

0.0006*03 

9.5678-06 

1.1756*03 

1.2376*02 

9.7096*00 

3.7908*00 

9.9876*01 

8.2618*01 

1.1336*00 

0.2006*03 

9.3228-06 

1.2508*03 

1.2626*02 

l.OL 66*01 

3.8568*00 

1.0636*02 

8.7808*01 

1.1376*00 

0.9006*03 

9.0008-06 

1.3316*05 

1.2896*02 

1.0336*01 

3.9778*00 

1.1516*02 

9.9958*01 

1.1356*00 

0.6006*03 

3.8606-06 

1.9196*03 

1.3176*02 

1.0616*01 

9.1008*00 

1.2716*02 

1.0958*02 

1.1336*00 

0.0006*03 

3.6536-06 

1.5176*03 

1.3986*02 

1.0916*01 

9.2508*00 

1.9196*02 

1.1588*02 

1.1326*00 

9.0006*03 

3.9956-06 

1.6266*03 

1.3826*02 

1.1236*01 

9.9078*00 

1.56 26*02 

1.2728*02 

1.1316*00 

9.2006*03 

3.29 56-06 

1.7966*03 

1.9176*02 

1.1576*01 

9.5778*00 

1.600 6*02 

1.3678*02 

1.1316*00 

9.9006*03 

3.056E-06 

1.8726*03 

1.9 556*02 

1.1936*01 

9.7578*00 

1.7696*02 

1.9298*02 

1.1326*00 

9.c00E*03 

2.08 26-06 

2.0026*03 

1.9926*02 

1.2306 *01 

9.9398*00 

1.7716*02 

1.9278*02 

1.1356*00 

9.0006*03 

2.7256-06 

2.1306*03 

1.5286*02 

1.2676*01 

5.1168*00 

1.70 36*02 

1.3798*02 

1.1386*00 

1.0006*09 

2.5006-06 

2.2506*03 

1.5616*02 

1.3036*01 

5.2808*00 

1.5676*02 

1.2688*02 

1.1936*00 

1.0206*09 

2.9696-06 

2.3506*0? 

1.590E*02 

1.3386*01 

5.9268*00 

1.3076*02 

1.1278*02 

1.1506*00 

1.0906*09 

2.3678-06 

2.95 36 *03 

1.615E*02 

1.3726*01 

5.5996*00 

1.1896*02 

9.6898*01 

1.1596*00 

1.0606*09 

2.2016-06 

2.5336*03 

1.6366*02 

1.9096*01 

5.6516*00 

9.9olE*01 

8.1178*01 

1.1708*00 

1.0006*09 

2.2076-06 

2.5998*03 

1.6S3E*02 

1.9366*01 

5.7318*00 

0.2396*01 

6.6938*01 

1.1096*00 

1.1006*09 

2.1996-06 

2.659E*03 

l.667E*02 

1.9676*01 

5.7998*00 

6.7026*01 

5.9778*01 

1.2016*00 

1.1236*09 

2.0008-06 

2.6996*03 

1.6 70E*02 

1.9996*01 

5.0938*00 

5.6116*01 

9.9866*01 

1.2216*00 

1.190E*09 

2.0308-06 

2.7376*03 

1.6076*02 

1.5328*01 

5.0806*00 

9.6966*01 

3.7098*01 

1.2998*00 

1.1606*09 

1.9098-06 

2.7688*03 

1.6986*02 

1.5696*01 

5.Sv86*00 

3.9956*01 

3.1018*01 

1.2698*00 

1.1006*09 

1.95 38 -06 

2.796'E*03 

1.7016*02 

1.5978 *01 

5.9298*00 

3.9666*01 

2.6998*01 

1.2968*00 

1.2006*09 

1.915E-06 

2.0206*03 

1.7066*02 

1.6298*01 

5.9958*00 

3.0736*01 

2.3038*01 

1.3228*00 

1.2206*09 

1.0008-06 

2.0916*03 

1.7118*02 

1.6598*01 

5.9588*00 

2.7096*01 

2.0538*01 

1.3968*00 

1.2906*09 

1.0978-06 

2.0606 * 03 

1.7166*02 

1.6878*01 

5.9678*00 

2.5766*01 

1.8738*01 

1.3678*00 

1.26 06*09 

1.8158-06 

2.0796*05 

1.7206*02 

1.7126*01 

5.5 758 *00 

2.9336*01 

1.750.*0l 

1.3098*00 

1.2006*09 

1.7056-06 

2.8966*03 

1.7236*02 

1.7338*01 

5.9018*00 

2.3938*01 

1.6798*01 

1.3958*00 

1.3006*09 

1.1 568-06 

2.9136*03 

1.7276*02 

1.2508*01 

5.9068*00 

2.3008*01 

1.6388*01 

1.3998*00 

1.3206*09 

1.7286-06 

2.9306*05 

1.7306*02 

1.7636*01 

5.9918*00 

2.2996*01 

1.6918*01 

1.3978*00 

1.390E*09 

1.7016-06 

2.9976*05 

1.7396*02 

1.7716*01 

5.9958*00 

2.3928*01 

1.6826*01 

1.3888*00 

1.3606*09 

1.6796-06 

2.9696*03 

1.7376*02 

1.7756*01 

6.0008*00 

2.9306*01 

1.7656*01 

1.3736*00 

1.300E*0* 

1.6996-06 

2.90 36 * 05 

1.7918*02 

1.7766*01 

6.0058*00 

2.5706*01 

1.8996*01 

1.3536*00 

1.9006*09 

1.6296-06 

3.0026*03 

1.7956*02 

1.7796*01 

6.0118*00 

2.7706*01 

2.0766*01 

1.3308*00 

1.9206*09 

1.5996-06 

3.0236*05 

1.7996*02 

1.7716*01 

6.0158*00 

3.0396*01 

2.3196*01 

1.3098*00 

1.9906*09 

1.5 796 -06 

3.0976*03 

1.7596*02 

l.Te7E*01 

6.0288*00 

3.3078*01 

2.6336*01 

1.2798*00 

1.9608*09 

1.5506-06 

3.0 7 58 *05 

1.7598*02 

1.7696*01 

6.0398*00 

3.0256*01 

3.0256*01 

1.2556*00 

1.900E*09 

1.52SE-06 

3. 1038*03 

1.7696*02 

1.7636*01 

6.05<r8*00 

9.5606*01 

3.5036*01 

1.2396*00 

1.5006*09 

l.SOOE-06 

3.1376*03 

1.7708*02 

1.7696*01 

6.0718*00 

9.9976*01 

9.0676*01 

1.2158*00 

1.5206 * 09 

1.975E-06 

3.1776*03 

1.7778*02 

1.7676*01 

6.0938*00 

5.7326*01 

9.7196*01 

1.1998*00 

1.5908*09 

1.9SUE-06 

3.2226*03 

1.7058*02 

1.7738*01 

6.1208*00 

6.5596*01 

5.9316*01 

1.1068*00 

1.5606*09 

1.929E-06 

3.2736*03 

1.7998*02 

1.7028*01 

6.1526*00 

7.9376*01 

6.1956*01 

1.1768*00 

1.5808 * 09 

1.3976-05 

3.3318*03 

1.8056*02 

1.7928*01 

6.1896*00 

8.3976*01 

6.9756*01 

1.1606*00 

1.6006 *09 

1.3716-06 

3.3958*03 

1.8166*02 

1.0058*01 

6.2316*00 

9.2306*01 

7.7328*01 

1.1628*00 

1.8208 *09 

1.3936-06 

3.9666*03 

1.0286*02 

1.0208*01 

6.2786*00 

1.0066*02 

0.9258*01 

1.1588*00 

1. *906 *09 

1.3166-06 

3.5926*03 

1.0906*02 

1.0368*01 

6.3308*00 

1.0778*02 

9.0166*0’ 

1.1558*00 

1.6608*09 

1.2 098-06 

3.6236*03 

1.8596*02 

1.0598*01 

6.1056*00 

1.1336*02 

9.9766*01 

1.1536*00 


25 



T^e I.- Continued. 


I 

RMU/RHJ-O 

H/RTO 

5/R 

4/40 

l.fe80E»IH 

U262!;-08 

3.T07E*03 

l.S48E*02 

1.873E*01 

l.700F*0<. 

1.7J8E-06 

3.794E»03 

l.882E*02 

1.8936*01 

l.7Z0E«04 

l.ZUS-06 

3.8826*03 

1.896E*02 

1.913E*01 

».740F*0^ 

U 188E-06 

3.970E*03 

1.9096*02 

I.933E*01 

1.7t0t*0* 

1.163E-06 

4.0i7F*03 

l.'»33E*02 

1.9S2E*01 

1.780t*0« 

1.140E-06 

4.l43i*03 

!.936E*02 

1.972E*0I 

l.bOOt *04 

i.iise-ot 

4.2306*03 

1.950E*02 

1.9906*01 

1.B20EV04 

1.0«8E-0b 

4.31oE*03 

1.943E*02 

2.0066*01 

1.84aE*04 

1.078E-0b 

4.604E*03 

l.97bE*02 

2.0256*01 

1.860E*04 

l.O‘jeE-0® 

4.4955*03 

1.9896*02 

2.0*16*01 

1.880E*04 

I.O38E-04 

4.39IE*03 

2.003E*02 

2.0566*01 

1.800E*04 

1.0196-06 

4.693E*03 

2.018E*02 

2.0726*01 




1 

CR/R 

CV/R 

66MH4 

6.4436*00 

1.1726*02 

9.7926*01 

1.15 26*00 

6.5026*00 

1.1936*02 

9.9666*01 

1.1526*00 

6.5616*00 

1.2006*02 

1.0026*02 

1.1526*00 

6.6196*00 

1.1966*02 

9.9876*01 

1.1536*00 

6.6766*00 

1.18 76*02 

9.9156*01 

1.1536*00 

6.7326*00 

1.1/96*02 

9.8576*01 

1.1536*00 

6.7866*00 

1.1786*02 

9.8646*01 

1.1536*00 

6.8396*00 

1.1906*02 

9.9866*01 

1.1516*00 

6.8926*00 

1.2206*02 

1.0266*02 

1.1496*00 

6.9456*00 

1.2716*02 

1.0726*02 

1.1466*00 

7.0006*00 

1.3456*02 

1.1366*02 

1.14 26*00 

7.0586*00 

1.4426*02 

1.2216*02 

1.1386*00 


P/PO « «»»C06*04 



T 

RHO/RHO-O 

H/RTO 

S/R 

4/AO 

L 

tP/R 

CV/R 

GAMMA 

UOOOE *^02 

l.b^OE-Oa 

-1-7186*02 

2.8946*01 

6.2716-01 

1-0006*00 

3.5126*00 

2.5126*00 

1.3986*00 

2.000^^02 

8*1988-04 

-1.7056*02 

3.1466*01 

8.7026-01 

1.0006*00 

3.8916*00 

2.8916*00 

1.3466*00 

^•0906 ^02 

5.465E-04 

-1.4906*02 

3.3156*01 

1.0426*00 

1.0006*00 

4.4756*00 

3.4756*00 

1.2886*00 

v*00iiE>02 

4.099E-04 

-l.t72E*02 

3.9506*01 

1.1676*00 

1. 0006*00 

4.9686*00 

3.9686*00 

1.2526*00 

5.000Ct02 

3*279E-04 

-1.455E *02 

3.5646*01 

1.3156*00 

1.0006*00 

5.3646*00 

4.3646*00 

1.2296*00 

(•OOOE^OZ 

2.733E-04 

-1. *336*02 

3.6666*01 

1.4316*00 

l.OOOE+UU 

5.6866*01 

4.6866*00 

1.2136*00 

7.000c^02 

2, 342E-04 

-1.4126*02 

3.7566*01 

1.5386*00 

1.0006*00 

5.9536*00 

4.9536*00 

1.2026*00 

s.oooE^az 

2.O5OF-04 

-1. '906*02 

3-8376*01 

1.6396*00 

1.0006*00 

6.1746*00 

5.1746*00 

1.1936*00 

9*O0OE^02 

l«S22E -0** 

-1.5476*02 

3.9116*01 

1.7336 *00 

1.0006*00 

6.3576*00 

5.35 76*00 

1.1876*00 

l»000c^03 

1.640c*04 

-1.5436*02 

3.9796*01 

1.8236*00 

1.0006*00 

6.5116*00 

5.5116*70 

>.1816*00 

1. loot 403 

l,49l8-04 

-1.5196*02 

4.0416*01 

1.9096*00 

1.0006*00 

6.6486*00 

5.6486*00 

1.1776*00 

l.200£>03 

1. 366F-04 

-1.4946*02 

4.1006*01 

1.9906*00 

1.0006*00 

6.7966*00 

5.7946*00 

1.1736*00 

IbBOOtd'Oa 

1. 261f-04 

-1.4496 + 02 

4.1556*01 

2.0666*00 

1.0006*00 

7.0246*00 

6.0176*00 

1.1676*00 

U<»00t^03 

l*170E-04 

-1.4436*02 

4.2096*01 

2.1376*00 

1.0016*00 

7.4796*00 

6.4546*00 

1.1586*00 

l,50OE^03 

X.09U-04 

-1.4146*02 

4.2636*01 

2.2006*00 

1.0026*00 

8.4206*00 

7.3536*00 

1. 1446*00 

I*oOOE *01 

1.019F-04 

-1.3806*02 

•..3236*01 

2.2576*00 

1.0056*00 

1.0266*01 

9.0956*00 

1.1266*00 

l.T0OE*^03 

9.526C-05 

-1.3376*02 

4.3946*01 

2.3156*00 

1.0126*00 

1.3566*01 

1.2196*01 

1. 1076*00 

l.e00r«03 

8.879t-05 

-1.2786*02 

4.4856*01 

2.3826*00 

1.0266*00 

1.89/6*01 

1.7226*01 

1.0926*00 

l*900r«0i 

a*224F-05 

-1.1956*02 

4.6096*01 

2.4656*00 

1.0496*00 

2.7126*01 

2.4666*01 

1.0836*00 

>*000t4>03 

7.5396-05 

-1.0746*02 

4.7756*01 

2.5686*00 

1.0876*00 

3.8266*01 

3.4586*01 

1.0786*00 

2.l00t*03 

6.8228-05 

-9.1146*01 

4.9946*01 

2.6996*00 

1. 1456*00 

5.18/6*01 

4.6326*01 

1.0776*00 

2-200£»03 

6.091E-05 

-4.9496*01 

5.2686*01 

2.8586*00 

1.2246*00 

6.6336*01 

5.8336*01 

1.0786*00 

2*330t^03 

5.3816-05 

-4.2756*01 

5.5936*01 

3.04 56 00 

1.3256*00 

7.9286*01 

6.8616*01 

1.0816*00 

2*900t^03 

4.7296-05 

-1.1906*01 

5.9516*01 

3.2546*00 

1.4456*00 

8.8426*01 

7.5476*01 

1.0866*00 

2.500E 4-03 

4.162F-05 

2.1246*01 

6-3216*01 

3.4786*00 

1.5766*00 

9.1336*01 

7.7266*01 

1.0916*00 

2.600E403 

3.697E-05 

5.3796*01 

4.6706*01 

3.7026*00 

1.7066*00 

8.4616*01 

7.1476*01 

1.0986*00 

2.700E403 

3.3436-05 

8. 1876*01 

6.9596*01 

3.9116*00 

l.dl 76*00 

6.7386*01 

5.7246*01 

1.1096*00 

2.600E403 

3.088E-05 

1.0246*02 

7.1666*01 

4.0996*00 

1.8946*00 

4.6156*01 

3.9396*01 

1.1256*00 

2»900E«'03 

2.9086-05 

1.1626*02 

7.2946*01 

4.2746*00 

1.9456*00 

2.9116*01 

2.4676*01 

1.1526*00 

3.000E403 

2.773E-05 

1.2486*02 

7.3756*01 

4.4526*00 

1.9716*00 

1.8636*01 

1.5426*01 

1.1926*00 

3, 10OE403 

2.6656-05 

1.3046*02 

7.4246*01 

4.6356 * 00 

1.9856*00 

1.3006*01 

1.0396*01 

1.2426*00 

3.200t403 

2.5736-05 

1.3466*02 

7.4626*01 

4.8116*00 

1.9926*00 

1.0136*01 

7.8156*00 

1.2916*00 

3.300P4’03 

2.4906-05 

1.3806*02 

7.4916*01 

4.9646*00 

1.9956*00 

8.4816*00 

6.5116*00 

1.3306*00 

3.^008403 

2.4146-05 

1.4116*02 

7.5166*01 

5.0906*00 

1.9976*00 

7.9406*00 

5 . 8466*00 

1.3576*00 

3.500£^03 

2.3446-05 

1.4396*02 

7-5386*01 

5.1946*00 

1.9986*00 

7.5586*00 

5.5036*00 

1.3726*00 

^«t>OOE4>03 

2.278C-05 

1.4646*02 

7.5596*01 

5.28 76 *00 

1.9996*00 

7.3636*00 

5.3306*00 

1.3816*03 

J.7Q0E^03 

2.216F-05 

1.4936*02 

7.5796*01 

5.3676*00 

1.9996*00 

7.2786*00 

5.2566*00 

1.3846*00 

*•6008403 

2.1586-05 

1.5206*02 

7.5996*01 

5.4386*00 

2.0006*00 

7.2776*00 

5.2596*00 

1.3836*00 

3*900t403 

2. 102E-05 

1.5446*02 

7.6186*01 

5.4976*00 

2.0006*00 

7.3746*00 

5.3556*00 

1.37 76*00 

^•0008403 

2.049C-05 

1.5746*02 

7.6376*01 

5.5386*00 

2.0006*00 

7.64 06*00 

5.6046*00 

1.3636*00 

loot 403 

1.999E-05 

1.4336*02 

7-6566*01 

5.5546*00 

2.0016*00 

8.2066*00 

6. 1366*00 

1.3376*00 

^•2008403 

1.950E-05 

1.4356*02 

7.6776*01 

5.5386*00 

2.0026*00 

9.339S+00 

7.1956*00 

1.2976*00 

9*370E403 

1.9026-05 

1.4726*02 

7.7016*01 

5.4976*00 

2.0056*00 

1.1506*01 

9.2066*00 

1.2466*00 

^•nOOE403 

1.855E-05 

1.7216*02 

7.7326*01 

5.4536*00 

2.0096*00 

1.5456*01 

1.2866*01 

1. 1966*00 

4.500E403 

1.8066-05 

1.7896*02 

7.7746*01 

5.4306*00 

2.0186*00 

2.2316*01 

1.9166*01 

1.1546*00 

t.630h403 

1.7536-05 

1.8906*02 

7.8346*01 

5.4426*00 

2.0336*00 

3.3556*01 

2.93 56*01 

1.1266*00 

t8700E403 

I.O94E-05 

2.0426*02 

7.9236*01 

5.4926*00 

2.0596*00 

5.0426*01 

4.4516*01 

1. 1086*00 

9»0OOc4O3 

1.6276-05 

2.2486*02 

8.0536*01 

5.5806*00 

2. 1006*00 

7.4026*01 

6.4736*01 

1.0986*00 

99.900E403 

1.549E-05 

2.5906*02 

8.2346*01 

5.7056*00 

2.1606*00 

1.0226*02 

8.8216*01 

1.0936*00 

5.000k 403 

1.462F-05 

3.0176*02 

8.4706*01 

5.8666*00 

2.2426*00 

1.3066*02 

1. 1116*02 

1.0916*00 

i*100F403 

1.372E-05 

3.5396*02 

8.7525*01 

6.0576*00 

2.3446*00 

1.5316*02 

1.2866*02 

1.0916*00 

5.200E403 

1.2836-05 

4.1226*02 

9.0626*01 

6.2b7E*00 

2.4586*00 

1.6336*02 

1.3646*02 

1.0936*00 

5«300E403 

1. 202F-05 

4.7146*02 

9.3716*01 

6.4836*00 

2.5736*00 

1.58 86*02 

1.3276*02 

1.095^*00 

08^ 00fe403 

1.133F-05 

5.2706*02 

9.6536*01 

6.6916*00 

2.6806*00 

1.4196*02 

1.1936*02 

1.1006 '00 

5« 500E 403 

1.0756-05 

5.7476*02 

9.8936*01 

6.8866*00 

2.7726*00 

1.1856*02 

1.0046*02 

1. 1066*00 

5.EOOE403 

1.0296-05 

4. ’ 376*02 

1.0086*02 

7.0446*00 

2.8456*00 

9.465Er01 

8.0746*01 

1.1136*00 

*>•7008 403 

9.91 36-06 

4.4436+02 

1.0236*02 

7.2306*00 

2.9026*00 

7.4266*01 

6.3516*01 

1.1236*00 

5.600E 403 

9.601E-06 

4.68/6*02 

1.0356*02 

7.3866*00 

2.9456*00 

5.8776*01 

5.0186*01 

1. 1366*00 

^•900E403 

9, 333E-06 

6.8816*02 

1.0446*02 

7.5336*00 

2,S77t*0C 

4.8016*01 

*-0796*01 

1. 1486*00 

&.OOOE403 

9.0986-06 

7.0436*02 

1.0516*02 

7.6706*00 

3. 0046*00 

4.1166*01 

3.4756*01 

1.1606*00 

6.100E403 

8.8B36-06 

7.1866*02 

1.0586*02 

7.7926*00 

3.0266*00 

3.me*oi 

3.1346*01 

l.k/9E*00 

6«200E403 

8.683E-06 

7.3196*02 

1.0646*02 

7.8986*00 

3.0466*00 

3.5696*01 

2.9866*01 

1.1746*00 

300E403 

8.492E-06 

7.4496*02 

1.0696*02 

7.9906*00 

S-Ob'E+OO 

3.5716*01 

2.9876*01 

1.1756*00 

6*^00E403 

8.3076-06 

7.5826*02 

1.0756*02 

8.0726*00 

3.0846*00 

3.6956*01 

3.0936*01 

1.1736*00 

6.SOOE403 

8.125E-06 

7.7216*02 

1.0816*02 

8.1496*00 

3.1056*00 

3.9116*01 

3.2796*01 

1.1706*00 
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TAle I. 


ContlnuML 


I 

RHO/BHO-O 

H/RTO 

S/R 

6.60W*03 

7.94AE-04 

7.869E*02 

1.0871*02 

4.70ltEt03 

7.768E-06 

a. 0296*02 

1.0941*02 

6.aOOE'»03 

7.590E-04 

8.203E*02 

1.1011*02 

6.900E»03 

7.4136-06 

a.39IE*02 

1.1081*02 

7.000£>03 

7.235E-06 

8.9951*02 

1.116E*02 

7.|00E*O3 

7.058E-06 

8.817E *02 

1.1251*02 

7.200£»03 

6.881E-06 

9.05SE*02 

1.1341*02 

7.300£«03 

6.7041-06 

9.310E*02 

1.1441*02 

7.400E*03 

6.S29E-06 

9.5S2E *02 

1.1541*02 

7.500E»03 

6.3S6E-06 

9.8701*02 

1.1641*02 

7.600e^3 

6.186E-06 

1.0I7E*03 

1.1 751*02 

7.700E*03 

6.019E-06 

1.0491*03 

1.1871*02 

7.a00E*03 

S.8S6E-06 

1.082£*03 

1.1981*02 

7.900EK)3 

9.697E-06 

1.116E*03 

1.2101*0’ 

a.000£»03 

5.942E-06 

1.151E*03 

1. 2221*92 

a.?00E»O3 

9.247E-06 

1.224E*03 

1.2471*02 

a.AOOE^OS 

4.968E-06 

1.302E*03 

1.2721*02 

8.600E«’03 

4.T02E-06 

1.386E*03 

1.2991*02 

8.800E*a3 

4.446E-06 

1.4S0£*O3 

1.3791*02 

9.000E»03 

4. 198E-06 

1.58i£*03 

1.3601*02 

9.200E*03 

3.9S8E-06 

1.6971*03 

1.3951*02 

9.400E*03 

3.731E-06 

:.819E*03 

1.4311*02 

9.e>00E»03 

3.918E-06 

1.94TE*03 

1.4671*07 

9.800E'»03 

3.329E-06 

2.074E*03 

1.5031*02 

I.OOOEtOA 

3.193E-CO 

2.1971*03 

1.5371*02 

1.020E«04 

3.003E-06 

2.3l0e*03 

1.5681*02 

1.040E*04 

2.874E-06 

2.410E»03 

1.5941*02 

1.060E+04 

2.763E-06 

2.497E*03 

1.6171*02 

l.aaOE*04 

2.669E-06 

2.570E*03 

1.6351*02 

1.IOOE*04 

2.988E-06 

2.630E*03 

1.6501*92 

1.120E*04 

2.518E-06 

2.680E*03 

1.6631*02 

;.140C*04 

2.459E-06 

2.722E*03 

1.6 731*02 

l.l6dE»04 

2.400E-06 

2.757E*03 

1.6811*02 

1.180€»04 

2.349E-06 

2.7861*03 

l.bS8E*02 

1.200E«04 

2.302E-06 

2.812E*03 

1.6941*02 

1.220E»04 

2.2996-06 

2.835E*03 

1.6991*02 

1.240E404 

2.2I8E-06 

2.896E*03 

1.7041*02 

1.2b0E«04 

2.180E-06 

2.879E*03 

1.7081*02 

1.280E*04 

2. 143E— 06 

2.893£*03 

1.7121*02 

1.300E«U4 

2.108E-06 

2.910E*03 

1.7151*02 

USEOE^OA 

2.079E-06 

2.9271*03 

1.7191*02 

1.340E«04 

2.042E-06 

2.9441*03 

1.7221*02 

1.3a0E*O4 

2.010E-06 

2.9421*03 

1.7261*02 

1.3BOE+04 

1.980c'uo 

2.9791*03 

1.7301*02 

1.400E*04 

1.950E-06 

2.9981*03 

1.7331*02 

1.420E*04 

1.920E-06 

3.0181*03 

1.7371*02 

1.440E*04 

1.891E-06 

3.0401*03 

1.7411*02 

1.460£»04 

1.S62E-06 

3.0651*03 

1.7461*02 

1.480£»04 

I.833E-06 

3.0921*03 

1.751E*02 

1.500£*04 

1.S04E-06 

3.124E*03 

1.7571*02 

1.:20E»04 

I.T79E-06 

3.1991*03 

1.7631*02 

1.S40E+04 

1.749E-06 

3.2001*03 

1.770E*02 

l.$a0£*04 

1. 7191-06 

3.2461*03 

1.7791*02 

1.980£«'04 

1.684E-06 

3.2991*03 

1.7881*02 

1.600E»04 

1.6S3E-06 

3.3581*03 

1.7981*02 

I.£20£»09 

1.62IE-06 

3.4241*03 

1.809E*92 

1.640E»04 

1.S89E-06 

3.4951*03 

1.82U*C'2 

1.6b0£«04 

1.557;-06 

3.5721*03 

1.834E*02 

I.6aOE*04 

1.9251-06 

3.6931*03 

1.8471*02 

1.700E*04 

1.494E-06 

3.7381*03 

1.861E*02 

I.720E4-04 

1.464E-U6 

3.8241*03 

1.8T4E*02 

1.740E*04 

1.434E-06 

3.9111*03 

l.B86E*02 

I.Tb0£*04 

1.409E-06 

3.998E*03 

l.902E*02 

1.780E«04 

1.378E-06 

4.0851*03 

1.915E*02 

l.aOOE»04 

1.351E-06 

4.17U*03 

t.928E*02 

i.a2aE»04 

1.326E-06 

4.258E*03 

1.941E*0Z 

t.840£*O4 

1.301E-06 

4.345E*03 

1.9541*02 

l«8bOE»04 

I.277E-06 

4.4341*03 

1.9681*02 

1.880e*04 

1.294E-06 

4.5261*03 

1.981E*02 

1.900£t04 

1.23IE-06 

4.6231*03 

1.9951*02 

1.920£»04 

t. 2081-06 

4.7261*03 

2.0101*02 

1.94(Kt04 

1.189E-06 

4.6381*03 

2.0261*02 

1.960£*O4 

1.162E-06 

4.9981*03 

2.0421*02 

1.9801*04 

1.139E-06 

5.0891*03 

2.0611*02 

2.000E*04 

1.1 151-06 

5.2301*03 

2.0801*02 

2.020E*04 

1.092E-06 

5.3821*03 

2.1011*02 

2.0401*04 

I.068E-06 

5.5441*03 

2.1221*02 

2.060E*04 

1.044E-06 

9.7141*03 

2.1451*02 

2.080E*04 

1.021E-06 

9.8901*03 

2.1681*02 


A/AO 

2 

CP/R 

CV/R 

8.2251*00 

3.1271*00 

4. 200E*01 

3.5271*01 

8.3031*00 

3.150E*00 

4.5451*01 

3.8221*01 

8.3841*00 

3.1771*00 

4.9361*01 

4.1531*01 

6.4711*00 

3.2061*00 

5.3601*01 

4.5111*01 

8.9621*00 

3.237£*00 

5.8101*01 

4.8861*01 

8.6991*00 

3.272E*00 

6.2741*01 

5.2711*01 

8.7621*00 

3.3101*00 

6.7421*01 

5.6551*01 

8.8701*00 

3.350E*00 

7.20*1*01 

6.0301*01 

8.9841*00 

3.393E*00 

7.6501*01 

6.3891*01 

9.1021*00 

3.439E*Q0 

8.0701*01 

6.7251*01 

9.2241*00 

3.4881*00 

8.4571*01 

7.0331*01 

9.3491*00 

3.538E*00 

8.8081*01 

7.3111*01 

9.4771*00 

3.590E*00 

9.1261*01 

7.5621*01 

9.6081*00 

3.643E*00 

9.4181*01 

7.7931*01 

9.7391*00 

3.698E*0C 

9.6961*01 

8.0151*01 

1.0011*01 

3.811E*O0 

1.0291*02 

8.4931*01 

1.0281*01 

3.929E*00 

1.1061*02 

9.1171*01 

1.0551*01 

4.054E*00 

1.2111*02 

9.9601*01 

1.0841*01 

4. 191E*00 

1.3421*02 

1.1001*02 

1.1151*01 

4.340E*00 

1.4861*02 

1.2111*02 

1.1481*01 

4.502E*00 

1.6191*02 

1.3121*02 

1.1831*01 

4.6761*00 

1.7151*02 

1.3851*02 

1.2201*01 

4.8S5E*00 

1.7531*02 

1.4121*02 

1.2561*01 

5.032E*00 

1.7201*02 

1.3851*02 

1.2931*01 

5.2011*00 

1.6181*02 

1.3051*02 

1.3281*01 

5.3541*00 

1.4621*02 

1.1841*02 

I.362E*CI 

5.4871*00 

1.2761*02 

1.0371*02 

1.3951*01 

5.5981*08 

1.0851*02 

8.8281*01 

1.4261*01 

5.6881*00 

9.0591*01 

7.3661*01 

1.4581*01 

5.7591*00 

7.5011*01 

6.0741*01 

1.4891*01 

5.8151*00 

6.2121*01 

4.9911*01 

1.5211*01 

5.8581*00 

S.162E*01 

4.1171*01 

1.5531*01 

5.8911*00 

4.3811*01 

3.43 lE*f. 

1.5861*01 

5.9161*00 

3.7691*01 

2.9041*01 

1.6181*01 

5.9351*00 

3.3071*01 

2.5051*01 

1.6481*01 

5.9491*00 

2.9631*01 

2.2071*01 

1.6781*01 

5.9611*00 

2.7111*01 

1.9891*01 

1.7041*01 

5.9701*00 

2.5311*01 

1.8361*01 

1.7271*01 

5.9771*00 

2.4101*01 

1.7311*01 

1.7471*01 

5.9831*00 

2.3391*01 

1.6711*01 

1.7621*01 

5.9881*00 

2.3121*01 

1.6501*01 

1.77 31*01 

S.992E*00 

2.32 71*01 

1.6671*01 

1.7801*01 

5.9971*00 

2.3861*01 

1.7221*01 

1.7831*01 

6.0021*00 

2.4911*01 

1.8201*01 

1.7831*01 

6.0071*00 

2.6501*01 

1.9661*01 

1 .7811*0 1 

6.0141*00 

2.8711*01 

2.1661*01 

1.7771*01 

6.0221*00 

3.1621*01 

2.4291*01 

1.7741*01 

6.0321*00 

3.5331*01 

.’.7631*01 

1.7721*01 

6.0441*00 

3.9941*01 

3.1751*01 

1.7721*01 

6.0591*00 

4.5501*01 

3.6691*01 

1.7741*01 

6.0781*00 

5.2041*01 

4.2461*01 

1.7781*01 

6. 1021*00 

5.94 81*01 

4.8991*01 

1.7851*01 

6.1301*00 

6.7691*01 

5.6131*01 

1.7941*01 

6. 1621*00 

7.6391*01 

6.3631*01 

1.8051*01 

6.2001*00 

8.5221*01 

7.1181*01 

1.8181*01 

6.2441*»»0 

9.3761*01 

7.8401*01 

1.8331*01 

6.291E*oO 

1.0151*02 

a 4911*01 

1.8501*01 

6.’43E*00 

1.0811*02 

9.0381*01 

1.8681*01 

6.3981*00 

1.1321*02 

9.4581*01 

1.8871*01 

6.4551*00 

1.1671*02 

9.7411*01 

1.9061*01 

6.5141*00 

1.186E*02 

9.8951*01 

1.9261*01 

6.572E*00 

1.1921*02 

9.9411*01 

t.946E*01 

6.6291*00 

1.1891*02 

9.9161*01 

1.9661*01 

6.6861*00 

1.1821*02 

9.866F*01 

1.9841*01 

6.7411*00 

1.1771*02 

9.8401*01 

2.0031*01 

6.7951*00 

1.1811*02 

9.886E*01 

2.0201*01 

6.848E*00 

1.1981*02 

1.005E*02 

2.0371*01 

6.9001*00 

1.2331*02 

1.036E*02 

2.0531*01 

6.9541*00 

1.2881*02 

1.0851*02 

2.0681*01 

7.0101*00 

1.3651*02 

1.1521*02 

2.0851*01 

7.0691*00 

1.464E*02 

1.2381*02 

2.1011*01 

7.1311*00 

1.5821*02 

1.3381*02 

2.1191*01 

7.1991*00 

1.7151*02 

1.4511*02 

2.1361*01 

7. 2721*00 

1.8581*02 

1.5711*02 

2.1581*01 

7.3511*00 

2.0041*02 

1.6911*02 

2.1801*01 

7.4361*00 

2.1431*02 

1.8051*02 

2.2031*01 

7.526£*00 

2.2671*02 

1.9051*02 

2.2281*01 

7.621E*00 

2.3671*02 

1.9851*02 

2.2531*01 

7. 719F*00 

2.4381*02 

2.0401*02 


CANNA 

1.1ASE*00 

I.IAIEAOO 

1.I5TEA00 

1.1S3E*00 

1.1SOE«00 

1.14 TEAM 

1.14SE*00 

1. 144E«00 

1.143E«00 

1.142E»00 

1.141E*00 

1.141E*00 

1.140E*00 

1.140E«00 

1.140E«00 

1.139£«00 

1.137EA00 

1.13SE*00 

1.133E*00 

1.132E*00 

1.132E*00 

1.133E*00 

1.135E*00 

1.13BE*00 

1.142E»Oa 

I.IASE^OO 

l.lSSEtOO 

1.165E*00 

1.177E«00 

1.192E»M 

1.211E«00 

1.232E*00 

1.2S5EAOO 

1.2a0E*OO 

1.30AE+00 

1.331E«00 

1.354E»oa 

1.373E«00 

1.387E+00 

1.395E«00 

1.397E»00 

1.392E*00 

1.3B1E«0C 

l.SAAEtOO 

1.344E«00 

1.320E*00 

1.29S£*00 

1.2Tl£*O0 

1.24SE+00 

1.22aE«00 

1.210£«U0 

1.196E+00 

1. I84£«00 

1.17SE*00 

l.U7£tOO 

1.162E*00 

i.isa£+oo 

1.156E»00 

1.1$4E»00 

I.1S3E»00 

1.153E*00 

1.133E«00 

1.1S4E400 

1.154E«0r 

t.l54E«03 

1.1S3E*00 

1.1SI£*00 

1.149E400 

1.144£»00 

1<142E»00 

1.13aE*00 

1.139£*00 

1.131E«O0 

1. 129E*00 

1.127£t00 

1«125E*00 

1.124E«00 

1.124E*00 

t. I24E*00 
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Table I. - Continued. 


UfO • T.OOC-04 


T 

RHO/RHQ-0 

H/RTO 

S/R 

8/AO 

1 

CR/R 

C9/R 

CAMK* ^ 


1.000E«02 

1.9132-03 

-1.7182*02 

2.8782*01 

6.2712-01 

1.0002*00 

3.5122*00 

2.5122*00 

1.3982*00 

3 

1 2.000E402 

9.5642-04 

-1.7052*02 

3.1302*01 

8.7022-01 

1.0002*00 

3.8912*00 

2.8912*00 

1.3462*00 



6.37^2-0* 

-1.6902*02 

3.2992*01 

1.0422*00 

1.0002*00 

4.4752*00 

3.4752*00 

1.2882*00 


> ~>.O00E*02 

4.7822-04 

-1.6722*02 

3.4352*01 

1.1872*00 

1.0002*00 

4.9682*00 

3.9682*00 

1.2522*00 


&.OOOE402 

3.8242-04 

-1.6532*02 

3.5502*01 

1.3152*00 

1.0002*00 

5.3642*00 

4.3642*00 

1.2292*00 


! E.OOOE^OZ 

3.1882-04 

-1.6332*02 

3.6512*01 

1.4312*00 

1.0002*00 

5.6862*00 

4.6862*00 

1.2132*00 


7.000E«02 

2.7332-04 

-1.6122*02 

3.7412*01 

1.5382*00 

1.0002*00 

5.9532*00 

4.9532*00 

1.2022*00 


a.000E«02 

2.3912-04 

-1.5902*02 

3.8222*01 

1.6392*00 

1 .0002*00 

6. 1742*00 

5.1742*00 

1.1932*00 

< >- 

9.0002*02 

2.1252-04 

-1.5672*02 

3.8962*01 

1.7332*00 

1.0002*03 

6.35 72*00 

5.3572*00 

1.1872*00 


t.OO0E*O3 

1.9132-04 

-1.5432*02 

3.9632*01 

1.8232*00 

1.0002*00 

6.5. 12*00 

3.5112*00 

1.1812*00 

"} 

1.1002*03 

1.7392-04 

— 1.519E>0< 

4.0262*01 

1.9092*00 

1.0002*00 

6.6472*00 

5.6472*00 

l.l77i. ,C 


1. 2002*03 

1.5942-04 

-1 .r>9V2*02 

4.0042*01 

1.9902*00 

1.0002*00 

6.7932*00 

5.7912*00 

1.1732*00 

t 

1.3002*03 

1.4712-04 

-1.4692*02 

4.1402*01 

2.'»f "2*00 

1.0002*00 

7.0152*00 

6.0082*00 

1.1682*00 


1.4002*03 

1.3652-04 

-1.4432*02 

4.1932*01 

2.13.2*00 

1.0012*00 

7.4502*00 

6.4272*00 

1.1592*00 


1.5002*03 

1. *332-04 

-1.4142*02 

4.2472*01 

2.2002*00 

1.0022*00 

8.3472*00 

7.2842*00 

1.1452*00 


l.i00r«03 

1.1692-04 

-1.3812*02 

4.3062*01 

2.2582*00 

1 .0052*00 

1,01 0**0, 

8.9422*00 

•*<c*00 


1.7002*03 

1.1122-04 

-1.3382*02 

4.3762*01 

2.3162*00 

1.0122*00 

1.3232*01 

1.1892*01 

1.1092*00 


l.a002*0'> 

1.0372-04 

-1.2812*02 

4.4652*01 

2.3822*00 

1.0252*00 

l.??9r*01 

1.6682*01 

1.0942*00 

U 

i 1.9-502*03 

9.6162-05 

-1.2012*02 

4.5042*01 

2.4632*00 

1.0472*00 

2.616c^'Ul 

2.3782*01 

1.0842*00 


i 2-OJ06*'j3 

8.C:'W-05 

-1.0862*02 

4.7442*01 

2.5642*00 

1.0832*00 

3.6822*01 

3.3302*01 

1.0792*00 


■ -.lOO. *03 

8.90 72-05 

-9.2792*01 

4.9542*01 

2.6912*00 

1.1382*00 

4.9942*01 

4.4652*01 

1.0772*00 


2.2032*03 

7.1652-OS 

-7.1912*01 

S.r 192*01 

2.8462*00 

1.2142*00 

6.4072*01 

5.6422*01 

1.0792*00 


2.3002*03 

6.3432-05 

-4.6022*01 

5.5342*01 

3.0292*00 

1.3112*00 

7.6962*01 

6.' '02*01 

1.0812*00 

i 

2.4C32*03 

5. 5842-05 

-1.5982*01 

5.8832*01 

3.2352*00 

1.4272*00 

8.6.2t->01 

7.3862*01 

1.0662*00 


2. !>0i)E*03 

4.9182-05 

1.6582*01 

6.2462*01 

3.4552*00 

1.5562*00 

9.02 8 2*01 

7.6402*01 

1.0912*00 


2.2002*03 

4.3662-05 

4.9062*01 

6.5942*01 

3.6782*00 

1.6852*00 

8.5402*01 

7.2072*01 

1.0982*00 


2.7002*03 

3.9382-05 

7.7812*01 

6.8902*01 

3.8902*00 

1.7992*00 

7.0132*01 

5.9462*01 

1.1072*00 

-• 

2.6002*03 

3. 6272-05 

9.9742*01 

7.1082*01 

4.0802*00 

1.8842*00 

4.9482*01 

4.2192*01 

1.1222*00 


2.9002*03 

3.4<'62-05 

1.1442*02 

7.2492*01 

4.2552*00 

1.9372*00 

3.1712*01 

2. 6932*01 

1.1462*00 ; 

■f 

3.0002 *03 

3.2432-05 

1.2372*02 

7.3362*01 

4.4312*00 

1.9662*00 

2.02 5 2*01 

1.6852*01 

1.1832*00 


3.1002*03 

3.1132-05 

1.2992*02 

7.3912*01 

4.6132*00 

1.9822*00 

1.3912*01 

1.1202*01 

1.2312*00 


3.2002*03 

3.0042-05 

1.3432 *02 

7.4292*01 

4.7902*00 

1.9902*00 

1.0622*01 

8.2562*00 

1.2812*00 


3.3002*03 

2.9062-05 

1.3782*02 

7.4592*01 

4.9472*00 

1.9952*00 

8.9492*00 

6.7512*00 

1.3222*00 


3. *002 *03 

2.8182-05 

1.4102*02 

7.4842*01 

3.0792*00 

1.9972*00 

8.0892*00 

5.9782*00 

1.3512*00 

' 

3.5002*03 

2 7 3 52-05 

1.4382*02 

7.5072*01 

5. 1892*00 

1.9982*00 

7.6412*00 

5.5772*00 

1.3692*00 


3.4002 *03 

2.65 82-05 

1.4662*02 

7.5282*01 

5.2832*00 

1.9992*00 

7.4102*00 

5.3712*00 

1.3792*00 


3.7002*03 

2.5862-05 

1.4932*02 

7.5482*01 

5.3652*00 

1.9992*00 

7.3012*00 

5.277E*C ’ 

1.3832*00 


3.0002*03 

2.5172-05 

1.5192*02 

7.5682*01 

5.4382*00 

2.0002*00 

7.2812*00 

5.2622*00 

1.3632*00 


3.9002*03 

2.4532-05 

1.5462*02 

7.5872*01 

5.4992*00 

2.0002*00 

7.3552*00 

5.3352*00 

1.3782*00 


<1.0002*03 

2.3912-05 

1.5732^02 

7.6052*01 

5.5452*00 

2.0002*00 

7.5752*00 

5.5432*00 

1.3662*00 

f 

4.1002*03 

2.3322-05 

1.6022*02 

7.6252*01 

5.5672*00 

2.0012*00 

8.0582*00 

5.9962*00 

1.3432*00 


4.2002*03 

2.2752-05 

1.6332*02 

7.6452*01 

5.5582*00 

2.0022*00 

9.0292*00 

6.9042*00 

1.3062*00 


4.3 002*03 

2.2202-05 

1.6692*02 

7.6682*01 

5.5232*00 

2.0042*00 

1.0892*01 

8.6342*00 

1.2582*00 

,r 

4.4002*03 

2.1652-05 

1.7152*02 

7.6972*01 

5.4782*00 

2.0082*00 

1.4292*01 

1.1792*01 

1.2072*00 

1 r 

1 4.5002*03 

2.1092-05 

1.7772*02 

7.7352*01 

5.4492*00 

2.0152*00 

2.0242*01 

1.7262*01 

1.1642*00 1 

[ 

1 4.6002*03 

2.0502-05 

1.8682*02 

7.7902*01 

5.4522*00 

2.0292*00 

3.0092*01 

2.6212*01 

1.1322*00 ' 

! ) 

1 4.7002*03 

1.9842-05 

2.0042*02 

7.8692*01 

5.4922*00 

2.0512*00 

4.5262*01 

3.9772*01 

1.1122*00 


4.8002*03 

1.9092-05 

2.2072*02 

7.9862*01 

5.5702*00 

2.0872*00 

6.6592*01 

5.6342*01 

1.1012*00 


I *.9002 *03 

1.8232-05 

2.4982*02 

8.1502*01 

5.6852*00 

2.1422*00 

9.3172*01 

6.0722*01 

1.0952*00 


> 5.0002*03 

1.7262-05 

2.8912*02 

8.3672*01 

5.8352*00 

2.2! 72*00 

1.2152*02 

1.0372*02 

1.0922*00 


> 5.1002 *03 

1.6222-05 

3.3832*02 

8.6332*01 

6.0172*00 

2.3122*00 

1.4562*02 

1.2282*02 

1.0922*00 


5.2 002 *03 

1.5192-05 

3.9462*02 

8.9322*01 

6.2212*00 

2.4212*00 

1.5992*02 

1.3362*02 

1.0932*00 


1 5.3002*03 

1.4232-05 

4.5362*02 

9.2392*01 

6.4352*00 

2.5362*00 

1.6002*02 

1.3352*02 

1.0952*00 

! .. 

1 5.4002*03 

1.3392-05 

5.1022*02 

9.5272*01 

6.6462*00 

2.6462*00 

1.4702*02 

1.2322*02 

1.0992*00 

1 ' ' 

5.5002*03 

1.2682-05 

5.6022*02 

9.7782*01 

6.8442*00 

2.7422*00 

1.2532*02 

1.0602*02 

1.1042*00 


5.6 0 02 *03 

1.2112-OS 

6.0182*02 

9.9832*01 

7.0272*00 

2.8212*00 

1.0182*02 

8.6642*01 

1.1112*00 

[ 5 

5.7002*03 

1.1642-05 

6.3512*02 

1.0142*02 

7.1962*00 

2.8832*06 

8.0442*01 

6.8712*01 

1.1202*00 


5.8002*03 

1.126E-0S 

6.6132*02 

1.0272*02 

7.3552*00 

2.9302*00 

6.3492*01 

5.4222*01 

1.1322*00 


5.9002*03 

1.0932-05 

6.8212*02 

1.0372*02 

7.5052*00 

2.9662*00 

5.1282*01 

4.3622*01 

1.1442*00 

1 

6.0002*03 

’.0652-05 

6.9932*02 

1.0442*02 

7.6462*00 

2.9942*00 

4.3192*01 

3.6522*01 

1.1572*00 


1.1002*03 

1.0392-05 

7.1422*02 

1.0512*02 

7.7732*00 

3.0172*00 

3.6342*01 

3.2232*01 

1.1672*00 


6.2002*03 

1.0162-05 

7.2772*02 

1.0572*02 

7.8862*00 

3.0382*00 

3.5922*01 

3.0082*01 

1.1742*00 

' 

6.3002*03 

9.9332-06 

7.4072*02 

1.06jE*02 

7.9832*00 

3.0572*00 

3.5312*01 

2.9502*01 

1.1762*00 

-? 

6.4002*03 

9.7182-06 

7.5372*02 

1.0682*02 

8.0682*00 

3.0762*00 

3.6022*01 

3.0112*01 

1.1762*00 


6.5002*03 

9.5082-06 

7.6722*02 

1.0 742*02 

8.1472*00 

3.0952*00 

3.7752*01 

3. 1602*01 

1.1732*00 

i. 

6.6002*03 

9.3012-06 

7.8142*02 

1.0802*02 

8.2222*00 

3.1162*00 

4.0262*01 

3.3752*01 

1.1692*00 


6.7002*03 

9.0962-06 

7.9672*02 

1.0862*02 

8.2992*00 

3.1392*00 

4.3382*01 

3.6422*01 

1.1642*00 

, ^ 

6.8002*03 

8.8912-06 

8.1332*02 

1.0932*02 

8.3782*00 

3.1642*00 

4.6992*01 

3.9492*01 

1.1602*00 


6. 9002*03 

8.6882-06 

8.3122*02 

1.1002*02 

8.4622*00 

3.1912*00 

5.0972*01 

4.2862*01 

1.1562*00 

s, 

7.0002*03 

8.4842-06 

8.5062*02 

1.1082402 

8.5502*00 

3.2212*00 

5.5252*01 

4.6442*01 

1.1532*00 

7.1002*03 

8.2802-06 

8.7172*02 

1.1162*02 

8.6442*00 

3.2542*00 

5.9712*01 

5.0142*01 

1.1502*00 


7.2002*03 

8.0772-06 

8.9442*02 

1.1252*02 

8.7432*00 

3.2892*00 

6.4272*01 

5.3902*01 

1.1482*00 


7.3092 *03 

7.8742-06 

9.1872*02 

1.1342*02 

8.8482*00 

3.3282*00 

6.8832*01 

5.7622*01 

1.1462*00 


7.4002*03 

7.6732-06 

9.4472*02 

1.14424 02 

8.9382*00 

3.3692*00 

7.3292*01 

6.1232*01 

1.1442*00 

<s 

7.5002*03 

7.4732-06 

9.7242*02 

1.1542*02 

9.0722*00 

3.4132*00 

7.7552*01 

6.4652*01 

1.1432*00 


7.6002*03 

7.2762-06 

1.0012*03 

1.1642*02 

9.1912*00 

3.4592*00 

8.1542*01 

6.7832*01 

1.1422*00 


! 7.7002*03 

7.0832-06 

1.0322*03 

1.1752*02 

9.3142*00 

3.5082*00 

8.5222*01 

7.0752*01 

1.1422*00 


' 7.8002*03 

6.8932-06 

1.0642*03 

1.1862*02 

9.4402*00 

3.5582*00 

8.8562*01 

7.3392*01 

1.1412*00 

' K- 

7.9002*03 

6.7072-06 

1.0972*03 

1.1982*02 

9.5682*00 

3.6102*00 

9.1622*01 

7.5802*01 

1.1412*00 

8.0002*03 

6.5272-06 

1.1312*03 

1.2092*02 

9.6982*00 

3.6632*00 

9.4482*01 

7.8072*01 

1.1412*00 


8.2002*03 

6.1822-06 

1.2022*03 

1.2342*02 

9.9622*00 

3.7742*00 

1.0022*02 

8.2652*01 

1.1402*00 
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Table I.* Continued. 


T 

RHO/RHO-0 

H/RTO 

S/R 

R/AO 

1 

CP/R 

CV/P 

6A9HA 

a.400E»03 

5.8366-06 

1.2786*03 

1.2586*02 

1.0236*01 

3.8896*00 

1.0716*02 

8.8276*01 

1.1396«0C 

8.600E»03 

5. S46E-06 

1.360E*03 

1.2856*02 

1.0506*01 

4.0116*00 

1. 1656*02 

9.5316*01 

1.1376*00 

a.SOOE «03 

5.2486-06 

1.4496*03 

1.3136*02 

1.0796*01 

4.1426*00 

1.2356*02 

1.0546*02 

1.1356*00 

9.000E*03 

* 9606-06 

1.5486*03 

1.3436*02 

1.1096*01 

4.2856*00 

1.4236*02 

1.1616*02 

1.1336*00 

9.200E *03 

4.6826-06 

1.6 586*03 

1.3766*02 

1. 1416*01 

4.4416*00 

1.5586*02 

1.2646*02 

1.1336*00 

9. 400k *03 

4.4156-06 

1.7766*03 

1.4116*02 

1.1756*01 

4.6096*00 

1.6676*02 

1.3466*02 

1.1336*00 

9.eOOE*03 

4.1656-06 

1.9006*03 

1.4476*02 

1.2116*01 

4.7846*00 

1.7276*02 

1.3906*02 

1.1356*00 

9.a00E*O3 

3.9356-06 

2.027E*03 

1.4826*02 

1.2476*01 

4.9616*00 

1.7226*02 

1.3846*02 

1.1376*00 

U00OE*04 

3. 7286-06 

2.1516*03 

1.5166*02 

1.2836*01 

5.1326*00 

1.6486*02 

1.3276*02 

1.1416*00 

1.020E*04 

3.546E -Oo 

2.2676*03 

1.5486*02 

1.3196*01 

5.2896*00 

1.5166*0’ 

1.2246*02 

1.1466*00 

1.043E*04 

3.3886 -06 

2.3726*03 

1.5766*02 

1.3536*01 

5.4296*00 

1.3456*01 

1.0906*02 

1.1536*00 

i.060E*04 

3.2526-06 

2.464E*03 

1.6006*02 

1.3866*01 

5.5496*00 

1.1596*02 

9.4176*01 

1.1626*00 

1.080E*04 

3.1376-06 

2.5426*03 

1.6196*02 

1.4186*01 

5.6476*00 

9.7796^01 

7.9486*01 

1.1736*00 

1.100E*04 

3.0376-06 

2.6076*03 

1.6366*02 

1.4506*01 

5.7266*00 

8.1506*01 

6.6076*01 

1.1866*00 

1.120E*04 

2.9516-06 

2.6626*03 

1.6496*02 

1.4816*01 

5.7886*00 

6.76 76*01 

5.4536*01 

1.2026*00 

1.140E*04 

2.87SE-06 

2.7076*03 

1.6606*02 

1.5126*01 

5.8376*00 

5.6416*01 

4.5036*01 

1.2226*00 

i.ibaE*c* 

2.8076-06 

2.7456*03 

1.6696*02 

1.5446*01 

5.8746*00 

4.7516*01 

3.7456*01 

1.2446*00 

l.U0E*04 

2.747E-06 

2.7776*03 

1.6776*02 

1.5766*01 

5.9026*00 

4.0616*01 

3.1546*01 

1.2686*00 

t.200E*04 

2.6916-06 

2.3056*03 

1.6836*02 

1.6086*01 

5.9246*00 

3.5366*01 

2.7026*01 

1.2936*00 

1.220E*04 

2.6396-06 

2.829E*03 

1.6896*02 

1.6396*01 

5.9416*00 

3.1406*01 

2.3606*01 

1.3186*00 

1.240E*04 

2.5916-06 

2.8516*03 

1.6936*02 

1.6696*01 

5.9546*00 

2.8466*01 

2.1056*01 

1.3416*00 

1.260E*04 

2.5456-06 

2.8716*03 

1.6986*02 

1.6976*01 

5.9646*00 

2.6326*01 

1.9216*01 

1.3626*00 

1.2a0E*04 

2.5026-06 

2.8906*03 

1.7026*02 

1.7216*01 

5.9726*CO 

2.4836*01 

1.7926*01 

1.3786*00 

1.300E*04 

2.4616-06 

2.9086*03 

1.7066*02 

1.7436*01 

5.9796*00 

2.3866*01 

1.7116*01 

1.3896*00 

1.320E*04 

2.4226-06 

2.9256*03 

1.7096*02 

1.7606*01 

5.9846*00 

2.3366*01 

1.6696*01 

1.3946*00 

l.340E*04 

2.3836-06 

2.94 26* 03 

1.7136*02 

1.7736*01 

5.9896*00 

2.3286*01 

1.6666*01 

1.3936*00 

l.360E*04 

2.347E-06 

2.9596*03 

1.7166*02 

1.7836*01 

5.9946*00 

2.3636*0’ 

1.7006*01 

1.3866*00 

1.3aOE*04 

2.3116-06 

2.9776*03 

1.7206*02 

1.7886*01 

5.9996*00 

2.44 26*01 

1.7746*01 

1.3726*00 

1.400';*04 

2.2766-06 

2.9956*03 

1.7236*02 

1.7396*01 

6.0046*00 

2.5706*01 

1.8926*01 

1.3546*00 

1.4206*04 

2.241E-06 

3.0146*03 

1.7276*02 

1.7886*01 

6.0106*00 

2.7546*01 

2.0596*01 

1.3326*00 

1.440E*O4 

2.2086-06 

3.0356*03 

1.7316*02 

1.7866 *01 

6.0176*00 

3.0016*01 

2.2836*01 

1.3086*00 

l.460E*04 

2.1746-06 

3.0596*03 

1.7356*02 

1.7836*01 

6.0266*00 

3.3226*01 

2.5726*01 

1.2846*00 

1.4806*04 

2.141E-06 

3.0846*03 

1.7406*02 

1.7806*01 

6.0376*00 

3.7256*01 

2.9336*01 

1.2616*00 

1.^006*04 

2.1086-06 

3.1136*03 

1.7466*02 

1.7796*01 

6.0516*00 

4.2176*01 

3.3726*01 

1.2406*00 

l.S20E*04 

2.0746-06 

3.1466*03 

1.7326*02 

1.7806*01 

6.0676*00 

4.8036*01 

3.8916*01 

1.2216*00 

1.540E*04 

2.0406-06 

3.1846*03 

1.7586*02 

1.7836*01 

6.0886*00 

5.4816*01 

4.4876*01 

1.2056*00 

1.3606*04 

2.0066-06 

3.227E*03 

1.7666*02 

1.7886*01 

6.1136*00 

6.2416*01 

5.151E«01 

1.1926*00 

1.5806*04 

1. 9716-06 

3.2756 *03 

1.7746*02 

1.7966*01 

6.1426*00 

7.0666*01 

5.86SE*C1 

1.1816*00 

1.6006*04 

1.9366-06 

3.3306*03 

1.7846*02 

1.8066*01 

6.1776*00 

7.9236*01 

6.6036*01 

1.1736*00 

1.6206*04 

1.8996-06 

3.3916*03 

1.7946*02 

1.8186*01 

6.2176*00 

8.7816*01 

7.3316*01 

1.1666*00 

1.6406*04 

1.8636-06 

3.4596*03 

1.8056*02 

1.8326*01 

6.2616*00 

9.5926*01 

8.0146*01 

1.1616*00 

1.6606*04 

1.8266-06 

3.5326*03 

1.8176*02 

1.8476*01 

6.3106*00 

1.0316*02 

8.6176*01 

1.1586*00 

1.6806*04 

1.790E-06 

3.el0E*03 

1.8306*02 

1.8646*01 

6.3626*00 

1.0916*02 

9.1136*01 

1.1566*00 

1.7006*04 

1.7536-06 

3.6916*03 

1.8436*02 

1.8826*01 

6.4176*00 

1.1366*02 

9.4826*01 

1.1556*00 

1.7206*04 

1.7186-06 

3.7766*03 

1.8576*02 

l.^.E*01 

6.4746*00 

1.1666*02 

9.7236*01 

1.1546*00 

1.7406*04 

1.6836-06 

3.8626*03 

1.8706*02 

1.9216*01 

6.5326*30 

1.1816*02 

9.8476*01 

1.1546*00 

1.7606*04 

1.6496-06 

3.948E*03 

1.8846*02 

1.9406*01 

6.5896*00 

1.1856*02 

9.8806*01 

1.1546*00 

1.7a06' 

1.6176-06 

4.0356*03 

1.8976* 2 

1.9606*01 

6.6466*00 

1.1826*02 

9.8596*01 

1.1546*00 

1.8006*04 

1.5856-06 

4.1216*03 

1.9106*02 

1.9796*01 

6.7026*00 

1.1786*02 

9.8306*01 

1. 1556*00 

1.8206*04 

1.55 66-06 

4.2086*03 

1.9236*02 

1.9986*01 

6.7566*00 

1.1786*02 

9.8396*01 

1.1546*00 

1.8406*0* 

..5276-06 

4.2946*03 

1.9366*02 

2.0166*01 

6.8106*00 

1.1876*02 

9.9316*01 

1.1536*00 

1.860£*04 

1.4996-06 

4.38 26*03 

1.9496*02 

2.0336*01 

6.8636*00 

1.2106*02 

1.0156*02 

1.1516*00 

1.8806 04 

1.4716-06 

4.47 26*03 

1.9626*02 

2.0496*01 

6.9166*00 

1.2516*02 

1.0516*02 

1.1486*00 

1.900E r04 

1.4446-06 

4.5656*03 

1.9766 *02 

2.0656*01 

6.9706*00 

1.3126*02 

1.1056*02 

1.1456*00 

1.920F*04 

1.4186-06 

4.6646*03 

1.9906*02 

2.0816*01 

7.02 76 *00 

1.3956*02 

1.1776*02 

1.1416*00 

1.9406*04 

1.3916-06 

4.7706*03 

2.0056*02 

2.0986*01 

7.0876*00 

1.4976*02 

1.2656*02 

1.1386*00 

I.96JE*04 

1.3656-06 

4.8846*03 

2.0216*02 

2.1156*01 

7.1516*00 

1.6176*02 

1.3676*02 

1.1346*00 

1.6JOE*04 

1.3 3 86-06 

5.0076*05 

2.0386*02 

2.1336*01 

7.2206*00 

1.7506*02 

1.4796*02 

1.131E<00 

-.0006*04 

1. 3116-06 

5.1416*03 

2.0566*02 

2.1526*01 

7.2946*00 

1.8906*02 

1.5956*02 

1.1296*00 

.0206*04 

1.2846-06 

5.2846*03 

2.0766*02 

2.1736*01 

7.3746*00 

2.0306*02 

1.7106*02 

1.1276*00 

2.0406*04 

1.2 5 76 -06 

5.4386*03 

2.0976*02 

2.1956*01 

7,4606*00 

2.1616*02 

1.8176*02 

1.1266*00 

2.0606*04 

1.2306-06 

5.6006*03 

2.1186*02 

2.2196*01 

7.5506*00 

2.2756*02 

1.9096*02 

1.1256*00 

2.0806 04 

1.2036-06 

5.7706*03 

2.1416*02 

2.2436*01 

7.6456 *00 

2.3656*02 

1.9806*02 

1.1256*00 

2.1006*04 

1.1766-06 

5.9*66*03 

2.1646*02 

2.2686 *01 

7.7436*00 

2.4246*02 

2.0266*02 

1.1256*00 

2.1206*04 

1.1516-06 

6.1246*03 

2.1876*02 

2.2956*01 

7.8426*00 

2.4496*02 

2.0446*02 

1.1266*00 

2.1406*04 

1.1266-06 

6.30 36*03 

2.2106*02 

2.3216*01 

7.9416*00 

2.4376*02 

2.0336*02 

1.12 76*00 

2.1606*04 

1.1026-06 

6.4806*03 

2.2326*02 

2.34 86 *01 

8.0396*00 

2.3916*02 

1.9936*02 

1.1296*00 

2.1aOE*04 

1.0796-06 

6.6536*03 

2.2546 *02 

2.3756*01 

8.1336*00 

2.3136*02 

1.9286*02 

1.1316*00 

2.2006*04 

1.0576-06 

6.8186*03 

2.2756*02 

2.4026*01 

8.2236*00 

2.2096*02 

1.8426*02 

1.1346*00 

2.220E*04 

1.0376-06 

6.9766*03 

2.2946*02 

2.4296*01 

8.3086*00 

2.0846*02 

1.7386*02 

1.1376*00 

2.2406*04 

1.0186-06 

7.12 36 *03 

2.3126*02 

2.4566*01 

8.3876*00 

1.9456*02 

1.6236*02 

1.1416*00 

2.2606*04 

1.0016-06 

7.2606*03 

2.3296*02 

2.4826*01 

8.4596*00 

1 . 8006*02 

1.5016*02 

1.1466*00 





P/PO * 

8.006-04 





T 

RHO/RHO-O 

H/RTO 

S/R 

A /AO 

1 

CP/R 

CV/R 

GAHNA 

1.000E*02 

2.1866-03 

-1.7186*07 

2.8656*01 

6.2716-01 

l.OOOE^OO 

3.5126*00 

2.5126*00 

1.3986*00 

2.000E>02 

1.09 36 -03 

-1.7056*02 

3. .176*01 

8.7026-01 

I.OOOE^OO 

3.8916*00 

2.8916*00 

1.3466*00 

3«000i:t02 

7. 2876-04 

-l.o906*02 

3.2866*01 

1.04 26 *00 

I.000E*00 

4.4756*00 

3.4756*00 

1.2886*00 

4«OOOF»02 

5.46 56 -04 

-1.6726*02 

3.4226*01 

1.1876*00 

1*OOOE^OO 

4.9686*00 

3.9686*00 

1.2526*00 

3«OOOE^02 

4.3726-04 

-1.5536*02 

3.5376*01 

1.3156*00 

t.OOOE^OO 

5.3646*00 

4.3646*00 

1.2296*00 
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I 


PHO/RHO-0 


Table l.~ Continued. 


6.000EP02 
7.000EP02 
B.000e*02 
9.000E*02 
1.000c *03 
1.100^*03 
l.200F*03 
1.300c *03 
1.400e*03 
l.SO0E*O3 

I. 600E*03 

J. T00c*03 
1.800E*03 
I.900E*03 
2.000E*03 

2. 100E*03 
2.2006*03 
2.3006*03 

.400F*03 

.5006*03 

,6006*03 

.7006*03 

.8006*03 

.9006*03 

3.0006*03 

3.1006*03 

3.2006*03 

3.3006*03 

3.4006*03 

3.5006 * 03 
3.6006*03 
3.7006*03 
3.8006*03 
3.9006*03 
*.OOOE*03 
4.1006*03 
4.2006*03 
4.3006*03 

4.4 006 * 03 
4.5006*03 
4.6006*03 
4.7006*03 
4.8006*03 
4.9006*03 
5.0006*03 
5.1006*03 
5.2006*03 
5.3006*03 

5.4 006 *03 
5.5006*03 
5.6006*03 
5.7006 *03 

5.8006 *03 
5.90''6*03 
6.00 06 *03 
6. 100E*03 
6.2006 *03 
6.3006 *03 
6.4006*03 

6.5006 *03 

6. nO0E*O3 
6.700E«03 

6.8006 *03 
6.9006*03 
7.000E*03 
7.1006*03 
7.2006*03 
7.3006*03 
7.4006*03 
7.5006*03 
7. 1 006 *03 

7. 7006*03 
7.8 006 *03 
7.9006*03 
8.0006 *03 
8.2006*03 

8.4 0 06 *03 
8.6006*03 

8.8006 *03 
9.0006*03 
9.2 006*03 

9.4 006 * 03 
9.6001*03 

9.8006 *03 


3. 6446-04 
3.1236 -04 

2.7336- 04 
2.4296-04 
2.1866-04 
1.9876-04 

1.8226- 04 
1.681C-04 
1.5616-04 
1.4556-04 
1.3606-04 
1.2726-04 
1.1876-04 
1. 1016-04 
1.0126-04 
9,1966-05 
8.2466-05 
7.3146-05 
6.4486-05 
5.6836-05 
5.0446-05 
4.5416-05 
4.1716-05 
3.9076-05 
3.7146-05 
3.5626-05 
3.4356-05 
3.3236-05 

3.2216- 05 
3.1266-05 
3.0386-05 
2.9 5 56 - 05 
2.8776-05 
2.8036-05 

2.7336- 05 
2.6656-05 
2.6016-05 
2.5386-05 
2.4766-05 

2.4136- 05 
2.3476-05 
2.2746-05 
2.1926-05 
2.0986-05 
1.9916-05 
1.8766-05 
1.7586-05 
1.64 76 -05 
1.5486-05 
1.4646-05 
1.3956-05 
1.3396-05 
1.2936-05 
1.2546-05 

1.2216- 05 
1.1916-05 
1.1646-05 
1.1386-05 
1.1136-05 
1.0896-05 
1.0666-05 
1.0436-05 
1.0206-05 
9.9666-06 
9.7376-06 
9.5076-06 
9.2786- 06 
9.0506-06 

8.8226- 06 
8,59 76-06 
8.3736-06 
8.1536-06 
7.9376-06 
7.7266-06 
7.52 06-06 
7.1256-06 
6.7516-06 
6.3976-06 
6.0586-06 
5. 7306-06 

5.4136- 06 
5.1096-06 
4.8216-06 
4.5S4E-06 


-1.6336*02 
-1.6126*02 
-1.5906*02 
-1.5676*02 
-1.5436*02 
-1.5196*02 
-1.4946*02 
-1.4696*02 
-1.4436*02 
-1.4146*02 
-1.3816*02 
-1.3406*02 
-1.2846*02 
-1,2056*02 
-1.0956*02 
-9.4166*01 
-7.3946*01 
-4.8776*01 
-1.9426*01 
1.2606-01 
4.4936*01 
7.4166*01 
9.7046*01 
1.1276*02 
1.2286*02 
1.29 36 *02 
1.3406*02 
1.3776*02 
1.4086*02 
1.43 86 * 02 
1.4656*02 
1.4926*02 
1.5196*02 
1.546b*02 
1,5736*02 
1.6016*02 
1.6326*02 
1.6676*02 
1.7106*02 
1.7686*02 
1.8516*02 
1.9746*02 
2.1596*02 
2.4256*02 
2.7906*02 
3.2546*02 
3.7976*02 
4.3806*02 
4.95 26*02 
5.4696*02 
5.9076*02 
6.2626*02 
6.5436*02 
6. 7666*02 
6.9476*02 
7.1016*02 
7.2406*02 
7.3706*02 
7.4996*02 
7.631 c *02 
7.7696*02 
7.9166*02 
8.0736*02 
8.2476*02 
8.4336*02 
8.6356*02 
8,8526*02 
9.0866*02 
9.33u6*02 
9.6026*02 
9.8836*02 
1.0186*03 
1.0496*03 
1.0816*03 
1.1146*03 
1.1846*03 
1.2586*03 
1.3376*03 
1.4246*03 
1.5196*03 
1.6246*03 
1.7396*03 
1.8616*03 
1.9866*03 


3.6386*01 
3.7276*01 
3.8086*01 
3.8826*01 
3.9506*01 
4.0136*01 
4.0716*01 
4.1261*0) 
4.1796*01 
4.2336*01 
4.2926*01 
4.3606*01 
4.4476*01 
4.5636*0t 
4.7186*01 
4.9216*01 
5.1786*01 
5.4846*01 
5,8256*01 
6.1826*01 
6.5286*01 
6.8296*01 
7.0576*01 
7.2076*01 
7.3006*01 
7.3596*01 
7.4006*01 
7.4316*01 
7.4576*01 
7.4806*01 
7.5016*01 
7 . 5216*01 
7.5416*01 
7.5606*01 
7.5796*01 
7.5986*01 
7.6186*01 
7.6406*01 
7.6676*01 
7.7036*01 
7.7536*01 
7.8256*01 
7.9316*01 
8.0816*01 
8.2826*01 
8.5336*01 
8.8216*01 
9.1246*01 
9.4166*01 
9.6766*01 
9.8916*01 
1.0066*02 
1.0206*02 
1 .0306*02 
1.0386*02 
1.0456*02 
1.0516*02 
1.0576*02 
1.0636*02 
1.0686*02 
1 .0 746*02 
1.0806*02 
1.0876*02 
1.0936*02 
1.1016*02 
1.1096*02 
1.1176*02 
1 . 1266*02 
1.1356*02 
1.1456*02 
1.1556*02 
1.1657*02 
1.1766*02 
1.1876*02 
1.1996*02 
1.2226*02 
1.2476*02 
1,2 726*02 
1.2996*02 
1.3296*02 
1.3606*02 
1.3946*02 
1.4296*02 
1.4646*02 


1.4316*00 
1.5336*00 
1.6396*00 
1.7336*00 
1.8236*00 
1.9096*00 
1.9906*00 
2.0676*00 
2.1376*00 
2.2016*00 
2.2596*00 
2.3176*00 
2.3826*00 
2.4616*00 
2.5616*00 
2.6856 *00 
2.8366*00 
3.0156*00 
3.2186*00 
2.4366*00 
3.6586*00 
3.61706 *00 
*. 06^36 *00 
4.2396*00 
4.4136 *00 
4.5936*00 
4.7716*00 
4.9326*00 
5.0696*00 
5.1826*00 
5.2796*00 
5.3636*00 
5.4376*00 
5.5016*00 
5.5506*00 
5.57 76 *00 
5.5756*00 
5.5446*00 
5.5006*00 
5.4676*00 
5.4636*00 
5.4956*00 
5.5646*00 
5.6696*00 
5.8106*00 
5.9846*00 
6. 1826*00 
6.3946*00 
6.6056*00 
6.8076*00 
5,9936*00 
7. 1666*00 
7.3276*00 
7.4796*00 
7.62 36 *00 
7.7556*00 
7.8736*00 
7.9756*00 
8.0646*00 
8.1446*00 
8.2216*00 
8.2966*00 
8.3746*00 
8.4556*00 
6.5416*00 
8.6321*00 
8.7296*00 
8.8306*00 
8.9376*00 
9.0496*00 
9. 1656*00 
9.2856*00 
9.4086*00 
9.5356*00 
9.66 36*00 
9.9256*00 
1.0'96*01 

1 .r . 66 *0 1 

1. JT46-01 
l.iC56*01 
1.1356 *01 
1.1686*01 
1.2036 *01 
1.2396*01 


1.0006*00 
1.0006*00 
1.0006*00 
1.0006*00 
1.0006*00 
1.0006*00 
1.0006*00 
1.0006*00 
1.0016*00 
1.0026*00 
1.0056*00 
1.0116*00 
1.0246*00 
1.0456*00 
1.0806*00 
1. 1326*00 
1.2056*00 
1.3006*00 
1.4136*00 
1. 5396*00 
1.6676*00 
1.7836*00 
1.8726*00 
1.9296*00 
1.9626*00 
1.9806*00 
1.9896*00 
1.9946*00 
1.9966*00 
1.9986*00 
1.9996*00 
1.9996*00 
2.0006*00 

2.!)006*00 
2.0006*00 
2.0016*00 
2.0026*00 
2.0036*00 
2.00 .’ 6*00 
2 . oi:;*oo 

2.0256*00 
2.0456*00 
2.0786*00 
2.1276*00 
2.1966*00 
2.2856*00 
2.39] 6*00 
2.5046*00 
2.61'>E*00 
2.7156*00 
2. 7996*00 
2.8656*00 
2.9166*00 
2,9546*00 
2.9856*00 
3.0096*00 
3.0306*00 
3.0506*00 
3.0686*00 
3.0886*00 

3. 1086*00 
3. 1296*00 
3. 1536*00 
3.1796*00 
3.2086*00 
3.2396*00 
3.2726*00 
3.3096*00 
3.3496*00 
3.3916*00 
3.4356*00 
3.4826*00 
3.5316*00 
3.5826*00 
3.6346*00 
3.7426*00 
3.8556*00 
3.9746*00 
4.1016*00 
4.2396*00 
4.3906*00 
4,5526*00 
4.7246*00 
4.8996*00 


5.6866*00 
5.9536*00 
6.1746*00 

6.35 76*00 
6.5116*00 
6.64 76*00 
6.7916*00 
7.0076*00 
7.4266*00 
8.2876*00 
9.9636*00 
1.2976*01 

I. 7916*01 
2.5366*01 
3.5626*01 
4.8336*01 
6.2166*01 
7.4976*01 
8.4656*01 
8.9216*01 
8.5796*01 
*.2256*01 

J. 2356*01 
3.4116*01 
2. 1796*01 

4796*01 
1.1116*01 
9.2156*00 
8.2366*00 
7.7246*00 
7.45 76*00 
7.3266*00 
7.2896*00 
7.3426*00 
7.52 86*00 
7.9476*00 
8. 7966*00 
1.0426*01 
1.3416*01 
1.8676*01 
2.7426*01 
4.1096*01 
6.0636*01 
8-5726*01 
1.1356*02 
1.3906*02 
1.5596*02 
1,5996*02 
1.5046*02 
1.3126*02 
1.0816*02 
8.61)46*01 
6.7996*01 
5.4526*01 
4.5316*01 
3.9536*01 
3.6376*01 
3.5176*01 
3.5416*01 
3.6746*01 
3.8916*01 
4.1736*01 
4.5076*01 
4.8826*01 
5.2896*01 
5.7186*01 
6.1616*01 
6.6096*01 
7.0516*01 
7.4806*01 
7,8876*01 
8.2666*01 
8.6146*01 
8.9336*01 
9.22 76*01 
9. 7946*01 
1.0446*02 
1.1296*02 
1.2406*02 
1.3706*02 
1.5046*02 
1.6216*02 
1.6966*02 
1.7146*02 


4.6866*00 
4.9536*00 
5.1746*00 

5.35 76*00 
5.5116*00 
5. 0466*00 
5. 7896*l'0 
6.0006*00 
6.4046*00 
7.2276*00 
8.8156*00 
1.1646*01 
1.6236*01 
2.3056 *01 
3.2236 *01 
4.3256*01 
5.4816*01 
6.5076*01 
7.2436*01 
7.5546*01 
7.2366*01 
6.1166*01 
4.4586*01 
2.8986*01 
1.6216*0] 
1.1996*01 
6.6916*00 
6.9896*00 
6-1106*00 
5.6526*00 
5.4136*00 
5.2986*00 
5.2686*00 
5.3226*00 
5.4986*00 
5.8936*00 
6.6876*00 
8.2046*00 
1.0986*01 
1.5826*01 
2.3806*01 
3.6056*01 
5.3196*01 
7.4476*01 
9.7266*01 
1.1746+02 
1.3046*02 
1.5336*02 
1.2586*02 
1.1056*02 
9.1726*01 
7.3436*01 
5.8056*01 
4.6426*01 
3.83o6*01 
3.3276*01 
3.0466*01 
2.9386*01 
2.9566*01 
3.0706*01 
3.2576*01 
3.4986*01 
3.7836*01 
4.1016*01 
4.4426*01 
4.8006*01 
5.1666*01 
5.5336*01 
5.8926*01 
6.2376*01 
6.5636*01 
6.8646*01 
7.1396*01 
7.3906*01 
7.6236*01 
8.0756*01 
8.5956*01 
9.2796*01 
1.0166*32 
1.1186*02 
1.2216*02 
1.3096*02 
1.3656*02 
1.3776*02 


1.2136*00 
1.2026*00 
1.1936*00 
1.1876*00 
1.1816*00 
1.1776*00 
1.1736*00 
1.1686*00 
1.1596*00 
1.1466*00 
1.1286*00 
1.1106*00 
1.7956*00 
1.0856*00 
1.0806*00 
1.0786*00 
1.0796*00 
1.0816*00 
1.0866*00 
1.0916*00 
1.0976*00 
1.1066*00 
1.1206*00 
1.1426*00 
1.1766*00 
1.2226*00 
1.2716*00 
1.3146*00 
1.3456*00 

1.36 5 6*00 
1.3776*00 
1.3826*00 
1.3836*00 
1.3796*00 
1.3696*00 
1.3486*00 
1.3146*00 
1.2686*00 
1.2186*00 
1.1736*00 
1.1396*00 
1.1176*00 
1.1036*00 
1.0966*00 
1.0936*00 
1.0926*00 
1.0936*00 
1.0956*00 
1.0986*00 
1.1036*00 
1. 1096*00 
1.1166*00 
1.1296*00 
1.1416*00 
1.1546*00 
1.1656*00 
1.1736*00 
1.1776*00 
1.1776*00 
1.1756*00 
1.1716*00 
1.1676*00 
1.1636*00 
1.1596*00 
1. 1556*00 
1.1526*00 
1.1496*00 
1.1476*00 
1.1466*00 
1.1456*00 
1.1446*00 
1.1436*00 
1.1426*00 
1.1426*00 
1.1426*00 
1.1416*00 
1.1406*00 
1.1386*00 
1.1366*00 
1.1356*00 
1.1346*00 
1.1346*00 
1.1356*00 
1.1376*00 
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Table I. - Continued. 



1 


I 


T 

ftH0/RH0*0 

H/RTO 

S/R 

4/40 

2 

CR/R 

CV7R 

CANNA 

t.OOOE»04 

4.3126-06 

2.1106*03 

1.4986*02 

1.2756*01 

5.0706*00 

1.6656*02 

1.3386*02 

1.1416*00 

1.020E*04 

4.0976-06 

2.2286*03 

1.5306*02 

1.3116*01 

5.2326*00 

1.5556*02 

1.2536*02 

1.1456*00 

1.0406*04 

3.9096-06 

2.5376*03 

1.5596*02 

1.3466*01 

5.3776*00 

1.4006*02 

1.1326*02 

1.1516*00 

1.0606*04 

3.7486-06 

2.4336*03 

1.5846*02 

1.3796*01 

5.5036*00 

1.2226*02 

9.9066*01 

1.1596*00 

1.0806*04 

3.6096-06 

2.5166*03 

1.6056*02 

1.4116*01 

5. 6086*00 

1.0416*02 

8.4536*01 

1.1696*00 

1.1006*04 

3.4906-06 

2.5866*03 

1.6236*02 

1.4436*01 

5.6946*00 

8.7366*01 

7.0856*01 

1 . 18 ' :*oo 

1. 1 206*04 

3.3876-06 

2.6446*03 

1.6376*02 

1.4746*01 

5.7626*00 

7.2816*01 

5.8796*01 

1. 1966*00 

1.1406*04 

3.2976-06 

2.6936*03 

1.6496*02 

1.5056*01 

5.8166*00 

6.0736*01 

4.8656*01 

1.2146*00 

1.1606*04 

3.2186-06 

2.7346*03 

1.6596*02 

1.5366*01 

5.8576*00 

5.1046*01 

4.0446*01 

1.2356*00 

1.1806*04 

3.1466-06 

2.7686*03 

1.6676*02 

1.5686*01 

5.8896*00 

4.3446*01 

3.3956*01 

1.2576*00 

1.2 006*04 

3.0816-06 

2.7986 *03 

1.6746*02 

1.6006*01 

5.9146*00 

3.7596*01 

2.8936*01 

1.2826*00 

1.2206*04 

3.0206-06 

2.8246*03 

1.6796*02 

1.6316*01 

5.9336*00 

3.3146*01 

2.5096*01 

1.3066*00 

1.2 406*04 

2.9646-06 

2.8476 *03 

1.6856*02 

1.6616*01 

5.9486*00 

2.9806*01 

2.2216*01 

1.3306*00 

1.2606*04 

2.91 26-06 

2.8676*03 

1.6896*02 

1.6906*01 

5.9596*00 

2.7346*01 

2.0096*01 

1.3526*00 

1.2806*04 

2.8626-06 

2.8876*03 

1.6936*02 

1.7166*01 

5.9686*00 

2.5586*01 

1.8576*01 

1.3706*00 

1.3006*04 

2.8146-06 

2.9056*03 

1.6976*02 

1.7386*01 

5.9756*00 

2.4386*01 

1.7556*01 

1.3836*00 

1.3206*04 

2.7696-06 

2.9236*03 

1.7016*02 

1.7586*01 

5.9816*00 

2.36 76*01 

1.6956*01 

1.3916*00 

1.3406*04 

2.72 56-06 

2.9406*03 

1.7046*02 

1.7736*01 

5.9876*00 

2.3406*01 

1.6746*01 

1.3936*00 

1.3606*04 

2.6836-06 

2.9576*03 

1.7086*02 

1.7846*01 

5.9926*00 

2.3546*01 

1.6906*01 

1.3886*00 

1.3806*04 

2.6* 76-06 

2.9746*03 

1.7116*02 

1.7916*01 

5.9966*00 

2.4116*01 

1.7456*01 

1.3786*00 

1.4006*04 

2. 6C 26-06 

2.9926*03 

1.7156*02 

1.7946*01 

6.0016*00 

2.5146*01 

1.8406*01 

1.3626*00 

1.4206*04 

2.5636-06 

3.0116*03 

1.7186*02 

1.7956*01 

6.0076*00 

2.6696*01 

1.9826*01 

1.3426*00 

1.4406*04 

2.5256-06 

3.0326*03 

1.7226*02 

1.7936*01 

6.0146*00 

2.8836*01 

2.1756*01 

1.3196*00 

1.4606*04 

2.487E-0t 

3.0546*03 

1.7266*02 

1.7906*01 

6.0226*00 

3.1636*01 

2.4296*01 

1.2966*00 

1.4806*04 

2.4496-06 

3.0786*03 

1.7316*02 

1.7876*01 

6.0326*00 

3.5206*01 

2.7496*01 

1.2726*00 

1.5006*04 

2.4116-06 

3.1056*03 

1.7366*02 

1.7866*01 

6.0446*00 

3.9606*01 

3.1426*01 

1.2506*00 

1.5206*04 

2.3746-06 

3.1366*03 

1.7426*02 

1.7866*01 

6.0596*00 

4.4906*01 

3.6126*01 

1.2316*00 

1.5406*04 

2.3366-06 

3.1716*03 

1.7486*02 

1.7876*01 

6.0776*00 

5.1106*01 

4.1606*01 

1.2136*00 

1.5606*04 

2.2“76-06 

3.2116*03 

1.7556*02 

1.7926*01 

4.1006*00 

5.8166*01 

4.7786*01 

1.1996*00 

1.5 806 * 04 

2.2586-06 

3.2576*03 

1.7636*02 

1.7986*01 

6.1276*00 

6.5946*01 

5.4546*01 

1.1876*00 

1.6006*04 

2.2196-06 

3.3086*03 

1.7726*02 

1.8076*01 

6.1586*00 

7.4216*01 

6.1676*01 

1.1786*00 

1.6206 *04 

2.1786-06 

3.3656*03 

1.7816*02 

1.8186*01 

6.1956*00 

8.2666*01 

6.8896*01 

1.1706*00 

1.6406 *04 

2.1386-06 

3.4296 *03 

1.7926*02 

1.8316*01 

6.2366*00 

9.0906*01 

7.5866*01 

1.1656*00 

1.6606*04 

2.0966-06 

3.4986*03 

1. 8046*02 

1.8456*01 

6.2626*00 

9.8516*01 

8.2246*01 

1.1616*00 

1.6806*04 

2.0556-06 

3.57 36 *03 

1.8166*0* 

1.8616*01 

6.3326*00 

1.0516*02 

8.7746*01 

1.1586*00 

1.7006*04 

2.0146-06 

3.6526*03 

1.8286*43 

1.8796*01 

6.3856*00 

1.1046*02 

9.2116*01 

1.1566*00 

1.72 06 *04 

1.9736-06 

3.7346*03 

1.8426*02 

1.8976*01 

6.4416*00 

1.1436*02 

9.5256*01 

1.1556*00 

1.7406*04 

1.9 346-06 

3.8196*03 

1.8556*02 

1.9166*01 

6.4986*00 

1.1676*02 

9.7196*01 

1.1556*00 

1.7606 *04 

1.8956-06 

3.9056*03 

1.8686*02 

1.9366*01 

6.5556*00 

1.1786*02 

9.8116*01 

1.1556*00 

1.7806 *04 

1.8586-06 

3.9916*03 

1.8826*02 

1.9556*01 

6.6126*00 

1.1806*02 

9.8306*01 

1.1556*00 

1.8006*04 

1.8226-06 

4.0786*03 

1.8956*0.7 

1.9756*01 

6.6686*00 

1.1786*02 

9.6166*01 

1.1556*00 

1.8206*04 

1.7876-06 

4.1646*03 

1.9086*02 

1.9946*01 

6.7226*00 

1.1766*02 

9.8126*01 

1.1556*00 

1.8406*04 

1.7536-06 

4.2506*03 

1.9216*02 

2.0126*01 

6.7766*00 

1.1816*02 

9.86 36*01 

1.1546*00 

1.8606*04 

1.7216-06 

4.3376*03 

1.9346*02 

2.0296*01 

6.8296*00 

1.1966*02 

1.0016*02 

1.1536*00 

1.8806*04 

1.6906-06 

4.4266*03 

1.9476*02 

2.0466*01 

6.8826*00 

1.2276*02 

1.0296*02 

1.1506*00 

1-9006*04 

1.6596-06 

4.5176*03 

1.9606*02 

2.0626*01 

6.9366*00 

1.2766*02 

1.0726*02 

1.1476*00 

1-9206*04 

1.6296-06 

4.6136*03 

1.9736*02 

2.0786*01 

6.9916*00 

1.3446*02 

1.1326*02 

1.1446*00 

1.9406*04 

1.5996-06 

4.7146*03 

1.9886*02 

2.0956*01 

7.0496*00 

1.43 36*02 

1.2096*02 

1.1406*00 

1.9606*04 

1.5696-06 

4.8236*03 

2.0036*02 

2.1116*01 

7.1106*00 

1.5406*02 

1.3006*02 

1-P 76*00 

1.9806*04 

1.5396-06 

4.9406*03 

2.0196*02 

2.1296*01 

7. 1766*00 

1.6636*02 

1.4046*02 

l..:-46*00 

2.0006*04 

1.5086-06 

5.0676*03 

2.0376*02 

2.1476*01 

7.2476*00 

1.7956*02 

1.5156*02 

1.13r/*00 

2.0206 *04 

1.4786-06 

5.2036*03 

2.0556*02 

2.1676*01 

7.3236*00 

1.9326*02 

1.6286*02 

1.1296*00 

2.0406*04 

1.4476-06 

5.3506*03 

2.0756*02 

2.1886*01 

7.4056*00 

2.0666*02 

1.7386*02 

1.1276*00 

2.0606*04 

1.4176-06 

5.5046*03 

2.0966*02 

2.2116*01 

7.4916*00 

2.1886*02 

1.8376*02 

1.1266*00 

2.0806*04 

1.3866-06 

5.6706*03 

2.1176*02 

2.2356*01 

7.5836*00 

2.2916*02 

1.9196*02 

1.1266*00 

2.1006*04 

1.3566-06 

5.8406*03 

2.1406*02 

2.2596*01 

7.6786*00 

2.3686*02 

1.9806*02 

1.1266*00 

2.1206*04 

1.3266-06 

6.0166*03 

2.1626*02 

2.2856*01 

7.7756*00 

2.4146*02 

2.0156*02 

1.1266*00 

2.1406*04 

1.2976-06 

6.1936*03 

2.1856*02 

2.3116*01 

7.8736*00 

2.4266*02 

2.0226*02 

1.1276*00 

2.1606*04 

1.2706-06 

6.3706*03 

2.2086*02 

2.3386*01 

7.9716*00 

2.4036*02 

2.0026*02 

1.1296*00 

2.1806*04 

1.2436-06 

6.5446*03 

2.2306*02 

2.3656 *01 

8.0676*00 

2.3486*02 

1.9556*02 

1.1306*00 

2.2006*04 

1.2186-06 

6.7136*03 

2.2516*02 

2.3926*01 

8.1596*00 

2.2636*02 

1.8856*02 

1.1336*00 

2.2206*04 

1.1946-06 

6.8756*03 

2.2716*02 

2.4196*01 

8.2476*00 

2.1546*02 

1.7956*02 

1.1366*00 

2.2406*04 

1.1726-06 

7.0286*03 

2.2896*02 

2.4456*01 

8.3296*00 

2.0286*02 

1.6906*02 

1.1396*00 

2.2606*04 

1.1516-06 

7.1726 *03 

2.3076*02 

2.4726*01 

8.4056*00 

1.8906*02 

1.5756*02 

1.1436*00 

2.2806 *04 

1.1316-06 

7.3056*03 

2.3236*02 

2.4986*01 

8.4756*00 

1.7476*02 

1.4566*02 

1.1486*00 

2.3006*04 

1.1136-06 

7.4286*03 

2.3376*02 

2.5246*01 

8.5386*00 

1.6036*02 

1.3356*02 

1.1536*00 

2.3206*04 

1.0966-06 

7.5406*03 

2.3516*02 

2.5506*01 

8.5956*00 

1.4636*02 

1.2166*02 

1.1606*00 

2.3406*04 

1.0816-06 

7.6426*03 

2.3636*02 

2.57/6*01 

8.6466*00 

1.3296*02 

1.1036*02 

1.1676*00 

2.3606*04 

1.0666-06 

7.7356*03 

2.3736*02 

2.6036*01 

8.6916*00 

1.2056*02 

9.9656*01 

1.1746*00 

2.3806 *04 

1.0526-06 

7.8196*03 

2.3836*02 

2.6306*01 

8.7306*00 

1.0916*02 

8.9836*01 

1.1836*00 

2.4006* 04 

1.0396-06 

7.8956*03 

2.3926*02 

1.6576*01 

8.7656*00 

9.8766*01 

8.0906*01 

1.1936*00 

2.4206*04 

1.0276-06 

7.9646*03 

2.4006*02 

2.6846*01 

8.7966*00 

8.9506*01 

7.2866*01 

1.2036*00 

2.44 06 *04 

1. 0166-06 

8.0266*03 

2.4076*02 

2.7126*01 

8.8226*0u 

8.1266*01 

6.5696*01 

1.2156*00 

2.4606*04 

1.0056-06 

8.0836*03 

2.4136*02 

2.7416*01 

8.8456*00 

7.4006*01 

5.9346*01 

1.2276*00 





P/RO « 

9.006-04 





T 

RHO/RHO-0 

H/R70 

S/R 

A/AO 

2 

CR/R 

CV/R 

GANNA 

1.0006*02 

2.4596-03 

-1.7I8C*02 

2.8536*01 

6.2716-01 

1.0006*00 

5.5126*00 

2.5126*00 

1.3986*00 

2.0006*02 

1.2306-03 

-1.7056*02 

3.1056*01 

8.7026-01 

1.0006*00 

3.8916*00 

2.8916*00 

1.3466*00 

3.0006*02 

8.1986-04 

-1,690,;*C2 

3.2746*01 

1.0426*00 

1.0006*00 

4.4756*00 

3.4756*00 

1.2886*00 
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I 


_L._ 


X 
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f 

rho/rho-o 

H/KTO 

S/R 

R/RO 

2 

CR/R 

CV/R 

GRNHA 

4.0006^02 

6.U9E-04 

•I.472E402 

3.4l0E*0l 

1.1876*00 

1.0006*00 

4.9686*00 

3.9686*00 

1.2526*00 

«.000E«02 

4.919E-0* 

-1.653E402 

3.3256*01 

1.3156*00 

1.0006*00 

5.3646*00 

4.3646*00 

1.2296*00 

6.000E402 

9.099E*0. 

*1..33E«02 

3. *2*1*01 

1.43 IE *00 

1.0006*00 

5.68*6*00 

4.66*6*00 

1.2136*00 

7*000(402 

3.JiaE-QX 

-1.6UE402 

3.71*F*01 

1.5386*00 

1.0006*00 

5.9536*00 

4.9536*00 

1.2026*00 

a«OQ0E4O2 

3.0T.E>04 

-1.S90E402 

3.7976*01 

1.6396*00 

1.0006*00 

6.1746*00 

5.1746*00 

1.1936*00 

0*000(402 

2.T33E-0R 

-1.367E402 

3.8706*01 

1 73 36 *00 

1.0006*00 

6.3576*00 

5.3576*00 

1.1876*00 

1.000E40) 

2.4S9E-04 

-1.543E4Q2 

3.9386*01 

1.82 36 *00 

1.0006*00 

6.5116*00 

5.5116*00 

1.1816*00 

1*100(403 

2.236E-04 

-1.S19E402 

4.0016*01 

1.9096*00 

1.0006*00 

6.6466*00 

5.5466*00 

1.1776*00 

1,200(403 

2.O49E-0R 

-1.494E402 

4,0396*01 

1.990E*00 

1.0006*00 

6.7896*00 

5.7686*00 

1.1736*00 

1.300(403 

1.R92E-04 

-l.469E*02 

4.1146*01 

2.06 76*00 

1.0006*00 

7.0006*00 

$.9936*00 

1.1686*00 

1*400(403 

1.75M-0R 

-U443E*02 

4.1686*01 

2.1386*00 

1.0016*00 

7.4066*00 

6.3856*00 

1.1606*00 

1*300(403 

1.637E-0* 

-1.414E402 

4.2216*01 

2.2026*00 

1.0026*00 

8.2376*00 

7.1786*00 

1.1476*00 

1*600(403 

t.S30E-(H 

-1.382E402 

4.279E*0l 

2.2606*00 

1.0056*00 

9.8506*00 

8. 7086*00 

1.1296*00 

1*700(403 

1.431E-04 

-1.341E402 

4.3476*01 

2.3186*00 

1 '116*00 

1.2746*01 

1.1436*01 

1.111E*0C 

1*600(403 

U336E-04 

•1.28bE402 

4.4326*01 

2.3826*00 

1.0236*00 

1.7506*01 

1.5856*01 

1.0966*00 

1*900(403 

1. 241E-04 

-U2I0E«02 

4.3446*01 

2.4606*00 

1.0436*00 

2.4686*01 

2.2436*01 

1.0866*00 

A. 000(403 

1.142E-04 

-1.102E402 

4.6936*01 

2.5386 *00 

1.0776*QC 

3.4606*01 

3.1316*01 

1.0806*00 

2*100(403 

1.039E-04 

-9.532E401 

4.8936*01 

2.6796*00 

1.1276*00 

4.69*6*01 

4.2056*01 

1.07Bc*00 

2*200(403 

9.332E-05 

-7.566E*Ol 

3.1436*01 

2.8286*00 

1.1986*00 

6.0516*01 

5.3416*01 

1.0796*00 

2*300(403 

8.291E-0S 

-5.112E401 

3.4406*01 

3.0046*00 

1.2906*00 

7.3246*01 

6.3646*01 

l.rai6*oo 

2*400(403 

7.319E-05 

-2.239E*01 

3.774E*01 

3.2036*00 

1.4006*00 

8.3086*01 

7.1166*01 

1 0856*00 

2*500(403 

6.45.E-05 

9.139E*00 

*.126E*01 

3.4196*00 

1.5246*00 

8.8186*01 

7.4716*01 

1.0916*00 

2,400(403 

5.728E-05 

4.128E*01 

6.4 70E*01 

3.6406*00 

1.6516*00 

8.5926*01 

7.2456*01 

1.0976*00 

2*700(403 

5.150E-05 

7.084E*01 

6.7736*01 

3.8536*00 

1.7696*00 

7.3916*01 

6.2486*01 

1.1056*00 

2*800(403 

4.720E-O5 

9.431E401 

7.0106*01 

4.0h86*00 

1.8616*00 

5.4836*01 

4.66 36*01 

1.1186*00 

2*900(403 

4.412E-0S 

1.U1E*02 

7.1696*01 

4.2256*00 

1.9226*00 

3.630£*01 

3.087601 

1.1396*00 

3*000( 403 

4.18TE-05 

1.2XBE402 

7.2696*01 

4.3986*00 

1.9586*00 

2.326E*01 

1.9SCc*01 

1.1716*00 

3*100(403 

4.013E-05 

U2B8E»02 

7.3316*01 

4.5766*00 

1.9776*00 

1.56SE*C1 

1.7.56*01 

1.2146*00 

3*200(403 

3.a67E-05 

1.337E402 

7.3746 *01 

4.7546*00 

1.5886*00 

1.1596*01 

9. 1186*00 

1.2636*00 

3*300(403 

3.740E-05 

1.375E»02 

7.406E*01 

4.9186*00 

1.9936*00 

9.4796*00 

..2256*00 

1.3076*00 

3*400(403 

3.624E-05 

1.407E402 

7.4326*01 

5.0596*00 

1.9966*00 

8.3836*00 

6.2416*00 

1.3406*00 

3*500(403 

3.518E-05 

1.437E»02 

7.4S6E*01 

5.1756*00 

1.9986*00 

7.8086*00 

5.72*6*00 

1.3626*00 

3.000(403 

3.418E-05 

1.465E402 

7.4776*01 

3.2746*00 

1.9996*00 

7.5046*00 

5.4556*00 

1.3756*00 

3* *’00( 403 

3.325E-03 

l.492E*02 

7.498E*01 

5.3616*00 

1.9996*00 

7.3526*00 

5.3216*00 

1.3816*00 

3*800(403 

3.237E-05 

1.519E402 

7.3176*01 

5.4366*00 

1.9996*00 

7.2986*00 

5.2766*00 

1.3836*00 

3*900(403 

3.154E-05 

1.S46E402 

7.3366*01 

5.5026*00 

2.0006*00 

7.3346*00 

5.3146*00 

1.3806*00 

4*000( 403 

3.074E-05 

1.573E*02 

7.3556*01 

5.5546*00 

2.0006*00 

7.4936*00 

5.4656*00 

1.5716*00 

4*100(403 

2.999E-05 

l.b01E402 

7.5746*01 

5.5856*00 

2.0016*00 

7.8626*00 

5.8136*00 

1.3526*00 

4*200(403 

2.924E-03 

1.431E402 

7.3946*01 

$.5886*00 

2.0016*00 

8.6166*00 

6.5186*00 

1.3216*00 

4,300(403 

2.8S6E-05 

U6bSE«02 

7.6156*01 

$.5626*00 

2.0036*00 

1.006E*01 

7.8696*00 

1.2776*00 

4*400(403 

2.786E-»'5 

1.706E402 

7.6416*01 

5.5206*00 

2.0066*00 

l.273e*Ol 

1.0346*01 

1.2276*00 

4*500(403 

2.716E-OS 

1.76lE«02 

7.6736*01 

5.4836*00 

2.0126*00 

1.7436*01 

1.4686*01 

1.1816*00 

4,600(403 

2.644E-05 

1.83BE*02 

7.7216*01 

5.4736*00 

2.0226*00 

2.5326*01 

2.1886*01 

1.1456*00 

4*700(403 

2.S43E'0S 

1.93U402 

7.7886*01 

5.4986*00 

2.0406*00 

3.7746*01 

3.3056*01 

1.1216*00 

4,600(403 

2.476E-05 

2.U1E402 

7.8836*01 

5.5606*00 

2.0706*00 

5.58 06*01 

4.8®56*01 

1.1066*00 

4*900(403 

2.373E-05 

2.367E402 

8.0246*01 

5.6576*00 

2.1156*00 

7.9456*01 

6.9176*01 

1.0986*00 

5.000(403 

2.257F-05 

2.707E+02 

8.2116*01 

5.7906*00 

2.1796*00 

1.0666*02 

0.1556*01 

1.0946*00 

5*100(403 

2.!31E-05 

3.146E402 

8.4486*01 

5.9366 *00 

2.2636*00 

1.3266*02 

1.1236*02 

1.0936*00 

5*200(403 

2.000E-OS 

3.669E»02 

8.7266*01 

6.1496*00 

2.3656*00 

1.5176*02 

1.2706*02 

1.0936*00 

5*300( 403 

1.874E-05 

4.242E<’02 

9.0246*01 

6.3576*00 

2.4766*00 

1,5896*02 

1.3246*02 

1.0956*00 

5*400(403 

V.760E-05 

4.81b£«02 

9.3176*01 

6.5*96*00 

2.5886*00 

1.5276*02 

l.275t*02 

1.0986*00 

5*500(403 

1.662E-03 

5.347E*02 

9.3836*01 

6.7736*00 

2.6906*00 

1.3576*02 

1.1406*02 

1.1026*00 

5*600(403 

1.381E-03 

3.804E»02 

9.8086*01 

6.9636*00 

2.7786*00 

1.1356*02 

9.6116*01 

1.108E*00 

5*700(403 

1.515E-05 

6.178E»02 

9.9896*01 

7.1386*00 

2.8486*00 

9.1276*01 

7.7716*01 

1.1166*00 

5.600(403 

1.461E-0S 

6.476c«'02 

1.0136*02 

7.3016*00 

2.9026*00 

7.2256*01 

6. 1666*01 

1.1266*00 

5*900(403 

I.4I4E-03 

6.713E402 

l.024E*02 

7.45*6*‘»0 

2.9446*03 

5,7706*01 

4.9156*01 

1.1386*00 

6*000(403 

1.377E-05 

6.904E*02 

1.0336*02 

7.6026*00 

2.9766*00 

4.7466*01 

4.0236*01 

1.1506*00 

6*1001 403 

1.343E-05 

7.065E402 

1.0406*02 

7.7386 *00 

3.0026*00 

4.0826*01 

3.4396*01 

1.1626*00 

6*200^ ••03 

1.312E-05 

7.206E402 

1.0466*02 

7.8606*00 

3.0246*00 

3.69 7 6*01 

3.0996*01 

1.171E<^00 

6*3C l403 

1.283E>05 

7.338E»02 

1.0526*02 

7.96 76 *00 

3.0436*00 

3.5226*01 

2.9416*01 

1.1776*00 

6*400(403 

1.255E-OS 

7.‘t6bE»02 

1.0586*02 

8.0596*00 

3.0626*00 

3.502 6*01 

2.9216*01 

1.1786*00 

6*500(»03 

U228E-05 

7.596E402 

1.0636*02 

8.1426*00 

3.0816*00 

3.5986*01 

3.0036*01 

1.1776*00 

6*600(403 

1.202E-OS 

7.730E»02 

1.0696*02 

8.2196*00 

3.1016*00 

3.7846*01 

3.1636*01 

1.1746*00 

6*700(403 

l.l7i£-05 

7.8T4E»02 

1.0756*02 

8.2956 *00 

3. 1216*00 

4.0396*01 

3.3816*01 

1.1696*00 

6*600(403 

l.lSOE-03 

8.02TE»02 

1.0816*02 

8.3716*00 

3.1446*00 

4.3496*01 

3.6466*01 

1.1656*00 

6*900(403 

1.I2SE-05 

8.l9’fc»02 

1.0886*02 

8.4516*00 

3.1696*00 

4.7026*01 

3.9456*01 

l.l6ie*00 

7*000(403 

1.099E-05 

8.372C+02 

1.0956*0? 

8.5346*00 

3.1966*00 

5.0906*01 

4.2726*01 

1.1576*00 

7*100(403 

U0T4E-O5 

8.385E'02 

l.t02E*02 

8.6236*00 

3.2266*00 

5.5036*01 

4.6176*01 

1.1546*00 

7*200(403 

1.048E-05 

8. 773 E *02 

1.1106*02 

8.7176*00 

3.2586*00 

5.9336*01 

4.9746*01 

1.1516*00 

7*300(403 

1.023E-0S 

9.000E*02 

1.119E*02 

8.8166 *00 

3. 2946*00 

6.37 26*01 

5.3346*01 

1.1496*00 

7*«eOO(403 

9.976E-06 

9.241E402 

1.128E*02 

8.9206*00 

3.3316*00 

6.8096*01 

5.6906*01 

1.1476*00 

7*500(403 

9.T25b-06 

9.498E *02 

1.137E*02 

9.0296*00 

3.3726*00 

7.2386*01 

6.0366*01 

1.1466*00 

7*600(403 

9.476E-06 

9.771E*02 

1.1476*02 

9.1426*00 

3.4156*00 

7.6496*01 

6.3666*01 

1.1456*00 

7*700(403 

9.230E-0. 

U006E*03 

1.1576*02 

9.2606*00 

3.4616*00 

8.0366*01 

6.6746*01 

1.1446*00 

7*600(403 

e.9BBE-06 

1.036E*03 

1.1686*02 

9.3826*00 

3.5086*00 

8.39*6*01 

6.9576*01 

1.14 36 * 00 

7*900(403 

B.751E-06 

l.067E*03 

1.1796*02 

9.5066*00 

3.5576*00 

8.7246*01 

7.2U€*01 

1.1436*00 

6*000( 403 

8.320E-04 

1 . loot *03 

1.190E*02 

9.6336*00 

3.6066*00 

9.0286*01 

7.4586*01 

1.14 36*0Ci 

6*200(403 

8.075E-06 

1.168E*03 

1.2136*02 

9.8926*00 

3.7156*00 

9.59 76*01 

7.9106*01 

1.1426*00 

6*400(403 

7.6$4E-06 

1.240E*03 

1.2376*02 

1.0166*0 

3.8256*00 

1.0216*02 

8.4056*01 

1.1416*00 

6*600(403 

7.2S5E-06 

t. 3186*03 

1.2616*02 

1.0426*01 

3.9426*00 

1.0996*02 

9.0326*01 

1.1396*00 

6*800(403 

4.874E-06 

l.402t*03 

1.288E*02 

1.07 06 *01 

4.066 6*00 

1.2026*02 

9 . 84 86*01 

1.137E*00 

9.000F 403 

8.307E-08 

1.494E*03 

1.3166*02 

l.099F*01 

4.2006*00 

1.3256*02 

1.08 26 *02 

1.1366*00 

9*200(403 

8.132E-04 

l.596E*03 

1.347E*02 

1.1306*01 

4.3466*00 

1.4576*02 

1.1846*02 

1.1356*00 

9*400(403 

t.809E'06 

t.708E*03 

1.3796*02 

1.1626*01 

4. 3046*00 

1.5786*02 

1.2756*02 

1.1356*00 
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T 


H/RTO 

5/R 

8/80 

2 

CP/R 

CV/R 

GAMN* 

«.e>aOE»o3 

3.4846-06 

1.8276403 

1.4UE402 

1.1976401 

4.672E40P 

1.6656402 

1.3406402 

1.1356400 

9.«O0E»O3 

S.18IE-06 

1.9506403 

1.4486402 

1.2326401 

4.844C400 

1.7006402 

1.3656*02 

1.1376*00 

UJOOE«04 

4.903E-06 

2.0746403 

1.4836402 

1.2686401 

5.0166*00 

1.6736*02 

1.3436402 

1.1406*00 

1.020£*04 

4.633E-06 

2.1936403 

1.5156402 

1.3046401 

5.1796*00 

1 . 5836402 

1.2736*02 

1.1446*00 

l.Q^Of 

4. 4386-06 

2.3056403 

1.5446402 

1.3396401 

5. 3296400 

1.4446402 

1.1656*02 

1.1506*00 

l.ObOC<-04 

4.249E-06 

2.40.4E403 

1.5706402 

1.3726401 

5.4606*00 

1.2746402 

1.0326402 

1.1576400 

UOSOE^Ob 

4.0476-06 

2.491E403 

1.5936402 

1.4056401 

5.5726400 

1.09 76402 

8.8936*01 

1.1666*00 

l.lOOE»Ob 

3.44 8E-06 

2.565E403 

1.6116402 

1.4366401 

5.6646*00 

9.26TE401 

7.5156*01 

1.1776*00 

1.IZ0E»04 

3.8276-06 

2.6276403 

1.6 266402 

1.4676401 

5.7376*00 

7.7576401 

6.2706*01 

1.1916*00 

l.lbUE»Ob 

3.7226-06 

2.6796403 

1.6396402 

1.4986401 

5.7966*00 

6.4806401 

5.2056*01 

1.2086*00 

l.lb0£*04 

3.6306-06 

2.723E4C3 

1.4496402 

1.5296401 

5.8416*00 

5.4416401 

4.3286*01 

1.2276400 

l.iaOE^Ob 

3.5476-06 

2.7596403 

1.6586402 

1.5616401 

5.8766*00 

4.6176401 

3.6276*01 

1.2496*00 

l,200t*04 

3.4726-06 

2.791E403 

1.6656402 

1.5926401 

5.9046400 

3.9776401 

3.0796*01 

1.2726*00 

1.220E*O4 

3.4036-06 

2.8186403 

1.6716402 

1.6246401 

5.9256*00 

3.4856401 

2.6566*01 

1.2966*00 

l.2b0E*0<> 

3.3386-06 

2.8426403 

1.6776402 

1.6566401 

5.9416400 

3.1136401 

2.3366401 

1.3206*00 

l.2b0E*04 

3.278E-06 

2.4646403 

1.6816402 

1.6836401 

5.9546*00 

2.8366401 

2.0966401 

1.3426*00 

1.280t 4^04 

3.222C-06 

2.8846*03 

1.6866402 

1.7106401 

5.9646*00 

2.6346401 

1.9226*01 

1.3626*00 

1.300E40« 

3.1686-06 

2.9026403 

1.6906402 

1.7346401 

5.9726400 

2.4936401 

1.8016401 

1.3776*00 

I.320E404 

3.lltE-36 

2.9206403 

1.6936*02 

1.7556401 

5.9796400 

2.4036401 

1.7256*01 

1.3676*00 

1.3bne*04 

3.0676-06 

2.9346403 

1.6976402 

1.7716401 

5.9846400 

2.3586401 

1.6096*01 

1.3916*00 

).360t404 

3.0196-06 

2.9556403 

1.7006402 

1.7446401 

5.9896400 

2.3556401 

1 6896*01 

1.389F400 

1.380E404 

2.973E-0e 

2.9726403 

1.7046402 

1.7936 401 

5.9946*00 

2.3936401 

1.7276*01 

1.3816*00 

l.bOaE4U<i 

2. 32 8E-06 

2.9906403 

1.7076402 

1.7946401 

5.9996400 

2.4766401 

1.8046*01 

1.36 86*00 

l.*20'*04 

2.8846-Ca 

3.0096403 

1.7116402 

1.7996401 

6.0056400 

2.6076401 

1.9246*01 

1.3506*00 

l.bbOE404 

2.8416-06 

3.0246403 

1.7156402 

1.7996401 

6.0116*00 

2.7926401 

2.0936*01 

1.3296*00 

1.440E40* 

2.7996-06 

3.0SOE403 

1.7196402 

1.7976401 

6.0186*00 

3.0406401 

2.3176*01 

1.30 66*00 

I.<»a0b404 

2.7576-06 

3.0736403 

1.7236402 

1.7946401 

6.0276*00 

3.3596401 

2.6046401 

1.2826*00 

1.500E404 

2.7156-06 

3.0996403 

1.7286402 

1.7926401 

6.0386*00 

3.7566401 

2.9596*01 

1.2606*00 

U520E*04 

2.674C-06 

3.1286403 

1.7336402 

1.7916401 

6.0526*00 

4.2396401 

3.3886*01 

1.2406400 

l.S40E*04 

2.6316-06 

3.161E403 

1.7396402 

1.7926401 

6.07.9F400 

4.8106401 

3.8936*01 

1.2226*00 

1.560E404 

2.5892-06 

3.1996403 

1.7466402 

1.7956401 

6.0896*00 

5.4666401 

4.4706*01 

1.2066^00 

1.580E404 

2.546E-06 

3.2426403 

1.7536402 

1.S016401 

6.1146400 

6.2006401 

5.1106*01 

1.1936*00 

l.*OOE»04 

2. 5026-06 

3.2906403 

1.7616402 

1.4086401 

6.1436400 

6.9936401 

5.7966*01 

1.1836*00 

l.b20E404 

2.458E-06 

3.3446403 

1.7716402 

1.4166401 

6.1776*00 

7.8186401 

6.5036*01 

1.1756400 

’..640E404 

2.4136-06 

3.4046403 

1.7816402 

1.8306401 

6.2166*00 

8.6426401 

7.20 36*01 

1.1686*00 

1.66I}E*04 

2.367E-Qe 

3.4716403 

1.7926402 

1.8446401 

6.2596*00 

9.4256401 

7.862E401 

1.1636*00 


2.321E-06 

3.5426403 

1-8036402 

1.8596401 

6.3076*00 

I. 0136402 

8.4496*01 

1.1606*00 

I.T00E4U4 

2.275E-06 

3.6196403 

l.el66 4 02 

1.6766401 

6.3586*00 

1.0726402 

8.9386*01 

1.1586*00 

1.720E *04 

2.230E-06 

3.6996403 

1.8Z86402 

1.8946401 

6.4126*00 

1.1186402 

9.3136401 

1.1566400 

I.740E404 

2.186E-06 

3.7426403 

1.8426402 

1.9 1 36 401 

0.4676*00 

1.1496402 

9.5706*01 

1.1566*00 

1.76JE404 

2.1426-06 

3.8676403 

1.855E4U2 

1.9326401 

6.5246*00 

1.1676402 

9.7196*01 

1.1556*00 

1.780E40S 

2.1006-06 

3.9536403 

1.6686402 

1.9516401 

6.5816*00 

1.1756402 

9.7816*01 

1.1556*00 

l.S0O£»O4 

2.0596-06 

4.0396403 

1.8816402 

1.97.6401 

e. 6376*00 

1.1766402 

9.7926*01 

1.1566*00 

1.820E404 

2.0196-06 

4.1256403 

1.8946402 

1.9906*01 

6.6926*00 

1.1756402 

9.7906*01 

1.1556*00 

1.840F404 

1.981E-06 

4.2116403 

1.9076402 

2.0086401 

6.7466*00 

1.1776402 

9.8196*01 

1.1556*00 

1.868E404 

1.9456-06 

4.2986403 

1.9206402 

2.0266401 

6.8006400 

1.1876402 

9.9216*01 

1.1546*00 

I.880E404 

1.9096-06 

4. 3856403 

1.9336402 

2.0436401 

6.8536*00 

1.2106402 

1.0136*02 

1.1526*00 

1.900E404 

1.8746-06 

4.4756403 

1.9466402 

2.0606401 

6.9066*00 

1.2496402 

1.0486*02 

1.1496*00 

1.920E404 

1.840E-06 

4.5696403 

1.9596402 

2.0766401 

6.9606*00 

1.3076*02 

1.0996*02 

1. 1466*00 

1.9404404 

1.8076-Oa 

4.6676403 

1.9 7364 02 

2.0926401 

7.0176*00 

1.38 3 6 * 02 

1.1656*02 

1.1436*00 

1.960E404 

1.773F-04 

4.7726403 

1.9886402 

2.1086 401 

7.0 766*00 

1.4796*02 

1.24 76*02 

1.1396*00 

I.980E404 

1.7406-06 

4.8846403 

2.0036402 

2.l25E4ai 

7.1396*00 

1.5916*02 

1.34 36*02 

1.1366*00 

2.000E404 

1.7066-Oe 

5.0056403 

2.0206402 

2.1436401 

7.2076*00 

1.7166*02 

1.4486*02 

1.1336*00 

2.020E 404 

1.6731-06 

5. 1356403 

2.0376402 

2.1636*01 

7.2806*00 

1.8486*02 

1.5586*02 

1.1316*00 

2.U40E 404 

1.6396-06 

5.i766403 

2.0566402 

V. 1836 401 

7.3566*00 

1.9816*02 

1.6676*02 

1.1296*00 

2. 06 OE 404 

1.6046-06 

5.4256403 

2.0 766402 

2.3056*01 

7.4416*00 

2.1076*02 

1.7706*02 

1.1276*00 

2. OBOE 404 

1.5706-06 

5.58*6 403 

2.0976402 

2.2286*01 

7.5306*00 

2.2196*02 

1.8606*02 

1.1276*00 

2.100E404 

1.5 3 76-06 

5.750F403 

2.1196*02 

2.2526401 

7.6226400 

2.3096402 

1.9316*02 

1.1266*00 

2.I20E404 

1.50 36- 06 

3.9216403 

2.14)6*02 

2.2776*01 

7.7176*00 

2.3726402 

1.9806*02 

1.1276*00 

2.140E406 

1.4716-06 

6.0966403 

2.1646*02 

2.3036*01 

7.8146*00 

2.4036402 

2.0036*02 

1.1276*00 

2.160E404 

1.4396-06 

6.2736403 

2.186 6 402 

2.3296*01 

7,9116*00 

2.4016402 

1.9996402 

1.1286400 

2.180F 404 

1.4096-06 

6.447F4r,j 

2.2086402 

2.3566401 

8.7086400 

2.3656402 

1.9696*02 

1.1306*00 

2.2004 404 

1.3406-06 

6.S14F403 

2.2296402 

2.3826401 

8.1016400 

2 . 299 6*02 

1.9136*02 

1.1326*00 

2.220E404 

1.3536-06 

6.7836403 

2.25CE402 

2.4096*01 

8.1916*00 

2.2076*02 

1.6376*02 

1.1356*00 

2.240E404 

1.327F-06 

6.9416403 

2.2 696 402 

2.4366401 

8.2766400 

2.0936*02 

1.74 36*02 

1.1386*00 

2. 260E404 

1.3026-06 

7.0496403 

2.2876402 

2.4626*01 

8.^556*00 

1.9656402 

1.6366*02 

1.1416*00 

2.280E404 

1. 2836-06 

7.2286403 

2.3046402 

2.4896 *01 

8.4296*00 

1.8276*02 

1.5226*02 

1.1466400 

2. j00E4Q4 

1.2J9F-06 

7.3576403 

2.3196402 

2.5156*01 

8. -.966400 

1.6866*02 

1.4036*02 

1.1516*00 

2.320F 404 

1.2396-06 

7.4756403 

2.3336402 

2.5416401 

8.5566400 

1.5466*02 

1.2866*02 

1.1566*00 

2.240E404 

1.221E-U6 

7.5836403 

2.3456402 

2.5676*01 

3.6116*00 

1.4106*02 

1. 1716*02 

1.1636400 

2.36 06404 

1.2046-06 

7.6426403 

2.3576402 

2.5936*01 

8.65 96 *00 

1.2826*02 

1.0626*02 

1.1706*00 

2.3806404 

1.148F-06 

7.7T1F403 

2.3676402 

2.6206401 

6.7026*00 

1.1636*02 

9.5996*01 

1.1786*00 

2.400E404 

1. 1736-06 

7.4536403 

2.3776402 

2.6466*01 

8. 7406400 

1.0546*02 

8.6626*0 . 

1.1876400 

2.420E404 

1.1586-06 

7.9206403 

2.3856402 

2.6736*01 

8. 7736*00 

9.5606*01 

/. 8116*01 

1.1976400 

2.44 06 404 

1.14 56 - 06 

7.9936403 

2.3936402 

2.7016*01 

8.8026*00 

8.6786401 

7.0466*01 

1.20 76*00 

2.460E404 

1.1336-06 

8.0536 40;: 

2.3996402 

2.7296*01 

8.82 76*00 

7.8966401 

6.3646*01 

1.2196*00 

2.4406404 

1.1216-06 

8.109E4U3 

2.4056402 

2.7576*01 

8.8496*00 

7.2066*01 

5.7616*01 

1.2316*00 

2.3006*04 

1.1096-06 

8.159'403 

2.4116402 

2.7866*01 

8.8696*00 

6.6006401 

5.2306*01 

1.2456400 


33 



Table i. - Continued. 


P/PO • l.OOE-03 


T 

RHO/RHO-0 

H/RTO 

S/R 

R/AO 

1 

CP/R 

CV/R 

rtMNA 

1.000C*02 

2.7336-03 

-1.7186*02 

2.8426*01 

6.2716-01 

1.0006*00 

3.5126*00 

2. 5126*00 

1.3986*00 

2.000E»02 

1.3666-03 

-1.7056*02 

3.0956*01 

8.7026-01 

1.0006*00 

3.8916*00 

2.8916*00 

1.3466*00 

3.000E*02 

9.1096-04 

-1.6906*02 

3.2646*01 

1.0426*00 

1.0006*00 

4.4756*00 

3.4756*00 

1.2886*00 

<>.000E«02 

6.8326-04 

-1.6726*02 

3.3996*01 

1.1876*00 

1.0006*00 

4.9686* 00 

3.9686*00 

1.2326*00 

S.OOOE*02 

5.4656-04 

-1.6536*02 

3.5156*01 

1.3156*00 

1.0006*00 

5.36 46*00 

4.3846*00 

1.2296*03 

6.0001*02 

4.5556-04 

-1.6336*02 

3.6156*01 

1.4316*00 

1.0006*00 

5.6866*00 

4.6866*00 

1.2136*00 

7.000E+02 

3. 9046 -04 

-1.6126*02 

3.7056*01 

1.5386 *00 

1.0006*00 

5.9536*00 

4.9536*00 

1.2026*00 

8.000E*02 

3.4166-04 

-1.5906*02 

3.7866*01 

1.6396*00 

1.0006*00 

6.1746*00 

5.1746*00 

1.1936*00 

9.000f*02 

3.0366-04 

-1.5676*02 

3.8606*01 

1.7336*00 

1.0006*00 

6.35 76*00 

5.3376*00 

:.1876*u0 

1.000E*03 

2.7336-04 

-1.54i6*02 

3.9286*01 

1.8236*00 

1.0006*00 

6.5116*00 

5.5116*00 

1.1816*00 

1.1006*03 

2.4846-04 

-1.5196*02 

3.9906*01 

1.9096*00 

1.0006*00 

6.6466*00 

5.6466*00 

1.1776*00 

1.200E*03 

2.2 7 76 - 04 

-1.4946*02 

4.0496*01 

1.9906*00 

1.0006*00 

6.7886*00 

5.7866*00 

1.1736*00 

1.3006*03 

2.1026-04 

-1.0696*02 

4.1046*01 

2.06 76*00 

1.0006*00 

6.9946*00 

5.9886*00 

1.1686*00 

1.4006*03 

1.9516-04 

-1.4436*02 

4.1576*01 

2.1386*00 

1.0016*00 

7.3896*00 

6.3696*00 

1.1606*00 

l.i>OOF*03 

1.8196-04 

-1.4156*02 

4.2106*01 

2.2026*00 

1.0026*00 

8.1936*00 

7.1376*00 

1.1476*00 

1.6006*03 

1.7006-04 

-1.3826*02 

4.2686*01 

2.2616*00 

1.0056*00 

9.7536*00 

8.6166*00 

1.1306*00 

1.7006*03 

1.5916-04 

-1.3426*02 

4.3346*01 

2.3186*00 

1.0116*00 

1.2556*01 

1.1246*01 

1.1126*00 

1.6006*03 

1.4866-04 

-1.2836*02 

4.4186*01 

2.3626*00 

1.9226*00 

1.7146*01 

1.5526*01 

1.0976*00 

1.9006*03 

1.3816-04 

-1.2136*02 

4.5286*01 

2.4396*00 

1.0426*00 

2.4106*01 

2.1896*01 

1.0866*00 

2.0006*03 

1.2726-04 

-1.1086*02 

4.6756*01 

2.5556*00 

1.0746*00 

3.3726*01 

3.0526*01 

1.0816*00 

2.1006*03 

1.1596 -04 

-9.6336*01 

.4.8686*01 

2.6756*00 

1.1236*00 

4.5756*0* 

9.1006*01 

1.0796*00 

2. 2006*03 

1.04 26-04 

-7.7l6t*01 

5.1116*01 

2.8216*00 

1.1926*00 

5.9066*01 

5.2186*01 

1.0796*00 

2.300t*03 

9.2746-05 

-5.3176*01 

5.4026*01 

2.9946*00 

J.281b*aO 

7.1706*01 

6.2376*01 

1.9326*00 

2.4006*03 

8.1976-05 

-2.4996*01 

5.7306*01 

3.1906*00 

1.3896*09 

8. 166e«01 

7.0016*01 

1.0856*00 

2.5006*03 

7.2366-05 

6.0846*00 

6.0766*01 

3.4046*00 

1. 5116*09 

8.7186*01 

7.3916*01 

1.0906*00 

2.6006*03 

6.4206-05 

3.8026*01 

6.4186*01 

3.6246*00 

1.6376*00 

8.5896*01 

7.2406*01 

1.0976*00 

2.7006 *03 

5.7666-05 

6.7816*01 

6.7266*01 

3.8386*00 

1.7556*00 

7,5216*01 

6.3516*01 

1.1056*00 

2.8006*03 

5.2746-05 

9.2156*01 

6.9686*01 

4.0346*00 

1.8506*00 

3.6996*01 

4.8416*01 

1.1176*00 

2.9006*03 

♦ .9206-05 

1.0956*02 

7.1346*01 

4.2136*00 

1.9156*00 

3.8336*01 

3.2596+01 

1.1366*00 

j. 0006*03 

4.6626-05 

1,2086*02 

7.2396*01 

4.3846*00 

1.9546*00 

2.46 76*01 

2.0726*01 

1.1666*00 

3.1006*03 

4. 4646-05 

1,2326*02 

7.306E+0J 

4.5606*00 

1,9756*00 

1.6496*01 

1.3502*01 

1.2086*00 

3.2006*03 

4.JO06-05 

l.334=*02 

7.3506*01 

4.7396*00 

1.9866*00 

1.2066*01 

9.5396*00 

1.2566*00 

3.3006 *03 

4.1576-05 

1.3736*02 

7.3836*01 

4.9056*00 

1.9926*00 

9.7416*00 

7.4596*00 

1.3016*00 

3.4006*03 

••.OiaE-OS 

1.40 66 *02 

7.4106*01 

5.0496*00 

1.9956*00 

8.5296*00 

6.3726*00 

1.9366*00 

3.5006*03 

3.9096-05 

1.4366*02 

7.4346*01 

5.1696*00 

1.9976*00 

7,8916*00 

5.8006*00 

1.3596*00 

3.6006*03 

3.7996-05 

1.4656*02 

7.4566*01 

5.2706*00 

1.9986*00 

7.5526*00 

5.4976*00 

1.3736*00 

3.7006*03 

3.6956-05 

1.492e*02 

7.4766*01 

5.3586*00 

1.9996*00 

7.3786*00 

5.3<t4E*00 

1.3806*00 

3.8 006 *03 

3.5976-05 

1.5196*02 

7.4966*01 

5.4366*00 

1.9996*00 

7.3096*00 

5.2866*00 

1.3826*00 

3.9006*03 

3.5046-05 

1.546c*02 

7.5156*01 

5. 5036*00 

2.0006*00 

7.3306*00 

5.3096*00 

1.3806*00 

4.0006*03 

3.4166-05 

1.5736*02 

7.534 6*01 

5.5 5 76 *00 

2.0006*00 

7.4676*00 

5.4406*00 

1.3726*00 

4.1006*03 

3.3326-05 

1.6006*02 

7.5526*01 

5.5926*00 

2.0006*00 

7.7966*00 

5.7506*00 

1.3556*00 

4.2006*03 

3.2516-05 

1.6306*02 

7.5726*01 

5.6006*00 

2.0016*00 

8.4726*00 

6.3836*90 

1.3266*00 

4.3006*03 

3.1736-05 

1.6636*02 

7.5936*01 

5.5786*00 

2.0036*00 

9.7776*00 

7.6016*00 

1.2856*00 

4.4006*03 

3.0976-05 

1.7035*02 

7.6186*01 

5. ^376*00 

2.0056*00 

1.2186*01 

9.8366*00 

1.2356*00 

4.5006*03 

3.0206-05 

1.7556*02 

7.6506*01 

5.4996*00 

2.0116*00 

J. 6446*01 

1.3766*01 

1.1886*00 

4.6006*03 

2.9416-05 

1.8276*02 

7.6936*01 

5.4846*00 

2.0206*00 

2.3616*01 

2.0326*01 

1.1506+C0 

4.7006*03 

2.8556-05 

1.9336*02 

*.7556*01 

5.5036*00 

2.0376*00 

3.4996*01 

3.0596*01 

1.1256*00 

4.8006*03 

2.7596-05 

2.0906*02 

7.8466+01 

5.5586*00 

2.0636*00 

5.1756*01 

4.5406*01 

1.1096*00 

4.9006*03 

2.6506-05 

2. 319. *02 

7.9746*01 

5.64 86 *00 

2. 1056*00 

7.4116*01 

6.4636*01 

1.1006*00 

5.0 0 06 *03 

2.5256-03 

2.6376*02 

8.1506*01 

5.7746*00 

2. 1656*00 

1.0046*02 

a. 6496*01 

1.0956*00 

5.1006*03 

2.38 76-05 

3.0546*02 

8.3756*01 

5.9336*00 

2.2456 >0C 

1.26 76*02 

1.0766*02 

1.0936*00 

5.2006*03 

2.2446-05 

3.5596*02 

8.6436*01 

6.1206*00 

2. 3426+09 

1.4746*02 

1.2366*02 

1.3936*00 

3.3006*03 

2.1036-05 

4.1206*02 

8.9356*01 

6.3256*00 

2.4516*00 

1. 5736*02 

1.3116*02 

1.0956*00 

5.4006*03 

1.9756-05 

4.6946*02 

9.2286*01 

6.5366*00 

2.5636*00 

1.5406*02 

1.2846*02 

1.0976*00 

5.5006*03 

1.8636-05 

5.2346*02 

9.4996*01 

6.7416*00 

2.66 76*09 

1.3946*02 

1.1686*02 

1.1016*00 

5.t-006*J3 

1.7706-05 

5.7066*02 

9.7316*01 

6.9 3 46 *00 

2. 7596*00 

1.1836*02 

9.9886*01 

1.10 76*00 

5 . 70 06 * 03 

1.69 36-05 

6.0986*02 

9.9216*01 

7.1126*00 

2.8316*00 

9.5996*01 

8.1596*01 

1.1146*00 

5.8006 *03 

1.6316-05 

6.4136+02 

1.0076*02 

7.2786*00 

2.8396*00 

7.6296*01 

6,5056*01 

1.1246*00 

5.9006*03 

1. 5796-05 

6.6626*02 

1.0196*02 

7.4346*00 

2.9346*00 

6.0796*01 

5. 1606*01 

1. 1356*00 

6.3006*03 

1.5356-05 

6.8636*02 

1.0286*02 

7.5826*00 

2.9686*00 

4.9626*01 

4.2106*01 

1.1486*00 

fr. 1006*03 

1.4966-05 

7.0306*02 

1.0356*02 

7.7216*00 

2.4956*09 

4.2186*01 

3. 5586*31 

1.1606*00 

6.2006*03 

1.4616-05 

7.1756*02 

1.0426*02 

7.84 76*00 

3.0186*00 

3.7686*01 

3.1606*01 

1.1706*00 

6.2 006*03 

1.4286-05 

7.3096*02 

1.0486*02 

7.9586*00 

3.0386*00 

3.54 06*01 

2.9576*01 

1.1766*00 

6.4006*03 

1.3976-05 

7.4376*02 

1.0536*02 

8.0546*00 

3.0576*00 

3.4796*01 

2.9006*01 

1.1796*00 

6.5006*03 

1.3676-05 

7.5656*02 

1.0596* 02 

8.1396*00 

3.0756*00 

3.5416*01 

2.9536*01 

1.1786*00 

6.6006*03 

1.3386-05 

7.697E+02 

1.0646*02 

8.2186*00 

3.0946*00 

3.6986*01 

3.0876*01 

1.1766*00 

6. 7006*03 

1.3106-05 

7.8366*02 

1.0706 *02 

8.2936*00 

3.1156*00 

3.9286*01 

3.2846*01 

1.1726*00 

6.8006*03 

1.2816-05 

7.9856*02 

1.0766*02 

8.3696*00 

3.1366*00 

4.2156*01 

3.5306*01 

1.1676*00 

6.9006 *03 

1.2536-05 

a. 1466*02 

1.0826*02 

8. **76*00 

3. 1606*00 

4.54V6+01 

3.8136*01 

1.1636*00 

7.0006*03 

1.2256-05 

8.3196*02 

1.0896*02 

8,5296 *00 

3. 1666*00 

4.9196*01 

4.1266*01 

1.1596*00 

7.1006 *03 

1.1976-05 

a. 5066*02 

1.0966*02 

8.6:56*00 

3.2156*09 

5.3176*01 

4.4596*01 

1. 1566*00 

7.2006 *03 

1.1696-05 

8.7086*02 

1.1046*02 

8.7076*00 

3.2466*00 

5.7356*01 

4.6066*01 

1.1536*00 

7.3 006 *03 

1.1416-05 

8.9266*02 

1.1126*02 

8.8046*00 

3.2806*00 

6.1646*01 

5.1596*01 

1.1516*00 

7.4006*03 

I. 11 36-05 

9, 1606*02 

1.1216*02 

8.9056*00 

3.31 76*00 

6.5966*01 

5.5126*01 

1.1496*00 

7.5006*03 

1.0866-05 

9.4096*02 

1.1306*02 

9.0126*00 

3.3566*00 

7.0226*01 

5.8576*01 

1.1476*00 

7.6006*03 

1.0586-05 

9.6746*02 

1.1406*02 

9.1236*00 

3.3976*00 

7.4356*01 

6.1896*01 

1. 1466*00 

7.7006*03 

1.0316-05 

9.9536*02 

1.1506*02 

9.2396*00 

3. 4426*00 

7.8276*01 

6.5016*01 

1.1456*00 

7.8006*03 

1.0046-05 

1.0256*03 

1.1606*02 

9.3586*00 

3.4886*00 

8.1946*01 

6.7926*01 

1. 1446*00 

7.9006*03 

9.7826-06 

1.0556*03 

1.1716*02 

9.4816*00 

3.5366*00 

8.5336*01 

7.0606*01 

1.1446*00 

8.0006*03 

9.5256-06 

1.0876*03 

1.182602 

9.6066*00 

3.5666*00 

8.8466*01 

7.3066*01 

1.1446*00 

8. 20 06 *03 

9.0316-06 

1.1546*03 

1.2046*02 

9.8636*00 

3.6906*00 

9.4226*01 

7.7636*01 

1.1436*00 


34 


; 





_ 




- 

.. . ...... 

-- 



it 

, W 

H. 




Tabte 1.- 
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''i'r 


t 

a.400E»03 

8Hi3/aH(3-0 

H/RTO 

S/R 

A/80 

8 

CP/8 

1.0016*02 

CV/R 

6ANHA 

'X 



1.2258*03 

1.228E*02 

1.0I2E40I 

3« 7996*00 

8.2376*01 

1*1426*00 

' 


a.»ooe»oj 

8.119E-06 

1.3018*03 

1.252E*U2 

1.039E401 

3.9146*00 

1.0796*02 

8.8296*01 

1.1406*00 

t’l » ■ ' 

a.aow*o3 

7.697E*06 

1.383£*03 

1.2 78E*02 

1.066E401 

4.0396*00 

1.1706*02 

9.9896*01 

1.1386*00 

F. 


a.ooaE«o3 

7. 290£*06 

l.473E*03 

1.909E402 

1.0998*01 

4.1696*00 

1.2876*02 

1.0916*02 

1.1376*00 


- 

a.200E*03 

6.8968*06 

1.972E*03 

1.3JSE*02 

1.125£*01 

4.3076*00 

1.4196*02 

1.1906*02 

1.1396*00 


€ '■ 

i a.40<»*03 

6.S16E-06 

l.6a0E*03 

l.967E*02 

I.I97E601 

4.4616*00 

1.9386*02 

1.2446*02 

1.1996*00 


1 «.&a0E»03 

6.1948-06 

1.796E*03 

1.400E402 

1.191E401 

4.8296*00 

1.8346*02 

1.3196*02 

1.1386*00 

i 


9.800E«03 

9.ai4E*06 

1.9laE*03 

1.434E*02 

1.2268*01 

4. 1966*00 

1.6836*02 

1.. ’1916*02 

1.1376*00 

X 


i.aooE»oa 

9.S02E-06 

2.U41E*03 

1.468E*02 

1.262E*01 

4.9676*00 

1.8736*02 

1.3426*02 

1.1406*00 



1.92OE«0a 

5.221E-06 

2.162E403 

1.901E*02 

1.2986*01 

9.1926*00 

1.8026*02 

1.2876*01 

1. 1446*00 

• '3 

t 0 . 

1.340E»04 

4.972E-06 

2.27SE*03 

l.S3IE*02 

1.333E*01 

9.2866*00 

1.4786*02 

1.1906*02 

1.1496*00 


!: 

1.060E«M 

4 . 796E-06 

2.377E*03 

1.5S8E402 

1.36TE*01 

5.4206*00 

1.3196*02 

1.0666*02 

1.1996*00 

4 4 

r 

l.OaOE*04 

4.S70E-06 

2.46aE*03 

1.58IE402 

1.3996*01 

9.9376*00 

1.1496*02 

9.2786*01 

1.1646*00 

.w 


i.iooE^oa 

4.409E-06 

2.54SE*03 

1.600E402 

1.4316*01 

9.6346*00 

9.7496*01 

7.9026*01 

1.1746*00 



1.120F>0* 

4.271E-06 

2.611E*03 

1.616E402 

1.4626*01 

9.7136*00 

8.1986*01 

6.8*16*01 

1.1876*00 



t.]40€*3« 

4.190E-06 

2.666E*03 

1.630E402 

1.4926*01 

9.7766*00 

6.8696*01 

9.5246*01 

1.2036*00 

'•i 


1.160E>0« 

4.044E-06 

2.712E*03 

1.641E*02 

1.5236*01 

9.8256*00 

5.7846*01 

4.9996*01 

1.2216*00 

'4 


i.iaaE+09 

3.949E-06 

2.79IE*03 

1.650E*02 

1.9946*01 

5.8646*00 

4.8826*01 

3.8916*01 

1.2416*00 

'J: 

< 

i.2oaEm 

3.664E-06 

2.784E*03 

1.697E*02 

1.5866*01 

9.8946*00 

4.1846*01 

3.2596*01 

1.2646*00 


r 

1.220E*04 

3.786E-06 

2.812E*03 

I.664E402 

1.6176*01 

9.9176*00 

3.8546*01 

2.8006*01 

1. 2886*00 

. 

V 

1.240E »04 

3.T13E-06 

2.838E*03 

1.669E*02 

1.6486*01 

9.9356*00 

3.2496*01 

2.4496*01 

1.3116*00 

* 


1.2ft0E»04 

3.646E-06 

2.8608*03 

I.6T4E*02 

1.6776*01 

5.9496*00 

2.9386*01 

2.1846*01 

1.3346*00 



l.280E*04 

3.582E-06 

2.88iE*03 

1.679E*02 

1.7056*01 

9.9606*00 

2.7126*01 

1.9896*01 

1.3546*00 



1.300E»04 

3.S22E-06 

2.900E*03 

1.683E*02 

1.7306*01 

9.9686*00 

2.9906*01 

1.8506*01 

1.3716*00 



l.320E»04 

3.464E-06 

2.918E*03 

1.687E*02 

I.75l£*01 

5.9766*00 

7.4426*01 

1.7986*01 

1.3826*00 



1.340E«'04 

3.409E-06 

2.936E*03 

1.690E*02 

1.7706*01 

5.9826*00 

2.3816*01 

1.7076*01 

1.3896*00 


’ 

1.3601*04 

3.336E-06 

2.953E*03 

1.694E*02 

1.7846*01 

5.9876*00 

2.3616*01 

1.6946*01 

1.3896*00 

i 


1.380E*04 

3.305E-06 

2.971E*03 

1.697E*02 

1.7946*01 

5. 9926*00 

2.3846*01 

1.7176*01 

1.3846*00 



1.400:: *04 

3.2S5E-06 

2.988E*03 

1.701E*02 

1.8006*01 

5.9976*00 

2.4496*01 

1.7786*01 

1.3726*00 

• 

• 

1.420E*04 

3.206E-06 

j.007E*03 

1.704E*02 

1.8036*01 

6.0026*00 

2.5606*01 

1.8806*01 

1.3566*00 

•r 


1.440E*04 

3.159E-06 

3.0268*03 

1.708E*02 

1.8046*01 

6.0086*00 

2.7226*01 

2.0296*01 




l.460E*04 

3.112E-Q6 

3.047E*03 

1.712E*02 

1.8026*01 

6.0156*00 

2. 9* 36*01 


1.3146*00 

< 


1*480E^04 

3.065E-06 

3.069E*03 

1.716E*02 

1.8006*01 

6.0246*00 

3.2306*01 

2.4876*01 

1.2926*00 



1.500E*04 

3.0198-06 

3.0948*03 

1.720£*02 

1.7976 *01 

6.0346*00 

3.5916*01 

2.8116*01 

1.2696*00 


-•• 

1.520E*04 

2.973E-06 

3.1228*03 

1.726E*02 

1.79 66*01 

6.3466*00 

4.0336*01 

3.2056*01 

1.2486*00 


.; 

1.540E*04 

2.927E-06 

3.1538*03 

1.731E*02 

1.7976*01 

6.0626*00 

4.5616*01 

3.6726*01 

1.2296*00 

■ _ 

■* 

I.560E*04 

2.881E-06 

3.1898*03 

1.737E*02 

1.7996*01 

6.0816*00 

5.1746*01 

4.2126*01 

1.2136*00 



1«580£^04 

2.8 34E-06 

3.2298*03 

1.744E*02 

1.6036*01 

6.1046*00 

5.86 76*01 

4.8186*01 

1.1996*00 

■ 


1.60at*04 

2.786E-06 

3.275E*03 

1.752E*02 

1.8106*01 

6.1316*00 

6.6256*01 

5.4756*01 

1.1886*00 



l.i20E*04 

2.7378-06 

3*326E^0i 

1.761E*02 

l.»198*01 

6. 1626*00 

7.4276*01 

6.1656*01 

1.1796*00 



1.640t*04 

2.6888-06 

3.3848*03 

1.771£*02 

1.8306*01 

6.1996*00 

8.2426*01 

6.8606*01 

1.1716*00 


*r 

1.660E*04 

2.6 388-06 

3.4478*03 

1.781E*02 

1.8436*01 

6.2406*00 

9.0356*01 

7.5306*01 

1. 1666*00 


:, 

1.6S0E*04 

7.5 8 88-06 

3.5168*03 

1.792E*02 

1.8586*01 

6.2856*00 

9.7676*01 

8.1436*01 

1.1626*00 



I.700E*04 

2.538E-06 

3.5908*03 

1.804E*02 

1.8746*01 

6.3346*00 

1.0406*02 

8.6726*01 

1.1996*00 



1.72QE*04 

2.488E-06 

3.6688*03 

1.817E*02 

1.8916*01 

6.3866*00 

1.0926*02 

9.0966*01 

1.1586*00 

j- 


:.740E*04 

2.4388-06 

3.7498*03 

1.830E*02 

1.9096*01 

6.4416*00 

1.1306*02 

9.4076*01 

1.1566*00 



1.760E *04 

2.3908-06 

3.6338*03 

1.843E*02 

1.9286*01 

6.4976*00 

1.1556*02 

9.6086*01 

1.1566*00 



1.730E*04 

2.343E-06 

3891SE4*03 

1.856E*02 

1.9476*01 

6.5536*00 

1.1686*02 

9.7156*01 

1.1566*00 



U800E^04 

2.297E-06 

4.009E«>03 

1.8o9Et02 

1.9676*01 

6.6096*00 

1.1736*02 

98756E«ai 

1.1566*00 

t 


1.620E*04 

2.2538-06 

4«090E>03 

1.682E^02 

1.9866*01 

6.6656*00 

1.1736*02 

9.7666*01 

1.1566*00 

i. 


1.640E<04 

2.2108-06 

<»«176E^03 

1.895E*02 

2.0056*01 

6.7196*00 

1.1756*02 

9.7876*01 

1.1566*00 



1«860E t04 

2*169E>06 

4.2628*03 

1.907E*02 

2.02 36 *01 

6.7786*00 

1.1826*02 

9.8596*01 

1.1556*00 



1.880E*04 

2.1298-06 

4.3498*03 

1.920E*02 

2.0406*01 

6.8266*00 

1.1996*02 

1.0026*02 

1.1536*00 



l*900F«'0-» 

2.0918-06 

4«438E»03 

1.933E*02 

2.0576*01 

6.8796*00 

1.2306*02 

1.0306*02 

1.1516*00 



1.9208*04 

2« 053t-06 

49530E«-03 

1.946E*02 

2.0736*01 

6.9336*00 

1.2786*02 

1.0736*02 

1.1486*00 



f U940e^04 

2«0l6E-06 

4*626Et03 

1.960E*02 

2.0906*01 

6.9886*00 

1.3456*02 

1.1316*02 

1.1456*00 

( 


t U960Et04 

1.9798-06 

4.727t»03 

1.974E*02 

2.1066^01 


1.4306*02 

1.2056*02 

1. 1416*00 


-■/ 

1.9808*04 

1.9428-06 

4.8358*03 

1.989E*02 

2.1226*01 

7. 1076*00 

1.5336*02 

1.2926*02 

1.1386*00 



2»000£^04 

1.90 58-06 

4.9528*03 

2.005E*02 

2.1406*01 

7. 1726*00 

1.6506*02 

1.3916*02 

1. 1396*00 



2.0208*04 

1. 8688-06 

5.0771:*03 

2.022E*02 

2.1596*01 

7.2426*00 

1.7766*02 

1.4976*02 

1.1326*00 




1.8aiE*06 

5.2128*03 

2«040E^02 

2.1786*01 

7.3176*00 

1.9076*02 

1.6046*02 

1. 36*00 



2.060£^04 

l6793f-06 

5.3568*03 

2.059E*02 

2.2006*01 

7.3986*00 

2.0346*02 

1.7096*02 

1.1296*00 



2«080e«'04 

l«756f-06 

5.5 08*03 

2.0808*02 

2.2226*01 

7.4836*00 

2.1: 16*02 

1.8036*02 

1.1286*00 

V. 


2.1008*04 

1.7188-06 

5.6718*03 

2.1G1E*02 

2.2456*01 

7.5736*00 

2.2516*02 

1.8836*02 

1.1276*00 



2.1208*04 

l9&«iE-06 

5.839E*03 

2.122E*02 

2 2706*01 

7.6668*00 

2.3266*02 

1.942E<02 

1. 1276*00 



2.1408*04 

1.6458-06 

6.0118*03 

2.144E*02 

..2956*01 

7.7616*00 

2.37 36*02 

1.9786*02 

1.1276*00 



: 2.1608*04 

lablOE-06 

6.1858*03 

2.167E*02 

2.3216*01 

7.8586*00 

2.3886*02 

1.9886*02 

1.1286*00 



2.1808 * 04 

1.57bE*Ub 

6*360F«>03 

2.)89E*02 

2.3476*01 

7.9546*00 

2.3716*02 

1.9726*02 

1.1306*00 



2.2008*04 

1.5438-06 

6.5328*03 

2.210E*02 

2.3746*01 

8.0486*00 

2.3226*02 

1.9316*02 

1.1326*00 


~ 

2.2208*04 

1.5128-06 

6.699E4'03 

2.23IE*02 

2.4016*01 

8.1406*00 

2.2456*02 

1.8676*02 

1.1346*00 


i 

2.2408*04 

1. '4838-06 

6.8608*03 

2.2S0E*02 

2.4276*01 

8.2276*00 

2.1446*02 

1.7846*02 

1.1376*00 



1 2*290F^04 

1.4558-06 

7.0138*03 

2.269E*02 

2.4548*01 

8.3096*00 

2.0266*02 


1.1496*00 



2.2808*04 

1.4298-06 

7.156c *03 

2.286E*02 

2.4808*01 

8.3856*00 

1.8956*02 

1.5776*02 

1.1446*00 



2. 3008 '04 

1.4058 06 

7.2908*03 

2.302E*02 

2.5066*01 

8.4556*00 

1.7586*02 

1.4636*02 

1.1486*00 



2.3208*0* 

1.3838-06 

7.4148*03 

2.3|7E*02 

2.5326*01 

8.5196*00 

1.6206*02 

1.3476*02 

1.1546*00 



f 2.340E^04 

1. 3628-06 

7.5278*03 

2.3308*02 

2.5586*01 

8.5776*00 

1.4846*02 

1.2326*02 

1.1596*00 



2.3608*04 

1.3428-06 

7.6318*03 

2.3428*02 

2.5846*01 

8.6286*00 

1.3536*02 

1.1216*02 

1.1666*00 



2.3808*04 

1.324E-06 

7.7268*03 

2.353E*02 

2.6116*01 

8.6746*00 

1.2306*02 

1.017fc*'>2 

1.1746*00 



2.4 0 08 * 04 

1.3068-06 

7.8128*03 

2.363E*02 

2.6376*01 

8. 7156*00 

1.1176*02 

9. 1»66*;* 

1.1826*00 



2.4208*04 

1.2908-06 

7.8908*03 

2.->72E*02 

2.6646*01 

8. 7516*00 

1.0146*02 

8.306E*t.l 

1 3916*00 



2.4408*04 

1.275E-06 

7.9608*03 

2.3808*02 

2.6916*01 

8.7826*00 

9.2046*01 

7*499E^01 

1.2016*00 



2.4608*04 

1.2618-06 

8.0258*03 

2.387E*02 

2.7186*01 

08 JIOE^JC 

8.3716*01 

6.7756*01 

1.2126*00 



2.4808*04 

1.2478-06 

8.0838*03 

2.393E*02 

2*746E«^0I 

8.834E*UC 

7.6326*01 

6.1316*01 

1.2246*00 


2.3008 * 04 

1.2348-06 

8.1378*03 

2.3958*02 

2.7756*01 

8.8558*00 

6.9816*01 

5.5616*01 

1.2376*00 


! 

> 
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Table I. *■ Continued. 

P/PO • l.OOE’OI 


T 

PHO/8MO-0 

bflOQ 

t.O«W»02 

S.983E-03 

-1.7186*02 

z.ooocm 

2.T33E-03 

-1.7056*02 

3.000E»02 

I.S22E-03 

-1.4906*02 

«.0OOC«O{ 

I.366E-03 

-1.4726*02 

S.O0OE«O2 

1.093E>03 

-1.4536*02 

6.000E>02 

9.I09E-04 

-1.4336*02 

T.000e*02 

T.808E-04 

-1.4126*02 

S.000£»02 

5.832E~09 

-1.5906- «2 

9.000F«02 

6.073E-04 

-1.5476^0^ 

UOOOE»0} 

S.443E-04 

-1.5436*02 

1.IOOE*03 

4.9i>9E-04 

-1.5196*02 

U200EM3 

4.554E-04 

-1.4946*02 

I.300E03 

4. 204E-04 

-1.4496*02 

1.400E*03 

3.902E-04 

-1.4436*02 

l.SOOfe'fOS 

3.43SE'C4 

-1.4156*02 

1.600E*03 

3.403E>04 

-1.3846*02 

l.T00E*03 

3.188E-04 

-1.3476*02 

I.a00£»03 

2. 9P IE-04 

-1.2996*02 

l.900E»03 

2.7b*E-04 

-1.2346*02 

2.000E«03 

2.380E-O4 

-1.1456*02 

2.100e»03 

2.369E-04 

-1.0226*02 

2.200E»03 

2.131E-04 

-8.4016*01 

2.300E»03 

1.932E-04 

-6.5456*01 

2.400E«03 

1.722E-04 

-4.0816*01 

2.'00E*^03 

1.529E-04 

^1.2906*01 

7.i-2S£«’03 

1.399E-04 

1.4986*01 

2.700£*^03 

1.Z16E-04 

4.4916*01 

a.soaEtoj 

l.lOlE-04 

7.4246*01 

2.900Et03 

1.014E-04 

9.4436*01 

3.S00E*03 

9.505E-ns 

1.1246*02 

3.100E+03 

9.029F-05 

1.2326*02 

3.200t*03 

8.655E-05 

1.3046*02 

B.SOOEt-OS 

3.345E-03 

1.3566*02 

3.400E«03 

S.073E-05 

1.3946*02 

3.500£*03 

T.I929E-05 

1.4306*02 

3.eOOE«03 

7.603E-05 

1.4416*02 

3.700t*03 

7.393E-0S 

1.4906*02 

3.800E*03 

7.t96E-05 

1.5176*02 

3.900E»03 

T.OIOE-09 

1.5446*02 

4.000E *03 

4.833E-0S 

1.5716*02 

9.100E*03 

6. 645E-09 

1.5996*02 

9.200E*03 

4.5056-05 

1.6276*02 

9.300E*03 

6.351E-0S 

1.6566*02 

*.400E*Oj 

6.202E-05 

1.4896*02 

9.S00E«03 

6.054E-05 

1.7296*02 

9.o00E*03 

3.911E-05 

1.7786*02 

4.700E*03 

5.760F-05 

1.846E*02 

4.BOOE*03 

5.4006-03 

1.9426*02 

*.900E*03 

5.424E-05 

2.0826*02 

5.00 OE *03 

5.225E-05 

2.2836*02 

3.IO0E*O3 

3.999F-0S 

7.56)6*02 

r.200E*03 

4.750E05 

2.9276*02 

3.300E*03 

4.4S3F-05 

3.3776*02 

S.^OilEtUB 

4.2196-05 

3.8926*02 

5.500E*03 

3.9 6 76 - 05 

4.4376*02 

9.tC0E*03 

3.742E-05 

4.9736*02 

S.700E*03 

3.5486-05 

5.4446*07 

3.800E*03 

3.3846-05 

5.8866*02 

5.900E*03 

3.2536-05 

6.2396*02 

6.00C'r *03 

3.142E-05 

4.5236*02 

6.1jJ'-*03 

3.048E-05 

4.7526*02 

6.2C9> *()> 

2.9476-05 

6.9*06*02 

E.300E*03 

2.8956-05 

7.0996*07 

6.500t*03 

2.829E-0S 

7.2396*02 

6.300E*03 

2. 768F-05 

7.3696*02 

6.600E*03 

2.7106-05 

7.4936*02 

6.700£*03 

2.4546-05 

7.4186*02 

6.S00E *03 

2. 6006 -05 

7.745f»0. 

6.900E*03 

2.544E-05 

7.6786*02 

7.000E*03 

2.4946-05 

3.0206*07 

7.100E*03 

7.4416 05 

8.1706*02 

7.200E*03 

2.3896-05 

8.3326*02 

7.300E*03 

2.3376-05 

8.5076*02 

7.«0QE*03 

2.2846-05 

8.4946*02 

T.500E*03 

2.2346-05 

8.8946*02 

7.S0OE*O3 

2.1826-05 

9.1096*02 

7. /00E*03 

2.1316-05 

9.3386*02 

7. 8b IE *03 

2.0806-05 

9.5816*02 

7.900: *03 

2.0306-05 

9.8376*02 

S.000E»03 

1.9806-05 

1.0116*03 

8.200E*03 

1.8836-05 

1.0486*03 


S/* A/hO t 


2.7736*01 

6.2716-01 

1.0006*00 

3.0256*0) 

8.7026-01 

1.0006*00 

3.I94£*C1 

1.0426*00 

1.0006*00 

3.3306*01 

1.1876*00 

1.0006*00 

3.4436*01 

1.3156*00 

1.0006*00 

3.544 6*01 

1.4116*00 

1.0006*00 

3.6346*01 

1.5386*00 

1.0006*00 

3.7176*01 

1.4396*00 

1.0006*00 

3.T916<01 

1.7336*00 

1.0006*00 

3.8586*01 

1.8236*00 

1.0006*00 

3.9216*01 

1.9096*00 

1.0006*00 

3.9796*01 

1.9906*00 

1.0006*00 

4.0346*01 

2.0676*00 

1.0006*00 

4.0876*01 

2.1406*00 

1.0006*00 

4.1396*01 

2.2056*00 

1.0016*00 

4.1946*01 

2.2656*00 

1.0U5 *00 

4.2346*01 

2.3226*00 

1.00fat;*00 

4.3316*01 

2.3836*00 

1.0176*00 

4.4266*01 

2.4556*00 

1.0336*00 

4.5516*01 

2.5426*00 

1.0596*00 

4.7146*01 

2.4496*00 

1.0996*00 

4.9206*01 

2.7796*00 

1.1556*00 

5.1706*01 

2.9346*00 

1.2306*00 

5,*S«£*01 

3.1126*00 

1.3226*00 

5.7676*01 

3.3106*00 

1.4306*00 

4.0876*01 

3.5196*00 

1.5446*00 

4.3966*01 

3.7326*00 

1.4456*00 

6.6686*01 

3.9346*00 

1.7726*00 

4.8806*01 

4.1256*00 

1.8586*00 

7.0286*01 

4.2976*00 

1.9176*00 

7.1256*01 

4.4456*00 

1.9536*00 

7.1886*01 

4.4366*00 

1.9736*00 

7.2316*01 

4.8086*00 

1.9856*00 

7.2446*01 

4.9706*00 

1.9916*00 

7.2916*01 

5.1126*00 

1.9956*00 

7.3156*01 

5.2326*00 

1.9976*00 

7.3366*01 

5.3346*00 

1.9986*00 

7.3546*01 

5.4236*00 

1.9996*00 

7.3756*01 

5.5006*00 

1.9996*00 

7.3946*01 

5.5476*00 

2.0006*00 

7.4126*01 

5.4216*00 

2.0006*00 

7.4316*01 

5.4546*00 

2.0006*00 

7.4 506*01 

5.4446*00 

2.0016*00 

7.4716*01 

5.4*86*00 

2.0036*00 

7.4956*01 

5.4136*00 

2.0056*00 

7.5256*01 

5.57 76 *00 

2.0106*00 

7.5446*01 

5.5*16*00 

2.0196*00 

7.6206*01 

5.5756*00 

2o0336*00 

7.4996*01 

5.6216*00 

2.0546*00 

7.8096*01 

5.7016*00 

2.0926*00 

7.9606*01 

5-5136*00 

2.1446*00 

8.1536*01 

5.95 76 *00 

2.2UE*0C 

6.3876*01 

4.1296*00 

2.2996*00 

8.4506*01 

6.3216*00 

2.3996*00 

8.9246*01 

6.5256*00 

2.5056*00 

9.1886*01 

6.7296*00 

2.6086*00 

9.4256*01 

6.9246*00 

2.7026*00 

9.6266*01 

7.1076 *00 

2.7836*00 

9.7906*01 

7.2776*00 

2.8486*00 

9.9216*01 

7.43 76 *00 

2.8996*00 

1.0026*02 

T.5886 *00 

2.9406*00 

.01 16*02 

7.732E*00 

2.9716*00 

1.0186*02 

7.8*76*00 

2.9976*00 

1.0246*02 

7.9906*00 

3.0186*00 

1.0296*02 

8.0996 *00 

3.0386*00 

1.0 346*02 

8.1956*00 

3.0546*90 

1.0406*02 

6.2806*00 

3.0736*00 

1.0456*02 

8.3596*00 

3.0926 *00 

1.0506*02 

8.4336 *00 

3.1116*00 

1.0566*02 

8.5086*00 

3.1316*00 

1.0616*02 

8.5846*00 

3.1536*00 

1.0686*02 

8.66 36 *00 

3.1776*00 

1.0746*02 

8.7456*00 

3.2036*00 

1.0816*02 

8.8326*00 

3.2316*00 

1.0886*02 

8.9246*00 

3.2426*00 

1.0966*02 

9.0206*00 

1.2956*00 

1.1046*02 

9.1216*00 

3.3306*00 

1.1136*02 

9.2266*00 

3 . 36 66* 00 

1.1226*02 

9.3356*00 

3.4086*00 

1.1316*02 

9.4486*00 

3.4506*00 

1.1516*02 

9.4846*00 

3.5406 *00 


CP/R 

CV/8 

C8NM4 

3.5126*00 

2.512E*Cfl 

1.3486*00 

3.8916*00 

2.8916*00 

1.344C*«e 

4.9756*00 

3.4756*00 

1.2886*00 

4,9486*00 

3.9486*00 

1.2526*00 

' .3446*'''' 

4.3446*00 

1.2296*00 

5.486: ‘‘,)b 

4.4846*00 

1. 2136-00 

5.9536*00 

4.9536*00 

1.2026*00 

4.1746*00 

5.1746*00 

1.1936*00 

4. 3576*00 

5.3576*00 

1.1876*00 

4.5116*00 

5.5116*00 

1.1816*00 

4.6446*00 

5.4446*00 

1.1776*00 

4.7786*00 

5.7776*00 

1.1736*a<) 

4.9416*00 

5.9546*00 

1.1496*00 

7.2906*00 

6.2736*00 

1.1426*00 

7.9416*00 

4.8976*00 

1.1516*00 

9.1916*00 

8.0836*00 

1.1346*00 

1.1426*01 

1.0186*01 

1.1186*00 

1.5106*01 

1.3416*01 

1.1036*00 

2.0696*01 

1.8746*01 

1.0916*00 

2.6546*01 

2.5856*0) 

1.0846*00 

3.8406*01 

3.4716*01 

1.0816*00 

5.0216*01 

4.4626*01 

1.0806*00 

4.2006*01 

5.4306*01 

1.0826*00 

7.2246*01 

4.2376*01 

1.0856*00 

7.9616*01 

6.7436*01 

1.0906*00 

8.2726*01 

6.9826*01 

1.0956*00 

7.9576*01 

6.6896*01 

1.1016*00 

4.8546*01 

5.7776*01 

1.1106*00 

5.2056*01 

4.4076*01 

1.1226*00 

3.5816*01 

3. 316*01 

1.1426*00 

2.3846*01 

1.994£*01 

1.1716*00 

1.6446*01 

1.3426*01 

1.2106*00 

1.2256*01 

9.6886*00 

1.2556*00 

9.9556*00 

7.6426*00 

1.2976*00 

8.7106*00 

6.5296*00 

1.3306*00 

8.0286*00 

5.9216*00 

1.3546*00 

7.4556*00 

5.5696*00 

1.3466*00 

7.45 76*00 

5.4146*00 

1.3766*00 

7.3736*00 

5.3436*00 

1.3796*00 

7.3646*00 

5.3606*00 

1.3786*00 

7.5196*00 

5.4886*00 

1.3706*00 

7.8416*00 

f. 7906*00 

1.3536*00 

8.4876*00 

6.3946*00 

1.3286*00 

9.7026*00 

7.5246*00 

1.2876*00 

1.1686*01 

9.5476*00 

1.2416*00 

1.5446*01 

1.3016*01 

1.1946*00 

2.18>E*01 

1.8476*01 

1.1596*00 

3.1516*01 

2.7416*01 

1.1326*00 

4.5686*01 

3.9946*01 

1.1156*00 

4.4716*01 

5.4416*01 

1.1046*00 

8.7496*01 

7.5646*01 

1.0996*00 

1.1196*02 

9.5246*01 

1.0946*00 

1.3316*02 

1.1186*02 

1.0966*00 

1.4676*02 

1.2226*02 

1.0976*00 

1.4946*02 

1.2426*02 

1.0996*00 

1.4146*02 

1.1796*02 

1.1026*00 

1.2536*02 

1.0526*02 

1.1086*00 

1.0586*02 

8.9226*01 

1.1136*00 

8.4266*01 

7.3146*01 

1.1206*00 

6.9496*01 

5.9036*01 

1.1306*00 

5.639 6*01 

4.7826*01 

1.1426*00 

4.4906*01 

3.9596*01 

1.1546*00 

4.0496*01 

3.3986*01 

1.1856*00 

3.6536*01 

3.0496*01 

1.1756*00 

3.4456*01 

2.8bS6*01 

1.1816*00 

3.3806*01 

2.8056*01 

1.1846*00 

3.*23£*01 

2.8*06*01 

1.1646*00 

3.5496*01 

2.9486*01 

1.1816*00 

3.7406*01 

3.1116*01 

1.1786*00 

3.9836*01 

3.3186*01 

1.1746*00 

4.26 76*01 

3.5596*01 

1.1706*00 

4.5856*01 

3.824F*01 

1.1666*00 

4.9296*01 

4.1146*01 

1.1836*00 

5.2946*01 

4.4176*0’ 

1.1806*00 

5.6726*01 

*.728E< 

1.1576*00 

4.0576*01 

5.043E*wl 

1.1556*00 

6,4446*01 

5.3576*01 

1.1516*00 

4.4256*01 

5.6446*01 

1.1526*00 

7.1966*01 

5.9606*01 

1.1516*00 

7.5526*01 

4.2426*01 

1.1406*00 

4.2096*01 

4 . 7406*01 

1.1416*00 
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Table I. - Continued. 


T 

RHO/RhO'O 

M/K7Q 

S/R 

A/AO 

2 

CP/R 

C9/R 

GA4HA 

a.400i»o) 

t.789E>09 

1.1316403 

1.1716402 

9.9306*00 

3.5366*00 

8.7996*01 

7.2246*01 

1.1486*00 

t.»DOEO} 

1.7006-05 

1.1976403 

1.1936*02 

1.0186 >01 

3. 7386*00 

9.3716*01 

7.6756*0> 

1.1476*00 

S.»00(*01 

1.6156-09 

1.2586403 

1.2156402 

1.0446*01 

3. 8456*00 

1.0006*02 

8.1786*01 

1.1456*00 

9. oooe^os 

1.5356-05 

1.3446403 

1.2j8E402 

1.0706*01 

3.5376*00 

1.0776*02 

8.7886*01 

1.1-»4E*00 


1.497E-05 

1.42oE403 

1.2636402 

1.0986*01 

4.0776*00 

1.1716*02 

9.5276*01 

1.1426*00 

9.400E»03 

1.38 36-05 

1.5166403 

1.2896402 

1.1266*01 

4.2056*00 

1 '786*02 

1.0356*02 

1.1416*00 

9.t00t»0) 

>. 31*6-05 

1.6146403 

1.317E402 

I.15&64UI 

4.3446*00 

; .3896*02 

1. 121t*0< 

1.1406*00 

9.a30E*03 

1.2416-05 

1.7196403 

1.3476402 

1.1886*01 

4.4926*00 

1.4906*02 

1. 1976*0 7 

1.1406*00 

1.000E»04 

1.1766-05 

1.8316403 

1.3786402 

1.2216401 

4.5496*00 

1.5646*02 

1.2526*02 

I.1<*1E*00 

i.02ac*04 

1.1146-09 

1.9476403 

1.4096402 

1.2566*01 

4.8106*00 

1.5996*02 

1.2756*02 

1.1426*00 

U040E«04 

1.0976-05 

2.0546403 

1.4406402 

1.2906401 

4.9706*00 

1.5846*02 

1.2646*02 

1.1456*00 

1.060£*04 

1.0066-05 

2.1786403 

1.4706402 

1.3256*01 

5.1246*00 

1.5206*02 

1.2146*02 

1.1496*00 

l.OSOE*04 

9.6076-06 

2.286F403 

1.4976*02 

1.3396401 

5.2586*00 

1.4126*02 

1. 1316*02 

1.1546*00 

1.I00E»04 

9. 2066-06 

2.3896403 

1.5226*02 

1.3926*01 

5.3976*00 

1.2766*02 

1.0256*02 

1.1606*00 

1.12 Ob 404 

8.85 26-06 

2.4726403 

1 .5446*32 

1.4246*01 

5.5106*00 

1.1256*02 

9.0556*01 

1.1686*00 

t.t40E404 

8.5346-06 

2.5496403 

1.5626402 

1.4556*01 

5.5056*00 

9.7356*01 

7.3466*01 

1.1776*00 

1.1606404 

8.2896-06 

2.0156403 

1.5766402 

1.48 56 *01 

5.5846*00 

('.3296*01 

6.7046*01 

1.1896*00 

1.100E404 

8.0576-06 

2.5716 403 

1.5916*02 

1.5156*01 

5.7486*00 

7.0886*01 

5.5836*01 

1.1026*00 

1.20UE40t 

7. 8536-06 

2.7196403 

1.5026*02 

1.5456 * 01 

5.8006*00 

5 0346*01 

4.8076*01 

1.2186*00 

1.2201:404 

7.6696-06 

2. 7006403 

1.6116402 

1.5746*01 

5.8416*00 

5.1556*01 

4.0786*01 

1.2376*00 

I.24UE404 

7.504F-06 

2.7956401 

1.6196*02 

1.6046*01 

5.8746*00 

4.4666*01 

3.4866*01 

1.2556*00 

1.260E404 

7.392E-06 

2.8256403 

1.6266*02 

1.6346*01 

5.9006*00 

3. ''126*01 

3.0146*01 

1.2786*00 

1.290E404 

7.2136-06 

2.8536403 

1.6316*02 

1.6646*01 

5.9206*00 

3.47;iE*01 

2.6436*01 

1.2996*00 

1.300E404 

7.0626-06 

2.8776403 

1.6376*02 

1.693E*.'l 

5.9366*00 

3. 1476*01 

2. 3566*01 

1.3206*00 

1.320E«04 

6.9606-06 

2.0996403 

1.5416*02 

' 1.720E*wl 

5.9496*00 

2.8896*Ci 

2.1396*01 

1.3396*00 

1.340E404 

6.8446-06 

2.9146403 

1.5456402 

1.7456*01 

5.9596*00 

2.70'E.'l 

1.9786*02 

1.356C/CJ 

1.360E404 

6.7366-06 

2.9396403 

1.5696*02 

1.7686*01 

5.9586*00 

2.5586*01 

1.8556*01 

1.355E*.*J 

1.3606404 

6.5286-06 

2.9576403 

1.0536*02 

1.7876*01 

5.9756*00 

2.4836*01 

1.7936*01 

1.3776*00 

1.400E404 

6.5276-06 

2.9756403 

1.6576*02 

1.6036*01 

5.9816*00 

2.4406*01 

1.7596*01 

1.3816*00 

1.4206404 

5.429F-06 

2.9936403 

1.6606*02 

1.8166*01 

5.9876*00 

2.4366*01 

1.7o0E*01 

1.3796*00 

1.440E404 

fc. 3346-06 

3.0116403 

1.6636*02 

1.8256*01 

5.9926*00 

2.4736*01 

1.79 66 *01 

1.3726*00 

1.460F404 

6. 2416-06 

3.0296403 

1.6676*02 

1.8306401 

3.5586*00 

2.5516*01 

1.8696*01 

1.3606*00 

1.480F404 

5.1516-06 

3.0986403 

1.5706*02 

1.8 3 36 *01 

5.0046*00 

2.6746*01 

1.9816*01 

1.3446*00 

1.J00E40'' 

5.0526-06 

3.0696403 

1.6 746*02 

1.8346*01 

5.0116*00 

2.8466*01 

2.1376*01 

1.3266*00 

1.S201404 

3.9756-05 

3.0906403 

1.5 786402 

1.8336*01 

5.0186*00 

3.0736*01 

2.3426*01 

1.3056*00 

1.540E404 

5.8886-06 

3.1146403 

1.5826402 

1.8316*01 

5.0276*00 

3.3626*01 

2.5006*01 

1 2856*00 

1.5604 404 

5.8026-05 

3.140F 403 

1.5876*02 

1.8306*01 

5.0386*00 

3.7156*01 

2.4156*01 

1.2546400 

1.E804404 

5.7166-05 

3.1586403 

1.5926402 

1.8316*01 

5.0526*00 

4..'4>6*C1 

3.2936*01 

1.24oE*00 

1.600E404 

5.u306-06 

3.2006403 

1.0976*02 

1.8326*01 

6.0686*00 

4. 1.406*01 

3.7336*01 

1.2296*00 

1.6206404 

5.543E-06 

3.2366403 

1.703E402 

1.8356*01 

6.2876*00 

5.2106*01 

4.2326*01 

1.2146*00 

1.6406 404 

5.4556-06 

3.2776403 

1.7106*02 

1.8406*01 

5.1056*00 

5.844E<01 

4.7836*01 

1.2026*00 

1.6606 404 

5. 3656-05 

3.3226403 

1.7136*02 

1.8486*01 

5.1356*00 

5.5316*01 

5.37b£*01 

1.1526*00 

1.6806 404 

5. 2766-00 

3.J73E40- 

1. 7256*02 

1.8576*01 

5.1566*00 

7.2516*01 

5.9936*01 

1.1836*00 

1.TOOE404 

5.1856-05 

3.4286403 

1.7356402 

1.8686*01 

5.2016*00 

7.9816*01 

5.5136*01 

1. ',756*00 

I.T20F404 

5.0926-06 

3.4896403 

1 .74!.6*02 

1.8806*01 

6.2406*00 

8.5946*01 

7.2l! 

1.1716*00 

1.74 06404 

5.0006-06 

3.5566403 

1.7956*02 

1.8956*01 

5.2836*00 

•>.3506*01 

•• T ,< .(■ 

1.15 76*00 

1.760E404 

9.9076-06 

3.526C403 

1.7656*02 

1.9106*01 

6.329E*J0 

9.9536*01 

1 1 

1.1546*00 

1.780E404 

9.8146-06 

3.7016403 

1.7786*02 

1.92 76 *01 

5.3786*00 

1.0456*02 

8 . 0 / 26*01 

1.1526*00 

1.6006 404 

4.7236-06 

3.779E403 

1.7906*02 

1.9446*01 

6.429Es>00 

1.0856*02 

5.9956*01 

!- I5|t:*00 

1.820E 404 

4.6336-06 

3.8506403 

1.8026*02 

1.9626*01 

»'.4826''l)0 

1.1146*02 

4.2356*01 

1.169‘’*00 

1.B40E404 

4.54 5F-06 

3.9426403 

1.8146*02 

1.9816*01 

6.5356*00 

1.1346*02 

4.5446*01 

1.1506*00 

1.B60E404 

4.4596-06 

4.u25c403 

, .8256*02 

1.9996*01 

5.5906*00 

1.1476*02 

4.50''E*01 

1.1596*00 

1.. 6806^04 

4.3766-06 

4.1106403 

1.6396*02 

2.0136*01 

5-5436*00 

1. 1566*02 

4.5891*01 

1.1596*00 

1. 9006 404 

4 . 2 9 56 - 05 

4.1956403 

1.4516*02 

2.0366*01 

6.5976*00 

) . 1556*02 

9,672i;*01 

1.1586*00 

1.920F404 

4.2176-05 

9.2816403 

1.8636*02 

2.0546*01 

6.7506*00 

1.1786*02 

4. 78- 6*01 

1.15 76*00 

1.940E404 

4.141F-05 

4.3586403 

1 .8756402 

2.0716*01 

5 8036*00 

1.1986*02 

4.45 76*01 

1. 15oF*00 

1.96UF404 

4. 06 76-00 

9.t5oF403 

1.8686*02 

2.0886*01 

5.8566*00 

1.2286*02 

1.0746*02 

1.1546*00 

1.9S0E404 

3.995f-06 

4.5486403 

1.9016*02 

2.1056*01 

5.9096*00 

1.2716*02 

l.i 076*02 

1.1516*00 

2.0006404 

3.924E-0O 

4.5436403 

1.9146*02 

2.1216*01 

5.9o9E*00 

1.3296*02 

1.2116*07 

1.1486*00 

2.0201409 

3.8546-00 

4.7936403 

1.9276*02 

2.1356*01 

7.0216*00 

1.4016*02 

1. 1746*02 

1.1456*00 

2. 04 OF 404 

i. 7596-00 

4.048F403 

1.9426*02 

2.1546*01 

7.0816*00 

1.4876*02 

1.2476*02 

1.1426*00 

2.0506 404 

’.214F-00 

4.9516403 

1.9566*02 

t.l72E*0; 

7.1446*00 

1. 5856*02 

7.3306*02 

1.1406*00 

2.0806 404 

3.6496-05 

3.0816403 

1.9 726 * 02 

2.1906*01 

7.2116*00 

1.6436*02 

2.4146*02 

1.1376*00 

2.1001404 

3.5796-06 

5.2096403 

1 .9896*02 

2.2106*01 

7.2826*00 

1.8046*02 

1.5116*02 

1.1356*00 

2.1206404 

3. 5096 -Ob 

5.3456403 

2.0076402 

2.2306*01 

7.3586.00 

1.915C*02 

1.5016*02 

1.1336*0' 

2.14 01404 

3.9396-05 

5.9896403 

2.0256*02 

2.2526*01 

7.4376*00 

2.0146*02 

1 . 5 B 06 *02 

l.U2E*00 

2.160E404 

3.364F-0e 

5. 0406403 

2.0446*02 

2.2746*01 

7.5216*00 

2. 1126*02 

1. 7501*02 

1.1326*00 

2 .I 8 O 1 404 

3.2956-05 

5.7986403 

2.0646*02 

2.2966*01 

7.5086*00 

2. 187F-.02 

1.8146*02 

1. 1316*00 

2.:OOE404 

3.2276-06 

5.9oOC4U3 

2.0846*02 

2.3226*01 

7.5986*00 

2.2406*02 

1.8006*02 

1.1326*00 

2. 22 06 404 

3.1616-06 

6.1236403 

2.1056*02 

2.34 76*01 

7. 7896*00 

2. •>.546 *02 

1.881**02 

1.1326*00 

2.2406404 

3.09OC-0O 

6. 2926403 

2.1256*02 

2.3726*01 

7.8806*00 

2.2706*02 

1.8816*02 

1.1336*00 

2.2606404 

3.0396-05 

6.9576*03 

2.1456*02 

2.3986*01 

7.9716*00 

2.2456*0;- 

1.8546*02 

1.1356*00 

2.260F404 

2. 9746-05 

5.0206*03 

2.1656*02 

2.4246*01 

8.0596*00 

2. <9oE*0... 

1.8176*02 

1. 1376*00 

2.200E 404 

2.9186-05 

5.7786*05 

2.1846*02 

2.4506*01 

8.1956*00 

2.1736*0 ' 

1. 7586*02 

1.1396*00 

2. 32 OF 404 

2.8646-05 

5.9306403 

2.^026*02 

2.4756*01 

8.2266*00 

2.0326*0! 

1.0826*02 

1. 1426*00 

2.3406404 

2.8136-06 

7.075F * 0 ;- 

2.2196*02 

2.5026*01 

8.3036*00 

1.4276*07 

1.5456*02 

1. 1456*00 

2 . 31.06 4 04 

2.7656-05 

7.2126403 

2.2356402 

2.5286*01 

8.3756*00 

1.8126*0! 

1.5006*02 

1.1496*00 

2.3B0F404 

2.7206-06 

7. 3916403 

2.2496*02 

2.5536*01 

8.44 26*00 

1.5416*0! 

1.4006*02 

1.1536*00 

2.400F404 

2.6786-0* 

7.9506*03 

2.2636*02 

2.5796*01 

8.5036*00 

1.5686*07 

1.2476*0. 

1.1586*00 

2.42 01404 

2.5396-06 

7.5706*03 

2.2766*02 

2.6046*01 

8.5596*00 

1.4476*02 

1.1906*02 

1.1546*00 

2.4406409 

?.602:-06 

7.6726*05 

2.2876*02 

2.6296*01 

8.5096*00 

1.3306*0! 

1.0976*02 

1.1706*00 

2.46 06 404 

7.5576-05 

7.755F403 

2.2976*02 

2.6556*01 

8.5546*00 

1.2196*07 

1.0036*02 

1.1776*00 

2.9806404 

2. 5356-00 

7.8511*03 

2.-076*02 

2.5816*01 

8.5946*00 

1.1166*0’ 

9.1486*01 

1.1856*00 

2.500E404 

2.504F-06 

7.9296403 

2.3156402 

2.7056*01 

8.7 106*00 

1.0206*07 

8.3306*01 

1.1936*00 
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Table 1.- 

Continued. 




-f 

i 

i 

' j 




P/PO « 

3.006-03 




V 

i 

! 

T 

KHJ/RHQ-0 

H/RTQ 

S/R 

A/AJ 

2 

CP/R 

CV/R 

GA.MA j 

1 

1.000t*0? 

d.l9$E-03 

-1.7186*02 

2.733E*Oi 

6.2716-01 

1.0006*00 

3.5126*00 

2.5126*00 

1.398E.00 


2.0U0L 

^.099E-03 

-l.705£*02 

2.985E*0I 

8.7036-01 

1.0006*00 

3.8916*00 

2.8916*00 

l.3.tfc»00 


!:.JOaE*^02 

2.733F-03 

-l.690t*02 

3.1546*01 

1.0426*00 

l.OOOE*OC 

4.4756*00 

3.4756*00 

1.2d<iE*00 


«*.000t»02 

2.0506-03 

•1.6726*02 

3.2696*01 

1.1876*00 

1.0006*00 

4.S68fc*U0 

3. 9w86*00 

i.25i£*00 


*.OOOE*02 

Ufe90F-03 

-1.6536*02 

3.4056*01 

1.315E *00 

1.0006*00 

5. 36 <*6*00 

4.3646*00 

1.24S£.00 i 


e.oom^ ^02 

l.3b!»6-03 

-l.633t*02 

3.505e*01 

1.43lf*00 

1.0006*00 

5.6866*00 

4.6866*00 

1.2li£»00 


T.COOt^Oi 

l.WlF-03 

-l.ol 26*02 

3.5956*01 

1.5^86 *00 

1.0006*00 

5.9536*00 

4.9^3t*00 

1.202E.0U 


d.000F^02 

I.023F-03 

-l.5-*0t*02 

3 . 6 766 * 01 

1.6396*00 

l*000b*00 

6.1746*00 

5.174b->u 

1.193E.U0 ■ 


9*0Q0t*0? 

9. 109t-0H 

-1.5676*02 

3.7506*01 

1.7336*00 

1.0006*00 

6.3576*00 

5.35 764^00 

l.U7E»G0 ' ¥ 


I.OOOt^OB 

8.1986-0^ 

-l.543E*02 

3.Hl66*Ol 

1.8236*00 

1.0006*00 

6.5106*00 

6.5106*00 

l.lttU.OO < 



7.<i536-04 

-l.519fc*02 

3.8806*01 

1.9096*00 

1.0006*00 

6.6435*00 

5.6436*00 

1.177E»00 


I • 300l ♦J ? 

6.832E-04 

-l.494t*02 

3.9396*01 

1.9906*00 

I.00u6*00 

6. 77**6*U') 

5.7736*00 

1.173E*00 

* 

•..300*^ ^03 

6. 305^-0^ 

-l.4o9t*02 

3.9946*01 

2.0b8t *00 

1.0006*00 

6.94 56*00 

5.9406*00 

1.1(>9E*00 


UtOOt *01 

5.8536- 0<* 

-1. ‘•4 36*02 

4.046c>0l 

2.)40b*00 

1.0006*00 

7.2416*00 

6.2276*00 

1.163E.OO 


U50m *03 

5.9596-04 

-1. **166*02 

4.0986*01 

2.2076*00 

i.001b*00 

7.81 96*00 

6.7806*00 

1.153E*00 .? 


*.«>0OC*03 

5. 1076-0** 

-1.3856*02 

4.1516*01 

2.26 76*00 

1.0036*00 

8.9186*00 

7.8246*00 

l.I’9E*00 


i. TOO" *03 

-*.7876-04 

-l.3^0F*0; 

-.2116*01 

2.3^56*00 

j .nnif *CC 

1.08 76*01 

9.6686*00 

l.U2E*00 


I.800F *03 

4. <*866-04 

-1.3046*02 

4.2816*01 

2. 385b *00 

1.015E*JC 

i. 4106*01 

1. 268b*0l 

1 * I0ec*00 


1.900e*03 

H .193C-04 

-1.2446*02 

-.2706*01 

2.4536*00 

1.029E*0C 

1.9026*01 

i.722b*OI 

1.0946*00 

'■ 

2.000? *03 

3.8976-04 

-l.U36*02 

4.484»^*0l 

2.5366*00 

1.052£*0C 

2.596t*01 

2.3516*01 

1.0876*00 \ 


2.100E*03 

3. 5936-04 

-!.v)5 2b*02 

-.t32t *01 

2.6366*00 

l.C876*00 

3.‘»97fc*0i 

3.1506*01 

1.083c*uu ^ 


2.Z0OE *03 

3.2796-04 

-9.045b*0l 

4.8196*01 

2.7^86*00 

1. U*»E*CO 

4.559t*01 

4.0636*01 

1.0816*00 


2.3J0F*03 

2.9626-0<* 

-7.1726*0’ 

5.0466*01 

2.9036*00 

1.204E*0C 

5.67:c*01 

4.9876*01 

1.0836*00 . 

■I. 

2«^OOC*03 

2.6536- 34 

-4.90hF *0i 

5.iC96*Ol 

3«07U*00 

1.2886*00 

6 . b89c*0i 

5. 798F*01 

1.0t>5c*00 


:.500C*03 

2.5656-04 

-2.30’u*0l 

5.5996*01 

3.2596*00 

i.387E*00 

7.4756*01 

8.3926*01 

1.0896*00 


2.tOOE*03 

2.107*^-04 

5.2956*00 

5.9036*01 

3.4606*00 

1.4966*00 

7.9316*01 

8.7096*01 

1.0946*00 


2.700t *03 

1.8856-0** 

3.448r*0l 

6.2036*01 

3.6696*00 

1.6lU*00 

7.9i6b*Jl 

8.652b*01 

1.1006*00 ' 


2.600E*03 

1.7016-04 

6. 245^*01 

6.481t*0l 

3.8746*00 

1. 72lE*OC 

7. 243e*01 

o. -0816*01 

1.1076*00 


2 «900r *03 

1.557C-04 

8.o70t*9i 

6.7146*01 

4.0686*00 

l.«l5t*0C 

5.9176*01 

4.9876*01 

1,1186*00 ■ 


^.000t'*03 

l,<»49-^-0<i 

1.055E*C2 

6.6886*01 

4.2466*00 

1.6866*00 

4.3306*01 

3.6tlb*01 

1.1326*00 t 


3. loot >03 

U3686-04 

1. I87t *'02 

7,00o£*0l 

4 — 136*00 

1.93ib*00 

2.9666*01 

2.4956*01 

l,l5>c*00 i 

»_ 

3.2001*03 

1 • 306C-0** 

1.2776*02 

7.0836*01 

4.5766 *00 

i.96le*00 

2,U^6E*0i 

1.6766*01 

1,1876*00 ^ 


3. 300f *03 

1 . 25 6( -U-* 

1.3406*02 

7.1386*01 

4.7VT6*00 

l.978E*0C 

1 .456e*0I 

1.1736*01 

l.2td6*00 1 % 


3.s00f *03 

1.214F-04 

1.3876*02 

7.1766*01 

4.9136*00 

1.9876*00 

l,I32b*Oi 

8.8506*00 

1.2716*00 ^ 


3.500E *03 

l.l7jt-0<* 

1.424b*02 

7.2066*01 

5.0666*00 

1.9S2b*00 

9.5086*00 

7.23o6*00 

1, 3096*00 j • 


: .600<. *03 

U141E-0*. 

i.457f *02 

7.2316*01 

5.1996*00 

1.9956*00 

8.5006*00 

6.3396*00 

1.3386*00 i ■- 


. . TOOt. *03 

1. UOr-0*» 

1.487s-*02 

7.253t*Ol 

5.3l2t*00 

1.99 7E*00 

7.9366*00 

5.837t*00 

1.3576*00 1 


3.400t *03 

l.0t^0F-vJ4 

l.5lb«*02 

7.27*6*01 

5.-J8c*00 

1.9986*00 

7.b22c*00 

5.5606*00 

1.370t*00 1 


f.900L *03 

1.0526-0* 

1. 543-. *02 

7.2946*01 

5.493t *00 

1.9996*00 

7 • 4606 *oO 

5.4186*00 

1,376::*00 


•fOCOt^O* 

1.0 256-0<» 

1.5 706*02 

7.3126*01 

5.5666*00 

1.9996*00 

7 . ••066*00 

5.3756*00 

1.3776*00 ; 


**. lJ0e*03 

1.0006-04 

1.5986*02 

7,3316*01 

5.6286*00 

2.0006*00 

7.4586*00 

6.4276*00 

1.3746*00 ; i 


<..20Ofc*03 

9. 750" -03 

l.625c*02 

7.3496*01 

5.6756*00 

2. J00b*0D 

7.t506*00 

5.tl06*00 

1.3636*00 ; 


9.300F*03 

9.5306-05 

1.654c*02 

7.3676*01 

5.7016*00 

2.0016*00 

8.0696*00 

6. '>036*00 

1.3436*00 


4.«»00E*03 

9. 3086-05 

1.685t*02 

7.3 876*01 

3.7026*00 

2.002t*CC 

8.8746*00 

6.7556*00 

1.3126*00 


**. 300E *0 3 

9.0936-05 

1. 7206*02 

7.4086*01 

5.p796*00 

2.003E*00 

1.0>46*0i 

8. 1126*00 

1.2726*00 


h.cOOE *03 

8.88U-05 

1.762b*02 

7.433t*0l 

5.o44C*00 

2.00 76*CC 

i.28bb*01 

1.0466*01 

1.2276*00 


-».700b*03 

a.6p re-05 

l.b I6r*02 

7.4656*01 

5.oI5F*00 

2.01 3b .00 

1.7l3t*Ol 

1.4 366 *0 1 

1.1056*00 £• 


t.800F*03 

0.445 --05 

1.890-*0? 

7.5086*01 

5.608b *00 

2.0226*00 

2.392b*01 

2.0556*01 

1,1526*00 


h.900F*03 

.2076-05 

I.993et02 

7.3676*01 

5.til£*00 

2.039b»CJ 

3. ‘.216*01 

2.978c*Oi 

1.1296*00 


>.OOOMO^ 

7.9446-05 

2. I46r *02 

7. 6 506*01 

5.6866*00 

2 . 0646*00 

-.8 f 8t‘ 01 

4.2606*01 

l.ll4b*00 


•j. lOOf *03 

7.547r-04 

2.358z*0 

7.7656*01 

5.7726*00 

2. lO2b*0C 

6.77U*01 

3.8826*01 

1.1056*00 ( 


-.2001*03 

7. JI5L-05 

2. 046" *0.. 

7.9176*01 

5.8896*00 

2.l55t*CC 

8.9816*01 

7.7176*01 

1.1006*00 


5.:00t*03 

6.950e-0D 

i-016c*02 

8.1 106*01 

6.035E *00 

2.2266*00 

1.1236*02 

9.527b*Ol 

1.0966*00 ' 


3.‘.OOE*03 

t. 568^-05 

3.4641 *02 

8.3 39fc*OI 

6 ♦ 2O0U *00 

2. il2E*0C 

1.314L*02 

1.1016*02 

1.0976*00 


s.'oor *0? 

6. i87‘=-05 

^.9696*02 

8.5926*01 

6.399b *00 

2.409fc*00 

l.431c*0: 

1.1906*02 

1.0986*00 


j.t>OUF *03 

5 • 82 96 -0^ 

4.5006*02 

8.b53t*Ol 

6.5996 *00 

2.5126*00 

\ .4496*02 

1. 2026*02 

1.1016*00 


•-.■'OOt *0 3 

5. -'0 7^-05 

5.018C*02 

9.1046*01 

6. 799b *00 

2.ti2b*00 

l.3b9E*02 

1. I3bb*02 

1.1048*00 


3.800f*03 

J.230" - >5 

5.4936*02 

9,3296*01 

6.99U*00 

2. 7021 *00 

i.2idL*02 

1.0186*02 

1.1096*00 


f .9001 *03 

•♦.998*^-0 3 

5.90o *02 

9.5226*01 

7.1716*00 

2 • 7B0b*0O 

1.0336*02 

d.o94b*0l 

1.115£*00 


6.000} *03 

•..fl04‘-- 35 

6. t 50c: *02 

9.6806*01 

7. 340b *00 

2.8446*00 

8.4986*01 

7.1676*01 

1.1226*00 


6. loot *03 

4.* «2r -05 

6. ^3ir*02 

9.8076*01 

7,4986 *00 

2. 8956*00 

6.9066*01 

5.8526*01 

1.1326*00 


6.?00t *0^ 

4. 5056 -05 

6. 7fc0b*02 

9.9086*01 

7,64 96*00 

2.935fc*00 

5.6436*01 

4.7756*01 

1. 1436*00 


6. ?uOt *03 

4- 385* -05 

6.9486*02 

9.99lF*0l 

7.7926*00 

2.9676*00 

4.7116*01 

3.9696*01 

1. lS5b*00 


6.^30L*03 

4.2816-05 

7. 1086 *02 

1.0066*02 

7.9276*00 

2.9936*00 

4.0666*01 

3.4076*01 

1.1666*00 


t.SOOr^OB 

4.184--05 

■'.2491 *02 

1.0126*02 

8.051t*00 

3.0146*00 

3.6536*01 

3.0456*01 

1.1766*00 


6.<-00e*03 

•*.095-: -05 

7.3786*02 

1 .0176*02 

8.1..2t*00 

3.0336*00 

3.4226*01 

2.8406*01 

1.1836*00 


6. 700E*03 

•t.OlOf -05 

7.5016*02 

1.0226*02 

8.26 06 *00 

3.0516*00 

3.3296*01 

2. 7566*01 

1.1076*00 


6.800t*0i 

3.929F-05 

7.6236*02 

1.0276*02 

8.34 76*00 

3.0686*00 

3.3416*01 

2,7o4E*01 

1.1076*00 


b.900t *0? 

3.850-.-05 

7.7466*02 

1.0326*02 

A.427E*00 

3.Gd6b*00 

3.4356*31 

2.8446*01 

1. 1066*00 


7. 00 Of- *03 

3. 7736-OS 

7.875^*02 

1.0376*02 

8.5026*00 

3. 1046*00 

3.594L*0l 

2.979c*0l 

1.1836*00 


7. 100t*03 

3.697C-05 

8. 10E*02 

1.043b*02 

8.5766*00 

2.1236*00 

3.8026*01 

3. 1566*01 

1.1796*00 


7.200E*03 

3.62U-05 

8. 4 34c * 02 

1.0466*02 

6.650c *00 

3. I4*»6*Q0 

4.052b*01 

3. 3686*01 

1.1756*00 


7. )00t*03 

3. 5476 -05 

8. 3075*02 

1 ,0 546 * 02 

0.7276*00 

3. 1676*00 

4.3366*01 

3.6076*01 

1.1716*00 


7.'f00t*03 

3.472E-C5 

8.4726*02 

1.0606*02 

8,8066*00 

3. 191E*0C 

4. 64&6*01 

3.8676*01 

1.1686*00 


7.300t *03 

3.3986-05 

8.648E*02 

1.0666*02 

8.8906*00 

3. 21 76*00 

-.9776*01 

4. 1426*01 

1. 1646*00 


7.t)00E*03 

3.32‘*F-05 

8.836t *02 

1.0736*02 

8.9706*00 

3.2456*00 

5.3246*01 

4.4286*01 

1. Ib26*00 


7.700t*03 

3.250E-05 

9.038t 

1.0806*02 

9.0706 *0j 

3.2766*00 

5.68U*0l 

4. 720b*01 

1.1596*00 


7.800c *03 

5.1766-05 

9. 25:r*02 

1 .0886*02 

9.1666^00 

3.3096*00 

b.043fc*0l 

5.0156*01 

1.1576*00 


7. 90 Of *0 3 

3.103F-05 

9.4806*02 

1.0966*02 

9.26 76*00 

3. 344t*CC 

6«4056*t 1 

5.3066*01 

1.1566*00 


8.0006*03 

3.03 IE-05 

9. 72IF*02 

1 . 1 046*02 

9.3726*00 

3* 38lb*00 

6. 762E»01 

‘ .5926*01 

1.1546*00 

> 

8. 2006*03 

2.88BE-05 

l.O24b*03 

1.1226*02 

9.5926*00 

3.4616*00 

7.4446*01 

6. 133b*01 

1.1526*00 




38 


Table I. - ContinMd. 



T 

8HQ/0H0-0 

B/RTO 

S/R 

A/AO 

2 

CR/R 

CV/R 

GAHNA 

>s5” 

S.40(»*03 

2.75CE-05 

1.0816*03 

1.1306*02 

9.8256*00 

3.5396*00 

8.0706*01 

6.6236*01 

1.1516*00 

-> ' 

>.:>oae*o3 

2.617E-0S 

1.1326*03 

1.1606*02 

1.0076*01 

3.6336*00 

8.6366*01 

7.0776*01 

1.1506*00 

;-. 

e.sooE^oj 

2.3906-05 

1.2036*03 

1.161E*02 

1.0326*01 

3.73 26*00 

9.2156*01 

7.5256*01 

1.1396*00 

p 

9.000E*C3 

2.3682-05 

l.277E*03 

1.2026*02 

1.0576*01 

3.8366*00 

9.8306*01 

8.0206*01 

1.1386*00 


f.EOOt^C^ 

2.2536-03 

1.3526*03 

1.223E*02 

1.0836*01 

3.9566*00 

1.0586*02 

8.6056*01 

1.1366*00 


<».<.00€*03 

2.132C-05 

1.3336*03 

1.238E*02 

1.1106*01 

3.0736*00 

1. 1366*02 

9.2966*01 

1.1356*00 


9.&00t*03 

2.033E-05 

1.5206*03 

1.2736*02 

1.1396*01 

3.1986*00 

1.2356*02 

1.0066*02 

1.1336*00 


9.aOOE*03 

1.931E-05 

1.6156*03 

1.3006*02 

1.1686*01 

3.3326*00 

1.3376*02 

1.0836*02 

1.1336*00 

-p *• 

l.OOOE * 0 ^ 

1.832E-0S 

1.7176*03 

1.3286*02 

1.1996*01 

3.3756*00 

l.«30E*02 

1.1536*02 

1.1336*00 

> 

1.0Z0t>09 

1.738E-05 

1.8256*03 

1.3576*02 

1.2326*01 

3.6256*00 

1.5116*02 

1.2066*02 

1.1336*00 


1.040E^09 

1.639E-05 

1.9386*03 

1.3876*02 

1.2656*01 

3. 7806*00 

1.5386*02 

1.2326*02 

1.1356*00 

i 

UOsOE *03 

1.567E-05 

2.051E*03 

1.3176*02 

1.2996*01 

3.9356*00 

1.5316*02 

1.2266*02 

1.1386*00 


1.080F*03 

1.3936-05 

2.1626*03 

1.3356*02 

1.3536*01 

5.0856*00 

1.3916*02 

1.1876*02 

1.1516*00 


1.IOOE*03 

1.3266-05 

2.2686*03 

1.3 726*02 

1.3676*01 

5.2266*00 

1.3016*02 

1.1176*02 

1.1556*00 

y 

1.120E*03 

1.3675-05 

2.3676*03 

1.3966*02 

1.3006*01 

5.3556*00 

1.2816*02 

1.0256*02 

1.1616*00 

• 

1.130E*03 

1.315E-05 

2.3566*03 

1.5176*02 

1.3316*01 

S.369E*CC 

1.1336*02 

9.1756*01 

1.1686*00 

V , 

i.l60E*03 

1.2706-05 

2.5336*03 

1.3366*02 

1.3626*01 

5.5666*00 

1.0036*02 

8.0586*01 

1.1776*00 


l.ie0E*03 

1. 2306-05 

2.6036*03 

1.5526*02 

1.3926*01 

5.6396*00 

a.o87E*01 

6.9736*01 

1.1876*00 

■- 

1.200E*03 

1.1952-05 

2.6626*03 

1.5666*02 

1.5216*01 

5.7176*00 

7.9676*01 

5.9796*01 

1.2006*00 

j- 

l.220e*03 

1.1636-05 

2.7126*03 

1.5776*02 

1.5516*01 

5.7736*00 

6.3076*01 

5.1056*01 

1.2136*00 


1.230E*03 

1.1366-05 

2.7566*03 

1.5876*02 

1.5806*01 

5.8186*00 

5.5156*01 

3.3616*01 

1.2306*00 

, 

1.2t>0E *03 

1.1126-05 

2.7936*03 

1.5956*02 

1.6096*01 

5.8536*00 

3.7816*01 

3.7336*01 

1.2386*00 

i' 

1.280E*03 

1.0696-05 

2.8266*03 

1.6026*02 

1.6.^96*01 

5.3826*00 

3.1886*01 

3.23 36*01 

1.2686*00 


t.300E*C> 

1.0686-05 

2.8556*03 

1.6C. ;*02 

1.6686*01 

5.9056*00 

3.7166*01 

2.8326*01 

1.2886*00 


U320E *03 

1.03SE-05 

2.8816*03 

1.6126*02 

1.6466*01 

5.9236*00 

3.3366*01 

2.5276*01 

1.3086*00 

C; 

1.330F*03 

1.0306-03 

2.9036*03 

1.6186*02 

1.7236*01 

5.9396*00 

3.0596*01 

2.2826*01 

1.3276*00 

f 

1.360E*03 

1.013E-05 

2.9266*03 

1.6236*02 

1.7396*01 

5-9516*00 

2.8326*01 

2.0966*01 

1.3336*00 


1.380E*03 

9.967E-06 

2.9366*03 

1.6276*02 

1.7736*01 

5.9606*00 

2.68 2 6*01 

1.9616*01 

1.3586*00 


1.300£*03 

9.81 16-05 

2.9656*03 

1.6306*02 

1.7936*01 

5 . 96 96 *00 

2.5716*01 

1.8686*01 

1.3686*00 


1.32 QE*03 

9.6616-06 

2.9836*03 

1.6336*02 

1.8116*01 

5.9766*00 

2.5036*01 

1.8136*01 

1.3736*00 


1.330E*03 

9.5176-06 

3.0026*03 

1.6376*02 

1.8266*01 

5.9826*00 

2.3786*01 

1.7936*01 

1.3766*00 


1.360£*03 

9. 3786-06 

3.0206*03 

1.6316*02 

1.8376 *01 

5.9886*00 

2.3896*01 

1.8076*01 

1.3726*00 


1.38C:*03 

9.2326-06 

3.0396*03 

1-6336*02 

1.8336*01 

5.9936*00 

2.530 6*01 

1.8556*01 

1.3636*00 


1.500E*03 

9.1106-06 

3.0586*03 

1.6386*02 

1.8396*01 

6.0006*00 

2.6326*01 

1.9306*01 

1.3516*00 


l.52Qfe*03 

8.9806-06 

3.0776*03 

1.6316*02 

1.8516*01 

6.0066*00 

2.7686*01 

2.0636*01 

1.3356*00 

k- 

l.S*0E*03 

8.8536-06 

3.0986*03 

1.6556*02 

1.8526*01 

6.0136*00 

2.9526*01 

2.2306*01 

1.3176*00 


1.560E *03 

8.7276-06 

3.1216*03 

1.6596*02 

1.8526*01 

6.0216*00 

3.1906*01 

2.3336*01 

1.2986*00 

1 

1.5S0E*O3 

8.6036-06 

3.1356*03 

1.6636*02 

1.8516*01 

6.0316*00 

3.3866*01 

2.7086*01 

1.2786*00 


Utai)E*03 

8.3796-06 

3.1726*03 

1.6686*02 

1.8516*01 

6.0336*00 

3.8356*01 

3.0276*01 

1.2606*00 

l' ! 

l.o20E*O3 

8.355C-06 

3.2026*03 

1.6736*02 

1.8526*01 

6.0576*00 

3.2706*01 

3.3016*01 

1.2326*00 

i 

l.t30c*03 

8.2306-06 

3.2356*03 

1.6 786*02 

1.8536*01 

6.0736*00 

3.7606*01 

3.8526*01 

1.2276*00 

j 

1.6«0E*O3 

8.1056-06 

3.2716*03 

1.6856*02 

1.8586*01 

6.0956*00 

6.3136*01 

3.3156*01 

1.2136*00 

« 

1.9«OE*03 

7.9786-06 

3.3136*03 

1.6916*02 

1.8636*01 

6.1166*00 

5. 9236*01 

3.8326*01 

1.2026*00 

^ i 

1.700E*03 

7.8506-06 

3.3585*03 

1.6996*02 

1.8726*01 

6.1336*00 

6.5766*01 

5.3036*01 

1.1936*00 


1.720E*03 

7.7216-06 

3.3096*03 

1.7076*02 

1.8816*01 

6.1736*00 

7.2556*01 

5.9836*01 

1.1856*00 


i.730E*03 

7.5906-06 

3.3656*03 

1.7166*02 

1.8926*01 

6.2086*00 

7,9396*01 

6.5616*01 

1.1786*00 


l.760E*03 

7.3576-06 

3.5256*03 

1.7256*02 

1.9056*01 

6.2366*00 

8.6036*01 

7.1196*01 

1.1736*00 


1.780E*03 

7.3256-06 

3.5906*03 

1.7356*02 

1.9196*01 

6 loo£*00 

9.2266*01 

7.6376*01 

1.1706*00 


1.800E*03 

7.192E-''3 

3.6606*03 

1.7366*02 

1.9336*01 

6.3536*00 

9.7836*01 

8.0986*01 

1.1676*00 


1.820E*03 

7. 0*0* - j6 

3.7336*03 

1.7576*02 

1.9516*01 

6.3816*00 

1.0266*02 

8.390E*ol 

1.1656*00 

' 

l.B30E*03 

6.9296-05 

3.8106*03 

1,7686*02 

1.9686*01 

6.3306*00 

1.0656*02 

8.8086*01 

1.1636*00 


l.B60F*03 

6.8006-06 

3.8896*03 

1.7806*02 

1.9866*01 

6.3826*00 

1.0956*02 

9.0536*01 

1. 1626*00 


1.880E*03 

6.6736-06 

3.9706*03 

1.7926*02 

2.0036 *01 

6.5336*00 

1.1176*02 

9.2356*01 

1.1626*00 


1.900E*03 

6.5516-06 

3.0536*03 

1.8036*02 

2.0226*01 

6.5876*00 

1.1336*02 

9.3726*01 

1.1616*00 


l.920E*03 

6.331t-0e 

3.1366*03 

1.8166*02 

7.0306*01 

6.6396*00 

1.13 76*02 

9.3866*01 

1.1616*00 


1.930E*03 

6.3156-06 

3.2216*03 

1.8286*02 

2.0586*01 

6.6926*00 

1. 1606*02 

9.6026*01 

1.1606*00 


l.940E*03 

6.2026-06 

3.3066*03 

1.8396*02 

2.0766*01 

6.7336*00 

1.1766*02 

9.7-.8E+01 

1.1596*00 


1.980E *03 

6.0926-06 

3.3936*03 

1.8526*02 

2.0936*01 

6.7976*00 

1. 1986*02 

9.9396*01 

1.1576*00 


2.0006*03 

5.9836-06 

3.382**03 

1.8636*02 

2.1106*01 

6,8506*00 

1.2306*02 

1.0236*02 

1.1556*00 


2.0206*03 

3.879F-06 

3.5736*03 

1.8766*02 

2.1266*01 

6.9036*00 

1. ’736*02 

1.0606*02 

1.1536*00 


2.030E*03 

5. 7766-06 

*.6686*03 

1.8896*02 

2.1336*01 

6.9586*00 

1.3286*02 

1.1076*02 

1.1506*00 


2.060F*03 

5. 6 7 36-06 

3.7686*03 

1.9026*02 

2.1606*01 

7.0156*00 

1.3966*02 

1.1656*02 

1.1376*00 


2.0806*03 

5.5726-06 

3.6736*03 

1,9166*02 

2.1776*01 

7.0736*00 

1.3766*02 

1.2336*02 

1.1356*00 


2.100E*03 

5.3706-06 

3.9836*03 

1.9316*02 

2.1936*01 

7.1366*00 

1.5666*02 

1.3096*02 

1.1326*00 


2.120E*03 

5.3696-06 

5.1036 *0 3 

1,9366*02 

2.2126*01 

7.2026*00 

1.6636*02 

1.3906*02 

1.1306*00 


2. 130F*03 

5.268E-06 

5.2286*03 

1.9626*02 

2.2326*01 

7.2726*00 

1. 7656*02 

1.3736*02 

1.1586*00 


2. 1606*03 

5. 167F-06 

5.3616*03 

1.9796*02 

2.2526*01 

7.3366*00 

1.8676*02 

1.5566*02 

1.1366*00 


2.18 06 * 03 

5.066F, 0* 

5.5016*03 

1 .9976*02 

2.2736*01 

7.3236*00 

1.9626*02 

1.6336*02 

1.1356*00 

■ 

i. 2006*03 

3.9666-0^. 

5.6386*03 

2.0156*02 

2.2956*01 

7.5036*00 

2.0386*02 

1.7026*02 

1.1336*00 


2.2206*03 

3.8666-06 

5.8016*03 

2.0336*02 

2.3186*01 

7.5896*00 

2.1186*02 

1.7576*02 

1.1336*00 


2.2306*03 

3.769F-06 

5.938F *03 

2.0536*02 

2.3326*01 

7,6756*00 

2. 1706*02 

1.7976*02 

1.1336*00 

' 

2.2606*03 

3.6736-06 

6.1186*03 

2.0726*02 

2.36 76 *01 

7.7636*00 

2.2006*02 

1.8206*02 

1.1356*00 


.'.2806*03 

3.5806-06 

6.2806*03 

2.0926*02 

2.3926*01 

7.8516+00 

2.2076*02 

1.8236*02 

1.1366*00 

' 

2. 300E*03 

3.3906-06 

6.3316*03 

2.1116*02 

2.3176*01 

7.9396*00 

2.1906*02 

1.8086*02 

1.1376*00 


2. 3206*03 

3.3036-06 

6.6006*03 

2.1306*02 

2.3326*01 

8.0256*00 

2.1506*02 

1.7756*02 

1.1396*00 


2.3306*03 

3.3216-06 

6.7536*03 

2.1h8E*02 

2.3686*01 

8. 1096*00 

2.0896*02 

1. 7236*02 

1.1316*00 

[ 

2.3606*03 

3.2326-06 

6.9056*03 

2.1666*07 

2.3V36*01 

8. 1896*00 

2.0116*02 

'..6606*02 

1.1336*00 


2, 3806 *03 

3.1676-06 

7.039**03 

2.1826*02 

2.5196*01 

C. 2666*00 

1.7186*02 

1. 5836*02 

1.1376*00 


2.3006*03 

3.0976-06 

7.1866*03 

2.1986*02 

2.5356*01 

8.3386*00 

1.8136*02 

1.3986*02 

1.1506*00 


2.3206*03 

3.0316-06 

7.3156*03 

2.2126*02 

2.5706*01 

8.3056*00 

1.7036*02 

1.3066*02 

1.1536*00 


2.3306*03 

3.9686-06 

7.3366*03 

2.2266*02 

2.5956*01 

8.3666*00 

1.5906*02 

1.3126*02 

1.1596*00 


2.3606*03 

3.910F-06 

7.5386*03 

2.2386*02 

2.6206*01 

8.5236*00 

1.3776*02 

1.2176*02 

1.1636*00 

? 

2.3806*03 

3.8556-06 

7.6526*03 

2.2506*02 

2.6356*01 

8.5756*00 

1.3666*02 

1.1236*02 

1.1706*00 

> • 

2.5006*03 

3.8036-06 

7.7386*03 

2.2616*02 

2.6706*01 

8.6226*00 

1.2596+02 

1.0336*02 

1.1766*00 
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Table I.* Continuel 


P/PO • 4«00e-03 


T 

8M0/8H0-0 

H/RTO 

S/R 

A/AO 

1 

CR/R 

CV/R 

G2HNA 

1.000F*02 

1.0936-02 

-1.7188*02 

2.7O9E*0t 

£*2iIE-01 

1.0008*00 

3.5128*00 

2.5128*00 

1.3988*07 

2.000t *02 

3.9658-03 

-1.70 58 *02 

2.9$6E*C1 

a.702E«01 

1.0008*00 

3.8918*00 

2.8918*00 

1.3468*00 

3.000E *02 

3.6998-03 

-1.6908*02 

3.125E*01 

i«042E^OO 

1.0008*00 

9.9758*00 

3.4758*00 

1.2888*00 

*.O00E*02 

2 . 7 3 38 -03 

-1.6728*02 

3.2616*01 

1.167£^00 

1.0008*00 

9.9688*00 

3.9688*00 

1.2528*00 

*.000t*02 

2.3868-03 

-1.6538*02 

3.376E*0I 

K3I5EOO 

1.0008*00 

5.3698*00 

9.3698*00 

1.2298*00 

6.000E*02 

1.8228-03 

-1.633E*02 

3.977E*01 

1«431E^00 

1.0008*00 

5.6868*00 

4.6868*00 

1.2138*00 

7.000E*02 

1.5628-03 

-1.6128*02 

3.566E*01 

K538E too 

1.0008*00 

5.9538*00 

4.9538*00 

1.2028*00 

8.0008*02 

1.3668-03 

-1.5908*02 

3.697E*01 

1*639£^00 

1.0008*00 

6.1798*00 

5.1748*00 

1.1938*00 

9.000E*02 

1.2158-03 

-1.5676*02 

3.1218*01 

i*733E^OO 

1.0008*00 

6.35 78*00 

5.3578*00 

1.1878*00 

1.0008*03 

1.0938-03 

-1.5938*02 

3.789E*01 

1.623E^00 

1.0008*00 

6.5108*00 

5.5108*00 

1.1818*00 

i. 100E*03 

9.9378-09 

-1.6198*02 

3.8S2E*01 

U909EO0 

1.0008*00 

6.6938*00 

5.6428*00 

1.1778*00 

: .2008*03 

9. 1098-09 

-1.9998*02 

3.910E*01 

1.990E^00 

1.0008*00 

6.7718*00 

5.7708*00 

1.1738*00 

1.3008*03 

8.9 078 -09 

-1.9698*02 

3.9658*01 


1.0008*00 

6 . 93 98*00 

5.9308*00 

1.1698*00 

1.400C 

8.8058-09 

-1.9938*02 

9.0178*01 

2^lAietOO 

1.0008*00 

7.2118*00 

6.1988*00 

1.1638*00 

1.500EF03 

7.2798-09 

-1.9168*02 

9.0688*01 

2*208£t00 

1.0018*00 

7.7918*00 

6.7068*00 

1.1548*00 

l.tOOE+O’ 

6.8128-09 

-1.3868*02 

9.1218*01 

2^269£t00 

1.0038*00 

8.79 58*00 

7.o&0E*00 

1.1918*00 

1.7008*03 

6,3878-09 

-1,3518*02 

9.1798*01 

2*3Z?etQC 

1 378*00 

l.C53E*01 

9.3418*00 

1.1258*00 

1.3008*03 

5.99 08-09 

-1.3088*02 

9.2978*01 


1.0198*00 

1.3968*01 

1.2098*01 

1.1098*00 

1.9008*03 

5.6058-09 

-1.2518*02 

9.3318*01 

2.453E^O0 

1.0268*00 

1.7958*01 

1.6238*01 

1.09 78*00 

2.0008*03 

5.2198-09 

-1.1798*02 

9.9388*01 

2#532E^00 

1.09 78*00 

2.9318*01 

2.2028*01 

1.0888*00 

2.1008 *03 

9.8298-09 

-1.0708*02 

9.5768*01 

♦OO 

1.0798*00 

3.26 38*01 

2.9418*01 

1.0898*00 

2.2008*03 

9. .178- 09 

-9.3308*01 

9.7518*0 

2.745£»0U 

1.1258*00 

9.2568*01 

3.8008*01 

1.0828*00 

2.3 008 * 03 

9.0056-09 

-7.5788*01 

9.96i8*01 

2*8d4E400 

1.1878*00 

5.3188*01 

4.6878*01 

1.0838*00 

2.9008*03 

3.6018-09 

-5.9998*01 

5.2118*01 

3.0<»5E400 

1.2658*00 

6.3178*01 

5.4908*01 

1.0858*00 

2.5008*03 

3.2206 -09 

-2.9768*01 

5.9868*01 

3.225€t00 

1.3588*00 

7.1258*01 

6.1098*01 

1.0898*00 

2.6008 * 03 

2.8756-09 

-2.6128*00 

5.7778*01 

3.420E^00 

1.9628*00 

7.6508*01 

6.4848*01 

1.0998*00 

2.7008*03 

2.5736-09 

2.5798*01 

6. 0708301 

3^62At too 

1.5738*00 

7 . 79 08*01 

6.5508*01 

1.0998*00 

2.3008 *03 

2.3198-09 

5.3758*01 

6.3988*01 

3.829E^OO 

1.6838*00 

7-3778*01 

6.3898*01 

1.1068*00 

7.9008*03 

2.1158-09 

7.9018*01 

6.5908*01 

4.026E400 

1.7828*00 

6.3238*01 

5.3128*01 

1.1158*00 

3.0008*03 

1.9598-09 

9.9598*01 

6.7808*01 

4.207E»00 

1.8608*00 

9.8568*01 

9.0968*01 

1.1288*00 

3. 1008*03 

1.8918-09 

l.l<.6c*02 

6.9158*01 

4.376E4O0 

1.9158*00 

3.9398*01 

2.6938*01 

1.1968*00 

3.2008*03 

1.7528-09 

1.2518*02 

7;0068*01 

4.539E400 

1.9508*00 

2.3618*01 

1.9678*01 

1.1798*00 

3.3008*03 

1.6818-09 

1.3298*02 

7.0688*01 

4.705E400 

1.9718*00 

1.6708*01 

1.3628*01 

1.2108*00 

3.9008*03 

1.6228-09 

1.3778*02 

7.1118*01 

4«871E^OO 

1.9838*00 

1.2628*01 

9.9998*00 

1.2518*00 

3.5008*03 

1.5706-09 

1.9198*02 

7.1998*01 

$*029E400 

1.9898*00 

1.0288*01 

7.9258*00 

1.2918*00 

3.6008*03 

1.5238-09 

1.9598*02 

7.1718*01 

5.i69E^00 

1.9998*00 

8.9698*00 

6.7518*00 

1.3298*00 

3.7008*03 

1.9806-09 

1.9856*02 

7.1998*01 

3.291E^OO 

1.9968*00 

0.2168*00 

6.0858*00 

1.39 78*00 

80 08 *03 

1.99 08-09 

1.5198*02 

7.2158*01 

3*394£400 

1.9978*00 

7.7926*00 

5.7098*00 

1.3638*00 

•.9008*03 

1.9038-09 

1.5928*02 

7.2358*01 

$•4848400 

1.9988*00 

7.5588*00 

5.5098*00 

1.3728*00 

9.0006 *03 

1.3678-09 

1.5708*02 

7,2598*01 

5.563t400 

1.9998*00 

7.9518*00 

5.9138*00 

1.3768*00 

9.1008*03 

1.3338-09 

1.5978*02 

7.2738*01 

5*e30E40e 

1.9998*00 

7.9508*00 

5.9178*00 

1.3758*00 

9.2 008 *03 

1.3018-09 

1.6298*02 

7,2916*01 

$*684e400 

2.0008*00 

7.5708*00 

5.5338*00 

1.3678*00 

9.3008*03 

1.2718-09 

1.6538*02 

7.3098*01 

$•7208400 

2.0008*00 

7.8708*00 

5.8168*00 

1.3528*00 

9.9008*03 

1.2918-09 

1.6828*02 

7.3288*01 

5^754£ 400 

2.0018*00 

8.9668*00 

6.3738*00 

1.3278*00 

9.5006*03 

1.2138-09 

1.7158*02 

7.3988*01 

$•7228400 

2.0038*00 

9.5628*00 

7.3928*00 

1.2928*00 

9.6008*03 

1.1858-09 

1.7536*02 

7.3718*01 

$.692E400 

2.0058*00 

1. 1988*01 

9.1698*00 

1.2998*00 

9.7008*03 

1.1578-09 

1.8018*02 

7.399e*01 

$.660t400 

2.0098*00 

1.9718*01 

1.2158*01 

1.2068*00 

9.8008*03 

1.1295-09 

1.6698*02 

7.9358*01 

5*641E^U0 

2.0178*00 

1,9998*01 

1.6928*01 

1.1698*00 

9.9008*03 

1.0995-09 

1.9508*02 

7.9898*01 

5*649E^0a 

2.0298*00 

2.8018*01 

2.9218*01 

1.1918*00 

5.0008*03 

1.06 78-09 

2.073r*02 

7.5518*01 

$6687€ too 

2.0998*00 

3.9768*01 

3.9668*01 

1.1228*00 

5. 1008 *03 

1.0315-09 

2.2976*02 

7.6958*01 

$.7S5c400 

2.0798*00 

5,5678*01 

9.8988*01 

1.1108*00 

5.2008*03 

9.9038-05 

2.9856*02 

7.7728*01 

3.8$3E»00 

2. 1238*00 

7.5338*01 

6.5108*01 

1. 1098*00 

6.3008 *03 

9.9598-05 

2.8018*02 

7,9368*01 

$•9818400 

2. 1828*00 

9.7036*01 

8.2858*01 

1.1008*00 

5.9008 *03 

8.9708-05 

3.1958*02 

8,1378*01 

6#137E400 

2.2578*00 

1.1778*02 

9.9258*01 

1.0998*00 

5.6008*03 

8.9798-05 

3.6578*02 

8.3688*01 

E.3i$E400 

2.3958*00 

1.3378*02 

1.1158*02 

1.0998*00 

5.5 0 08 * 03 

7.9898-05 

9.1698*02 

8.6188*01 

6«$0dfc400 

2.9938*00 

1.9178*02 

1.1758*02 

1.1008*00 

5.7008*03 

7.5908-05 

9.6838*02 

8.8698*01 

6«706E400 

2.5938*00 

1.9038*02 

1.1628*02 

1.1038*00 

6.8008*03 

7.1928-05 

5. 1818*02 

9.1058*01 

6.902E400 

2.6398*00 

1.3038*02 

1.0838*02 

1.1078*00 

6.9008*03 

6.8008-05 

5.6308*02 

9.3158*01 

7, 08 9E 400 

2. 7298*00 

1. 1958*02 

9. "838*01 

1.1118*00 

6.0008*03 

6.5138-05 

6-0178*02 

9.9938*01 

7*264E^OO 

2. 7978*00 

9.6708*01 

8.1388*01 

1.1188*00 

6.1008*03 

6.2798-05 

6.3398*02 

9. 6388^01 

7*429£400 

2.8568*00 

7.9698*01 

6.7298*01 

1.1268*00 

8.2008*03 

6.0728-05 

6. o0..i*02 

9.7558*01 

7.584E*^00 

2.9098*00 

6.5098*01 

5.5068*01 

1.1368*00 

6.3008*03 

5.8998-05 

6.8198*02 

9.8508*01 

7,73ie»00 

2.9918*00 

5.3668*01 

9.5298*01 

1.19 78*00 

6.9008*03 

5.7998-05 

7.0008*02 

9,9288*01 

/•672E400 

2.9718*00 

9.5258*01 

3.80 38 *01 

1.1598*00 

6.5008*03 

5.6196-05 

7.1596*02 

9.9938*01 

8*005E400 

2.9968*00 

3.9958*01 

3.2978*01 

1.1708*00 

6-6008*03 

5.9908-05 

7-291=*02 

1.0056*02 

8.126E400 

3.0178*00 

3.5798*01 

2.9718*01 

1.1798*00 

6.7006*03 

5.3758-05 

7.9188*02 

1.0108*02 

8. 2356400 

3.0358*00 

3.3678*01 

2.7888*01 

1.1868*00 

6.8008*03 

5.2668-05 

7.5398*02 

1.0158*02 

8.332E^00 

3.0538*00 

3.2868*01 

2.7158*01 

1.1898*00 

6.9008*03 

5. l‘.l8-05 

7.6608*02 

1.0208*02 

86418E«^00 

3.0708*00 

3.3028*01 

2.7278*01 

1.1898*00 

7.0008*03 

5.0598-05 

.'.7826*02 

1.0258*02 

8,497E«^00 

3.0878*00 

3.3998*01 

2.8098*01 

1.1388*00 

7. 1008 *03 

9.9598-05 

7.9096*02 

1.0308*02 

8,572€ ♦OO 

3. 1058*00 

3.5998*01 

2.9328*01 

1.1858*00 

7.2008*03 

9,8618-05 

8.0928*02 

1.0358*02 

6*64$E«^00 

3.1238*00 

3.(928*01 

3.1008*01 

1.1818*00 

7.3008*03 

i. 7638-05 

8. 1838*02 

1.0908*02 

8,719E^00 

3.1998*00 

3.9798*01 

3.3008*01 

1.1788*00 

7. 9. 'Or*. 3 

9.666E-0J 

8.3398*02 

1.0968*02 

8.7956400 

3.1658*00 

9.2978*01 

3.5258*01 

1.1798*00 

7.6008'03 

9.5708-05 

8.9958*02 

1.0528*02 

d.873E 400 

3.1898*00 

9. 5908*01 

3.7708*01 

1.1708*00 

7.6 0 08 *03 

9.9798-05 

8.6668*02 

1.0588*02 

8^9$6E400 

3. 2|9E*0C 

9.85 38*01 

9.0308*01 

1.16 78*00 

7. .’008*03 

9.3798-05 

8.8508*02 

1.0698 *02 

9.042E400 

3.2928*00 

5.1828*01 

9.3018*01 

1.1698*00 

7.8008*03 

9.2898-05 

9.0968*02 

1.0718*02 

9.133E400 

3.27lE*00 

5.5218*01 

9.5798*01 

1.1628*00 

7.9008*03 

9.1898-05 

9.2598*02 

1.0788*02 

9*22 7E 400 

3.3038*00 

5.8668*01 

9.8598*01 

1.1608*00 

8.00 08 *03 

9.0958-05 

9.9758*02 

1.0868*02 

9.328E400 

3.33 78*00 

6.2128*01 

5.1388*01 

1.1588*00 

8 . 2 0 08 * 03 

3.9098-05 

9.9558*02 

1.1028*02 

9.$3$E400 

3.9108*00 

6.8928*01 

5.6808*01 

1.1568*00 
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Table I. - Continued. 



T 

0HO/RHC-O 

H/RTO 

S/R 

«/40 

2 

CP/R 

CV/R 

64MM4 

r- 

s.« 0 tt« 0 } 

3.7271-05 

1.04 81*03 

1.1201*02 

9.7371*00 

3.4911*00 

7.5331*01 

6.1051*01 

1.1541*00 

,i - - 

S.tOOEMn 

3.5511-05 

1.1061*03 

1.1381*02 

9.9911*00 

3.5791*00 

0.1261*01 

6.6501*01 

1.1531*00 


«.S00E*03 

3.3821-05 

U 16 71 *03 

1.1571*02 

1.0231*01 

3.6731*00 

6.60 7t*OI 

7.0901*01 

1.1521*00 

9.003E»03 

3.2201-05 

1.2331*03 

1.1781*02 

1.0481*01 

3.7711*00 

9,2t2E*o: 

7.5411*01 

1.1511*00 


».200E«0i 

i.OObT-OS 

1.3031*03 

1.1091 *02 

1.0741*01 

3.8131*00 

9.9041*01 

0.0401*01 

1.1491*00 

h 

9.<.0OE»O3 

2.9I0C-O5 

1.3781*03 

1.2211*02 

1.1001*01 

3.9851*00 

1.0661*02 

0.6401*01 

1.1481*00 


9.e00E*03 

2.7761-05 

1.4591*03 

1.2441*02 

1.1271*01 

4.1011*00 

1.1531*02 

9.3301*01 

1.1461*00 

fr 

9.800(;»03 

2.6391-05 

1.5471*03 

1.2491*02 

1.1551*01 

4.2261*00 

1.2481*02 

1.0051*02 

1.1451*00 

4L 

i.oaai*Q!t 

2.5071-05 

1.6421*0? 

1.2951*02 

l.j8 51*01 

4.3601*00 

1.3431*02 

1.0771*02 

1.1451*00 

i — 

t.020E*<H 

2.3811-05 

1.7441*03 

1.3221*02 

1.2161*01 

4.5011*00 

1.4271*02 

1.1401*02 

1.1451*00 


1.090£*0<. 

2. 2611-05 

1.8511*03 

1.3511*02 

1.2481*01 

6.6491*00 

1.4881*02 

1 . 1841*02 

1.146^*00 


1.0&0t*09 

2.149C-05 

1.9611*03 

1.3791*02 

1.2821*01 

4.8001*00 

1.5151*02 

1.2031*02 

1.1481*00 


'..080E»04 

2.0451-05 

2.0721*03 

1.4081*02 

1.3151*01 

4.9501*00 

1.5041*02 

1.1931*02 

1.1501*00 


1.1001*04 

1.9501-05 

2.1801*03 

1.4351*02 

1.3491*01 

5.0951*00 

1.4511*02 

1.1531*02 

1.1541*00 


1.120E*04 

1.8651-05 

2.23 31*03 

1.4601*02 

1.3821*01 

5.2321*00 

1.3631*02 

1.0851*02 

1.1581*00 


i.i4oe*o* 

1.7901-05 

2.3791*02 

1.4831*02 

1.4141*01 

5.3561*00 

1.2491*02 

9.9601*01 

1.1641*00 

} • 

1.1>OE*04 

1.7241-05 

2.4661*03 

1.5046*02 

1.4451*01 

5.4661*00 

1.1201*02 

0.9581*01 

1.1711*00 

r 

I.180F*04 

1.6661-05 

2.54 31*03 

1.5221*02 

1.4751*01 

5.5621*00 

9.8691*01 

7.9061*01 

1.1791*00 

r 

1. 2001*04 

1.6141-05 

2.6101*03 

1.5381*02 

1.5051*01 

5.6431*00 

8.5941*01 

6.8821*01 

1.1891*00 

?'. 

1.2201*04 

1.5691-0$ 

2.6691*03 

1.5511*02 

1.5341*01 

5.7101*00 

7.4321*01 

6.9371*01 

1.2011*00 

i;. - - 

1.240? *04 

1. 5291 -05 

2.7201*03 

1.5621*02 

1.5631*01 

5.7o51*00 

6.4151*01 

5.1011*01 

1.2151*00 


1.2601*04 

1.4931-05 

2.7631*03 

1.5721*02 

1.5921*01 

5.8101*00 

3.5521*01 

4.3841*01 

1.2311*00 

r 

1.2801*04 

1.4olE-05. 

2.8011*0? 

1.5801*02 

1.6216*01 

5.8471*00 

4.0361*01 

3.7841*01 

1.2481*00 


1.3001*04 

1.4311-05 

2.0351*03 

1.5871*02 

1.6301*01 

5.8761*00 

4.2521*01 

3.2931*01 

1.2661*00 

■ 

1.3201*0* 

1.4041-05 

2.8641*03 

1.5931*02 

1.6T8b*01 

5.8991*00 

3.7031*01 

2.0961*01 

1.2861*00 


1.3401*04 

1.3781-05 

2.8901*03 

1.5981*02 

1.7061*01 

5.9181*00 

3.4121*01 

2.5011*01 

1.3051*00 


1.3401*04 

1.3541-05 

2.9141*03 

1.6031*02 

1.7331*01 

5.9341*00 

3.1221*01 

2.3341*01 

1.3231*00 


1.3001*04 

1.3321-05 

2.9361 *03 

1.6071*02 

1.7596*01 

5.9461*00 

2.9001*01 

2.1451*01 

1.3401*00 


1.4001*04 

1. Jlll-05 

2.9571*03 

1.6121*02 

1.7821*01 

5.9571*00 

2.7351*01 

2.0051*01 

1.3541*00 

1 

1.4201*04 

1.290'^-05 

2.9761*03 

1.6151*02 

1.8031*01 

5.9661*00 

2.6181*01 

1.9071*01 

1.3641*00 


1.440C *04 

1. 2711-05 

2.9951*03 

1.6191*02 

1.8211*01 

5.9731*00 

2,3451*01 

1.8471*01 

1.3701*00 

1 

1.4601*04 

1.2521-05 

3.014c*03 

1.6221*02 

1.8361*01 

5.9801*00 

2.5111*01 

1.0211*01 

1.3721*00 

y 

^ ' 

l.*301*04 

i. 2341 -05 

3.0321*03 

1.6261*02 

1.8471*01 

5.9861*00 

2.9161*01 

1.0281*01 

1.3691*00 


1.3001 *04 

1.2161-05 

3.0511*03 

1.6291*02 

1.8561*01 

5.9926*00 

2.5601*01 

1.8691*01 

1.36 21*00' 

'*'■ 

1.5201*04 

1.1991-05 

3.0701*03 

1.6331*02 

1.8611*01 

5.9981*00 

2.6401*01 

1.9451*01 

1.3511*00 


1.5401*04 

l.i 02 i:-as 

3.0091*03 

1.6361*02 

1.0641*01 

6.0046*00 

2.76*1*01 

2.0581*01 

1.3361*00 

•> 

1.5601*04 

1.16el-0S 

3.1101*03 

1.6401*02 

1.06 61*01 

6.0121*00 

2.9341*01 

2.2121*01 

1.3191*00 


1.5001*04 

1.149c -05 

3.1321*03 

1.6441*02 

1.8661*01 

6.0201*00 

3.1541*01 

2.4091*01 

1.3011*00 

’- 

1.6001*04 

1.1331-05 

3.1551*03 

1.6481*02 

1.86 61*01 

6.0291*00 

3.4201*01 

2.6531*01 

1.2831*00 


l.:>20b*04 

1.1171-05 

3.1831*03 

1.6521*02 

1.8661*01 

6.0411*00 

3 . 7601*01 

2.9481*01 

1.2651*00 

h 

1.6401*04 

1. 1011-05 

3.2121*03 

1.6571*02 

1.8671*01 

6.0541*00 

4. 1541*01 

3. 2961*01 

1.2481*00 


1.6&01 *04 

1.00 51-05 

3.2441*03 

1.6621*02 

1.3691*01 

6.0701*00 

*.6091*01 

3.69 51*01 

1.2321*00 

!■ 

1.6 001 *04 

1.0691-05 

3.2791*03 

1.6681*02 

1.0731*01 

6.0881*00 

5.1241*01 

4.1441*01 

1.2191*00 

> 

1.7001*04 

1.0521-05 

3.3191*03 

1.6751*02 

1.0781*01 

6.1101*00 

5.6921*01 

4.6371*01 

1.2071*00 


1.7201*04 

1.0361-05 

3.3631*03 

1.6821*02 

1.8851*01 

6.1351*00 

6.3051*01 

5.1641*01 

1.1971*00 


1.7*01*04 

1.0191-05 

3.4111*03 

1.6891*02 

1.8941*01 

6. 1641*00 

6.9481*01 

3.71 31*01 

1.1091*00 


1.7601*04 

1.0021-05 

3.4651*03 

1.6981*02 

1.9051*01 

6. 1961*00 

7.o021*01 

6.26 71*01 

1.1831*00 


1.7001*04 

9.853=-06 

3.5231*0? 

1.7071*02 

1.9171*01 

6.2321*00 

8.2471*01 

6.8091*01 

1.1771*00 


1.0001*04 

9.6821-06 

3.5851*0; 

1.7161*02 

1.9301*01 

6.2721*00 

8.8621*01 

7.3221*01 

1.1731*00 


1.62 01*04 

9.5111-06 

3.6521*03 

1.7261*02 

1.9451*01 

-t*0C 

9.4261*01 

7.7091*01 

1.1701*00 


1.0401*04 

9.3401-06 

3.7231*03 

1.7371*02 

1.9611*01 

t>. 3601 *uO 

9.9231*01 

0. 1981*01 

1.1681*00 


1.06 01*04 

9.1711-06 

3.7976*03 

1.7486*02 

1.9771*01 

6.4081*00 

1.0341*02 

0.5421*01 

1.1661*00 


1.0801*04 

9.0031-06 

3.8741*03 

1.7591*02 

1.9941*01 

6. -.581*00 

l.Oo01*O2 

0.0201*01 

1.1651*00 


1.9001*04 

8.8391-06 

3.9541*03 

1.7716*02 

2.0121*01' 

6.3091*00 

1.0961*02 

9.0301*01 

1.1641*00 


1.9201*04 

8.6781-06 

4.0351*03 

1.7821*02 

2.0301*01 

6. 3601*00 

1.1161*02 

9.2081*01 

1.1631*00 


1.9401*04 

8.5211-06 

4.1171*03 

1 .7941*02 

2.0401*01 

6.6121*00 

1.1321*02 

9.3501*01 

1.1621*00 


1.9601*04 

8. 3681-06 

4.2001*03 

1.8051*02 

2.0661*01 

6.6641*00 

1.140t*O2 

9.4831*01 

1.1611*00 


1.9801*04 

8.2201-06 

4. 2851*03 

1.8171*02 

3.0831*01 

6. 7161*00 

1. 1651*02 

9.6321*01 

1.1601*00 


2.0001*0* 

8.0751-06 

4.3711*0- 

1.8291*02 

2.1011*01 

6. 7681*00 

1.1061*02 

9.0211*01 

1.1591*00 


2.0201*04 

7.934;-06 

4.4591*03 

1.8411*02 

2.1181*01 

6.8211*00 

1. 2141*02 

1.0071*02 

1.1571*00 


2.04 01*04 

7.7951-06 

4.5491*03 

1.8531*02 

2.1351*01 

6.8741*00 

1.2521*02 

1.0401*02 

1.1551*00 


2.0601*04 

7.659t-0e 

4.6421*03 

1.8661*02 

2.1511*01 

6.9281*00 

1.3001*02 

1.0611*02 

1.1531*00 

' 

2.0001*04 

7.5 251-06 

4. 7*01*03 

1.0781*02 

2.1681*01 

6.9841*00 

1.3601*02 

1.1321*02 

1.1501*00 


S 2.1001*04 

7.3921-06 

4.8421*03 

1.8921*02 

2.1851*01 

7.0411*00 

1.4301*02 

1. 1921*02 

1.1471*00 


\ 2.1201*04 

7.2601-06 

4.9496*03 

1 .9061*02 

2.2021*01 

7. 1021*00 

1. 5111*02 

1. 2601*02 

1.1451*00 


1 2.1401*04 

7.1291-06 

5.0631*03 

1.9201*02 

2.2201*01 

7. 1631*00 

1.6001*02 

1.3341*02 

1.1421*00 


2.1601*04 

6.9971-06 

5. 1841*03 

1.9361*02 

2.2391*01 

7.2321*00 

1.6941*02 

1.4121*02 

1.1401*00 


i 2.1801*04 

6.8661-06 

5.3111*03 

1.9521*02 

2.2581*01 

7.3031*00 

1.7906*02 

1.4901*02 

1.1391*00 


2.2001*04 

6. 7351-06 

5.4466*03 

1.9681*02 

2.2791*01 

7.3271*00 

1.8821*02 

1.5651*02 

1.1371*00 


2.2201*04 

6.6051-06 

5.5871*03 

1 .9861*02 

2.3001*01 

7.4551*00 

l.9o81*02 

1.6331*02 

1.1371*00 


2.2401*04 

6.4751-06 

5.7341*03 

2.0041*02 

2.3236*01 

7.5j61*00 

2.0421*02 

1.6921*02 

1.1361*00 


r 2.2601*04 

6.3481-06 

5.8861*03 

2.0221*02 

2.3466*01 

7.ol9E*00 

2. 1011*02 

1.7381*02 

1. 1361*00 


2.2801*04 

6.2231-06 

6.0411*03 

2.0411*02 

2.3701*01 

7.7041*00 

2. 1411*02 

1.7681*02 

1.1361*00 

i 

I 2.3001*04 

6.1001-06 

5.1991*03 

2.0601*02 

2.3941*01 

7. 7911*00 

2.1611*02 

1.7831*02 

1.1371*00 

;’ j 

[ 2.3201*04 

5.98 21-06 

6.3571*03 

2.0781*02 

2.4191*01 

7.9771*00 

2.1591*02 

1.7791*02 

1.1301*00 

1 J 

I 2. i40i;*04 

5.8671-00 

6.5141*03 

2.0971*02 

2.4441*01 

7.9621*00 

2.1351*02 

1.7591*02 

1.1401*00 

> 1 

2.3101*04 

5.75 71-Oe 

6.6691*03 

2.1151*02 

2.4691*01 

8.0461*00 

2.0901*02 

1.7221*02 

1.1421*00 

1 1 

2.1001*04 

5.6521-06 

6.8201*03 

2.1326*02 

2.4956*01 

8.1271*00 

2.0281*02 

1.6701*02 

1.1441*00 

1 

2.4001*04 

5.5521-06 

6.9661*03 

2.1491*02 

2.5201*01 

0. 2041*00 

1.9491*02 

1.6051*02 

1.1471*00 

i 

2.4201*04 

5.4571-06 

7.1051*03 

2.1651*02 

2.5451*01 

0.2781*00 

1.8586*02 

1.5311*02 

1.1501*00 

" § 

2.4401*04 

5.36 71-06 

7.2371*03 

2.1801*02 

2.5701*01 

8.3471*00 

1.7581*02 

1.448E*u2 

1.1531*00 

c 

2.46 01*04 

5.2831-06 

7.3621*03 

2.1941*02 

2.5951*01 

8.4111*00 

1.6531*02 

1.3611*02 

1.1571*00 

S 

2.4801*04 

5.2036-06 

7.4791*03 

2.2061*02 

2.6201*01 

0.4711*00 

1.5451*02 

1.2721*02 

1.1621*00 

ff 

2.5001*04 

5.1281-06 

7.5891*03 

2.2181*02 

2.64 51*01 

8.5261*00 

1.4381*02 

1.1821*02 

1.1671*00 
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Table I.' Continued. 

p/po » s«ooe>od 


- ■- i 

T 

PHO/RHO-0 

H/RTO 

s/ft 

A/AO 

1 

CP/R 

Ctf/R 

CANM* 


1.000E402 

1.B6OE-02 

-1.7I8E+02 

Z.hBZB*0\ 

6.2716-01 

1.0006*00 

3.5126*00 

Z.S12E*00 

U398E400 


2*QOQi*Q2 

6«832E>03 

-1.705c^02 

2.<)Mfck01 

8.7026-01 

1*0006*00 

3.8916400 

2.891E«00 

1.346E400 


^•0006^02 

^*555E-03 

-1.690E^Q2 

3.103E*01 

1.042E400 

1*0006400 

4.4756*00 

3.b75E*00 

1.288E4CU 


^•000E^02 

B«4l6£-0B 

-1. 6726402 

S.238E«01 

1*1876 400 

1*0006400 

4*9686*00 

3.968E«00 

3.232E400 

- 

^•ooof ♦oa 

2.7336-03 

-1.653E402 

3.3i4E*Ol 

1*31 56 *00 

1*0006400 

5*3646*00 

4.36bE«00 

1.229E400 


6.000E«02 

2.2776-03 

-1.633E402 

3.<>S4E»01 

1.4316400 

1.0006400 

5.6866*00 

4.C>86£*U0 

1.213E400 


7.000E«02 

1.9525-03 

-1.612E402 

3.SV»E*0l 

1*5386400 

1*0006400 

5*9536*00 

■..9S3E*0a 

1.202E400 


8«oooe^a? 

1.708E-0B 

-1.590E402 

3.625E*Ot 

1*6396400 

1*0006400 

6*1746*00 

S.179E«00 

1.193E400 


9*oooe«o2 

1.5186-03 

-1. 5676402 

3.699E+01 

1.7336400 

1*0006*00 

8.3576*00 

S.3S7E«00 

l.t87E400 

■ 

l«000t«^03 

1. 3656-03 

-1.5636402 

3.T.T£»0i 

1*8236400 

1*0006400 

6.5106*00 

5.SIOE*OU 

1.181E400 

V 

1*100€^33 

1. 2626-03 

-1.5196402 

3.829E*01 

1*9096400 

1.0006400 

6.8426*00 

S.bb2E*00 

1.U7E4D0 


1.Z00E403 

1.139E-0B 

-1.6966402 

3.888E»0i 

1*9906*00 

1. 0006*00 

6.7t>96*00 

S.7b8E*00 

1.174E400 

'' 

1.300E^03 

1.051F-03 

-1.4096402 

3.942C*0l 

2.0686400 

1*0006400 

8.9276*00 

S.923E«^U0 

l.lb9£4l)U 

* 

1.400E>03 

9.756E-06 

-l.666c»02 

3.9%E*Ol 

2.1416400 

1.0006*00 

7*1996*00 

b.l77E*00 

l.lb4E«00 


1.500E«03 

9.C996-04 

-1.6166402 

^.O^EE’-OI 

2.2096400 

1*0016400 

7*6866*00 

b.tS3E«00 

1.133E400 


l.fcOOE 4^03 

6.517E-06 

-1.3876402 

4.098E-»01 

2*2706*00 

1*0036*00 

8.622c* OO 

7.bb3£«00 

1.142E400 

; 

1.700E^03 

7.988c -06 

-1.5526402 

<i.l55E*Ol 

2*3286400 

1.008E400 

1*0286*01 

9.108E*00 

1.126E400 

" 

U600E«03 

7.6956-06 

-1. 3106402 

4.22lE*0t 

2*3876400 

1*0136400 

1*3016*01 

IvlboE^Ol 

1.U1E400 


1.900E «^03 

7.019E-06 

-1.255E402 

«.302E*01 

2*4526400 

1*0256*00 

1.7196*01 

1.3S3E*01 

1.098E400 


Z.OOOE^03 

6.5656-06 

-1. 1826402 


2.5306*00 

1*0446400 

2.3136*01 

2.U99E*01 

i.090E*00 


2.l00r^03 

6.061E-06 

-I.O84E402 

4.S35S*01 

2*6236400 

1.0736*00 

3.0946*01 

Z.790£»01 

1.083E400 

■s -» 

2*200€^03 

5.5666-06 

-9.5366401 

«.700E*OI 

2*7356400 

1*1166400 

4*0346*01 

3.bObE*01 

1.083E400 


2.300E>03 

5.U586-06 

-7.872E401 

4.S02E*01 

2.869E400 

1*1746*00 

5.0566*01 

b.bbbE-fOl 

1.083E*00 

>1' 

2.400EtOd 

6.560E-06 

-5.839E401 

5.138E*01 

3*0256400 

1*2486400 

6.0376*01 

3.237E4'ai 

1.086E400 

i' 

2.500E»03 

«..08aE-06 

-3.*.72E40l 

5.<t02E+Ol 

3*2006400 

1.33 7640C 

6.8546*01 

b.889E*01 

1.089E400 


2*t»00k^03 

3.6566-06 

-8.507E400 

S.683E*01 

3*3906*00 

1. 4376*00 

7.4196*01 

b.3U0E*01 

1.094E4UU 

•; 

2.700E«^0i 

3.276E-06 

t«920E401 

5.968E*0I 

3*5916400 

1. 5456*00 

7.6516*01 

b.939£+l}l 

1.099E*00 


2.aO0E«^O3 

2.951E-06 

4.6946401 

E.Z^tE^-Ol 

3*7946*00 

1.6546*00 

7*4096*01 

b.207E*01 

1.103E400 


r.900C4-03 

2.685E-a6 

7.2716401 

6.491E*0l 

3*9926400 

1.7546*00 

6* 5b 76*01 

5.505E*01 

1.113E4U0 


'♦D03i^03 

2.678F-06 

9.642E401 

6.692E*01 

4.1766*00 

1.8366*00 

5.2396*01 

9.90SE»01 

1.124E400 


3. loot ♦OB 

2.321E-06 

1. 110E*02 

b.8<iOE«Ol 

4.3476*00 

1.6996*00 

3*8176401 

S.ZiSE^Ol 

1.141E400 

-■ 

3.200b«03 

2.20 2E-06 

l.227t402 

6.942E*01 

4.5096*00 

1.9396*00 

2*6586*01 

Z.223E*0l 

l.lbSE^OO 


} 3.300t^03 

2.1005-06 

1.309E402 

/.OllE^Ol 

4.6726*00 

1.9646*00 

1*8696401 

1. 5336^01 

1.198E400 


3.900fc^03 

2.031E-06 

1.36BE402 

7.0S9E4-0I 

4.8376400 

1.9786*00 

1.3866*01 

1.109E*01 

I.237E*00 

‘‘■t 

;-500i:^03 

1.9656-06 

1.613E402 

7.0V5E*01 

4*9976400 

1.9876*00 

1* 1046*01 

J.593£*00 

1.277E*00 


3.*>00b*>03 

1.9036-06 

1.6506402 

7.124E*01 

5.144E400 

1.9926*00 

9.4216*00 

7.153E+00 

1.312E400 


3.700E>03 

l.>^5lE-06 

1.483t402 

7.148E*01 

5.2716*00 

1.9956*00 

8*4946*00 

b« 3.^ IE*0C 

1.338E400 


3.b0OE»03 

1.80IL-06 

1.5136402 

7.170E-*01 

5.3816*00 

1.9976*00 

?*96lf*00 

3.859E»00 

1.337E400 


3*900f f03 

I.756E-06 

1.541E402 

7.190E*01 

5.4786*00 

1.9986*00 

7*6616*00 

5. 39 ‘•£♦90 

1.3b8E*U0 


4.000E^03 

1.709E-06 

U5o9£402 

7.209E*01 

5*5586400 

1.9996*00 

7.5066*00 

3.46 0E+00 

1.374E400 


4.100E^03 

1.6676-06 

1.596E402 

7.228E«ai 

5.6296 400 

1.9996*00 

7*4636*00 

5.42/E*00 

I.373E400 


^.200e^03 

1.627F-06 

1.6266402 

7.24&E>01 

5*6696400 

2.0006*00 

7*5346*00 

3.497E«00 

l.370E»00 


4.300£^03 

1.589E-06 

1.6526402 

7.244E*01 

5*7326400 

; .0006 *30 

7.7586*00 

5.710E*00 

1.338E400 

-v_ 1 

[ 4*<t00E^03 

1.552E-06 

1.&816402 

7-282E+01 

5*754E*00 

2.0016*00 

8*2276*00 

b.l49E»00 

1.337E400 

i 

[ 4.500E^03 

1.5176-0** 

i. 7126402 

7.301E«01 

5*752E400 

2.0026*00 

9.0996*00 

b.9bZc^00 

1.303E400 

.C 

[ <».600E^03 

1.4826-06 

1. 763E402 

7.323E*0I 

5*728E*00 

2*0046*00 

1*084£*01 

8.389E4U0 

1.2bbE«00 

? <..700E*03 

l.66dE-06 

1.792E402 

7.3^St*01 

5*6966*00 

2*0076*00 

1.3256*01 

1.079E*01 

l.223E*00 

; 1 

<*.600E^03 

1.616E-06 

1.8476402 

7.380E4-01 

5*67>6400 

2.01^6*00 

1.7506*01 

l.-»b9£»01 

1. 183E40U 


: 4.900E^03 

1.3786-0** 

1.923E402 

7.'»23£»Ol 

5*6696*00 

2*024E4CC 

2.4136*01 

Z.071E*01 

1.1S2E400 

1 S.000f»03 

1.3606-06 

2.0286402 

7.48lE*0l 

5*6946400 

2.3<e0640C 

3*3966401 

Z.931E»01 

1.130E400 


3.I00E>03 

1.2986-06 

2.1766402 

7-36lE»01 

5*7*96400 

2.0556*00 

4.7636*01 

4.1SOE*01 

l.llbE^OO 


\ b.200t^03 

1.250C-0*. 

2.3816402 

7.c70E*01 

5*8336400 

2. 1016*00 

8.5156401 

3.b49E^01 

1.107E*U0 


• 5.200E^03 

1.1985-06 

2.6576402 

7.8I3E*0I 

5.9476*00 

2. 1526400 

8.5516401 

7.338E»0I 

1.102E*00 


< 6*<r00E^03 

1. 161E-06 

3. )0S6402 

7.9«t*0l 

6.0886*00 

2*2186*00 

1.0846402 

9.014E»01 

1.100E400 


5.500e>0’ 

l.OdOe-06 

2.*.32c402 

S.20SE*Ol 

6.2556*00 

2.2996*00 

1 . 2456*02 

1.04EE»02 

i.lU0£»00 


S.-jOOf ♦OB 

1. 0206-06 

3.9126*02 

3.'.4l£401 

6*4396400 

2. B92E*0C 

1*3646*02 

1.13iEt02 

l.i00E*00 

.. 

t).700E^03 

9.6286-05 

4.‘*2l£*02 

d.b6,E401 

6.6346400 

2.490E4UO 

1.3996402 

1.157E*02 

l.i02E*00 

i 

5.800E^03 

9. I07C-05 

4.925F *02 

8.927E4JI 

6.831E400 

2.587E4U0 

1.3448*02 

l.U<.E»02 

1.103E*0U 


5.9D0E^03 

8.6516-05 

5.3965402 

9.147E401 

7.0216400 

2.5776*00 

1.2196402 

I.OISE^DZ 

l.UOE^OO 


6.000E^03 

a. 2666-05 

5.8132402 

9.338E40I 

7.202E400 

2. 7562400 

1.0556402 

8.84tE«01 

l.U3E*0J 


6.100E^03 

7.9386-05 

6«io8C402 

9.<.98E*Ol 

7*37X6*00 

2.622E40C 

8*037£*O1 

7.442E+01 

1.122E40C 


6,2006^03 

7.6656-05 

6. *.626402 

9.429E401 

7.5306400 

2.875F400 

7. 2748*01 

b.l43E^01 

1. I31E40U 


6. 300e^03 

7. ‘.335-05 

6.7046*02 

9.735£»Ol 

7.&81E400 

2*9166*00 

5*9016*01 

5.05UE*01 

U14U400 


6.^00t^03 

7.2325-05 

6.9046*02 

9.821E401 

7*0286400 

2.9526*00 

4.9056401 

4. l9bE*01 

1.132E400 


6«E00E^03 

7.055E-05 

7.072t402 

9. 8926*01 

7«9&36*00 

2.9796*00 

4.2636*01 

3.37lE»0l 

1. lb4£4U0 


6.fr00E^03 

6.895E-05 

7.2196*02 

9.953E*Ol 

3.092E400 

3.0026*00 

3.7^26401 

3.142E4C1 

1.173E400 


6.700E+03 

6.7696-05 

7.3516*02 

1.001E*02 

8.209E400 

3.0226*00 

3.466C401 

2.h73E»OI 

1.1B3E400 


6.aooe^o3 

6.609E-05 

7.474C-402 

1.00CiE*02 

8.314E400 

3.0406*00 

3.3036*01 

2.728E*01 

l.lb9E»00 


6.900E »03 

6.4776-03 

7.5946*02 

1.0112*02 

8.4076*00 

3.0576*00 

3.2518*01 

2.bUIE»01 

1. 191E400 


7.000E ♦OB 

6. 350E-05 

7.7136*02 

1.01SE*02 

6.490E400 

3.0746*00 

3*2866401 

2.709E*01 

1. 191E40U 


T.lOOf *03 

6.2266-05 

7.8356*02 

1.020E*02 

8*5688*00 

3.091E*0C 

3.^078*01 

2.793E*01 

1.189E»0U 


7. 2006 ♦OB 

6. 1056-05 

7.9626*02 

1 .025E*02 

8*6426400 

3. 1096*00 

3.5426401 

2.92oE»0l 

1.18bE*00 


7.3006 ♦OB 

5.985E-05 

8.0956 *0c 

1.030E*02 

8.714E400 

3. 127E*0C 

3* 7406*01 

3.C94E*01 

1.182E»00 


7.>t00e ♦OB 

5.8666-05 

8. 2 35E *02 

1.035E*0Z 

8.788E400 

3.148E*0C 

3.973E401 

3.290C401 

1. 179E»00 


7. ^006 ♦OB 

5.748E-05 

8.2376*02 

1.091E*02 

8.0546*00 

3. i69E*0C 

4.235E401 

3.510E»01 

1.175E*00 


7.t006 ♦OB 

5.6316-05 

8.54 76*02 

1.09Sf*02 

8.9436*00 

3.193E*00 

4.520E401 

3. 747£*01 

1. 172E40U 


7.700E^0B 

5.5 l*»6-05 

8.7196*02 

1.052E*02 

9.0756400 

3.2188*00 

4.623E401 

3.999£*0l 

l.lbSE«UO 


7.tt006^03 

5. 3986-05 

0.9006*02 

U059E+02 

9.1116*00 

3.2456*00 

5.1418*01 

4.2bUt»Ul 

i. ij4E«00 


7. 9006*03 

5. 2826-05 

9.09*.E*02 

1 ,066E*02 

9.2016*00 

3. 274E*00 

5.4608*01 

4.327E+01 

1. 164E*00 


e.0O0E*03 

5.167E-05 

9.3016*02 

1.075E*02 

9.295E400 

3.305E*0C 

5.0016*01 

••. 797E*01 

1.1O2E400 


a.200E*03 

4. 9396-05 

9.7505*02 

1.088F402 

9. 4956 400 

3. 3748*00 

6**676*01 

3.331E401 

!• t39E«0U 
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Table I. * Continued. 


T 

BHO/RHfl-O 

H/RTO 

S/R 

A/40 

2 

CP/R 

CV/H 

GAMMA 

8.400e»03 

4.715E-05 

'.0256*03 

1.1046*02 

9.7096*00 

3.450E*00 

7.1106*01 

5.8406*01 

1.1566*00 


4.4988-05 

1.0796*03 

1.1226*02 

9.9356*00 

3.532E*00 

7.7146*01 

6.3136*01 

1.1556*00 

a.800E*03 

4.287E-05 

1.1386*03 

1.1406*02 

1.0176*01 

3.6216*00 

8.2806*01 

6.7566*01 

1.1546*00 

8.000t»03 

4.0868-05 

1.2008*03 

1.1596*02 

1.0416*01 

3.7166*00 

8.8376*01 

7.1926*01 

1.1536*00 

9.200E »03 

3.S93E-0S 

1.267E*03 

1.1796*02 

1.0666*01 

3.8156*00 

9.4286*01 

7.6566*01 

1.1526*00 

9.400E»03 

3.708E-05 

1.3398*03 

1.2008*02 

1.0928*01 

3.9206*00 

1.0106*02 

8.1856*01 

1.1506*00 

9.taoE»03 

3.531E-05 

1.4158*03 

1.2228*02 

1.1186*01 

4.0316*00 

1.0886*02 

8.7946*01 

1.1496*00 

9.800t*03 

3.3618-05 

1.498E*03 

1.24*8*02 

1.1466*01 

4.1496*00 

1.1766*02 

9.4716*01 

1.1476*00 

1.000E»04 

3. 196E-05 

1.5888*03 

1.2706*02 

1.1746*01 

4.2756*00 

1.2686*02 

1.0176*02 

1.1476*00 

1.020E»09 

3.0388-05 

1.6848*03 

1.29*6*02 

1.2048*01 

4. 4096*00 

1.3556*02 

1.0836*02 

1.1466*00 

1.090E*04 

2. 88 78-05 

1.7868*03 

1.3236*02 

1.2368*01 

4.5506*00 

1.4286*02 

1.1376*02 

1.14 76*00 

1.060E*09 

2.745E-05 

1.8926*03 

1.3516*02 

1.2688*01 

4.6966*00 

1.4766*02 

1.1716*02 

1.1486*00 

1.080E«09 

2.612E-05 

2.0016*03 

1.3 796*02 

1.3018*01 

4.8446*00 

1.4906*02 

1.1816*02 

1.1506*00 

l.lOOE»Ot 

2.4898-05 

2. 1096*03 

1.40*6*02 

1.3348*01 

4.9916*00 

1.466 '*02 

1.1626*02 

1.1536*00 

1.120E»09 

2.378E-05 

2.2158*03 

1.4326*02 

1.3676*01 

5.1316*00 

1.4068*02 

1.1156*02 

l.lSTE^-00 

1.140E*04 

2. 278E-0S 

2.3158*03 

1.45*6*02 

1.4006*01 

5.2616*00 

1.3146*02 

1.0456*02 

1.1616*00 

l.l&0t»09 

2.189E-0S 

2.407E*03 

1.4786*02 

1.4316*01 

5.3806*00 

1.2016*02 

9.5696*01 

1.1676*00 

i.iaoE»04 

2.I11E-0S 

2.4908*03 

1.4976*02 

1.4626*01 

5.4856*00 

1.0756*02 

8.5906*01 

1.1746*00 

1.20aE»04 

2. 042 £-05 

2.5o4E*03 

1.5146*02 

1.4926*01 

5.5766*00 

9.4886*01 

7.5866*01 

1.1836*00 

1.220E»04 

1.981E-05 

2.6298*03 

1.5296*02 

1.5216*01 

5.6526*00 

6.2846*01 

6.6196*01 

1.1936*00 

1. 290E*04 

1.9288-05 

2.6868*03 

1.5428*02 

1.5506*01 

5.7166*00 

7.1916*01 

5.7316*01 

1.2056*00 

1.260t4'09 

1.880E-05 

2.735£*C3 

1.5528*02 

1.5798*01 

5. 7696*00 

6.2368*01 

4.9466*01 

1.2196*00 

1.280E»09 

1.837E-05 

2.7778*03 

1.5*28*02 

1.6076*01 

5.8126*00 

5.4256*01 

4.2726*01 

1.2346*00 

1.3a3E<’09 

1.7978-05 

2.8158*03 

1.5*96*02 

1.6366*01 

5.8486*00 

4.7506*01 

3.7086*01 

1.2516*00 

1.320E»09 

1.762E-05 

2.8478 *03 

1.5TeE*02 

1.6646*01 

5.8766*00 

4.1986*01 

2.2436*01 

1.2696*00 

I.340E*09 

1.7298-05 

2.8768*03 

1.5826*02 

1.6926*01 

5.8996*00 

3.7526*01 

2.8676*01 

1.2886*00 

1.360E404 

1.698E-05 

2.9028*03 

1.5886*02 

1.7206*01 

5.9186*00 

3.3986*01 

2.5676*01 

1.3066*00 

l.380E»04 

1.669E-05 

2.9268*03 

1.5926*02 

1.7466*01 

5.9336*00 

3.1206*01 

2.3316*01 

1.3246*00 

1.400E404 

1.642E-05 

2.9488*03 

1.5978*02 

1.7716*01 

5.9456*00 

2.9076*01 

2.1506*01 

1.3396*00 

i.420E*04 

1.616E-05 

2.9698*03 

1. *016*02 

1.7946*01 

*.9566*00 

2.7486*01 

2.0166*01 

1.3536*00 

1.440E404 

1. 5916-05 

2.9898*03 

1.6046*02 

1.8146*01 

5.9656*00 

2.6376*01 

1.9226*01 

1.3626*00 

l.46aE-f04 

1.567E-05 

3.0088*03 

1.6088*02 

1.8326*01 

5.9726*00 

2.5676*01 

1.8656*01 

1.3686*00 

1.460E»04 

1.S44E-05 

3.0268*03 

1.6118*02 

1.8466*01 

5.9796*00 

2.5366*01 

1.8426*01 

1.3706*00 

1.500t»0<. 

1.522E-05 

3.0458*03 

1.6156*02 

1.8586*01 

5.9856*00 

2.5426*01 

1.8516*01 

1.3676*00 

U320E4-04 

I.500E-05 

3.0648*03 

1.0186*02 

1.8666*01 

5.9916*00 

2.5866*01 

1.8936*01 

1.3596*00 

1.540E*04 

1.479E-05 

3.0838*03 

1.6228*02 

1.8726*01 

5.9966*00 

2.6696*01 

1.9706*01 

1.3466*00 

l.>»0e»04 

1.4598-05 

3.1036*03 

1.6258*02 

1.8756*01 

6.0046*00 

2.7926*01 

2.0826*01 

1.3346*00 

1.580c 404 

1.438E-05 

3.1246*03 

1.6296*02 

1.8766*01 

6.0126*00 

2.9616*01 

2.2346*01 

1.3186*00 

1.600E404 

1. 4196-05 

3.1466*03 

1.6336*02 

1.8776*01 

6.0206*00 

3.1776*01 

2.4286*01 

1.3006*00 

I.C20E404 

1.399c -05 

3.1718*03 

1.6376*02 

1.8778*01 

6.0306*00 

3. V> 66*01 

2.6o7£*01 

1.2626*00 

1.640t404 

1.3796-05 

3.1976*03 

1.6 416*02 

1.8786*01 

6.0416*00 

3.7716*01 

2.9556*01 

1.2656*00 

1.680E404 

1.359E-05 

3.2268*03 

1.6466*02 

1.8796*01 

6.0556*00 

4.1536*01 

3.2926*01 

1.2486*00 

1.580E*04 

1.340E-05 

3.2588*03 

1.0518*02 

1.8816*01 

6.0706*00 

4- 5946*01 

3.6796*01 

1.2346*00 

I.T0OE»04 

1.3206-05 

3.2938*03 

1.6576*02 

1.8858*01 

6.0896*00 

3.0926*01 

4.1126*01 

1.2206*00 

1.T20F404 

1.3Q0E-05 

3.3336*03 

1.6636*02 

1.8916*01 

6.1106*00 

5.6416*01 

4.5876*01 

1.2098*00 

1.T40E404 

1.280E-0S 

3.3766*03 

1.6708*02 

1.8986*01 

6.1356*00 

6.2316*01 

5.0946*01 

1.1998*00 

1.760E404 

1. 2606-05 

3.4248*03 

1.6788*02 

1.9076*01 

6. 1636*00 

6.8506*01 

5.6226*01 

1.1918*00 

1.780E404 

1.2396-05 

3.4768*03 

1.6866*02 

1.9176*01 

6. 1956*00 

7.4816*01 

6.1576*01 

1.1858*00 

1.600E404 

1.2186-05 

3.5338*03 

1.6946*02 

1.9296*01 

6.2306*00 

8.1068*01 

6.6826*01 

1.1798*00 

1.8208*04 

1.1986-05 

3.5958*03 

1*7046*02 

1.9428*01 

6.2686*00 

8.7056*01 

7.1816*01 

1.1758*00 

;.840E*04 

1.1776-05 

3.6618*03 

1.7146*02 

1.9568*01 

6.3106*00 

9.2598*01 

7.6398*01 

1.1728*00 

1.8c0E*04 

1.156E-05 

3.7306*03 

1.7246*02 

1.9728*01 

6.3556*00 

9.7538*01 

8.0468*01 

1.1698*00 

1.880c*04 

1.1356-05 

3.8048*03 

1.7346*02 

1.9888*01 

6.4016*00 

1.0188*02 

8.3948*01 

1.1688*00 

1.900E *04 

1.1 158-05 

3.8798*03 

1.7456*02 

2.0058*01 

6.4506*00 

1.0538*02 

8.6828*01 

1.1668*00 

l.92 0E*04 

1.09 56-05 

3.9588*03 

1.7578*02 

2.0228*01 

6.5006*00 

1.0818*02 

8.9148*01 

1.1658*00 

1.9408*04 

1.0 7 58 - 05 

4.0388*03 

1.7686*02 

2.0408*01 

6.3516*00 

1. 1048*02 

9.1018*01 

1.1648*00 

1.960E*04 

1.056E-05 

4.1198*03 

) .7796*02 

2.058t*01 

6.6026*00 

1.1236*02 

9.2608*01 

1.1638*00 

1.9808*04 

1.03 76-05 

4.2028*03 

1.7918*02 

2.0768*01 

6.6536*00 

1.1408*02 

4.4086*01 

1.1638*00 

2.0008*04 

1.0198-05 

4. 2868*03 

1.6026*02 

2.0938*01 

6.7056*00 

1.1588*02 

9.5686*01 

1.1626*00 

2.0208*04 

1.0016-35 

4.3728*03 

1.8146*02 

2.1108*01 

6,757E*C0 

1.1808*02 

9.7606*01 

1.1608*00 

2.0408*04 

9.9376-06 

4.4598*03 

1.8268*02 

2.1278*01 

6.8098*00 

1.2088*02 

1.0016*02 

1.1588*00 

2.0608*04 

9.6668-03 

4.5498*03 

1.8388*02 

2.1448*01 

6.862E*00 

1. 2458*02 

1.0326*02 

1. 1568*00 

2.0808*04 

9.499C-06 

4.6428*03 

1.8508*02 

2.1618*01 

6.915E*00 

1.2908*02 

1.0718*02 

1.1548*00 

2.1008*04 

9.3348-06 

4.7388*03 

1.6638*02 

2.1786*01 

6.971E*00 

1.34 78* 02 

1.1198*02 

1.1518*00 

2.120E*04 

9.1716-06 

4.8398*03 

1.8768*02 

2.1946*01 

7.0288*00 

1.4138*02 

1.1758*02 

1.1498*00 

2.1408*04 

9.0088-06 

4.9458*03 

1.8898*02 

2.2128*01 

7.0888*00 

1.4898*02 

1.2398*02 

1.1466*00 

2.1608*04 

8.847E-06 

5.0578*03 

1.9048*02 

2.2298*01 

7. 1508*00 

1.5736*02 

1.3048*02 

1.1448*00 

2.1808*04 

8.686E-06 

5.1768*03 

1.9188*02 

2.2488*01 

7.2168*00 

1.6616*02 

1.38 28*02 

1.1428*00 

2.2008*04 

8.5258-06 

5.3018*03 

1.9348*02 

2.2688*01 

7.2858*00 

1.7528*02 

1.4568*02 

1.1408*00 

2. 22 or *04 

8.3658-06 

5.4328*03 

1.9508*02 

2.2888*01 

7.3588*00 

1.8418*02 

1.5288*02 

1.1398*00 

2.24 08*04 

6. 2068-06 

5.5708*03 

1,9676*02 

2.3098*01 

7.4348*00 

1.9238*02 

1.5948*02 

1.1386*00 

2.2608*04 

8.0488-06 

5.7148*03 

1.9858*02 

2-3318*01 

7-5138*00 

1.9966*02 

1.6526*02 

1.1386*00 

2. 2808*0. 

7.8928-06 

5.8o28*03 

2.0026*02 

2.3548*01 

7.5948*00 

2.0566*02 

1.6986*02 

1.1386*00 

2.:00t*04 

7.738E-06 

6.0148*03 

2.0218*02 

2.3776*01 

7.6778*00 

2.0996*02 

1.73:6*02 

1.1386*00 

2.3208*04 

7.5888-06 

6.1698*03 

2.0398*02 

2.4026*01 

7.7628*00 

2.1236*02 

1.744E«32 

1.1398*00 

2.3408*04 

7.4426-06 

6.3258*03 

2.0578*02 

2.4266*01 

7.8468*00 

2.1276*02 

1.7516*02 

1.1408*00 

2.3608*34 

7.3008-06 

6.4808 *03 

2.0758*02 

2.4518*01 

7.9316*00 

2.1106*02 

1.7366*02 

1.1418*00 

2.3808*04 

7. 1648-06 

6.e33E*03 

2.0938*02 

2.4766*01 

8.0136*00 

2.0746*02 

1.7056*02 

1.1436*00 

2.4008*04 

7.0348-06 

6.7838*03 

2.1 108*02 

2.5016*01 

8.0948*00 

2.0206*02 

1.6616*02 

1.1456*00 

2.4208*04 

6.9108-06 

6.9298*03 

2.1268*02 

2.5268*01 

8. 1718*00 

1.9506*02 

1.6038*02 

1.1476*00 

2.4408*04 

6.7928-06 

7.0698*03 

2.1428*02 

2.5518*01 

8.2458*00 

1.86 76*02 

1.5358*02 

1.1508*00 

2.4608*04 

6.6808-06 

7.2026*03 

2.1578*02 

2.5768*01 

8.3158*00 

1.7746*02 

1.4598*02 

1.1536*00 

2.4808*04 

6.575E-06 

7.3286*03 

2.1718*02 

2.6018*01 

8.3808*00 

1.6756*02 

1.3776*02 

1.1576*00 

2.5008*04 

6.4758-06 

7.44 78*03 

2.1848*02 

2.626E*01 

8.4418*00 

1.5236*02 

1.2928*02 

1.1628*00 
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Table L* Continue! 


P/PO • 6.C0E-03 


T 

8HO/RHO-0 

tVRTO 

S/* 

6/ AO 

2 

CP/R 

CV/R 

GAHMA 

1.000£»02 

1.6406-02 

-1.7186*02 

2.6636*01 

6.2716-01 

1.0006*00 

3.5126*00 

2.5126*00 

1.3986*00 

2.000E*02 

8.1986-03 

-1.7056*02 

2.9156*01 

8.7026-01 

1.0006*00 

3.8916*00 

2.8916*00 

1.3466*00 

3.000fc*02 

5.46 56-03 

-1.6906*02 

3.0846 *01 

1.0426*00 

1.0006*00 

4.4756*00 

3.4756*00 

1.2886*00 

4.000E*02 

4.0996-03 

-1.6726*02 

3.2206*01 

1.1876*00 

1.0006*00 

4.9686*00 

3.9686*00 

1.2526*00 

S.000£*02 

5.2796-0? 

-1.6536*02 

3.3356*01 

1.3156*00 

1.0006*00 

5.3646*00 

4.3646*00 

1.2296*00 

&.000E»02 

2.7 3 36-03 

-1.6336*02 

3.4366*01 

1.4316*00 

1.0006*00 

5.6866*00 

4.6866*00 

1.2136*00 

7.000t»02 

2.3426-03 

-1.6126*02 

3.5266*01 

1.5386*00 

1.0006*00 

5.9536*00 

4.9536*00 

1.2026*00 

S.000i:*^02 

2.05 06- 03 

-1.5906*02 

3.6076*01 

1.6396*00 

1.0006*00 

6.1746*00 

5.1746*00 

1.1936*00 

9.00a£«02 

1.8 2 26 - 03 

-1.5676*02 

3.6816*01 

1.7336*00 

1.0006*00 

6.3576*00 

5.3576*00 

1.1876*00 

l.UOOE^OS 

1.6406-03 

-1.5436*02 

3.7486*01 

1.82 36 *00 

1.0006*00 

6.5106*00 

5.5106*00 

1.1816*00 

l.lOOE+03 

1.4916-03 

-1.5196*02 

3.8116*01 

1.9096*00 

1.0006*00 

6.6426*00 

5.6426*00 

1.1776*00 

1.2aOE»03 

1.3666-03 

-1.4946*02 

3.8696*01 

1.9906*00 

1.0006*00 

6.7676*00 

5.7676*00 

1.1746*00 

1.300E*03 

1.2616-03 

-1.4696*02 

3.9246*01 

2.0686*00 

1.0006*00 

6.9216*00 

5.9186*00 

1.1706*00 

l.<>0aE»03 

1.1716-03 

-1.4446*02 

3.9766*01 

2.1416*00 

1.0006*00 

7.1726*00 

6.1616*00 

1.1646*00 

1.500E»03 

1.0926-03 

-1.4176*02 

4.0276*01 

2.2096*00 

1.0016*00 

7.6446*00 

6.6136*00 

1.1556*00 

l.ta0E'»03 

1.0226-03 

-1.3876*02 

4.0796*01 

2.2716*00 

1.0036*00 

8.5286*00 

7.4536*00 

1.1436*00 

1.70aE«03 

9.5896-04 

-1.3536*02 

4.1356*01 

2.3296*00 

1.0066*00 

1.0096*01 

8.9306*00 

1.1286*00 

1.800E*03 

9.0016-04 

-1.3126*02 

4.1996*01 

2.3886*00 

1.0126*00 

1.26 76*01 

1.1346*01 

1.1136*00 

1.90JE*03 

8.4356-04 

-1.2596*02 

4.2786*01 

2.4526*00 

1.0236*00 

1.6616*01 

1.4996*01 

1.1006*00 

2. 0006^03 

7.8736-04 

-1.1886*02 

4.3 776*01 

2.5286*00 

1.0416*00 

2.2236*01 

2.0116*01 

1.0916*00 

2.100E»03 

7.3026-04 

-1.0946*02 

4.5026*01 

2.6196*00 

1.0696*00 

2.9646*01 

2.6736*01 

1.0866*00 

2.200E«03 

6.7166-04 

-9.6946*01 

4.6606*01 

2.7286*00 

1.1106*00 

3.8626*01 

3.4566*01 

1.0846*00 

2.300E»03 

6.1196-04 

-8.1006*01 

4.8546*01 

2.8586*00 

1.1656*00 

4.8496*01 

4.2886*01 

1.0846*00 

2.400E<^03 

5.5296-04 

-6.1466*01 

5.0816*01 

3.0096*00 

1.2366*00 

5.8136*01 

5.0716*01 

1.0866*00 

2.SO0E»O3 

4.9666-04 

-3.8616*01 

5.3356*01 

3.1806*00 

1.3216*00 

6.6336*01 

5.7106*01 

1.0896*00 

2.E00E403 

4.4496-04 

-1.3166*01 

5.6086*01 

3.3676*00 

1.4176*00 

7.2256*01 

6,1446*01 

1.0936*00 

2.700£*03 

3.9896-04 

1.39 36 *01 

5.8876*01 

3.5646*00 

1.5226*00 

7.5176*01 

6.3326*01 

1.0996*00 

2.800E*0i 

3.5946 -04 

4.1386*01 

6.1606*01 

3.7656*00 

1.6306*00 

7.3946*01 

6.1936*01 

1.1056*00 

2. 9006*03 

3.2666-04 

6.7396*01 

6.4096*01 

3.9636 *00 

1.7316*00 

6.7176*01 

5.6236*01 

1.1126*00 

i.000E*03 

3.0066-04 

8.99 26*01 

6.6186*01 

4.1406*00 

1.8186*00 

5.5236*01 

4.6386*01 

1.1226*00 

3.100E+Q3 

2.8076-04 

1.0766*02 

6 . 7766*01 

4.3226*00 

1.8846*00 

4.1336*01 

3.4796*01 

1.1376*00 

3.200E*03 

2.6566-04 

1.2046*02 

6.8886*01 

4.4856*00 

1.9296*00 

2.9216*01 

2.4476*01 

1.1586*00 

3.3006*03 

2.5386-04 

1.2946*02 

6.9636*01 

4.6476*00 

1.9576*00 

2.0546*01 

1.6966*01 

1.1886*00 

3.4006 *03 

2.4426-04 

1.3586*02 

7.0166*01 

4.8106*00 

1.9146*00 

1.5056*01 

1.2146*01 

1.2256*00 

3.5006*03 

2.3616-04 

1. *076*02 

7.0546*01 

4.9716*00 

1.9846*00 

1.1776*01 

9.2416*00 

1.2656*00 

;-.600E*03 

2.2886-04 

1.4466*02 

7.0846*01 

5.1216 *C0 

1.9906*00 

9.8706*00 

7.5516*00 

1.3016*00 

J.700E*03 

2.2226-04 

1.4806*02 

7.1106*01 

5.2536*00 

1.9946*00 

8.7696*00 

6.5746*00 

1.3306*00 

3.6006*03 

2.1626-04 

1.5116*02 

7.1326*01 

5.3686 *00 

1.9966*00 

8. 1316*00 

6.0096*00 

1.3516*00 

2.9006*03 

2.1056-04 

1.5406*02 

7.1536*01 

5.46 76 *00 

1.9976*00 

7.7656*00 

5. 4856*00 

1.3646*00 

4.0006*03 

2.0516-04 

1.5686*02 

7.1726*01 

5.5536*00 

1.9986*00 

7 . 5666*00 

5.5126*00 

1.3716*00 

4.1006*03 

2.0016-04 

1.5966*02 

7.1916*01 

5.6286*00 

1.9996*00 

7.4876*00 

5.4476*00 

1.3746*00 

4.2006*03 

1.95 36-04 

1.6236*02 

7.2096*01 

5.6916*00 

1.9996*00 

7.5206*00 

5.4826*00 

1.3716*00 

4.300E*03 

1.9076-04 

1.6516*02 

7.2276*01 

5.7396*00 

2.0006*00 

7.6916*00 

5.6466*00 

1.3616*00 

4.4006*03 

1.8636-04 

1.5806*02 

7.2456*01 

5.7686*00 

2.0016*00 

8.0716*00 

6.0036*00 

1.3446*00 

4.5006*03 

1.8206-04 

1.7106*02 

7.2646*01 

5.7746*00 

2.0026*00 

8.7946*00 

6.67/6*00 

1.3166*00 

4.6006*03 

1.7796-04 

1.7456*02 

7.2 846 *01 

5.7576*00 

2.0036*00 

1.0086*01 

7.8676*00 

1.2796*00 

4.7006*03 

1.7396-04 

1.7856*02 

7.3086*01 

5.7276*00 

2.0066*00 

1.2266*01 

9.8846*00 

1.2366*00 

4.8006*03 

1.6986-04 

1.8366*02 

7.3386*01 

5.6996*00 

2.0116*00 

1.5846*01 

1.3176*01 

1.1966*09 

4.9006*03 

1.6576-04 

1.9046*02 

7.3 766 * 01 

5.6896 *00 

2.0206*00 

2.1476*01 

1.8296*01 

1.1636*00 

5.0006*03 

1.6136-04 

1.9976*02 

7.4276*01 

5.7046*00 

2.0336*00 

2.9926*01 

2.5896*01 

1.1386*00 

5.100E*03 

1.5656-04 

2.1276*02 

7.4976*01 

5.7496*00 

2.0556*00 

4. 1886*01 

3.6466*01 

1.1216*00 

5. 2006*03 

1.5116-04 

2.3086*02 

7.5936.01 

5.8226*00 

2.0866*00 

5.7636*01 

5.0056*01 

1.1116*00 

5.3006*03 

1.4526-04 

2.5536*02 

7.7216*01 

5.9246 *00 

2.1316*00 

7.6586*01 

6.5556*01 

1. 1056*00 

5.4006*03 

1.3866-04 

2.8716*02 

7.8836*01 

6.0546*00 

2.1906*00 

9.7006*01 

8.2556*01 

1.1016*00 

5.5006*03 

1.3166-04 

3.2626*02 

8.0796*01 

6.2096*00 

2.2656*00 

1.1616*02 

9.7576*01 

1.1006*00 

5.6006*03 

1.2456-04 

3.7156*02 

8.3026*01 

6.3866*00 

2.3526*00 

1.3056*02 

1 .0866*02 

1.1016*00 

5.7006*03 

1.1766-04 

4.2086*02 

8.5406*01 

6.5766*00 

2. .476*00 

1.3766*02 

1.1386*02 

1.1026*00 

5.8006*03 

1.1126-04 

4.7126*02 

8.7796*01 

6.7716*00 

2.5436*00 

1.3606*02 

1.1256*02 

1.1056*00 

5.9006*03 

1.0546-04 

5.1956*02 

9.0 056*01 

6.9636*00 

2.6366*00 

1.2676*02 

1.0516*02 

1.1086*00 

6.0006*03 

1.0056-04 

5.6336*02 

9.2066*01 

7.1486*00 

2.7196*00 

1.1226*02 

9.3626*01 

1.1136*00 

6. 1006*03 

9.6336-05 

6.0136*02 

9.3786*01 

7.3216*00 

2.7906*00 

9.5566*01 

8.0206*01 

1.1196*00 

6.2 006*03 

9.282:-05 

6.3336*02 

9.5206*01 

7.4846*00 

2.8496*00 

7.9456*01 

6.6956*01 

1.1276*00 

6. 3006*03 

8.9856-05 

6.5986*02 

9.6366*01 

7.6396*00 

2.8976*00 

6.5486*01 

5.5246*01 

1.1376*00 

6.4006*03 

8.7316-05 

6.8166*02 

9.7306*01 

7.7866*00 

2.9346*00 

5.4296*01 

4.5736*01 

1.1476*00 

6. 5006 *03 

8.5086-05 

6.9996*02 

9.8076*01 

7.9266*00 

2.9656*00 

4.5876*01 

3.8496*01 

1.1596*00 

6.b00E*03 

8.3096-05 

7.1556*02 

9.8726*01 

8.0596*00 

2.9906*00 

3.9916*01 

3.3306*01 

1.1706*00 

6.7006*03 

8.1286-05 

7.2936*02 

9.9296*01 

8.1836*00 

3.0116*00 

3.5956*01 

2.9846*01 

1.1806*00 

6.8006*03 

7.9596-05 

7.4206*02 

9.9806*01 

8.2946*00 

3.0306*00 

3.3596*01 

2.7766*01 

1.1876*00 

6.9006*03 

7.7996-05 

7.5416*02 

1.0036*02 

8.3946*00 

3.04 76*00 

3.2466*01 

2.6766*01 

1.1916*00 

7.00 0t:*03 

7.6466-05 

7.6596*02 

i. 0076*02 

8.4826*00 

3.0646*00 

3.2306*01 

2.6596*01 

1.1936*00 

7.1006*03 

7.4986-05 

7.7786*02 

1.0126*02 

8.5636*00 

3.0806*00 

3.2886*01 

2.7086*01 

1.1926*00 

7.2006*03 

7.3536-05 

7.9016*02 

1.0176*02 

8.6396*00 

3.0976*00 

3.4066*01 

2.8076*01 

1.1906*00 

7.3006*03 

7.2106-05 

8.0286*02 

1.0226*02 

8.7126*00 

3.1156*00 

3.5716*01 

2.9476*01 

1.1866*00 

7.4006*03 

7.0706-05 

8.1636*02 

1.0276*02 

8.7846*00 

3. 1346*00 

3.7746*01 

3.1196*01 

1.1836*00 

7.5006*03 

6.9316-05 

8.3056*02 

1.0326*02 

8.8586*00 

3.1546*00 

4.0096*01 

3.3166*01 

1.1796*00 

7.6006*03 

6.7936-05 

8.4566*02 

1.0376*02 

8.9356*00 

3.1766*00 

4.2696*01 

3.5346*01 

1.1766*00 

7.7006*03 

6.6556-05 

8.5186*02 

1.0436*02 

9.0146*00 

5.2006*00 

4.5516*01 

3.7686*01 

1.1726*00 

7.80 06 *03 

6.5186-05 

8.7906*02 

1.0496*02 

9,0976*00 

3.2256*00 

4.8496*01 

4.U146*01 

1.1696*00 

7.90 06 *03 

6.3826-05 

8.9736*02 

1.0556*02 

9.1836*00 

3.2526*00 

5.1596*01 

4.2696*01 

1.1676*00 

8.0006*03 

6.2466-05 

9.1686*02 

1.0626*02 

9.2736*00 

3.2816*00 

5.4786*01 

4.5286*01 

1.1656*00 

8.2006*03 

5.9776-05 

9.5926*02 

1.0766*02 

9.4666*00 

3.3456*0C 

6.1266*01 

5.0506*01 

1.1616*00 
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T 

RH0/»«0-0 

H/RTO 

S/R 

A/AO 

1 

CR/R 

CV/R 

GAMMA 

8.4aac*o3 

f.’12£-0S 

1.006E*03 

1.0926*02 

9.6726*00 

3.4176*00 

6.7656*01 

5.5586*01 

1.1596*00 

a.t 306*03 

5. *536-05 

l.O5»E*03 

1.1096*02 

9.8926*00 

3.49*6*00 

7.37*6*01 

6.0366*01 

1.1576*00 

0.«00€*03 

5.203E-05 

1.11*6*03 

1.1266*02 

1.0126*01 

3.5816*00 

7.9*66*01 

6.*836*01 

1.1566*00 

9.000E*03 

*.962E-0S 

1.1796*03 

1.1*96*02 

1.0366*01 

3.*T2E*00 

8.4976*01 

6.9136*01 

1.1556*00 

9.2006*03 

*.7306-09 

1.2396*03 

1.16*6*02 

1.0606*01 

3.7686*00 

9.0616*01 

7.3556*01 

1.1556*00 

9.<.00E*03 

*.509E-05 

1.3076*03 

1.18*6*02 

1.0866*01 

3.8*86*00 

9.6836*01 

7.8*26*01 

1.1526*00 

9.«0OE*03 

*.2976-09 

1.3816*03 

1.2096*02 

1.1116*01 

3.9796*00 

1.0396*02 

8.3996*01 

1.1516*00 

9.8006*03 

*.0936-09 

l.*60E*03 

1.2286*02 

1.1386*01 

4.0886*00 

1.1206*02 

9.0266*01 

1.1*06*00 

1.0006*0* 

3.8966-09 

1.5*96*03 

1.2916*02 

1.1666*01 

4.2086*00 

1.2086*02 

9.6966*01 

l.l*«E*00 

1.020E*0* 

3.7076-05 

1.6376*03 

1.2 766*02 

1.1996*01 

*.3376*00 

1.2956*02 

1.0366*02 

1.1*86*00 

1.0*0E*0* 

3.929E-09 

1.7396*03 

1.3026*02 

1.2266*01 

*.*726*00 

1.37*6*02 

1.09*6*02 

1.1*86*00 

1.060E*0* 

3.3526-09 

1.8376*03 

1.8296*02 

1.2976*01 

4.61*6*00 

1.4336*02 

1.1386*02 

1.1*96*00 

t.0B0t*0* 

3.190E-05 

1.9**6*03 

1.3566*02 

1.2906*01 

4.7996*00 

1.4656*02 

1.1606*02 

1.1506*00 

1.1006*0* 

3.039E-05 

2.0916*03 

1.3836*02 

1.3226*01 

4.90*6*00 

1.46*6*02 

1. 1586*02 

1.1536*00 

1.1206*0* 

2.9016-05 

2.1576*03 

1. *096 *02 

1.3556*01 

5.0*66*00 

1.4266*02 

1.1286*02 

1.1566*00 

1.1*06*0* 

2.776e-05 

2.2596*03 

1. *336*02 

1.3886*01 

5.1806*00 

1.3556*02 

1.07*6*02 

1.1606*00 

1.160E*0* 

2.669E-05 

2.3596*03 

1.4566*02 

1.4206*01 

5.30*6*00 

1.2576*02 

9.9896*01 

1.1656*00 

1.1S06*0* 

2.565E-05 

2. **36*03 

1.* 776*02 

1.4516*01 

5.4166*00 

1.1*36*02 

9.0996*01 

1.1716*00 

1.200E*0* 

2.*78E-05 

2.5226*03 

1.4956*02 

1.4816*01 

5.5156*00 

1.0206*02 

8.1*16*01 

1.1796*00 

1.220E*0* 

2.600E-05 

2.9926*03 

1.5116*02 

1.5116*01 

5.5996*00 

8.9966*01 

7.1816*01 

1.1886*00 

1.2*36*0* 

2.332E-05 

2.69*6*03 

1.92*6*02 

1.5*06*01 

5.6716*00 

7.8636*01 

6.2696*01 

1.1986*00 

1.2606*0-. 

2.2716-05 

2.7086*02 

1.5366*02 

1.5686*01 

5.7316*00 

6.8*66*01 

5.4*06*01 

1.2116*00 

1.280E*0* 

2.216E-05 

2.7556*03 

1.9*66*02 

1.5966*01 

5.7806*00 

5.9616*01 

4.7136*01 

1.22*6*00 

1.300E*0* 

2. 167E-05 

2. 7956*03 

1.5996*02 

1.6256*01 

5.8206*00 

5.2126*01 

4.0906*01 

1.2*06*00 

1.3206*0* 

2.122E-05 

2.8316*03 

1.9626*02 

1.6536*01 

5.9536*00 

4.5886*01 

3.5696*01 

1.2576*00 

1.3*06*0* 

2.0816-05 

2.8636*03 

1.9696*02 

1.6816*01 

5.0806*00 

4.0786*01 

3.1*06*01 

1.2756*00 

1.3606*0* 

2.0*36-05 

2.8916*03 

1.9756*02 

1.7086*01 

5.9026*00 

5.6676*01 

2.7926*01 

1.2936*00 

l.3B0E*O* 

2.0076-05 

2.9176*03 

1.9806*02 

1.7356*01 

5.9206*00 

3.3396*01 

2.5156*01 

1.3106*00 

1. *006 *0* 

1.97*6-05 

2.9<*0f *03 

1.98*6*02 

1.7616*01 

5.93*6*00 

3.0826*01 

2.2976*01 

1.3276*00 

l.*20E*0* 

1.9*26-05 

2.9626*03 

1.5886*02 

1.7856*01 

5.9*66*00 

2.8856*01 

2.1306*01 

1.3*26*00 

l.**0E*0* 

1.9126-05 

2.98 36*03 

1.9926*02 

1.8076*01 

5.9576*00 

2.7596*01 

2.0086*01 

1.35*6*00 

1. *606*0* 

1. 8836-05 

3.0026*02 

1.5966*02 

1.8276*01 

5.9656*00 

2.6386*01 

1.92*6*01 

1.3626*00 

1. *806*0* 

1.8556-05 

3.0216*03 

1.6006*02 

1.8*46*01 

5.9736*00 

2.5786*01 

1.8756*01 

1.3676*00 

1.6006*0* 

1.828E-05 

3.0*06*03 

l.t036*02 

1.8576*01 

5.9806*00 

2.555E*0i 

1.8596*01 

1.3676*00 

1.5206*0* 

1.8026-05 

3.0596*02 

1.6066402 

1.8686*01 

5.9866*00 

2.5696*01 

1.8^56*01 

1.3636*00 

1.5*36*0* 

1.7776-05 

3.0786*03 

1.6 106*92 

1.8766*01 

5.9926*00 

2.6206*01 

1.9236:01 

1.3556*00 

1.560E*0* 

1. 7526-05 

3.0976*03 

1.6136*02 

1.8816*01 

5.9996*00 

2.7106*01 

2.0066*01 

1.34*6*00 

l.3S0E*0* 

1.72 86 -05 

3.1186*03 

l.617E*0: 

1.88*6*01 

6.0066*00 

2.8*06*01 

2.12*6*01 

1 . 3306*00 

1.6006*0* 

1.70*6-05 

3.1396*02 

1.6216*02 

1.88 66 *01 

6.0136*00 

3.0156*01 

2.2816*01 

1.31*6*00 

l.o20E*0* 

1.5816-05 

3.1626*03 

1.62*6*02 

1.8366*01 

6.0226*00 

3.2376*01 

2.4806*01 

1.2966*00 

1.3*06*0* 

1.6576-05 

3.1876*03 

l.o296*02 

1.8676*01 

6.0326*00 

3.5106*01 

2.7226*01 

1.2796*00 

1.6606*0* 

1.63*E-05 

3.2136*03 

1.6336*02 

1.8876*01 

6.04*6*00 

3.8376*01 

3.0126*01 

1.2626*00 

1.6306*0* 

1.6116-05 

3. 2*36*03 

1.6386*02 

1.8896*01 

6.05 76*00 

4.2216*01 

3.3*96*01 

1.2*76*00 

l.TO0E*O* 

1.588E-05 

3.2756*03 

1.6*36*02 

1.8926*01 

6.0736*00 

4.66 06*01 

3.7336*01 

1.2326*00 

1.72 0E*0* 

1.565E-05 

3.3116*03 

1.6*96*02 

1.8966*01 

6.0926*00 

5.1526*01 

4.1616*01 

1.2206*00 

1.7*0E*0* 

1.5*lE-05 

3.3516*03 

1.6556*02 

1.9026*01 

6. 11*6*00 

5.6926*01 

4.6276*01 

1.2096*00 

1.760E+0* 

1. 5186-05 

3.3956*03 

1.6626*02 

1.9096*01 

6.1396*00 

6.2706*01 

5.1236*01 

1.2006*00 

1.7806*0* 

1. *9*6-05 

3. **36*03 

1.6696*02 

1.9186*01 

6.1676*00 

6.87*6*01 

5.6376*01 

1.1926*00 

1.800E*0* 

l.*69E-05 

3. *956*03 

1.6776*02 

1.9296*01 

8.1996*00 

7.4886*01 

6. 1566*01 

1.1856*00 

1.6206*0* 

1. **56-05 

3.5526*03 

1.6 866*02 

1.9*16*01 

6. 23*6*00 

8.09*6*01 

6.66*6*01 

1.1806*00 

1.8*06*0* 

1. *216-05 

3.61*6*03 

1.6956*02 

1.95*6*01 

6.2726*00 

8.67*6*01 

7.1*66*01 

1.1766*00 

1.8606*0* 

1.3966-05 

3.6796*03 

1.7056*02 

1.9686*01 

6. 31*6*00 

9.21 16*01 

7.5916*01 

1.1736*00 

1.6806*0* 

1.3726-05 

3.7*96*03 

1.7156*02 

1.98*6*01 

6.3586*00 

9.6926*01 

7.9866*01 

1.1706*00 

1.900E*0* 

1.3*86-05 

3.8216*03 

1.7256*02 

2.0006*01- 

6.40*6*00 

1.0116*02 

8.3276*01 

1.1696*00 

1.9206*0* 

1.32*6-05 

3.8976*03 

1.7366*02 

2.0176*01 

6.4526*00 

1.0*66*02 

8.6136*01 

1.1676*00 

1.9*0E*0* 

1.3006-05 

3.97*6*03 

1.7*76*02 

2.03*6*01 

6.5016*00 

1.07*6*02 

8.8*76*01 

1.1666*00 

l.950E*0* 

1.2 7 76 - 05 

*.05*6*03 

1.7586*02 

2.0526*01 

6.5516*00 

1.0986*02 

9.0*16*01 

1.1656*00 

1.9806*0* 

1.25*6-05 

*.1356*03 

1.7696*02 

2.0696*01 

6.6026*00 

1.1186*02 

9.2096*01 

1.16*6*00 

2.00.3E*Q* 

1.2326-05 

*.2176*03 

1.7816*02 

2.0876*01 

6.6536*00 

1.1376*02 

9.3696*01 

1.1636*00 

2.0206*0* 

1. 2116-05 

*.3016*03 

1.7926*02 

2.10*6*01 

6.7046*00 

1.1566*02 

9.5*06*01 

1.1626*00 

2.0*06*0* 

1.1906-05 

*.3676*03 

1.80*6*02 

2.1216*01 

6.7566*00 

1.1806*02 

9.7*36*01 

1.1616*00 

2.060E *0* 

1. 1696-05 

*.*7*6*03 

1 .8156*02 

2.1386*01 

6.8086*00 

1.2096*02 

9.9956*01 

1.1596*00 

2. OB 06*0* 

1.1*96-05 

*.56*6*03 

1.8276*02 

2.1356*01 

6. 8606*00 

1.2*56*02 

1.0316*02 

1.1576*00 

2. loot *0* 

1.1296-05 

*.6376*03 

1.8396*02 

2.1726*01 

6.91*6*00 

1.2916*02 

1.0706*02 

1.1556*00 

2.12UE*0* 

1. 1106-05 

*.7536*03 

1.8526*02 

2.1886*01 

6.9696*00 

1.3*66*02 

1.1176*02 

1.1526*00 

2.1*06*0* 

1.0906-05 

*.85*6*03 

1.8656*02 

2.20 56 *01 

7.0266*00 

1.4116*02 

1.1726*02 

1.1506*00 

2. 160E*0* 

1.0716-05 

*.9606*03 

1 .8786*02 

2.2236*01 

7.0866*00 

1.48*6*02 

1.2336*02 

1.1*76*00 

2.1806*0* 

1.0526-05 

5.0726*03 

1.8926*02 

2.2*16*01 

7.1*86*00 

1.5656*02 

1.3006*02 

1.1*56*00 

2.200E*0* 

1.0336-05 

5. 1896*03 

1.9076*02 

2.2596*01 

7.21*6*00 

1.6506*02 

1.3706*02 

1.1*36*70 

2.220E*0* 

1.01*6-05 

5.3136*03 

1.9226*02 

2.2796*01 

7.2826*00 

1.73 76*02 

1.4*16*02 

1.1*26*00 

2.2*0c*0* 

9.95*6-05 

5. ***6*03 

1.9386*02 

2.2996*01 

7.35*6*00 

1.8226*02 

1.5106*02 

1.1*06*00 

2.2tOErO* 

9.7666-06 

5.5806*03 

1.9556*02 

2.1206*01 

7.4296*00 

1.9016*02 

1.5736*02 

1.1*06*00 

2.280E*0* 

9.5806-06 

5.7226*03 

1.9726*02 

2.3*26*01 

7.5076*00 

1.9716*02 

1.6296*02 

1.1396*00 

2.3006*0* 

9. 3966-06 

5.8o86*03 

1 .9896*02 

2.36*6*01 

7.5876*00 

2.02 86*02 

1.6736*02 

1.1396*00 

2.320E*0* 

9.2156-06 

6.0186*03 

2.0076*02 

2.3886*01 

7.6696*00 

2.0706*02 

1.7066*02 

1.1396*00 

2.3*06*0* 

9.0396-06 

6. 1 ME*03 

2.0256*02 

2.4126*01 

7.7526*00 

2.09*6*02 

1.7236*02 

1. 1*06*00 

2.3606*0* 

8. 8676-06 

6.3256*03 

2.0*36*02 

2.4366*01 

7.8366*00 

2.0996*02 

1.7266*02 

1.1*16*00 

2 . 3 8 06 * 0* 

8.7006-06 

6. *786*03 

2.0516*02 

2.4616*01 

7.9196*00 

2.0856*02 

1.7136*02 

1.1*26*00 

2. *006*0* 

8.5*0E-O6 

6.6306*03 

2.0786*02 

2.4866*01 

8.0006*00 

2.0526*02 

1.6856*02 

1.1*46*00 

2. *206*0* 

8.3866-06 

6.7786*03 

2.0956*02 

2.5106*01 

8.0806*00 

2.0026*02 

1.6*36*02 

1.1*66*00 

2.** 06*0* 

8.2396-06 

6.9226*03 

2.1116*02 

2.5356*01 

8.1566*00 

1.9366*02 

1.5896*0' 

1.1*86*00 

2. *606*0* 

8.0996-06 

7.0616*03 

2.1266*02 

2.5606*01 

8.2306*00 

1.8586*02 

1.5256*02 

1.1516*00 

2. *806*0* 

7.9666-06 

7.19*6*03 

2.1*16*02 

2.5856*01 

8.2996*00 

1.7706*02 

1.4516*02 

1.15*6*00 

2.5006*0* 

7.8*16-06 

7.3206*03 

2.1556*02 

2.6106*01 

8.36*6*00 

1.67 '.6*02 

1.3756*02 

1.1586*00 
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P/PO • 7.00E-03 


T 

RHO/RHO-0 

H/RTC 

s/s 

A/40 

1 

CP/K 

tv/« 

G«MM* 

L.OOUt*<>2 

U913E-02 

-1.71dc^02 

2.e«8£t01 

6.271E-01 

1.000E400 

3.5i2E400 

2.512E400 

1.3«aE*00 

Z»0Q0'c*02 

9. 564E-03 

-U705E>02 

2.<>00t*0i 

B.702E-01 

1.0006400 

3.6916400 

2.891E400 

1. i<ibE*UO 

i.QQOb«02 

6.376E-03 

-1.6906402 

3.069E+01 

1.042F400 

1.000E400 

4.475E40U 

3.475(:400 

1.2dHE*00 

hmOOO€*OZ 

4.702G-O3 

-l.b72E^02 

3.:0SE«01 

I.187E400 

1.0006400 

4.968E400 

3.968E4J0 

1>/S<:E*00 

f *000k^02 

3.626E-03 

- 1.6336402 

3.320E*01 

S.315E400 

1.0006400 

5.3646400 

¥.3646400 

1.2/SE*00 

6* U00€»02 

3.188F-03 

-1.6336^02 

3.<>21E*01 

U431E400 

1.000E40C 

5.68oE4Q0 

4.6866400 

1.2t3£*00 

7.000b ^02 

2.733F-03 

-1.612E^02 

3.510E»01 

1.538E400 

1.000E400 

5.9536400 

4.9536400 

1.2J2E*au 

e.OOOc«^02 

2.391F-0J 

-1.5906^02 

3.391E»U1 

1.6396400 

1.0GOE400 

6.174E400 

5.1746400 

1.143E*00 

9*000t ^02 

2. l25fc-03 

-1.5676:02 

3 .bbSE-^Ol 

1.733E4U0 

1.000E40U 

6.3576400 

5.3576400 

1. 37E*U0 

1.0nOF«03 

1.913F-03 

-1.5436^02 

3.733E*0l 

1.823E400 

1*0006400 

6.5106400 

5.510E400 

1. ltUE*OU 

1. luOE»03 

1.739E-03 

- 1.5l9c^02 

3.796E*0l 

1.909F400 

1.000E400 

6.641E^OO 

5.5416400 

1.177E*UO 

1. 200F ♦OS 

1. 5946-03 

-l.494r^02 

3.854E»01 

1.990E400 

1.000E400 

6«76tE400 

5.7656400 

1.17<*E*00 

l.BOOfc ♦JS 

1.471E-03 

-1.4696^02 

3.909E»0i 

2.0666400 

1.000E400 

6.91 76400 

5.9136400 

1.170E*00 

1. 4006^03 

l.36!»6-03 

-1.444E^02 

3.961E»01 

2.1426400 

1 .0006400 

7. 139E400 

d. 1496 400 

1. 164£*00 

l.5.00E>03 

1.274F-03 

-1.417t^02 

A.012E»01 

2.210E400 

1.0U1E4CO 

7.610E400 

6«581E^00 

1.1S6E*00 

i.600E^03 

l.l93b-03 

-i.387t^02 

9.U63E+01 

2.272E400 

1.0026400 

6.4536400 

7.3826400 

1. 14^E*00 

l.TOOb^Oi 

1. U9E-03 

-i.354F^02 

4.U8E»01 

2.330E400 

1.006E400 

9.941 E400 

6.787E400 

1.129E»UU 

i.800F^03 

U051E-03 

-1.3136^02 

4.182E*0l 

2.3896400 

1*0116400 

1.239E401 

1. 108E401 

1.114E*0U 

i.900Ef03 

9. 8526-04 

- 1.262E^02 

<>.258E*0I 

2.452E400 

1.U22640C 

1.615E401 

1.4566401 

1.101E*00 

Z.OOOt^OS 

9.2036-04 

-1.193c^02 

'».35<>Et01 

2.527E400 

1.03964CC 

2.150E401 

1.9456401 

1.0S2£*00 

2. loot ♦OS 

dm 34&6-04 

-1.1026^02 

<i.4 75E»01 

2.5I5E400 

1.0666400 

2.8586401 

2.5796401 

1.0d7E*00 

2.?00fc+03 

7.8726-04 

-9.621E^01 

«.b27E*0l 

2.722E400 

1.105E4CC 

3.7236401 

3.3336401 

1.08^E*00 

2.3001 +03 

7. 186C-04 

-8.284fc^0l 

9.8l«£»01 

2.8496400 

1.157E40C 

4.6806401 

4. 1446401 

l.U8^E*0U 

2.<t00t^03 

6. SOot -0^ 

-6.3956^01 

5.033E*01 

2.9976400 

1.225E400 

5.62 76401 

4.9176401 

i.oa£E*uj 

2.500F^03 

1>. 853*^-04 

-4.l796^0i 

S.280E+01 

3.164E400 

1. 30 76400 

6.449E401 

5.5596401 

1.0d‘7t*OU 

2.?>OOC^O^ 

5 • 2 3 1 1 ' 04 

-l.t>99c^01 

5.598E+01 

3.347E400 

1.901E40C 

7.0566401 

6.0IOE401 

1.0Sr3E*00 

2.7U0t ♦OS 

4. 712-= -04 

9.562c^00 

5.82UE»01 

3.541E400 

1.5046400 

7.1936401 

6^23 36 401 

1.09d£*00 

2.800£^03 

4.2456-04 

3.670E^0l 

8.089£*0l 

3. 741E400 

1*6096400 

7.357E401 

6.162E401 

i.i3<iE*au 

2.900F ♦OS 

3.85**b-04 

6.280E^0i 

6.339E+01 

3.959E400 

1. 7116400 

6.8106401 

5.695E401 

l.UlE*Jd 

3. coop ♦OS 

3.5416-04 

8.591E^01 

6.553E+01 

4.1276 400 

1.8016400 

5.739E401 

4.812E401 

1. U1E*0J 

S.iOOE^OS 

3. 298E-04 

1.0*»5E^02 

6.720E«0» 

4*3016400 

l*87lb40C 

V. 3986401 

3.6986401 

l.li-*E*UO 

^*«0OE^03 

:.ll4t-04 

1.1825402 

o.839Ei01 

4 *4b5E 400 

J.920F400 

3.1566401 

2 .64 7640 1 

U ls <>£*00 

2.300*:^03 

2.971E-04 

1.2806402 

6.921E+01 

4. 6256400 

1.9516400 

2*2276401 

1.8456401 

1. ialE*U3 

3*<i00t^03 

2.8555-04 

1.3496402 

6.978E*0l 

4.787E400 

1.9706400 

1.6196401 

1. 3136401 

1.216E*00 

soot- ♦OS 

2. 7586-04 

1.S0U402 

7.019e*01 

4.9486400 

1.982E400 

l«i.49E401 

9.870L400 

1.239E*U0 

i.600F^03 

2.672F-04 

1.4436402 

7.a51E*0l 

5.1006400 

1.9896400 

1*0316401 

7.9416400 

1.291E*00 

Toos^os 

2.5946-04 

1.47dr402 

7.077E*0l 

5.2376400 

1.993E40C 

9.U42E400 

6.815E4J0 

1.322c*00 

3 .800b 4 03 

2.5236-04 

1.510C402 

7.J01E»01 

5.356c 400 

U995E40C 

8.3006400 

6.158E400 

1.39PE*UU 

:.900t4»03 

2.456E-04 

1.5396402 

7.121E*01 

5.459E40U 

1.99 7640C 

7*8696400 

5. 7776 400 

1.3eOE ^00 

H.oooe^os 

2. 3946-04 

1.5576402 

7.1«lEt01 

5.548E400 

1.9«'8E400 

7.6286400 

5.566E400 

1. 369c*0U 

4.100E^03 

2.3346-04 

1.5956402 

7.160E+01 

5.625E400 

1.999E400 

7.5186400 

5.4726400 

1.373E*00 

4.200F^03 

2.2786-04 

1.6236402 

7.178E*01 

5.5916400 

1.999E400 

7.5186400 

5.4796400 

1.371E*OJ 

4.300E^03 

2.225E-04 

1.6506402 

7.I96E«01 

5. 7446 400 

2.000E400 

7.6486400 

5. 6056400 

1.3a<iE*0l) 

4.400E^03 

2.173E-04 

l.bT96^02 

7.214E*Ol 

5.7706400 

2.300E4C0 

7.964E400 

5.902640C 

1.348E*0U 

4.300E^0S 

2. 124E-04 

1.709F^02 

7.232Et01 

5.790E400 

2.001E400 

8.578fc400 

6.475L'4U0 

1.323E*00 

4*600c^03 

2.0766-04 

1.7426402 

7.252E+01 

5.7806400 

2.0036400 

9.67 ^*-400 

7.4956400 

1.2d9E*00 

4* TOOc^OJ 

2.030E-04 

1.7816402 

7.275E+01 

5.7536400 

2.0C564C0 

1* 1556401 

9.2306400 

1.29dE*00 

‘f.eOOE^OS 

1.983E-04 

l.8285^02 

7.iO2£*0l 

5.724E 400 

2.0106400 

1.4&4E401 

1.2076401 

1.207E*00 

<..900Et03 

l.936t-04 

1.8906402 

7.3376*01 

5.7086400 

2. Cl 764CC 

1.9336401 

I.6?3E401 

1.172E+00 

5.000E^OS 

1.8866-04 

1.975640? 

7.383E*0I 

5.71ef400 

2.C29E40C 

2.t9H6401 

2.3216401 

i-l'.bE*!)*) 

'j. loot +03 

1.8325-04 

2.0926402 

7.447E*01 

5.751E400 

2.C47E40C 

3. 75 76401 

3.2656401 

1. 12b£*00 

•3.200£^03 

1.773E-04 

2.254C402 

7.5J3E*01 

5.81cE400 

2.C75E40C 

3. 183C4U 1 

4.5056401 

1. U‘*E*OU 

5 .SOOt^OS 

’ .7066-04 

47564.02 

7.698E*01 

5.9066400 

2. 115E400 

6.947640! 

5.9996401 

l.l07c*00 

S.*t00e +03 

1.633F-04 

2.7556402 

7.796£*01 

5.0286400 

2* 169E40C 

8*9196401 

7.6176401 

1. 103E*ua 

S.500F^03 

1.5556-04 

3.1286^02 

7.978E*0l 

6. 1746400 

2.2376400 

I .0B66^02 

9.1606401 

1. 101E*U0 

5.b00t*03 

1.4736-04 

3. 5566^ 02 

8.1886*01 

6.3436400 

2.319640C 

1.2466402 

1.0406402 

1. 101c*JO 

t,700t+03 

1. 3926-04 

4.0336402 

8.4196*01 

6.5276400 

2.41 16400 

1. 34 36402 

1.1136404 

1. 102G*U0 

i;.«00t^03 

1.316E-04 

4.530F402 

8.6836*01 

6.7206400 

2.506E4Q0 

U 360640^ 

1.124641)6 

■..109E*00 

5.900E ♦OS 

l.247t-04 

3.018E402 

6.6836*01 

6.9136400 

2. 600E4GO 

1. 2966402 

J. 0736402 

1. IOdE*OJ 

e.OOOf ♦OS 

1.107E-O4 

5.4726402 

9.0916*01 

7. lOOE^OO 

2. 686E400 

1.I7264u^ 

9. 7466401 

l.U2E*00 

6.100t^0S 

1.1356-04 

5.8725402 

9.2 726*01 

7.2776400 

2* 762E400 

1.0156402 

8.489C401 

l.li8E»00 

fc. 200E^03 

1.092r:-04 

6. 214540? 

9.4246*01 

7.4446400 

2*8256400 

8.5-16401 

7.1726401 

1. 1;-.- *00 

6. 300t^03 

1.0566-04 

6.4996402 

9.8486*01 

7.6016400 

2. 677640C 

7 .0666 40i 

5.9556401 

1. 133E*00 

6.<*00C^03 

U024E-04 

6.7346402 

9.6 806*01 

7.7506^00 

2.918E40C 

3.8S0E401 

4.928E401 

1.1<>3E*0U 

6.500t^03 

9.9726-05 

6.9306402 

9.7336*01 

7.093E4OO 

2.951E400 

4*9086401 

4. 1226401 

1. lbS£*00 

6.600t^03 

9.732F-05 

7.097t^02 

9.8026*01 

8.0306400 

2.978E40C 

218E401 

3.5256401 

1.166E*00 

6.700tf03 

9.514E-05 

7.2426402 

9.8626*01 

8.1576400 

3.001E4JC 

3. 741E»01 

3. 1106401 

1.176E*00 

6.800E*0S 

9.3136-05 

7.3 735^02 

9.9156*01 

8.2746400 

3.020E400 

3.4386401 

2.8446401 

1. ld'>E*OQ 

t>.900e^03 

9. 1256-05 

7. **955402 

9.9636*01 

8.3796400 

3.038E40C 

3.2706401 

2.6956401 

1. 1S1E*00 

T.OOOE^OS 

8.9456-05 

7.t)145402 

1.0016*02 

6.4736400 

3.0556400 

3.2076401 

2.6586401 

1.19<iE*0U 

7. lOOP^OS 

8. 772F-05 

7. 7316402 

1.0066*02 

8.5586400 

3.C71E400 

3. 2276401 

2. 6536401 

1.19oE*00 

7.2OOM03 

8.6046-05 

7.8516402 

1 .oloe *02 

8.4355400 

3.088E40C 

3. 3116401 

2. 7246401 

1.192E*00 

7.i00t+03 

8.439E-03 

7.97*«5402 

1.0156*02 

8.7096400 

3. 105E4C0 

3.4466401 

2.8396401 

1. 190E*00 

7.'*00Ef03 

8, 2776-05 

8*1036402 

1.0206*02 

8.7826400 

3. 1236 400 

3.6246401 

2.9686401 

1. 18b£*00 

T. 300fc»03 

3.1l7t-05 

8.^416402 

1.0256*02 

8.8556400 

3.142E400 

3.0356401 

3.1666401 

1. lttJ£*UO 

7. toot ♦OS 

7-93O6-05 

8.385E^02 

1.0306*02 

8*9296400 

3. I6SE400 

4. 074640 

3.3676401 

1.179E*OU 

7. I0OE»O3 

7.799--05 

8.538fc402 

1.0356*02 

9.0066400 

3. ld564CC 

4.S35E401 

3.5856401 

1.17bE*00 

7.800E ♦OS 

7.6^26-05 

8.702E4O2 

1.0416*02 

9.0866400 

3. 209E4CC 

4.6166401 

3.8176401 

1. I7JE*0U 

7.900t^0* 

r.^86F-05 

8.877c ♦OZ 

1.0476*02 

9. 1706400 

3.235E40C 

4.91 ’6401 

4.0606401 

1.170E*00 

6.00 OF ♦OS 

7.3306-05 

9.062rt02 

1.0846*02 

9.2576400 

3. 262F400 

5.2166401 

^.3106401 

I.I67E*0U 

8.200f^03 

7.0206-05 

9.4676402 

1.0676*02 

9.4*t36400 

3.3236400 

5*645e^01 

4.8186401 

1. 163E*00 
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Table I. - Contlnuel 


T 

RHO/SHD-O 

H/R 70 

S/R 

A /40 

1 

CP/R 

CV/R 

GAMHA 

a.^vooE^os 

6 . 715 E -05 

9 . 9186*02 

1 . 0826*02 

9 . 6666*00 

3 . 3916*00 

6 . 6766*01 

5 . 3216*01 

1 . 1616*00 

8 .iOOE »03 

6 . 6176-05 

1 . 0616*03 

1 . 0986*02 

9 . 8576*00 

3 . 6666*00 

7 . 0866*01 

5 . 8006*01 

1 . 1596*00 

8 . 8006*03 

6 . 1266-05 

1 . 0956*03 

1 . 1156*02 

1 . 0086*01 

3 . 5686*00 

7 . 6616*01 

6 . 2516*01 

1 . 1576*00 

9 . 0906*03 

5 . 8666-05 

1 . 1566*03 

1 . 1336*02 

1 . 0326*01 

3 . 6366*00 

8 . 2116*01 

6 . 6806*01 

1 . 1566*00 

9 . 2006*03 

5 . 5776-05 

1 . 2166*03 

1 . 151 c *02 

1 . 0566*01 

3 . 7296*00 

8 . 7626*01 

7 . 1106*01 

1 . 1556*00 

9 . . 006 *03 

5 . 3196-05 

1 . 2826*03 

1 . 1716*02 

1 . 0806*01 

3 . 8266*00 

9 . 3696*01 

7 . 5706*01 

1 . 1566*00 

9 . 6006*03 

5 . 0716-05 

1 . 3536*03 

1 . 1916*02 

1 . 1066*01 

3 . 9296*00 

i. 0016*02 

8 . 0876*01 

1 . 1526*00 

9 . 8006*03 

6 . 8366-05 

1 . 6296*03 

1 . 2136*02 

1 . 1326*01 

6 . 0386*00 

1 . 0766*02 

8 . 6726*01 

1 . 1516*00 

1 . 0006*06 

6 . 6056-05 

1 . 5116*03 

1 . 2356*02 

1 . 1596*01 

6 . 1566*00 

1 . 1596*02 

9 . 3096*01 

1 . 1506*00 

1 . 0206 *06 

6 . 3866-05 

1 . 5996*03 

1.2 596*02 

1 . 1886*01 

6 . 2786*00 

1 . 2656*02 

9 . 9586*01 

1 . 1696*00 

1 . 0606*06 

6 . 1726-05 

1 . 6936*03 

1 . 2866*02 

1 . 2176*01 

6 . 6096*00 

1 . 3166*02 

1 . 0566*02 

1 . 1696*00 

1 . 0606*06 

3 . 9706-05 

1 . 7926*03 

1 . 3106*02 

l.J* 8 E *01 

6 . 5666*00 

1 . 3936*02 

1 . 1066*02 

1 . 1696*00 

1 . 0806*06 

3 . 7786-05 

1 . 8966*03 

1 . 3366*02 

1 , 2806*01 

6 . 6886*00 

1 . 6376*02 

1 . 1376*02 

1 . 1516*00 

1 . 1006*06 

3 . 6006-05 

2 . 0026*03 

1 . 3636*02 

1 . 3136*01 

6 . 8316*00 

1 . 6516*02 

1 . 1676*02 

1 . '. 536*00 

1 . 1206*06 

3 . 6356-05 

2 . 1086*03 

1 . 3896*02 

1 . 3656*01 

6 . 9736*00 

1 . 6326*02 

1 . 1316*02 

1 . 1556*00 

1 . 1606*06 

3 . 2866-05 

2 . 2116*03 

1 . 6166*02 

1 . 3786*01 

5 . 1096*00 

1 . 3796*02 

1 . 0916*02 

1 . 1596*00 

1 . 1606*06 

3 . 1696-05 

2 . 3096*03 

1 . 6376*02 

1 . 6106*01 

5 . 2376*00 

1 . 2976*02 

1 . 0286*02 

1 . 1636*00 

1 . 1806*06 

3 . 0286-05 

2 . 6006*03 

1 . 6586*02 

1 . 6616*01 

5 . 3566*00 

1 . 1966*02 

9.6826 .1 

1 . 1696*00 

1 . 2006*06 

2 . 9206-05 

2 . 6866*03 

1 . 6786*02 

1 . 6726*01 

5 . 6396*00 

1 . 0786*02 

8 . 5836*01 

1 . 1766*00 

1 . 2206*06 

2 . 8256-05 

2 . 5586*03 

1 . 6966*02 

1 . 3016*01 

5 . 5506*00 

9 . 5936*01 

7 . 6676*01 

1 . 1866*00 

1 . 2606*06 

2 . 7616-05 

2 . 6266*03 

1 . 5096*02 

1 . 5306*01 

5 . 6286*00 

8 . 6686*01 

6 . 7326*01 

1 . 1936*00 

1 . 2606 *06 

2 . 6666-05 

2 . 6826*03 

1 . 5226*02 

1 . 5596*01 

5 . 6966*00 

7 . 3906*01 

».^E *01 

1 . 2066*00 

1 . 2306*06 

2 . 5006-05 

2 . 7336*03 

1 . 5336*02 

1 . 5876*01 

5 . 7696*00 

6 . 6516*01 

5 . 1116*01 

1 . 2176*00 

1 . 3006*06 

2 . 5606-95 

2 . 7776*03 

1 j 626*02 

1 . 6156*01 

5 . 7966*00 

5 . 6616*01 

6 . 6626*01 

1 . 2316*00 

1 . 3206*06 

2 . 6856-05 

2.8 UE *03 

1 . 5506*02 

1 . 6636*01 

5 . 8316*00 

6 . 9576*01 

3 . 8766*01 

1 . 2676*00 

1 . 3606*06 

2 . 6356-05 

2 . 8506*03 

1 . 5576*02 

1 . 6716*01 

5 . 8626*00 

6 . 3 ^ 06*01 

3 . 3996*01 

1 . 2666*00 

1 . 3606*06 

2 . 3896-05 

2 . 8806*03 

1 . 5636*02 

1 . 6996*01 

5 . 8866*00 

3 . 9266*01 

3 . 0106*01 

1 . 2816*00 

1 . 3806*06 

2 . 3676-05 

2 . 9086*03 

1 . 5696*02 

1 . 7266*01 

5 . 9076*00 

3 . 5536*01 

2 . 6966*01 

1 . 2996*00 

1 . 6006*06 

2 . 3076-05 

2 . 9326*03 

1.5 766 * 02 

1 . 7526*01 

5 . 9236*00 

3 . 2556*01 

2 . 6636*01 

1 . 3166*00 

1 . 6206*06 

2 . 2696-05 

2 . 9556*03 

1 . 5786*02 

1 . 7776*01 

5 . 9376*00 

3 . 0236*01 

2 . 2676*01 

1 . 3316*00 

1 . 6606*06 

2 . 2336-05 

2 . 9776*03 

1 . 5826*02 

1 . 8006*01 

5 . 9696*00 

2.86 76*01 

2 . 0986*01 

1 . 3636*00 

1 . 6606*06 

2 . 1996-05 

2 . 9976*03 

1 . 5866*02 

t. 8216*01 

5 . 9586*00 

2 . 7186*01 

1 . 9906*01 

1 . 3556*00 

1.68 06*06 

2 . 1666-05 

3 . 0176*03 

1 . 5906*02 

1 . 8606*01 

5 . 9676*00 

2 . 6326*01 

1 . 9186*01 

1 . 3626*00 

1 . 5006*06 

2 . 1356-05 

3 . 0366*03 

1 . 5936*02 

1 . 8556*01 

5 . 9766*00 

2 . 5866*01 

1 . 8816*01 

1 . 3666*00 

1 . 6206*06 

2 . 1066-05 

3 . 0556*03 

1 , 5966*02 

1 . 8686*01 

5 . 9816*00 

2 . 5766*01 

1 . 8756*01 

1 . 3656*00 

1 . 5606*06 

2 . 0756-05 

3 . 0766*03 

1 . 6006*02 

1 . 8786*01 

5 . 9876*00 

2 . 5996*01 

1 . 9026*01 

1 . 3606*00 

1 . 6606*96 

2 . 0666-05 

3.09 36*03 

1 . 6036*02 

1 . 8856*01 

5 . 9966*00 

2 . 6626*01 

1 . 9606*01 

1 . 3516*00 

1 . 5806*06 

2 . 0186-05 

3 . 1136*03 

1 . 6076*02 

1 . 8906*01 

6 . 0016*00 

2 . 7626*01 

2 . 0526*01 

1 . 3396*00 

1 . 6006*06 

1 . 9906-05 

3 . 1336*03 

1 . 6106*02 

1 . 8926*01 

6 . 0086*00 

2 . 9066*01 

2 . 1806*01 

1 . 3266*00 

1 . 6206*06 

1 . 9636-05 

3 . 1556*03 

1 . 6166*02 

1 . 8966*01 

6 . 0166*00 

3 . 0906*01 

2 . 3676*01 

1 . 3086*00 

1 . 6606*06 

1 . 9366-05 

3 . 1796-03 

1 . 6186*02 

1 . 8966*01 

6 . 0256*00 

3 . 3236*01 

2 . 5556*01 

1 . 2916*00 

1.66 06 *06 

1 . 9095-05 

3 . 2066*03 

1 . 6226*02 

1 . 8956*01 

6 . 0356*00 

3 . 6076*01 

2 . 8076*01 

1 . 2766*00 

1 . 6806*06 

1 . 8836-05 

3 . 2326*03 

1 , 6276*02 

1 . 8966*01 

6 . 0686*00 

3 . 9666 * 0 * 

3 . 1066*01 

1 . 2586*00 

1 . 7006*06 

1 . 8566-05 

3.26 26*03 

1 . 6326*02 

1 . 8986*01 

6 . 0626*00 

6 . 3356*01 

3 . 6686*01 

1 . 2636*00 

1 . 7206*06 

1 . 8306-05 

3 . 2956*03 

1 . 6376*02 

1 . 9026*01 

6 . 0796*00 

6 . 7806*01 

3 . 8356^01 

1 . 2306*00 

1 . 7606*06 

1 . 5036-05 

3 . 3326*03 

1 . 6636*02 

1 . 9066*01 

6 . 0986*00 

5 . 2766*01 

6 . 2666*01 

1 . 2186*00 

1 . 7606*06 

1 . 7766-05 

3 . 3736*03 

1 . 6696*02 

1.9 36*01 

6 . 1216*00 

5 . 8126*01 

6 . 7276*01 

1 . 2076*00 

1 . 7806*06 

1 . 7696-05 

3 . 6176*03 

1 . 6566*02 

1 . 9216*01 

6 . 1666*00 

6 . 3866*01 

3 . 2166*01 

1 . 1996*00 

1 . 8006*06 

1 . 7216-05 

3 . 6666*03 

1 . 6636*02 

1 , 9306*01 

6 . 1756*00 

6 . 9776*01 

5 . 7196*01 

1 . 1916*00 

1 . 8206 * 0 -. 

1 . 6936-05 

3 . 5206*03 

1 . 6716*02 

1 . 9616*01 

6 . 2076*00 

7 . 5746*01 

6 . 2266*01 

1 . 1856*00 

1 . 860 '= *06 

1 . 6656-05 

3 . 5776*03 

1 . 6806*02 

1 . 9536*01 

6 . 2626*00 

8 . 1636*01 

6 . 7156*01 

1 . 1806*00 

1 . 8606*06 

1 . 6376-05 

3 . 6396*03 

1 . 6896*02 

1 . 9666*01 

6 . 2816*00 

8 . 7236*01 

7 . 1816*01 

1 . 1776*00 

1.8806 *06 

1 . 6096-05 

3 . 70 b £*03 

1 . 6996*02 

1 . 9816*01 

6 . 3226*00 

9 , 2616*01 

7 . 6076*01 

1 . 1766*00 

1 . 9006*06 

1 . 5816-05 

3 . 7765*03 

1 . 7096*02 

1 . 9966*01 

6 . 3666*00 

9 , 7036*01 

7 . 9876*01 

1 . 1716*00 

1 . 9206*06 

1 . 5566-05 

3 . 8676*03 

1 . ■' 196*02 

2 . 0126*01 

6 . 6126*00 

1 . 0106*02 

6 . 3156*01 

1 . 1696*00 

1 . 9606*06 

t. 5206-05 

3 . 9226*03 

1 , 7306*02 

2 . 0296*01 

6 . 6606*00 

1 . 0666*02 

8 . 5926*01 

1 . 1686*00 

1 . 960 E *06 

1 . 6996-05 

6 . 0006*03 

1 . 7616*02 

2 . 0666*01 

6 . 5096*00 

1 . 0726*02 

8 . 8226*01 

1 . 1676*00 

1 . 9806*06 

1 . 6736-05 

6 . 0796*03 

1 . 7526*02 

2 . 0666*01 

6 . 5596*00 

1 . 0966*02 

9 . 0176*01 

1 . 1666*00 

2 . 0006*06 

1 . 6676-05 

6 . 1606*03 

1 . 7636*02 

2 . 0316*01 

6 . 6096*00 

1 . 1176*02 

9 . 1916*01 

1 . 1656*00 

2 . 0206*06 

1 . 6226-05 

6 . 2626*03 

1 . 7766*02 

2 . 0996*01 

6 . 6606*00 

1 . 1376*02 

9 . 3606*01 

1 . 1666*00 

2 . 0606*06 

1 . 3976-05 

6 . 3266*03 

1 , 7856*02 

2 . 1166*01 

6 . 7116*00 

1 . 1586*02 

9 . 5466*01 

1 . 1636*00 

2 . 0 bOC -*06 

1 . 3736-05 

6 . 6126*03 

1 . 7976*02 

2 . 1336*01 

6 . 7626*00 

1 . 1836*02 

9 . 7606*01 

1 . 1616*00 

2 . 0806*06 

1 . 3506-05 

6 . 5006*03 

1 . 8056*02 

2 . 1506*01 

6 . 8166*00 

1 . 2136*02 

1 . 0036*02 

1 . 1596*00 

2 . 1006*06 

1 . 3266-05 

6 . 5906*03 

1 . 8206*02 

2 . 1676*01 

6 . 3676*00 

1 . 2516*02 

1 . 035 : 02 

1 . 1576*00 

2 . 1206*06 

1 . 3066-05 

6.6 8 36 * 03 

1 . 8326*02 

2 . 1836*01 

o. 9216'00 

1 . 298 L »02 

1 . 0756 * 0 ? 

1 . 1556*00 

2 . 1606*06 

1 . 2816-05 

6 . 7806*03 

1 . 8656*02 

2 . 2006*01 

6 . 9766*00 

1 . 3566*02 

1 . 1226*02 

1 . 1536*00 

2 . 1606*06 

1 . 2596-05 

6 . 8826*03 

1 . 8576*02 

r. 2176*01 

7 . 0336*00 

1 . 6186*02 

1 . 1776*02 

1 . 1506*00 

2 . 1806*06 

1 . 2376-05 

6 . 9886*03 

1 . 8716*02 

2 . 2356*01 

7 . 0936*00 

1 . 6916*02 

1 . 2376*02 

1 . 1686*00 

2 . 2006*06 

1 . 2156-05 

5 . 1006*03 

1 . 8856*02 

2 . 2536*01 

7 . 1556*00 

1 . 5696*02 

1 . 3026*02 

1 . 1666*00 

2 . 2206*06 

1 . 1936-05 

5 . 2186*03 

1 . 8996*02 

2 . 2716*01 

7 . 2216*00 

1 . 6526*02 

1 . 3706-02 

1 . 1666*00 

2 . 2 *>OE *06 

1 . 1726-05 

5 . 3626*03 

1 . 9156*02 

2 . 2916*01 

7 . 2896*00 

1 . 7366*02 

1 . 6386*02 

1 . 1636*00 

2 . 2606*06 

1 . 1506-05 

5 . 6726*03 

1 , 9306*02 

2 . 3116*01 

7 . 3616*00 

1 . 81 76*02 

1 . 5036*0 2 

1 . 1616*00 

2 . 2806*06 

1 . 1286-05 

5 . o 086*03 

1 . 9676*02 

2 . 3326*01 

7 . 6366*00 

1 . 8926*02 

! . 5666*02 

1 . 1616*00 

2 . 3006*06 

1 . 1076-05 

5 . 7696*03 

1 . 9666*02 

2 , 3566*01 

■'. 5136*00 

1 , 9586*02 

1 . 6166*02 

1 . 1606*00 

2 . 3206*06 

1 . 0866-05 

5 . 8966*03 

1 . 9816*02 

2 . 3776*01 

7 . 5926*00 

2 . 0126*02 

. . 4586*02 

1 . 1606*00 

2 . 3606*06 

1 . 0656-05 

6.06 36 *03 

1 . 9986*02 

2 . 6006*01 

7 , 6766*00 

2 . 0516*0 

1 . 6876*02 

1 . 1606*00 

2 . 3606*06 

1 . 0656-05 

6 . 1966*03 

2 . 0166*02 

2 . 6266*01 

7 . 7566*00 

2 . 072 C*i '2 

1 . 7036*02 

1 . 1616*00 

2 . 3806*06 

1 . 0256-05 

6 . 3666*03 

2 . 0336*02 

2 . 6686 *01 

7 . 8186*00 

2 . 0766*02 

1 . 7066*02 

1 . 1626*00 

2 . 6006*06 

1 . 0066-05 

6 . 6986*03 

2 . 0516*02 

2 . 6736*01 

7 . 9206*00 

2 . 060 E '02 

1 . 6916*02 

1 . 1636*00 

2 . 6206*06 

9 . 8806-06 

6 . 6686*03 

2 . 0686*02 

2 . 6976*01 

8 . 0006*00 

2.02 76*02 

1 . 6636*02 

1 . 1656*00 

2 . 6606*06 

9 . 7066-06 

6.7966 * 03 

2 . 0866*02 

2 . 5226*01 

8 . 0796*00 

1 . 9786*02 

1 . 6226*02 

1 . 1676*00 

2.66 06*06 

9 . 5366-06 

6 . 9376*03 

2 . 1006*02 

2 . 5676*01 

8 . 1566*00 

1 . 9166*02 

1 . 5696*02 

1 . 1506*00 

2 . 6806*06 

9 . 3766-06 

7 . 0766*03 

2 . 1156*02 

2 . 5726*01 

8 . 2276*00 

1 . 8386*02 

1 . 5076*02 

1 . 1526*00 

2 . 5006*06 

9 . 2266-06 

7 . 2066*03 

2.1 306*02 

2 . 5966*01 

8 . 2956*00 

1 . 7536*02 

1 . 6376*02 

1 . 1566*00 
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T^le I. ~ Continued. 


P/PO » a.OOE-03 


1 RHO/RhO-0 h/rto s/r 


i.oaoE^oz 

2. 1866-02 

-1.7186*02 

2.6)56*01 

2.000EPU2 

1.0936-01 

-1.7056*02 

2.8876*01 

i.OOOfc R02 

7.2876-03 

-1.6906*02 

3.0566*01 

4i.OOOE4'02 

5.465E-03 

-1.6726*02 

3.1916*01 

5.000E»02 

4i. 372F-03 

-1.6 5 36 *02 

3.3076*01 

6.000C«02 

3.66«-03 

-1.6336*02 

3.4076*01 

T.000£*02 

3. 123E-03 

- 1.6126*02 

3.4976*01 

«.OOJF»0 2 

2.733E-03 

-1.5906*02 

3.5786*01 

4.000E>02 

2.4296-03 

-1.5676*02 

3.6526*01 

t.O0OE*O3 

2. 186E-S' 

-1.5436*02 

3.7206*01 

1.100F*03 

1.987E-03 

-1.5196*02 

3.7826*01 

1.200E»03 

1.822E-03 

-1.4946*02 

3.8416*01 

1.300E*^03 

l.e82E-Ji 

-1.4696*02 

3.8956*01 

l.*OOE*03 

1.5616-03 

-1.4446*02 

3.9476*01 

1.300E«'03 

l.<.56E-03 

-1.4176*02 

3.9986*01 

1.EQOE»03 

1.363E-03 

-1.3886*02 

4.0496*01 

l.700e*03 

1.279E-03 

-1.3556*02 

4.1046*01 

l.SOOE*03 

1.201E-03 

-1.3156*02 

4.1666*01 

1.900E»03 

1.127E-03 

-1.2646*02 

4.2416*01 

2.0G0E*03 

1.0546-03 

-1.1976*02 

4.3346*01 

2. 100ER03 

9.7936-04 

-1.1096*02 

4.4526*01 

2.200E«03 

9.032E-04 

-9.9266*01 

4.6006*01 

2.300E»03 

8.25BE-04 

-8.4376*01 

4.7806*01 

2.Ra0E*03 

7. <.886-04 

-6.6036*01 

4.9936*01 

2.500EP03 

6.7486-04 

-4.4456*01 

5.2346*01 

2.600f »03 

6.060E-04 

-2.0216*01 

5.4936*01 

2.7OO£»03 

5.44 3E-04 

5.8526*00 

5.7626*01 

2.800F4-03 

4.9056-04 

3.2686*01 

6.0296*01 

2.900C*03 

4.4506-04 

5.8796*01 

6.2 796*01 

3.00JE*0s 

4.082E-04 

8.2316*01 

6.4976*01 

3.100£«^03 

3.7956-04 

1.0166*02 

6.6 706*01 

3.200E*03 

3. 5756- 04 

l.le2E*02 

6.7966*01 

3.300c*03 

3.40&E-04 

1.2666*02 

6.8846*01 

3.40JEt03 

3. 270E-04 

1.3416*02 

6.9456*01 

3.50OE*0J 

3.155E-04 

l.396£*02 

6.9886*01 

3.bOOE*03 

3.056E-04 

1.4396*02 

7.0226*01 

3.700E*03 

2.966E-04 

1.4766*02 

7,0496*01 

3.800E»03 

2.884E-04 

1.5086*02 

7.0736*01 

3.900E»03 

2.BQ8E-04 

1.5386*02 

7.0<»4E*01 

<..0J0E*03 

2.736E-04 

1.5676*02 

7.1146*01 

<i.lOOEU)3 

2.6686-04 

1.5956*02 

7-1336*01 

'•.<0OE»03 

2.604F-04 

1.6226*02 

7.1516*01 

9.300E«03 

2.5436-04 

1.6506*02 

7.1696*01 

4.400E*03 

2.4846-04 

1.6786*02 

7.1866*01 

4.500E«-03 

2.4286-04 

1.7086*02 

7.2056*01 

•..tOOE*03 

2. 374E-04 

1. 7406*02 

7.2246*01 

•..700E+03 

2.3206-04 

1.7786*02 

7.2466*01 

<i.800f + 03 

2.268F-04 

1.3226*02 

7.2726*01 

<..900E»03 

2.2146-04 

1.8306*02 

7.3046*01 

5.00M »03 

2.159F-04 

1.9586*02 

/•3476*01 

E.lOOFtOi 

2. 0996-04 

2.0646*02 

7.4056*0 1 

5.200E*03 

2.0346-04 

2.2126*02 

7.4836*01 

5.300E *03 

U962E-04 

2.4146*02 

7.5886*01 

5.>,OUtt03 

1.8826-04 

2.o82E*02 

7.7256*01 

5.300F*03 

1.7941-04 

3.0206*02 

7,8946*01 

5,b00E»03 

1.7036-04 

3.4256*02 

8.0946*01 

!>. 7006*03 

1.6116-04 

3.8846*02 

8.3166*01 

E.dOOF *03 

1.523F-04 

4.3736*02 

8.5486*01 

i.900F*03 

1.4436-04 

4.8636*02 

8.7766*01 

6.000E*03 

1.3716-04 

5.326fc*02 

8.9896*01 

6.1006*03 

1.3106-04 

5.7436*02 

9.1776*01 

6.200t *03 

1.258F-04 

6.1036 *02 

9.3376*01 

6.3006*03 

1.214F-04 

6.40 66 * 02 

9.4706*01 

6. ROOF *03 

1.1T76-04 

6.65 76*02 

9.5786*01 

6.500E*03 

1,1456-04 

6.86o6 *02 

9.6666*01 

6. toot *03 

1.1166-04 

7.0436*02 

9.7406*01 

6.7006*03 

1.0916-04 

7.1956*02 

9.8026*01 

6.8006*03 

1.0676-04 

7.3306*02 

9.8576*01 

6.9006*03 

1.0466-04 

7.4556*02 

9.9076*01 

7.0001*03 

1.025F-04 

7.5746*02 

9.9546*01 

7. 1006*03 

1.0056-04 

7.6916*02 

9.9996*01 

7.200r*0 3 

9.8586-05 

7.8096*02 

1 .0046*02 

7. 3006*03 

9.6716-05 

7.9296*02 

1.0096*02 

7.*00t *03 

9.487F-05 

8.0556*02 

1.0146*02 

7.500E*03 

9.30 56-05 

8.1866*02 

1.0186*02 

7.600E*03 

9.1266-05 

8.3266*02 

1.0236*02 

7.700t*03 

a. 9476 05 

8.4736*02 

1.0296*02 

7.8006*03 

8.7706-05 

8.6306*02 

1.0346*02 

7.900F*03 

8 . 5 9 36 - 05 

8. 7986*02 

1.0406*02 

B.000t*03 

8.417E-05 

8.9756*02 

1.0466*02 

8.2006*03 

8.068F-05 

9.3636*02 

1.0596*02 


6/AO 

1 

CP/R 

CV/R 

CAHHA 

6.2716-01 

1.000E*00 

3.5126*00 

2.5126*00 

1-3986*00 

8.7026-01 

1.0006*00 

3.89U*00 

2.8916*00 

1.3466*00 

1.0426*00 

1.0006*00 

4.4756*00 

3.4756*00 

1.2886*00 

1.18 76 *00 

1.0006*00 

4.9686*00 

3.9686*00 

1.2526*00 

1.3156*00 

1.0006*00 

5.3646*00 

4.3646*00 

1.2296*00 

1.4316*00 

1.0006*00 

5.6866*00 

4.6866*00 

1.2136*00 

1.5386*00 

1.0006*00 

5.9536*00 

4.9536*00 

1.2026*00 

1.6396*00 

1.0006*00 

6.1746*00 

5. ■’46*00 

1.1936*00 

1.7336*00 

1.0006*00 

6.3576*00 

5.35 76*00 

1.1676*00 

1.82)6*00 

1.0006*00 

6.5106*00 

5.5IOE*00 

1.1816*00 

1.9096*00 

1.0006*00 

6.6416*00 

5.6416*00 

1.1776*00 

1.9<.06*00 

1.0006*00 

6.7656*00 

4.7646*00 

1.1746*00 

2.0686*00 

1.0006*00 

6.9136*00 

5.9106*00 

1.1706*00 

2.1426*00 

1.0006*00 

7.1486*00 

4. 1386*00 

1.1646*00 

2.2106*00 

1.0016*00 

7.58 26*00 

6. 55*6*00 

1.1566*00 

2.27 36*00 

1.0026*00 

8.3916*00 

7.3236*00 

1.1456*00 

2.3316*00 

1.0056*00 

9.8176*00 

8.4706*00 

1.1306*00 

2.3896*00 

1.0116*00 

1.2166*01 

1.0876*01 

1.1156*00 

2.4536*00 

1.0216*00 

1.5766*01 

1.4206*01 

1.1026*00 

2.5266*00 

1.0386*00 

2.0896*01 

1.8896*01 

1.0936*00 

2.6136*00 

1.0«3E*00 

2.7716*01 

2.5006*01 

1.08 76*00 

2.7186*00 

1.1006*00 

3.6066*01 

3.2316*01 

1.0856*00 

2.8426*00 

1. 1516*00 

4.5386*01 

4.0226*01 

1.0846*00 

2.9866*00 

1.2166*00 

5.4706*01 

4.7856*01 

1.0866*00 

3.1506*00 

1.2966*00 

6.2906*01 

5.4296*01 

1.0696*00 

3.3316*00 

1.38 76*00 

4.9126*01 

5.89 36 *01 

1.0936*00 

3.5226*00 

1.4886*00 

7.2796*01 

4.1436*01 

1.0986*00 

3.7206*00 

1.5926*00 

7.3086*01 

6.1236*01 

1.1046*00 

3.9186*00 

1.6946*00 

6.8666*01 

5.7386*01 

1.1116*00 

4.1076*00 

1.7856*00 

5.9056+01 

4.94*6*01 

1.1206*00 

4.2836*00 

1.8586*00 

4.6216*01 

3.8816*01 

1.1326*00 

4.44 76*00 

1.9116*00 

3.3666*01 

2.8246*01 

1.1506*00 

4.6076*00 

1.9456*00 

2.36 76*01 

1.9836*01 

1.1756*00 

4.76 76*00 

1.96 76*00 

1.7286*01 

1.4086*01 

1.2086*00 

4.9276*00 

1.9806*00 

1.3186*01 

1.0486*01 

1.2466*00 

5.0816*00 

1.9876*00 

1.0756*01 

8.3246*00 

1. 2836*00 

5.2216*00 

1.9926*00 

9.3116*00 

7.0526*00 

1.3156*00 

5.3446*00 

1.5956*00 

8.4696*00 

4.3046*00 

1.3396*00 

5. *506*00 

1.99 76*00 

7.9746*00 

5.8696*00 

1.3566*00 

5,5436*00 

1.9986*00 

7.6926*00 

5.4226*00 

1.3676*00 

5.6236*00 

1.9996*00 

7.5516*00 

5.5016*00 

1.3726*00 

5.6916*00 

1.9996*00 

7.5256*00 

5.4836*00 

1.3716*00 

5.74 76*00 

2.0006*00 

7.6216*00 

5.5786*00 

1.36SE*00 

5.7866*00 

2.0006*00 

7.8876*00 

5.8306*00 

1.3526*00 

5.8036*00 

2.0016*00 

8.4186*00 

6.3266*00 

1.3306*00 

5.79 86*00 

2.0026*00 

9.3776*00 

7.2176*00 

1.2976*00 

5.7756*00 

2.0056*00 

1.102E*01 

8.7396*00 

1.25aE*00 

5.7466*00 

2.0086*00 

1.3746*01 

1.1246*01 

1.21 76*00 

5.7266*00 

2.0156*00 

l.S06E*01 

1.5196*01 

1.1816*00 

5.7286*00 

2.0256*00 

2.465£*01 

2.1156*01 

1.1526*00 

5.7566*00 

2.0426*00 

3.4216*01 

2.9476*01 

1.1316*00 

5.8126*00 

2.0676*00 

4.72 36*01 

4. 1046*01 

1.1186*00 

5.8966*00 

2. 1036*00 

6 . 36 86*01 

5.5096*01 

1.1096-00 

6.0086*00 

2.1526*00 

8.2606*01 

7.0756*01 

1.1046*00 

6.14toE*00 

2.2156*00 

1.0206*02 

8.4294*01 

1.1026*00 

6.3086*00 

2.2926*00 

1.1906*02 

9.9526*01 

1.1026*00 

6.4876 *00 

2.3306*00 

1.3076*02 

1.0846*02 

1.1026*00 

6.6776*00 

2.4746*00 

1.3506*02 

1.1156*02 

1.1046*00 

6.8706 *00 

2.5886*00 

1.3136*02 

1.0856*02 

1.1076*00 

7.0586*00 

2.6576*00 

1.2096*02 

1.00 36*02 

1.1116*00 

7.2386*00 

2.7356*00 

1.0636*02 

8.8706*01 

1.1166*00 

7.4076*00 

2.8026*00 

9.04 26*01 

7.5836*01 

1.1236*00 

7.5676*00 

2.8586*00 

7.5386*01 

6.3436*01 

1.1316*00 

7.7196*00 

2.9026*00 

4.2436*01 

5.2616*01 

1.1406*00 

7.8646*00 

2.9386*00 

5.2206*01 

4.3846*01 

1.1516*00 

8.0026*00 

2.9686*00 

4.44 76*01 

3.7216*01 

1.1626*00 

8.1336*00 

2.99 26*00 

3.8976*01 

3. 244! *01 

1.1736*00 

8.2556*00 

3.0l26*CO 

3.5316*01 

2.9246*01 

1.1836*00 

8.3656*00 

3.0306*00 

3.3126*01 

2.7316*01 

1.1906*00 

8.4636*00 

3.04 76 *00 

3.2066*01 

2.6376*01 

1.1946*00 

8.5516*00 

3.0646*00 

3.1906*01 

1.4216*01 

1.1956*00 

8.6326*00 

3.0806*00 

3.2436*01 

2.6656*01 

1.1946*00 

8.7076*00 

3.0976*00 

3. 3536*01 

2.7476*01 

1.1926*00 

8.7806*00 

1. 1146*00 

3.5066*01 

2.8876*01 

1.1896*00 

8.8526*00 

3.1326*00 

3.6966*01 

3.0476*01 

1.1866*00 

8.9256*00 

3. 1526*00 

3.9166*01 

3.2326*01 

1.1826*00 

9.0016*00 

?. 1736*00 

4.1606*01 

3.4366*01 

1.1796*00 

9.0796*00 

3.1966*00 

4.4256*01 

3.6566*01 

1.1756*00 

9.1606*00 

3. 2206*00 

4, 70 5 6*01 

3.8876*01 

1.1726*00 

9.2456*00 

3.24 76*00 

4.9996*01 

4. 1276*01 

1.1706*00 

9.4256*00 

3.3046*00 

5.6096*01 

4.6226*01 

1.1666*00 
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TAle I. * Continued. 


i 


T 

(iNO/SHO-O 

H/RTQ 

S/R 

A/AO 

1 

CP/R 

CV/R 

CAHHA t 

a.400E*03 

T.7Z.E-0S 

9. 797E*02 

1.0 79E*02 

9.6206*00 

3.370E+OC 

6.2286*01 

5.1176*01 

1.1626*00 


0.aOOk>O3 

r.386fc-05 

1.0286*03 

1.089E*02 

9.8296*00 

3.9926*00 

8.8396*01 

5.5966*01 

1.1606*00 


0*SOOk4-O3 

7.0S6E-05 

1.0806*03 

1.105E*02 

1.0056*01 

3.5216*00 

7.9136*01 

6.0996*01 

1.1596*00 

! 

9. OOOE »03 

6.73/E-05 

1.1366*03 

1.I23E*02 

1.0286*01 

3.6056*00 

7.9896*01 

6.9796*01 

1.1576*00 


9«2U0r 4-03 

&.430t-0$ 

1.196E*03 

1.191E*02 

1.0526*01 

3.6966*00 

8.5076*01 

6.9016*01 

1.1566*00 

^•^OOFe-03 

6.13!>t-05 

1.26lE*03 

1.16UE*02 

1.0766*01 

3.7916*00 

9.0736*01 

7.3936*01 

1.1556*00 


9.c03t403 

5.853E-05 

1.3296*03 

1.179E*02 

1.1016*01 

3.8916*00 

9.6976*01 

7.8316*01 

1.1596*00 


9.a00t*03 

S.382E-0S 

1.9036*03 

1.200E*02 

1.1276*01 

3.9976*00 

1.0906*02 

8.3816*01 

1.1526*00 

/ 

1.000E4^04 

5.3Z1B-05 

1.9826*03 

1.2Z2E*02 

1.1S3E+01 

9. lOOE *00 

1.1196*02 

8.9866*01 

1.1516*00 j 

5“ 

k 

1«020^434 

5.069E-0S 

1.567E*03 

1.2956*02 

1.1816*01 

9.2236*00 

1.2026*02 

9.6196*01 

1.1506*00 1 

1,04 Ob ^04 

..827E-OS 

1.6386*03 

1.2696*02 

1.2106*01 

9.3556*00 

1.2836*02 

1.0236*02 

1.1506*00 ] 


U360E>04 

4.S95E-05 

1.7556*03 

t.299E*02 

1.2916*01 

4.9886*00 

1.3556*02 

1.0766*02 

1.1506*00 

t \ 

i.oaot;^o4 

♦.375E-OS 

1.8556*03 

1.3206*02 

1.2726*01 

9.8276*00 

1.9086*02 

1.1196*02 

1.1516*00 


1.100b^04 

9.168E-0S 

l.960E*03 

1.3966*02 

1.3096*01 

9.7686*00 

1.9396*02 

1.1336*02 

1.1536*00 

\ 

1*120E^04 

3.976E-05 

2.0656*03 

1.3726*0. 

1.3376*01 

9.9096*00 

1.9296*02 

1.1286*02 

1.1556*00 ! 


U140E4C4 

3.800E-05 

2.1o9E*03 

1.3976*02 

1.3696*01 

5.0976*00 

1.392E+03 

1.0996*02 

1.1586*00 , 

1.1606404 

3.640E-05 

2.263E*03 

1.9216*02 

1.9016*01 

5.1776*00 

1.3296*02 

1.0976*02 

1.1626*00 i 

1.1606404 

3.«97E-05 

2.3626*03 

1.9926*02 

1.9336*01 

5.2986*00 

1.2336*02 

9.7696*01 

l.ls7E*00 

l.?006404 

3.369E-05 

2.9986*03 

1.96<E*02 

1.9636*01 

5.9076*00 

1.1256*02 

8.9366*01 

1.1736*00 i 

1.22 06 404 

3.256E-04 

2.527t*03 

1.9806*02 

1.9936*01 

3.5096*00 

1.0106*02 

8.0376*01 

1.1816*00 ' 

1.240c 404 

3.155E-05 

2.5966*03 

1.9956*02 

1.5226*01 

5.5876*00 

8.9576*01 

7.1316*01 

1.1896*00 i 

1.2606404 

3.066E-05 

2.658E*03 

1.5096*02 

1.5516*01 

5.6596*00 

7.8776*01 

6.2656*01 

1.1996*00 i 

1.2606404 

2.987E-05 

2.7126*03 

,5216*02 

1.5796*01 

5.7196*00 

6.8986*01 

5.9716*01 

1.2116*00 

1.300F404 

2.915E-05 

2.759E*!>3 

1.5316*02 

1.6076*01 

5. 7696*00 

6.0396*01 

9.7676*01 

1.2296*00 ! 


1.320F404 

2.851E-05 

2.801E*03 

1.5396*02 

1.6356*01 

5.8106*00 

5.3096*01 

9.1596*01 

1.2396*00 I 


1.3406 40^ 

2.792F-05 

2.837E*03 

1.5976*02 

1.6636*01 

5.8996*00 

9.6876*01 

3.6956*01 

1.2556*00 i 


1.3606404 

2.738E-05 

2.870E*03 

1.5536*02 

1.6906*01 

5.8716*00 

9.1776*01 

3.2186*01 

1.2726*00 j 

1.3606404 

2.688E-05 

2.3996*03 

1.5596*02 

1.7176*01 

5.8996*00 

3.7616*01 

2.8696*01 

1 . 2892*00 1 ; 

1,4001404 

2.691E-05 

2.925E*03 

1.5696*02 

1.7996*01 

5.91' *00 

3.9276*01 

2.5876*01 

1.3066*00 1. 

1,4206404 

2.597E-05 

2.999E*03 

1.5696*02 

1.7696*01 

5.9286*00 

3.1626*01 

2.3636*01 

1.3226*00 ! 

1,4406404 

2.555E-05 

2.971E+03 

1.5736*02 

1.7936*01 

5.9916*00 

2.9576*01 

2.1906*01 

1.3376*00 ! 

4 

1.4606 404 

2.516E-05 

2.992E*03 

1.5776*02 

1.8166*01 

5.9526*00 

2.8026*01 

2.0606*01 

1.3996*00 i 

1.4806404 

2.978E-05 

3.012E*03 

1.5816*02 

1.8356*01 

5.9616*00 

2.6936*01 

1.9696*01 

1.3586*00 S 

l,500t404 

2.492F-05 

3.032£*03 

1.5896*02 

1.8536*01 

5.9696*00 

2.6296*01 

1.9126*01 

1.3636*00 1 

A. 

1.520L4C4 

2.90 7F-05 

3.0516*03 

1 .5866*02 

1.8676*01 

5.9786*00 

2.5926*01 

1.8886*01 

1.3696*00 

1.5406404 

2.373E-05 

3.070E*03 

1.5916*02 

1.8796*01 

5.9836*00 

2.5956*01 

1.8956*01 

1.36 2 6*00 ; 

1.5606404 

2.390E-05 

3.089E*03 

1.5956*02 

1.8876*01 

5.9906*00 

2.8356*01 

1.9396*01 

1.3556*00 i 

1.5806404 

2.308E-05 

3.109E*03 

1.5986*02 

1.8936*01 

5.9966*00 

2.7126*01 

2.0056*01 

1,34$E400 


l.t006 404 

2.276E-03 

3.1296*03 

1.6016*02 

1.89 76 *01 

6.0036*00 

2.8276*01 

2.1106*01 

1.3326*00 i 

1*6206 ^04 

2. 295E-05 

3 . 150E + 03 

1.6056*02 

1.9006*01 

6.0116*00 

2.9896*01 

2.2516*01 

1.3176*00 i ~ 

1.6406404 

2.2I5E-05 

3.173E*03 

1.6096+02 

1.9016*01 

6.0196*00 

3.1856*01 

2.9316*01 

1.3016*00 

1.6606 404 

2.189E-05 

3.1976*03 

1.613E+02 

1.9026*01 

6.0296*00 

3.9396*01 

2.6526*01 

1.2856*00 j 

1.6306404 

2.159E-05 

3.22 36*03 

1.6176*02 

1.9036*01 

6.0906*00 

3.7336*01 

2.9176*01 

1.2686*00 i 

1.700E404 

2.129E-05 

3.232E*03 

1.6226*02 

1.9096*01 

6.0536*00 

9.0846*01 

3.2256*01 

1.2536*00 

1.7206 404 

2.095E-05 

3.283E*03 

..6276*02 

1.9076*01 

6.0686*00 

9.9876*01 

3.5786*01 

1.2396*00 

1.7406404 

2.069E-05 

3.317E*03 

1.6226*02 

1.9116*01 

6.0866*00 

9.9916*01 

3.9736*01 

1.2266*00 

1.7606404 

2.034E-C5 

3.3556*03 

1.6386*02 

1.9166*01 

6.1066*00 

5.9926*01 

9.9066*01 

1.2156*00 

1.780Ev04 

2.004E-05 

3.397E*03 

1.6956*02 

1.9236 *01 

6. 1296*00 

5.9816*01 

9.8696'iOl 

1.2056*00 

1,8006404 

1.973E-05 

3.993E*03 

1.6526*02 

1.9326*01 

6.1566*00 

6.5506*01 

5.3536*01 

1.1976*00 

1.82OF404 

1.992E-05 

3.*.93E*03 

1.6596*02 

1.9916*01 

6. 1866*00 

7.1396*01 

5.89 7 6*01 

1.1906*00 

1.64 06 404 

1.911E-05 

3.5986*03 

1.6676*02 

1.9536*01 

6.2186*00 

7.7196*01 

6.339C+0I 

1.1*36*00 

1.8&06 ^04 

1.879E-05 

3.o06E*03 

“>766*02 

1.9656*01 

6.2596*00 

8.2886*01 

6.6196*01 

1.1806*00 

1.6606404 

1.898E-05 

3.6696*03 

.. u85E*02 

1.9796*01 

6.2996*00 

8.8276*01 

7.2606*01 

1.1776*00 

1.9006404 

1.816E-05 

3. 7356*03 

1 .6956*02 

1.9996*01 

6.3356*00 

9.3216*01 

7.6676*01 

1.1796*00 

1.9206404 

1.785E-05 

3.B05E+C3 

1.7056*02 

2.0096*01 

6. 3796*00 

9.7626*01 

8.0286*01 

1.1716*00 

1.940F 404 

1.759E-05 

3.8786*03 

1.7156+02 

2.025E+01 

6.9256*00 

1.0196*02 

8.3*06*01 

1.1706*00 . 

1.1686*00 ' 


1,9606404 

1.723E-05 

3.9596*03 

1.7266*02 

2.U92E+01 

6.9736*00 

1.0976*02 

8.6096*01 


1.9606 404 

1.693E-05 

9.0316*03 

1.7366*02 

2.059E+01 

6.5226*00 

1.0796*02 

8.8^86*01 

1.1676*00 1 

2,OOOE«04 

1.663E-05 

9.111E*03 

1.7976*02 

2.077E + 01 

6.5716*00 

1.0976*02 

9. 0216*01 

1.1666*00 

2.0206 404 

1.639E-05 

9.1926*03 

1.7586*02 

2.0996*01 

6.6226*00 

1.1186*02 

9.1996*01 

1.1656*00 

2.04 06404 

1.406E-05 

9.2756*03 

1.7696*02 

2.111E+01 

6.8726*00 

1.1396*02 

9.3786*01 

1.1696*00 

2.0606404 

1.579E-05 

9.3596*03 

1.7816*02 

2. 1286*01 

6.7236*00 

1.1626*02 

9.5756*01 

1.1636*00 

2.0806404 

1.551E-04 

9-5956*03 

i .7926 *02 

2.1956*01 

6.7796*00 

1.1896*02 

9.807E+01 

1.1616*00 1 

2.1006404 

1.525E-05 

9.5336*03 

1.8096*02 

2. l62E*i 1 

6.8266*00 

1.2226*02 

1.0096*02 

1.1596*00 

2*1206404 

l.<99a-05 

9.6296*03 

1.8156*02 

2.1796*01 

6.8796*00 

1.262E+02 

1.0936*02 

1.1576*00 

2, 1406404 

l.97ie-05 

9. 7186*03 

1.8276*02 

2.1966*01 

6.9336*00 

1.3106*02 

1.0896*02 

1. .556*00 

2,1606404 

1.9.8E-04 

9.8166*03 

1.8906*02 

2.21*6 *01 

6.9896*00 

1.3676*02 

1.1336*02 

1.1536*00 

2«lB0b404 

1.923E-05 

9.9196*03 

1.8536*02 

2.230E*0< 

7.09 76*00 

1.9326*02 

1.1876*02 

1.1506*00 

2,2006404 

1.398E-05 

5.U26E*03 

1.8666*02 

2.2.76*01 

7. 1076*00 

1.5056*02 

1.2976*02 

1.1986*00 

- 

2*2206404 

1.379E-05 

5.1396*03 

1.8806*02 

2.2656*01 

7. 1706*00 

1.5826*02 

1.3116*02 

1.1966*00 

\ 

2.2406404 

I.399E-0! 

5.2586*03 

1.8956*02 

2.2896*01 

7.2356*00 

1.6636*02 

1.3776*02 

1.1956*00 

2*2602404 

1.329E-05 

5.3836*03 

J .9106*02 

2.3096*01 

7.3096*00 

1.7996*02 

1.9936*02 

1.1936*00 

2*2806404 

1. 300F*35 

5.6136*03 

1.9256*02 

2.3296*01 

7.3766*00 

1.8216*02 

1.1056*02 

1.1926*00 

2.3006404 

1.276E-05 

5.6996*03 

1.9926*02 

2.3966*01 

7.9506*00 

1.8936*02 

1.5626*02 

1.1916*00 

2*3201404 

1.252E-05 

5.7906*03 

1.9586*02 

2.3686*01 

7.5286*00 

1.95nE*02 

1.6106*02 

1.1916*00 

2*^406404 

1. 2286-05 

5.9356*03 

1.9756*02 

2.3906*01 

7.6076*00 

2.0036*02 

1.6986*02 

1.1916*00 

2.3606 404 

1.205C-05 

6.083E*03 

1.9936*02 

2.9196*01 

7.6876*00 

2.0376*02 

1.6796*32 

1.1916*00 

2*3606*04 

1. I82E-05 

6 . 2 3 36 * 03 

2.0106*02 

2.9376*01 

7.7696*00 

2.0556*02 

1.6866*02 

1.1926*00 

2*4006404 

1.160E-OJ 

6.3896*03 

2.0276*02 

2.9616*01 

7.8506*00 

2.0596*02 

1.9856*02 

:. 1936*00 

2.420F404 

1. I39E-05 

6.5336*03 

2.09«E*02 

2.9866*01 

7.9316*00 

2.0366*02 

1.6696*02 

1.1956*00 

2*4406404 

l.U9E-)5 

6.6816*03 

2.0616*02 

2.5116*01 

8.0106*00 

2.0016*02 

1.6906*02 

1.1966*00 

2.4606404 

U099E-05 

6.826E*03 

2.0776*02 

2.5356*01 

8.0676*00 

1.9516*02 

1.5936*02 

1.1986*00 

^•4806404 

1.080E-06 

6.9676*03 

2.0926*02 

2.5606*01 

8.162E+00 

1.8876*02 

1.5956*02 

1.1516*00 

1 

2.50064C4 

1.062E-05 

7.1026*03 

2.1076*02 

2.5856*01 

8.2336*00 

1.8116*02 

1.9696*02 

1.154E400 
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Table I. ' Continued 





P/PO • 9 

1 

rho/kho-o 

H/RTO 

S/R 

1.0006*02 

2.459E-02 

-1.7186*02 

2.623E*01 

2.0006*02 

1.230E-02 

-1.7056*02 

2.87SE*01 

3.0006*02 

S.198E-03 

-1.6 906*02 

3.044E*Ot 

4.0006*02 

6.1496-03 

-1.6726*02 

3.1806*01 

5.0006*02 

4.9196-03 

-1.6536*02 

3.295E*01 

6.0006*02 

4.0096-03 

-1.6336*02 

3.3966*01 

7.0006 *02 

3.5136-03 

-1.6126*02 

3.485E*01 

8.0006*02 

, 3.0746-03 

-1.5906*02 

3.566E*01 

9.0006*02 

2.7 3 36-03 

-1.567: *02 

3.6406*01 

1.0006*03 

2.4596-03 

-1.5436*02 

3.7086*01 

1.1006*03 

2.2366-03 

-1.5196*02 

3.7716*01 

1.2006*03 

2.0496-03 

-1.4946*02 

3.8296*01 

1.3006*03 

1.8926-03 

-1.4696*02 

3.8846*01 

1.4006*03 

1.7566-03 

-1.4446*02 

3.9366*01 

1.5006 *03 

1,6386-03 

-1.4176*02 

3.9866*01 

1.6006*03 

).i34c-03 

-1.3636*02 

4.0376*01 

1.7006*0? 

1.439E-03 

-1.3556*02 

4.0916*01 

1.8006*03 

1.3526-03 

-1.3166*02 

4.1536*01 

1.9006*03 

1. .696-03 

-1.2 6 66 * 02 

4.2266*01 

2.0006*03 

1. 1876-03 

-1.2016*02 

4.3176*01 

2.1006*03 

1.1046-03 

-1.1156*02 

4.4326*01 

2.2006*03 

1.0206-03 

-1.0026*02 

4.5766*01 

2.3006*03 

9.3346-04 

-8.:67t*01 

4,7516*01 

2.4006*03 

8.4766-04 

-6.7816*01 

4.9596*01 

2.5006 *03 

7.6486-04 

-4.6746*01 

5.1946*01 

2.6006*03 

6.8766-04 

-2.5006*01 

5.4486*01 

2.7006*03 

6.1806 -04 

2.5386*00 

5.7126*01 

2.8006*03 

5.5716-04 

2.9166*01 

5.9766*01 

2.9006*03 

5.0536-04 

5.5226*01 

6.2256*01 

3.0006*03 

4.6296-04 

7.9OtE*0l 

6.4466*01 

3.1006*03 

4.2966-04 

9.8 966*01 

6.6256*01 

3.2006*03 

4.0406-04 

1.1426*02 

6.7576*01 

3.3006 *03 

3.8436-04 

1.2536*02 

6.8506*01 

3.4006*03 

3.685E-04 

1.3326*02 

6.9156*01 

3.5006*03 

3. 5546-04 

1.3906*02 

6.9616*01 

3.6006*03 

3.4416-04 

1.4366*02 

6.9966*01 

1.7006*03 

3.3396-04 

1.4736*02 

7.0246*01 

3.8006*03 

3.2466-04 

1.5076*02 

7.0486*01 

3.9006*03 

3.1596-04 

1.5376*02 

7.0706*01 

4.0006*03 

3.0786-04 

1.5666*02 

7.0906*01 

4.1006*03 

3.0026-04 

1.5946*02 

7.1096*01 

4.2006*03 

2.9306-04 

1.6226*02 

7-1276*01 

4.3006*03 

2.8616-04 

1.6506*02 

7.1456*01 

4.4006 *03 

2.7956-04 

1.6786*02 

7.1636*01 

4.5006*03 

2.7326-04 

1.7076*02 

T. 1816*01 

4.6006*03 

2.6716-04 

1.7396*02 

7.2006*01 

4.7006*03 

2.6116-04 

1.7756*02 

7.2216*01 

4.8006*03 

2.5526-04 

1.8186*02 

7.2466*01 

4.9006*03 

2.*9:c-04 

1.8 7 26 * 02 

7.2766*01 

5.0006*03 

2.4326-04 

1,9446*02 

7.3166*01 

5.1006 *03 

2.3676-04 

2.04 36*02 

7.3696*01 

5.2006*03 

2.2966-04 

2.1796*02 

7.4416*01 

5 . 30 06 * 03 

2.2186-04 

2.3656*02 

7.5386*01 

5.4006*03 

2.1306 - 04 

2.ol36*02 

7.6656*01 

5.6006*03 

' .0356-0* 

2.9306*02 

7.8246*01 

5.6006*03 

..9356-04 

3.3156*02 

8.0136*01 

5,7006*03 

1.8326-04 

3.7586*02 

8.2276*01 

5.6006*03 

1.7336-04 

4.2356*02 

8.4546* 01 

5.9006*03 

1.5416-04 

4.7246*02 

8.6626*01 

6.0006*03 

1.5596-04 

5.1946*02 

8.8986*01 

£. I00t*03 

1.4876-0* 

5.5236*02 

9.0916*01 

6.2006*03 

1.4266-04 

5.9996*02 

9.2586*01 

4.2 006 * 03 

1. 3756-04 

6.3186*02 

9.39* *01 

6.4006*03 

1.3316-04 

6.5846*02 

9.5- .*01 

6.5 006 *03 

1.2936-04 

6.3056*02 

9.> /56*01 

6.6006*03 

1.2606-04 

6.9926*02 

9.i> 846*01 

6.7006*03 

1.2316-04 

7.1516*02 

9.7496*01 

6.8006*03 

1.204C-O4 

7.2916*02 

9.8066 *01 

6.9006*03 

1.1796-04 

7.4196*02 

9.857t*0l 

7.0006*03 

1.1566-04 

7.5396*02 

9.9046*01 

7.1006*03 

1.1336-04 

7.6566*0* 

9.9496*01 

7.2006 *03 

1.1126-04 

7.7726*02 

9.9946*01 

7.3006*03 

1.0916-04 

7.8916*02 

1. <3 046 *02 

7.4006*03 

1.0706-04 

8,0136*02 

1.3086*02 

7.5006*03 

1,0506-04 

8.1416*02 

I.*'- *02 

7.6006*03 

1.0306-04 

8.2766*02 

1. .*02 

7. 7 0 06 * 03 

1.0106-04 

8.41»E*02 

1.0236*02 

7.8006*03 

9.9006-05 

8.5706*02 

1.0286*02 

7.90 06 *03 

9.7036-05 

8.7316*02 

1.0346*02 

8.0006*03 

9.5086-05 

8.9026*02 

1.0406*02 

8.2006*03 

9.1206-05 

9.2766*02 

1.0526*02 


2 

CP/« 

CV/R 

GANN* 

1.0006*00 

3.5126*00 

2.5126*00 

1.3986*00 

1.0006*00 

3.8916*00 

:. 6916*00 

1.3466*00 

1.0006*00 

••.4736*00 

3.4756*00 

1.2886*00 

1.0006*00 

4.9686*00 

3.9686*00 

1.2526*00 

1.0006*00 

5.3446*00 

4.3646*00 

1.2296*00 

1.0006*00 

5.6866*00 

*. w 86£*00 

1.2136*00 

1.0006*00 

5.9536*00 

4.9536*00 

1.2026*00 

1.0006*00 

6.1746*00 

5.1746*00 

1.1936*00 

1.0006*00 

6.3576*00 

5.3576*00 

1.1876*00 

1.0006*00 

6.51o6*00 

5.5106*00 

1.1816*00 

1.0006*00 

6.6416*00 

5.6416*00 

1.1776*00 

1.0006*00 

6.7646*00 

5.76 36*00 

1.1746*00 

1.0006*00 

6.9106*00 

3.9076*00’ 

1.1706*00 

1.0006*00 

7.1396*00 

6. 1296*00 

1.1656*00 

1.0016*00 

7.5596*00 

6.3326*00 

1.1576*00 

1.0026*00 

8.3386*00 

7.2736*00 

1. 1466*00 

'..0056*00 

9.7116*00 

8.5706*00 

1.1316*00 

1,01 16*00 

1.14/6*01 

1,0696*01 

1.1166*00 

1.0206*00 

1.5436*01 

1.3906*01 

1.1036*00 

1.0386*00 

2.0386*01 

1.8426*01 

1.0946*00 

1.0616*00 

2.6976*01 

2.4346*01 

1.0886*00 

1.0976*00 

3.5066*01 

3.1436*01 

1.085^*00 

1.1466*00 

4.4166*01 

3.9176*01 

1.085E*''0 

1,2096*00 

5.3346*01 

4.6706*01 

l.086E<00 

1. 2866*00 

6.1516*01 

5.3156*01 

1.0896*00 

1.3766*00 

6.7836*01 

5./«96*01 

1.0936*00 

1.4746*00 

7.1756*0t 

6.0396*01 

1.0986*00 

1.5776*00 

7.2546*01 

6.0806*01 

1.1036*00 

1.6786*00 

6.8986*01 

5.7626*01 

1.1106*00 

1.7716*00 

6.0356*01 

5.0<.76*01 

1.1196*00 

1.8476*00 

4.8116*01 

4.0366*01 

1.1306*00 

1.4026*00 

3.5566*01 

2.9826*01 

1.14/6*00 

1.9396*00 

2.5386*01 

2.1126*01 

1.1716*00 

1.9636*00 

1.8326*01 

1.4996*01 

1.2026*00 

1.9776*00 

1.3866*01 

1.1076*01 

1.2386*00 

1.9866*00 

1.1176*01 

8.6996*00 

1.2756*00 

1.9916*00 

9.578‘'*00 

7.2886*00 

1.3096*00 

1.9946*00 

8.6366*00 

6.4536*00 

l.i>46*00 

1.9966*00 

8.0806*00 

5.9626*00 

1.3536*00 

1.9976*00 

7.7576*00 

5.6796*00 

1.3646*00 

1.9986*00 

7. 5886 •'00 

5.5326*00 

1.3706*00 

1.9996*00 

7.53 76*00 

5.4936*00 

1.3716*00 

1.9996*00 

7.6056*00 

5.5626*00 

1.3676*00 

2.0006*00 

T.831e*00 

5.7/66*00 

1.35 5 6* 00 

2.0016*00 

8.2966*00 

6.2116*00 

1.3356*00 

2.0026*00 

9.1456*00 

7.0O16*>)0 

1.3056*00 

2.0046*00 

1.0616*01 

8.3566*00 

1.2676*00 

2.00 76*00 

1.3036*'-': 

1.0596*01 

1.2266*00 

2.0136*00 

1.6906*01 

• .41 36*01 

1.1896*00 

2.0236*00 

2.2846*01 

1.9516*01 

1.1586*00 

2.0376*00 

3.I52£>01 

2.7276*01 

1.1366*00 

2. U£ 06*00 

4.3496*01 

3.7806*01 

1.1216*00 

2.0936*00 

5.8886*01 

5.0996*01 

1.1116*00 

2.1386*00 

7.u98E*01 

6.0096*01 

1.1066*00 

2.1976*00 

9.6116*01 

8.1366*01 

1.1036*00 

2.2706*00 

1.1376*02 

9.5356*01 

1.1026*00 

2.3556*00 

1.2096*02 

1.0546*02 

1.1036*00 

2.4466*00 

1.3336*02 

I. 1026*02 

1.1046*00 

2.5406*00 

1.3206*02 

1.0896*02 

1.10 76*00 

2.6306*00 

1.2366*02 

1.0236*02 

1.1106*00 

2.7116*00 

1.1036*02 

9.1806*01 

1.1156*00 

2.7816*00 

9.4876*01 

7.9396*01 

1.1216*00 

2.8406*00 

7.9666*01 

6.0936 *01 

1.1286*00 

2.8886*00 

6.6216*01 

5.5726*01 

1.1376*00 

2.9266*00 

5.3216*01 

4.0406*01 

1. 1486*00 

2.9576*00 

4.6746*01 

3.9156*01 

1.1596*00 

2.9836*00 

4.0586*01 

3.3826*01 

1.1706*00 

3.0056*00 

3.6356*01 

3.0136*01 

1.1806*00 

3.0 2 56 *00 

3.3666*01 

2.7786*01 

1.1886*00 

3.0416*00 

3.2216*01 

2.6496*01 

1.1936*00 

3.0576*00 

3. 1716*01 

2.6046*01 

1.1966*00 

3.0736*00 

3.1966*01 

2.6246*01 

1.1966*00 

3.0896*00 

3.2816*01 

2.6956*01 

1.1946*00 

3.1066*00 

3.4136*01 

2.8066*01 

1.1926*00 

3. 1246*00 

3.5846*01 

2.9506*01 

1.1886*00 

3. 1436 * 00 

3.7866*01 

3.1206*01 

1.1856*00 

3.1636*00 

4.0156*01 

3.3126*01 

1.1816*00 

3.1856*00 

4.2656*01 

3.5206*01 

1.1786*00 

3.2086*00 

4.5326*01 

3.7416*01 

1.1756*00 

3.2336*00 

4.ai46*o: 

3.9726*01 

1.1726*00 

3. 2896*00 

5.401.6*01 

4.4536*01 

1.1686*00 


.OQE'O} 


A/«U 

A. 2tlE-01 

B. ton-oi 
1.042E«00 
l.iSTE^OO 
t.31SE*00 
1.431EOO 
l.33SE*00 
1.639E»00 

1. T33E«00 
1.823C»00 
1.409c *00 
1.990E*00 
2.068E*00 
2.192E*00 
2.210£*00 
2.273E<00 
2.332E*00 
2.i90E*00 
2.4$3£*00 
2. 52SE*00 
2.611E*00 
2.714fc»00 

2. a35E*00 
2.9T8t*00 
3.139E*00 
3.3X6E*00 
3.506E*00 
3.7028*00 
3.899E*O0 
4.089E*00 
4.268E*00 
4.432E*00 
4.591E*00 
4.730E*00 
4.«04E*00 
S.064E*00 
S.207E*00 
S.333E*00 
3.442E*00 
S.S37E*00 
5.620E*00 
5.691E*00 
5.7496*00 
5.79U*00 
5.814E*00 
5.813E*00 
5.793E*00 
5.7«5E*00 
5.74 36*00 
5.7406*00 
5.7b2E*00 
5.8116*00 
5.8886*00 
5.9936*00 
6.1236 *00 
6.2786*00 
£.4526*00 
6.6396*00 
6.8316*00 
/. 02 06 *00 
7.2026*00 
7.37*6*00 
'.5366*00 
7.6906 *00 

7.8 3 76 *00 
7.9776*00 
8.1116*00 
8.2356*00 
8.3506*00 
8.45 26 * 00 
8.5446*00 
8.5286*00 
8.705E*00 
8.7786*00 

8.8 5 06 *00 
8.92 36 *00 
8.9976*00 
9.0736*00 
9.1526*00 
9.2356*00 
9.4116*00 
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Table I.- Continued. 


T 

(!HO/RHn -0 

H/RTO 

s/s 

A/AO 

* 

CS/K 

CV*R 

OAHMA 

0 ^OGc^OB 

S.737F-05 

9.694F*02 

1.066E702 

9.6018*00 

3.351E^0C 

6.0136*01 

4.94lfc^0i 

U 164E^00 

8. boot »03 

a.360E-O3 

1.016E^03 

1.081i:902 

9.8056*00 

3»421E^00 

6.6198*0) 

3*417k^0i 

l*l62EfOO 

0«aooF^oi 

T.'J'JiE-OS 

l.066E^03 

1.U978902 

1.0026*01 

3.497k ♦OO 

7.1996*01 

3.071E»O1 

1* IbOE^OO 

9,000C^P3 

7.63^E-05 

l.l2lfc^C? 

1.1198*02 

1.0256*01 

3«b79E400 

7.7966*01 

b.30lE^01 

' 39E^00 

9.200b»0) 

7. 790E-06 

l.lSOE^Oi 

1.1318*02 

1.0966*01 

3«667e^00 

8.2856*01 

6. 7aiOE^OL 

1.15’E^OO 

9.4»00e^'03 

6.9?9F'05 

l.262F^03 

1.1508*02 

1.0726*01 

3«7t»OEiOC 

8.8368*01 

7. 150F401 

U156E^00 

9.6D0f«03 

6.691E-05 

U309Et03 

1.1696*02 

1.0976*01 

i*C37E«00 

9.9336*01 

7.bl3E401 

UlSSE^OO 

9.900E^03 

6.337F-05 

1.381E4>0i 

1.1896*02 

1.1226*01 

3.961E40U 

1.0106*02 

IBbEfOi 

Ui54,.H00 

l.OOftE^O^ 

4.093E-05 

1.Vi37E^03 

1.2106*02 

1.1996*01 

4.070E ^CQ 

1.0856*02 

8.713E401 

1.1S2E^OO 

i.02oeto^ 

5.761E-05 

1*540E^03 

1.2336*02 

1.1766*01 

4* IttfeE^UO 

1.1656*02 

9*3^7E401 

lel51E40U 

l.040b^04 

5.188F-0S 

I«b28r40} 

1.2566*02 

1.6096 *01 

4.309E400 

1.2968*02 

9,9j4E^0I 

i.l5lE4U0 

l«060bt0t 

5. 227E-05 

1.722E^03 

1.2806*0> 

1.2396*01 

4.439E400 

1.3206*02 

1 •O40E4Q2 

i.lblEtOO 

uoaob^o^ 

9.979E-05 

1.021E^03 

1.306t'“2 

1.2656*01 

4*574E^00 

1.3796*02 

• .09).£402 

i*l32EtO0 

1.100Et04 

<(.799E-03 

l.923F*03 

1.3316*02 

1.2976*01 

4.713E*30 

1.915E*"2 

1. U7k^02 

1* 133k^OU 

1.120E^O*t 

9.525F-05 

2.027F4-02 

1.3576*02 

1.3296*01 

4.ad3crC0 

1.9226*02 

U121E«02 

U lb3£^00 

UU0fe*04 

9.323F-05 

2.13ie»03 

1.3826*02 

1.3616*01 

4.99U400 

1.3966*02 

I. 102E402 

1. 150E^OO 

1.160c ♦O h 

9.139E-0F 

2*231b^U3 

1.9066*02 

1.3936*01 

5.123E>00 

1.3936*02 

l«0i.0Et02 

UlbUtOO 

i.iaoeto^t 

3.9731-08 

2.32/c^03 

1.9286*02 

1.9256*01 

^•247k400 

1.2626*02 

9.906k^Ol 

1. ItbE^OO 

1.200E^0^ 

3.829F-05 

2.<*16E^03 

1.9996*02 

1.9568*01 

5«3tOE^OO 

1 . 1638*02 

9.220Et01 

!• 172E^00 

l.220E^O-* 

3.692E-05 

2.497E^03 

1.9676*02 

1.9866*01 

5.461E^00 

1.0536*02 

i«3b4E401 

1. 170E*OO 

1.2^01 ♦O^ 

3.579E-05 

2.370b4>03 

1.9836*02 

1.5156*01 

5«5A9Et00 

9,9036*01 

/•478E401 

1. IdbE-^UO 

1.260t«0<» 

3.>i70F-05 

2.635E^U3 

1.9976*02 

1.5998*01 

5«623E^00 

8.3196*01 

u«6I0E^0l 

I* I96E^00 

U20Otm 

3.37 7F-05 

2.S92E^03 

1.5106*02 

1.5726*01 

5.69CE^00 

7.3086*01 

3. 7s9ct0l 

U2ObE^00 

1.300b ♦0‘e 

3. 299E-05 

2.742F^03 

1.5206*02 

l.bU0E*01 

5*744Et00 

6.9106*01 

b«O60E^OI 

I.219£^U0 

1.320F^0^ 

3.219F-08 

2.786L+02 

1.5296*02 

'.6286*01 

f'.789E^00 

5.6316*C 

4*427k^01 

l9233E^00 

l.340E^0^ 

3.150E-08 

2.P25E^03 

1.5376*02 

1.6556*01 

5«626E^00 

9.9706*0. 

3-879E^01 

1.240E^OO 

1.360b ♦OV 

3.08^1-05 

2.059F>O3 

1.5996*02 

1.6836*01 

5H057fcfOO 

9.9186*01 

3.41dc^01 

1.264£^00 

l.380f ^04 

3.030F-05 

2.6 )0P^U2 

1.5506*02 

1. 7106*01 

5.002k>OO 

3.9696*01 

3.O30k^Ol 

1.261E^00 

l.^OOi-fOn 

2.976E-05 

2.‘4'7F*02 

1.5566*02 

1.7376*01 

5*9n2£^00 

3.5956*01 

2.727E^01 

l.298E^00 

L.420{:40^ 

2.9268-05 

2.942t^03 

1.5616*02 

1.7c3E*01 

3«9i9E^OO 

5.3006*01 

2.479EH01 

i.3l4£>00 

1.640E»0<r 

2.878E-05 

2.966F^03 

1.5656*02 

1.7876*01 

5.9i4E400 

3.0686*01 

2*^03E^J1 

1.32Sk^00 

l.4»60t«0V 

2.833E-05 

2.9,T0i;f03 

1.5696*02 

1.8106*01 

5.945E^0C 

2.8906*01 

2. 133E^i)l 

;.342b^00 

1.^60' ♦OA^ 

2.790E-05 

3.OO0F^O3 

1.5736*02 

1.8316*01 

5.955E+00 

2.7586*01 

2*023Et01 

1.352E^OO 

l.EOOEvO^ 

2.799E-05 

3.O20EtO3 

1.577E*02 

1.8506*01 

5.964Et00 

2.6696*01 

U949E^0i 

U359b^00 

l.52OE^0^ 

2 709E-03 

3,047£:^03 

1.5806*02 

1.8658*01 

5. 972E400 

2.6186*01 

l.909E^01 

3b3E>00 

l.5<rOEfO<» 

2.671E-05 

3.066e-^03 

1.5896*02 

1.8786*01 

5.979E^00 

2.6038*01 

i*b99EtOL 

U3b2E^OO 

1. 5oOt ♦O^ 

2.63-.E-05 

3.O06c>O3 

1.5876*02 

1. 3896*01 

3*V0oE^OO 

2.6238*01 

I.9^1E^01 

i.3^0£4>OO 

i.5eob^o^ 

2.598E-03 

3.l05t>03 

1.5906*02 

1 .8968*01 

S«V92E^OO 

2.6796*01 

l.v74Etai 

l.3bG£4-00 

1.600E40t 

2.562E-05 

3.123E^03 

1.5996*02 

1.9016*01 

5-999E40C 

2. 7736*01 

^•ObOktOI 

1.339E^00 

1.620E«>06 

2.528E-05 

3.146E^03 

1.5976*02 

1.9096*01 

6«006E^00 

2.9056*01 

2. IdOk.Oi 

l«325b^OO 

l,?.40L ♦Oh 

2.<.93'^-U5 

3.l6d6^03 

1.6016*02 

1.9066 *01 

6«014E^00 

3.06 0 6*0i 

2* 336E^Ol 

1.310E^00 

1.6601 ♦O^ 

2.9608-05 

3. 19lfc>03 

1.6056*02 

1.9078*01 

6.023.' ♦OO 

3.3006*01 

2«322t^Ul 

i.2946»00 

1.680E^0^ 

2.9268-05 

3.216E^03 

1.6096*02 

1.9096*01 

e.034E^J0 

3.5676*01 

2.7b9EfOi 

l*2776^00 

l.TOOF^O^ 

2.393E-05 

3*243E^03 

1.6’36*02 

1.9106*01 

6*046t^00 

3.6896*01 

3*O40F^Ol 

1.262E400 

1.720e^04i 

2.360E-05 

3. 27 3E^03 

1.6186*02 

1.9126*01 

6.G6OE^00 

9,2526*01 

3.3/lE^Oi 

U24 7E^00 

l.KOE^O<» 

2.3268-05 

3.306E^03 

1.6236*02 

1.9156*01 

b.076E^rO 

9.6713*01 

3.736t^01 

l.234E^00 

1.760£t0<» 

2.293F-05 

3.341E^03 

1.6296*02 

1.9206*01 

6.C95E^OO 

5.137c*01 

4. t40b^01 

1.222E^OO 

].780F^a^ 

2.259E-05 

3.3BIE^03 

1.6356*02 

1.9268*01 

6. UbE^UO 

5.6966*01 

4,b70E^Ol 

1.211E^C0 

i.aooE^o^ 

2.225F-05 

3.<»24e^03 

1.6916*02 

1.9398*01 

6. UOE^OO 

6. 18dc*01 

5.042fct0l 

l«202E^00 

l.d?OE^O<» 

2.191E-05 

3.h72E^03 

1 .6996*02 

1.9928*01 

6. 160E^OO 

6.7596*01 

b.b23E^0i 

U195E^00 

1.840E+0« 

2.156E-05 

3.523E^03 

1.656E*02 

1.9538*01 

6. 199E4C0 

7.3306*01 

b.OOdE^Ol 

1.109£^OO 

1.660E«04 

2.122E-05 

3.579E>03 

1.6656*02 

l.9c56*0l 

6. 232E^00 

7.9006*01 

b.40b:^Ol 

1. 184E^00 

1.6B0E^0^ 

2.087E-05 

3.6396^03 

1.6736*02 

i.9ret*oi 

6.269E^OO 

8.950E’01 

6.943E^01 

U179E*00 

l.900Et04 

2.0528-05 

3.703E403 

1.6836*02 

1.9928*01 

6.309E^00 

8.9666*01 

7. 3b9ct01 

1. I76E^00 

1.920fc^04 

2.01 78-06 

3.7TOE403 

1.6926*02 

2.0068*01 

b-351t^00 

9.9356*01 

7.755t^Ol 

U I74fc^00 

1.960F ♦O^ 

1.982E-05 

3.04*t:^O3 

1.7026*02 

2.0228*01 

6. 39bE^OO 

9.8516*01 

8«095Ef0l 

i.mi*oo 

1.960: ^09 

1.998E-05 

3.914E ♦Oi 

1.7126*02 

2,0396 *01 

6.4«*2e»00 

1.0216*02 

tf.3tt9k^01 

1. WUb^UO 

l.980E^0v 

1.919E-05 

3.996F^03 

1.7236*02 

2.0556*01 

6.490E^00 

1.0528*02 

0«64Ofc^Ol 

1. l69E^-00 

2.000E^06 

1.8C1E-05 

4.O60fe.^O: 

1. 7398*02 

2.072t*01 

6. 538E^00 

1.0768*02 

0*055E^O1 

i. lo. ^ ♦OO 

2.l)20e *0(* 

l.S9dF-05 

4. 1496 ♦OS 

1.7958*02 

2.0906 *01 

6. 3eaE^0'1 

1.1016*02 

9.047E^01 

i.l67.^00 

i.ovoeto^ 

1.816E-05 

4.229E^O* 

1.7558*02 

2,1076*01 

6.638k^0C 

1.1236*02 

9.229k^01 

1. ibbE^OJ 

2,060E>04 

1.7B5E-0' 

4.3l2t^03 

1,7678*02 

2. 1296*01 

6.b08£^Ug 

1.1956*02 

9,4l9Et0l 

U164E^OO 

2.080E^06 

1.7558-05 

H.397t^03 

1.7788*0’ 

2.1916*01 

6.739EfC0 

1.1)06*02 

9.63IE^Ui 

l.I63k^OO 

2.100E^06 

1.725E-05 

4.H0HC6O3 

1 .7896*02 

2.1586*01 

6. 79lE^tiO 

1. ' .96*02 

9«002E4Ot 

1. IblE^OO 

2.U0E^0^ 

1.69 58-05 

4.i»Mt^03 

1.6016*02 

2.1756*01 

6.043EiOO 

'. 2.196*02 

l.0l9Ef02 

1. l^9b^00 

^.160E^04 

1.5678-05 

4.663E^02 

1.8126*02 

2.1928*01 

6.e96E^00 

1. 2771*02 

i.0^5E<^2 

1*1S7£^UU 

2. 160E^0h 

1.638E-05 

4. 760e^0? 

i. 6296*02 

2.2386*01 

b.930E«UU 

1.3276*02 

UO90k^O2 

i.i:>bE^OO 

2.180E^0A 

1.6108-05 

4.059E^O3 

1.6376*02 

2,2256*01 

7.0O7E^O0 

1.386c<02 

I.147E^02 

1* l3iE >00 

2.200E^04 

1.582F-05 

4.9b3F^03 

1 .8506*02 

2.2936*01 

7.065E^00 

1.9526*02 

U203EfQ2 

i.lSOE^Oo 

2.220EnH 

I .5558-05 

5.072E^03 

1.6636*02 

2.260E *01 

7. I2bE^00 

1.5tS6*02 

1.263E^02 

!• 140E^OO 

2.260F ^06 

1.5278-05 

i>. i06E^O3 

l.»776*02 

2.2f9E*01 

7. 109E^OO 

1.6028*02 

1 • )26E^02 

1. 146E^00 

2.260t*04 

1.500E-05 

5. SOTELO? 

1.8928*02 

2.2986*01 

7.255E^0C 

1.8806*02 

1. 390£>08: 

l.l4bk^00 

2.20OF^O^ 

1.973E-05 

3.432c ♦OS 

1.9076*02 

2.318E*01 

7.3256^00 

1 . 7588*02 

1.433b^02 

1. lH4b^00 

2.300E*0«e 

1 .996E-05 

5.t64c^03 

1.9236*02 

2.3388*01 

7.297£^aO 

1.8326*02 

Utl2E^02 

1. 14.»k^00 

2. 3206»06 

1.91 9f -05 

3.701F^0? 

I .9396*02 

2.3606*01 

7.472E40C 

1.8996*02 

1 « 3b4k ^02 

1. I42t^00 

Z.i60E^0<» 

1. 392F-05 

5.042fc>O3 

1 .9566*02 

2.3826*01 

7.549kt00 

1.9556*02 

1 . &J0t^O2 

i. 142E^OO 

2. 360E^04 

1. 366--05 

5.987t^03 

1.9726*02 

2,9056*01 

7.620C^OC 

8.9988*02 

l.b42E^02 

1. 142E^OO 

2. 380F f06 

1. 391E-05 

6.134F^03 

1.9896*02 

2.9386*01 

7. 708E^00 

2.02 76*02 

UO63E402 

1. 143E^00 

2.^00E^04 

1.31oE-J5 

6.283t^o3 

2.006E*02 

2.9526*01 

7. 789E^OO 

2.03 3E*02 

1 • 6 7 1 E ^02 

1. ]43E^0u 

2.620E+06 

I. 2928-05 

b.432F^03 

2.0238*02 

2.9766*01 

7.069k ♦OO 

2.0396*09 

i • bbbk *0k 

1. l44fc^0O 

2.440e»06 

1.268E-05 

6.680k ♦OB 

2.090F*02 

2.5006*01 

7.949E^00 

2.0126*02 

1 .t47c*U2 

1. 146k«00 

2.660E^06 

1.296E-05 

6.726t^03 

2.0568*02 

2.5256*01 

0.02 7E^0C 

1.9736*02 

i.bl9l ^02 

1. 14ttc^C0 

2.660Ef04 

1. 229E-05 

6*069f-^O3 

2.0728*02 

2.550E*Jl 

a. 102E*0C 

1.9216*02 

l.b72r*02 

i . IbOk ♦OO 

2.500E^04 

1.2038-05 

7.007fc^03 

2.0878*02 

2.5796*01 

0. I 79E^0C 

1.8556*02 

1.1U0E^O2 

1. I52k^00 
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Table I.- Continued. 


p/po • i.ooe-02 


T 

RHU/RMQ-O 

H/RTO 

S7R 

A/AO 

Z 

CP/R 

CV/R 

GAMHA 

1.000E«^02 

2. 733c -02 

-1.7I8E«02 

2.612E»01 

6.2TIE-01 

l.OOOE+00 

3.512E«00 

2.512E+00 

1.3986*00 

2.000t ^02 

1.364E-02 

-l.705E»02 

2.8ME401 

a«702E-01 

i.OUOE^OO 

3.89|E^00 

2.89IEOO 

1.3466*00 

2.000t«02 

o.iooe-03 

-1.69at«^02 

3.033E«0l 

1*042€^00 

i.OOOE^OO 

4.475E>00 

3*475E^aO 

1.2886*00 

^.000e>02 

6.832E-03 

-l.672E»02 

3.169E*0i 

l*187t»00 

UOOOEOO 

4.968E400 

3«968E^00 

1.2526*00 

5.0006 >02 

5.^656-03 

-1.653E»02 

3.284E*0l 

1*31SE^00 

UUOOE^OO 

5.364E400 

4«364E^00 

1.2296*00 

o.oooe^o2 

♦ .555E-03 

•l«o33E>02 

3.3856*01 

1.431E*00 

l.OOOEOO 

5.666E^00 

4.686E400 

1.2136*00 

/.oooe^o2 

3.'»0*P -03 

-l.tl2E^Q2 

3.4756*01 

1.538E^00 

UOOOEOC 

5.953E^00 

4.953EfOO 

1.2026*00 

8.0006 «^02 

3.H16E-03 

-l.590E*02 

3. *566*01 

1*639C^00 

i«000£^00 

6. 174E4-00 

5.174EOO 

1.1936*00 

9.000l:^02 

3.036E-03 

-l.5t>7E^02 

3.630E*01 

l«733£^00 

i.OOOE^OO 

6.35 7E^00 

5.357E»C0 

1 1876*00 

1.000F>03 

2.733E-03 

*1. 5436^02 

3.697E*01 

1«823E^00 

l*OOOE^OO 

6.510EO0 

5.510EO0 

1.1816*00 

1 . 1005^ >03 

2.*8*F-03 

-1.519E^02 

3.7606*01 

1.909E«^00 

1.000E400 

6*641E«^00 

5»64lE^i>0 

1.1776*00 

1.200E«03 

2.277E-03 

•t.494E^02 

3.8UE*01 

1*9'^OE^OO 

l.OOOEOO 

6.764E«00 

5«76i£O0 

1.1746*00 

l.30*'c^03 

2.102E-03 

-1.469E«02 

3.873E*01 

2*068E^OO 

1.000E4>CC 

6a'y07E^00 

S.904E«00 

1.1706*00 

I.%OOE^03 

1.951E-03 

-1.444E^02 

3.9 25E*01 

2*142E>00 

l«300t*00 

7«131E^OO 

6.121EOO 

1.1656*00 

U500E^03 

1.820E-03 

-1. 4176^02 

3.9756*01 

2«211E^00 

1.00IE4>00 

7«539£400 

6.513EOO 

1.1576*00 

1. 6006^03 

1.704E-03 

•1.3aSE«02 

4.0266*01 

2.274E^00 

1.002EV00 

8.293£«00 

7.230E^00 

1.1466*00 

1*7006^3 

l.sOOE-03 

-i.356E»02 

4.0806*01 

2.332E400 

I*005£«^J0 

9.621E^00 

8«484EOu 

1.1326*00 

1.800E403 

1.S03E-03 

-1.317£^02 

4.1416*01 

2.391E^OO 

UOIOE^OO 

uiaoE^oi 

I.O53E«-0X 

1.1176*00 

1.900E^03 

l.«Mc-03 

-1.268£^02 

4.213F*01 

2.453E«00 

1.019E400 

l.SlSfe^OI 

1.364k e-01 

1.1046*00 

2.000F «^03 

1.320E-03 

-1.204E^02 

4.3''? *01 

2.524E ♦OO 

U035£^00 

I*994b«0l 

1.802E^0l 

1.0956*00 

2.100E^03 

1.229E-03 

“l.i20fc^02 

>..4146*01 

2.609E^00 

1.0S9E^0C 

2.632E^i)l 

2.376E^01 

1.0886*03 

2.200E«03 

1.136E-0- 

-l.009£^02 

4.5546*01 

2.710E »00 

I.093E»0C 

3.4<0E^0l 

J.OoTE^Ol 

1.0866*00 

2.300E^03 

1.O41E-03 

-8.5d0£^^01 

4.7266*01 

2*8iOE^OO 

UUIE^OO 

4*309t^01 

3. 825E»OI 

1.0856*00 

2.400E^03 

9.tb8E-0« 

•6.936E«^0i 

4.9296*01 

2*970e^00 

1.203E»00 

5.21hE*01 

4.570fcOI 

1.0866*00 

2.500k^03 

8.553E-04 

“4.874E»0l 

5.15*6*01 

3«129E^00 

1.278E<»00 

6.028E^01 

3.2L4E^0I 

1,0896*00 

:.600E«03 

j.tiae-o* 

-2.54i£*01 

5. *036*31 

3.30%£f00 

U365E^0C 

6*668E^01 

5.696k^01 

1.0936*00 

2.700E^03 

6.924E-0* 

-1.9016-01 

5.6686*01 

3*49 It^OO 

i.«a62E^00 

7.079E^01 

5.983E»0I 

1.09RF*00 

2.800E«^03 

4.2^3E-04 

2.b05e»01 

5.9296*01 

3«666E^00 

U563E^00 

7»198E«01 

6.03>E^0I 

1.1036*00 

a.900E>03 

5.661F-04 

5.202E^01 

6.1786*01 

3«8d2E«U0 

U665E^00 

6.9I3E01 

5.773E^Ol 

1.1106*00 

3.000EF03 

5.182E-04 

7.606E»01 

6.4006 >01 

4.O72E^00 

1*758E«00 

6*136E4^0I 

5.127EOI 

1.1186*00 

3.'100E*03 

■..80 2E-04 

9«6t8F>01 

6.5836*01 

4.251E^00 

Ud36E^00 

4*9?3E01 

4.167E^01 

1.1296*00 

3.200E^03 

4.5096-0<. 

1«124E>02 

6.7216*01 

4.4liE«00 

I.894EOO 

3.726E^01 

3.12Sk01 

1.1446*00 

3.300E»03 

4.282E-09 

l.:40E>02 

6.8196*01 

4<857t>£^00 

U934E^0C 

2.d78E^01 

2.232E01 

1.1676*00 

3.<p00E^03 

+.102E-04 

1.324E«02 

6.8876*01 

4.734E^00 

i.959E^00 

I.932E«'0I 

i.5d6E^01 

1.1966*00 

3.500E^03 

3.954E-04 

1.383E«02 

6.9366*01 

4.89 36^00 

1*975E^00 

I*452E^01 

1.165E^01 

1.2326*00 

3.tOOE^03 

3.826E-0‘» 

1.432E^02 

6.9726*01 

5*049E^00 

l.9B4E^00 

1.159E^01 

9*06SE^OO 

1.2i9Ei00 

3.700E^03 

3.712E-04 

l.471E^02 

7.0016*01 

5«194E^00 

1.990E40C 

9.842t^00 

7.520E«-00 

1.3026*00 

3.800E«‘03 

3.6076-04 

I.S05E*02 

7.0266*01 

5.323E^00 

U993E400 

d.802E^00 

6.600E^OO 

1.3296*00 

3.900E^03 

3.511E-04 

1.536E^02 

7.0486*01 

5*435E^00 

1.99(>E^OO 

e.l85£^00 

6.054EO0 

1.3496*00 

4.000E^03 

3.421E-04 

1.5456 ♦•02 

7.0686*01 

5.532E400 

1.99^e^00 

T.eZiE^OO 

5»7i6E^00 

1.3626*00 

^•100E«^03 

3.336E-04 

1.594E+02 

7.0886*01 

5.617E^00 

1.99ijE«^GC 

7.626E^00 

5.565E^00 

1.3b96*00 

4«200E>03 

3.255E-04 

1.621EF02 

7.1066*01 

5*^90€+00 

1*999E«00 

7.552E^00 

5.505E^i>0 

1.3716*00 

4.300E>03 

3.179E-04 

1.649E«^02 

7.1246*01 

5«75OEt00 

U999E^00 

7.596E«00 

5.552EtOO 

1.3676*00 

^•^00e>03 

3.1C6E-04 

1.677E^02 

7.1416*01 

5*79oE^00 

2*OOOE^OO 

7.788E^OO 

5.735£tOO 

1.3576*00 

4.500E«^03 

3.035^-04 

1.706E«^02 

7.1596*01 

5.8>2E^00 

Z.OOIE^OO 

0.2OOE»OO 

6.UIEOO 

1.3396*00 

4.600E«03 

2.968E-04 

l.738E>02 

7.1786*01 

5»826E^00 

2.0O2E«C0 

8.96lE^00 

6*829E«^00 

1.3116*00 

4.700E«^03 

2.902E-04 

l.773E^02 

7,1996*01 

5*810E^OO 

2«004E<»CO 

UOZdE^Ol 

a.049c«^0U 

1.2746*00 

<».600E < '3 

2.837F-04 

1.014E>O2 

7.2226*01 

5»782E^OO 

2.0C7E^0C 

1.247E^01 

i.UJ7k«01 

1.2346*00 

4.900E»03 

2.772E-04 

1.854E^02 

7.2516*01 

5.759E»00 

2*O12E<»C0 

U597E^Ol 

1.328''«>01 

1.19b-*00 

5.000E^03 

2.705F-04 

1.933E»02 

7.2896*01 

5.751E^OO 

2.020E-^00 

2.I37c.»0I 

i.SidC^Ol 

1. 1646*00 

5. 100E^03 

2.6356-04 

2.025t*02 

7.3386*01 

5.768E+00 

2.034E^C0 

2.932E*01 

2*53ib^OI 

1.1406*00 

5.200E»03 

2.358F-04 

2.1526>02 

7.4056*01 

5.612E4^00 

2.054Et0C 

4.0<»OE^Oi 

3.508601 

1.1246*00 

5.500E>03 

2.474E -04 

2.325E^02 

7.4966*01 

5«8d3E«00 

2.0d4E‘*^00 

5*4B3E^0I 

4.753E^0l 

1.1146*00 

5.400Et03 

2.380E-04 

2.537c^02 

7.6146*01 

3.9dlE^00 

2« i26E«C0 

7.214£^OI 

e. 205E«^01 

1.1076*00 

5.500E>03 

2.2776-64 

•’.855E+U2 

7,7636*01 

6. l05Et00 

2.i82E^00 

9.091E»01 

7.733E^0l 

1.1046*00 

5.iOOE^03 

2. 168E-04 

3.222E*02 

7.9*46*01 

6.253E^00 

2.25U^00 

U08dE^02 

9.l47b«-01 

1.1056*00 

5.700C»03 

2.0566-04 

3.e48E^02 

0.1506*01 

69422£^00 

2.332E«00 

1.231E«^02 

1. 0246^02 

1.1036*00 

5. 6uOt «^03 

1.945F-04 

4.1l!»E>02 

8.3 726*01 

6«&05E^00 

2.422E<»00 

1.313E^02 

l.085£»02 

1.1046*00 

5.900Et03 

1.842C-04 

4.600E«02 

8.5986*01 

<»*79eE+00 

2.515E^0C 

1.320E»02 

1.089E^02 

1.1066*00 

6.000E>03 

1.7486-04 

5.073F^02 

8.8156*01 

6.985E4*00 

2*6O5E^00 

U255E^02 

1.037EO*. 

1.1106*00 

6.I00E4-O3 

1.6666-04 

5.312E»02 

9.0136*01 

7,X69E400 

2.689E^00 

1.135E^02 

9.430E^01 

1.1246*00 

6.200E^03 

1.596E-04 

5.90ie^O2 

9.1866*01 

7.343E^00 

2.762£^00 

9.875E«0I 

d.246E«^01 

1.1206*00 

6.300E^03 

1.536E-04 

6.235E»02 

9.3326*01 

7,508E«00 

2.823E«00 

8.35^E^01 

7.009t^0l 

1.1276*00 

fc.*»30E^03 

1.4866-04 

6.515E4-02 

9.4526*01 

7.663E^00 

2.874E<»00 

6.97uh^0l 

5.860E4-0X 

1.1356*00 

6.500E^03 

1.4426-04 

6.748t^02 

9.5516*01 

7.8UE^OO 

2.915E^00 

5»8I0C>01 

4.863E^0X 

1.1456*00 

6.SOOfc^03 

1. 4056-04 

6.943E*02 

9.6336*01 

7,954E^00 

2.948E^0G 

<e.899£«-OI 

4. ,6E^01 

1.1566*00 

6.700*: ^03 

1.3716-34 

7.109£>02 

9.7016*01 

8»089E^OO 

2.975E^OO 

^•22lEt01 

3.522Et01 

1.1676*00 

6.800E«03 

1.3416-04 

7.235E>02 

9.7606*01 

8*2I7E^OO 

2«997E^0C 

3.744EOI 

3*l07Ef^01 

1.1786*00 

6.900E^03 

1.3136-04 

7.38SE«02 

9.8126*01 

8.335E^OO 

3.ai7EtOO 

3.430EO1 

2.833E^Ul 

1. 1866*00 

7.000e*03 

1.2866-04 

7.507c>02 

9.8606*01 

8.441E400 

3.035EOO 

3.247£t0i 

2«67XE^0X 

1.1936*00 

7. 1006 4^03 

1. 2616-04 

7.to24E>02 

9.9056*01 

8.537E^00 

3.05tE^0O 

3.166E^01 

2.598EOX 

1.1966*00 

7.200E»iJ3 

1.2376-04 

7.740E+C2 

9.9496*01 

8*623E^00 

3*06 7E«>0C 

3»I64E01 

2.595E>01 

1.1976*00 

7.3006 403 

1.2146-04 

7.857E^02 

9.9936*01 

e«7O2E^00 

3.083E^OO 

3.226E^01 

2.647E«>01 

1.1966*00 

7. 4006^03 

1.1916-04 

7.977c^02 

1.0046*02 

8.77eE^OO 

3.lOOE^i.O 

3.339E^0l 

2.741E01 

1,1946*00 

7.5006 *03 

1.1696-04 

8.102E>02 

1.0086*02 

8.649E 00 

3«Li7E^0Q 

3.492EOI 

2*870E^0X 

1.1916*00 

7.600E«^03 

1.1476-04 

8.2336 ♦OZ 

1.0136*02 

d*920EO0 

3.135E^aO 

3*678EOi 

3.027EOX 

1.1376*00 

7. 7006^03 

1.1256-04 

8.372E^02 

1.0186*02 

e.993fc^00 

3.155EOO 

3«d92E»01 

3.207E^01 

1.1846*00 

7.fc00E^03 

1.103E-04 

8.518c>02 

1.0236*02 

9.0o9E OO 

3«176Et00 

4. 129Et01 

3.404£«>01 

1.1806*00 

7.9006-^03 

1.0826-04 

8«674E*02 

1.0296*02 

9.146EOO 

3*198E^00 

4«3d460I 

3.616£^01 

1.1776*00 

s.oooE^oa 

1.060C-04 

6.839E^02 

1.0346 * 02 

9.22 7E OO 

3.222E^00 

4.655E«0l 

3.839Ef01 

1. 1746*00 

8.200E>03 

1.0186---4 

9.2aiE>02 

1.0476*02 

9.399EOO 

3.275E«00 

5.228EO; 

4.3U6E^01 

1.1696*00 
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Table 1.- 

Continued 





T 

RHa/RHO-0 

H/RTQ 

S/R 

A/AO 

2 

CP/R 

CV/R 

GAMMA 

d.400Ei-03 

9. 753E-05 

9.oObc *0c. 

1.0608*02 

9.5858*00 

3.3358*00 

5.8248*01 

4,7856*01 

1.1668*00 

a.tOOi ♦OB 

9.3388-05 

1.0058*03 

1.0748*02 

9.7858*00 

3.4038*00 

6.4198*01 

5,2568*01 

1.16 38*00 

e.bOoc^-03 

a. 9328-05 

1.0358*03 

1 .0908*02 

9.9978*00 

3.4778*00 

6.9978*01 

5. M18*01 

1.1616*00 

9.000E ♦JS 

8.537E-05 

1 • 108c *0^ 

1.1068*02 

1.0228*01 

3.5578*00 

7.5518*01 

6.1438*01 

1.1606*00 

9.200F >03 

a. 1 5 jc-Od 

l.U3E*03 

1.1238*02 

1.0458*01 

3.6428*00 

8.0878*01 

6.5598*01 

1.1598*00 

9.ti30g>a3 

7,7888-05 

1.2268*03 

1.1418*02 

1.0698*31 

3.7338*00 

8.6288*01 

6,980E*01 

1.1576*00 

9•^a0E♦03 

7.436E-05 

1. 2928^03 

1.1608*02 

1.0938 *01 

3.8288*00 

9.2048*01 

7.4298*01 

1.1566*00 

9,e0 3E>03 

7.0975-05 

1.3616*03 

1.1808*02 

UU8E*01 

3.9298 *00 

9.8448*01 

7.92?£*01 

1,1556*00 

;*oooF*o<» 

6.772E-05 

1.4368*03 

1.2008*02 

1.1448*01 

4.0368*00 

1.0568*02 

8.4788*01 

1.1536*00 

U029c *0^ 

6.h58?-05 

1.5166*03 

1.2228*02 

l.l?U*0l 

4.1498*00 

1.1336*02 

9.0728*01 

1,1526*00 

uo^oe 

b.l5ofc-05 

1.6026*0: 

1.243€*02 

1.1998*01 

4.2666*00 

1.2136*02 

9.6728*01 

1,1526*00 

i.ObOE^G^ 

5.8668-05 

1.6938*03 

1.2668*02 

1.2298*01 

4.3956*00 

1.2886*02 

1,0238*02 

1.1526*00 

uo8oe-»o<» 

5.5698-05 

1. 7908*03 

1.2938*02 

1.2598*01 

4.5288*00 

1.3518*02 

1,0696*02 

1.1526*00 

1. lOOf^O^ 

5.326E-05 

1.8918*03 

1.3168*02 

U2908*01 

4.6648*00 

1,3948*02 

1, 1006*02 

1,1536*00 

1.120E^0<» 

5.0808-05 

1.9946*03 

1.3448*02 

1.3228*01 

•••603£*0C 

1.4118*02 

1. 1128*02 

1.1556*00 


^.8528-05 

2.0978*03 

1.3698*02 

1.3548*01 

4.9418*00 

1.3988*0£ 

1.1018*02 

1.1586*00 

l.UOF 

4.6438-05 

2.1988*02 

1.3938*02 

1.3868 *01 

5.0748*00 

1.3558*02 

1,0688*02 

1. 1616*00 

].180E«0<» 

4.45‘tE-0 5 

2.2958*03 

1.4158*02 

1.4188*01 

5.2008*00 

1.2858*02 

1,0158*02 

1,1656*00 

l*20Ce^34 

4.2848-05 

2.2856*03 

1.4368*02 

1.4498*01 

5.3168*00 

1.1948*02 

9,4488*01 

1.1706*00 

l*220e^04 

4.1328-05 

2, ‘•698*03 

1.4558*02 

1.4798*01 

5.4218*00 

1.0898*02 

8.6408*01 

1.1768*00 

I.?40E^04 

3.99 7E-05 

2.5458*03 

1.4728*02 

1.5098*01 

5.5138*CC 

9.7946*01 

7.7798*01 

1.1846*00 


3.8778-05 

2.6138*03 

1 .4878*02 

1.5388*01 

5.5948*30 

8.7078*01 

6,9178*01 

1.1928*00 

l.28v)E^0^ 

3.770C-05 

2.fi»72E*03 

1.4996*02 

1.5668*01 

5.6628*00 

7,6836*01 

6,0978*01 

1.2036*00 

1.300fc40A 

3.675E-05 

2.725c*03 

1.5118*02 

1.5948*01 

5.7208*00 

6,7568*01 

5.3468*01 

1.2146*00 

1.320t^0** 

3.5898-05 

2.7728*03 

1.5208*02 

1.6218*01 

5.7698*00 

5.9406*01 

4,6788*01 

1.2276*00 

1.340c *^0^ 

3.5UF-05 

2.8138*03 

1.5298*02 

1.649E«^0l 

5.6098*00 

5.2406*01 

4,l0U*0i 

1.2426*00 

l.3eOE^04 

3.4398-05 

2.a%98*03 

1.5308*02 

1.6768*01 

5.6428*00 

4.6508*01 

3,6108*01 

1.2576*00 


3.37‘*F^-05 

2.8816»03 

1.^428*02 

1.7038*01 

5.8598*00 

4,16U*01 

3.2018*01 

1.2736*00 

L.^OOb ^04 

3.3138-05 

2-9lOt *u J 

1.5488*02 

1.7308*01 

5.692t*00 

3.7608*01 

2.6658*01 

1.2906*00 

1.420E4-04 

3.256‘^-05 

2.9368*03 

1.5538*02 

1.7568*01 

5.9118*00 

3.4368*01 

2.5928*01 

1.3066*00 

l.440t *04 

3.202E-05 

2.9608*03 

1.5588*02 

1.7818*01 

5.9268*00 

3.1798*01 

2.3758*01 

1.3226*00 

1 • **6 Or »0*t 

3. 1528-05 

2.983r*03 

1.5628*02 

1.8058*01 

5.939£*00 

2,9788*01 

2.2078*01 

..3356*00 

i.4tt0t*-04 

3.103P-05 

3.0046*03 

I.5o6E*02 

1.6278*01 

5.9508*00 

2.8278*01 

2.0808*01 

1.3476*00 

i.500L'«-04 

3.05 7fc-05 

3.0248*03 

1.5 708*02 

1.8<.68*01 

5.9596*00 

2.7198*01 

1.9908*01 

1.3556*00 

l.t2 0F*-0*t 

3.013E-05 

3.0448*0? 

1.5738*02 

l.db 36*01 

5.9666*00 

2.6508*01 

1.9348*01 

1.3616*00 

1. 540E 4^04 

2.970f-05 

3.0o36*0 3 

1.5776*02 

1.8788*01 

5.9758*00 

2.6188*01 

1.9108*01 

1.3626*00 

l.SbOE^Ot 

2.9288-05 

3. 0828*02 

1.5808*02 

1.6898*01 

5.9828*00 

2.6228*01 

1.9178*01 

1.3596*00 

1. 5801^04 

2. 8888-05 

3.1026*03 

1.5838*02 

1.898C*01 

5.9896*00 

2.6608*01 

1.9558*01 

1.3536*00 

1 • t 00c ♦ 04 

2. 8498-05 

3.1216*03 

1.5878*02 

1.9048*01 

5.9956*00 

2.7348*01 

2.0248*01 

1.3446*00 

1.520E *04 

Z.8l0f-05 

3-142l*0? 

1.5908*02 

I.908E*0i 

6.0038*00 

2.8478*01 

2.126£*0i 

1.3316*00 

l.b40E+04 

2.7728-05 

3. 1336*03 

1.5948*02 

1.911t*01 

6.0108*00 

2.9998*01 

2. 2628*01 

1.31 76*00 

1.6o0E-»-04 

2.735C-05 

2.1868*02 

1.5988*02 

1.9128*01 

6.0196*00 

3.1938*01 

2.4378*01 

1.3016*00 

1.680b4>04 

2.598F-05 

3.2106*03 

l.b028*02 

1.9148*01 

6.0298*00 

3.4346*01 

2.6508*01 

1.2856*00 

1.700E404 

2.6618-05 

3.2366*03 

1.6068*02 

1.9158*01 

6.0406*00 

3.722c*01 

2.9058*01 

1.2706*00 

1.72 08^04 

2.6258-05 

3.2056*03 

1.6108*02 

1.9178*01 

6.0538*00 

4.0608*01 

3.2018*01 

1.2556*00 

1. 7408^04 

2.588F-05 

3. 2966*03 

1.6158*02 

1.9208*01 

6.0od6*00 

4.^478*01 

3.5406*01 

1.2416*00 

1.760E4-04 

2.552P-05 

3.3308*03 

l.o21E*02 

1.9248*01 

6.0858*00 

‘•.8838*01 

3.9188*01 

1.2286*00 

1.780k 4^04 

2.5158-05 

3.3678*03 

1.6268*02 

1.9298*01 

6.1058*00 

5.36 28*01 

4.3328*01 

1.2176*00 

1.8008 404 

2.4788-05 

3.409E*03 

1.6338*02 

1.9368 *01 

6. 127t*00 

5.6808*01 

4. 7768*01 

1.2086*00 

1.8208404 

2.440F-05 

3.4546*03 

1.6398*02 

l.94'^t*0l 

6. 1338*00 

6.4258*01 

5.2418*01 

1.2006*00 

1.8408404 

2.4028-05 

3.50 36*03 

1,6476*02 

1.9546*01 

6.1628*00 

6.9886*01 

5.7178*01 

1.1936*00 

1.8bOF404 

2.364E-05 

2.556F*03 

1.6558*02 

1.9658*01 

6.2148*00 

7.5548*01 

6.1928*01 

1.1876*00 

1.88 0F404 

2.326F-05 

3.6136*03 

U663E*0> 

l.977t*01 

6. 2498*00 

8. 1088*01 

6.6548*01 

1.1826*00 

1.900F404 

2.283E-05 

3-675F*03 

1 .6 728*02 

1.9908*01 

6.2678*00 

8.6378*01 

7.0928*01 

1.1798*00 

1.920F404 

2.249F-05 

3.7408*03 

1.6818*02 

2.0048*01 

6.32 78*00 

9.1288*01 

7. ‘•978*01 

1. 17oc*00 

1 .9-*0t404 

2.2118-05 

3.803F *03 

l.u918*02 

2.0208*01 

6.3708*00 

i.57 18*01 

/•8608*01 

1.1736*00 

l.9o0F404 

2.1 738-05 

3.6806*03 

1.7018*02 

2.0368*01 

(.4158*00 

9.9518*01 

8. 1798*01 

1.1728*00 

l.980c404 

2. 1368-05 

3.95‘»8*03 

1,7116*02 

2.0528*01 

6.h628*00 

1.0308*02 

8.4558*01 

1. 1706*00 

C.OOOF404 

2.0998-05 

4.0306*03 

1. 7228*02 

2.0o9E*01 

6.5098*00 

1.059t*02 

8.6928*01 

1.1696*00 

2.020k 404 

2. 0638-05 

4. iC98*Oi 

1.7328*02 

2.06r£*01 

6.5588*00 

1.0848*02 

8.90C8«01 

1* 1666*00 

2.0405404 

2.02 78-05 

4. 1896*02 

1.7438*02 

2.1038*01 

6.6UBE*00 

1. 1078*02 

9.0918*01 

1.1678*00 

4.0601404 

1.9938-05 

4.271c*Oi 

1.7546*02 

2.1218*01 

6.6588*00 

1.1296*02 

9. 2808*01 

1.1666*00 

2.0808 4Q« 

1.9*98-05 

4. 2556*03 

1.7658*02 

2.1388*01 

6. 7088*00 

1.1536*02 

9.4818*01 

1. 1646*00 

2. 1005404 

1.9258-05 

4.440-*03 

1.7768*02 

2.1558*01 

6.7598*00 

1.1806*02 

9. 7118*01 

1,1636*00 

2.1208 404 

1.893F-05 

4.5278*03 

1.7888*02 

2.1718*01 

6.6108*00 

1.21 18*02 

9.9648*01 

1, 1616*00 

2. 1408404 

i.86lt-05 

4.0176*02 

1.7996*02 

2.1888*01 

6.8638*00 

1.2496*02 

1.0318*02 

1.1596*00 

2.ltOt *04 

1.8298-05 

4. 7115*03 

1.8118*02 

2.2058*01 

6.9168*00 

1.2956*02 

1,0708*02 

1.1576*00 

2.1808 *04 

1.798F-05 

4.8076 *03 

1.8238*02 

2.2226*01 

6.9718*00 

1,3466*02 

1,1146*02 

1,1556*00 

2.2008*04 

1.7o75-05 

4.9088*03 

1.6368*02 

2.2398*01 

7.028F*00 

1.^096*02 

1,1656*02 

1,1526*00 

2.2208*04 

1.7378-05 

5.014F*03 

1.8496*02 

2.2568*01 

7.0878*00 

1.4768*02 

1,2228*02 

1,1506*00 

2.240L404 

1,7078-05 

5.U5'>03 

1.8628*02 

2.2748*01 

7. 149E*C0 

1.5498*02 

1,2928*02 

1,1466*00 

4.2608*04 

1,6768-05 

5- 241k*03 

1 .8768*02 

2.29 36 *01 

7.21 . '■00 

1.6258*02 

1,3448*02 

1, 1466*00 

2 • 4 8 08 4 Jt 

1.6468-05 

5. j636*03 

1.8918*02 

2.3!26*0l 

7.280 <>00 

1.7026*02 

1,4068*02 

1.1456*00 

2.3008*04 

.6168-05 

5. ‘•908*03 

1.9068*02 

2.3328*01 

7. 3508*00 

1.7778*02 

1,4666*02 

1. 1446*00 

2.3208*04 

1.5878-05 

5.o238 *03 

1.9226*02 

2.353t»01 

7.4238*00 

1.8468*02 

1,5218*02 

1.1436*00 

2.3408 *04 

1.5578-05 

5.7b08*Oj 

1.9388*02 

2.3758*01 

7.490E*CC 

1.9088*02 

1, 5708*02 

1.1436*00 

2.360t*04 

1.529F-05 

5.9028*03 

1.9558*02 

2.3978*01 

7.5758*00 

1 ,9588*02 

1.6098*02 

1.1436*00 

2. 3808*04 

1.500F-05 

6.0476*03 

1.9718*02 

2.4208 *01 

7.6548*00 

1.9958*02 

1.5378*02 

1,1436*00 

?-400E*04 

1. 4726-05 

6. 1948*03 

l.963E»02 

2.4448*01 

7.7348*00 

2,0176*02 

i,o538*02 

1,1446*00 

2.4208*04 

1.4458-05 

6. 3426*03 

2.0058*02 

2.46 78*01 

7.8148*00 

2,0238*02 

1.6576*02 

1, 1446*00 

2.4408*04 

1.4198-05 

6.4905*03 

2.0218*02 

2.4918*01 

7.8938*00 

2,0138*02 

1.6478*02 

1,1466*00 

2.4b0F*04 

1.393E-05 

6.6366*03 

2.0388*02 

2.5168*01 

7.9726*00 

1.9866*02 

1.6248*02 

1,1476*00 

2.4808*04 

1.3696-05 

6.7808*02 

2.0548*02 

2.540E*0X 

8.0498*00 

U9446<02 

1,5898*02 

I, 1496*00 

2.b00F*04 

1.346F-05 

6.9206*03 

2.0698*02 

2.5658*01 

a. 1238*00 

1.8888*02 

1.5438*02 

1,1526*00 
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Table I.- Continued 





P7P0 * 

2.006-0 2 





T 

KHO/ftHO~0 

H/RTO 

S/R 

A/AO 

£ 

CP/R 

CV/R 

gamma 

1. 0006 4^02 

S.465E--02 

- U718e*02 

2.563E*01 

6.2716-01 

l.OOOEOO 

3.S12E*00 

2.5126*00 

1.396E4-00 

2.000t«02 

2.7336-02 

-l.705E*02 

2.795E*01 

8.7026-01 

l.OOOE^OO 

3.8916*00 

2.891E*00 

1.3A6E^0Q 

3*OOOE«02 

i . 6 2 2E-0 2 

-l.t9CE»02 

2.9646*01 

1.0426*00 

1.000E«^00 

4.4756*00 

3.4756*00 

la268E^OO 

<»«OOOE *02 

1.3668-02 

-l.o7JE*02 

3.1006*01 

1.1876*00 

1*OOOE^OO 

4.9686*00 

3.9686*00 

la2S2E^OO 

S*000E^02 

U093E*02 

-l.651e*02 

3.2156*01 

1.3156*00 

l.OOOE^OO 

5.3646*00 

4.364E*00 

1.229E«00 

6a 000F^02 

9.1096-03 

-l.&ii£»02 

3.3166*01 

1.4316*00 

i.oooe^oc 

5.6866*00 

4.68o6*00 

l.213E^Cd 

7.000fc^02 

7.308E-03 

-l.e>l2E*02 

3.4056*01 

1.5386*00 

uoooE^oa 

5.9536*00 

4.953E*00 

1.2C2E«00 

8.000F«02 

6.8328-03 

-1.59JE»02 

3.4866*01 

1.6396*00 

UOOOc«>OU 

6.1746*00 

5.1746*00 

lal93E«0U 

^.OOOE»()2 

6.073E-03 

-1.567£*02 

3.5606*01 

1.7 3 36 *00 

l.OQOE^OO 

6.35 76 * 00 

5.35 76*00 

l.iaTE^OO 

K 00 OF ^03 

5.46SE-03 

-l.543e*02 

3.8286*01 

1.8236*00 

i.oooe^oo 

6.5106*00 

5.5106*00 

la UiE^OO 

1 a lOOir '^03 

4.969E-03 

-1.5l9E*02 

3.6916*01 

1.9096*00 

UOOOE^OO 

6.6406*00 

5.640E*00 

lalTTE^OO 

l*20Oc ♦OS 

4.534E-03 

-1.994E»02 

3.7496*01 

1.9916*00 

L.OOOE^OC 

6.7596*00 

5. 7596*00 

lalTAE^OO 

1* 300E *0 3 

4.204E-03 

-1.969E*02 

3.8046*01 

2.0696*00 

uoooE^ao 

6.8926*00 

5.8896*00 

la 170E^00 

U400F^03 

3.9038-03 

-l.999E*02 

3.8556*01 

2.1436*00 

i.OOOE^OO 

7.0656*00 

6.0776*00 

laUGE^OO 

1 a 50JF^03 

3ao4lc“03 

-l.'^UE^oa 

3.90SE*01 

2.2126*00 

UOOIE^OO 

7.4226*00 

6.4016*00 

lalS9E>00 

KfcOOE^Oi 

3.4106-03 

-l.389‘ »02 

3.9 55E*01 

2.2 7 76*00 

l.OO2E^O0 

8.0326*00 

&.9ac6*00 

lalSOE^OO 

i*700P>03 

3.202E-03 

-l.358E*02 

4.0076*01 

2.3366*00 

UOO^EtOO 

9.0966*00 

7.9896*00 

la |37E^00 

i*300L^03 

3.0126-03 

-1.222.- *02 

4.0636*01 

2.3946*00 

1*OQ8E^OO 

1.08 46*01 

9.6266*00 

lal23E^OO 

l*900e^03 

2.8336-03 

-l.277e*02 

4.128C'01 

2.455E*00 

1*013E>00 

1.3526*01 

1.212**01 

lallOE^OO 

2«0OOE^O3 

2.t59F-03 

-l.221E»OZ 

4.2076*01 

2.5226*00 

1.0^8E«0C 

1.7376*01 

1.5666*01 

lalOOE^OO 

2. I00t^03 

2.4868-03 

-1,149E*02 

4.3046*01 

2.W9E*00 

l«O47E^O0 

2.2566*01 

2.0356*01 

la093E^G0 

200b>03 

2.312E-03 

-1.055E*02 

4.4236*01 

2.6«1E*00 

l.a75E4^0G 

2.9086*01 

2.6126*01 

la0d9E^00 

2a 300b^O3 

2.134F-03 

-9. 39«E*01 

4.5696*01 

2,7986*00 

UllSE^OO 

3.6666*01 

3.2686*01 

laOd TE^OO 

2a400E^03 

1.9566-03 

-7.85tf4-Jl 

4.7426*01 

2.9246*00 

l*t64E^JC 

4.4746*01 

3.9446*01 

laOAAE^OO 

2a503E4^03 

1.78XF-03 

-6.072£*01 

4.9416*01 

3.0676 *00 

i.22eE^0C 

5.2506*01 

4.5716*01 

la090F»00 

2a6006^03 

1.614E-03 

-<«.02*E*01 

5.1506*01 

3.2276*00 

U303E40C 

5.9136*01 

5.0846*01 

1.093E^00 

?a 7006 *03 

i. 4596-03 

-1.7o3E»01 

5.3936*01 

3.400E*00 

l.387E^OO 

6.4096*01 

5.4486*01 

la097E^00 

2a800E:^03 

1.3206-03 

♦•^9dc+00 

5.6326*01 

3.58 36*00 

l.4796^CC 

6.7066*01 

5.6456*01 

lalOZE^OO 

2a900c ♦OS 

1 . 197F-03 

3. 113£»0I 

5.8696*01 

3.7716*00 

1«574E^0C 

6.75 76*01 

5.6466*01 

l.iaTE^OO 

j aOOOc ♦O^ 

i. 0926-03 

5. 551E*01 

6.0946*01 

3.9606*00 

1.669E4^00 

6.4726*01 

5.3876*01 

lall^E^OO 

3aI006^03 

1. 0046-03 

7.d09E«-01 

6.2 976*01 

4.1446*00 

1.756E^CC 

5.7896*01 

4.8196*01 

la 1 22£^00 

3. 200b^03 

9.3338-04 

9.751£*01 

6.4556*01 

4.3186*00 

I.829E^00 

4.7896*01 

3.995E*01 

lal32E^OO 

3*3006^03 

8.783E-04 

l.i30E*02 

6.5966*01 

4.4816*00 

1«886E^C0 

3.6986*01 

i.C87c*01 

laHIE^OO 

3a ^036 ♦OS 

8. 347£~04 

1. 243£*02 

6.6926*01 

4.637E*00 

U9266^00 

2.743c*01 

2.2796*01 

lal67E^U0 

1 a 500E ♦OS 

7.998F-04 

l.339E*02 

6.7606*01 

4.7906 *00 

US33E«^00 

2.0286*01 

1.6646*01 

lal94E>00 

3.6006*03 

7.703F-04 

1.399E*02 

6.8106*01 

4.9446*00 

1. 9706^00 

1.5446*01 

1.2426*01 

la 22SE^0d 

ia700r *03 

7.4596-04 

1.449£*02 

6.8486*01 

5.0956*00 

1.980E^00 

1.2346*01 

9. 7066*00 

la2?9E^00 

j.eoot^os 

7.2388-04 

l.491£»02 

6.8786*01 

5.2386*00 

1.987E^00 

1.0416*01 

8.0076*00 

1«292£^00 

3a900t^03 

7.037F-04 

1.227E»02 

6.9036*01 

5.3686*00 

1.99LE^00 

9.2176*00 

6.9596*00 

i.319E^0a 

^•0006*03 

6.852E-04 

1.559E*02 

6.9266*01 

5.4836*00 

1.994E^0C 

8.4856*00 

6.:)156*O0 

la390E^0>l 

Aa lOOE *03 

6.0736-04 

1.5a9c*02 

6.9466*01 

5.5836*00 

1.996E^00 

8.0416*00 

5.9266*00 

1.354E^00 

4.200E*03 

6.515E-04 

l.613E»02 

6.9556*01 

5.6716*00 

1*9976>CC 

7.7866*00 

5.7056*00 

la393E^00 

4a300E^03 

6. 3618-04 

1.69»E*02 

6.9836*01 

5.74 7E*00 

1.998E400 

7.6686*00 

5.6066*00 

1.3»6E^OO 

4# VOOE *03 

6.214E-04 

1.6 74E+02 

7.0016*01 

5.8106*00 

1.999E^0C 

7.6746*00 

5.6196*00 

la364E^00 

4a 500fc*03 

6.0746-04 

1.703E»02 

7.0186*01 

5.8596*00 

2.000E400 

7.8226*00 

5.7636*00 

la356E^00 

4.6008*03 

5.9408-04 

1.7j2E*02 

7.0366*01 

5.8916*00 

2«OOOE^aO 

8. 167E*00 

6.0866*00 

ia34lE^0U 

4.7008*03 

5.8106-04 

1.763r»02 

7.0546*01 

5.9026*00 

2«OOU^OO 

8.8076*00 

6.6826*00 

la316E^00 

4 a 800E *03 

5. J85P-04 

1.797E«-02 

7.0746*01 

5.893€*e0 

2«OO3E^O0 

9.9046*00 

7.6976*00 

ia294E^00 

*♦.9006*03 

5.56 16-04 

1 • 8 3 E>c frOZ 

7.0966*01 

5.5726*00 

2.006E^OO 

1. 1706*01 

9.3496*00 

1.247£^00 

5.0006 *03 

5.4336-04 

l.889F*02 

7.1226*01 

5.8506*00 

2«010E^0C 

1.4536*01 

1. 1946*01 

ia2i0E*-00 

^ * 1006 *03 

5.313E-04 

1.999E»02 

7.1556*01 

5.839E*00 

2aOi7F^OO 

1.8836*01 

1.5856*01 

lal76E^OO 

5a 200L *03 

5. 1826-04 

2.029t»02 

7.1976*01 

5.84 76 *00 

2«OZ8E^OO 

2.5136*01 

2. 151E*01 

1.1>3E^00 

fa 3006*03 

5.0438-04 

2.l31t*02 

7.2536*01 

5.8806*00 

2.045E^00 

3.3926*01 

2.9316*01 

1. 134E^0U 

'^.vOOt^OS 

4.892t -04 


7.3276*01 

5.937E*00 

2. 069E^00 

4.5536*01 

3.9406*01 

Ial22c400 

3a 5006*03 

4. 726^-04 


7.4236*01 

6.0196*00 

2. lOSE^OO 

5.9846*01 

5. 1556*01 

lall^E^OO 

5.6 OOi. *03 

4.544/-0n 

2.717F*02 

7.5456*01 

6.1266*00 

2a 146E^CC 

7.6106*01 

6.4976*01 

la IO9E^00 

5- 7006*03 

4.3486-04 

3.02ic»02 

7.6956*01 

6.2566*00 

2a2O5E^0C 

9.2816*01 

7.8366*01 

la ]07E^00 

5ab006*03 

4. 142F-04 

3. 394c *02 

7.8596*01 

6.4076*00 

2.275E*C0 

1.079 6*02 

9.0136*01 

la 106E^00 

5a 900u*03 

3.9356>04 

3.812F*02 

8.0646*01 

6.5756*00 

2.35^E^OC 

1.2936*02 

9.6726*01 

la 107E«^00 

o.OOOt *03 

3. 7338-04 

4.261E«-02 

8.2706*01 

6.7556*00 

Z.-^^OE^OO 

1.2506*02 

1.0306*02 

la lOSE^OO 

6a 1006*03 

3.545F-04 

4.719E*02 

8.4786*01 

6.9406*00 

2a 528E>0C 

1. ’456*02 

1.0236*02 

lallOE^OO 

6a 200r *0 3 

3.3 736-04 

3. 1(.5E*02 

8.6756*01 

7. 123c *00 

2.612E^0C 

1 . 1806*02 

9. 7246*01 

la 1 1 4E^OO 

6a ^ JUfc *03 

3.2256-04 

5.578E»02 

8.8566*01 

7.3016*00 

2a 690E^OO 

1.0726*02 

8.8/26*01 

la lldE^OO 

6.4006*03 

3.0956-04 

5.94 7E*02 

9.0156*01 

7,471E*00 

2.759E400 

9.41 16*01 

7.8266*01 

la IZ^E^OO 

0. iOOi *03 

2.9848-04 

6.2o7£*02 

9.1506*01 

7.6326*00 

2«ai8E^3C 

8.0646*01 

6. 7336*01 

laliOE^OO 

6.6006*03 

2.389F-04 

6.5396 >02 

9,2646*01 

7.7846*00 

2.866E400 

6.8216*01 

3.7076*01 

la 139E^00 

6. 700E *03 

2 . 8 O 06 -O 4 

6. 7o86*02 

9.3586*01 

7.9306*00 

2a907£>OC 

5.7586*01 

4.8176*01 

lal4BE>00 

6.8008 *03 

2.734E-04 

6.963E*02 

9.4376*01 

8.0716*00 

2.939c^00 

4.9016*01 

4.091t*01 

la 1S8E400 

6.9006*03 

2.6706-04 

7.130c *02 

9.5036*01 

8.2051*00 

2.967E^OO 

4. 2456*01 

3.5296*01 

la 169E^00 

7.0U06*03 

2.612F-04 

7.275b *02 

9.5616*01 

8.3336*00 

2«969E^00 

3.7656*01 

3.1146*01 

ItiaOE^OO 

7. loop *0 3 

2. 5586-04 

7.407F*02 

9.5126*01 

8.4526*00 

3aOO9E^O0 

3.4326*01 

2.8256*01 

la 199E^0O 

7. 20 Ot *03 

2.5086-04 

7. 529F»02 

9,6586*01 

8.5616*00 

3a027E^OO 

3.2206*01 

2.6406*01 

lal96E^00 

7. 3008 *03 

2.«*60E-04 

7.o44c*02 

9.7016*01 

8. 6e 06*00 

3aO43E^00 

3.1046*01 

2.5376*01 

laZOOE^OO 

7.4006*03 

2.4156-04 

7. 757E»02 

9. 7436*01 

8.7506*00 

iaCSSE^OO 

3.0636*01 

2.5006*01 

la 203E^00 

7.5008 *03 

2.3716-04 

7.857E4t)2 

9.7856*01 

8.8326*00 

3aO74E^C0 

3.0846*01 

2.5166*01 

laZOSE^OO 

7.630E*03 

2.3286-04 

7.983E402 

9.8266*01 

8.9086*00 

3a089E^00 

3.1536*01 

2.5736*01 

la 202E^OO 

7. 7008 *03 

2.28cE-04 

a.l01b»02 

9.8686*01 

8.9806*00 

3. lOSE^OC 

3.2626*01 

2.6656*01 

la 199E400 

7.8006*03 

2.245E-04 

8.222E+02 

9.9116*01 

9.0516*00 

3. 122E4-00 

3.4046*01 

2. 7836*01 

la 196E^00 

7.9006*03 

2. 2046-04 

8.350Ef02 

9.9556*01 

9.1226*00 

3a 139E^00 

3.5726*01 

2.9246*01 

la 193E^0U 

8-0008*03 

2*1646-04 

8.484E»02 

1.0006*02 

9. 1946*00 

3. IS8E^0C 

3.7636*01 

3.0836*01 

la 190E^OO 

8. 2 008 *03 

2.084F-04 

8. 7756*02 

1.0106*02 

9.3446*00 

3. 199E^00 

4.1976*01 

i.'«43£*0l 

lal83E^00 
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Table I.- Continued 


T 

pHO/RHtl-0 

H/RTO 

S/R 

A/ AO 

L 

CP/R 

CV/R 

GAHMA 

d.^oot *-03 

2.0C5E-04 

9.10Ut-^02 

X.021E402 

9.505E400 

3.i:45€+0C 

4.6B4E401 

3.8416401 

1.I78E400 

6.C 30F«>03 

1.927F-04 

9.46>E^02 

K032E402 

9.677f 400 

3.298F4QC 

5.204L401 

4.260E401 

1.1746400 

d.600t«>03 

i.850i:-04 

9.363E^02 

1.045E402 

9.66 26 4Q0 

3.35764CC 

5.7396401 

4.6866401 

1.1716400 

9*oaae^o3 

1. 7736-04 

1.030e^03 

1.0S8E402 

I.00OE401 

3.42164UC 

6.274E401 

5.1076401 

1.168E400 

9.rOOC*03 

1.701E-04 

1.078E403 

1.073E>02 

*.0276401 

3. 4926^00 

6.800E401 

5.5176401 

1.166E400 

9.400c «^03 

1.6296-04 

l.I30E^03 

1.0866402 

1.0486 401 

3.5696400 

7.313E401 

5.9156401 

1.165E4U0 

9«:.OOE»03 

1.5606-04 

l*i85c^03 

I.i04E«^O2 

1.0716401 

3.6306400 

7.821E401 

6*3076401 

1.1646400 

9.800b »0 3 

1.493F-04 

1.244E^03 

1.120E402 

1*0946401 

3. 7366400 

8.3396401 

6.7076401 

1.1626400 

1 . 000b ^04 

1.428C-04 

1.307E^OJ 

1.138E402 

1.1186401 

3.8276400 

6.b85E401 

7.1296401 

1.1616400 

1.020b ^09 

1.366E-04 

1.375c>03 

1.1S6E402 

1.1436401 

3.9226400 

9.4766401 

7.5846401 

1.160E400 

I.040E>04 

1. J06t-04 

1.446F^03 

1.1 756402 

l*16dc40I 

4*0246400 

1.01 26402 

8.074E401 

1.159E400 

l.ObOE^O^ 

1.2486-04 

1.523£^0^ 

1.1956402 

1.1946401 

4.131640C 

1.0806402 

8.589E401 

1.158E400 

I.080E 

1.192F-04 

1.604£^03 

1.2166402 

1.2216401 

4.244E400 

1.149E402 

9. 106E401 

1.157E400 

1.100b>04 

1.139E-04 

1.691E^03 

1.2376402 

1.250E401 

4.3626400 

1.2146402 

9.5896401 

1.1576400 

1.120E^04 

X. 0886-04 

1.762E^03 

1.260E402 

1.2796401 

4.4666400 

L.270E402 

1*0006402 

1.1566400 

1. 140F^O^ 

1.039E-04 

1.877t^03 

1.283E402 

1.3096401 

4.613E4Q0 

1.311E402 

1.0306402 

1.1586400 

1. UOF^O** 

9.934E-05 

1.974E^03 

U306E402 

1.3406401 

4.793t43C 

1.3336402 

1.045E402 

l.lb06430 

1. ie0E»04 

9.3076-05 

2.07lc^03 

1.3296402 

1.3716401 

4.8726400 

1.3326402 

1.0436402 

1.1626400 

1.200b^0^ 

9.112E-05 

2.168E*03 

1.3516402 

l.402t:4ai 

4. 9986400 

1.30 66 402 

1.023E402 

1.1656400 

1.220E^04 

8. 7506-05 

2.2b2€^03 

1.3726402 

1.4336401 

5.1206400 

1.2576402 

9.656E40i 

1.169E400 

1. 240E«O^ 

8.H21E-05 

2.352E403 

1.3926402 

1.4636401 

5*2346400 

i. 1896402 

9.3346401 

1.1736400 

1.2&0c»04 

8.125F-05 

2.436F.^03 

1.4106402 

1. 4936 401 

5.3356400 

1.1056402 

8.696E4U1 

1.1786400 

1.280C«^04 

7. 8586-05 

2.31 36^03 

1.H276402 

1.5226401 

5.434E400 

1.013E402 

7.985E401 

1.1846400 

1.3J0E«-O4 

7.619E-05 

2.584E^03 

1.442F‘02 

1.5516401 

5.510E400 

9.177E401 

7.2426401 

1.1926400 

1.320c»04 

7.404C.-05 

2.648E^03 

1.4556-02 

1.5796401 

5.5926400 

8.2416401 

6.5046401 

1.200E400 

1.340Et04 

7.211E-05 

2.705E»03 

1.4676402 

1.6066401 

5.656E4Q0 

7.3586401 

5.800E401 

1.210E400 

l.36 0E^04 

7. '>376 -04 

2.756t^03 

1.4 776402 

1.6336401 

5.711E400 

6.5516401 

5.1516401 

1.220E400 

1.380E^04 

6.8606-05 

2.801E^03 

1 .hooc*'02 

1.660F4rt| 

5.757E400 

5.834E401 

4.5686401 

1.232E400 

i.400e^04 

6. 73oc-05 

2.84lE^03 

1 .4946402 

1.6866401 

5.756E400 

5.2096401 

4.0576401 

1.2456400 

l.420fct04 

6. 6036-05 

2.877b^03 

1.5016402 

1.7126401 

5.8296400 

4.6756401 

3.6166401 

1.2596400 

l.440c^04 

6.H816-05 

2.9106403 

1.507E402 

1.7386401 

5.856E4C0 

4.223E401 

3.2416401 

1.2746400 

l.460E^04 

6.3676-05 

2.9396403 

1.513E402 

1.7646401 

5.879E400 

3.8476401 

2.9296401 

1.2896400 

U<r60bt04 

6.2606-05 

2 .9«»6E 403 

1.5186402 

1.7896401 

5.899E400 

3.530E4O1 

2.O71E401 

1.303E400 

1.500F ^04 

6.1606-05 

2.9916403 

1.5236402 

1.8136401 

5.9156400 

3.2886401 

2.4626401 

1.31 7E400 

l.;20E»O4 

6.0656-05 

3.0156403 

1.5276402 

1.8366401 

5.9296400 

3.0906401 

2.2966401 

1.3296400 

I.t 40E^04 

5. 9746-05 

3.G37C403 

1.5316402 

1.8576 401 

5.941E40C 

2.9376401 

2.169E401 

1.3406400 

U360b«04 

5.887F-05 

3.0386403 

1.5346402 

1.3766401 

5.55U40C 

2.8256401 

2.0766401 

1.348E400 

1.580e«^04 

5.8046-05 

3.0786403 

1.5386402 

1.89364C1 

5.9608400 

2.7506401 

2.0166401 

1.353640Q 

i.5006 ♦04 

5. 7236-05 

3.0986403 

1.5416402 

U9O0E4OI 

5.9696400 

2.7106401 

1.9856401 

1*3556400 

i»i ZOt*Q*f 

5. 6456-05 

3.1136403 

1.5456402 

1.9206401 

5.9766400 

2.7036401 

1.9636401 

1.353E400 

1.O40E ^04 

5.570—05 

3.1386403 

1.5486402 

1.9306401 

5.984E 400 

2.7286401 

2.0096401 

1.3496400 

1 * 6o0c ^04 

5.t966-05 

3. 1586403 

1.5516402 

1.9376401 

5.9916400 

2.7876401 

2.0646401 

1.3416400 

I.680b>04 

5.423C-05 

3.1796403 

1.5556402 

1.9426401 

5.9986400 

2.6006401 

2.1496401 

1*3316400 

1.700F404 

5. 3536-05 

3.C006403 

1.5586402 

1.9466401 

6*0066400 

3.0086401 

2. 2656401 

1.319E400 

U720E^04 

5.2836-05 

3.2236403 

1.5626402 

1.9496401 

6.0156400 

3.1746401 

2.4136401 

1.3066400 

1. 7406^04 

5.2146-03 

3.247E403 

1.3566402 

1.9516401 

6.0236400 

3.3796401 

2.5946401 

1. 2916400 

i.7ooe^04 

5.1456-05 

3. 2736403 

1.5 706 402 

1.9546401 

6-0356400 

3.6256401 

2.8116401 

1.2776400 

1.780E^04 

5.0776-05 

3.3006403 

1 .5746402 

1.956E401 

6.0486400 

3.9136401 

3.0646401 

1.283E400 

U800E>04 

5.0096-05 

3.3306403 

1.5786402 

1.959t 401 

6.0616400 

4. 2436401 

3.3526401 

1.2506400 

U82JE^04 

4.9416-05 

3.362E^03 

1.5836402 

l.9t 3E401 

6.077E4CC 

4.6156401 

3.67hE401 

1.2386400 

1.840^ ^04 

4.8736-03 

3.393E403 

1.5896402 

1.9586401 

6.C95E40C 

3.02OE401 

4.0296401 

1. 2286400 

1.860t^04 

4.3056-05 

3.4366403 

1.5946402 

1.9746401 

6.1U6400 

5.4716401 

4.4106401 

1.216E400 

1.680E^04 

4. 7366-05 

3.4786403 

1 .5006*02 

1.902E4OI 

6.1396400 

5.9466401 

4.614E401 

1.2106400 

1.900t^04 

4.6606-05 

3.5236403 

1.6076402 

1.99OE401 

6. 164E400 

b .44 1 £4 0 1 

5.2336401 

1.2026400 

l-920t;>04 

4.5976-05 

3.5726403 

1.6146402 

2.0006401 

6. 193E400 

6.94 76401 

5-6596401 

1.1966400 

1. 9406^04 

4. 527F-05 

3. c 256403 

1 .&216402 

2.0116401 

6. 224E4O0 

7.4546401 

6.0836401 

1.191E400 

1.960F^04 

4.456F-05 

3.0816403 

1. 0296402 

2.0246401 

6.2586400 

7.9526401 

0.4956401 

1. 187E400 

U980F ^04 

4.386F-05 

3.7416403 

1.6386--02 

2.0376401 

6.2946400 

8.4306401 

0.8906401 

1.1836400 

2.000b ^04 

t. 31 56-05 

3.8056403 

1.6466402 

2.051C401 

6.333E400 

8.8796401 

7.2506401 

1.180E40U 

2.020t^04 

4.245C-05 

3.871F403 

1.6556402 

2.0666401 

6-3 7364C0 

9.2946401 

7.3976401 

1. 1786400 

2.040E ^04 

4. 1 766-05 

3. 9f 16403 

1 .6656402 

2.061E401 

6.41 6E 400 

9.6716401 

7.9056401 

1.1766400 

2.0o0C^04 

4. 1076-05 

4.0136403 

1 .t 746402 

2.097E 401 

6.460E400 

1.0016402 

8.1816401 

1. 1746400 

2.080h^04 

4.0396-05 

4.08 76403 

1 .6 846*02 

2.1136401 

6.5C6E400 

1.0316402 

8.4306401 

1.1736400 

2.100L^04 

3.9726-05 

4.1646403 

1.C94E402 

2.1306401 

6.5536400 

1.0596402 

8.6606401 

1.1726400 

2.1206^04 

3. 9066-05 

4.2426403 

1.7046402 

2. 146c 401 

6.600E400 

1 . 08t>t.402 

8.8776401 

1.1706400 

2.1-*0f ^04 

3.841F-05 

4.2236403 

1.715E402 

2.163C401 

6.649E400 

1.1126402 

9.09H6401 

1.1696400 

2, IbOt ^04 

3.7786-05 

4.4056403 

1.7256402 

2.1806401 

6.6906400 

1.1396402 

9.3206401 

1. 1686400 

2. 180E ♦Oh 

3. 716E-05 

4.4906403 

1.7366402 

2.1976401 

6.7476400 

1.1686402 

9.3686401 

1.1666400 

2.200fc^04 

3.654F-05 

4.576C403 

1.7476402 

2.2136401 

6. 7S8640C 

1.201t402 

9.8436401 

1.1646400 

2. 220i ^04 

3 . 594F- 05 

4.6656403 

1.7586402 

2.230F401 

6.849E400 

1. 2386402 

1.01o64Q2 

1-1626400 

2.24JF^04 

3.5356-05 

4.7506403 

1.7696402 

2-2476401 

6.902E400 

1.281E402 

1.0526402 

1. L61E400 

2.260e^04 

3.4776-05 

4.8536403 

I. 7806402 

2.2646401 

6.956F400 

1.3296402 

1.0926402 

1.1596400 

2. 280c ^04 

3.^196-05 

4.9526403 

1.792E402 

2.2816401 

7.012F400 

1.3836402 

1.1376402 

1.1576400 

2.300E^04 

3. 36U-05 

5.056E402 

1.8056402 

2.298C401 

7.0696400 

1.4416402 

L.163E402 

1. 1356400 

2.320t ^04 

J. 304E -05 

5. 164E403 

1.8176402 

2.3166401 

7. 129E40C 

1. 50hE402 

1 . 236E402 

1.1336400 

2.540bt04 

3.248E-05 

5.276F403 

1.8316402 

2.3356401 

7- 191E400 

1. 5686402 

1.2086402 

1.1516400 

2. 3S0F ^04 

3. 192C-05 

5.3936403 

1 .8446402 

2.3546401 

7.2566400 

1.6336402 

1.3416402 

1. 1506400 

2.280P^04 

3.l3ot-05 

5.5156403 

1.0586402 

2.3746401 

7.322E400 

1.69to640t 

1.3916402 

1.1496400 

2.400F ^04 

3.081^-05 

5.oh26 403 

1.8736402 

2.3946401 

7.3916400 

1. 7556402 

1.4586402 

1. 149E400 

2.420b^0-* 

3.0276-05 

5.7726403 

1.8886402 

2.4156401 

7.462E400 

1.8096402 

1.4806402 

1. LH86400 

2, 440c ^04 

2.973F-05 

5.906E403 

1.9036402 

2.4376401 

7.535E400 

I.654E402 

1.5131402 

1. 1486400 

2.460[-^04 

2.920c -05 

6.0436403 

1.9186402 

2.459E40I 

7.6096400 

1.8896402 

1. 5426402 

1.1H86400 

2.H80t ^04 

2.H68F-05 

6.183E403 

1.9336402 

2.4816401 

7.6846400 

1.9126402 

1.5596402 

1.1496400 

500f ^04 

2.817F-05 

6.3236403 

1 .9496402 

2.5046401 

7. 760E40G 

1.9236402 

1 • 56Ot402 

1. 1496400 
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Table l.~ Continued. 


P/PO « i.OOfc-02 


T 

RHO/KHO-O 

H/RTO 

S/ft 

A/AO 

2 

Cft/R 

CV/R 

GAHHA 

l,OOOE*02 

8.196E-02 

-U7I8E402 

2.502E401 

6.2711.-01 

1.0006400 

3.5126*00 

2.5128*00 

1.3908*00 

£.OOOk ♦OJ 

4.099F-02 

-1. 7056402 

2.7546401 

8. 7026-01 

1.0008400 

3.8916400 

2.8916*00 

1.3468400 

j.000t^02 

2.723E-02 

-1.690E402 

2.923E401 

1.042E4U0 

1.00CE40C 

4.4736400 

3.4758400 

1.2088*00 

4.000E^02 

2,050t-02 

-1.672E402 

3.0598401 

1.1B7E400 

1.0008400 

4.9686400 

3.9686*00 

1.2528400 

5*00 Ot *02 

1.6^0E-02 

-1.Q53E402 

3.1 74E401 

1.315c 400 

1.0006400 

5. 364E400 

4 . 3648*00 

1.2298*00 

s.ooot^oa 

:.366E-02 

-I.c33t402 

3.2758401 

U431k400 

1.000E400 

5.6866*00 

4.656E40J 

1.2136400 

7.000e^02 

l,l7lE-02 

-I.612E402 

3.365E401 

1.536E400 

1.000640C 

5.953E400 

4.9536400 

1.202E400 

e«oooc«^02 

l.02Se-02 

-1.390E402 

3.446E401 

1.6398400 

1.000E400 

6. 174C400 

5.1748400 

1.1938400 

9.000E«>02 

9.109E-03 

-1.567E402 

3.520E401 

1.73*8400 

1.U00E40Q 

6 .35 76*00 

5.357E4U0 

1. 1878*00 

1. 0006^03 

8.198T-03 

-1.543E402 

3.588E401 

1.82 36 400 

1.00C840C 

6.510E400 

5.5108400 

I.10U4OO 

1.100h»03 

/•453E-03 

-1.519E+02 

3.65084QI 

1.9096400 

1.000F40C 

6 • 6406* 00 

5.6 396*00 

1.1778*00 

l.200fc^0i 

t).tt32E-03 

-1. 4946402 

3.7Q8E401 

1.991E400 

1.0006400 

6. 757fc4C0 

5.757E400 

1.1748400 

i*300E»03 

^.506C-03 

-1*4696402 

3.763E401 

2.0696400 

i.OOOE400 

6.884E400 

5.0026*00 

1. 1708*00 


5.85Sf-03 

-U444F4J2 

3.815E401 

2. 1436 400 

I.00OE400 

7.0626400 

6.0368*00 

1.1668*00 

l.*>C»0‘'>03 

5.^62£“03 

- 1*4186402 

3.864E401 

2.213E 400 

1-001640Q 

7.3638400 

6.34 7E400 

1-1606400 

l.b00t«03 

5. 1 l(iF-03 

-1.390E402 

3.9138401 

2.2788400 

1.00184a0 

7.905£*u0 

0.0818400 

1.1516*00 

UTOOc^TB 

9.806E-03 

-U359t402 

3.964E401 

2.339E400 

1.0038400 

8.0416400 

7.7476*00 

1*1408400 

U800c ) 

9*523E-03 

-1*3246402 

4.0168401 

2.39 7t 400 

1.017E400 

1.0376*01 

9.105E4OO 

1. 1278400 

I.900c«0* 

9.257t-03 

-1.2826402 

4. 0806401 

2.4566400 

1.014E400 

1.272E401 

1.1376401 

1.1148*00 

2.000E>03 

^•002t-03 

-1.2306402 

4.154E401 

2.5216400 

1.024640C 

1.6116401 

1,4498*01 

1. 1036*00 

i.iDoe^o:- 

3.750F-03 

-1.U3E402 

4.243E401 

2.5956 400 

i.04iE4Q0 

2.0696401 

1.0b5E4Ol 

1.0956400 

2,;.OOE^C ^ 

3,^97E-03 

-1*0 776402 

4.352E401 

2.602E4OO 

1.0S6E400 

2.6506401 

2.3828*01 

1.0918400 

2.300E«^03 

3.2416-03 

-9.0756401 

«*.485E40L 

2.7d3t400 

1.100E400 

3.3376*01 

2.9796*01 

1.089E400 

2.^00E>03 

2.983E-03 

-0*3176401 

4.c»42E40L 

2.901E400 

1. 1-.58400 

•*.0046401 

3.6llk401 

1.0096400 

2. soot •►03 

2. 7286-03 

-6*o85fe401 

f.0>4t4Ol 

3.0366400 

)• 202E400 

4.6258401 

4.21oE401 

1.09U6400 

2*t30g>03 

2*48 26-03 

-4*7956401 

5.0276401 

3.187E 400 

1.270E400 

5. -*846401 

4. 7348*01 

1.0936400 

2.700t^03 

2. 2526-03 

-2.6866«01 

5.244c401 

3.351E400 

1. 340E4CC 

5.00bE401 

5.1246*01 

1.0976400 

2.800E«-0j 

2.042E-03 

-4,1716400 

5.4698401 

3.526E400 

1.434E40C 

6.361E401 

5.3718401 

1.1U1E400 

2.900E«-03 

l.8S5f-03 

1.9486401 

5.6968401 

3.7096 400 

1.5246400 

6.5248401 

5.4628401 

1.10O8400 

i.000£«-03 

l.^>9l6-03 

‘t. 3306401 

5.917E401 

3.8946400 

1 .616E400 

6.4378401 

5.3578401 

1.1128400 

j.iOOE.^03 

l.5S2‘:-05 

6. 0216401 

6.122E401 

4.078E400 

1. 7046400 

0.0226*01 

5.000E40L 

1.1196400 

3.200r>03 

1.437E-03 

8.6976401 

6.3028*01 

4.2556400 

1.783E40C 

5. 2O6E401 

•♦.375E401 

1.1208400 

3*300P^03 

1*3446-03 

l*045t40: 

6,4498401 

4.4226400 

1.84 8E40C 

4.2918401 

3.5728*01 

1.1406400 


l.270t-03 

1*1846402 

6.363E401 

4.5806400 

1.098E4OO 

3.3076*01 

2. 7508*01 

1.1558*00 

3.500£^03 

1*21 2E-03 

1.2896402 

0*6468401 

4. 7321400 

1.933E400 

2.4028401 

2.0506*01 

1.1778400 

3.600F^03 

UU4’-03 

1*3o85402 

6.7076401 

4.8826400 

1.9558400 

l.87iE40l 

1. 5266*01 

1.2038400 

J.700?*03 

I* 124E-03 

1*4296402 

6.752E401 

5.0336400 

1.9716400 

1.4596401 

1. 1608401 

1.2346*00 

3.600t«-03 

1.0896-03 

1.4776402 

6.7876401 

5. 1796 400 

i.90l64QC 

1.1916401 

9.31 78*00 

1.2676400 

j.900t ♦03 

1*0586-03 

1.3176402 

6.816E401 

5.3176 400 

1.987E4CC 

1,0216*01 

7.0248400 

1.2976400 

t.00OE^03 

1*0296-03 

1.5526402 

6.6408401 

5.4428400 

1.491640C 

9. 1376400 

6.805E4OO 

1.3226*00 

<»,100l^03 

U0O3E-03 

1.585E402 

6.8626401 

5.5536400 

U994E40C 

8.4096400 

6.299E400 

1.3416*00 

200E^03 

9.7006-04 

1,6156402 

6.8826401 

5.650E400 

1.996E400 

8.0596*00 

5.9418*00 

1.3548*00 

^•300E^03 

9.546E-04 

1.6446402 

6.901E401 

5.7346400 

1.997E4CC 

7,8268400 

5.7408400 

1.3618400 

4.^00E^03 

9.3256-Oh 

1.6726402 

0.918E401 

5.807E40C 

1.9966400 

7. 7296*00 

5.6o18*00 

1 . 36 48 *00 

*».500E^03 

9. ll4t-04 

1.70U402 

t.93oE40l 

5-86 78 400 

1.^996400 

7.7olE*00 

5.6998*00 

1.3606*00 

<i.60Ut^02 

8.9l3c-04 

1.729E 402 

6.953E401 

p. 9126400 

2.0008400 

7.94 78*00 

3.877c* UO 

1.3516*00 

<r.700F^03 

8. 7206-04 

U759F402 

t.971C40i 

5.939t400 

2.000E400 

6. 3466*00 

O.25U400 

1.3346*00 

‘t.800E^03 

8*:>336-04 

U 79U 402 

6.9896401 

5.9‘t 76 400 

2.0028*00 

9-0628400 

6.9158400 

1.3006*00 

4.900e^03 

8, 3516-04 

1.8266402 

7.0098401 

5-9378400 

2.00<»E400 

1.0268401 

0.0198400 

1.2766*00 

j-0v)l)E^O3 

8. 171*^-04 

1*8o7l40J 

7.0318401 

5.9171400 

2.0076400 

1.2176401 

9.7731400 

1.2406400 

5. loot ♦Oi 

7.9926-04 

I.916F402 

7-0588401 

5-8988400 

2. 01 1E400 

1.51 18*0 1 

1 • 246C401 

1.2066*00 

3*2006^03 

7.8091-04 

l.979t402 

7.0916401 

5.8926400 

2-019E4CC 

1.950E401 

1.644E401 

1. 1756*00 

5. 300t^03 

7. 4196-04 

2.06lE40^ 

7.1 348401 

5.905E400 

2.030E40C 

2, 679C401 

2.2008*01 

1. 1526*00 

5.<»00t^03 

7.** 166-04 

2.171F402 

7.1906401 

5.940E400 

2.04 78 40C 

3.** •*18*01 

2,9608*01 

1.1356400 

5. 500t ♦Oi 

7*195‘:'04 

2*3176402 

7.2636401 

5.999E+00 

2. 0726*00 

4 • 3398401 

3. 9 J6fc*0 1 

1.1236400 

S.cOOf ♦OB 

6.9546-04 

2.5036402 

7.3578401 

6.082F400 

2. 1058*00 

5.9lo840l 

5.08**8*0 1 

1.1156*00 

S.700t^03 

6.491E-04 

2.752E^02 

7.4758401 

6. 1806 400 

2. 149E*00 

7.4416401 

6.3j98*01 

1.1116400 

S*800t^03 

6.409E-04 

3.0536402 

7.O18E40I 

6.3UE400 

2.2058*00 

9.0018401 

7,3068*0 1 

1.1096400 

5.900t>03 

6*ll5C-04 

i.‘t09E402 

7.7048401 

6 . 464E 4 00 

2.272E400 

1. 0418402 

0.6048*01 

1.1008*00 

6*000C^O3 

5*8186-04 

3,0llE4O2 

7.969640X 

6.6296400 

2.3496*00 

1- 149E402 

9.4998*01 

1,1006*00 

6* 100E»03 

5.^296-04 

4. 2445402 

8.164E401 

t. 8046 400 

2.4316*00 

1 ,2076402 

9.926E*01 

1.1108400 

6.200F^03 

5.2576-04 

4.689F+02 

8.3628401 

6.9858 400 

2.5156*00 

1.2096402 

9.9208*01 

1.1128*00 

fe.300fe^03 

5. 0096-04 

5.123‘^402 

8.5516401 

7. 1O66400 

2.5S8840C 

1 . 1366*02 

9.5026*01 

1.1156400 

6.<*OOE^Oj 

4. 7906-04 

5.530E402 

8.T27E401 

7.3428400 

2.675E40C 

1.0o2E402 

b. 7598*01 

I.U06400 

6.300E ♦03 

4. 5986-04 

5.0986402 

8.8826401 

7.5116400 

2. 7^38400 

9.4326401 

7.0168*01 

1,1258400 

6»c00E^O5 

4.433=-04 

6*2206402 

9.017E401 

7.6718400 

2.8028*00 

8,1736401 

6.0018*01 

1.1316400 

6.700F^03 

4.2906-04 

6.4976402 

9.1316401 

7.8246400 

2.ti5284CC 

5.9026401 

5.0236*01 

1.1396400 

6.800f ♦OS 

4* l67e-04 

6.733F 402 

9.2266401 

7.9708 40C 

2.09364OC 

5.9358401 

4. 9536401 

1.1466400 

fc.900E^03 

4.0506-04 

6.9346402 

9.3066401 

8.1108400 

2.920E4OC 

5.0696401 

4. 223E401 

1.1586400 

7,000C^03 

3.9626-04 

7.1066402 

9.3’4640I 

8.2468400 

2.956E40C 

4. 3006401 

3.643E401 

1 • 1606*00 

7.100E ♦03 

3.8756-04 

7.2576402 

9,4326401 

0-3756400 

2.9006*00 

3.074E4OI 

202E401 

1.1708400 

7,200t^03 

3. 795E-04 

7.392F402 

9.4898401 

8.4966400 

3.0006400 

3. 5056404 

2.0028401 

1.1806400 

7.300E^03 

3.7216-04 

7.5156402 

9.5306401 

8.609E»00 

3.0186*00 

3.2548401 

2.664E401 

1.1966400 

7-<»00t ♦OS 

3.651E-04 

7.631640? 

9.5738401 

8.7126400 

3. 0348*00 

3.1018401 

2.530fc*0i 

1.2026*00 

7.500l^03 

J. 584C-04 

7. 743640'’ 

9.6148401 

8.8068400 

3. 0508*00 

3.0258401 

2.^628*0 1 

1.2058400 

7.t00E^03 

3.5206-04 

7.853E40C 

9.6548401 

a.«9lc400 

3. 0656*00 

3.01 16*01 

2.4498401 

1.206 6 *00 

7.700E^03 

3.457F-04 

7.9646402 

9.5946401 

0.9708400 

3, 0808*00 

3-0h76401 

2.«»7084O1 

1. 2066*00 

7.800e ♦OS 

3.396F-04 

8. 0776 402 

9.7348401 

9.1)448400 

3. 095E4CC 

3. 1258401 

2.5426*01 

1.2056*00 

7,900C^03 

3.335E-04 

0.193E4O2 

9.774 E401 

9.1158400 

3. 1106*00 

3.2356*01 

2. 6358*01 

1.20 26400 

8.000E^03 

3.2786-04 

8.3I4E402 

9.8168401 

9.1868400 

3. 127E400 

3.373C401 

2.7518401 

1. 1996400 

0.2OOE^O3 

3.1626-04 

0.573c4O2 

9.9038401 

9.^278400 

3. 1628*00 

3.7158401 

3.0348401 

1.1936400 
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Table 1.- 

Continued. 





. i 

T 

PHO/RHO'O 

H/RTO 

S/R 

A/AO 

1 

CR/R 

C9/R 

GANN* 


a*^DUE4>03 

3. 0486^04 

a.860E*02 

•*.9«Te»oi 

9.4766*00 

3.2O2E«0C 

4. 123E*01 

3.3706*01 

1.1876*00 


8*S00k «03 

2.9366''04 

9.1786*02 

l.Q10E*02 

9.6356*00 

3.247'*00 

4.5786*01 

3.7406*01 

1.1826*00 


8.eOOE^3 

2.825F-04 

9.5316402 

l.a21k«02 

9.8056*00 

3. 298E*0C 

5.0626*01 

4.1306*01 

1.1786*00 


9. OOOE ♦oa 

2.7l66->04 

9.9206*02 

l.U33E«02 

9.9866*00 

3.354E*00 

5.5636 *01 

4. 5286*01 

1.1746*00 


9.?00r^03 

2.6086*-04 

1.0356*03 

1.04tE«0? 

1.0186*01 

1.417E«00 

6.0676*01 

4.9246*01 

1.1726*00 


9.^00EV03 

2.503E-04 

1.0816*03 

1.0S9E*02 

1.0386*01 


6.56 76*01 

5.3136*01 

1.1706*00 


9.bOOE«^03 

2.4016*04 

1.1316*03 

1.0ME»02 

1.0596*01 

i.SS7£*^Q0 

7.0596*01 

5.6936*01 

1.1686*00 


9.aOOE^03 

2.3UIE-04 

1.1846*03 

U089E+02 

1.0816*01 

3.63SE»0C 

7.5496*01 

6.0716*01 

1.1676*00 


:.oooE«>o4 

2.20$E*04 

1.2416*03 

1.1ME»02 

1.1046*01 

3. U6E*00 

8.0476*01 

6.4536*01 

1.1666*00 

i 

K02u:«0^ 

2.1126*04 

1.3026*03 

1.121E*02 

1.1286*01 

3.803E«00 

8.5666*01 

6.6526*01 

1.1656*00 


l.C90e^0<* 

2.0236-04 

1.3676*03 

1.13BE»02 

1.1526*01 

3.697E«00 

9.1196*01 

7.2766*01 

1.1636*00 

i 

1.06Jc«-0<» 

U937E-04 

1.4366*03 

1.15«E*02 

1.1766*01 

3.993E»00 

9.7126*01 

7.7276*01 

1.1626*0'' 

j 

U080E4-04 

1.3536*04 

1.5096*03 

l.l7SE*0i 

1.2026*01 

4.09SE*0C 

1.0346*02 

8.1996*01 

1.1616*00 

1 

I.lOO&tO^ 

1.7736*04 

1.5876*03 

1.19RE'»02 

1.2296*01 

.. 2U3Et’00 

1.0976*02 

8.6756*01 

1.1616*00 

i 

U120E^04» 

1.o966*04 

1.670t*03 

1.21SE»02 

1.2566*01 

..316E«00 

1.1586*02 

9.1286*01 

1.1606*00 

3 

UUOE^O^ 

1.6226-04 

1.7576*03 

1.2 36E»02 

1.2856*01 

•.433E«C0 

1.2136*02 

9.5286*01 

1.1616*00 

5 

J 

1. U0E>0^ 

1.5526-04 

1.8476*0' 

l.257E*02 

1.3146*01 

..»34E«00 

1.2576*02 

9.8406*01 

1.1616*00 

\ 

l.ld0c«04 

L.485E-0«» 

l.940r*03 

l.i79E+02 

1.3446*01 

8.b78E*00 

1.2846*02 

1.0036*02 

1.1636*00 

1 

1. 200E^04 

1. 4226-04 

2.0i5t*0i 

t .301E*02 

1.3746*01 

•.803E»00 

1.2936*02 

1.0096*02 

1.1656*00 

i 

l.2cOE^04 

1.3646-04 

2.1296*0. 

1.322E+07 

1.4056*01 

..926E»00 

1.2806*02 

9.9876*01 

1.1676*00 


i.2^0r>04 

1.310E-04 

2.2226*03 

l.39^E*0> 

1.4356*01 

S.005E*00 

1.2476*02 

9.7306*01 

1.1706*00 


K2bUetO«* 

1.261E-04 

2.3ll!;*03 

1.362E*02 

1.4656*01 

5.159£*00 

1.1946*02 

9.3306*01 

1.1746*00 


l.Zd0E«04 

1.21pE-04 

2.395E*0r 

1.380E+02 

l.495E*0l 

S.263E«00 

1.1256*02 

8.8106*01 

1.1796*00 

1 

U300c«0*» 

1.17pE-04 

2.4766*03 

1-397E+02 

1.5246*01 

S.3b3E*00 

1.0466*02 

8.2026*01 

1.1846*00 

} 

1. i2OE^0^ 

1.1396-04 

2.5496*03 

1.412E*02 

1.5526*01 

5.»52E*00 

9.6006*01 

7.5406*01 

1.1906*00 

-1 

1. 340E *Q^ 

U IOpE-04 

2.bl6E*03 

1.426E»02 

1.5806401 

S.33CE«^00 

8.7276*01 

6.8606*01 

1.1976*00 


I.360E>04 

U077E-04 

2.6776*03 

1.438E+02 

1.6076*01 

5.399E*00 

7.8756*01 

6.1896*01 

1.2066*00 


l.380E^04 

1.050=-04 

2.7326*03 

1.449E+02 

1.6346*01 

5.699E«00 

7.0746*01 

5.5536*01 

1.2156*00 

1 

l.400F*>0^ 

1.0256-04 

2.7816*03 

1.459E*02 

1.660E*0i 

S. 7UE«00 

6.3426*01 

4.9656*01 

1.2266*00 

f 

l.«»20t^0^ 

1.0036-Oh 

2.8236*03 

1.468c*02 

1.6866*01 

5.755E+0C 

5.6896*01 

4.4366*01 

1.2376*00 


l.<»40c«’(H 

9.d28E-05 

2.8946*03 

1.475£»02 

1.7126*01 

5.793Et00 

5.11 76*01 

3.9696*01 

1.2506*00 

1 

U^bOE «‘0^ 

9.641E-05 

2.9006*03 

l.482E*02 

1.7386*01 

S.829E»00 

4.6236*01 

3.5646*01 

1.2636*00 


1.480F^0^ 

9.467E-05 

2.9326*03 

1 .••88E*02 

1.7o36*01 

3.851E+0C 

4.2046*01 

3.2186*01 

1.2766*00 


1.500r«-04 

9.30 46-05 

2.962h*0: 

1.493E*02 

1.7886*01 

S.874E»00 

3.8526*01 

2.9276*01 

1.2906*00 


1.520004 

9.1526-05 

2.9896*02 

1.49dE«02 

1.8126*01 

3.a94E*ao 

3.5616*01 

2.6846*01 

1.3046*00 


1.540E«-04 

9.007E-J5 

3.0146*02 

1.503E+02 

1.3366*01 

5.910E+00 

3.3236*01 

2.4876*01 

1.3166*00 


1.560£*-04 

8.871k-05 

3.0386*03 

1.507E+02 

l«658E*0l 

5.924E*00 

3.1336*01 

2.3296*01 

1.3286*00 


Ur80c^04 

a. 740F-05 

3.0606*03 

1.51ie*02 

1.8786*01 

5.936E«00 

2.9856*01 

2.2076*01 

1.337t*O0 


i.t OOF^-O^ 

8.616C-05 

3.08lc*03 

1.514E*02 

1.8976*01 

S.947E+0C 

2.8776*01 

2.1186*01 

1.3446*00 


l.«i20E«>04 

8. 4966-0 5 

3. 1026*03 

3.518E+OJ 

1.9146*01 

5. 9576*00 

2.8036*01 

2.0596*01 

1.3496*00 


l.t40c*04 

8.3806-05 

3.1226*03 

l.521E*02 

1.9286*01 

5.965E*0C 

2.7636*01 

2.0286*01 

1.3516*00 


1.6t»0:.^04 

3.2b3E-05 

3.1436*03 

1.525E*02 

1.9406*01 

5-973E+00 

2.7546*01 

2.0256*01 

1.3506*00 


1 • t 30c ♦O** 

8.159E-05 

3.1636*03 

1.528E*02 

1.9506*01 

'3.981E*00 

2.7776*01 

2.0496*01 

1.3456*00 


l.700E^04 

8.0526-05 

3.1836*03 

1.S31E402 

1.9566*01 

5.9896*00 

2.8326*01 

2. 1006*01 

1.3396*00 


1.720F^04 

7.9486-05 

3.2046*03 

I.335E402 

1.9646*01 

5.9976*00 

2.9196*01 

2.1796*01 

1.3296*00 


U740E«‘04 

7.846:-05 

3.2266*03 

1.538E402 

1.9686*01 

6. 0056*00 

3.0396*01 

2.2886*01 

1.3186*00 

* 

1.760E*“04 

7. 7466-05 

3.2496*03 

1.S42E402 

1.9726*01 

6.014E*00 

3. 1946*01 

2.4266*01 

1.3066*00 


l.780F4>04 

7.6466-05 

3.2736*03 

1.545E*02 

1.9756*01 

6.02 36*00 

3.3856*01 

2.5956*01 

1.2936*00 


I.800E>04 

7.543C-05 

3.2996*02 

1.349t:402 

1.9776*01 

6.C34E*0C 

3.6146*01 

2.7976*01 

1.2796*00 


1.820E«'04 

7. ‘•506-05 

3.3266*03 

l.S53E»02 

1.9806*01 

6.C46E*00 

3.6826*01 

3.0316*01 

1.2666*00 

1 

U640k «^04 

7.3526-05 

3.3566*03 

1.558E»02 

1.9636*01 

6.0606*00 

4.1686*01 

3.2976*01 

1.2546*00 


1.860E »04 

7. 2556-05 

3.3B8E*03 

1.562E»02 

1.9J7E*01 

6.0756*00 

4.5316*01 

3.5956*01 

1.2436*00 


l.380t^04 

7.1576-05 

3.4226*03 

1.S68E402 

1.9926*01 

6.0956*00 

4.9106*01 

3.9216*01 

1.2326*00 


l.900t ♦O^ 

7.0596-05 

3.460E*03 

1. 573E*02 

1.9996*01 

b.ll26*OC 

5.3226*01 

4.2736*01 

1.2236*00 


1.9206 ♦o; 

6.9tic-05 

3.5006*03 

1.579E*02 

2.0066*01 

6. 134E*00 

5.76 16*01 

4.6476*01 

1.2146*00 


i.940t »04 

6.8526-05 

3.5446*03 

1.585e»02 

2.0146*01 

6.1SBb*0C 

6.2206*01 

5.0356*01 

1.2076*00 

t 

1. 9601*04 

6.7626-05 

3.5916*0^ 

1.592E+02 

2.0246*01 

6.1836*00 

6.6936*01 

5.4336*01 

1.2016*00 

\ 

U980C*04 

6.6626-05 

3.9426*03 

1.399£»Q2 

2.0356*01 

6.2156*00 

7.1716*01 

5.8316*01 

1.1966*00 


2.0006*04 

6.5626-05 

i.o96c*03 

l.E0bE*O2 

2.0466*01 

6.2476*00 

7.6446*01 

6.2246*01 

1.1916*00 


2.0206*04 

6.4616-05 

3.7546*03 

1.614E»02 

2.0596*01 

6.2816*00 

8.1046*01 

6.6036*01 

1.1886*00 

i 

2.040E *04 

6. 36 16-05 

3.8156*03 

1.622E402 

2.0726*01 

6.3186*00 

8.5446*01 

6.9646*01 

1.1846*00 


2.0606*04 

6.26U-05 

3.8796*03 

l.t31£*02 

2.0866*01 

6.3566*00 

8.9586*01 

7.3026*01 

1.1826*00 


2.080l*04 

6. 1616-05 

3.9465*03 

l.S39E*02 

2.1016*01 

6.35 76*00 

9.3416*01 

7.6156*01 

1.1806*00 


2.100E*04 

6.062t-05 

4.0l6F.*03 

i.649E+02 

2.1176*01 

6.4396*00 

9.6946*01 

7.9016*01 

1.1786*00 


2. 1206*04 

5.9656-05 

4.08d*:*03 

1.458£*02 

2.1326*01 

6.4836*00 

1.0026*02 

8.1656*01 

1.1766*00 


2. 1406^04 

5.8C8E-05 

4. 162E*03 

1.667E402 

2.1496*01 

6.5286*00 

1.0326*02 

8.4106*01 

1.1756*00 


2. 1606*04 

5.7’3*-05 

4.2396*03 

l.677E*02 

2.1656*01 

6.5746*00 

1.0606*02 

8.6426*01 

1.1736*00 


2. 1806*04 

5.^806-05 

4.3176*03 

l,t87E*02 

2.1816*01 

6.6216*00 

1.0876*02 

8.8696*01 

1.1726*00 


2.2006*04 

5.588E-05 

4.3986*03 

1.697E402 

2. 1986 *01 

6.6696*00 

1.1156*02 

9. 1016*01 

1.1706*00 


2.2206^04 

5.4976-05 

4.‘*8I6*03 

1.707E+02 

2.2146*01 

6.7186*00 

1.1446*02 

9.3456*01 

1.1696*00 


2.240E*04 

5.408F-05 

4.5666*03 

1.71BE*02 

2.2316*01 

6.76 76*00 

1.1766*02 

9.6106*01 

1.16 76*00 


2.260E *04 

3.32ie-05 

4.653b*02 

1.728E»02 

2.2486*01 

6.8176*00 

1.2116*02 

9.9036*01 

1.1666*00 


2.2806*04 

5.2356-05 

4.7436*03 

l.739E*02 

2.2646*01 

6.8696*00 

1.2506*02 

1.0236*02 

1.1646*00 


2.300E*04 

5.l50d-05 

4.835t*03 

1.730E*02 

2.2816*01 

6.9226*00 

1.2946*02 

1.0596*02 

1. 1626*00 


2.320E*04 

5.066F-05 

4.9336*03 

1.762E+02 

2.2986*01 

6.9766*00 

1.3426*02 

1.0996*02 

1.1606*00 


2.3406*04 

4.9826-05 

5.0336*03 

1.733E+02 

2.3156*01 

7.0326*00 

1.3946*02 

1. 1426*02 

1.1586*00 


2.360E*0<* 

4.900E-05 

5.1376*03 

1 .786E402 

2.3336*01 

7.0896*00 

1.4496*02 

1.1876*02 

1.1576*00 

‘ 

2.3006*04 

4.8186-05 

5.2456*03 

l.798E*02 

2.3516*01 

7. 1496*00 

1.5076*02 

1.2346*02 

1.155E*0U 


2.4006 *04 

4. 737F-05 

5.j586*03 

1.S11E«02 

2.3706*01 

7. 21 16*00 

1.5666*02 

1.2826*02 

1.1546*00 

1 

2.420c*04 

4.6576-05 

5.4736*03 

l.824E»02 

2.3896*01 

7.2746*00 

1.6256*02 

1.3286*02 

1.1536*00 


2.4402*04 

4. 577fc-05 

5.5966*03 

l.838E»02 

2.4096*01 

7.34 06*00 

1.6816*02 

1.3736*02 

1.1526*00 


2.4606*04 

4.4986-05 

5.7216*03 

1.8S2E*02 

2.4306*01 

7.4086*00 

1.73 26*02 

1.4136*02 

1.1526*00 


2.4806*04 

4.421P-05 

5.8496*03 

1.866E*02 

2.4516*01 

7.4786*00 

1.7786*02 

1.4486*02 

1.1516*00 


2. *006*04 

4.3446-05 

5.9815*03 

1.880E»02 

2.4726*01 

7.5596*00 

1.8156*02 

1.4776*J2 

1.1516*00 
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Table I.- Continued. 


P/PO * 4.CJ6-Oi 


T 

kHJ/BHQ-Q 

H/RTO 

S/H 

A/AO 

2 

CP/A 

CV/R 

GAAHA 

l.00Jt*02 

UJ9 3E-01 

-i.7iae^02 

2.4746401 

6.2716-01 

1. 0006400 

3.512E400 

2.5126400 

1,3986400 

2.000b >02 

5.4^3F'02 

-1. 7056402 

2.7266401 

8.7026-01 

1.000640C 

3.691E400 

2.891E400 

1.3486400 

:.OOOE^02 

3.&44E-02 

-I.o90fc402 

2.8956401 

1.0426400 

1.000E400 

4.«e75E400 

3.475E400 

1.288E400 

<*.000E^02 

2.733E-02 

-1.672R4a2 

3.0306401 

1.1676400 

1.000E40C 

4.968E400 

3*9686400 

1.2526400 

3.000E^07 

2. 186F-02 

-1. 6536402 

3.1466401 

1.315E400 

1.0006400 

5.3646400 

4.364E400 

1.2296400 

6.000c>02 

1.822L-02 

-1. 8336402 

3.2466401 

1.4316400 

1.0O0E400 

5.686E400 

4.6886400 

1*2136400 

7.000r«^02 

1.562E-02 

-1.C126402 

3.3366401 

1.5386400 

l.OuOE^OO 

5.9536400 

4.9536400 

1.2026400 

a. 000 E«>U 2 

1.366E-02 

-1.5906402 

3*4l7c40I 

1.6396400 

1.00CE400 

6* 174E400 

5.1746400 

1.1931400 

9.000£«^02 

1.2156-02 

-1.5o7E*02 

3.4916401 

1.7336400 

1.000E4UO 

O.357E400 

5.357E400 

1.1876400 

l.OOOt^O^ 

1.093P 02 

-1.5436402 

3.5596401 

1.8236400 

1.000E400 

6*5106400 

5*5106400 

1*1816400 

I.100F«^03 

9.9376-G3 

-1.519E402 

3.6216401 

1.9096400 

1 -0006400 

6*639E400 

5.6396400 

1.1776400 

l.203F^O^ 

9.109E-03 

-1.4946402 

3.6806401 

1.9916400 

1.0006400 

6* 756E400 

7.7556400 

1.1/46400 

l.300e>03 

8.408F-03 

-1.4696402 

3.7346401 

2.0696400 

1*0006400 

6*6796400 

3. 878c400 

1.1706400 

i.^OOE^O) 

7.80*:E-03 

-1.4446402 

3.7866401 

2 143E4U0 

1.000E400 

7*0486400 

8.0426400 

1.1866400 

i.SOOc4-03 

7.283E-03 

-1.418E402 

3.8356401 

2.2146400 

1.001E40G 

7.3296400 

8.312E400 

1*1816400 

l.^00b«^03 

6.823E-03 

-1.3906402 

3.8846401 

2.2796400 

1.001E430 

7*82‘»F400 

6.785E4J0 

1.1536400 

1. 700t*03 

6. 4106-03 

-1 . 3oOt 402 

3.9346401 

2.3406400 

1.0036400 

8*679c400 

7, 5996400 

1.1426400 

l.BOOE^O^ 

6.0346-03 

-1.3266402 

3.9876401 

2.3986400 

1.0066400 

1 .00864-01 

8.9066400 

1.1296400 

l.i^OOc^OB 

5.683F-03 

-1.2956402 

4.0476401 

2.4576400 

1.012E40C 

1.^226401 

1.0906401 

1.116E400 

2.000C^03 

5.3476-03 

-1.2356 402 

4*1176401 

2.5216400 

1.022E40C 

1.531E401 

1. 3756401 

1.1056400 

2.100E>03 

5. 0186-03 

-1.1736402 

‘♦.2016401 

2.5956400 

1.0376400 

1.9506401 

1.757E401 

1.09/6400 

2.200E ♦■03 

4.6896-03 

-1.0916402 

4.304E401 

2.6766400 

1.060E40C 

2.4856401 

2.234E401 

1.0926400 

2.300E4>03 

4.356F-03 

-9.8866401 

4.4286401 

2.7746400 

1.US1E40U 

^.1226401 

2.7916401 

1*0906400 

2.400E^>03 

4.021E-03 

-8.6166401 

4.5 76 6 4 01 

2*8866400 

1.1336400 

3.8266401 

3.3896401 

1.0896400 

2.£00t^03 

3.688L-03 

-7.0846401 

4.7466401 

3.0156400 

1. 186E400 

4.5386401 

3.9746401 

i.09lfc400 

2.600E«>03 

3.3606-03 

-5.3006401 

4.9376401 

3.1606400 

1.249E4CC 

5. 1896401 

4.4916401 

1*0936400 

2.700E»03 

3.0616-03 

-3..; 996401 

5.1446401 

3.3196400 

1. 3226400 

5. 7226401 

4.6946401 

1*0976400 

2.e00F^03 

2.782^-03 

-1.129F401 

5.3596401 

3.488E400 

1-4036400 

8* 1066401 

5.1886401 

1.1016400 

2.900e^-03 

2.3306-03 

1. 1526401 

5.5786401 

3.6666400 

^.4906400 

6*3236401 

5.3036401 

1.1086400 

3.000e#03 

2.3086-03 

3.4766401 

5.7936401 

3.8‘f8F400 

1.5796400 

6.3376401 

3.2786401 

1.1116400 

3‘. loop ♦OS 

2.1166-03 

5.7> 96401 

5.9976401 

A. 0316400 

1.6666400 

6*0806401 

5.0496401 

1.1186400 

s.zoo^^^os 

1.954F-03 

7.889E 40! 

6.1826401 

4.2096400 

1. 7486 400 

5. 50 ••6401 

4 • 57 36 40 1 

1.1266400 

3. :)00£f03 

1.822F-03 

9.7566401 

6.2396401 

4.2786400 

1.8186400 

4*6626401 

3.8706401 

1.1366400 

3.400t«03 

1.71oC-0J 

1.1296402 

6.4646401 

4.3386400 

1.8746400 

3*7156401 

j. 0866 401 

1.1496400 

.•.500e»03 

1.631F-03 

l.249F^02 

6.5596401 

4.6916400 

1.915E4CC 

2*8456401 

2. 3556401 

1.18 76400 

j.d00Ef03 

1.562t-03 

1*3406402 

6.6296401 

4.8 ♦06400 

1 .944640C 

2* 156E401 

1. 7686401 

1* 1906400 

3. 7306 ♦03 

1.5055-0.; 

I.H096402 

6.681E401 

4.9866400 

1.96 36400 

1.8636401 

1.3426401 

1.2186400 

3*e00b^03 

1.455F-03 

l*46ic40: 

6.7216401 

3.1356400 

I.973E4CC 

1.3316401 

1.C546401 

i*249c400 

^.900C^03 

1.413E-03 

1.508^402 

6.7526401 

5.2766400 

1*9836400 

I* I1664J1 

8.6706400 

1.2796400 

‘*.OOOE^03 

1.3746-03 

1.5466402 

6.7796401 

5.4076 400 

1*9896400 

9.77,(6400 

7.4386400 

1.307E400 

H.lOOc^OS 

i. 3386-03 

1.580F4O2 

6.8026401 

5.525E400 

1.9926400 

8.8936400 

b.8c86t00 

1.3296400 

^«200Ef03 

1.3056-03 

1. 612640c 

O.822E401 

5*6296400 

1.995E40C 

8*3396400 

6. 1846 400 

1*3456400 

v.aooE^oa 

1.2736-03 

1.6416402 

6.6426401 

5*7216400 

1.996E400 

8.0036400 

7.8936400 

1.3556400 

4««tOOE^03 

1.2446-03 

1.6706402 

6.8606401 

5.6006400 

1.9976400 

7.8276400 

7. 7426400 

1.3616400 

4.500E^03 

1.2166-03 

1.699C402 

5.6776401 

5.8676400 

i. 9986400 

7. 7796400 

5. 7096400 

1.3616400 

4.600t^03 

1.109E-O3 

1.7286402 

6.8956401 

5.9216400 

1.9996400 

7. 6726400 

5.8036400 

1.3556400 

‘♦.700c ♦OB 

1.1636-03 

1.7576402 

6.9126401 

5.9586400 

2.0006400 

6. 14JC400 

6.0776430 

J.343E400 

‘♦.eOOC^OB 

1.1386-03 

1.7876402 

6.929E401 

5.9776400 

2.0016400 

8.6576400 

8.7596400 

1.3226400 

•♦.sooE^o: 

1. 1146-03 

1.8216402 

6.9486401 

5.9776 400 

2.002640C 

9.549tt00 

7.3796400 

1.2946400 

5.000E^03 

1.09IF-03 

1.8586402 

6.9696401 

5.9536400 

2 .0056400 

1.0986^Jl 

8.cd0c400 

1.28i6400 

5. 1006^03 

1.06 7l-03 

1.9026402 

6.9936401 

5.944F400 

2-0086400 

1.3^16401 

1.07jI tOi 

1.2266400 

5-:00E^03 

1.0446-03 

I.956C402 

7.0216401 

5.9316400 

2.01**640C 

1.6586401 

1.3786401 

1. 1946400 

3.300fc‘^03 

1.0206-03 

2.0256402 

7.0576401 

5.9336400 

2.0236400 

2. 1476401 

1.8196401 

1.1676400 

3.400fc^0i 

9.9425-04 

2. 1166402 

7.1036401 

5.9^ >tt 400 

2.O3664C0 

2.8J164J1 

2.4286401 

1. 1486400 

5.t30E+03 

9.-?7lt--04 

2.235^402 

7.1636401 

5.99 8t *0 3 

2.C55E400 

3. 7926401 

3.2286401 

1.1326400 

*>.t.OOF ♦OB 

9.3776-04 

2.3936402 

7.2416401 

6.0651-400 

2.C82E4CC 

4.8916401 

4* 2136401 

1.122E400 

!>.700F^03 

9.0566-04 

2.^96l 402 

7.339F401 

6.1546^00 

2. 1186400 

6.2476401 

5.3986401 

1 * 1 1 56400 

*i.800E»03 

8.7086-04 

2.O52C402 

7.4606401 

6.2656 400 

2.1646 4UC 

7. 7256401 

7.5526401 

1. 1126400 

^.900fc^03 

8.3396-04 

3. 162E402 

7.605E4C1 

6.397t400 

2.2226400 

9.1886401 

7. 7116401 

1.1106400 

6.000E^03 

7.95 7l-04 

3.5226402 

7.771F401 

6.5486400 

2.2906400 

1.0476402 

8,7976401 

1.1106400 

6. 100b *03 

7.5755-04 

3.924F402 

7.9526401 

6.71 36400 

2. J66E40C 

1. 139E402 

9.3926401 

1.1106400 

6.200F»Oj 

7.20^6-04 

4. 3516402 

8.1416401 

6.8866400 

2.44 7640C 

1. 1846402 

9. 7U6401 

1.1126400 

6. 300c ♦OS 

6.840&-04 

4.7846402 

3.3316401 

7.0676400 

2.5296400 

1. 1766402 

9.0346401 

1.1146400 

6.vOOL^03 

6.547F-04 

5. 20:>r 402 

3.5126401 

7.2456400 

2. 6096400 

1. 1196402 

9.1836401 

1.1186400 

6. 3 OOt >03 

6.2696-04 

5.599c402 

8,6796401 

7.4186400 

2.683E4CC 

1.0*:5E402 

8.9476401 

1.1226400 

6.fc00L^03 

6.0266-04 

5.9346402 

8.8276401 

7.584F400 

2. 7406*OU 

9.1126401 

7.5406401 

1. 1276400 

u. 7 OOL ♦os 

5.816L-04 

6.2656402 

8.9556401 

7. 7426400 

2.B0564CG 

7.9206401 

6.378640i 

1.1346400 

6.800E ♦OS 

5.6336-04 

6.534b 402 

9. J6>«E401 

7.8936400 

2.8546400 

6.79-‘*2^01 

5.65dt401 

1.1416400 

o.900t^03 

5.474<=-04 

6.7o524n2 

9.1556401 

8.0376400 

2.8946400 

S.806C401 

4. 8356401 

1.1506400 

7.000E^03 

5. 3356-04 

6.9626402 

9.233640! 

8.1766400 

2.92764CC 

9.986C401 

4. 1h56401 

1. 180E400 

7.100F^03 

5.2106-04 

7. 132*^402 

9.2996401 

0.3106 400 

2.955E4CC 

4.5356401 

3.5926401 

1*1/06400 

7.200E^03 

5.0976-04 

7.2816402 

9.3566401 

8.4386400 

2.978640C 

3.8VI6401 

3. 1886401 

1. 1806400 

7.: JOt t03 

4.994.6-04 

7.4156^02 

9,-f06F40l 

6.55964C0 

2.9996400 

3.481E401 

2.8576401 

1.1906400 

r,<tOCL ♦OS 

4.897b -04 

7.5S7c40c 

9. <1 526401 

6.6726400 

3.016E40C 

3.2336401 

2.6426401 

1.1986400 

7.v30f ♦OS 

^.3066-04 

7.o52t 402 

9.4946401 

8.7756400 

3.0336400 

3.0776401 

2.5056401 

1.2046400 

7.( 00f>03 

4.719E-04 

7. 7o36402 

9.5346401 

8.8696400 

3.048E40C 

2.V94E401 

2.4336401 

1.2076400 

7. 700t +03 

4.<j356-04 

7.872c*-02 

9.5736401 

8.9556400 

3.0o2E4Q0 

2.97264^1 

2.‘»1 16401 

1*2096400 

7.800b ♦OS 

4.5546-04 

7.9826402 

9. 6116401 

9.0356400 

3.C77640C 

2.9986401 

2.4326401 

1*2096400 

7.900l fOS 

4. -.756-04 

8.092F402 

9.6506401 

9.1096400 

3.092E400 

3.06364Q1 

2. •*856 401 

1*2086400 

0.OOOfc^O3 

4.398':*04 

8.2066402 

9.6896401 

9.1806 400 

3.1C7E40C 

3* 1806401 

2.5876401 

1.2056400 

a.^OOF^O; 

4. 245F-04 

8. 447^402 

9.770640! 

9.3206400 

3. 139E4J0 

3.431E401 

2. 7926401 

1. 2006400 
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Table I. - Continued 


T 

RHO/RM'.VO 

H/RTO 

S/R 

A/40 

2 

CP/R 

CV/R 

GAMMA 

t.«00E*03 

4.0986-04 

8.7106*02 

9.8576*01 

9.4636*00 

3.1756*00 

3.7786*01 

3.0806*01 

1.1946*00 

S.6aOE*03 

3.9536-04 

9.0026*02 

9.9516*01 

9.6136*00 

3.2166*00 

4.1816*01 

3.4106*01 

1.1886*00 

S.t00E*03 

3.8096-04 

9.3246*02 

1.0056*02 

9.7736*00 

3.2616*00 

4.6226*01 

3. 767b *01 

1.1836*00 

9.000E«03 

3. 6676-04 

9.679E*02 

1.0166*02 

9.9446*00 

3.3126*00 

5.0896*01 

4.1406*01 

1.1796*00 

9.200E»03 

3.5276-04 

l.007E*03 

1.0286*02 

1.0136*01 

3.3686*00 

5.5686*01 

4.5196*01 

1.1766*00 

9.400b »03 

3.3906-04 

1.0496 *03 

1.0406*02 

1.0326*01 

3.4306*00 

11.0516*01 

4.8976*01 

1.1746*00 

9.&30F>03 

3.2566-04 

1.0966*03 

1.0546*02 

1.0526*01 

3.4976*00 

6.5316*01 

5.2696*01 

1.1726*00 

9.tO0b»03 

3.12 56-04 

1.1456*03 

1.0676*02 

1.07 36*01 

3.5696*00 

7.0086*01 

5.6366*01 

1.1706*00 

I.OOOE404 

2.9986-04 

1.1986*03 

1.0826*02 

1.0956*01 

3.6466*00 

7.4856*01 

6.0026*01 

1. 1696*00 

1.020EE04 

2.8766-04 

1.2556*03 

1.0976*02 

1.1176*01 

3.7276*00 

7.9716*01 

6.3756*01 

1.1686*00 

t.040E«04 

2.7576-04 

1.3156*03 

1.1136*02 

1.1416*01 

3.8126*00 

8.4796*01 

6.7636*01 

1.1676*00 

1.060E«04 

2.6426-04 

1.3796*03 

1.1306*02 

1.1656*01 

3.9036*00 

9.0166*01 

7.1736*01 

1.1656*00 

1.0S0F*04 

2.53 26-0* 

1.44 76 * 03 

1.1476*02 

1.1696*01 

3.9986*00 

9.5866*01 

7.6056*01 

1.1646*00 

1.100E»04 

2.4256-04 

1.5196*03 

1.1666*02 

1.2156*01 

4.0986*00 

1.0186*02 

8.0526*01 

1.1646*00 

1.120E»04 

2.322E-04 

1.5966*03 

1.' 846*02 

1.2416*01 

4.2036*00 

1.0786*02 

8.6986*01 

1.1636*00 

1.140E»04 

2.223E-04 

1.6776*03 

1.2046*02 

1.2686*01 

4.3136*«J0 

1.1356*02 

8.9216*01 

1.1636*00 

1.160EO4 

2.1296-04 

1.7626*03 

1.2246*02 

1.2966*01 

4.4276*00 

1.1876*02 

9.2946*01 

1.16 36*00 

1.I80E»04 

2.0386-04 

1.8Slb*03 

1.2456*02 

1.3256*01 

4.5456*00 

1.2276*02 

9.5866*01 

1.1646*00 

1.200E «-04 

1.9526-04 

1.9426*03 

1.2666*02 

1.3556*01 

4.6656*00 

1.2546*02 

9.7736*01 

1.1656*00 

1. 22aE«’04 

1.8726-0* 

2.0346*03 

1.2876*02 

1.3856*01 

4.7866*00 

1.2636*02 

9.8326*01 

1.1676*00 

l.240E*04 

1.7976-04 

2.1266*03 

1.3076*02 

1.4156*01 

4.9066*00 

1.25 36*02 

9.7516*01 

1.1696*00 

l.260E»04 

1.727E-04 

2.2176*03 

1.3276*02 

1.4456*01 

5.0236*00 

1.2246*02 

9.5296*01 

1.1726*00 

1.280E»04 

1.6636-04 

2.3056*03 

1.3466*02 

1.4746*01 

5.1346*00 

1. 1786*02 

9.1756*01 

1.1766*00 

l.SOOEtO^ 

1.6056-04 

2.3896*03 

1.3646*02 

1.5046*01 

5.2396*00 

!. 1166*02 

8.7086*01 

1.1806*00 

1.320E t04 

1.5526-04 

2.4686*03 

1.3806*02 

1.5326*01 

5.33o6*00 

1.04 36*02 

8.1556*01 

1.1856*00 

1.340E+04 

1.5046-04 

2.5426*03 

1.3956*02 

1.5616*01 

5.4246*00 

9.6376*01 

7 . 54 56*01 

1.1916*00 

l.360E'i’04 

1.460F-04 

2.t09E*03 

1.4096*02 

1.5886*01 

5.5036*00 

8.8176*01 

6.9096*01 

1.1986*00 

1.380E>04 

1.4216-04 

2.6716*03 

1.4216*02 

1.6156*01 

5.5736*00 

8.0076*01 

6.2756*01 

1.206b*00 

|.400E«-04 

1. 3866-04 

2.7276*03 

1.4 3 26 *02 

1.6426*01 

5.6356*00 

7.2346*01 

5.6656*01 

1.2156*00 

1.420E+04 

1.3536-04 

2.7776*03 

1.4426*02 

1.6686*01 

5.6886*00 

6.5206*01 

5.0956*01 

1.2246*00 

l.440E*04 

1.3246-04 

2.8226*03 

1.4516*02 

1.6946*01 

5.7346*00 

5.8746*01 

4.5756*01 

1.2356*00 

1.480E+04 

1.2976-04 

2.8636*03 

1.4586*02 

1.7196*01 

5.7736*00 

5.3016*01 

4.1116*01 

1.2476*00 

1.4 30E«04 

1.272E-04 

2.9006*03 

1.4656*02 

1.7456*01 

5.8076*00 

4.80 26*01 

3.7046*01 

1.2596*00 

1.500e*04 

1.2496-04 

2.9346*03 

1.4716*02 

1.7706*01 

5.8366*00 

4.3726*01 

3.3516*01 

1.2726*00 

1.5 206*04 

1.2276-04 

2.9546*03 

1.4776*02 

1.7946*01 

5.8606*00 

4.0086*01 

3.0516*01 

1.2856*00 

1.5406*04 

1.2076-04 

2.9926*03 

1.4826*02 

1.8186*01 

5.8816*00 

3.7036*01 

2.7986*01 

1.2986*00 

1.5606*04 

1.1886-04 

3.0196*03 

1.4866*02 

1.8426*01 

5.8996*00 

3.4506*01 

2.5906*01 

1.3106*00 

1.5806*04 

1.1706-04 

3.043E*03 

1.4916*02 

1.8646*01 

5.9146*00 

3.2466*01 

2.4206*01 

1.3226*00 

l.b0UE*04 

1.1536-04 

3.0666*03 

1.4956*02 

1.8856*01 

5.9276*00 

3.0846*01 

2.2866*01 

1.3316*00 

1.6206*04 

■ 1.1366-04 

3.08 86 * 03 

1.4986*02 

1.9046*01 

5.9396*00 

2.9606*01 

2.1856*01 

1.3396*00 

1.540E*04 

1.1206-04 

3.1106*03 

1.5026*02 

1.9216*01 

5.9496*00 

2.8726*01 

2.1136*01 

1.3456*00 

1.66 06 *04 

1.1056-04 

3.1316*03 

1.5056*02 

1.9376*01 

5.9596*00 

2.8176*01 

2.oroE*oi 

1.3486*00 

1.630E*04 

1.0906-04 

3.1516*03 

1.5096*02 

1.9506*01 

5.9676*00 

2.7936*01 

2.0546*01 

1.3486*00 

1.700E*04 

1.0766-04 

3.1716*03 

1.5126*02 

1.9616*01 

5.9756*00 

2.7996*01 

2.0646*01 

1.3456*00 

I.720E*04 

1.06 26-04 

3.1926*03 

1.5156*02 

1.9706*01 

5.9836*00 

2.8376*01 

2.1006*01 

1.3406*00 

1.740E*04 

1.0496-04 

3.2136*03 

1.5196*02 

1.9776*01 

5.9916*00 

2.9046*01 

2.1636*01 

1.3326*00 

1.7606*04 

1.0356-04 

3.2356*03 

1.5226*02 

1.9826*01 

6.0006*00 

3.0046*01 

2.2536*01 

1.3236*00 

1.7B0E*04 

1.022E-04 

3.2576*03 

1.5266*02 

1.9866*01 

6.0086*00 

3.1366*01 

2.3706*01 

1.3126*00 

1.8006 *04 

1.0096-04 

3.2816*03 

1.5296*02 

1.9906*01 

6.0186*00 

3.3016*01 

2.5176*01 

1.2996*00 

1.8206*04 

9.9646-05 

3.3066*03 

1.5336*02 

1.9936*01 

6.0286*00 

3.502E*01 

2.6946*01 

1.2876*00 

1.8406 *04 

9.8376-05 

3.3326*03 

1.5376*02 

1.9966*01 

6.0396*00 

3.73BE*01 

2.9016*01 

1.2746*00 

1.860E*04 

9.7106-05 

3.3606*03 

1.5416*02 

l.999E*0: 

6.0526*00 

4.011E*01 

3.1396*01 

1.2626*00 

1.88 06 *04 

9.5846-05 

3.3916*03 

1.5466*02 

2.0036*01 

6.0666*00 

4.319E*01 

3.4066*01 

1.2516*00 

1.9006*04 

9. *586-05 

3.4246*03 

1.5 506 *02 

2.0086*01 

6.0826*00 

4.6626*01 

3.7026*01 

1.2406*00 

1.920E*04 

9.: f-05 

3.4596*03 

1.5556*02 

2.0136*01 

6.1006*00 

5.0376*01 

4.0236*01 

1.2306*00 

l.940E*04 

9.2066-05 

3.4986*03 

1.5616*02 

2.0206*01 

6.1216*00 

5.4406*01 

4.36 76*01 

1.2226*00 

1.9606*04 

9.0 796-05 

3.5396*03 

1.5676*02 

2.0286*01 

6.1436*00 

5.86 76*01 

4.7296*01 

1.2146*00 

1.9806*04 

8.9516-05 

3.5846*03 

1.5736*02 

2.0376*01 

6.1686*00 

6.3116*01 

5. 1026*01 

1.2076*00 

2.0006*04 

8.8226-05 

3.6316*03 

1.5796*02 

2.0466*01 

6.1956*00 

6.7656*01 

5.4836*01 

1.2026*00 

2.0206*04 

8.5946-05 

3.683E*03 

1.5866*02 

2.0576*01 

6.2256*00 

7.2226*01 

5.8626*01 

1.1976*00 

2.0406*04 

8.5646-05 

3.7376*03 

1.5946*02 

2.0696*01 

6.2566*00 

7.6736*01 

6.2366*01 

1.1926*00 

2.0606*04 

8.4356-05 

3.7956*03 

1.6016*02 

2.0826*01 

6.2916*00 

6.1126*01 

6.5976*01 

1.1896*00 

2.0806*04 

8.3066-05 

3.8566*03 

1 .6096*02 

2.0956*01 

6.3276*00 

8.5336*01 

6.9416*01 

1.1866*00 

2.1006*04 

8.17*6-05 

3.9206*03 

1.6186*02 

2.1096*01 

6.3656*00 

8.9296*01 

7.2656*01 

1.1836*00 

2.1206*04 

8.0496-05 

3.9876*03 

1.6266 *02 

2.1246*01 

6.4066*00 

9.3006*01 

7.5666*01 

1.1816*00 

2.1406*04 

7.922C-05 

4.0566*03 

1.6356*02 

2.1396*01 

6.4476*00 

9.6456*01 

7.8466*01 

1.1796*00 

2.1606 *04 

7.7976-05 

4.1286*03 

1.6446*02 

2.1556*01 

6.4906*00 

9.9656*01 

8.1076*01 

1.1786*00 

2.1806*04 

7.6736-05 

4.2026*03 

1.6546*02 

2.1716*01 

6.5356*00 

1.0276*02 

8.3536*01 

1.1766*00 

2.2006*04 

7.551E-05 

4.2786*03 

1.6636*02 

2.1876*01 

6.5806*00 

1.0556*02 

8.5896*01 

1.1756*00 

2.2206*04 

7.4306-05 

4.3566*03 

1.6736*02 

2.2046*01 

6.6276*00 

1.0846*02 

8.8236*01 

1.1736*00 

2.24 06 * 04 

7.3126-05 

4.4376*03 

1.6836*02 

2.2206*01 

6.6746*00 

1.1136*02 

9.0626*01 

1.1726*00 

2.2606*04 

7.1956-05 

4.5196*03 

1 .6936*02 

2.2166*01 

6.7226*00 

1.1436*02 

9.3136*01 

1.1706*00 

2.2806*04 

7.0806-05 

4.6046*03 

1.7036*02 

2.2536*01 

6.7716*00 

1.1756*02 

9.5836*01 

1.1696*00 

2.6006*04 

6.967E-05 

4.e92E*0j 

1. 7136*02 

2.2696*01 

6.8216*00 

1.2116*02 

9.8786*01 

1.1676*00 

2.?'0E*04 

6.8566-05 

4.7826*03 

1.7246*02 

2.2866*01 

6.8726*00 

1.2506*02 

1.0206*02 

1.1656*00 

2.3 4 06 *04 

6.74 66-05 

4.8756*03 

1.7356*02 

2. 303c *01 

6.9256*00 

1.2936*02 

1.0566*02 

1.1636*00 

2.3606*04 

6.6376-05 

4.9716*02 

1.7466*02 

2.3206*01 

6.9796*00 

1.3396*02 

1.0946*02 

1.1626*00 

2.3806*04 

6. 52 96-05 

5.0716*03 

1.7586*02 

2. 3 3 76 *01 

7.0346*00 

1.3896*02 

1.1356*02 

1.1606*00 

2.4006*04 

6.4236-05 

5.1756*03 

1.7696*02 

2.3556*01 

7.0916*00 

1.4426*02 

1.1786*02 

1.1596*00 

2.4206*04 

6.3176-05 

5.2826*03 

1.7826*02 

2.3736*01 

7.1516*00 

1.4966*02 

1.2226*02 

1.1576*00 

2.44C£*04 

6.2126-05 

5. 3946*03 

1.7946 *0: 

2.3926*01 

7.2126*00 

1.5516*02 

1.2666*02 

1.1566*00 

2.4606*04 

6.1086-05 

5.5096*03 

1.8076*02 

2.4116*01 

7.2756*00 

1.6056*02 

1.3096*02 

1.1556*00 

2.4806*04 

6.0056-05 

5.6296*03 

1.8206*02 

2.4316*01 

7.3396*00 

1.6576*02 

1.3506*02 

1.1346*00 

2.5006*04 

5.9046-05 

5.7526*03 

1.8346*02 

2.4516*01 

7.4066*00 

1.7046*02 

1.3876*02 

1.1546*00 
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Table 1.- Continued. I 


P/PO « 5.00E-02 




T 

PHO/RHQ-0 

H/RTO 

S/R 

A/AO 

2 

CP/R 

CV/R 

GAMMA 

5 


i.oooe «02 

1.3666-01 

-1.7186*02 

2.9516*01 

6.2716-01 

1.0006*00 

3.5126*00 

2.5126*00 

1.3986*00 



2.000E*02 

6 . 83 26-02 

-1.7056*02 

2.7036*01 

8.7026-01 

1.0006*00 

3.8916*00 

2.8916*00 

1.3966*00 



3.000E»02 

9.55SE-Q2 

-1.6906*02 

2.8726*01 

1.0926*00 

1.0006*00 

9.9756*00 

3.9756*00 

1.2886*00 



4.000E»02 

3.9166-02 

-1.6726*02 

3.0086*01 

1.1876*00 

1.0006*00 

9.9686*00 

3.9686*00 

1.2526*00 



S.000E»02 

2.7336-02 

-1.6536*02 

3.1236*01 

1.3156*00 

1.0006*00 

5.3696*00 

9.3696*00 

1.2296*00 



6.000E«’02 

2.2776-02 

-1.6336*02 

3.2296*01 

1.9316*00 

1.0006*00 

5.6866*00 

9.6866*00 

1.2136*00 

; 


r.OOOE*02 

1.9526-02 

-1.6126*02 

3.3196*01 

1.5386*00 

1.0006*00 

5.9536*00 

9.9536*00 

1.2026*00 



8.000E*02 

1.7086-02 

-1.5906*02 

3.3956*01 

1.6396*00 

1.0006*00 

6.1796*00 

5.1796*00 

1.1936*00 

> 


9.000E«'0 2 

1.5186-02 

-1.5676*02 

3.9696*01 

1.7336*00 

1.0006*00 

6.3576*00 

5.3576*00 

1.1876*00 



l.OOOE+03 

1.3666-02 

-1.5936*02 

3.5366*01 

1.8236*00 

1.0006*00 

6.5106*00 

5.5106*00 

1.1816*00 


• 

1.1001*03 

1.2926-02 

-1.5196*02 

3.5996*01 

1.9096*00 

1 .0006*00 

6.6596*00 

5.6396*00 

1.1776*00 


1 

l.200E»03 

1.1396-02 

-1.9996*02 

3.6576*01 

1.9916*00 

1.0006*00 

6.7556*00 

5.7596*00 

1.1796*00 


. I 

1.300E»03 

1.0516-02 

-1.9696*02 

3.7126*01 

2.0696*00 

1.0006*00 

6.8766*00 

5.8796*00 

1.1716*00 


i 

1.400E*03 

9.7586-03 

-1.9996*02 

3.7636*01 

2.1996*00 

1.0006*00 

7.0386*00 

6.0336*00 

1.16 76*00 


! 

1.300c*03 

9.1056-03 

-1.9186*02 

3.8i3E.01 

2.2196*00 

1.0006*00 

7.3036*00 

6.2886*00 

1.1616*00 


i 

1.630E*03 

8.5296-03 

-1.3906*02 

3.8616*01 

2.2806*00 

1.0016*00 

7.7676*00 

6.7316*00 

1.1536*00 

", 

f 

i.TOOt *03 

6.0196 J3 

-1.3616*02 

3.9116*01 

2.3916*00 

1.0036*00 

8.5696*00 

7.9866*00 

1.1936*00 


i 

1.800E*03 

7.5966-03 

-1.3276*02 

3.9636*01 

2.9006*00 

1.0066*00 

9.8696*00 

8.7076*00 

1.1316*00 


1 

USOQE *03 

7.1106-03 

-1.2876*02 

9.0216*01 

2.9586*00 

1.0116*00 

1.1866*01 

1.0576*01 

1.1186*00 



2.000c *03 

6.6756-03 

-1.2396*02 

9.0896*01 

2.5216*00 

1.0206*00 

1.9796*01 

1.3226*01 

1.1076*00 

k 


2. 130E*03 

6.2896-03 

-1.1786*02 

9.1706*01 

2.5926*00 

1.0356*00 

1.8656*01 

1.6796*01 

1.0996*00 


\ 

2.200E*03 

5.8896-03 

-1.1016*02 

9.2686*01 

2.6736*00 

1.0566*00 

2.3666*01 

2.1276*01 

1.0996*00 

V 

\ 

2.3002*03 

5.9766-03 

-1.0096*02 

9.3866*01 

2.7676*00 

1.0856*00 

2.96 76*01 

2.6536*01 

1.0916*00 


J 

2.^00E*03 

5.0666-03 

-8.8316*01 

9.5266*01 

2.6766*00 

1.1296*00 

3.6376*01 

3.2256*01 

1.0906*00 



2.500E*03 

9.6576-03 

-7.3736*01 

9.6896*01 

3.0006*00 

1.1736*00 

9.3296*01 

3.7996*01 

1.0916*00 


! 

2.600E*03 

9.2606-03 

-5.6706*01 

9.8716*01 

3.1916*00 

1.2396*00 

9.9656*01 

9.3066*01 

1.8936*00 

j 

; 

2.700E*03 

3.8836-03 

-3.7506*01 

5.0696*01 

3-2956*00 

1.3036*00 

5.5036*01 

9.7176*01 

1.0976*00 

V 


2.800E*03 

3.5396-03 

-1.6576*01 

5.2776*01 

3.9606*00 

1.3816*00 

5.9056*01 

5.0076*01 

1.1016*00 



2.900E*03 

3.2186-03 

5.5536*00 

5.9896*01 

3.6396*00 

1.9696*00 

6.1556*01 

5.1706*01 

1.1056*00 



3.000E*03 

2.73 76-03 

2.8286*01 

5.6996*01 

3-8136*00 

1.5516*00 

6.2296*01 

5.1936*01 

1.1116*00 



3.10OE*03 

2.6926-03 

5.0896*01 

5.9026*01 

3.9996*00 

1.6376*00 

6.0736*01 

5.0376*01 

1.1176*00 



3.200E*03 

2.9636-03 

7.2906*01 

6.0886*01 

9.1726*00 

1. 7206*00 

5.6296*01 

9.6606*01 

1.1296*00 



3.300E»03 

2.3106-03 

9.1766*01 

6.2516*01 

9.3936*00 

1.7936*00 

9.9056*01 

9.0436*01 

1.1336*00 



3.<i0OE*03 

2.1696-03 

1.0816*02 

6.3896*01 

9.5056*00 

1.8536*00 

9.0196*01 

3.3336*01 

1.1956*00 



3.500E*03 

2.0566-03 

1.2126*02 

6.9886*01 

9.6386*00 

1.8996*00 

3.1916*01 

2.6016*01 

1.1616*00 

'h 


3.EOOE*03 

1.9656-03 

1.3136*02 

6.5666*01 

9.80 76 *00 

1.9326*00 

2.9036*01 

1.9766*01 

1.1816*00 



i.T0OE*03 

1.8906-03 

1.3906*02 

6.6296*01 

9.9596*00 

1.9596*00 

1.8996*01 

1.5016*01 

1.2076*00 



3.8006*03 

1.8266-03 

1.9506*02 

6.6676*01 

5.1006*00 

1.9696*00 

1.9636*01 

1.1676*01 

1.2366*00 



3.9006*03 

1.7706-03 

1.9996*02 

6.7026*01 

5.2936 *00 

1.5796*00 

1.2066*01 

9.9376*00 

1.2666*00 

? 


9.0006*03 

1.7206-03 

1.5906*02 

6.7306*01 

5.37 76*00 

1.9866*00 

1.0396*01 

7.9796*00 

1.2996*00 



9.1006*03 

1.6796-03 

1.5766*02 

6.7596*01 

5.5006*00 

1.9906*00 

9.3106*00 

7.0306*00 

1.3186*00 



9.2006*03 

1.5326-03 

1.6086*02 

6.7766*01 

5.6106*00 

1.9936*00 

8.6206*00 

6.9286*00 

1.3376*00 

* 


9.300E*03 

1.59 36-03 

1.639t*02 

6.7966*01 

5.7076*00 

1.9956*00 

8.1886*00 

6.0526*00 

1.3506*00 



9.900E*03 

1.5556-03 

1.6696*02 

6.8196*01 

5.7926*00 

1.9976*00 

7,9376*00 

5.8376*00 

1.3576*00 



9.300E»03 

1.5206-03 

1.6976*02 

6.8326*01 

5.8696*00 

1.9986*00 

7.8286*00 

5.7986*00 

1.3606*00 



9.4006*03 

1.9866-03 

1.7266*02 

6.8996*01 

5.9296*00 

1.9996*00 

7.8596*00 

5.7816*00 

1.35 76*00 



9.7006*03 

1.9596-03 

1.7556*02 

6.8666*01 

5.9686*00 

1.9996*00 

8.0366*00 

5.9566*00 

1.3986*00 

1 


H. 8006*03 

1.923*-03 

1.785' *02 

6.8896*01 

5.9966*00 

2.0006*00 

8.9286*00 

6.3296*00 

1.3316*00 



9.9006*03 

1.3936-03 

1.8176*02 

6.9026*01 

6.0056*00 

2.0026*00 

9.1256*00 

6.9706*00 

1.3076*00 



.0006 *03 

1.3696-03 

1.6536*02 

6.9216*31 

5.9986 *00 

2.0196*00 

1.0276*01 

8.0296*00 

1.2776*00 



3.1006*03 

1.3356-03 

1.8936*02 

6.9936*01 

5.9816*00 

2.0076*00 

1.2066*01 

9.6716*00 

1.2936*00 

. 


5.2006*03 

1.3056-03 

1.9926*02 

6.9696*01 

5.9656*00 

2.0116*00 

1.9796*01 

1.2166*01 

1.2106*00 



5.3006*03 

1.2776-03 

2.0036*02 

7.0016*01 

5.9606*00 

2.0186*00 

1.8796*01 

1.5776*01 

1.1806*00 



5.9006 *03 

1.2976-03 

2.0826*02 

7.0916*01 

5.9726*00 

2.0296*00 

2.9956*01 

2.0896*01 

1.1576*00 



5.5006 *03 

1.2156-03 

2.1856*02 

7.0926*01 

6.0096*00 

2.0956*00 

3.2136*01 

2.7626*01 

1.1906*00 



5.5 0 06 *03 

1. 1816-03 

2.3206*02 

7.1596*01 

6.0506 *00 

2.0676*00 

9.2056*01 

3.6226*01 

1.1286*00 



5.7006*03 

1. 1936-03 

2.9956*02 

7.2996*01 

6.1366*00 

2.0976*00 

5.9136*01 

9.6966*01 

1.1206*00 



5.8006*03 

1.1026-03 

2.7186*02 

7.3996^01 

6.2396*00 

2.1376*00 

6.7896*01 

5.7806*01 

1.1156*00 



5.9006*03 

1.0596-03 

2.9936 *02 

7.9786*01 

6.3536*00 

2.1876*00 

8.2196*01 

6.9336 *01 

1.1126*00 



4.0006*03 

1.0136-03 

3.3196*02 

7.6276*01 

6.9926*00 

2.2986*00 

9.5736*01 

7.9916*01 

1.1116*00 



6.1006*03 

9.6626-09 

3.6916*02 

7.7956*01 

6.69 86 *00 

2.3186*00 

1.0696*02 

8.8386*01 

1.1116*00 



6. 2006*03 

9.2016-09 

9.0976*02 

7.9756*01 

6.BlSt*00 

2.3956*00 

1.1916*02 

9.3756*01 

1.1126*00 



6.3006*03 

8.7616-09 

9.5206*02 

8.1616*01 

6.9906*00 

2.9756*00 

1.1666*02 

9.5996*01 

1.1196*00 



6.9006*03 

8.3596-09 

9.999^*02 

8.3936*01 

7.1686*00 

2.5566*00 

1.1916*02 

9.3386*01 

1.1176*00 



6.5006*03 

7.9866-09 

5.3506*02 

8.5156*01 

7.3936*00 

2.6326*00 

1.0736*02 

8.8066*01 

1.1206*00 



6.5006*03 

7.6616-09 

5.7266*02 

8.6 726 *01 

7.5126*00 

2.7026*00 

9.75c 6*01 

8.0386*01 

1.1256*00 



6.7006*03 

7.3776-09 

6.0636*02 

8.8106*01 

7.6796*00 

2.7696*00 

8.63 .6*01 

7.1936*01 

1.1306*00 



6.8006*03 

7.1306-09 

6.3586*02 

8.9306*01 

7.8296 *00 

2.8186*00 

7.50 36*01 

6.2296*01 

1.1376*00 



6.900l*03 

6.9166-09 

6.6136*02 

9.0316*01 

7.9776*00 

2.8636*00 

6.99 76*01 

5.3606*01 

1.1956*00 



7.0006*03 

6.7286-09 

6.8326*02 

9.1176*01 

8.1196 *00 

2.9016*00 

5.5- 36*01 

9.5996*01 

1.1596*00 



7.1006*03 

6.5626-09 

7.0206*02 

9.1906*01 

8.2566*00 

2.9336*00 

9. 7t 06*01 

3.9656*01 

1.1696*00 



7.2006*03 

6.9136-09 

7.1896*02 

9.2536*01 

8.3886*00 

2.9596*00 

9.11.56*01 

3.9586*01 

1.1796*00 



7.30 06 *03 

t, 2776-09 

7.3286*02 

9.3076*01 

8.5196*00 

2.9826*00 

3.7326*01 

3.0716*01 

1.1896*00 



7.9006*03 

6.1526-09 

7. *596*02 

9.3566*01 

8.6336*00 

3.0016*00 

3.9096*01 

2.7876*01 

1.1936*00 



7.5006*03 

6.0366-09 

7.5796*02 

9.9006*01 

8.7936 *00 

3.0186*00 

3.1776*01 

2.5916*01 

1.2006*00 



7.4006*03 

5.9256-09 

7.6926*02 

9.9916*01 

8.8956*00 

3.0396*00 

3.0356*01 

2.9676*01 

1.2066*00 



7.7006*03 

5.8206-09 

7.8026*02 

9.9806*01 

8.9386*00 

3.0996*00 

2.9626*01 

2.9016*01 

1.2106*00 



7.8006*03 

5.7186-09 

7.9106*02 

9.5186*01 

9.0236*00 

3.0696*00 

2.9936*01 

2.3896*01 

1.2116*00 

■> 


7.9006*03 

5.6196-09 

8.0186*02 

9.5556*01 

9.1916*00 

3.0786*00 

2.9696*01 

2.9096*01 

1.2116*00 



8.0006*03 

5.52 36-09 

8.1286*02 

9.5936*01 

9.1756 *00 

3.0926*00 

3.0336*01 

2.9576*01 

1.2106*00 

i 


8.2006*03 

5.3366-09 

8.3576*02 

9.6706*01 

9.3166*00 

3.1236*00 

3.2956*01 

2.6336*01 

1.2056*00 



} 
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Table I.- Continued. 


t 

PH0/8HO-0 

H/RTO 

S/K 

A/AO 

1 

CP/R 

CV/H 

cahha 

8.<.00EO3 

5.I54E-04 

8.6056*02 

9.7526*01 

9.4556*00 

3.1SuE*00 

3.54 36*01 

2.8816*01 

1.1996*00 

B.:oai;«oa 

4.975E-04 

8.8776*02 

9.8406*01 

9.6006*00 

3.1936*00 

3.9036*01 

3.1776*01 

1.1936*00 

S.SOOE »03 

4.800E-04 

9.1786*02 

9.9346*01 

9.7536*00 

3. -*'56*00 

4.3086*01 

3.5066*01 

1.1886*00 

B.OOOE»03 

4.626E-04 

9.5096*02 

1.0046*02 

9.9166*00 

3. <826*00 

4.7446*01 

3.8566*01 

1.1846*00 

9.200fc *OJ 

4.4S5E-04 

9.8736*02 

1.0146*02 

1.0096*01 

3.3346*00 

5.1996*01 

4.2186*01 

1.1806*00 

9. OOE*OJ 

4.287E-04 

1.0276*03 

1.0266*02 

1.0276*01 

3.3916*00 

5.6646*01 

4.5836*01 

1.1776*00 

9.s33E*03 

4.121E-04 

1.0706*03 

1.0396*02 

1.0476*01 

3.4536*00 

6.1316*01 

4.9476*01 

1.1756*00 

9.800E J3 

3.960E-04 

1.1176*03 

1.0526*02 

1.0676*01 

3.5216*00 

6.5976*01 

5.3076*01 

1.1736*00 

t.0QaE»O4 

i.a03E-04 

l.lb?E*03 

1.0656*02 

1.0886*01 

3.5936*00 

7.0626*01 

5.6636*01 

1.1726*00 

1.020E *0<t 

3.651E-04 

1.220E*03 

1.0806*02 

1.1106*01 

3.6696*00 

7.5306*01 

6.0226*01 

1.1716*00 

1.040E*0'« 

3.5056-04 

1.2776*05 

1.0956*02 

1.1336*01 

3.7506*00 

8.0116*01 

6.3896*01 

1.1696*00 

l.O»OE*0« 

3.361E-04 

1.338E*03 

1.1116*02 

1.1566*01 

3.8366*00 

8.5146*01 

6.7726*01 

1.1686*00 

1.080E*0t 

3.2236-04 

1.4026*03 

1.1276*02 

1.1806*01 

3.9266*00 

9.0446*01 

7.1746*01 

1.1676*00 

1.13JE404 

3.090F-04 

1.4706*03 

1.1446*02 

1.2046*01 

4.0206*00 

9.6016*01 

7.5946*01 

1.1666*00 

1.120E*04 

2.9616-04 

1.5436 * 03 

1.1626*02 

1.2306*01 

4.1206*00 

1.0176*02 

8.0236*01 

1.1636*00 

l.K>aE*04 

2.8336-04 

1.6 196*05 

1.1816*02 

1.2566*01 

4.2246*00 

1.0746*02 

8.4456*01 

1.1656*00 

1. ItiOE 't'O^ 

2. 7196-04 

1.7006*03 

1.2006*02 

1.2836*01 

4.3336*00 

1.1286*02 

8.8386*01 

1.1656*00 

i.iai)£«04 

2.605E-04 

1.7846*05 

1.2196*02 

1.3116*01 

4.4456*00 

1.1756*02 

9.1786*01 

1.1656*00 

l.203E*04 

2.4966-04 

1.872'*03 

1.2406*02 

1.34 06 *01 

4.5616*00 

1.2116*02 

9.4386*01 

1.1666*00 

l.220E<^0v 

2. 3936-04 

1.9616*03 

1.2606*02 

1.3696*01 

4.6796*00 

1.2346*02 

9.5956*01 

1.1676*00 

l.290EtO« 

2. 29 76 -04 

2.0526*05 

1.2806*02 

1.3996*01 

4. 7976*00 

1.2406*02 

9.6336*01 

1.1696*00 

t.2e>0E*04 

2.2076-04 

2.1426*03 

1.3006*02 

1.4296*01 

4.9146*00 

1.2296*02 

9.5406*01 

1.17 26*00 

1.280E*0« 

2.1233-04 

2.2316*02 

1.3196*02 

1.4586*01 

5.0286*00 

1.2006*02 

9.3176*01 

1.1756*00 

1.300E + M 

2.0446-04 

2.3186*03 

1.3376*02 

1.4886*01 

5.1366*00 

1.1546*02 

8.9726*01 

1.1786*00 

l.329E>0<> 

1.9766-04 

2.400E*03 

1.3546*02 

1.5176*01 

5.2386*00 

1.0956*02 

8.5246*01 

1.1836*00 


1.9126-04 

2.4786*03 

1,5706*02 

1.5456*01 

5.3336*00 

1.0256*02 

7.9976*01 

1.1886*00 

:.360E*0'* 

1.8546-04 

2.5506*03 

1 .3856*02 

1.5736*01 

5.4196*00 

9.4976*01 

7.418E‘-01 

1.1936*00 

U380E»U4 

i.aoic-04 

2.6176*03 

1.3986*02 

1.6006*01 

5.4976*00 

8.7166*01 

b.OlSE**! 

1.2006*00 

l.^OOc+M 

1.7536-04 

2.6786*03 

1.4106*02 

1.6276*01 

5.5666*00 

7.94 36*01 

6.2I26*0£ 

1.2086*00 

l.«20EtO<i 

1.710E-04 

2.7336*05 

1.4216*02 

1.6536*01 

5.6276*00 

7.2046*01 

5.6296*01 

1.2166*00 

l.««0E4-0« 

1.6716-04 

2.783L*03 

1.4306*02 

1.4796*01 

5.4806*00 

4.5176*01 

5.0836*01 

1.2266*00 

1.460c *04 

1.6356-04 

2.8296*03 

1.4396*02 

1.7056*01 

5.7256*00 

5.8926*01 

4.5826*01 

1.2366*00 

1.480E404 

1.6016-04 

2.8706*03 

1.4476*02 

1.7306*01 

5.7656*00 

5.3366*01 

4.1326*01 

1.2476*00 

i.3aofr404 

1.5716-04 

2.9076*03 

1.4536*02 

1.7556*01 

5.7996*00 

4.8476*01 

3.7356*01 

1.2596*00 

1.320E+04 

1.5426-04 

2.9416*03 

1.4606*02 

1.7806*01 

4.3286*00 

4.4256*01 

3.3896*01 

1.2716*00 

1.540F404 

1.5166-04 

2.9726*02 

1.4656*02 

1.8046*01 

5.8536*00 

4.0646*01 

3.0936*01 

1.2846*00 

1.560E*04 

1.4916-04 

3.0016*03 

1.4706*02 

1.8286*01 

5.8746*00 

3.7606*01 

2.0426^01 

1.2966*00 

1.680F404 

1.4686-04 

3.0276*03 

1.4 756*02 

1.8516*01 

5.8936*00 

8.5076*01 

2.6346*01 

1.3086*00 

l.t00e«’04 

1.4456-04 

3.0526*03 

1.4 796 * 02 

1.8736*01 

5.9086*00 

3.3006*01 

2.4636*01 

1.3196*00 

1.620E40. 

1.4246-04 

3.0766*03 

1.4836*02 

1.8946*01 

5,9226*00 

3. 1356*01 

2.3276*01 

1.3296+00 

1.640£«04 

1.404---04 

3.0986*05 

1.4876*02 

1.913E*01 

5.9846*00 

3.0076*01 

2.2236*01 

1.3376+00 

1.660E404 

1.3856-04 

3.1206*02 

1.4906*02 

1,930E*01 

5.9456*00 

2.9156*01 

2.1486*01 

1.3426*00 

1.180E»04 

1.3646-04 

3.1416*03 

1.4946 * 02 

1.9466*01 

5.9556*00 

2.8546*01 

2. 1006*01 

1.3466*00 

1.700E404 

1.3486-04 

3. 1626*03 

1.4976*02 

1.959E*01 

5.9646*00 

2.8256*01 

2,0791+01 

1.3466*00 

1.720E*04 

1.3306-04 

3.1826*02 

1.5016*02 

1.9716*01 

5.9726*00 

2.82 56*01 

2.0846*01 

1.3446*00 

1.740E*04 

1.3136-04 

3.2036*03 

1.5046*02 

1.980E*01 

5.9806*00 

2.8566*01 

2.1146*01 

1.3406*00 

1.760E*04 

1.2966-04 

3.2246*03 

1.5076*02 

1.9886*01 

5.9896*00 

2.9156*01 

2.1696*01 

1.3336*00 

1.780E404 

1.2806-04 

3.2456*03 

1.5106*02 

1.9946*01 

5.9976*00 

3.0056*01 

2.2516*01 

1.3246*00 

Ua00E«'04 

1.264F-04 

3.2686*03 

1.5146*02 

1.9986*01 

6.0066*00 

3.1276*01 

2.3606*01 

1.3136*00 

i.820K *04 

1.2486-04 

3.2926*05 

1.5176*02 

2.0026*01 

4.0156*00 

3.2806*01 

2.4®0c+01 

1.3026*00 

I.S40Et04 

1. 232E-04 

3.3166*03 

1.5216*02 

2.0066*01 

6.0256*00 

3.4676*01 

2. jbl6*01 

1.2906*00 

1.860-»04 

1.217E-04 

3.3436*03 

1.5256*02 

2.0096*01 

6.0366*00 

3.6886*01 

?. 8546*01 

1.2786*00 

1.880E»04 

1. 20 2E-04 

3.3716*03 

1.5296*02 

2.0126*01 

6.0496*00 

3.9436*01 

3.0'’7F*01 

1.2666*00 

l.900E*04 

1.186F-04 

3.4006*03 

1.5336*02 

2.016E*0l 

6.0636*00 

4.2326*01 

3.3286*01 

1.2556*00 

l.920t*04 

1. 1716-04 

3.4356*03 

l.538£*02 

2.021E*01 

6.0786*00 

4.555t*Ci 

3.60tE*0l 

1.2446*00 

1.940E*04 

1.155E-04 

3.4676 *03 

1.545E*02 

2.0266*01 

6.0966*00 

4.9086*01 

3.9096*01 

1.2346*00 

1.9606*04 

1.140E-04 

3.5056*03 

1.548E*02 

2,0336*01 

6.1156*00 

5.2906*01 

4.2346*01 

1.2266*00 

1.980£*04 

1. 125E-04 

3.5456*03 

1.5546*02 

2.0406*01 

6, 1366*00 

5.6956*01 

4.5786*01 

1.2186*00 

2.0006*04 

1.109E-04 

3.5886*03 

1.5606*02 

2.049E*01 

6. 1606*00 

6.1196*01 

4.9356*01 

1.2116*00 

2.020t*04 

1.09 36-04 

3.5346*03 

1.5666*02 

2.058E*0I 

6. 1866*00 

6.5556*01 

5.5306*01 

1.2056*00 

2.0406*04 

1.0786-04 

3,6846*03 

1.5736*02 

2.069E*01 

6.2146*00 

6.9966*01 

5.6676*01 

1.2006+00 

2.06 0C *04 

1.062E-04 

3,737t*03 

1.5806*02 

2.0806*01 

6.2456*00 

7.4366*01 

6.0316*01 

1.1966*00 

2.0a0E*04 

1 .0466-04 

3.7936*03 

1.5876*02 

2.0926*01 

6.2786*00 

7.8686*01 

6.3866*01 

1.1926*00 

2.l00c*04 

1.031E-04 

3.8526*03 

1.5956*02 

2.1056*01 

4.3136*00 

8.2856*01 

6.7286*01 

1. 1896*00 

2.120E*04 

1.0156-04 

3.9146*03 

l.e036*02 

2. 1 196*01 

6.3506*00 

8.6836*01 

7.0536*01 

1.1866*00 

2.1402*04 

9.9946-05 

3.9796*03 

1.6116*02 

2.1346*01 

6.3886*00 

9.0596*01 

7.3586*01 

1.1846*00 

2.1606*04 

9.840F-05 

4,0476*03 

1.6206*02 

2.1486*01 

4.4296*00 

9.4116*01 

7.6456*01 

1.1826+00 

2.180E*04 

9.6866-05 

4.1176*03 

1.6296*02 

2.1646*01 

6.4716*00 

9.7*16*01 

7.9136*01 

1.18O6*C0 

2.200F*04 

9.5356-05 

4.1896*03 

1.6386*02 

2.1796*01 

6.5146*00 

1.0056*02 

8. 1666*01 

1.1786*00 

2.220E*04 

9.3856-05 

4.2646*03 

1.0476*02 

2.1956*01 

6.5586*00 

1.0356*02 

0. 4096*01 

1.1776*00 

2.2406*04 

9.2316-05 

4.3416*03 

1.0566*02 

2.2116*01 

6.6046*00 

1.0646*02 

8.5466*01 

! .1756*00 

2.2S0E*04 

9.092E-O5 

4.4206*03 

1.6666*02 

2.2286*01 

6.6506*00 

1.093E*-'.: 

8.8866*01 

1.1746*00 

2.2806*04 

8.943E-05 

4.5016*03 

1.6 766 * 02 

2.2446*01 

6.6976*00 

1.12 36*02 

9. 1336*01 

1.1726*00 

2.3006*04 

8.807E-05 

4, 584c*03 

1.6856*02 

2.2406*01 

6.7456*00 

1.1556*02 

9.3946*01 

1.1716*00 

2. 52 Ot *04 

8.668E-05 

4.6706*03 

1.6966*02 

2.2776*01 

6. 7956*00 

1.1886*02 

9.6766*01 

1.1696*00 

2.3406*04 

8.531E-05 

4.758t*03 

1.7066*02 

2.2936*01 

6.8456*00 

1.2256*02 

9.9816*01 

1.1676*00 

2.36 06*04 

6, 395E-05 

4.8506*03 

1.7176*02 

2.3106*01 

6.8966*00 

1.2656*02 

1.0316*02 

1.1666*00 

2 . 3 8 06 * 04 

8.262E-05 

4,9446*03 

1.7276*02 

2,3276*01 

6.9496*00 

1.3096*02 

1.0676*02 

1.1646*00 

2.40 06 * 04 

8. 1 296-05 

5.0416*03 

1.7396*02 

2.3446*01 

7.0036*00 

1. 3566*02 

1.1056*02 

1.1626*00 

2.4206*04 

7.9986-05 

5.1426*03 

1.7506*02 

2.3626*01 

7.0596*00 

1.4056*02 

1.1456*02 

1.1616*00 

2.4406*04 

7.8696-05 

5.247E*03 

1,7426*02 

2.3806*01 

7.1176*00 

1.4566*02 

1.1866*02 

1.1596*00 

2.4606*04 

7.740E-05 

5.3566*03 

1.7746*02 

2.3986*01 

7.1766*00 

1.50 8 6*02 

1.2286*02 

1.1586*00 

2.4806*04 

7.6136-05 

5.4686*03 

1.7866*02 

2.4176*01 

7.2376*00 

1.5606*02 

1.2706*02 

1.1576*00 

2.5006*04 

7.4876-05 

5.5846*03 

1.7996 *02 

2.4376*01 

7.3006*00 

1.6106*02 

; .3096*02 

1.1566*00 
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Table I. - Continued. 


P/PO « 6«0OE-O2 


T 

PHO/RHQ-J 

H/RTO 

S/ft 

A/AO 

2 

CP/ft 

CV/H 

GAMHA 

l.OOOr *-02 

1 .6406-01 

-1.7|8E*02 

2.43364-01 

6.2716-01 

1.0006*00 

3.5126*00 

2.5126*00 

1.3986*00 

2.000fc^02 

8.1986-02 

-1.7056*02 

2.6856*01 

8.7026-01 

1.0006*00 

3.8916*00 

2.6916*00 

1.3466*00 

i*C00£t02 

5.465E-02 

-1.6906*02 

2.6546*01 

1.0426*00 

1.0006*00 

4.4736*00 

3.4756*00 

1. 2886*00 

4.000E>02 

4.099E-02 

-1.672E*02 

2.9906*01 

1.1876*00 

1.0006*00 

4.9686*00 

3.9686*00 

1.2526*00 

5.000f ♦02 

3.279E-02 

-1.6536*02 

3.1056*01 

1.3156*00 

1.0006*00 

5.3646*00 

4.3646*00 

1.2296*00 

(b.OOOE«-02 

2.733E-02 

-1.6336*02 

3.:066*01 

1.4316*00 

1.000£*OC 

5.6866*00 

4. 6866*00 

1.21 36*0o 

7«OOOE^02 

2.342F-02 

-1.612l*02 

3.2966*01 

1.5366*00 

1.0006*00 

5.9536*00 

4.9536*00 

1.2026*00 

a.030t»02 

2.050E-J2 

-1.5906*02 

3.3776*01 

1.6396*00 

1.0006*00 

6.1746*00 

5.1746*00 

1.1936*00 

9.000E«-02 

1.8226 ‘02 

-1.5676*02 

3.4506*01 

1.7336 *00 

1.0006*00 

6.35 76*00 

5.3576*00 

1.16 76*00 

i.oooE^oa 

1.640E-02 

-1.5436*02 

3.5166*01 

1.8236*00 

1.0006*00 

6. 5106*00 

5.5106*00 

1.1816*00 

l.lOOf «>03 

1.4916-02 

-l.5l9t*02 

3.5816*01 

1.9096*00 

1.0006*00 

6.6396*00 

5.6396*00 

1.1776*00 

i.200fc*03 

1.366E-02 

-1.4946*02 

3.6396*01 

1.9916*00 

1.0006*00 

6. 7546*00 

5.7346*00 

1.1746*00 

1.300E4-03 

1.261E-02 

-1.46 96*02 

3.6946*01 

2.0696*00 

1.0006*00 

6.6736*00 

5.6726*00 

1.1716*00 

i.^00E^03 

1.171E-02 

-1.444t*02 

3.7456*01 

2.1446*00 

1.0006*00 

7.0306*00 

6. 0^56*00 

1.1676*00 

i.500E»0i 

1.093E-02 

-1.418E*02 

3.7946*01 

2.2146*00 

1.0006*00 

7.2846*00 

6.2696*00 

i. 1626*00 

1.&30E403 

1. 0246-02 

-1.3906*02 

3.8436*01 

2.2816*00 

1.0016*00 

7.7236*00 

6.8096*00 

1.1546*00 

l,700£f03 

9.6196-03 

-1.3616*02 

3.8926*01 

2.34 26*00 

1.0036*00 

8.4776*00 

7.4036*00 

1 • 1446*00 

uea0E«>03 

9.0506-03 

-1. 3286*02 

3.9436*01 

2.4016*00 

1.006e*00 

9. 7036*00 

8.5556*00 

1.1326*00 

1.900e^03 

8.530E-O3 

- 1.2896*02 

4.0006*01 

2.459E*00 

1.0116*00 

1.1586*01 

1.0316*01 

1.1206*00 

2«000c;^03 

6.0<t3E-03 

-1.2426*02 

4.0666*01 

2.5216*00 

1.0196*0C 

1.4306*01 

1.2826*01 

1.1096*00 

2*lO0e*‘O3 

7.561E-03 

-1. I83c*t'2 

4.1456*01 

2.59X6*00 

1.0336*00 

1.8006*01 

1.6:96*01 

1.1006*00 

2.200E4-0i 

7.O02E-O3 

-1.1096*02 

4.2396*01 

2.6706*00 

1.'}52E*0C 

2. 2746*01 

2.0446*01 

1.0956*00 

2.330E>03 

6.6016-03 

-1. 0156*02 

4.352t*Ul 

2.7626*00 

1.0806*00 

2.8466*01 

2.5476*01 

1.0926*00 

2,^00F»03 

6.116E-03 

-8.9976*01 

4.4876*01 

2.8586*00 

1.1176*00 

3.4896*01 

3.0976*01 

1.0916*00 

2,t00E^03 

5.634E-03 

-7.5976*01 

4.6436*01 

2.9896*00 

1 . U46*0C 

4. 1566*01 

3.6526*01 

1.0916*00 

2.fc00e^0‘^ 

5.162E-03 

-5.9586*01 

4.8186*01 

3.1266*00 

1.2226*00 

4.78 76*01 

4.1986*01 

l.O93E*0u 

2. 700fc‘*03 

4.7136-03 

-4. 1036*01 

5.0096*01 

3.2766*00 

1.2896*00 

5.327t*01 

4.5746*01 

1.0976*00 

2,tt306^03 

4.2956-03 

-2.0736*01 

5.2116*01 

3.4386*00 

1.3636*00 

5. 7406*01 

4.8756*01 

1.1016*00 

2*900E*-03 

3.91 56-03 

8. 2756-01 

5.4186*01 

3.6086*00 

1.4446*00 

o.Ol 26*01 

9.0576*01 

1.1056*00 

3,uJ0t»O3 

3.5766-03 

2.3106*01 

5.6246*01 

3.785F*00 

1.5286*00 

6. 1266*01 
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2.0336*01 

6.0776*00 

8.5/76*01 

3.5786*01 

1.2866*00 

1.9b0E*08 

1.373F-08 

3.8806*03 

1.5386*02 

2.0386*01 

6.0956*00 

8. 3686*01 

3.6716*01 

1.2366*00 

1.980E *08 

1.355F-08 

3.517t*03 

1.5396*02 

2.0856*01 

6.1186*00 

5.2366*01 

8.1886*01 

1.2286*00 

2.0006 *08 

1.336F-08 

3.5576*03 

1.5886*02 

2.0526*01 

6.1356*00 

5.6286*01 

8.5166«01 

1.2206*00 

2.0206 *08 

1.3186-08 

3.5996*03 

1.5506*02 

2.0oC6*01 

6. 1586*00 

6.0386*01 

8.6616*01 

1.2136*00 

2.0806 *08 

1.3006-08 

3.6.5F+03 

1.5566*02 

2.0706*01 

6.1836*00 

6.8606*01 

5.2156*01 

1.2076*00 

2.0806*08 

1.2826-08 

3.i98F *03 

1.5636*0/ 

2.0806 *01 

6.2116*00 

6.8896*01 

5.5726*01 

1.2026*00 

2.0806*08 

1.263F-08 

3.7866*03 

1. 5696*02 

2.0916*01 

6.2816*00 

7. 3186*01 

5.92t>E*01 

1.1986*00 

2. 1006*0.. 

1.285F-08 

3.8016*03 

1.5776*02 

2.1036*01 

6.2736*00 

7.7816*01 

6.2786*01 

1.1986*00 

2.1206*08 

1.22o6-08 

3.8596*03 

X. 5886 * 02 

2.1166*01 

6.3076*00 

8.1516*01 

6.6106*01 

1.1916*00 

2. 180-:* 08 

1. 2086-08 

3.9206*03 

1.5926*02 

2.1306*01 

6.3836*00 

8.5866*01 

6.9326*01 

1.1886*00 

2.1606*08 

1.190‘^-08 

3.9886*03 

1.6006*02 

2.1886*01 

6.3816*00 

8. 92 06*01 

7.2366*01 

1.1856*00 

2.18 06 * 08 

1.1716-08 

8.0516*03 

1.6096*02 

2. 1596*01 

6.8216*00 

9.2786*01 

7.5286*01 

1. 1836*00 

2.2006*08 

1. 1536-08 

8. 1206*03 

1.6176*02 

2. 1786*0 1 

6.8626*00 

9.6086*01 

7. 7986*01 

1.1816*00 

2.2206 *08 

l.l36:-08 

8.1926*03 

1.6266*02 

2.1896*01 

6.5086*00 

9.9236*01 

8.0506*01 

1.1606*00 

2.?80E*08 

1.1186-08 

8.:6oE*03 

1.6356*01 

2.2JSE*01 

6.5886*00 

1.0236*02 

8.29cE*01 

1.1786*00 

2.2 6 06 *08 

1.1006-08 

8.3816*03 

1.6886*02 

2.2216*01 

6.5926*00 

1.0526*02 

8.5376*01 

1. 1*76*00 

2. 2806*08 

1.0836-08 

8.8206*03 

1.6586*02 

2.2376*01 

6.6366*00 

1.0816*02 

8.7786*01 

1.1756*00 

2.3006*08 

l.06o:-08 

8.5006*03 

1.6636*02 

2.25 36*01 

6.6856*00 

1.1116*02 

9.0256*01 

1.1786*00 

2.3206 *08 

1.030F-08 

8. 5826*03 

1.6 736 * 0? 

2 . 26 9 6 * 01 

6.7326*00 

1 . 1*36*02 

9. 2836*01 

1.1726*00 

2.-806*08 

1.033F-08 

8.6676*03 

1.6836*02 

2.2866*01 

6. 7816*00 

1.1766*02 

9.5586*01 

1.1716*00 

2.360F *08 

1.017F-08 

8,7556*03 

1.6936*02 

2.3026*01 

6.8316*00 

1.2126*02 

9.6586*01 

1.1696*00 

2.380E*08 

l.OOlF-08 

8.6856*03 

1.7036*02 

2.3196*01 

6.8816*00 

1.2516*02 

1.0176*02 

1.1676*00 

2.800? *08 

9.853E-05 

8.9386*03 

1.7186*02 

2.3366*01 

6.9386*00 

1.2426*02 

1.0516*02 

1.1666*00 

2.820E *08 

9.6976-05 

5.0386*03 

1 -7256*02 

2.3536*01 

6.9876*00 

1.3376*02 

1.0886*02 

1.1686*00 

2.880E *08 

9.P82E-J5 

5.1386*03 

1.7366*02 

2.3706*01 

7.0826*00 

1. 3886*02 

1. 1266*02 

1.1626*00 

2.8 6 06 * 08 

9.3896-05 

5.2376*03 

1.7886*02 

2.3886*01 

7.0996*00 

1.8336*02 

1. 1666*02 

1.1616*00 

2.830f *08 

9.2376-05 

5.3886*03 

1.7606*02 

2.8076*01 

7.1576*00 

1.88 36*02 

1.. '066*02 

1.1606*00 

2.6006 * 08 

9.787'^-05 

5.8586*0? 

1.7726*02 

2.8256*01 

7.2176*00 

1.5326*02 

1.2856*02 

1 1596*00 
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Table t.~ Continued 


P/m > T.OOE>OI 


T 

KHO/KHO-O 

H/RTO 

S/ft 

A/AO 

2 

C//ft 

CV/ft 

6AHHA 

i.oooE^oa 

1.913E-01 

-1.T18E902 

2.9186*01 

6.2716-01 

1.0006*00 

3.3126*00 

7 126*00 

1.3986*00 

2.000e*02 

9.389E-02 

-1.709E*02 

2.6706*01 

8.7026-01 

1.0006*00 

3.8916*00 

.• .’.£*00 

1.3966*00 

3.oooe*o2 

6.376E-02 

-1.690E*02 

2.8196*01 

1.0426*00 

1.0006*00 

9.4756*00 

; -.>6*00 

1.2886*00 

'k.000E»02 

9.782E-02 

-1.672E*02 

2.9796*01 

1.1876*00 

1.0006*00 

9.9686*00 

3.9686*00 

1.2326*00 

S.OOOE«02 

3.826E-02 

-1.693E*02 

3.0906*01 

1.3156*00 

1.0006*00 

5.3646*00 

9.3698*00 

1.22 96*00 

6.000E4>I2 

3.1888-02 

-1.633E*02 

3.1906*01 

1.9316*00 

1.0006*00 

5.6866*00 

9.6868*00 

1.2136*00 

T.OOOE^OE 

2.7338-02 

-1.612E*02 

3.2806*01 

1.3386*00 

1.0006*00 

5.9336*00 

9.9338*00 

1.2026*00 

a.OOOE*02 

2.391E-C2 

-1.390E*02 

3.3616*01 

1.6396*00 

1.0006*00 

6.1746*00 

5.1798*00 

1.1936*00 

9.000E»02 

2.I29E-02 

-l.96TE*02 

3.9338*01 

1.7336*00 

1.0008*00 

6.3378*00 

3.3578*00 

1.1876*00 

UOOOE^O) 

1.913E-02 

-1.393E*02 

3.3036*01 

1.0236*00 

1.0006*00 

6.5106*00 

5.3106*00 

1.1816*00 

I.I00E40) 

I./3VE-02 

-l.319E*02 

3.3636*01 

1.9096*00 

1.0006*00 

6.6396*00 

3.6398*00 

1.1776*00 

1.200E*03 

1.59 98 -02 

-1.999E*02 

3.6298*01 

1.9916*00 

1.0006*00 

6.7596*00 

5.7538*00 

1.1746*00 

1.300E*03 

1. 9718-02 

-1.969E*02 

3.6788*01 

2.0696*00 

1.0006*00 

6.8716*00 

3.6708*00 

1.1716*00 

1.900Et03 

1.366E-02 

-1.999E*02 

3.7306*01 

2.1998*00 

1.0006*00 

7.02 96*00 

6.0198*00 

1.1676*00 

l.SOOE»03 

1.2798-02 

-1.918E*02 

3.7796*01 

2.2156*00 

1.0006*00 

7.2686*00 

6.2398*00 

1.1626*00 

1.600E*03 

1.1998-02 

-1.391E*02 

3.8276*01 

2.2816*00 

1.0016*00 

7.6896*00 

6.6568*00 

1.1336*00 

l.TJ0E»03 

1.1228-02 

-1.361E*02 

3.8766*01 

2.3436*00 

1.0036*00 

8.9066*00 

7.3368*00 

1.1956*00 

l.800E»03 

1.0378-02 

-I.329E*02 

3.9276*01 

2.9026*00 

1.0036*00 

9.5736*00 

8.9398*00 

1.1336*00 

1.900E«03 

9.966E-03 

-1.290E*02 

3.9836*01 

2.9606*00 

1.0108*00 

1.1366*01 

1.0108*01 

1.1216*00 

2.000E*03 

9.3928-03 

-1.299E*02 

9.0976*01 

2.3226*00 

1.0186*00 

1.3956*01 

1.2998*01 

1.1106*00 

2.100E*03 

8.8338-03 

-1.1876*02 

9.1296*01 

2.3906*00 

1.0318*00 

1.7976*01 

1.5718*01 

1.1016*00 

2.200E»03 

£.2838-03 

-1.1196*02 

9.2136*01 

2.6686*00 

1.0306*00 

2.2006*01 

1.9788*01 

1.0966*00 

2.390E»C3 

7.7298-03 

-1.025E*02 

9.3236*01 

2.7586*00 

1.0766*00 

2.7996*01 

2.9618*01 

1.0926*00 

2.900E*03 

7.1718-03 

-9.130E*01 

9.9396*01 

2.8616*00 

1. 1118*00 

3.3696*01 

2.9936*01 

1.0916*00 

2.30aE*03 

6.6138-03 

-7.7788*01 

9.6036*01 

2.9806*00 

1.1576*00 

9.0186*01 

3.5398*01 

1.0926*00 

2.690E«^03 

6.071E-03 

•6.1928*01 

9.7736*01 

3.1136*00 

1.2128*00 

9.6396*01 

9.0368*01 

1.0996*00 

2.T00E«03 

3.3318-03 

-9.391E*0l 

9.9616*01 

3.2608*00 

1.2768*00 

3.1796*01 

9.9398*01 

1. 176*00 

2.890E»93 

3.0638-03 

-2.9I9E*01 

5.1376*01 

3.9196*00 

1.3998*00 

5.6006*01 

9.7698*01 

1.1906*00 

2.999E«03 

9.6218-03 

-3.0626*00 

5.3596*01 

3.3876*00 

1.9276*00 

5.8886*01 

9.9398*01 

1.1036*00 

3.900E*03 

9.2238-03 

1.8608*01 

5.5616*01 

3.7616*00 

1.3108*00 

6.0306*01 

5.0378*01 

1.1106*00 

3.199E*93 

3.8718-03 

9.0888*01 

3.7396*01 

3.9386*00 

1.5996*00 

5.9936*01 

9.9738*01 

1.1166*00 

3.299E*93 

3.3678-03 

6.2908 *01 

3.9968*01 

4.1156*00 

1.6768*00 

5.7206*01 

9.7308*01 

1.1226*00 

3.300E*93 

3.3088-03 

8.2998*01 

6.1198*01 

4.2878*00 

1.7528*00 

5.1826*01 

9.2828*01 

1.1308*00 

3.899E*03 

3.0958-03 

1.0018*02 

6.2588*01 

4.9326*00 

1.8188*00 

9.9288*01 

: 6626*01 

1.1908*00 

3.S99E»93 

2 . 9 2 28 - 03 

1.1986 *02 

6.3792*01 

4.6086*00- 

i.87;e*oo 

3.3898*01 

2.9698*01 

1.133F*00 

3.6U0E«'03 

2.7818-03 

1.2698*02 

6.9698*01 

4.7586*00 

1.9118*00 

2.8086*01 

2.3158*01 

1.17 >00 

3.709£»93 

2.6668-03 

1.3538*02 

7.5328*01 

4.90.6*00 

1.9398*00 

2.1738*01 

1.7768*01 

1.1* > -00 

3.899E4'93 

2.570L-03 

1.9258*02 

6.5836*01 

5.0988*00 

1.9598*00 

1.703 *01 

1.3738*01 

1.21. .*00 

3.990E*93 

2.9888-03 

1.9818*02 

6.6238*01 

3.1916*00 

1.9728*00 

1.3778*01 

1.0918*01 

1.2968*00 

4.e09E»93 

2. 9158-03 

1.5288*02 

6.6558*01 

5.3296*00 

1.9818*00 

1.1376*01 

8.99 78*00 

1.279E*'70 

9. 199E*93 

2.3998-03 

l.S67E*02 

6.6828*01 

5.9368*00 

1.9866*00 

1.0126*01 

7.7398*00 

1.3008*00 

4.299Et93 

2. 2888-03 

1.6028*02 

6.7058*01 

3.3768*80 

1.9908*00 

9.1798*00 

6.9088*00 

1.3228*00 

9.399E*03 

2.232E-03 

1.6338*02 

6.7268*01 

5.6818*00 

1.9938*00 

8.5628*00 

6.3768*00 

1.3388*00 

9. 909E*g3 

2.1798-03 

1.6638*02 

6.7956*01 

5.77 38 *00 

1.9958*00 

8. 1808*00 

6.0958*00 

1.3306*00 

9.399E*93 

2.1298-03 

1.6958*02 

6.7638*01 

5.8598*00 

1.9978*00 

7.9666*00 

5.8698*00 

1.3368*00 

9.600E*93 

2.0828-03 

1.7296*02 

6.7818*01 

5.9238*00 

1.9986*00 

7.8928*00 

5.8078*00 

1.3578*00 

9-T99E*93 

2.036E-03 

1.7536*02 

6.7988*01 

5.9788*00 

1.9998*00 

7.9598*00 

5.8788*00 

1.3528*00 

9.890E4'93 

1.9938-03 

1.7828*02 

6.8158*01 

6.0178*00 

1.9998*00 

8.1978*00 

6.1096*00 

1.3918*00 

9. 9908*93 

1.9518-03 

1.8138*02 

6.8328*01 

6.0398*00 

2.0018*00 

8.6668*00 

6.5928*00 

1.3238*00 

S.009E*03 

1.9118-03 

1.8968*02 

6.8508*01 

6.0998*00 

2.0028*00 

9.9678*00 

7.2838*00 

1.2978*00 

S.100E*03 

1.8718-03 

1.8838*02 

6.8708*01 

6.0358*00 

2.0098*00 

1.0738*01 

8.9628*00 

1.2678*00 

S.200E*03 

1.8328-03 

1.9268*02 

6.8938*01 

6.0208*00 

2.0086*00 

1.2728*01 

1.0268*01 

1.2398*00 

5.300£*03 

1.79 38 - 03 

1.9778*02 

6.9208*01 

6.0088 *00 

2.0136*00 

1.5698*01 

1.2928*01 

1.2038*00 

5.900E*03 

1.7538-03 

2.0928*02 

6.9538*01 

6.0088*00 

2.0216*00 

1.9858*01 

1.6718*01 

1.1768*00 

5.S0OE*03 

1.7118-03 

2.1238*02 

6.9998*01 

6.0258*00 

2.0328*00 

2.5688*01 

2.1908*01 

1.1338*00 

S.609E*03 

1.6678-03 

2.2328*02 

7.0978*01 

6.0628*00 

2.0498*00 

3.3938*01 

2.8728*01 

1.1396*00 

3.T09E*03 

1.620C-03 

2.3728*02 

7.1198*01 

6.1218*00 

2.0726*00 

9.3268*01 

3.7188*01 

1.1288*00 

5.800E*93 

1.5688-03 

2.5518*02 

7.2008*01 

6.2008*00 

2.1036*00 

5.9998*01 

9. 7088*01 

1.1208*00 

3.900E*03 

l.j 138-03 

2.7768*02 

7.3058*01 

6.3016*00 

2.1938*00 

6.8108*01 

5.7858*01 

1.1168*00 

6.000E*03 

1.9538-03 

3.0518*02 

7.9308*01 

6.9218*00 

2.1998*00 

8.1618*01 

6.8658*01 

1.1138*00 

6.100E*03 

». 3918-03 

3.3738*02 

7.5768 *01 

6.5398*00 

2.2598*00 

9.9238*01 

7.8958*01 

1.1138*00 

6.290E*03 

1.3298-03 

3.7378*02 

7.7388*01 

6.7138*00 

2.3228*00 

1.0936*02 

8.6228*01 

1.1138*00 

6.300E*03 

1.2678-03 

9.1338*02 

7.9118*01 

6.8788 *00 

2.3978*00 

1.1118*02 

9.1128*01 

1.1198*00 

6.900E*03 

1.2088-03 

9.5968*02 

8.0888*01 

7.0518*00 

2.9758*00 

1.1338*02 

9.2658*01 

1.1168*00 

6.500E*03 

1.1338-03 

9.9588*02 

8.2638*01 

7.2238*00 

2.5538*00 

1.1118*02 

9.0768*01 

1.: 198*00 

«.600E*03 

1. 1038-03 

5.3598*02 

8.9288*01 

7.3988*00 

2.6278*00 

1.0998*02 

8.5898*01 

1.1226*00 

6.TO0E*03 

1.0598-03 

5.7228*02 

8.5798*01 

7.5658*00 

2.5966*00 

9.5928*01 

7.8828*01 

1.1268*00 

6.800E903 

1.0208-03 

6.0598*02 

8.,7I98*01 

7.7268*00 

2. 75 76*00 

8.59 78*01 

7.0518*01 

1.1328*00 

9.900E*03 

9.8648-09 

6.3988*02 

8.8318*01 

7.8798*00 

2.8108*00 

7.9768*01 

6.18)>r*01 

1.1388*00 

T.000E*03 

9.5718-09 

6.6038*02 

8.9318*01 

8.0278*00 

2.8538*00 

6.9718*01 

5.3638*01 

1.1968*00 

T.100E*03 

9.3128-09 

6.8238*02 

9.0168*01 

8.1688*00 

2.8938*00 

5.58>8*01 

9.6316*01 

1.1338*00 

7.7008*03 

9.0828-09 

7.0198*02 

9.0898*51 

8.3058*00 

2.9258*00 

9.89 38 *01 

9.0098*01 

1.1698*00 

7.3092*03 

8.8748-09 

7.1798*02 

9.1528*01 

8.9368*09 

2.9528*00 

9.2978*01 

3.5098*01 

1.1798*00 

7.9008*0? 

8.6898-09 

7.3268*02 

9.2068*01 

9.5638*00 

2.7758*00 

3.7858*01 

3.1098*01 

1.1898*00 

7.5 008 *03 

8.3168-09 

7.9588*02 

9.25<v£*0I 

8.6838*00 

2.9958*00 

3.9918*01 

2.8198*01 

1.1938*00 

7.9008*03 

6.3358-09 

7.5798*02 

9.2' 88*01 

8.7958*00 

3.0128*00 

3. 1978*01 

2.6038*01 

1.2018*00 

7.7008 *03 

0.2038-09 

7.6938*02 

9.3398*01 

8.8998*00 

3.0286*00 

3.0358*01 

2.9628*01 

1.2076*00 

7.80 08*03 

8.0588- 09 

7.8028*02 

9.3778*01 

8.5998 *00 

3.0938*00 

2.9918*01 

2.3808*01 

1.2116*00 

7.90 08*03 

7.9198-04 

7.9098*02 

9.9138*01 

9.0818*00 

3.0588*00 

2.9028*01 

2.3958*01 

1.2198*00 

8.0008*03 

7.7858-09 

6.0138*02 

9.9318*01 

9.1628*00 

3.0728*00 

2.9086*01 

2.3988*01 

1.2198*00 

8.2008*03 

7.5268-09 

8.2328*02 

9.5298*01 

9.3096-00 

3. 1008*00 

3.0298*01 

2.9998*01 

1.2128*00 
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Table L* Continued. 


T 

•.*O0E«03 
•.600E03 
■.BOOE«03 
9.000E«03 
9.200E*03 
9.400E»03 
9.600E*03 
9.BOOF«03 
l.OOOEtOB 
1.020E^04 
1.090E*0« 
1.060E«04 
1.0r0E«04 
1.10aE*U9 
U120E»0«i 
1.190E»(M 
1.160E«0« 
l.lt -f+o* 
1.200E*09 
l.220E*09 
l.Z90C*09 
l.260E«a4 
1.2aOE»(M 
• ,300E*0* 
1.320E*0« 
t.340E*^0B 
l.360E*04 
1.380E404 
t,400E«04 
i.420E*04 
l’.440E»04 
1.460E»04 
1..480c»04 
1.530c *04 
* X.520E»04 
1.540£*04 
1.560E*O4 
l.9«0£*04 
l.l 30t *04 
1. ‘.20k *04 
i.«40E*04 
1.650F«’04 
1.4.30E404 
l,700E404 
1.720E404 
l.740E*04 
1.74 3E404 
1.780E404 
1.80SE404 
1.8 20E404 
1.840F404 
1.8&0E 404 
].aS0E»04 
1.900E n!4 
1.920E404 
1.940E+04 
1.960E404 
1.980F404 
2.000k *04 
2.0c0E*04 
2.040E 404 
2.060E404 
2.080E404 
2.100E404 
2.120F 404 
2.140k 404 
2.160E404 
2.1B0E404 
2.200E404 
2.220E404 
2.240E'04 
2.260E404 
2.280E404 
2.3300 404 
2.320E404 
2.340E404 
2.350E404 
2.3B0t404 
2.400E404 
2.420E404 
2.440E404 
2.460E404 
2.480E404 
2.500E404 


8HD/RHI3-0 

7.236E-04 

7.032E-04 

6.793E-04 

6.93K-' 
4.3246-t - 
6.09 7E-0' 
5.8736-04 
5.652E-04 
5.436E-C4 
5.226E-04 
S.022E-04 
4.B24E-04 
4.633E-04 
4.447F-04 
4.268E-04 
4.095E-04 
3.929E-04 
3.76BE-04 
3.-614E-04 
3.467E-04 
3.32BE-04 
3.196E-04 
3.073E-04 
2.958E-04 
2.852E-04 
2.754E-04 
2.665E-04 
2.5B.E-04 
2.509E-04 
2.4416-04 
2.3B0E-04 
2.3246-04 
2.272E-04 
2.22 56-04 
2.1B2E-04 
2.1426-04 
2.1046-04 
2.069E-04 
2.0366-04 
2.0056-04 
1.975E-04 
l.><47E-04 
1.9196-04 
1. 8936 -04 
1.8686-04 
1.8446-04 
1.820E-04 
1.7976-04 
1.7756-0 
1.753E-04 
1.731E-04 
I.710E-04 
1.6896-04 
1.6686-04 
1.647E-04 
1.6266-04 
1.6056-04 
1.585E-P4 
1.564E-04 
1.543E-04 
1.522E-04 
1.501E-04 
1.4806-04 
1.4 596-04 
1...38E-04 
1.417E-04 
1.3966-04 
1.37SC-04 
1.354E-04 
1.334E 04 
1.3UE-04 
1.293E-04 
1.2736-04 
1.2546-04 
1.2346-04 
1.215E-04 
1. 1966-04 
1.1786-04 
1.1596-04 
1.1416-04 
1.1236-04 
1.1056-04 
1.0886-04 
1.0706-04 


M/KTO 

a.4616402 

B.70SE4C2 

8.980E402 

9.27BE402 

9.6056402 

•0,9436402 

1.0356403 

1.0786403 

1.1236403 

1.I/2E403 

1.224E403 

1.279E403 

1.338E403 

1.401E403 

1.4476403 

1.5376403 

1.6116403 

1.6896403 

1.771E403 

1.855E403 

1.9426403 

2.0306403 

2.118F403 

2.2066403 

2.2916403 

2.3736403 

2.4516403 

2.5246403 

2.5936403 

2.6566403 

2.7146403 

2.764E403 

2.8146403 

2.85BE403 

2.8976403 

2.9346403 

2.9676403 

2.9976*03 

3.0266403 

3.0526403 

3.0776*03 

3.1006*03 

3.1236403 

3.1456403 

3. 166E403 

3.187E403 

3.2086*03 

3.229E403 

3.2516*03 

3.27 36 * 03 

3.296E403 

3.3206403 

3.3456*03 

3.3716*03 

S.359E403 

3.4296*03 

3.46IE403 

3.4966*03 

3.533E403 

3.5736*03 

3.615E403 

3.6616*03 

3.7106*03 

3.7616*03 

3.8166*03 

3.8746403 

3. 9356*03 

3.9986*03 

4.064E403 

4, 131E403 

4.2046*03 

4.2776*03 

4.3536*03 

4.431E*03 

4.3106*03 

4.5926*03 

4.6776*03 

4.7446*03 

4.8536*03 

4.9446*03 

5.04 26 *03 

5.1406*03 

5.243F403 

5.348F*03 


$/« 

9.599E401 
9.6 796*01 
9.7646*01 
9.B56E401 
9.954E40I 
1.006E402 
1.017E402 
1.029E402 
1.0626*02 
1.055E402 
1.0896*02 
I.0UE4O2 
1.0986*02 
1.1166*02 
1.1306*02 
1.1676*02 
1.1656*02 
1.1836*02 
1.2016*02 
1.2216*02 
1.2606*02 
1.2 59E40’ 
1.2 786*' 
1.2986*02 
1.3166*02 
1.3316*02 
1.347t 02 
1. 3626*02 
1.3756*02 
1.3876*02 
1.3986*02 
1.4086*02 
1.4176*02 
1.4256*02 
1.4326*02 
1.4 396*02 
1.4456*02 
1.4506*02 
1.4556*02 
1.4 596*02 
1.4636*02 
1.4676*02 
1.4716*02 
1.4 746*02 
1.4786*02 
1.4616*02 
1.4856*02 
1.4886*02 
1.4916*02 
1.4946*02 
1.4986*02 
1.5016*02 
1.5056*02 
1.5096*02 
1.5136*02 
1.5176*02 
1.5226*02 
1.5266*02 
1.5316*02 
1.5376*02 
1.5436*02 
1.5496*02 
1.5556*02 
1.5626*02 
1.5696*02 
1.5766*02 
1.5846*02 
1.5926*02 
1.6 006 *0 2 
1.6096*02 
1.6176*02 
1.6266*02 
1.6351*02 
l.645'.*02 
1.65*6*02 
1.67.4E*02 
1.6 746*02 
1. <846*02 
1. 5946*02 
1.7046*02 
.7156*02 
1.7266*02 
1.7376*02 
1.7496*02 


8/40 

9.4486*00 
9.5876*00 
9.7316*00 
9.8846*00 
1.9056*01 
1.0226*01 
I.04C6* 11 
1.0596*01 
1.0796*01 
1.1006*01 
1.1216*01 
1.1436*01 
1.1666*01 
1.1906*01 
1.2146*01 
1.2396*01 
1.2656*01 
1.2916*01 
1.3196*01 
1.3476*01 
1.^756*01 
1.4046*01 
1.4346*01 
1.4636*01 
1.4926*01 
1.5216*01 
1.549E*01 
1.5776*01 
1.6046*01 
1.6316*01 
1.6576*01 
1.6826*01 
1.7086*01 
1.7336*01 
1.7586*01 
1.7826*01 
1.8066*01 
1.8306*01 
1.85 36*01 
1.8756*01 
1,8976*01 
1.9176*01 
1.9356*01 
1.9526*01 
1.9676*01 
1.9806*01 
1.9916*01 
2.0006*01 
2.0986*01 
2.0146*01 
2.9196*01 
2.0236*01 
2.0276*01 
2.0306*01 
2.0346*01 
2.0396*01 
2.04 36*01 
2.0496 *01 
2.0566*01 
2.0636*01 
’.0726*01 
2.0816*01 
2.0916*01 
2. 102F*01 
2.1146*01 
2.1276*01 
2.1416*01 
2.1556*01 
2.1696*01 
'.1846*01 
2.2006*01 
2.2156*01 
2.2316*01 
2.2476*01 
2.26 36*01 
2,2796*01 
2.2966*01 
2.3126*01 
2.3296*01 
2.3466*01 
2.3636*01 
2.3806*01 
2.3986*01 
2.4166*01 


I 

3.1306*00 
3. 1636*00 
3.2006*00 
3.2416*00 
3.2876*00 
3.33 76 *00 
3.3936*00 
3.4546*00 
1.5196*00 
3.5886 *00 
3.6626*00 
3.7416*00 
3.8236*00 
3.9106*00 
4.0026*00 
4.0976*00 
4.198£*0a 
4.3026*00 
4.4116*00 
4.5226*00 
4.6366*00 
4.7506*00 
4.8636*00 
4.9746*00 
5.0816*00 
5.1836*00 
5.2786*00 
5.3666*00 
5.4466*00 
5.5186*00 
5.5826*00 
5.6386*00 
5.6886*00 
5.7316*00 
5.7686*00 
5.8006*00 
5.8286*00 
5.8526*00 
5.8736*00 
5.8916*00 
5.9066*00 
5.9206*00 
5.9326*00 
5.9436*00 
5.9536*00 
5. >*26*00 
5.9716*00 
5.9796*00 
5.9886*00 
5. 966*00 
6.0056*00 
6.0156*00 
6. 0266*00 
6.0376*00 
6.0496*00 
6.0636*00 
6.0796*00 
6.0966*00 
6.1156*00 
6. 1366*00 
6.1596*00 
6.1856*00 
6.2126*00 
6.2426*00 
6.2736*00 
6.3076*00 
6.3436*00 
6. 3806*00 
6.4196*00 
6.4606*00 
6. ■'026*00 
6.5456*00 
6.5896*00 
6.4356*00 
6.6816*00 
6.7286*00 
6.7766*00 
6.8266*00 
6.8766*00 
6.9286*00 
6.9816*00 
7.0356*00 
7.0916*00 
7. 1496*00 


CP/8 

3.2436*01 
3.3336*01 
3.8816*01 
4.2666*01 
4.6786*01 
5.1096*01 
5.5506*01 
5.99*6*01 
6.4426*01 
6.8896*01 
7.3416*01 
7.8C -'*01 
8.2856*01 
8.7886*01 
9.3126*01 
9.8496*01 
1.0386*02 
1.0896*02 
1.1346*02 
1.1716*02 
1.1966*02 
1.2076*02 
1.2026*02 
1.1816*02 
1.1456*02 
1.0966*02 
1.0366*02 
9.6856*01 
8.9706*01 
8.2456*01 
7.5366*01 
6.8636*01 
6.2396*01 
5.6726*01 
> 16 76*P' 
.7236*01 
4.3376*01 
4.0076*01 
3.7276*01 
3.4946*01 
3.3036*01 
3.1506*01 
3.0336*01 
2-94 86*01 
2.8946*01 
2.8706*01 
2.8746*01 
2.9066*01 
2.9576*01 
3.0576*01 
3.1766*01 
3.3266*01 
3 . 50 7 6* 01 
3.7206*01 
3.9656*01 
4.2416*01 
4.5486*01 
4.8836*01 
5-2446*01 
5.6286*01 
6.0236*01 
6.4416*01 
6.8606*01 
7.2796*01 
7.693fP: 
8.0966*01 
8.4846*01 
8.8556*01 
9-2066*01 
9.5396*01 
9.8566*01 
1.0156*02 
1.0456*02 
1.0756*02 
1.1056*02 
1.1376*02 
1. 1/06*02 
1.2056*02 
1.2436*02 
1.2846*02 
1.3286*02 
1.3/36*02 
1 .420e*02 
1.4636*02 


CV/8 

2.6256*01 
2.8666*01 
3.1496*01 
3.4616*01 
3.7926*01 . 

4.1336*01 
4.4796*01 
4.8246*01 
5.1676*01 
5.5106*01 
5.8556*01 
6.2076*01 
6.5726*01 
6.9526*01 
7.3456*01 
7.7466*01 
8.1406*01 
8.5116*01 
8.8386*01 
9.0986*01 
9.2726*01 
9.3436*01 
9.3016*01 
9.1416*01 
8.8706*01 
8.4986*01 
8.045<'*01 
?.5'> *01 

6.* <*0l 

8 .56*01 

■ »71S*01 
5.3416*01 
4.8466*01 
4.3926*01 
3.9856*01 
3.6246*01 
3.3106*01 
3.0406*01 
2.8106*01 
2.6196*01 
2.4626*01 
2.3376*01 
2.2426*01 
2.1746*01 
2.1326*01 
2.1 .56*01 
2.1236*01 
2.1556*01 
2.2116*01 
2.2936*01 
2.4006*01 
2.5326*01 
2.6926*6 1 
2.8786*0. 
3.0916*01 
3.3306*01 
3.5946*01 
3.8806*01 
4.1986*01 
4.5126*01 
4.8486*01 
5. 1936*01 
5.5426*01 
5 . 8886*01 
6.2286*01 
6.5586*01 
0.8746*01 
7. 1756*01 
7.4606*01 
7.7306*01 
7.9876*01 
8.2346*01 
8.4766*01 
8.7196*01 
8.9666*01 
9.2246*01 
9.49/6*01 
9.7886*01 
1.0106*02 
1.04 36*02 
1.0796*02 
1.1166*02 
1. I -46*02 
1.1926*02 


GAMMA 

1.20/6*00 
1.2016*00 
1.1956*00 
1.1916*00 
1.1866*00 
1.1136*00 
l.l8CE*0n 
1.1786*00 
1.1766*00 
1.1756*00 
1.1736*00 
1.1726*00 
1.1716*00 
1. 1706*00 
1.2696*00 
1.1686*00 
1.1686*00 
1.1686*0<7 
1.1686*00 
1.1696*00 
1.1706*06 
1,1726*00 
1.1746*00 
1.1/76*00 
1.1806*00 
1.1846*00 
1.1886*00 
1.1956*00 
1.1996*00 
1.2066*00 
1.2146*00 
1.2226*00 
1.2326*00 
1.2426*00 
1.2536*00 
1.2646*00 
1.2766*00 
1.2886*00 
1.2996*00 
1.3106*00 
1.7206*00 
1.3296*00 
1.3366*00 
1.3416*00 
1.34 36*00 
1.3436*00 
1.3416*00 
1.3366*00 
1.3. 6*00 
1.3216*00 
1.3116*00 
1.3006*00 
1.2896*00 
1.2786*00 
1.2676*00 
1.2566*00 
1.2466*00 
1.2376*00 
1.2286*00 
1.2216*00 
1.214F OO 
1.2086*00 
1.2036*00 
1.1996*00 
1.1956*00 
1. 1926*00 
1.1896*uO 
1.1876-00 
1. 1846*03 
1.1836*00 
1.1816*00 
i. 1/96*00 
1.1786*00 
1. 1766*00 
1.1756*00 
1.1736*00 
1.1126*00 
1.1/06*30 
;.168E«., 
1. 16/6*00 
1. 1656*00 
1.1646*00 
1.1626*00 
1.1616*00 
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T^!e I. - Continued. 


P/PO - a.00£-02 


1 

6H0/RH3-O 

H/RTO 

S/f* 

A/AO 

2 

CH/R 

tV/R 

GAMMA 

•i, 

’•OOOf *02 

2,I86t-0i 

-1.7186^02 

2.909E^01 

6.271E-01 

1.000640C 

3.5126400 

2*5126400 

1.398E400 

3' 

2.00UE 

l,093fc*0l 

-l.705E^02 

2.656E4 )| 

8.7026-01 

1*0006400 

3.891E400 

2.89IE400 

1.3966400 


^•00J€^02 

7.287E-02 

-1.690e^02 

2*82564 J1 

1.092E400 

1.0U0E4O0 

f.975640U 

3.97^6400 

L.280t*OO 

V 

4.000E^02 

5.9b5E-02 

-1. 6726^02 

2.9616401 

1.1876400 

1.00C640C 

9.9686400 

3.9686400 

1.2526400 


r.viJOt ♦O? 

H. 3726-02 

-1.653F^02 

J.0 766^0l 

1.3156400 

1.0006400 

5.3696400 

9.3696400 

1.229E400 


6*000F«02 

3.64^t-02 

-l.633t^02 

3.1776401 

1.9316400 

1.0006400 

5*6856400 

9.6866400 

1.213E400 


7*OOOE»02 

3*1236-02 

-l.ol2E^02 

3.2676401 

1*5366400 

1.0006400 

5.953E400 

9.9536400 

1.2026400 


8«00ac*^02 

2*733f-02 

-1. 5906^02 

3.396E401 

1.639E400 

1.000640C 

6. 179E400 

5. 1796400 

1.1936400 


9.000E F02 

2.<»29C-02 

-1.567C^02 

3.9226401 

1.7336400 

1.00CE400 

6.35 76400 

5.3576400 

1.1876400 


uooot^oa 

2.1866-02 

-1.5936^02 

3.989E401 

1. 82 3E400 

1.0006400 

6.510E400 

5.5106400 

1.1616400 

‘ ) 

1. 100E4>rt3 

i. 9876-02 

-1.519E^02 

3.5526401 

1.9096 400 

1.0006400 

9.6396400 

5*6396400 

1,1776400 


U200C»03 

1.8226-02 

-1. 9996^02 

0.6106401 

1.9'1E400 

1.000E40C 

6.7536400 

5.7536 4C0 

1.1796400 


l,303E^03 

1.6823-02 

-1. 9696^02 

3.6656401 

2.0696400 

1*0006400 

6.8706400 

5.8686400 

1.1716400 


1*^00E^03 

1. 5616-02 

-1.9h9E^02 

3.7166401 

2.199E400 

1.0006400 

7.0196400 

6.0W6400 

1.1676400 


1. root ♦OS 

1.^57t-02 

-l.9186^02 

3.7656401 

2.2156400 

1.000640C 

7.255E400 

6.2926400 

1.162E40C 


i.bOOE>03 

1.3656-02 

-1.391E>02 

3.8136401 

2.281E40Q 

1.001E40U 

7.6606400 

6.6296400 

1.1556400 


U700E^03 

l.?8 36-02 

-1.5o26^02 

3.8626401 

2.39^6400 

1.002640C 

8*^996400 

7.2816400 

1.1966400 


l.dOOk ♦OS 

l.20^'-02 

-1. 3296^02 

3*9126401 

2.9026400 

I.005E400 

9.9676400 

8.333E400 

1.13964GC 


U900E^03 

1.1 396-02 

-l.>92£^02 

3.9686401 

2.9616400 

1.C106400 

1.1186401 

9.922E400 

1.1226400 


2«OO0F^O3 

1.07t6-02 

-1.296“^02 

.0316401 

2.5226400 

I.016E40C 

1.3666401 

1.2226401 

l.lliE400 


2. 100E^03 

l.OllE-02 

-1. 190E^02 

9.106E401 

2.5896400 

1.0306400 

1.7096401 

1.5316401 

1.1026400 

v' 

2.200E^03 

9.^856-03 

-1.120t^02 

9.1956401 

2. 666c 400 

1.C98640C 

2.139E401 

i. 9236401 

1*0966400 

\ 

2.300E^03 

•1.8596-03 

-1. 0336402 

9.301E401 

2.7596400 

1.0736400 

2.6686401 

2.3896401 

1.0936400 

V 

?.400E^03 

d. >306-03 

-9.2916^01 

9. '•276401 

2.856E400 

1.107E40C 

3.268E401 

2.9066401 

1.0926400 


2.500E»03 

7.602F-0:. 

-7.9296>Ol 

9.573 c40: 

2.9726 400 

1.1506400 

3.9026401 

3.9356401 

1.0926400 

t 

2.600E^03 

6.985E-03 

-6.3a7E401 

9.736E401 

3. 103E400 

1. 2096400 

9.519E401 

3.931E401 

1.0996400 


2.700E^03 

b.39-»E-03 

-<*.632fc‘40l 

9.9196401 

3.2986400 

1.2666400 

5.C53c401 

9.3506401 

1.0976400 

. ; 

2.600F^03 

5.8916-03 

-2.7006401 

5.1UE401 

3.909E400 

1.337E400 

5.9806401 

6c> 7640 1 

1. 1006400 


2.900F^03 

5.339C-03 

-6.3536400 

5.3096401 

3.5696400 

1.913E«0C 

5. 780E401 

9.87J6401 

1.1056*00 

Sii; 

3.000E^03 

9.877E-03 

1.5156401 

5,5086401 

3.7916400 

1.9996400 

5.9936401 

9.9586401 

1.1106400 


3.|00e»03 

9.972f-03 

3.696E401 

5.7036401 

3.9176400 

1.5776400 

5.992E401 

9. 9^96401 

1.1156400 

V 

200E^03 

9. 1196-03 

5.8<»0F.401 

5 8896401 

9.0936400 

1.659E400 

5.72 86401 

9.7356401 

1.1226400 


3.300e^03 

3.8I6F-03 

7.8606401 

6.0596401 

9*2656400 

1.7356400 

5.2616401 

9.3936401 

1.1296400 


3.<rOOE^03 

3.56 76-03 

9.665c*Ci 

6.2066401 

9.931E400 

1.8O3640C 

9.5696401 

3.7796401 

1*1396400 


i,500c^03 

3.3616-03 

1.1196402 

6.3276401 

9.5886400 

1.35SC4CC 

3.7&06401 

3.1076401 

1.1516400 

•> 

3.t00E^03 

3.1936-03 

1.2926 402 

6.9226401 

9.7386400 

1*9016400 

2.9756401 

2.953E401 

1 • l55Et00 


3.700t^03 

3.0596-03 

1.338F40? 

6*9996401 

9.B89uvO0 

1.9326400 

2.3156401 

1.8956401 

1*1866400 


3.H0OE^O3 

>.9956-03 

I,9l9c402 

6.5996401 

5.027E400 

1.953E4G0 

1.813E401 

1.9676401 

1.2116400 

' 

3-900c>03 

2.3986-03 

l.‘»73i402 

6.5916401 

5.170E 400 

1.968E40C 

1.9576401 

1.1596401 

1.2386400 


^.OOOE>03 

2.7636-03 

U322E402 

6.6256401 

5.3086400 

1.978E4CC 

1.2196401 

9.9856400 

1 . 2od6400 


<».IOOE«03 

2.6876-03 

1.5636402 

6.0526401 

5.9396400 

1.9856400 

1.0516401 

8.0796400 

1.2936400 


4*200E^03 

2.6176-03 

1. 599E402 

6.6766401 

5.5606400 

1.989E4CC 

9.995E400 

7.1936400 

1.3156400 


4.300E^03 

2.552E-03 

1.633E402 

6*6986401 

5.668E400 

1. 99/6400 

8.7996400 

5.5376400 

1*33364'jO 


4*900E^03 

2.9916-0? 

1.6696402 

6-7176401 

5.7696400 

1.9996400 

d*306t400 

5. 1536400 

1.3956400 


4.500e^03 

2. <*396-03 

1.699t402 

6.7366401 

5.8466400 

1.99664C0 

6.094C400 

5.9306400 

1.359C.400 


<»«e0JE^03 

2.360E-03 

1.7236402 

6.7536401 

5.9206400 

1.997E40C 

7.9296400 

5.8376400 

1.3556400 


^.700c^03 

2.3286-03 

1. 752E402 

6.7706401 

5.979E400 

1.9986400 

7.95-*t400 

5.8c96400 

1. 3536400 


-t. 8006 ♦OS 

2.278F-03 

1.781E402 

6.7876401 

6.0236400 

1.9996400 

8.13 8E4Q0 

5.0976400 

1.3996400 


^.9006 tOS 

2.23l£-Ci 

1.812E402 

6.8096401 

6.0516400 

2.000E400 

8.5336400 

5.91 76400 

1* 3<.8fc400 


5.0006t0i 

2. 109E-O3 

1.899E>02 

O-822F401 

6.0606400 

2.002640C 

9.229E400 

7,0576400 

1.3056400 


b, lOOF^OB 

2.1396-03 

1,8806402 

6.8926401 

6.055E400 

2.009E40C 

1.039C401 

8.08^6400 

1.2756400 


3.2006^03 

2.09 56-03 

1.9216402 

6.6636401 

6.0t2E400 

2.007E4JC 

1.2076401 

9.6c564J0 

1.2996400 


5,300E^03 

2.051F-03 

1.969F4U2 

6.8686401 

6.0286400 

2.011240C 

1 , 969 c40 1 

l.20lC*0i 

1.212E400 


l».^00r^03 

2.0056-03 

2.0296402 

6.919E401 

6.025E400 

2.018E400 

1.837E401 

1.5376401 

1. 1596400 


5.5 OOf ♦Oj 

1.9MSE-0? 

2. 1056^02 

6.9576401 

6.0j7E400 

2.O20t4JC 

2.3576401 

2*0026401 

1.1616400 


S.&OOfctOj 

1.9UE-05 

2.2096402 

7.0056401 

6.058E400 

2.C93E40C 

3.0556401 

2.5186401 

1* 19*«w40O 

1 

t.700E^03 

1 .859F-03 

2.3326402 

7.068E401 

6.1196400 

2.069E400 

3.932fc40i 

3 . j95£40 1 

1.1326400 


^',800F^03 

1. 8026-03 

2.996E402 

7.1956401 

6.192F.400 

2.0S2E40C 

5.0926401 

9,52 lt40i 

1. 1236400 

f 

:^.900e ♦OS 

1.791E-03 

2.703E40? 

7.292E401 

6.2896400 

2. 128E4CC 

9. 286tt01 

5.3526401 

1 . 1 1 86400 

/ 

6*0a0E^03 

l.b76E-03 

2.957F402 

7.359E401 

6.3976400 

2. 175E4CC 

7.6056401 

5.916C401 

1.1156400 


6.l00t^03 

1.607‘*-03 

3.259F402 

7.995E401 

6.5286400 

2. 230E40C 

8.8826401 

7.9196401 

1. U36400 


6. 2006^03 

1.536F-03 

3.O05F402 

7.t99E40l 

6.676F400 

2. 295E400 

9.989E401 

d.<f6lE40l 

1.1136400 


6,300F^03 

1 .966E-03 

* .986E402 

7.815E401 

6.6j5E*O0 

2.357t40C 

1.0786402 

8.8596401 

1.1196400 


b. 4006^03 

1.3986-03 

< . 390E402 

7.989E4C1 

7.005E4U0 

2.993E40C 

1.1176402 

9.1366401 

1.1L6E40U 


6.500fc^03 

1.339E-03 

9.799F< C2 

8. 162E401 

7.178E40O 

2 . 520£40r 

1.U36402 

9.085E401 

1. 1186400 


b.bOOt ♦Oi 

1.2766-03 

5. 1996402 

8.329E401 

7.3516400 

2.5S66400 

1.0o76t02 

8.7256401 

1.1216400 


6.70UE^03 

l.229F-0:j 

5.677t402 

8.989E401 

7.52UE4 JO 

2.666E400 

9.9026401 

8.1176401 

1. 1256400 


b.eooe ♦OS 

1.1786-03 

5.9226 402 

8.6296401 

7.683E 400 

2. 7306400 

8.9316401 

7. 3996401 

1. 1306400 


b. 9006^03 

I.I37F-0J 

6.230F402 

8.797E401 

7.8J9E400 

2. 7866400 

7.886F401 

6.5126401 

1. 1366400 


7.000e^03 

1.102E-03 

6.500E402 

8.8536401 

7,9886400 

2.8396400 

5 ^76401 

5. 589t401 

1. 19364O0 

£, 

7.100F^03 

1.071E-03 

6.73*»FfO? 

8.993E401 

8.l3ie*00 

2.8756400 

5. . *640 1 

9.9296401 

1.15.6*00 


7.200E^0* 

1.093F-03 

6.9^6640.. 

9.021E4OI 

.2706400 

2.9106400 

5. 1996401 

9.2626401 

1. 1606400 


r.soofc ♦OS 

1.0196-03 

7.1136402 

9.O07F-*')- 

903E400 

2.9396400 

s. 9966401 

3.7126401 

1 . 1 70c.40u 


7.4006^03 

9.909E-09 

7. 2 6 7t 402 

l.l95t 

. >326400 

2.S69E400 

3.9806401 

3.2796401 

1.1806400 


7.500e^03 

9. 7662-09 

7.9056402 

9.195F - 

4,5556400 

2.S65E40C 

3. 5866401 

2.9356401 

1.1906400 


7. toot ♦OS 

9.«’ 78F-09 

7.5316402 

9.29IE4ul 

8.7716400 

3,u03E400 

3.2976401 

/ , 68Bt40 1 

1. 1986400 


7.700e*03 

9.902F-09 

7.O9PF402 

9.283E401 

8.879E 400 

3.020C40G 

3.0976401 

2. 5196401 

1.2036400 


7.800E ♦03 

9.235E-09 

7.7596402 

9.322E40I 

8.9786 ♦00 

3.C35E400 

2.969E40I 

2 • 9036 40 i 

1. 2106400 


7. 9006^03 

9.075t-09 

7.866E402 

9.559E401 

9.070E400 

3.099E400 

2.9026401 

2.393640' 

1.2196400 


8.000E ♦OS 

8.920F-09 

7.97>E^02 

9.3956401 

9. 1396*00 

3.063E400 

2. 8836401 

2 • ^256 40 1 

1. 215^400 


6.200E^03 

8. *'256-09 

8. 185E402 

9.967E401 

9.3066400 

3.0916400 

2.957C401 

2. 3B6t4u 1 

*.2196400 
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Table I. - Continued 


T 

PHO/ftHO-0 

H/RTO 

S/R 

A/AO 

1 

CP/R 

C8/R 

GAMMA 

B, soot *03 

8.3416-04 

8.408t*02 

9.5406*01 


3. I206*CC 

3.U3Et01 

2.539E01 

1.2106*00 

d*^ooe*o3 

B.06SL-04 

8.6476*02 

9.6176*01 

9.583E*00 

3.1526*00 

3.«0TE«01 

2.758E401 

1.2046*00 

8.800e*03 

7.793=-04 

8.9086*02 

9.6 996*01 


3.1876*00 

3.728E*0I 

3.02:E*01 

1.1996*00 

9.0uar*0^ 

7.529c*04 

9.194E*02 

9.787t*Ol 

9.gTiE*00 

3.2266*00 

A.091EA01 

3.316E401 

1.1946*00 

9.200E*03 

7,268c-04 

9.3086*02 

9.881£*U1 

1.003E.01 

3.2706*00 

A.A83E«01 

3.633E40I 

1.1896*00 

9.N00i;*03 

7.010£-04 

9.8516*02 

9.9826*01 

l.OEOE+01 

3.3186*00 

4.901£»01 

3.96 3E *01 

1.1856*00 

9.too:*o3 

6.7566-04 

1.0236*03 

1.0096*02 

1.038E«01 

3.3716*00 

3.329E*01 

4.300E*0t 

1.1836*00 

9.oJaF*03 

6.506E-04 

1.0636*03 

1.0296*02 

1.056E*01 

3.4296*00 

5.T64E«^01 

4.638E*01 

1.1806*00 

1 . coot *04 

6.2626-0** 

1.1076*03 

1.0326*02 

1.0T6E«01 

3.4916*00 

6.202E«0l 

4.97b£*01 

1.1786*00 

1.020£*U4 

3.0246-04 

1.1546*03 

1.0456*02 

1.096E.01 

3.5S86*C0 

6*641t+01 

5.312E*01 

1.1776*00 

l*04Jt*04 

5.7926-04 

1.2046*03 

1.0596*02 

1.U7EA01 

3.6306*00 

7.084E4dl 

S.6SOE*01 

1.1756*00 

U063t*04 

5.5668-04 

1.2586*03 

1.0726*02 

1.139E»0l 

3.7056*00 

7.535E*0l 

5.993E*01 

1.1746*00 

U080F*Q4 

5.3486-04 

1.3156*03 

1.0876*02 

1.161£»31 

3.7856*00 

a.Ud0E»01 

6.346E*Ul 

1.1736*00 

1«IOOL*04 

5.1376-04 

l.375c*03 

1.1026*02 

1.18AE.01 

3.8696* lu 

8.484E«^01 

6.711E*01 

1.1716*00 

l.U0E*04 

4.9336-04 

1.4396*03 

1.1186*02 

l.7aSE*0t 

3.5576*00 

8.98RE*01 

7.09IE401 

1.1706*00 

i.l40t*04 

4.725*^-04 

1.5076*05 

1.1346*02 

1.232E.OI 

4.0506*00 

9. 5096401 

7.479E*01 

1.1706*00 

l*l60l *04 

4.5456 -04 

l.5786*o^ 

1.1316*02 

1.238E*Ol 

4.1476*00 

U003E402 

7.867E*01 

1.1696*00 

Uia0E*04 

4. 361^-04 

1.6546*03 

1.1696*02 

l.284£*01 

4.2486*00 

1.054E402 

d.241E*«a 

1.1696*00 

l.200t*04 

4.1856-04 

1.7326*03 

1.1876*02 

l.3HE*0l 

4.3536*00 

1.101E402 

S.S81E401 

1.1696*00 

1. 2208*04 

4.0 ltt-04 

1.8156*03 

1.2056*02 

1.338E.01 

4.4626*00 

1.141E402 

d.888E*01 

1.1706*00 

1.240- *-04 

3.8556-04 

1.3996*03 

1.2246*02 

l.36oE*0l 

4.5736*00 

1.171E402 

9.082E401 

1.1716*00 

1.2608*04 

3.70 36-04 

1.9866*33 

1.2436*02 

1.395E+01 

4.6856*00 

1. 190E'-02 

9.205E*01 

1.1726*00 

L.280t*04 

3.5606-04 

2.0736*03 

1.2626*02 

l.42AF*0l 

4.7966*00 

1. 193E402 

9.22SE401 

1.1746*00 

1.300F*04 

3.4266-04 

2.i60c!*03 

1.2806*02 

l.A33E*Ol 

4.9096*00 

1.182E402 

9.134E*01 

1.1766*00 

1.3208*04 

3.3016-04 

2.2466*03 

1.2786*02 

l.A82E>01 

5.0176*00 

1.153E402 

8.932E401 

1.1796*00 

1. 340e*04 

3*1866-04 

2.3296*0^ 

1.3156*02 

1.5ll£*01 

5.1206*00 

1.115E402 

8.628E401 

1.1836*00 

1. 3608 *04 

3.080C-04 

2.4096*03 

1.3316*02 

1.539E.01 

5.2186*00 

1.083E402 

8. 2346*01 

1.1876*00 

1.3808*04 

2.984 04 

2.4856*03 

1.3476*02 

l.S67E*01 

5.3096*00 

1.001E«a2 

7.771E*01 

1.1916*00 

1.4008 *04 

2.6' -04 

2.5556*03 

1.3606*02 

U594E+01 

5.3936*00 

9.342E401 

7.2396*01 

1.1976*00 

l.420t*04 

2.8156-04 

2.6216*03 

:. 373 6*02 

1.621E.01 

5.4696*00 

8.641E*01 

b. 7226*01 

1.2036*00 

1.4406*04 

2.742C-04 

2.6826*03 

1 .3856*02 

1.898E.01 

3.5376*00 

7.940E401 

b. 1796*01 

1.2106*00 

1.46a6*0s 

2. ©758-04 

2.7386*03 

1.3956*02 

U673E«0X 

5.5986*00 

7.28l£*01 

S.648E*01 

1.2186*00 

l.46 0t *04 

2.6146-04 

2.7886*03 

1.4056*02 

l.o99C»01 

5.6526*00 

9.&21E401 

3.1436*01 

1.2276*00 

I.SOOt^O** 

2.5586-04 

2.835t*03 

1.4136*02 

l.72«E»Ol 

5.b99E*00 

6.030E*ni 

4.6746*01 

1.2366*00 

l.520t*0s 

2.5066 -04 

2.8776*03 

1.4216*02 

U7A9E.01 

5.7406*00 

5.496£»3l 

4.2446*01 

1.2466*00 

1. 540f *04 

2.4$8c-04 

2.9156*03 

1.4286*02 

1.773E+01 

5.7756*00 

S.021E401 

3.8636*01 

1.2576*00 

’.5606*04 

2.4146-04 

2.9516*03 

1.4346*02 

l.797E+0i 

5.8066*00 

4.604E<01 

3.5246*01 

1.2686*00 

1.3806*04 

2.3726-04 

2.9836*03 

1.4406*02 

1.S21E.01 

5.8326*00 

4.2A2E 01 

3.2306*01 

1.2806*00 

1.0 Of *04 

2.333C-04 

3.01 36*03 

1.4456*02 

l.895E*0; 

5.8556*00 

3.932E401 

2.97eE*01 

1.2916*00 

1.62 06*04 

2.2976-X/4 

3.0416*03 

1 .«496*02 

US&7E.^01 

5.6756*00 

3.671E401 

2.7626*01 

1.3026*00 

1.6406*04 

2.2626-0* 

3.0o7c^03 

1.4546*02 

1.889E«01 

5.8936*00 

3.4S3E401 

2.5836*01 

1.3136*00 

l.t60c *04 

2.229‘-04 

2.09lc^03 

1.4586*02 

1.910E*01 

5.9086*00 

3.275E401 

2.4386*01 

1.3226*00 

1.6806*04 

2.1986-04 

3.1136*03 

1.4626*02 

1.929E*0l 

5.9216*00 

3. 134E»01 

2.3236*01 

1.3306*00 

i. T00e*0f 

2.167F-0*- 

3.1376*03 

l.4656*i'2 

1.9V7E+01 

5.9336*00 

3.026E401 

2.23bE*01 

1.3366*00 

1.7206*04 

2.1386-04 

3.1596*03 

1.4696*02 

U983E*01 

3.9446*00 

2.950E401 

2. 175c *01 

1.3406*00 

1.7406*04 

2.1106-04 

3.1816*03 

1.4726*02 

I.978E.01 

5.9546*00 

2.904E401 

2.1406*01 

1.3426*00 

1.7606*04 

2.0836-04 

3.2026*02 

1.4766*02 

U990E-.01 

5.9636*00 

2.aa6E40i 

2. 1306*01 

1.3426*00 

1.7806 *04 

2.0576-04 

3.2236*03 

1.4 796.02 

2.0U1E.01 

5.972F*C0 

2.897E401 

2.1436*01 

1.3396*00 

1.6006*04 

2.0216-04 

3.2446*03 

1.4826*02 

2.010E+01 

5.9806*00 

2.935E401 

2. .806*01 

1.3346*00 

1.6206*04 

2. 3066-04 

3.2656*03 

1.4856*02 

2.017E^01 

5.9896*00 

3.0O2E»0i 

2.2416*01 

1.3276*00 

1.8t0t *04 

1. 9816-04 

3.2886*03 

1.4896*02 

2.023E.01 

5.9986*00 

3.097£»01 

2.3276*01 

1.3186*00 

1.8606*04 

1.9576-04 

3.5116*03 

1.4926*02 

2.028E+01 

6.0076*00 

3.221E401 

2.4386*01 

1.3096*00 

1.8806*04 

1.93JE-04 

3.3336*03 

1 .*966*02 

2.032E*01 

6.017C*00 

3. 375t*01 

2,5746*01 

1.2986*00 

1.9006*04 

1.9096-04 

>.56lt*03 

1.4996*02 

2.nj6F*ni 

6. 0286*00 

3.560£»01 

2.7366*01 

1.2876*00 

1.92 06*04 

1.6836-04 

3.3886*03 

1. 5036*02 

2.O90E.0I 

6.0396*00 

3.775E401 

2.9246*01 

1. 2766*00 

1.9406*0-* 

1.862F-04 

3.-»16E*03 

1.5076*02 

2.099E*0i 

6.0526*00 

4.022E401 

3.1386*01 

1.2656*00 

1.96 06*04 

1. 8396-04 

3.4476*0^ 

1. 5116*02 

2.0A8E.01 

6.0636*00 

4.299E401 

3.3776*01 

1.2346*00 

1.980f *04 

1.6156-04 

3.t79E*03 

1.5166*02 

2.053E.01 

6.0826*00 

4.605E401 

3.6396*01 

l..,45C*00 

2.0006 •■04 

1.7926-04 

3.5146*03 

l.52ie*C 

2.059E.01 

6. 1006*00 

4.938E401 

3.4246*01 

1.2366*00 

2.0206 04 

’ . 7s >t-04 

3.5526*03 

1.52©Et02 

2.Ub6E<01 

5. 1196^00 

5. 295E401 

4.2276*01 

1.2286*00 

2.040c *04 

U745F-04 

5.5926*02 

1.5316*02 

2.1)79E»01 

6. 1406*00 

5.674E401 

4.3476*01 

1.2216*00 

2. 0608 *04 

1.722t-3^ 

3.535fc*u3 

1.5376*02 

2.082E.01 

6. 1646*00 

5.058E401 

4.8786*01 

1.2146*00 

2.0806*04 

1.^986-04 

3.5816*03 

1.5436*02 

2.092E*01 

6.1896*00 

8.473E401 

5.21bE*01 

1.2086*00 

2. 100F*04 

1. ©756-04 

3. 7301*03 

1.5496*02 

2.1C2E*Ol 

6.2166*00 

5.884E401 

3. 5576*01 

1.2046*00 

2.1 206*0t 

1.6516-04 

3.781t*03 

1.5566*02 

2.1UE.01 

6 • 2466*00 

7.295E401 

3.8966*01 

1. 1996*00 

2.140t*04 

1.62 ^6-04 

3.8^66*03 

1.5636*02 

2.126E.01 

6.278E*CC 

7.700t*0l 

6.2296*01 

1.1966*00 

2.1606*04 

1.6046-04 

3.8946*03 

1. 5 706*02 

2.138E.01 

6.31)6*00 

8.096E401 

6.5516*01 

1.1926*00 

2.1006*04 

1.5806-04 

3.955t*03 

1.5706*02 

i. 15ZE.01 

6. 3476*00 

8.477E401 

6.86 26 *01 

1.1906*00 

2.2006 *04 

1.5576-04 

4.0 18c * 03 

1.5866 02 

2.1S66.01 

6.3846*CC 

8.841E401 

7.1386*01 

1.1876*00 

2. 2206*0** 

U5336-04 

4.08V6*03 

1.5946*02 

2. 190E+01 

6.s23E*00 

9.189E401 

7.4396*01 

1. 1856*00 

2.2406*04 

1.5106-04 

4. 1 5 3c *03 

1.6036*02 

2.195E.01 

.4636*00 

9.319E401 

7.7066*01 

1.1836*00 

2.2606*04 

1.48 76-04 

4, 22**t*03 

1 .0 116*02 

2.21 lh*01 

o. 5056*00 

9.834E401 

7.9626*01 

1.1826*00 

2.2806*04 

1.464C-34 

4.2976*03 

1.62^‘-*02 

2.226E.01 

6.5486*00 

1.014E402 

8.2096*01 

1.1806*00 

2.?00c*04 

1.442--04 

4.372F*03 

1.629t*02 

2.2A2E»OI 

6.5926*00 

I.044E402 

8.4326*01 

1. 1786*00 

2.2206*04 

1.4206-04 

4. 1 50c *02 

1.6386*02 

2.258E»01 

6.6376*00 

1.074E402 

8.6966*01 

1.1776*00 

2.3406*04 

1.393i:-a4 

4.52'^ *03 

1.6476*02 

2.2rAE»01 

6.6836*00 

1.104E402 

3.9436*01 

1.1756*00 

2.3606*04 

1.3766-0. 

4.t.llc*03 

i.657F*02 

2.290E+01 

6.7306*00 

1.135E402 

9.2036*01 

1.1746*00 

2.20Ot*O4 

1.355E-04 

4.69hc*03 

1.6676*02 

2.306E*0l 

6.7766*00 

1.169E402 

9.4736*01 

1.1126*00 

2.400k*04 

1.3346-04 

4. 763t*03 

1.6776*02 

2.323E*01 

6.8276*00 

1.204E»02 

9.7666*01 

1. 1716*00 

2.4206*04 

U314C-04 

4.0726*03 

1 .6876*02 

2.340E»01 

6.8776*00 

1.242E402 

; .0086*02 

1.1696*00 

2.440*- *04 

1.2936-0 » 

4.954t *03 

l.*^ 976*02 

2.336E*Ol 

6.9296*00 

1.282E402 

1.0406*02 

). 1686*00 

2 .46 Of *04 

1.2736-04 

5.0b06*03 

1. r08F*02 

2.37<>E*01 

6.9826*00 

1.325E402 

1.0756*02 

1.1666*00 

2.4806*04 

1.2536-04 

5.1586*03 

1.7196*02 

2.391£*01 

7.0366*00 

1.369E402 

1.1116*02 

1.1656*00 

2.500f*04 

1.2336-04 

5.2606*03 

1.7306*02 

2.409E*0I 

7.0926*00 

1.415E402 

1.1486*02 

1. 1636*00 
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Table i. - Continued. 


P/PO • 9.00E-02 


T 

PHO/RHO-0 

H/RTO 

S/R 

A/AO 

1 

CP/R 

CV/R 

GAMNA 

1.09<)E»02 

2.4596-01 

-1.7186*02 

2.3926*01 

6.2T1E-01 

l.OOOE^OO 

3.S12£^00 

2.5l2fc400 

X.396E400 

2.000E*02 

1.2306-01 

-1.7056*02 

2.6456*01 

8.702E-01 

l.OOOE^OO 

3.89U^00 

2.89XE^00 

X.346E400 

3.000E*02 

8.1986-02 

-1.6906*02 

2.8146*01 

K0A2E»00 

l.OOOE^JO 

4.475E^00 

3.475E^00 

l*2a6£^00 

'‘..OODEtOZ 

6.1496-02 

-1.6726*02 

2.9496*01 

l.ia7€^00 

I.OOOE^OG 

4.968E^00 

3.9b8E^00 

X.252E400 

3.0006*02 

4.9196-02 

-1.6536*02 

3.0656*01 

l«315E^OO 

l.OOOE^OO 

5.364E^00 

4. iC4E^OO 

1.229E^00 

6.000E*02 

4.0996-02 

-1.6336*07 

3.1656*01 

1.431EOO 

l.OOUk^OC 

5.686E^0U 

4.686E40U 

X.2X3E^OO 

7.0006*02 

3.5136-02 

-1.6126*02 

3.2 556*01 

U538b ^00 

l.OOOE^OC 

5.953£^00 

4.9536^00 

1.2O2E400 

8.0006*02 

3.0746-02 

-1.5906*02 

3.3366*01 

U639E^OO 

l.OOOE^OC 

6.174E^00 

5.174E^OO 

X.X93E^00 

9.000E*02 

2.7336-02 

-1.5676*02 

3.4 106*01 

1«733E«00 

l.OOOE^OO 

6. 35 76^00 

5.357£^00 

X.X87E400 

1.0006*03 

2.4596-02 

-1.5436*02 

3.4 786*01 

l.d23E«^00 

l.OOOE^OO 

e.SIOE^OO 

5.5X0E400 

X.IAIE^OO 

1.100E»03 

2.2366-02 

-1.5196*02 

3.5406*01 

U909E*00 

l.QOOE^OC 

ft.'i39E^OO 

5»639E^OO 

X.X77E400 

1.200E*03 

2.0506-02 

-1.4946*02 

3.5996*01 

i.991E^OO 

UOOOE^OQ 

b.753E^OO 

5.752E400 

1. 174£^00 

1.300E*0S 

1.8 9 26 -02 

-1.4696*02 

3.6536*01 

2.0o9e«^00 

l.OOOE^OO 

6.8b8E^00 

5.8d7E^00 

X.X7XE400 

1.4006*03 

1.75o6-02 

-1.4446*02 

3.7046*01 

2.144C^00 

i.OOOE^OO 

7.013E^OO 

b.OXOE^OO 

X.X67c^C0 

1.5C0E*03 

1.6396-02 

-1.4186*02 

3.7546*01 

2*2I5E^OO 

UOOOE^OO 

7. 2446^00 

6*232E^OO 

X.X62E^00 

1.1006*03 

1.5366-02 

-1.3916*02 

3.8016*01 

2*262E>00 

I.OOIE^OC 

7.635E^00 

6.ti06E^00 

X.X3o£^00 

1.7006*03 

1.4436-02 

-1.3526*02 

3.8506*01 


1.002E^OC 

8.299E^00 

7.235E^OO 

1.146E400 

1.BOOE403 

1.360P-02 

-1.3306*02 

3.9006*01 

2.A03E^00 

l.OCSE^OO 

9.376E^00 

8.24tiE^00 

X. X35E400 

1.9006*03 

1.2826-02 

-1.2926*02 

3.9556*01 

2.461E«00 

1.009E ♦OO 


9.788£^J0 

X.123E400 

2.0006*03 

1.2096-02 

-1.2486*02 

4,0176*01 

2*522t*00 

i.0l7E^00 

1.34lE^Ui 

X.lVVE^OX 

X.XX2E400 

2.1006*03 

1.1396-02 

-1. ‘936 *02 

4.0906*01 

2.589E ♦AO 

I.029E^O0 

I.bb7E^0l 

X.497F>0X 

X.X03c^00 

2.2006*03 

1.0696-02 

-1.1 256*02 

4.1776*01 

2.6e5C»00 

1.046E^0C 

2.087E^01 

X .87oE^0X 

X.097E^0O 

2.3006*03 

9.9926-03 

-1.0396*02 

4.2816*01 

2.752£«00 

l.QTOE^OC 

2.599E^01 

2.327E^OX 

X. 0946^00 

2.4006*0? 

9.2916-03 

-9.3356*01 

4.4036*01 

2*a52E^00 

l.lOiE^OO 

3*182E^01 

2.63XE^01 

l.092E»U0 

2.3006*03 

8.5926-03 

-8.0576*01 

4.5466*01 

2.966€^00 

U 145E400 

3.B01E^01 

3.3S06^0X 

1.092E^OQ 

2.6006*03 

7.9046-03 

-6.5546*01 

4.7076*01 

^•09A£^00 

i.l97E^0C 

4.406£^01 

3.640E^0X 

X.094£^00 

2.7006*03 

7.2446-03 

-4.8406*01 

4.8836*01 

3*236E^00 

1.258E^0C 

4.943E^01 

4.2dOE^OX 

X.097E^00 

2.8006*03 

6.6236-03 

-2.9476*01 

5.0716*01 

3.390Er00 

1.326E^00 

5.3746^0l 

4.S826^0X 

l.XOOE^OO 

2.9006*03 

6.0526-03 

-9.1936 *00 

5-2666*01 

3.554E^00 

l.vOtE^JC 

>.683E^01 

4.797t40X 

X. 105E^00 

3.0006*03 

5.5376-03 

1. 1986*01 

5,4626*01 

2.72AE ♦OO 

1.48U^0C 

5.862£^01 

4.905E^0X 

X.XXOE^OO 

3.1006*03 

5.0786-03 

3.3556*01 

5.6556*01 

3*89dE^00 

1.562E^00 

S.89|£^01 

4.893c^0X 

l.iX5£^00 

3. 2006*03 

4.6776-03 

5.4886*01 

5.8406*01 

A.OTiE^OO 

i.643E^UC 

5.723E^0i 

4.73XE401 

x.xaxE^oo 

3. 3006*03 

4.3326-03 

7.5166*01 

6.0106*01 

A.243E^OO 

l.720e^CC 

5.3lbfc>01 

4.id5E^0X 

X*X28E^OO 

3.4006*03 

4.04 36-03 

9.3526*01 

6.1606*01 

4*41l£400 

1.789E^0C 

4.680E^01 

3.862E^0X 

X.X37E4U0 

3.5006*03 

3.8056-03 

1.0936*02 

6.2856*01 

4.t»70c^00 

1.84 7E^CC 

3.905E^0l 

3.224E40X 

X.X49E^00 

3.6006*03 

3.6126-03 

1.2216*02 

6.3846*01 

4*720E^00 

1.892E^00 

3. 124E^0l 

2.576E^01 

1. lb3E^00 

3.7006*03 

3.4536-03 

1.3236 *02 

6.4606*01 

4*866E^00 

I.925E^00 

2.445£40i 

2*0C5E^0X 

X.X82E^00 

3.8006*03 

3.3226-03 

1.4026*02 

5.5186*01 

5*4>09E^00 

1.948C^0C 

l.9lb£^0i 

X.S54b»01 

1.205E^00 

3.9006*03 

3.2106-03 

1.4656*02 

6.5626*01 

S.ISIE^OO 

1»964E^00 

1.533E^01 

X.225E40X 

X.23Xk^00 

4.0006*03 

3.1136-03 

1.5166*02 

6.5976*01 

5*290E«00 

l.S75E^OO 

1.269E^0I 

9.956E4J0 

1.259E40U 

4.1006*03 

3.0256-03 

1.5596*02 

6.6266*01 

5*423E^00 

1.983E^0C 

l.OSOE^Ol 

d.408E^00 

X.286E400 

4.2006*03 

2.9466-03 

1.5966*02 

6.6516*01 

9«545E^00 

i.988E^0C 

9.715E^OO 

7.376E^00 

X.309E^00 

4.3006*03 

2.8726-03 

1.6306*02 

6.6736*01 

5*657E^0C» 

1.991E^00 

8.935E^0U 

b.o98E400 

J.328E400 

4.4006*03 

2.8046-03 

1.6626*02 

6.6936*01 

5*755E^uO 

1.994rE^00 

6.432£^U0 

6.262E^OO 

X.342E^OO 

4.5006*03 

2. 73 96 - 03 

1.6926*02 

6.7116*01 

3.842E»00 

'.995E^0C 

8»l26c^00 

5.9V9E^00 

X.35XE^00 

4.6006*03 

2.6786-03 

1.7226*02 

6.7296*01 

5*917E^00 

1 .997E^00 

7.973EtOO 

5.873E^00 

X.3SSE400 

4.7006*03 

2.6196-03 

1.7516*02 

6.7466*01 

5‘p979t^00 

i.998E^00 

7.9b0E^00 

5.672E40C 

X.354E400 

4.8006*03 

2. 5616-03 

1.7806*02 

6.7638*01 

6-O2TE^00 

1.9996 "00 

8. JOOE^OO 

6.009»-^00 

l.346E«00 

4.9006*03 

2.5106-03 

1.8106*02 

6.7806*01 

6.059E^OO 

2.000E^0C 

8.434E^OO 

D. 324c^00 

X.332E»00 

3.0006*03 

2.4586-03 

1.8426*02 

6.7986*01 

6.074E^OO 

2*OOU^OO 

9.038E^00 

&.664EtOO 

X.3XXE^00 

5.1006*03 

2.4086-03 

1.8776*02 

6.8176*01 

6«072t;»00 

2.003E^OO 

I.U036^0X 

7.794E400 

l.283E^00 

5.2006 * 03 

2.3586-03 

1.9166*02 

6.8376*01 

6*0«>iE»a0 

2«006k^00 

I * IsbE^OX 

9. 2006^00 

X.252E^OO 

5. 3006*03 

2.3096-03 

1.9636*02 

6.8616*01 

6*0v 7f ♦OO 

Z.OIOE^OC 

X.386E^0X 

X.XiOE^OX 

X.220E^OO 

5.4006*03 

2.2596-03 

2,0196*02 

6.8906*01 

6.041F^00 

2.016E^OO 

X. 720£^01 

X.432E^0X 

X.X92b^00 

5.5006*03 

2.2086-03 

2.0906*02 

6.9266*01 

6.0^81 ♦OO 

Z.OZSE^OO 

2. 19aE^01 

i.b53E*^0X 

1. Xb8E«^00 

5.1306*03 

2.1556-03 

2.1826*02 

6.9716*01 

6*U7^E^OO 

2.038E^00 

2.d256«01 

2.4X5E^0X 

X. X49E^00 

5. 70 06 *03 

2.0981-03 

2.J00C*02 

7.0286*01 

6«120t^00 

2.037E^O0 

3.(>496»0X 

3. X33E^01 

l«l35k^OO 

5.8006*03 

2.0361-03 

2.4516*02 

7.1006*01 

6«186E^0U 

2.Ca>E^00 

4.664e^0X 

4.000E^0X 

X.XZok^OO 

5.9006*03 

1.9706-03 

2 ,6436*02 

7.1896*01 

6.272F^00 

2.115E^00 

3.843E^0X 

4.965E^0X 

X.X20E^00 

6.0006*03 

1.8991-03 

2.8806*02 

7.2986*01 

6.378F^00 

2. 139E^0C 

7. X24E^0X 

6*025E^0i 

X.XX6E^00 

6.1006*03 

1.8236-03 

3.1656*02 

7.4276*01 

6.S03E ♦OO 

2.211E^OO 

8.402t^OX 

7.036E^0X 

X. XX4E^00 

6.2006*03 

1.7456-03 

3.4946*02 

7.5736*01 

6.6^4E^00 

2.273E^00 

9.552E*01 

7.922E^0X 

l.XUE^OG 

6.3006*03 

1. 66 76 -03 

3.8616*02 

7.7336*01 

6*800E^00 

2.342E^0C 

X.04<6E^02 

d.593E^0X 

X«X14E^00 

6.4006*03 

1.5916-03 

4-2546*02 

7.9026*01 

6.9i6t#00 

2.416E^0C 

X.097c^02 

6.979E^0X 

X.XlbE^OO 

6.5006*03 

1.5186-03 

4.6596*02 

8.0746 *01 

7.137E^O0 

2.492E^OO 

X.X09C«02 

9.046E^UX 

X.XXSk^OO 

6.6006*03 

1.4516-03 

5.0616*02 

8.2416*01 

7.309E ♦OO 

2.3586^00 

X.076E^02 

d.dOOE^OX 

X.X2IE^00 

6.7006 *03 

1.3916-03 

5.4456*02 

8.3996*01 

7,^79E^OO 

2.fc39E^OO 

l.0X3E^02 

d. 289E^01 

X«X24E^00 

6.8006*03 

1.3376-03 

5.8006*02 

8.543E*ui 

7,643E^00 

2. ro3E^oc 

9.243E^0X 

7.3d96^0X 

X.X29k^00 

6.9006 *03 

1.2906-03 

5.1206*02 

8.5716*01 

7.801E^00 

2. 7b4E^00 

d. 237E^01 

6. 7tf 7E^U1 

l.iJ4E^00 

7.0006*03 

1.2486-03 

6.4036*02 

8,7826*01 

7,953E^OO 

2.6ISE^UC 

7.220E^0X 

5.967E^0X 

X. X4XE^00 

7. 1006*03 

1.2126-03 

6,o50t'*02 

8.8776*01 

8.098c ♦OO 

2.839c^0C 

b.27Xc^OX 

5. X9XE^0X 

X. X49E^OO 

7.2001*03 

1. 1806-03 

6.8636*02 

8.9596*01 

8.238E^00 

2*09SE^OO 

5.4j7E^0X 

4.499Et0i 

X.157E»00 

7.3006*03 

1.1516-03 

7.0496*02 

9.0296*01 

8.373E^00 

2.92EE^CC 

4. 737c^0X 

3.913ttOX 

X.Xb7E400 

7.4006*03 

1. 1266-03 

7.2126*02 

9.0896*01 

8. 50 36 ^00 

2.953e»0C 

4. |73£^01 

3.435E^0l 

X. ITcE^OO 

7.5006*03 

1.1026-03 

7.3566*02 

9.1426*01 

8.6286^00 

2.975t^0C 

3. 734E^01 

3.04XE^0X 

X.X86E^00 

7. 6 0 06 * 03 

1.0816-03 

7.4876*02 

9.1906*01 

6.747Et00 

2.994E^CC 

3.404E^01 

2. 778E^O| 

1. 195k«00 

7.7006 *03 

1 .0616-03 

7.60r>‘*02 

9.2326*01 

8.859E^OO 

^•012E^0U 

3.168E^0X 

2. 574t»01 

X.2U3E400 

7.800E*C3 

1.0416-03 

7,7206*02 

9.2 726*01 

e.962F^00 

3.026E^O(; 

3.009E^0l 

2.437E^0X 

X.209E^OO 

7.9001 *03 

1.0236-03 

7.8286*02 

9.3106*01 

9.057E^00 

3.042t^00 

2.9X5E^0X 

2.j54E^01 

X.2X 3E»00 

8.0006*03 

1.0066-03 

7.9346*02 

9.3466*01 

9.145E^00 

3.056E^OO 

2.872£^0X 

2.3X6E*0X 

l.ZXbE^OO 

8.200: *03 

9. 7256-04 

8.1446*02 

9.4176*01 

9.i01E^00 

i.C84E^C0 

2.909E*0I 

2.343E^0I 

I*2l6fc^00 
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Table I. - Continued. 


T 

R HO /RMO-0 

H/RTO 

S/H 

A/AO 

L 

CR/R 

CV/R 

GAHHA 

8.4005 ♦0-' 

9.4086 -04 

8.362L402 

9.489c*01 

9.4436*00 

3*1126400 

3.0636401 

2.4716*01 

1.2136*00 

8.(. 00c^03 

9. lOOt-04 

8.5956402 

9,5646401 

9.5806400 

3.1436400 

3.302C4U1 

2.6696*01 

1.2076*00 

8.800:«>03 

8. 799c -04 

8.8476402 

9.6436401 

9.7206400 

3*1766400 

3.6016401 

2.9146*01 

1.2026*00 

9.000t403 

8. 5046-04 

9.1236402 

9.7286401 

9.8656400 

3.2146400 

3*9456401 

3.1946*01 

1.1966*00 

9.200F^O:« 

8.2126-04 

9. ‘♦26c 402 

9.8196401 

U0O26401 

3*2556400 

4.3226401 

3.4986*01 

1.1926*00 

9.4001: «^03 

7.9256-04 

9.7376402 

9.916E401 

1.0186401 

3*3016400 

‘*•7236401 

3.8166*01 

1.1866*00 

9.t 00t^03 

7.fc43£-04 

1.0126403 

1.002E4U2 

1.0366401 

3.35264CC 

5. 1396401 

4.1466*01 

1.1856*00 

9.800L^03 

7.3656-04 

1.0516403 

I.Q13E402 

1.0546401 

3*4086400 

5*5656401 

4.4776*01 

1.1626*00 

U000t:«‘04 

7.092C-04 

l.’09it40i 

1 .0256402 

1.0736401 

3*4686400 

5.9946401 

4.810r*0i 

1.1606*00 

1.020t*^04 

6.826P-04 

1. 139-403 

1.037E4Q2 

1.0936 401 

3.5326400 

6*4266401 

5. 141.. *01 

i«l78E*00 

l.040e^04 

6. 56 76-04 

1. 1876403 

1 .050E402 

1.1136401 

3* 6016400 

6.S6U401 

5.4736*01 

1.1776*00 

i.osoe«^o4 

6.3146-04 

l.239t403 

1.0636402 

1.1356401 

3.6756400 

7* 3026401 

5 *80 66*01 

1.1756*00 

1. 0801 *>04 

6.070C-04 

I.294E403 

1.07/6402 

1*1376401 

3. 1526400 

7.7356401 

6.1516*01 

1.1746*00 

I.IOOE «-04 

5.833F-04 

1.3536403 

1.0926402 

i.ieoc 401 

3.8336400 

8.2246401 

6.5066*01 

1.1736*00 

1.120f>04 

5.6046-04 

1.4156403 

1.1076402 

1.2036401 

3.9196400 

8*7126401 

6.8736*01 

1«17£6*00 

*. 140l-»04 

5.38 26-04 

1.480E4Qi 

1.1236402 

1.2276401 

^.0096400 

9.21 76401 

7.2506*01 

l.l’i 16*00 

U U05404 

5.U8E-04 

1.5506403 

1.1406402 

1.2526401 

4* 1036430 

9.7306401 

7.6316*01 

1.1706*00 

1.180E^04 

4.9616-04 

1. 62 3t40i 

1.1576402 

1.2776401 

4.2016400 

1.0246402 

8.0036*01 

1.1706*00 

l-2a0!:^04 

4*7626-04 

1.7006403 

1.174E402 

1.3U4C401 

4*3046400 

1.0716402 

8.3506*01 

1.1706*00 

1.220h^04 

4.5726-04 

1.7805403 

1.1926402 

1.3316401 

4*4106400 

;. 1146402 

8. 6556*0 1 

1.1706*00 

1. 240E»04 

4.3905-04 

1.8636403 

i.211E4i>2 

1.3596*01 

4.5186400 

1 .1486402 

8.6986401 

1.1716*00 

l.2oOF 4^04 

4.2176-04 

1.948C403 

1.2296402 

1.3876401 

4.6296400 

1.17IE402 

9.G61E401 

1. 1726*00 

)• ?80t«“04 

4.05 36-04 

2.0345403 

1.248E402 

I.4ie640l 

4.7-»06400 

1.18 26402 

9.1296*01 

1.1746*00 

1.300E«-04 

3.900C-04 

2.1206403 

1 .2660402 

1.4446401 

4.C516400 

1.1786402 

9.094C401 

1.1766*00 

U320r^04 

3.757=-04 

2.2066403 

1 .2 840402 

1.4736401 

4. ♦59640C 

1.1^0E402 

8.9536*01 

U 1796*00 

1.340fc*J4 

3.6246-04 

2.290t40j 

1.3016402 

1.5026401 

5.064E40C 

1.1276402 

8.7076*01 

1.1826*00 

1.360E«>04 

3.5026-04 

2.3715403 

1.3166402 

1.5306401 

5.1646400 

I. 0826402 

8.3696*01 

1.1866*00 

I. 360c^04 

3.3905-04 

2.4486403 

1.3336402 

1.5586401 

5.2586400 

1.0276402 

7.953E*Ol 

1.1906*00 

1.4001: «>0** 

3.2876-04 

2.5216403 

1.347E402 

1.586^40 1 

5.3446400 

V.6446401 

7.4796*01 

1.1956*00 

l.420e«04 

3. I93--04 

'.5896403 

1.3616402 

1.613^401 

5. **246400 

8.974t401 

6.9686*01 

1.2016*00 

1.440E^04 

3. 1085-04 

2.6526403 

1.3736402 

1.6396401 

5*4966400 

6.2896401 

6.4416*01 

1,2076*00 

1.460i:»04 

?.030c-04 

2.7llr403 

4.3846402 

1 .6656401 

5.5606400 

7*81 36401 

5.9166*01 

1.2146*00 

l.«*60E«>04 

2.9586-04 

2. 76*»£ 403 

1 .3946402 

1.691F401 

5.6186400 

6.9b4t40l 

5.4u86*01 

1.2226*00 

U500c*04 

2.8925-04 

2. 0136403 

1.4036402 

1.7166401 

5.6686 40C 

6.3>7c401 

4.9296*01 

1.2316*00 

1. 520c ^0** 

2.8336-04 

2.8576403 

1.4116402 

1.7416401 

5*7126400 

5.8016401 

‘♦.4866*01 

1.2416*00 

l.5405»04 

2.7776-04 

2.093640 j 

1.4186402 

l.7o5E40l 

5.75lt4O0 

5.3006*01 

4.0846*01 

1.2516*00 

i. 560E ^04 

2.7265-04 

2.9356403 

1.42*,c402 

1.7906401 

5./d**6400 

4.8566*01 

3. 7266*01 

1.2526*00 

1.56Ut‘^04 

2.678r-G4 

2.9696403 

1.4306402 

1.8146401 

5.8136400 

4.46 7c*01 

3.4106*01 

1.2736*00 

i.br'Of >04 

2.6336-04 

3.0006403 

1.4366402 

1.8376401 

5.8396400 

4.1316401 

3.1366*01 

1.2846*00 


2.591E-04 

3.033540: 

1.4416402 

1.8C06401 

5.86064J0 

3.8436401 

2.9026*01 

1.2956*00 

l.t>4 )L ^04 

2.55i6-04 

3.057*: 403 

1.4456402 

1.8426401 

5.88C64CC 

3.6016*01 

2.7036*01 

1.3066*00 

1. EdOi ^0^ 

2.5136-04 

3.0825403 

1.4496402 

1.9036*01 

5.89d64C0 

3.4006* )i 

2.5396*01 

1.31oE*00 

l.f 80C^04 

2.4775-04 

3. 1076403 

1.4536402 

1.9246401 

5.9U640C 

3.2376401 

2.4066*01 

1.3256*00 

1.7006 ^04 

2.4426-04 

3. 1306 403 

^ .4576402 

I.9*»26401 

5.9c4640C 

3. 1096401 

2.302£*0i 

1.3326*00 

1.720F404 

2.4095-04 

3.152F403 

1.461E402 

1.9606401 

5.9356400 

3.014E4O1 

2.2256*01 

1.3376*00 

1.740E404 

2.377E-04 

3.174f403 

1 .4646402 

l.97>e^0l 

5.S4t€4C0 

2.949E401 

2.174E*0I 

1.3406*00 

1.760E404 

2. 3466-04 

3. 196E^03 

1 .4086402 

1.9896401 

5.9566400 

2.9126401 

2.1476*01 

1.3426*00 

1.7806 ♦04 

2.3166-04 

3.2176403 

1.4716402 

2.0016 401 

5* 9656400 

2.9036*01 

2.1446*01 

1.3406*00 

1.8006>0** 

2. 2876-04 

3. 2386403 

1 .4746402 

2.0116401 

5.9746400 

2*9226401 

2. 1656*01 

:. 3376*00 

1.820b>0^ 

2.2596-04 

3.2606403 

1.4776402 

2.0196401 

5.9826*00 

2.9696*01 

2.2096*01 

1.3316*00 

1 4 06 >04 

2.23i£-04 

3.282c 40’ 

1.4816402 

2.026t40 1 

5.99164C0 

3.04 36*01 

2. 2776*01 

1.3246*00 

I.8c06 ^04 

2.3046-04 

3.3046 40- 

1 .4846402 

2.032t40l 

6.0006400 

3. 146E401 

2.3696* )1 

1.3156*00 

i.880r^04 

2. 177E-04 

3. 3286403 

1.4876402 

2.03 76 4 01 

8.0106*00 

2776401 

£.4856*01 

1.3056*00 

U900c^0-e 

2.1505-04 

3-3525403 

1.4916402 

2,. 04U401 

£>•0206400 

3.43‘»E40l 

2.6276*01 

1.2946*00 

1.9206 ♦04 

2. 1246-04 

3.3786403 

1.4956402 

2.0456401 

6.0316*00 

3.62 8E401 

2.79--640 1 

1.2846*00 

1.940E^04 

2.0986-04 

3.** 066403 

1.4996402 

2.049t*0l 

6.0436*00 

3.8496401 

2.96 “^l 

1.2736*0U 

l.9c»06 ^04 

2-0735-04 

3.435640- 

1.5036402 

2.0536*01 

6.05664CC 

‘*. 100E401 

3.20 

1.2526*00 

l.9806^04 

2.046t-04 

3.466t403 

1.5076402 

2.038E401 

6.0716*00 

4.3806401 

3.4<. 

1. 2526*00 

2.000E404 

2.0205-04 

3.499t4U: 

1.5116402 

2.6o3F40l 

6.0876 *00 

4.688E40) 

3. 7Ul 

1.2436*00 

2. 020:^04 

1-9946-04 

3.534F*03 

1.5166402 

2.0696401 

6. 1056 *0C 

5.022E401 

3.993E» . 

1.2346*00 

2.040= ^04 

1.9685-04 

3.5725403 

1. 5210402 

2.07(,6401 

6. 1256*00 

5.378E401 

4.2956*01 

1.22 76*00 

Z.Ot 0E^04 

1.942"= -04 

3.6136403 

1 .5276402 

2.084c*0l 

6. 1466*0C 

3. 754E401 

4.6116*01 

1.2206*00 

2.080r^04 

1.9156-04 

3.657l403 

1.3336402 

2.09 36 401 

6. 1 706*00 

C.14«*c401 

4.9376*01 

1.2)46*00 

2-i00c^04 

1 -H905-04 

3.70j5 4Jj 

1.5396402 

2.1036*01 

6.1966*00 

6.544E401 

5-£70E*01 

1.2086*00 

4. 12 06 ♦04 

1 • d64F -04 

3. 753- 403 

1.5456402 

2.1136401 

6.2236*00 

5.9486401 

5.5056*01 

1.2036*00 

?. 1406 ^04 

1.8386-0*. 

3.8055403 

1.5526402 

2.1256401 

6.2536*00 

7.351E401 

5.9376*01 

i. 1996*00 

2-150E^04 

1.8126-04 

3.860r ''3 

1.5596402 

2.1376*01 

6.28564CC 

7.743E401 

5.2636*01 

1.1956*00 

>. 180t^04 

1. 7855-04 

3.9!8t40i 

1 .5666402 

2.1506*01 

6.3196400 

8. 1366*01 

6. -^786*01 

1.1936*00 

2. 2006404 

1-759^.-04 

5.979C403 

1.5746402 

2.1636 401 

6. 3546*00 

8.5096*01 

5.8826*01 

1.1906*00 

2.220=404 

1.7336-04 

*».')43E403 

1.5826402 

2.1776401 

6.392640C 

8.Bo7E401 

7.1726*01 

i * 1886*00 

2.2406 404 

1 .7076-0t 

4. 109t40i 

1.5906402 

2. l9^e♦ol 

6.4316*00 

9.2096*01 

7.4496*01 

1.1866*00 

2.2f>0E4O4 

1. (,826-04 

4. 1786 403 

1.5986402 

2.20/6401 

6.4716400 

9.5356*01 

7.7136*01 

l.ib46*0C 

2. 280l 404 

1.6566-04 

4- 2495+03 

1 .6076402 

2.2226*01 

6.^126*00 

9.8496*01 

7.9076*01 

1.1826*00 

2. 300t 404 

1.631E-04 

4. ■<22 -402 

1 .6156402 

2.2386401 

6.5556*00 

1.0156*02 

8.2146*01 

1.1806*00 

2.320E 404 

1.6066-0*. 

‘t-3976403 

1 .t2464U2 

2.2536401 

6.5996400 

1.0456*02 

8.4576401 

1.1796*00 

2.3406404 

1.502E-O4 

4,4756403 

1.C336402 

2.269t*0 1 

6.6446*00 

1.0756*02 

8.7026401 

1.1776400 

2. 3o06 4 04 

1. 558=-04 

4,5356403 

1.64j6402 

2.2856*01 

6.6906*00 

1.1056*02 

8.9526*01 

1.1766*00 

2. 380l * 04 

1.: 34r-04 

4. 6371403 

1.6526402 

2.3016401 

6.7376 400 

1. 1386*02 

9.2136401 

1.1746400 

2.4006404 

1. 5106-04 

*♦. 722640: 

1.6626402 

2.3186401 

6.7856400 

1.1/16402 

9.4876401 

1.1736400 

2-420t 404 

1.487P-04 

4,809c403 

l.t72Et02 

2.33<eE40l 

6.8346*00 

1.207E402 

9.7776401 

1.1716400 

2.4405 404 

1.464=-04 

4.8986403 

1.O826402 

2.3516*01 

6.8846400 

1.2446*02 

1. 0086*02 

1. 1706*00 

2.4b06 404 

U442f -04 

4.991c *^03 

1 .6926402 

2-3686401 

e.S35t*0C 

U 284E*02 

1.0416402 

i. 1586*00 

2.480F4Q'. 

l.4l9=-04 

5.086r:40' 

1.7036402 

2.3856401 

6.9886*00 

1.3266*02 

1.0756402 

1.1576*00 

2. 5006 404 

1.39 7‘--04 

5. 1 85c 40: 

1.7136*02 

2*4026401 

7.0436*00 

1.3/06*02 

1.1106402 

1.1656400 
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Table I.' Continued. 


P/PO • x.oot-oi 


T 

rho/rho-o 

H/RTO 

S/R 

A/AO 

Z 

CP/R 

CV/R 

GAHHA 

I.OOOE^OZ 

2.7336-01 

-X.718E+02 

2.3 82 6 401 

6.271E-01 

I.QOOE^OC 

i.SUE^OO 

2.SX2E^OO 

1.398E400 

>.000£^02 

1.3666-31 

“l.705E^02 

2.6346401 

8.702E-01 

l.OOOE^OO 

3*891E^00 

2.891E400 

l*34bE400 

3.0001: 4^02 

9.109F-02 

-Ub90E^02 

2.8036401 

1.0A2fc^00 

l*OOOE^OO 

4.475£^O0 

3.475E400 

X.2i8E400 

«.,000£«^02 

6.8326-02 

-l.672t^02 

2.9396401 

i.l87E^OO 

I.OOOE400 

4.96BE^C0 

3*968E4J0 

X.2S2E400 

^•000£402 

5.4656-02 

-1.653E^02 

3.0546401 

l.aiSE^OO 

1«OOOE^OO 

S.3O4E400 

4.364E400 

1*229E400 

6*000e«^02 

4.5556-02 

-1. Mc 

3.1556401 

Ub3IE^00 

1.000E400 

S*606£^OO 

4*68oE400 

1.2I3E400 

7«000E«02 

3.904E-Q2 

-l*bl2E^02 

3.2456401 

l«536E^00 

i.OOOE^OO 

>«9S3£tOO 

4.9S3E400 

X.202E400 

8«O0OE^O2 

3.4166-02 

-US90E^02 

3.3266401 

U639E400 

1.000E4U0 

ti«l74E^00 

S.174E400 

X.193E400 

9.000£t02 

3.0366-02 

-l.S67E^02 

3.3996401 

1.733E^00 

1«OOOE^OO 

b«3S7£^OU 

S.iS7E400 

X.X87E400 

1 .0006 ♦OB 

2.7336 -02 

-l.S«BE^02 

3.4676401 

U823E^00 

1«00QE40C 

b.S10£400 

3.510E40U 

X.18XE40U 

1, lOOE^OS 

2.4846-02 

-1.519E^02 

3.5306401 

l«909E^00 

UOOOE^OO 

o«639f 400 

S*c»38b400 

X.X77E400 

U200E*03 

2.2776-02 

-l.*9^E*02 

3.5886401 

1«991E^00 

U0OOE400 

6«7S2b4 00 

S. 7S2E400 

X«174E400 

1.300b«-03 

2.1026-02 

-1.^69E^02 

3.6436401 

2*O69E^0O 

i*OO0E40O 

6« 06 7£400 

5* dbbE^OO 

1.17XE400 

i.^ooE^oa 

1.9526-02 


3.6946401 

2.1AAE^00 

1«00CE^0U 

7.0UE400 

6.C07E400 

X»167E400 

1.500E^03 

1.8216-02 

-1.<»18E^02 

3.7436401 

2^2i>£^00 

UOOOE^OO 

7.23SE400 

b.223E400 

1.X62E400 

UcOOEiOi 

1.7066-02 

-1.391E^02 

3.7916401 

2.2621*00 

l.OOIE^OC 

7«bl^E400 

6*58bE4U0 

X.XSoE^OO 

U700E»03 

1. 6046-02 

-1.362E^02 

3.8396401 

2.344E^00 

K002£^00 

8.257E400 

7. XSSE^OO 

X.147E400 

l.eOOE^OB 

1. 5116-02 

-l.330E^02 

3.8896401 

2.A04£^0U 

UOOSE^OO 

9. 299E400 

8. 175E400 

X.136E400 

1.900E^03 

1.4256-32 

-X.293E^02 

3.9..36401 

Z.462E^00 

l.009E^C0 

U089E40} 

9.O64E400 

1. 124E400 

i.oooe«>o3 

1.344E-02 

-l.2^9F^02 

4.0046401 

2.523fc^OO 

U016E«00 

l.320E>0i 

U180E401 

l.X13E400 

>.100E«03 

1.26e6-02 

-U196E^U2 

4.0766401 

2,589E^00 

I.028E^00 

i,635E+01 

X.46aE401 

1.1U4E400 

2.200E»03 

1.1896-02 

-1.129E+02 

4.1616401 

2«664E^00 

1.044E^0C 

2*042E401 

X.83SE40X 

1.098E400 

2.300E^03 

1.1136-02 

-1.045E^02 

4.2626401 

2.749t^00 

1.0o8E^0C 

2.539E401 

2.274E401 

1.094E400 

2.400E«03 

1.0366-02 

-9.4»l7c^0l 

4.3826401 

2«848E^00 

1. lOOE^OC 

3. I08£40l 

2.76Sfc^0X 

1.092E400 

2.500E^03 

9.5856-03 

-8. IS9E^01 

4.5216401 

2*9bOE^OO 

1.140E^00 

3* 714E401 

3. 275E^Oi 

1.093E400 

2.bOOE^03 

8.8276-03 

-6,699E^01 

4.67964 01 

3.087E^00 

1.191E^00 

4*310£401 

3. 7b0E401 

1.094E400 

2.700S4O3 

8. 0976-03 

-3.020E^01 

4.8526401 

3,227E^00 

1.250E^00 

4.843E401 

4* laOE^Ol 

1.097E400 

2.800E^03 

7.^106-03 

-B.lbBE^Ol 

5.0366401 

3.379t400 

U31 7E^0G 

5.280E4OI 

4.-S06E40X 

1.XOOE400 

2.900c>03 

6.7766-03 

-1. 169E^01 

5,2276401 

3*S40E^00 

1.391E^00 

5.597E401 

4.728E40X 

K10SE400 

3.000E^03 

6.2026-03 

9.196E^00 

5.4216401 

3.708E^0O 

1.4b9E^0C 

5.789E401 

4.847E40X 

X.109E400 

3. I00£«03 

5.6906-03 

B.OSBE^OX 

5.6126401 

3.881E^00 

K549E^0C 

S.840E40I 

4,8S3E401 

1.XX5E400 

3.20(JC^03 

5.24QF-03 

s.ir^E^ai 

5.7966401 

4.055E^OO 

l.EiOE^OO 

5«710E^01 

4*721E401 

1.121E400 

3.300Et03 

4.8516-03 

7.Z06E^0l 

5.9676401 

4.227E^00 

l.707E^0C 

5.3S4E^01 

4,-*i5E401 

1.L28E400 

3.^0OE»O3 

4.5246-03 

9.066E^01 

6.1186401 

4,394E^00 

1.777E^0C 

4. 769E^01 

3.932E401 

I* 136E400 

i.500E>03 

4.2536-03 

1.06dc^02 

6.2466401 

4.553E400 

1.836E^00 

4.029E^Ol 

3.324E^0l 

1.X47E400 

3.630Ef03 

4.0316-03 

K20l£^02 

6.3496401 

4.704E>00 

1.683E^0C 

3*25b£40i 

2.684E40X 

1.161E400 

3.700F^03 

3.8516-03 

1.3076^02 

5.4286401 

4.a30E^00 

1.918E^0C 

2.565£40i 

2* 10SE40X 

1.X78E400 

3.800i:^03 

3.7016-03 

1.39164C2 

6.4896401 

4.993E^00 

l.S43£^0C 

2*0l4Et01 

1.637E401 

X. 2006400 

3.900t>03 

3.5736-03 

1.4S7c^02 

6.5366401 

5.135£^00 

U9blE^00 

1.607E40i 

X . 288E40X 

1.226E40V) 

4.000E^03 

3.4636-03 

U510E^02 

6.5736401 

5.274E^OO 

1*973C^Q0 

U322E401 

1.042E40I 

l*253E400 

100E«03 

3.3656-03 

X-555fc^02 

6.5036401 

5. 4078^00 

I.SSIE^OO 

1.128E40I 

8.734E400 

X.280E400 

200E^03 

3.2756-03 

KS9iE>02 

6.6286401 

5.532E^00 

1.987E^OC 

9.981E400 

7.605E400 

1.304E4UO 

4.300E^03 

3.1936-03 

U628E^02 

6.6516401 

S«64S£^00 

1.990E^00 

9*120E400 

6.837E400 

l-3246^00 

^•♦00E^03 

3. 1166-03 

;.660E^02 

6.6716401 

5.747E^00 

1,993E^00 

8. 359E^00 

b*37lE400 

U339E400 

4.500E^03 

3.0446-03 

l.691E^02 

6.6906401 

5,036E*OO 

1 .995E^0C 

8.210E400 

6.071E400 

X.349E400 

^•600E»03 

2.9766-03 

1.721E^02 

5.7086401 

5.914E^00 

1.996E^00 

8.02U400 

5.913E400 

X-354E400 

4.700E^03 

2.9116-03 

U750E^02 

6.7256401 

5.979E^00 

i.998E^0U 

7. 9756^00 

5 • 882E400 

l.354e^00 

4.800E«>03 

2.8496-03 

l.779E^02 

6.7426401 

6«030e^00 

1.999E^00 

8.077E400 

3.985t400 

1«348£400 

<r.900E^03 

2.7896-03 

I.809€^02 

6.758640! 

6«06b£^00 

Z.OOOF^OO 

8.361E400 

6.254E400 

1.3356400 

t».OOOE403 

2.7326-03 

U841c^02 

6.7766401 

6.C 4E^OO 

2.001E^OC 

8*893E^00 

b. 7*r9E400 

1.315E+00 

5. 100E^03 

2.6766-03 

l.875E^02 

6. 794 6 401 

6«087E^00 

Z.OOiE^UC 

9 775E400 

7.S63£4J0 

1.290e*00 

5.200E«>03 

2.6216-03 

l.9l3c^02 

6.8156401 

6.078E^00 

2.00SE^00 

X. XX5640X 

8.628E400 

X.2S9E400 

5.200E^03 

2.5676-03 

U958c^02 

6.8386401 

6«064E^00 

2.0O9E^U0 

I.323E40X 

1,072E401 

1.228E400 

5.400£*03 

2.5126-03 

2.011E^02 

6.8656401 

e.056E^00 

2«OI4E^OO 

I.b2bE401 

1.347E^0I 

1. 199E400 

5. soot >03 

2.4566-03 

2«078E^02 

6.8996401 

6.060E400 

2*023E^OO 

2.0546401 

I.731E401 

1.X74E400 

s.*.oof ♦oa 

2.3986-03 

2. |64Ef02 

6.9416401 

6«08:E^OO 

2.03SE^0C 

2.636E40X 

2.248E40X 

i.I54E400 

5.700E^03 

2.3376-03 

2.273E^02 

6.9946401 

6.122E^00 

2.052E^00 

3.398E401 

2*914t40l 

X.139E400 

S.800E^03 

2.2716-03 

2«^15E^02 

7.0616401 

6.182E^00 

2.075E^00 

4. 348E401 

3.729£^01 

1. 129E400 

5.900E^03 

2.1996 03 

2.S94E^02 

7.1446401 

6.263E^00 

2. lObE^OO 

5.4686401 

4.670E»01 

I.X22E400 

6.000E«>0 3 

2.1226-03 

2.81SE^02 

7.2476401 

6.363E^00 

2. 146E^00 

b«70bE^0X 

5*663E401 

1. 1X8E400 

6. 100E«^03 

2,0416-03 

3«08dE^02 

7.3686401 

6«482E^00 

2.195E^00 

7*972E#0i 

6.692E401 

1.115E400 

6.200E403 

1.9566-03 

3«399E^02 

7.5076401 

6*618E^00 

2.252E^OO 

9,X50£401 

7*b07£40l 

X.X14fc400 

6.300E^03 

1.8706-03 

3«7S3E^02 

7.6626401 

6.769E^00 

2.320E40C 

1*01 IE402 

8.336E401 

1.USE400 

6.400E«-03 

1.7856-03 

•«*13bE^02 

7.8276401 

6.93l£^00 

2.392EtOC 

1.07SE402 

a*807E40X 

1.X16E400 

6. soot 403 

1.7046-03 

4«S33E^02 

7.9966401 

7.100E400 

2.467E^0C 

1. 100E402 

S.974E401 

1.X18E400 

6.c00E^03 

1.6296-03 

4*936E^02 

8.1636401 

7.272E^00 

2*542E^00 

X.083E402 

e.831E40X 

X.120E400 

6. 700E*03 

1.5606-03 

S.324E^02 

8.3226401 

7.442E400 

2*6L5E4aC 

1.030E402 

8«412E401 

1.X24E400 

6*600E^03 

1.4986-03 

5«667E^02 

8.4696401 

7«606E400 

2.682E40U 

9.497E401 

7.781E4UX 

l«12dE400 

fc,900£>03 

1.4446-03 

6.017E^02 

8.601E401 

7*76 7E^00 

2.743£^00 

8.539E401 

7.022E40L 

1.1336400 

7.000E t03 

1.3966-03 

6.3:iE^02 

8.716E401 

7.920E^00 

2* 7S7E40C 

7.53OE40I 

b«217E^01 

1.1398400 

7.100E»03 

1.3546-03 

6.569E^02 

8.8166401 

e.067F^00 

2. 842E^0C 

b.S73E401 

S.434E401 

1.146E400 

7.200E^03 

1.3176-03 

b. 7946^02 

8.9026401 

8*209E^00 

2.881E^00 

5*7a9E40l 

4. 721E401 

1. 15SF400 

7.330E ♦OB 

1.2846-03 

6.989E^02 

8,9766401 

8.345E^00 

2.9l4£^aO 

4.969E^0X 

4.10SE40X 

1.164E400 

7.400e^03 

1.2556-03 

7.159F^02 

9.0396401 

0,47 F^OO 

2.942E^00 

4.362E401 

3*594E^01 

1.173E400 

7.500£^03 

1.2296-03 

7.3I0E^02 

9,0946401 

8.604I. • 00 

2.966E^00 

3.6e2E40X 

3.X86E401 

1.183E400 

7.t J06^03 

1.2046-03 

7*445Ef02 

9.1436401 

8. 7258^00 

2.986E^00 

3.515E401 

2.872E401 

1.1926400 

7.700E ♦OB 

' .1816-03 

7. 3o9Et02 

9.1876401 

0*8i9E^OO 

B*004E^00 

3.245E40X 

2.e40E401 

1.2016400 

7.e00E^03 

1606-03 

7.S04E^O2 

9.2286401 

8.946E^00 

B.021E^00 

3.057E401 

2.47/640X 

1.2U86400 

7.9006 ♦OB 

1406-03 

7*793E»02 

9.2666401 

9.045E^00 

3.036E^OO 

2.937E40X 

2*3 *3E40l 

1.2136400 

0.OOOE^C< 

1. 1206-03 

7.899E^02 

9.3026401 

9.135E^OO 

3.0SOE400 

2.873E40X 

2.316E401 

1.216E40U 

8«200E^03 

1.0836-03 

a.l09E^02 

9.3736401 

9.297E400 

3.077E^00 

2.873E401 

24313E401 

1.218E400 
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Table 1.- 

1 

Continued. 


1 

I 

1 1 


T 

RHO/RHOH) 

H/RTO 

S/f) 

A/AO 

z 

CP/R 

CV/R 

GAMMA 


8.4Q0E «’03 

1.048E-03 

8.323E«02 

9.*44E*01 

9.441E«00 

3.105E*0C 

3.000E«01 

2.4176401 

1.215E+00 


8«600E^03 

1.0146-03 

a*550E^02 

9.S17E«01 

9.578£*00 

3. 1346400 

3.215E»OI 

2.5956401 

1.210E+00 


O.eOOE^OB 

9.80OE-04 

8.7966402 

9.594E*01 

9.7lbE»0C 

3.1676400 

3.993E*01 

2.8246401 

1.204E+00 


9*000e>03 

9.480E-04 

9.0636402 

9.6T6E*01 

9.839E400 

3.2036400 

3.820E*01 

3.0906401 

1.199E+00 


9. aoot^oa 

9. 160E-04 

9.3S6E402 

9.T63E*01 

I.OOIE^OI 

3.243E400 

4.181E«01 

3.3826401 

1.19AE+00 


9.^00E«>03 

8.844E-04 

9.676E402 

9.aS7E«01 

1.017E«01 

3. 2876400 

A.368E»01 

3.O916401 

1.190E+00 

V 

9*&30£»03 

8.S33E-04 

1.003E4Q3 

9.958E*01 

l.034E*01 

3.3366400 

A.973£»01 

4.0116401 

1.187E+00 


9.800E«'03 

8.227E-04 

1.040E4Q3 

1.006E»02 

1.0S2E401 

3.3906400 

5.390E*01 

4.3366401 

l.lBAE+00 


1.000E^04 

7.927E-04 

1.061E403 

1.018E*02 

1.070E*01 

3.4486400 

3.811c*01 

4.6636401 

1.18 2E+00 


U020E^04 

7.6338-04 

1.126E403 

1.030E*02 

l.090E»01 

3.5106400 

6.237E*01 

4.9906401 

1.18UE+00 


U040E 

7.3466-04 

1.173E403 

1.092E»02 

1.11UE«01 

3.5776400 

».663E*^01 

5.3176401 

1.178E+00 


1.060E«'04 

7.067E-04 

1.223E403 

1.0SSE«02 

l.I3IE*01 

3.648640C 

7.098E«01 

5.6466401 

1.177E+00 


1«080E^04 

6.796E-04 

1.277E403 

1.069E*02 

1.153E401 

3. 723E400 

7.340E*01 

5.9816401 

1.17SE+00 


1.1 OOE 

6.534E-04 

1.334E403 

l.U83E*02 

1.175E401 

j.802640C 

7.997E«-01 

6.3266401 

1.17AE+00 


1.120E^04 

6.280E-04 

1.3946403 

1.098E4-02 

1.198E*01 

3.8866400 

a.A71E»01 

6.6836401 

1.173E+00 

I; 

1.140E>04 

6.034E-04 

1.438E403 

1.114E+02 

1.222£*01 

3.9736400 

8.962E*01 

7.0506401 

1.172E+00 


l.)60E^04 

5.79OF-04 

1.525E403 

1.130E«02 

t.24«E*01 

4.06SE4U0 

9.A64E*01 

7.4236401 

1.171E+00 


1.180E«^04 

5.566E-04 

1.596E403 

1.146£»02 

i.272E*01 

4.1606400 

9.964E*01 

7.7926401 

1.171E+00 


1.100E^04 

5.345E-04 

1.671E403 

1.163E*02 

1.298E''01 

4.2606400 

1.044E*02 

8.1426401 

1.171E+00 


l.220E^04 

5.133E -04 

1.749E403 

1.1U1E«02 

1.324E*01 

4.364640C 

1.088E402 

8.4586401 

1.171E+00 


1.240E^04 

4.930E-04 

1.830E403 

1.199E*02 

1.332E401 

4.4706400 

1.12SE402 

8.7226401 

1.172E+00 


I.260E>04 

4.736E-04 

1.914E403 

1.217E*02 

1.380£4^01 

4.579E4C0 

1.153E402 

8.9166401 

1.173E+00 


1.280E«04 

4.353E-04 

1.9996403 

1.233E*02 

1.4a8E«01 

4.6896400 

1.169E«02 

9.0246401 

1.17AE+00 


1.300E«^04 

4.380E-04 

2.0856403 

1.2S4E*02 

1.437E»01 

4.7996400 

1.171E*02 

9.0356401 

1.176E+00 


1.320E^n4 

4.219E-04 

2.1706403 

1.271E+02 

1.46 5£ *01 

4.907E4CC 

1.160E402 

6.9446401 

1.178E+00 


1.340E*04 

4.0686-04 

2.254E403 

1.289E«^02 

1.494E*01 

S.0UE400 

1.133E402 

8.7516401 

1.181E+00 


1.360E^04 

3.929E-04 

2.3366403 

1.303Ei^02 

l.S22E*01 

5.1146400 

1.096E402 

8.4636401 

1.18SE+00 


1.380E^O^ 

3.801E-04 

2.4146403 

1.321E«02 

1.351. *01 

5.2106400 

1.047E402 

8.0926401 

1.189E+00 


1.400E^04 

3.684E-04 

2.4896403 

1.336E*02 

1.378E*01 

5.2996400 

9.S90E4-01 

7*6566401 

1. 193E+00 

4 

1.^20E>C<» 

3.576E-04 

2.5596403 

U349E+02 

1.605E*01 

5.382E400 

9.23SE401 

7.1746401 

1.199E+00 


1.440f^«^04 

3.4786-04 

2.6246403 

1.362E*02 

l.t32£*01 

5.457E400 

B.591E»01 

6.6666401 

1.2Q5E+00 


1«<»60E>04 

3.388E-04 

2.6856403 

1.373E*02 

1.658E401 

5.524E400 

7.923E+01 

6*1516401 

1.2UE+00 


1.^80E*>04 

3.3066-04 

2.7^06403 

1.383E*02 

1.684E«01 

5.585E400 

7.273E*01 

5.64/6401 

J.219E+00 

' 

1*500E^04 

3.2316-04 

2.7916403 

1.393E+02 

1.709E*01 

5.6396400 

b.b36E*01 

5.1606401 

1.227E+00 


l.320E»04 

3.1626-04 

2*8386403 

1.401E+02 

1.734E*01 

5.666E400 

8.Q83E401 

4.7066401 

1.236E+00 


1.540E>04» 

3.0986-04 

2.8816403 

l.'.09E+02 

1.758E*01 

5.7276400 

3.562E»01 

4 . 29 16401 

1.246F+00 


1*S60E^0^ 

3.0396-04 

2.9206403 

1.416E*C2 

1.783E*01 

5.7636400 

5.095e*01 

3.9166401 

1.2S6E+00 

c 

i.580E«^04 

2.9856-04 

2.9556403 

1.422E*02 

1.806E401 

5.7956400 

4.68 2E*01 

3.5826401 

1.267E+00 


i.tOQb*Q<* 

2.934E-04 

2.9886403 

l.428E*02 

1.830£*01 

5.8226400 

4.322E401 

3.2906401 

I.278E+00 


1.620€>04 

2.886C-04 

3.0196403 

1.433E402 

1.853E401 

5.6466400 

4.011E401 

3.0J7E401 

1.289E+00 

y 

1.640E>0^ 

2*8406-04 

3.0<*76403 

1.437E»02 

1.876£*01 

5.867E40C 

3.747E*01 

2.8216401 

1.300E+00 


1.660E^04 

2.797E-C4 

3.0746403 

1.442E»02 

1.897E»01 

3.685E400 

3.5Z5E + 01 

2.6406401 

1.310E+00 


1.680E>04 

2. 757E-04 

3.0996403 

1.446£t02 

l.918E*01 

5.901E400 

3.3426+01 

2.4916401 

1.319E+00 


1.700E^04 

2.7186-04 

3.1236403 

1.4S0E»02 

1.937E*01 

5*9156400 

3. 193E+01 

2.3T1E401 

1.32 7E+00 


l./20E^04 

2.681E-04 

3. 1466403 

I.453E402 

1 956E+01 

5.927E400 

3.082E+01 

2.279E401 

1.334E+00 


1.7^0E^04 

2.6456-04 

3.16864Q3 

1.457E*02 

1.972E401 

5.938E400 

2.999E+01 

2.2136401 

1.338E+00 


1.760E«^04 

2.6106-04 

3.1906403 

l.460E»02 

1.987E*01 

5.949E400 

2.945E+01 

2. J72E401 

1.340E+00 


1.780E^04 

2.577E-04 

3.2116403 

1.464E»02 

2.000E401 

5.958E400 

2.920E+01 

2.1556401 

1.340E+00 


1.800E«^04 

2.544E-04 

3.233E403 

1.467E*02 

2.011£4^0; 

5.967E400 

2.922E+01 

2.1616401 

1.338E+00 

- 

1.620E«04 

2.5126-04 

3.2546403 

1.470E + 02 

2.020E*0I 

5.976E4C0 

2.951E+01 

2.1906401 

1.334E+00 


1.640E^0<» 

2.4816-04 

3.2766403 

1.4T3E+02 

2-028E*01 

5.985E400 

3.008E+01 

2*2436401 

1.328E+00 


1.860E>04 

2. 4516-04 

3.2986403 

I,477E»02 

2.035E*01 

5.994E400 

3.091E+01 

2.3196401 

I.32OE+C0 


1.6806 >04 

2. 4216-04 

3.3216403 

l,480E*02 

2,04 oe *01 

6.0036400 

3. 20 3E+01 

2.4186401 

1.311E+00 


1.900E>04 

2.392E-04 

3.3456403 

1.484E*02 

2.045E*01 

6.U13E400 

3.343E+01 

2.5926401 

1.301E+00 


1.920E^04 

2.36 3E-04 

3.3706403 

1.487E*-02 

2,049E»01 

6.024E400 

3.512E+01 

2.691E401 

1.291E+00 

\ 

U940E^04 

2. 3346-04 

3.3976403 

1.491E*02 

2.053E*01 

6*0356400 

3.711E+01 

2.8646401 

1.280E+0n 


].9e> 06^04 

2.3056-04 

3.4256403 

1.495E»02 

2.057E*01 

6.0476400 

3.939E+0I 

3.062>^401 

1.269E+00 


1«980E^04 

2.2776-04 

3.4546403 

l.-.99E*02 

2.062E»01 

6.0616400 

4.196E+01 

3.2846401 

1.2SSE+00 


2.000E ^04 

2.2496-04 

3.^866403 

1.303E*02 

2.067E»01 

6.076E400 

4.481E+01 

3.5296401 

1.249E+00 

> 

2.020E>04 

2. 2206-04 

3.5206403 

1.308E«'02 

2.072E+01 

6.0936400 

4.793E+01 

3.7966401 

1.241E+00 


2.040E^04 

2.1926-04 

3.5566403 

l.5;3E*02 

2.079E+01 

6. 1116400 

3.129E+01 

4*0816401 

1.232E+00 


2.060E«^04 

2. 1636-04 

3.5956403 

1.318E402 

2.086E*01 

6.1326400 

3.486E+01 

4.3836401 

1.22SE+00 


2.080c^04 

2.1356-04 

3.6376403 

1.523E»02 

2.095E *01 

6.1546400 

3.8606+01 

4.6976401 

I.219E+00 


2«100E^04 

2. 106E-04 

3.6816403 

I.529E»02 

2.104E«^01 

6. 1786400 

6 . 248E+01 

5.0216401 

1.213E+00 


2.12UE^04 

2. 0786-04 

3. 7286403 

1 .t 35E*02 

2.114E401 

6.2046400 

6.643E+01 

5.3496401 

1.207E+00 


2.140E^0^ 

2.0496-04 

3.778C403 

1.542E*02 

2. 124E»01 

6.2326400 

7.041E+01 

5.6786401 

1.203E+00 


2. 160E«>04 

2.0206-04 

3.83t=433 

I.S49E+02 

2.13bE«01 

' '*436400 

7.437E+01 

6.0036401 

l.i99E+00 


2.180E*04 

1.9916- 04 

3.d8r6403 

1.556E+02 

2.148E »01 

6.2956400 

7.827E+01 

6.3226401 

1.196E+U0 


2. 2006^04 

1.96 36-04 

3.9466403 

1.563E*02 

2.16IE*01 

6.3296400 

8.206E+01 

6.6316401 

1.193E+00 


2.220E^0f» 

1. 9346-04 

4.0076403 

1.5 70E + 02 

2.175E+01 

6.3656400 

8.372E+01 

6.9286401 

1.190E+00 


2*240E«^04 

1.9066-04 

4.0726403 

1.5T8E*02 

2.189E401 

6.402E400 

8.923E+01 

7.2126401 

1.188E+00 


2.260E ♦04 

1.8776-04 

^.138F403 

1.386E*02 

2.204E*01 

6.4416400 

9.259E+01 

7.4836401 

1.186E+00 


2.280E«>04 

1.8496-04 

4.2076403 

l-595£*02 

2.219E401 

6.4816400 

9. 3B1E+01 

7. 7446401 

I.184E+00 


2. 300E>04 

1.3216-04 

4*2786403 

1.603E*02 

2.234£*01 

6.5236400 

9.892E+01 

7.9956401 

1.182E+00 


2.320E^04 

1.7946-04 

4.3526403 

1.612E»02 

2.249E401 

6.5666400 

1.019E+02 

8.2916401 

1.181E+00 


2.340E+04 

1.7676-04 

4.4286403 

l.c21E*02 

2.265E*01 

6.6106400 

1.049E+02 

8.9856401 

1.179E+00 


2.350E^04 

1.7406-04 

4.5066403 

l.b30E*02 

2.281E401 

6.6556400 

1.080E+02 

8.7316401 

1. USE +00 


2.380E^04 

1.7142-04 

4.5856403 

1.639£»02 

2.297E»0I 

6. 700E400 

l.lllE+02 

8.9836401 

1. 176E+00 


2.400E^04 

1.688E-04 

4.6686403 

1.648E4-02 

2.313E*01 

6. 7476400 

1.143E+02 

9.296E4C1 

1.17SE+00 


2.420E»04 

1.6626-04 

4.7536<03 

1.&58E4^02 

2.329Et01 

6. 7956400 

1.176E+02 

9.5226401 

1.U3E + 00 


2.440Et04 

1.636E-04 

4.8416403 

l.e68E'»02 

2.346E*01 

6.8446400 

1.212C+02 

9.8196401 

1.171E+00 


2.460E^04 

1.611E-04 

4.9316403 

1.678E*02 

2.363E«01 

6.8956400 

1.250E+32 

I. 0126402 

1.170E+00 


2.480Ef04 

1.5866-04 

5.0246403 

1 .688E402 

2.J80E*01 

6.9466400 

1. 290E+02 

1.095E402 

1.168E+00 


2.500E^04 

1.5626-04 

5.1206403 

1.699E+02 

2.397E*0l 

6.999E400 

1.332E+32 

1.0786402 

1.167E+00 



% 


71 


L 


Table I.* Continued. 


P/eO • 2.0OE-O1 


T 

RHO/RHO-0 

H/RTO 

S/R 

8/AO 

1 

CP/R 

CV/R 

CAMN.5 

1.000E*02 

5.965E-01 

-1.7182*02 

2.3136*01 

6.2716-01 

1.0006*00 

3.3126*00 

2.5126*00 

1.3986*00 

2.000E»02 

2.7336-01 

-1.1056*02 

2.5656*01 

8.7026-01 

1.0006*00 

3.8916*00 

2.8916*00 

1.3966*00 

3.000E*02 

1.8226-01 

-1.6906*02 

2.7396*01 

1.0926*30 

1.0006*00 

9.9756*00 

3.9756*00 

1.2886*00 

4.000E*02 

1.3666 -Cl 

-1.6726*02 

2.6696*01 

1.1876 *00 

1.0006*00 

9.9686*00 

3.9686*00 

1.2526*00 

S.000c*02 

1.0936-01 

-1.653E*02 

2.9856*01 

1.3156*00 

1.0006*00 

5.3696*00 

9.3696*00 

1.2296*00 

6.000E»02 

9.1096-02 

-1.6336*02 

3.0866*01 

1.9316*00 

1.0006*00 

5.6866*00 

9.6866*00 

1.2136*00 

7.000i*02 

7.80SE-02 

-1.612l*02 

3.1756*01 

1.5386*00 

1.0006*00 

5.9536*00 

9.9536*00 

1.2026*00 

a.OOOE^2 

6.8326-02 

-1.590£*02 

3.2566901 

1.6396*00 

1.0006*00 

6.1796*00 

5. 1796*00 

1.1936*00 

9.000EP02 

5.0736-02 

-1.367E*02 

3.3306*01 

1.7336*00 

1.0006*00 

6.3576*00 

5.3576*00 

1.1876*00 

I.OOOE»03 

5.9656-02 

-1.5936*02 

3.3986*01 

1.8236*00 

1.0006*00 

6.5106*00 

5.5106*00 

1.1826*00 

1.100E*03 

9.9696-02 

-1.519E*02 

3.9606*01 

1.9096*00 

1.0006*00 

6.6386*00 

5.6386*00 

1.1776*00 

1.200E»03 

9.5596-02 

-1.9996*02 

3.5196*01 

1.9916*00 

1.0006*00 

6.7506*00 

5.7506*00 

1.1796*00 

1.300E»03 

9.2096-02 

-1.9706*02 

3.5736*01 

2.0696*00 

1.0006*00 

6.8606*00 

5.8596*00 

1.1716*00 

1.900E*03 

3.9036-02 

-1.9996*02 

3.6296*01 

2.1996*00 

1.0006*00 

6.9906*00 

5.9866*00 

1.1686*00 

1.500E»03 

3.692E-02 

-1.9186*02 

3.6736*01 

2.2166*00 

1.0006*00 

7.1806*00 

6.1716*00 

1.1636*00 

1.600E»03 

3.9136-02 

-1.3916*02 

3.7216*01 

2.2896*00 

1.0016*00 

7.9936*00 

6.9706*00 

1.1586*00 

1.700E«03 

3.2096-02 

-1.3636*02 

3.7676*01 

2.3976*00 

1.0026*00 

8.0136*00 

6.9696*00 

1.1506*00 

l.a00E<’03 

3.0256-02 

-1.3326*02 

3.8156*01 

2.9076*00 

1.0096*00 

8.8996*00 

7.7516*00 

1.1906*00 

l.SOOE^OS 

2.8566-02 

-1.2986*02 

3.8666*01 

2.9666*00 

1.0076*00 

1.0126*01 

8.9996*00 

1.1296*00 

2.000E»03 

2.6986-02 

-1.2586*02 

3.9236*01 

2.5256*00 

1.013. *00 

1.1976*01 

1.0666*01 

1.1196*00 

2.100E»03 

2.597E-02 

-1.2096*02 

3.9876*01 

2.5886*00 

1.0226*00 

1.9506*01 

1.2986*01 

1.1106*00 

2.200E*03 

2.9006-02 

-1.1506*02 

9.0626*01 

2.6586*00 

1.0356*00 

1.7806*01 

1.5966*01 

1.1036*00 

2.300E*03 

2.2596-02 

-1.0786*02 

9.1SOE*01 

2.7366*00 

1.0596*00 

2.1876*01 

1.9596*01 

1.0986*00 

2.900E*03 

2.1096-02 

-9.8956*01 

9.253E*C1 

2.8266*00 

1.0806*00 

2.6626*01 

2.3796*01 

1.0956*00 

2.500E«03 

1.9696-02 

-8.8256*01 

9.3726*01 

2.92 76 *00 

1.1136*00 

3.1856*01 

2.8206*01 

1.0956*00 

2.600E*03 

1.8206-02 

-7.5616*01 

9.5076*01 

3.0926*00 

1.1556*00 

3.7216*01 

3. 2696*01 

1.0956*00 

2.700E*03 

1.6806-02 

-6.1096*01 

9.6576*01 

3.1696*00 

1.2056*00 

9.2306*01 

3.6726*01 

1.0976*00 

2.800E*03 

1.5976-02 

-9.9716*01 

9.8196*01 

3.30 76 *00 

1.2626*00 

9.6736*01 

9.3)136*01 

1.1006*00 

2.900E»03 

1.9216-02 

-2.6936*01 

9.9906*01 

3.9566*00 

1.3266*00 

5.0256*01 

9.2716*01 

1.1096*00 

3.000E«^03 

1.3066-02 

-8.0926*00 

5.1656*01 

3.6126*00 

1.3956*00 

5.2776*01 

9.9936*01 

1.1086*00 

3. '00E»03 

1.2016-02 

1.1596*01 

5.3906*01 

3.7756*00 

1.9686*00 

5.9296*01 

9.5326*01 

1.1136*00 

3.2006*03 

1.1076-02 

3.1386*01 

5.5196*01 

3.9916*00 

1.5936*00 

5.9696*01 

9.5336*01 

1.1196*00 

3.3006*03 

1.0296-02 

5.1976*01 

5.6816*01 

9.1096*00 

1.6176*00 

5.3716*01 

9.9276*01 

1.129E*0C 

3.9006*03 

9.5136-03 

7.0696*01 

5.8386*01 

9.2 7 56 *00 

1.6906*00 

5.t00E*01 

9.1896*01 

1.1316*00 

3.5006*03 

8.8916-03 

8.8586*01 

5.9796*01 

9.9386*00 

1.7566*00 

9 . 699 6*01 

3.8116*01 

1.1396*00 

3 5006*03 

8.3666-03 

1.0956*02 

6.1026*01 

9.5996*00 

1.8156*00 

9.0936*01 

3.3186*01 

1.1996*00 

3. 7006*03 

7.9306-03 

1.1816*02 

6.2096*01 

9.7996*00 

1.8636*00 

3.3806*01 

2.7726*01 

1.1616*00 

3.8006*03 

7.5686-03 

1.2936*02 

6.2856*01 

9.8876*00 

1.9006*00 

2.7966*01 

2.2966*01 

1.1766*00 

3.9006*03 

7.2666-03 

1.3836*02 

6.3996*01 

5.0276*00 

1.9296*00 

2.2066*01 

1.7936*01 

1.1996*00 

9.0006 *03 

7.0106-03 

1.9566*02 

6.9006*01 

5.1696*00 

1.9996*00 

1.7826*01 

1.9336*01 

1.2166*00 

9.1006*03 

6.7896-03 

1.5156*02 

6.9906*01 

5.3006*00 

1.9696*00 

1.9696*01 

1.1656*01 

1.2906*00 

9.2006 *03 

6.5 926 -03 

1.5656*02 

6.9726*01 

5.9316*00 

1.9796*00 

1.2956*01 

9.7216*00 

1.2656*00 

9.3006*03 

6.9156-03 

1.60 76*02 

6.5006*01 

5.5566*00 

1.9816*00 

1.0886*01 

8.3726*00 

1.2886*00 

9.9006*03 

6.2596-03 

1.6956*02 

6.5236*01 

5.6736*00 

1.9866*00 

9.8076*00 

7.9936*00 

1.3096*00 

9.5006*03 

9. 1036-03 

1.6796*02 

6.5956*01 

5.7796*00 

1.9906*00 

9.0786*00 

6.8196*00 

1.3266*00 

9.6006*03 

5.9636-03 

1.7126*02 

6.5696*01 

5.8796*00 

1.9936*00 

8.5976*00 

6.9016*00 

1.3386*00 

9.7006*03 

5.8306-03 

1.7936*02 

6.5826*01 

5.9576*00 

1.9956*00 

8.3096*00 

6.1536*00 

1.3966*00 

9.8006*03 

5.7096-03 

1.7736*02 

6.5996*01 

6.0286*00 

1.9966*00 

8.1656*00 

6.091E*0L 

1.3986*00 

9.9006*03 

5.5856-03 

1.80 36 *02 

6.6166*01 

6.0876*00 

1.9976*00 

8.1796*00 

6.0626*00 

1.3966*00 

5.0006*03 

5.9706-03 

1.8336*02 

6.6336*01 

6.1316*00 

1.9986<00 

8.3976*00 

6.2306*00 

1.3376*00 

5.1006*03 

5.3506-03 

1.8696*02 

6.6506*01 

6.1606 *00 

2.0006*00 

8.7296*00 

6.5896*00 

1.3236*00 

5.2 0 06 *03 

5.2526-03 

1.8976*02 

6.6676*01 

6.1736*00 

2.0016*00 

9.3766*00 

7. 1876*00 

1.3026*00 

5.3006*03 

5. 1976 - 03 

1.9336*02 

6.6866*01 

6.1736*00 

2.0036*00 

1.0916*01 

8.1326*00 

1.2766*00 

5.9 0 06 *03 

5.0996-03 

1.9796*02 

6.7076*01 

6.1656*00 

2.0076*00 

1.1956*01 

4.5996*00 

1.2976*00 

5.5006 *03 

9.9926-03 

2.0226*02 

6.7316*01 

6.1576*00 

2.0116*00 

1.9206*01 

1.1566*01 

1.2196*00 

5.6 0 06 *03 

9.8386-03 

2.0796*02 

6.7596*01 

6.1566*00 

2.0176*00 

1.7366*01 

1.9936*01 

1.1936*00 

5.7006 *03 

9.7326-03 

2.1506*02 

6.7936*01 

6.1686*00 

2.0266*00 

2.1686*01 

1.8286*01 

1.1716*00 

5.8006*03 

9.6216-03 

2.2906*02 

6.8366*01 

6.1956 *00 

2.0396*00 

2.7386*01 

2.3306*01 

1.1596*00 

5.9006*03 

9.5096-03 

2.3536*02 

6.8896*01 

6.2906*00 

2.0576*00 

3.9616*01 

2.9586*01 

1.1916*00 

6.0006*03 

9.3796-03 

2.9956*02 

6.9596*01 

6.3096*00 

2.0806*00 

9.3906*01 

3.7066*01 

1.1326*00 

6.1006 *03 

9.2996-03 

2.6726*02 

7.0396*01 

6.3856*00 

2.1116*00 

5.3326*01 

9.5306*01 

1.1256*00 

6.2006*03 

9.1016-03 

2.8886*02 

7.1306*01 

6.9896*00 

2.1996*00 

6.9516*01 

5.9996*01 

1.1226*00 

6.3006*03 

3.9516-03 

3.1956*02 

7.2926*01 

6.6006*00 

2.1966*00 

7.5666*01 

6.34.76*01 

1 U96*00 

0.9006*03 

3.7956-03 

3.9916*02 

7.3696*01 

6.7326*00 

2.2516*00 

8.6036*01 

7.1296*01 

1.1196*00 

6.5006*03 

3.6 76-03 

3.7726*02 

7.5106*01 

6.8776*00 

2.3126*00 

9.9656*01 

7.7796*01 

1.1196*00 

6.6006*03 

3.9816-03 

9.1316*02 

7.6596*01 

7.0326*00 

2.3796*00 

1.0076*02 

8.2206*01 

1.1206*00 

6.7006*03 

3.3316-03 

9.5056*02 

7.8136*01 

7.1956*00 

2.9996*00 

1.0356*02 

8.9156*01 

1.UIE*00 

6.8006*03 

3.1896-03 

9.8896*02 

7.9666*01 

7.3606*00 

2.5206*00 

1.0296*02 

8.355F‘01 

1.1296*00 

6.9006*03 

3.0596-03 

5.255i:*02 

8.1196*01 

7.5266*00 

2.5896*00 

9.9156*0i 

8.0576*0: 

1.1276*00 

7.0006*03 

2.9916-03 

5.6076*02 

8.2526*01 

7.6886*00 

2.6596*00 

9.2916*01 

7.5686*01 

1.1316*00 

7.1006*03 

2.8366-03 

5.9336*02 

8.3796 *01 

7.8966*00 

2.7196*00 

8.5016*01 

6.9966*01 

1.1356*00 

7.2006*03 

2.7936-03 

6.2296*02 

8.9926*01 

7.9986*00 

2.7686*00 

7.6356*01 

6.2576*01 

.1.1916*00 

7.30 06 * 03 

2.6606-03 

6.9926*02 

8.5916*01 

8.1996*00 

2.8156*00 

6.7676*01 

5.5596*01 

1.1976*00 

7.9006*03 

2.5876-03 

6.7256*02 

8.6776*01 

8.28 56*00 

2.8556*00 

5.9596*01 

9.8976*01 

1.1556*00 

7.50 06 * 03 

2.5216-03 

6.9296*02 

8.7526*01 

8.9216*00 

2.8906*00 

5.2316*01 

9.3016*01 

1.1636*00 

006*03 

2.96 36-03 

7.1096*02 

8.8186*01 

8.553^*00 

2.9206*00 

9.6196*01 

3.7876*01 

1.1726*00 

7.7006*03 

2.9106-J3 

7.2686*02 

8.8796*01 

8.6816*00 

2.9956*00 

9.1096*01 

3.3596*01 

1.1816*00 

7.80 06 *03 

2.3616-03 

7.9116*02 

8.9256*01 

8.8096*00 

2.96 76*00 

3.6976*01 

3.0196*01 

1.1906*00 

7.9006*03 

2.3166-03 

7.5906*02 

8.9706*01 

8.9226*00 

2.9876*00 

3.3806*01 

2.7996*01 

1.1996*00 

8.0006 *03 

2.2796-03 

7.6596*02 

9.0116*01 

9.0336*00 

3.0096*00 

3.1936*01 

2.5926*01 

1. 2076*00 

8.2006*03 

2. 1976-03 

7.8786*02 

9.0896*01 

9.2356*00 

3.0396*00 

2.8616*01 

2.2986*01 

1.2196*00 
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Table l.‘ Continued 


T 

PHO/AMO-0 

Hi«TO 

S/A 

A/AO 

1 

CA/K 

CV/R 

GAMMA 


8.<>00F«03 

2.1266-03 

a.n3}F*02 

9.1526*01 

9.9096*00 

3.0616*00 

2.7696*01 

2.2176*01 

1.2296*00 


d*tDde403 

2.0596-03 

&.286E*02 

9.2176*01 

9.5606*00 

j. 0866*00 

2.8096*01 

2.2986*01 

1.2296*00 


d.BOOb 4>03 

1.99SE-03 

8.^97E»02 

9.2836*01 

9.6996*00 

1.1136*00 

2.9936*01 

2.3576*01 

1.2216*00 


9.00JF^Oi 

1.933E-03 

8.T19E*02 

9.3516*01 

9.8396*00 

3.1916*00 

3.1936*01 

2.5226*01 

1.2166*00 


9«200c«Q3 

1.8736-03 

8.9S8E*02 

9.9236*01 

9.9706*00 

3.1726*00 

3.399c*01 

2.7266*01 

1.2116*00 


9.«-0QF^03 

1.813C-03 

9.2I7E*02 

9.9996*01 

1.0116*01 

3.2076*00 

3.8826*01 

2.9606*01 

1.2066*00 


9.600c ♦OJ 

U755E-03 

9.994£*02 

9.5806*01 

1.0266*01 

3.2996*00 

9.0016*01 

3.2166*01 

1.2016*00 


9.800E«03 

1.6986-03 

9.803E*02 

9.6666*01 

1.0916*01 

3.2856*00 

9.3916*01 

3.9866*01 

1.1976*00 


1.0001:>0^ 

U641E-03 

1.01JE»03 

9.7576*01 

1.0586*01 

3.3316*00 

9.6996*01 

3.7676*01 

1.1996*00 


1.0206 ^04 

1.5836-03 

1.099E»03 

9.8S9E*0l 

1.0756*01 

3.3806*00 

5.0686*01 

9.0556*01 

1.1916*00 


i.o^oet04 

1.531F-03 

U088E »03 

9.9566*01 

1.0936*01 

3.9336*00 

5.9966*01 

9.3976*01 

1.1896*00 


l.OBOE^OV 

1.4776-03 

1,129E*03 

1.0066*02 

1.1116*01 

3.9906*00 

5.8306*01 

9.6916*01 

1.1876*00 


1.080E«-0^ 

1.4256-03 

I.173E»03 

1.0186*02 

1.1316*01 

1.5526*00 

8.2196*01 

9.9376*01 

1.1856*00 

1 

l*100E>04 

1.3746-03 

1.220E»03 

1.0296*02 

1.1516*01 

3.8176 *00 

6.6156*01 

5.2366*01 

1.1836*00 

1 

1.120E»04 

1.324E-03 

7. 2706*03 

1.0926*02 

1.1726*01 

3.6856*00 

7.0176*01 

5.5396*01 

1.1826*00 

1 

U140E *0*f 

1.276F-03 

1.3236*03 

1.0596*02 

1.1936*01 

1.7586*00 

7.9296*01 

5.8986*01 

1.1816*00 

1 

l.l'^Oe^O^ 

1.229F-03 

1.3796*03 

1.0686*02 

1.2156*01 

3.8396*00 

7.8526*01 

6.1636*01 

1.1806*00 

1 

l.]60E^0<» 

1.1636-03 

1.9336*03 

1.0826*02 

1.2366*01 

3.9196*00 

8.2866*01 

6.9856*01 

1.1796*00 

1 

1.200t>04 

1.139E-33 

1.3006*03 

1.0966*02 

1.2616*01 

3.9986*00 

8.7276*01 

6.8106*01 

1.1786*00 

1 

1* 2208^0^ 

1.097E-03 

1.566E*03 

1.1116*02 

1.2856*01 

9.0856*00 

9. 1686*01 

7.1396*01 

1.1786*00 

f 

l.240E^04 

1.0556-03 

1.6396*03 

1.1266*02 

1.3106*01 

9. 1766*00 

9.5986*01 

7.9966*01 

1.1776*00 


U2&0E «>04 

1.016E-03 

1.709E*03 

1.1926*02 

1.3356*01 

9. 2706*00 

1.0006*02 

7.7396*01 

1.1776*00 

i 

1.280E404 

9.776E-04 

1.7816*03 

1.1586*02 

1.3616*01 

9. 3676*00 

1.0376*02 

7.9986*01 

1.1786*00 

% 

1.300E404 

9.4116-04 

1.8336*03 

1.1796*02 

1.3876*01 

9.96 76 *00 

1.0676*02 

8.2126*01 

1.1786*00 

§ 

1.320E404 

9.063E-04 

1.9376*03 

1.1906*02 

1.9196*01 

9.5686*00 

1.0906*02 

8.3696*01 

1.1796*00 

1 

l.340E>04 

8.732E-04 

2.0176*03 

1.2076*02 

1.9926*01 

9.6716*00 

1.1036*02 

8.9586*01 

1.1816*00 

1 

1. 3606^04 

8.420E-04 

2.093E*03 

1.2236*02 

1.9696*01 

9.7736*00 

1.1066*02 

8.9726*01 

1.1836*00 

i 

1.380E404 

8.1266-04 

2.179E*03 

1.2396*02 

1.9976*01 

9.8796*00 

1.0986*02 

8.9066*01 

1.1856*00 


l.400E«‘04 

7.8526-04 

2.259E*03 

1.2556*02 

1.5256*01 

9.9726*00 

1.0796*02 

8.2606*0’ 

1.1886*00 


L.420E^04 

7.5966-04 

2.3376*03 

1.2 706*02 

1.5526*01 

5.0676*00 

1.0996*02 

8.0396*01 

1.1916*00 

f 

1.440E4>04 

7.3596-04 

2.9126*03 

1.2856*02 

1.5806*01 

5.1586*00 

1.0106*02 

7.7996*01 

1.1996*00 

1 

2.460E «-04 

7. 139E-04 

2.9896*03 

1.2986*02 

1.6066*01 

5.2936*00 

9.6926*01 

7.9036*01 

1.1986*00 


1. 4808404 

6.9376-04 

2.5536*03 

1.3116*02 

1.6336*01 

5.3236*00 

9.1296*01 

7.0196*01 

1.2036*00 

i 

1.500E404 

6.7316-04 

2.6136*03 

1.3236*02 

1.6596*01 

5.3976*00 

8.5716*01 

8.5966*01 

1.2086*00 


1.5206 404 

6.580E-04 

2.6796*03 

1.3396*02 

1.6896*01 

5.9656*00 

8.0026*01 

6.1636*01 

1.2196*00 


L.340E404 

6.422E-04 

2.7356*03 

1.3996*02 

1.7106*01 

5.5266*00 

7.9356*01 

5.7276*01 

1.2216*00 


1.560E404 

6.277E-04 

2.7886*03 

1.3536*02 

1.7396*01 

5.3826*00 

6.8696*01 

5.3016*01 

1.2286*00 


1.5806404 

6.143E-04 

2.8366*03 

1.3626*02 

1.7596*01 

5.6316*00 

6.3606*01 

9.89 36 *01 

1.2366*00 


l.tOOE404 

6.019E-04 

2.8816*03 

1.3696*02 

1.7826*01 

5.6756*00 

5.8726*01 

9.5096*01 

1.2996*00 

’ 

1.6206404 

5.9046-04 

2.9226*03 

1.3766*02 

1.8066*01 

5. 7196*0C 

5.9296*01 

9.1596*01 

1.2536*00 


1.6408 404 

5.797L-04 

2.9606*03 

1.3836*02 

1.8296*01 

5.7996*00 

5.0186*01 

3.8326*01 

1.2626*00 


1.6606404 

5.697t-0<* 

2.9966*03 

1.3896*02 

1.8526*01 

5.7806*00 

9.6566*01 

3.5926*01 

1.2716*00 

‘ 

1.6806 404 

5.603E-04 

3.0296*03 

1.3996*02 

1.8756*01 

5.8066*00 

9.3356*01 

3.2856*01 

1.2816*00 


1.700E404 

5.5146-04 

3.0596*03 

1.3996*02 

1.89 76 *01 

5.8306*00 

9.0566*01 

3.0596*01 

1.2916*00 


1.T2 0F404 

5.4316-04 

3.0836*03 

1.9036*02 

1.9186*01 

5.8516*00 

3.8156*01 

2.8656*01 

1.3006*00 

9 

1.740E404 

5.3516-04 

3. 1156*03 

1.9086*02 

1.9396*01 

5.8706*00 

3.6116*01 

2.7006*01 

1.3096*00 


1.760E404 

5.2766-04 

3.1916*03 

1.9126*02 

1.9596*01 

5.6866*00 

3.9906*01 

2.5626*01 

1.3176*00 


1.780E404 

5.203E-04 

3.1666*03 

1.9166*02 

1.9786*01 

5.9016*00 

3 . 300 6*01 

2.9506*01 

1.3296*00 


1.600E404 

5.134E-04 

3.1896*03 

1.9196*02 

1.9956*01 

5.9196*00 

3.1916*01 

2.3626*01 

1.3296*00 


1.620E404 

5.06 76-04 

3.2136*03 

1.9236*02 

2.0116*01 

5.92 76*00 

3.1096*01 

2.2986*01 

1.3336*00 


1.840E404 

5.002E-04 

3.2356*03 

1.9266'OJ 

2.0266*01 

5.9386*00 

3.0596*01 

2.2566*01 

1.3356*00 


1.6606404 

4.940E-04 

3.2576*03 

1.9296*02 

2.0396*01 

5.9986*00 

3.0296*01 

2.2356*01 

1.3366*00 

1 

1.680E404 

4.879E-04 

3.2796*03 

1.9336*02 

2.0506*01 

5.9586*00 

3.0206*01 

2.2366*01 

1. 33*6*00 


1.900E404 

4.620E-04 

3.3026*03 

1.9366*02 

2.0606*01 

5.9686*00 

3.0906*01 

2.2576*01 

1.3316*00 


1.9206 404 

4.762E-04 

3.3296*03 

1.9396*02 

2.0696*01 

5.9776*00 

3.0896*01 

2.3006*01 

1.3266*00 

1 

1.940E404 

4.706E-04 

3.3976*03 

1.9926*02 

2.0766*01 

5.9876*00 

3.1596*01 

2.3636*01 

1.3196*00 

1 

1.960E404 

4.O50E-04 

3.3706*03 

1.9*56*02 

2.0836*01 

5.9976*00 

3.2986*01 

2.9976*01 

1.3126*00 


1.980E404 

4.5956-04 

3.3996*03 

1.9996*02 

2.0886*01 

6.0076*00 

3.3676*01 

2.5526*01 

1.3036*00 

! 

2.000E4Q4 

4.5416-CK 

3.9206*03 

1.9526*02 

2.0936*01 

6.0176*00 

3.5116*01 

2.6796*01 

1.2996*00 

1 

2.020E404 

4.488E-04 

3.9966*03 

1 .9566*02 

2.0986*01 

6.0296*00 

3.6806*01 

2.8276*01 

1.2856*00 

J 

2.040F404 

4.4356-04 

3.9796*03 

1.9606*02 

2.1036*01 

6.0916*00 

3.8756*01 

2.9956*01 

1.2756*00 


2.060E404 

4.3826-04 

3.5036*03 

1.9636*02 

2.1086*01 

6.0596*00 

9.0956*01 

3. 1856*01 

1.2666*00 

1 

2.080E404 

4.3306-04 

3.5396*03 

1.9686*02 

2.1136*01 

6.0o96*00 

9.3396*01 

3.3996*01 

1.2576*00 

1 

2. 100F404 

4.2776-04 

3.5666*03 

1.9726*02 

2.1196*01 

6.0656*00 

9.8076*01 

3.6226*01 

1.2996*00 


2.1206404 

4.225F-04 

3.6016*03 

1 .9766*02 

2.1256*01 

6. 1026*00 

9.8966*01 

3.8676*01 

1.2916*00 


2.140E404 

4.1736 -04 

3.6386*03 

1.9816*02 

2.1326*01 

6. 1216*00 

5.2096*01 

9.1276*01 

1.2396*00 


2«i606404 

4.1206-04 

3.6776*03 

1.9866*02 

2.1906*01 

6.1916*00 

5.5296*01 

9.9006*01 

1.2286*00 


2.1806404 

4.0686-04 

3.7196*03 

1.9916*02 

2.1996*01 

6.1636*00 

5.8686*01 

9.6826*01 

1.2226*00 


2.200E404 

4.0166-04 

3.7636*03 

1.9976*02 

2.1586*01 

6.1876*00 

6.2176*01 

*.9726*01 

1.2166*00 


2.2206404 

3.9636-04 

3.8106*03 

1.5036*02 

2.1686*01 

6.2126*00 

6.5796*01 

5.2666*01 

1.2126*00 

■ 

2.240E404 

3.9106-04 

3.8606*03 

1.5096*02 

2.1796*01 

6.2906*00 

6.9336*01 

5.5616*01 

1.2086*00 

1 

2.26 06 404 

3.6566-04 

3.9126*03 

1.5156*02 

2.1906*01 

6.2696*00 

7.2926*01 

5.8556*01 

1.2096*00 


2.2806404 

3.6056-04 

3.9666*03 

1.5226*02 

2.2036*01 

6.2996*00 

7.6986*01 

6.1956*01 

1.2016*00 


2.300E404 

3.753E-04 

9.0296*03 

1.5286*02 

2.2156*01 

6.3326*00 

7.9996*01 

6.9296*01 

1. 1986*00 


2.220E404 

3.7016-04 

*.0896*03 

1.5356*02 

2.2286*01 

6.3666*00 

8.3916*0: 

6.705E*0< 

1.1956*00 


2.3406 404 

3.6496-04 

9.1966*03 

1.5936*02 

2.2926*01 

6.9026*00 

8.6796*01 

6.9796*01 

1.1936*00 


2.3606404 

3.597E-04 

9.2116*03 

1.5506*02 

2.2566*01 

6.9396*00 

8.9986*01 

7.2396*01 

1.1916*00 


2. 0E404 

3.5456-04 

9.2786*03 

1.5586*02 

2.2716*01 

6.9776*00 

9.3136*01 

7.9886*01 

1.1896*00 


2.H00E404 

3.495E-04 

9. 3976*03 

1 .5666*02 

2.2856*01 

6.5176*00 

9.6226*01 

7.7366*01 

1.1876*00 


2*4206404 

3-44‘»E-04 

9.9186*03 

1.5796*02 

2.3016*01 

6.55 76 * 00 

9.9256*01 

7.9806*01 

1.186E*0C 


2.440E4Q4 

3.3946-04 

9.9926*03 

1.5826*02 

2.3186*01 

6.5996*00 

1.0236*02 

8.2236*01 

1. 1896*00 


2.460E404 

3.345E-04 

9.5686*03 

1.5916*02 

2.3316*01 

6.6936*00 

1.0536*02 

8.6676*01 

1.1826*00 


2.4806404 

3. 2966-04 

9.6966*03 

1.5996*02 

2.39 76*01 

6.6876*00 

1.0896*02 

8.7196*01 

1.1816*00 


2.500E404 

3. 2486-04 

9.7276*03 

1 .6086*02 

2.3636*01 

6.7326*00 

1.1156*02 

8.9676*01 

1.1796*00 
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Table l.~ Continued. 


p/po - 3.ooe-oi 


T 

6HO/RH0-O 

H/RTO 

S/R 

A/AO 

/ 

CP/R 

C9/R 

GAHHA 


UOOOE4-J2 

B. l9aE-01 

-1.718E^02 

2.27?E^01 

6.2716-01 

l.OOOE^OO 

3.512E^OO 

2.512fc*00 

l.398e^00 


2.000e«02 

4.099F-01 

-l.705E^02 

2.524E^01 

8.702E-01 

1.000E400 

3.891b^00 

2.b9lE^00 

l..)4 6E^OO 


i*000£«>02 

2.733F-01 

-1.690E^02 

2.693e^0t 

l.O42E^O0 

l.OOOEtOO 

4.475E^00 

3.-»75E^OO 

1. 2bbE^OO 


4*OOOE>02 

2.050E-01 

-l.672E^02 

2.829E^01 

1.187E^OO 

l.OOOE^OC 

4*968c^00 

3.96bb^00 

1.2t»2E^U0 


5«OOOE^02 

I.&40F-01 

-l*633E^02 

2.944E^01 

1.315E^0U 

l.OOOE^OO 

>.364E^00 

4. 3o4E^00 

1.229E^OO 

f 

6.000F>02 

1.36oE-0l 

-l.633E^02 

3.045E^01 

1.431E^OO 

UCOOE^OJ 

5.68aE^00 

H.bbbt^OO 

l.2i3E»00 


7«000E^02 

1.171E-01 

-1.612E^02 

3.135E^0l 

1.533c ♦00 

l.OOCE^OC 

5.953E«00 

4.9:>3b^00 

1.202Et00 

s 

8«000E»02 

1.025F>01 

-1.5906^02 

3.216b^01 

1*6398^00 

l.OCOE^OO 

6.174t^00 

5.i74£^00 

1.193E^00 

t 

9.000F^02 

9, 109E-02 

-l.567E^02 

3.289E^01 

1.733F^OO 

l.OOOb^OO 

6. 357E^00 

5.35 7E^00 

l.lb7E^00 

3 

uoooE^oa 

8. i9ae-02 

-l.5«3E^02 

3.357£»01 

l.823E^00 

1. ^OOE^OO 

6. 510b^00 

5.510E^00 

i. 182E^00 


i.ioot^as 

7.453F-02 

-1.5m^02 

3*420e^01 

1.909E^O0 

l.OOOE^OO 

6.638E^OO 

5.6ibE^OO 

1.17 7E^00 


1.200F402 

6.832f-02 

-l.4S4E^02 

3.478E^01 

1.991E^00 

l.OOOE^OC 

6. 749b^00 

5.749k^00 

i.l74E^00 


K300E>03 

6.3QoE>02 

-1.470E^02 

3.533E^Ol 

2.069E^00 

l.UJOk^OO 

6.856E^U0 

5.B55b^OO 

I.ITIE^OO 


l.<»00<:>03 

5.85t»E-02 

-l.444t*‘02 

3.584F ♦Ol 

2.l45t^00 

l.OOOE^OO 

6.979E4U0 

3.9/6E^i)0 

l.lbbE^OO 

i 

i.503f^03 

5.46<*E’02 

-1.418E^02 

3.t33F^01 

2.21b£^00 

l.OOOF^OC 

7. 154E^i»‘ 

6.i4bF^0U 

l.ib^EtOO 


l.t.0OE«>03 

5.1201 -02 

-1.392E^i^^ 

3«^i80E^01 

2.2B4F ♦OO 

l.OOU^OC 

7.434E»0o 

b.4l4L^OO 

l.i59b^00 


1.700rtO3 

9.813F-02 

-1.364t*02 

3.726E^0l 

2.349E^00 

1.0025«0C 

7.a94E^00 

b.85 lE^OO 

1.132E^OO 

* 

1.80Uc«^03 

4.540E-02 

-l.334F>02 

3.7736^01 

2.409E^OO 

l.OOBE^OO 

6.630E^OO 

7.545t^00 

1.143E^OO 

\ 

1.900b ♦OB 

4.288L-02 

-l.300E^02 

3.822E^01 

2.46dE^00 

l.OObc^OO 

9.75U^OO 

8. 393E^OO 

1.132E^Oo 


3.000£^03 

4.053F-02 

-1.262C^02 

3.876b^01 

2.52 7E^OO 

i. JllE^OO 

l.U7£^0i 

I.0IO;:^Ol 

l.I22F^00 


2.1OCr^0a 

3.8J0F-02 

-1.216b>02 

>.937£^0l 

2.5886^00 

> .019E^00 

i. 360t^01 

i.214E^01 

i.ll BE^OO 


2.2Q0(-^03 

3.t)13E-02 

-l.lolE^02 

4.007E^01 

>.656t^00 

I.OOIE^OO 

1.650E^01 

t.478E^01 

l.IU5b^00 


2.2ooe:»oz 

3.40ir-02 

-i.094E^02 

4 . 068c^01 

2.73lt^00 

i.047£^C0 

2.0I2b^01 

i.aou^oi 

I.IOOE^OO 


Z.AOOS^Oi 

3.192E-02 

-1.013l^02 

4.182E^01 

2.8l6c^00 

Ua70E^C0 

2.4i8E^01 

2. 1 75b^Ol 

1.097E^00 

1 

2.500E^03 

2.982F-J2 

-9.i52F^01 

4.291E^0l 

2.9He^00 

UIOOE^OC 

2.912E^0l 

2. 583b^0i 

1.096E^00 


2.bOOE»03 

2.774E-02 

-7.995F^01 

4.415t^01 

3.019E^00 

1.137E^00 

3.4L0E^01 

2.999E^0l 

1.096E^00 


2.700E^03 

2. 570E-02 

-6.657F^01 

4.550E^Ol 

i.U9E^00 

l.lblEiOO 

3.895E^0i 

3.392E^Ol 

U098E^00 


2*6001 «-03 

2.373E-02 

-5.149C+01 

4.703E^01 

3.270E ♦OO 

l.234t^0C 

4.332E^01 

3.-724EfOl 

l.lOib^OO 


2*900c«03 

2.188C-02 

-3.494E^01 

4.861E^01 

3.4UE^00 

1. 292t^OC 

4.6956^01 

4.006b^O 1 

l.iO4E^O0 


3.000c^03 

2.015C-02 

-l.722t^Ol 

5.025E^0l 

3.56l£^00 

1.356E^0C 

4.970E^0l 

4. 199l»01 

l.lObbtOO 


3.i00r ♦OB 

l.tt37b-02 

1.346E*00 

5.192E^01 

3. 7l7t^00 

U424E^00 

5. 155£^Ol 

4.il8E^01 

1*U2E^00 


3.200b^03 

l.7i<»F-02 

2.043»*^0l 

5.357F^01 

3.878£^00 

U4956^00 

5.25lc^0l 

H.ibBE^OI 

i.nsE^oo 

i 

3.300g^03 

1.586E-02 

3.967b^0i 

5.5l9E^0l 

4.04lh>00 

1* 5665^00 

5.244b^0l 

4.328E^0i 

l.UBE^OO 


3.^00E«03 

i. 4735-02 

5. 8o 7c^0 1 

^♦6 74c^0l 

4.205£^00 

1.637E30C 

5.107E^OI 

4.195E^0> 

l.U9E^OO 


3*SOOe^03 

U373b-02 

7«o88F.^01 

5.818E^01 

4.36 7E^00 

i. 7056^00 

4*814b^0i 

3.943E^0l 

l.lBbb^OO 


3.60Uc«^03 

1. 388E-02 

9.373tbOl 

5.9486^0l 

4.525fe^00 

1.768E^OO 

4.366£^01 

J.572E^U1 

1* 1445^0J 


3.700fc^03 

1.216F-02 

l.087=^02 

6.U60E^01 

4.677F^00 

l.e225^0C 

3.802E^01 

3.110E^01 

l.LS4E^00 


j.800E^03 

1.1531-02 

1.215t^02 

6.153E^01 


1.8665^C0 

3.198E^0l 

2.613E^01 

1*166E^00 


3«900b>03 

1.105C-02 

. 322F>02 

c.229E*0l 

4.9&3E^OO 

1.902E«00 

2»626c^01 

2.14JE ♦Ol 

l.ibiE^OO 

T 

9.000£^03 

1.0935-02 

*409£^02 

6.289E^0l 

5.100E^00 

l.928£^0C 

2.U8E^0l 

U 73U^01 

1. 199E^OO 


4. lOOE^Oi 

1.026E-02 

1.479E>02 

6.337E^0l 

5.2i5E^00 

1.9«*0£^OC 

1.751E^Ul 

1 .403E^01 

1.220E^00 


«*.200F^03 

9.947E-03 

l.538F^02 

6.375E^01 

5.:67E^OO 

1. 9625^00 

1.460£^01 

1.155E^01 

1.242E^00 


^•300E^03 

9.666E-03 

1.587E^02 

6.407E«01 

5.4V5E^00 

1.972E^C0 

1.249E^01 

9, 740E^00 

1.266E^00 


4«^00e^03 

9.411E-03 

l.biOt ^02 

6,434E^0l 

5.617E^00 

l.960E^o0 

1.09dE*^0I 

d • 447E^OO 

I.238E^00 


4.500E^03 

9, 170E-O3 

1.668E^02 

6.4 57E^01 

5.7iU^OO 

i.985E»C0 

9.9296^00 

7. >4iE^OO 

1.307b^0J 


««.600E^03 

0.961F-O3 

l.703v»02 

6.478E^01 

5.b35t^OO 

l.989E^00 

9.2J4E^0U 

b.9l9E^J0 

l.i23E^Ui) 


4,70 0ft03 

8.758F-03 

l.736E^02 

6.497E^0l 

5. 9296^00 

l.992E^00 

6. 72lE^OO 

6. 50bE^00 

l.335b^OO 


9.a00£t03 

a.563F-03 

i. f6 7“*02 

6.515t^0l 

6.0UE^OO 

1.994E^0C 

d.423E^OO 

6. 255E^00 

1.342E^00 

'• 

♦•900b^03 

8.305»=-O3 

1, 798*=^02 

6.533E«01 

6.062E^00 

l.995E*00 

8.283i:«00 

b • Inib^OO 

l*345b^00 


5.000E^02 

8.2UE-03 

I.828L*«02 

6.549E^0l 

6.139E^OO 

l.997fc^0C 

d.293C-^00 

b. IbSF^ JO 

1.342E^0J 

t 

E.100F^03 

8.045F-03 

l.8595^02 

6.566E^01 

6.I83E^00 

L.998E^00 

6.4o9t^00 

b.338E^OO 

I.334E^OO 


5.200E^03 

7.8855-03 

l.890F*r)2 

6.583E^01 

6.2IIE^OO 

2.000E»00 

8*8>lt^00 

6.b95E^00 

1.3l9b^00 

*4 

5.300€^03 

7.729E-03 

l,924c^02 

6.600E^01 

6.225£^00 

Z.OOU^OO 

9.^03E^00 

7.298E^0U 

l.299E^00 


5.<»00b^03 

7.5785-03 

1.961E*02 

6.619E401 

6.227F ♦OO 

2.00hE»0C 

1.052E«0l 

8.229E^00 

1.274E400 

u 

5.300t^03 

7.428E-03 

2. 0025^02 

6.639E^0I 

6.222C^00 

2.007E^0C 

1.202E^0t 

9.60 1 c ♦ JO 

1.247E^OO 

;■ 

5.t00b>03 

7.279E-03 

2. 0496^02 

6*663€^01 

6*246E^U0 

2.onE^oo 

l*4l86^0i 

1.155E^01 

l.220E^00 


5.700fe^-03 

T.129E-03 

2.1075^02 

6.690E^01 

6.217E^00 

2.017F^OC 

1. 718F^Ol 

1.4^5E^0» 

1.195E^00 

t 

=.e00c^03 

6.97C.E-03 

2.1776^02 

6.724E^0l 

6.2296^00 

2*O26E^0C 

2.123E^OI 

1.7b5E^Ul 

1. 174E^00 


5.900E^03 

6.8165-03 

2.264t>02 

6.764E^01 

6.257E»00 

2.039Et00 

2.652E^0l 

2.251E^01 

1.157b^OO 


6.000E^03 

6.648E-03 

2.372c^02 

6*814£t01 

6.3<^:.c^00 

2.055E^CO 

3.il8E^Ot 

2*82bE^Ol 

I.144£i00 


6. loot ♦OB 

6*-»69E-03 

2.508E^02 

6.676E«01 

6.361E^OO 

2.C78E^C0 

4. 123£^0I 

3.514b^0L 

1.135E^00 


6.200r^03 

5.2785-03 

2*676b^02 

6.950E^0l 

6.A39E^00 

2. 106E^00 

5.050E^01 

4.2b7E^JI 

].129E^00 


O.30 JE »03 

6.O75E-03 

2.879E^02 

7.039E^0l 

6.534E^OO 

2. 142E»C0 

6.062£t0i 

5*U2E»0i 

l.U5E^OO 


6.<»00b^03 

5.862E-03 

3.120E^02 

7.142E^01 

6.644E^00 

2.185E^C0 

r.0996^01 

5.935E^Jl 

1.122E^OO 


6*!00tr^03 

5*6405-03 

3.398E>02 

7.260E^01 

6*77OE^00 

2*236E^OO 

a.osiE^oi 

6.&98F^01 

1.12 IfctOO 


6.03Ob»O3 

5.415E-03 

3.710E^02 

7.390E^0l 

6.909E^00 

2.294E^0C 

8.932E^01 

7.340E^01 

1.121E^00 


6« 700b ♦OB 

5. 1925-03 

4.050E^02 

7.530E^01 

7.059E^OO 

2. 357E^0C 

9.566E^01 

7.80bE^0i 

1«122E^00 


6.eOOF^03 

^.974E-03 

4.407Ft02 

7.674E^ai 

7,216E^00 

2.424E^00 

9*920E^O1 

b.0b5E^0l 

l.l2ifc^00 


6.900L^03 

4.763E-03 

4.773E^02 

7.820e^01 

7.378F ♦OO 

2.492E»00 

9.990t^01 

b.095E^0l 

l.U5E^OO 


7.000E^03 

4.57oE-03 

5.1356^02 

7.963E^0l 

T.StOE^OO 

2.559E^00 

V.759E^0l 

/.9O6E^0l 

i« I28b^00 


7.1001^03 

4.40U-03 

5.^646^02 

8.098E^01 

T.TOIE^OO 

2.624E»0C 

9.278E^01 

7.528E^01 

1.132E^OO 


7.200b^03 

242F-03 

5.81 2E»02 

e»223E^OI 

7.858E^00 

2.684E^00 

8«6l4b^01 

7.007E^0l 

1.136b^00 


7.300£^03 

4. lOlF-03 

6.1l4Et02 

8.33TE^0l 

S.OllEtOO 

2. 739E*0C 

7.84 3E^01 

b.398E^01 

l.l41b^00 


7.^00E^D3 

3.97^5-03 

6. 386E^Q2 

B.430E4OI 

6.157E^00 

2. 787E^OO 

7.036b^01 

5.755E^Ol 

1. 147E^U0 


7.300t»03 

2.8625-03 

6.c29E^02 

8.527E^Ol 

8.299F^00 

2.630E»00 

6*251E«0l 

5.122E^01 

I.l54fc400 


7.600t^03 

762E-03 

6.845l^Q2 

8.605E^01 

B*436E^0tJ 

2.667E^UC 

5.529E^Ol 

4«533E^01 

1. IblE^OO 

y 

7.700b^03 

3.672F-03 

r.0355^02 

e.673E^01 

e.5t>9E^00 

2.a99£^J0 

4.ti93b^01 

♦•OObE^OL 

1. 169F^00 

- 

7.600E^03 

3.5915-03 

7,2046^02 

8.733E^01 

6.698E^00 

2.9.:7fc*0C 

4.352Et0l 

3. 5?7E^01 

1.178E400 


7.90 OE ♦OB 

3.5I7E-03 

7.355E^02 

e.785E^01 

8.e’3E^OO 

2.9iOE^OO 

3.906fc^0l 

3.183C^01 

1.167E^00 


S.OOOF^OB 

3.449t-03 

7.49U*02 

e.832E«01 

6.9«»iE»00 

2.971E^0C 

3.548E^01 

2.bd0Ef01 

l.l96b^C0 


6.290F^03 

3.326E-03 

7.731E^02 

e.9l3E^0l 

9.16 7E ♦OO 

3.006E^o0 

3.059E^01 

2.463E^01 

1.212E«00 
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Table I. - Continued. 


T 

RHU/ftHQ-0 

H/RTO 

S/R 

A/AO 

z 

CP/R 

CV/R 

GAHHA 


3*216E-03 

7.945E+02 

8.983F*01 

9.36.8*00 

3.035E+0C 

2.8068+01 

2.2458+01 

1.22 36+00 

8.<:00ti«>03 

3.115E-03 

8.146E^02 

9.048k»01 

9.5356*00 

3.061E400 

2.7208+01 

2.1708+01 

1.2286+00 


3.019E-03 

8.346E^02 

9.1118*01 

9.6868 *00 

3.0866*00 

2.7538+01 

2.1958*01 

1.2288+00 

9*000&^03 

2.928t-03 

6.552E*02 

9.17.8*01 

9.8258*00 

3.1116*00 

2.8708+01 

2.2908+01 

1.2258+00 

9^200^^02 

2.839E-03 

8.768b402 

9.2398*01 

9.9588 *00 

3.1346*00 

3.0498+01 

2.4376+01 

1.2218+00 

9«^00F>03 

2.753E-03 

8.999E402 

9.3078*01 

1.0098*01 

3. 1586*00 

3 . 27 48+01 

2.6208+01 

1.2168+00 

9,b00F^03 

2»66bE-03 

9.248B*02 

9.3788*01 

1.0238*01 

3.2006*00 

3.5368+01 

2.8318+01 

1.2116+00 

9« Boot ♦OB 

2.585E-03 

9.518E402 

9.*, 5.8*01 

1.0378*01 

3.2366*00 

3.8258+01 

3.0636+01 

1.2068+00 

uoooe^o^ 

2.504E>03 

9.809E^02 

9.5356*01 

1.0528*01 

3.2746*00 

4.1368+01 

3.3108+01 

1.2026+00 

i.020E^04 

2.423B-03 

1.012E^03 

9.6206*01 

1.0688*01 

3.3176*00 

4.4648+01 

3.5688+01 

1.1996+00 


2.344E-03 

1.046E^0i 

9,7106*01 

1.0858*01 

3.3636*00 

4.8058+01 

3.8348+01 

1. 1968+00 

U060e>0<» 

2.266E-03 

1.083E403 

9.80.8*01 

1.1028*01 

3.4126*00 

5. 1568+01 

4. 1048+01 

1.1938+00 

uoaoe^o^ 

2.190E-03 

I.I22E403 

9.90.8*01 

1.1208*01 

3.4666*00 

5.5158+01 

4.3798+01 

1.1918+00 

l.lOOE^O^ 

2.115E-03 

1.164E403 

1.0018*02 

1.1398*01 

3.5236*00 

5.8808+01 

4.6568+01 

1.1898+00 

1,120E^0^ 

2.042E-03 

1.208E^03 

1.0128*02 

1.1588*01 

3.5846*00 

6.2518+01 

4.9368+01 

1.1888+00 

1. 140£^04 

1.97IE-03 

U255E403 

1.0238*02 

1.1788*01 

3.6486*00 

6.6288+01 

5.2208+01 

1.1866+00 

U160F^04 

1.902P-03 

1.305E403 

1.0358*02 

1.1998*01 

3. 7I6E*00 

7.0148+01 

5.5088*01 

1.1858+00 

X.180E^04 

1.834E-03 

I.338E403 

1.0.78*02 

1.2208*01 

3.7876*00 

7.4088+01 

5.8018+01 

1. 184E+0U 

U200£»0<» 

U769E-03 

1.414E403 

1.060O02 

1.2426*01 

3.8626*00 

7.8108+01 

6.0998+01 

1.1838+00 

U220t^04 

1.705E-03 

X.472E403 

1.0738*02 

1.26.8.01 

3.S416*00 

8.2188+01 

6.3998+01 

1.1828+00 


Ub44E-03 

X.534E*03 

1.0878*02 

1.2888*01 

4.0226*00 

8.6298+01 

6.6998+01 

1.1828+00 

l«260E^O^ 

l.S84f-03 

1.599E403 

1.1018*02 

1.3116*01 

4. 10 76*00 

9.0348+01 

6.9948+01 

1.1818+00 

X.260e^0^ 

l.52bE-03 

U6'66E*03 

1.1168*02 

1.3368.01 

4. 1466*00 

9.4248+01 

7.2748+01 

1.1816+00 

U30Uh4-0^ 

1.471E-03 

l.737E*-03 

1.1318*02 

1.3616.01 

4.2876*00 

9.7858+01 

7.5328*01 

1.1818+00 

U320a>04 

1.418E-03 

1.809E*03 

1.1.68*02 

1.3868.01 

4.3816*00 

1.0118+02 

7.7588+01 

1.1828+00 

U340E«^0^ 

1.367E-03 

1.884E*03 

1.1618*02 

1.. 138. 01 

4.4776*00 

1.0378+02 

7.9428*01 

1.1828+00 

l.360E^04 

U3UF-03 

U9olE»03 

1,1778*02 

1.. 398. 01 

4.5746*00 

1.0568+02 

8.0736+01 

1.1848+00 

1,380£40^ 

1.272F-03 

2.039E*03 

1.1928*02 

1.. 668. 01 

4.6726*00 

1 .0678+02 

8.1458*01 

1.1858+00 

l.0 06t09 

U228E>03 

2.117E*03 

1.2088*02 

1-.93E.01 

4.7696*00 

1.0698+02 

8.1516+01 

1.1878+00 

1.420E»04 

U187E-03 

2.195E403 

1.2238*02 

1.5208.01 

4.8656*00 

1.0618*02 

8.0886*01 

1.1898+00 

l«^4 0E ♦O^ 

1.148E-03 

2.2726*02 

1.2378*02 

1,5.78.01 

4.4606*00 

1.0448+02 

7.9568+01 

1.1928*00 

U460E ♦O^ 

U112E-03 

2.3486*03 

1.2528*02 

1,57.8.01 

5.0516*00 

1.0178*02 

7.7598+01 

1.1958+00 

l«480Et04 

1.078E-03 

2.4216*02 

1,2658*02 

1.6018.01 

5.1366*00 

9.8298+01 

7.5048*01 

1.1988+00 

U^00E»04 

UQ47E-02 

2.4926*03 

1.2 788*02 

1.6276+01 

5.2216*00 

9.4188+01 

7.1986+01 

1.2028*00 

1«<20F«-0h 

UO10E-O3 

2.559E*03 

1.2908*02 

1.6538.01 

5.2486*00 

8.9578+01 

6.8538+01 

1.2078+00 

1*5406»Oh 

9.913E-04 

2.6236*03 

1.3028*02 

1.6798.01 

5.3706*00 

8.4618+01 

6.4808+01 

1.2118+00 

1.5&0l>04 

9.666E«04 

2.6d3E*03 

1.3128*02 

1.70.6.01 

5.4376*00 

7.9476+01 

6.0908+01 

1.2178+00 

i«580Et04 

9.4^8E-04 

2.739E*05 

1.3228*02 

1.7298+01 

5.4466*00 

7.4296+01 

5.6968*01 

1.2236+00 

i.tOOE^Oo 

9.227E-04 

2.79U*03 

1.3316*02 

1.7538+01 

5.5536*00 

6.9228+01 

5.3068+01 

1.2308+00 

Ut20e^04 

9.032E-04 

2.04Oc*O3 

1.3.06*02 

1.7778+01 

5.6036*00 

6.4348*01 

4.9298*01 

1.2378+00 

l« 640£ *04 

8.8‘»lt!-04 

2.886F*03 

1.3.78*02 

1.8018+01 

5.6486*00 

5.9748+01 

4.5718+01 

1.2448*00 


8.i83fc-0H 

2.928E*03 

1 .35.8*02 

1.82.8+01 

5.6886*00 

5.5478+01 

4.2366+01 

1.2528*00 

l.fc30E*04 

0.526L-04 

2.9676*03 

1.3618*02 

1.8.78+01 

5. 7236*00 

5. 1568+01 

3.9278*01 

1.2618+00 

1.700E404 

8.379J--04 

3.0046*03 

1.3668*02 

1.8698+01 

5.7556*00 

4.8028401 

3.6476+01 

1.2708+00 

U720e*04 

0.241C-O4 

3.0386*03 

1.3728*02 

1.8928+01 

5.7646*00 

4.4868+01 

3.3958+01 

1.2798+00 

U740€*04 

8.UU-04 

3.0696*03 

1.3778*02 

1.9138+01 

5.8046*00 

4.2078+01 

3.1728+01 

1.2886+00 

U7«.0£*04 

7.9e0t-O4 

3.0996*03 

1.3826*02 

1.93.8+01 

5.8316*00 

3.9638+01 

2.9768+01 

1.2968+00 

l.780E*04 

7.872C-04 

3.1276*03 

1.3868*02 

1.9558'01 

5.8516*00 

3.7528+01 

2.8078+01 

1-3058*00 

K600E*04 

7.76IE-04 

3. 134F*C3 

1.3908*02 

1.9756*01 

5.6646*00 

3. 3748+01 

2.6646+01 

1.3128+00 

l,820c*04 

7.654E-04 

3.1806*03 

1.39.6*02 

1.9938*01 

5.6856*00 

3.425E«0l 

2.5458+01 

1.3198+00 

l,04OE*O4 

7.535F-04 

3.2046*03 

1 .3988*02 

2.0116.01 

5.6946*00 

3.3058+01 

2.4506+0] 

1.3258+00 

Ubf0F*0*t 

7.45^F-04 

3.228F*03 

1..01»=*02 

2.0288+01 

5.9136*00 

3.2128+01 

2. 3768*01 

1.3298*00 

l,880e*04 

7.360E-04 

3.2526*03 

1.. 0.6*02 

2.0.36*01 

5.4256*00 

3. 1448+01 

2. 324t*0 1 

1,3328+00 

1.900E *04 

7. 269E-04 

3.2 K6*03 

1 ..088*02 

2.0578+01 

5.4366*00 

3.1008+01 

2.2928*01 

1.3338+00 

1.920F*04 

7. 180F -94 

3.2976*03 

1.. 118*02 

2.0698+01 

5.9476*00 

3.0818+01 

2.2808+01 

1.3338*00 

l.940t*-04 

7.094E-04 

3.3206*03 

1 ,.1.8*02 

2.0808+01 

5.4576*00 

3.0858+01 

2. 2888+01 

1.3316+00 

1.9 j0F*04 

7.010F-04 

3.342t *03 

1. .178*02 

2.0898+01 

5.4676*00 

3. 1128+01 

2.3158+01 

1.3278+00 

i.saot *0 

b.927t-04 

3.3656*03 

1.. 218*02 

2.0986+01 

5.4776*00 

3. 1628+01 

2.3628+01 

1.3228+Ou 

2,000E*0* 

6.84 7t -04 

3.309F*Oj 

1.. 2. 8*02 

2. 1058+01 

5.4876*00 

3.2358+01 

2.4288+01 

1.3168*00 

2.020E*04 

6.76TE-04 

3.4136*03 

1.. 278*02 

2.1118*01 

5.9976*00 

3.3318+01 

2.5138+01 

1.3088+00 

2. 040E -*04 

6. ‘. 89F-04 

3.h37E*03 

1 ..308*02 

2.1178+01 

6.0086*00 

3.4508+01 

2. 6188+01 

1.3008+00 

:.oi)0b*04 

6.612F -04 

3.463^*03 

1 ,.3.6*02 

2.1238*01 

6.0146*00 

3.5938 + 01 

2. 7438+01 

1.2928*00 

2.080E *04 

6.536F-04 

3.'%90F*03 

1 ..378*02 

2.1286+01 

6.0316*00 

3.7596+01 

2.8876+01 

1.26 38 + 00 

2.10JE*04 

6 • -*60E-04 

3.5l8t*03 

1... 18*02 

2.1338*01 

6*C<» 36*00 

3.9488+01 

3.0508+01 

1.2748+00 

:.120:*04 

6.384E-04 

3.548^.*03 

1... 56*02 

2.1388+01 

6.0576*00 

4.1598+01 

3.2328+01 

1.2668+00 

2.140t *•04 

6. 309E-04 

3.5796*03 

1 ,..98*02 

2. 1..E+01 

6.0726*00 

4.3936+01 

3. 4318*01 

1.2588+00 

2.lb0£*04 

6.235E-04 

3.6l2t:*03 

1.. 538*02 

2.1508*01 

6.0886*00 

•..64 76 + 01 

3.6476+01 

1.2508+00 

2.1P0E*04 

6. I60F-04 

3.6476*03 

1 ..578*02 

2. 1578 + 01 

6. 1056*00 

4.9208+01 

3.8788+01 

1. 2438 + 00 

?.ZOi)t *04 

6.085E-04 

3.684c*03 

1 ..628*02 

2. lo.E+O 1 

6. 124F*C0 

5.2118+01 

4. 1228+01 

1.2368+00 

2.22 JI *04 

6.011C-04 

3.724F*03 

1 ..678*02 

2.1726+01 

6. U^6*00 

5.5178+01 

4.3778 + 01 

1.2308*00 

2.240te>04 

5.936E-04 

3.7656*03 

1.. 726*02 

2. 1616+01 

t. 1656*00 

5.8358+0 1 

4.6428*01 

1.2248+00 

2.2t>0t*04 

5.861F-04 

3. 8096 *03 

1 ..778*02 

2. 1908+01 

6. 1846*00 

6.1638+01 

4.9138+01 

1.2198*00 

2.2HOr *04 

S.787r,-Ot 

3.h566*C3 

1 ..838*02 

2. 2008+01 

6.2l<iE*00 

6.4988+01 

5.1898+01 

1.2158+00 

2. 300t*04 

5.712E-04 

3.9046*03 

1.. 898*02 

2.2118+01 

6. 2406*00 

6.8378+01 

5.4668+01 

1.2118+00 

2.320t*C4 

3.637E-04 

3.95»F*03 

1 ..958*02 

2.2228*01 

6. 2646*00 

7.1 768+01 

5.7438+01 

1.2078+00 

...3 4 Or *04 

5.562F-04 

4.0096*03 

1.5018*02 

2.23.8*01 

6.2446*00 

7. 5148+01 

6.0178*01 

1.2048*00 

2. 3!>0r *04 

3.488fc-04 

4.06')6*03 

1 . 3088*02 

2.2.78+01 

6.3306*00 

7.8^.9E+01 

6.2878*01 

1.2016+00 

2-38PF*04 

3.41 3E-04 

4.1246*03 

1.51.8*02 

2.2608+01 

6. 363E *00 

8.1788+01 

6.6538+01 

1. 1998*00 

' .400c *04 

3. i39F-04 

4.1856*03 

1.5216*02 

2.27 38+01 

6.^486*00 

8.5018+01 

6.8128+01 

1.1968*00 

w.4?0t *04 

3. 266C-04 

?49^ *0 3 

1 .5298*02 

2. 28 78+0! 

6.433E*00 

8.8178+01 

7.0668+01 

1.1948*00 

2.440fc*y4 

5.l9iF-04 

4.3156*03 

1.5368*02 

2.3018+01 

6.4716*00 

9.1278*01 

7,3148+01 

1.1928+00 

2.4'>0r>04 

5.l20t-04 

4.3836*03 

1 ,>..8*02 

2.3166+01 

6.5096*00 

9.4318+01 

7,5588*01 

1. 1908+00 

2.4d0c*04 

3.O40«^-O4 

4.453'^*03 

1.5518*02 

2.3308 + 01 

6.5446*00 

9,7328+01 

7. 7988+01 

1.1696*00 

2.400F *04 

4.977F-04 

4.525E *0 j 

1.5598*02 

2,3.58+01 

6. 5846*00 

1.0038+02 

a. 0378*01 

1.1878+00 
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Table I.* Continued. 


P/PO > 4.00E-01 


I 

rhq/rhq-0 

H/RTO 

S/R 

A/ AO 

2 

CP/R 

CV/R 

gamma 

1.000C*02 

1.09 36 400 

-1.718E402 

2.2436401 

6.2716-01 

1.0006*00 

3.5126*00 

2.5126*00 

1.3986*00 

2.000E402 

5.4656-01 

-1.705E+02 

2.49SE401 

8.7026-01 

1.0006*00 

3.8916*00 

2.8916*00 

1.3466*00 

-.000t*02 

3.6446-01 

-1.6906402 

2.t64E401 

1.0426*00 

1.0006*00 

4.4756*00 

3.4756*00 

1.2886*00 

<>.OOOF»02 

2.7316-01 

-1.4726402 

2.8006401 

1.187£*00 

1.0006*00 

4.9686*00 

3.9686*00 

1.2526*00 

S.OOCt*02 

2.1866-01 

-1.4536402 

2.91S6401 

1.3156*00 

1.0006*00 

5.3646*00 

4.3646*00 

1.2296*00 

6.000^4-02 

1. 8226-01 

-1.033E4Q2 

3.0146401 

1.4316*00 

1.000E*CO 

5.6866*00 

4.6866*00 

1.2136*00 

T.OOOt: 402 

1.5626-01 

-1.4126402 

3.1066401 

1.5386 *00 

1.0006*00 

5.9536*00 

4.9536*00 

1.2026*00 

8.0006402 

1.3666-01 

-1.5906402 

3.1876401 

1.6396*00 

1.0006*00 

6.1746*00 

5.1746*00 

1.1936*00 

9.0006402 

1.2156-01 

-1.5676402 

3.2616401 

1.7336*00 

1.0006*00 

6.3576*00 

5.3576*00 

1.1876*00 

1.0006403 

1.0936-01 

-1.5436402 

3.328E401 

1.8236*00 

1.0006*00 

6.5106*00 

5.5106*00 

1. 1826*00 

1.1006403 

9.9376-02 

-1.5196402 

3.391E401 

1.9096*00 

1.0006*00 

6.6386*00 

5.638^'" 

1.1776*0" 

1.2006403 

9.1096-02 

-1.4946402 

3.4496401 

1.9916*00 

1.0006*00 

6.7496*00 

>.74«tc*i.’C 

1.1746*' 

1.30 06 4 03 

8.4086-02 

-1.4706402 

3.5046401 

2.0696*00 

1.0006*00 

6.8546*00 

5.8536*., 

1.1716. 00 

1.4006403 

7.8076-02 

-1.4446402 

3.5556401 

2.1456*00 

1.000E*UU 

6.9736*00 

5.4706*00 

1.1686*00 

1.5006 403 

7.2 8 56 - 02 

-1.4186402 

3.4046401 

2.2176*00 

1.0006*00 

7.1376*00 

6.1306*00 

1.1646*00 

1.6006403 

6 . 8 2 76 - 02 

-1.3926402 

3. 4506401 

2.2856*00 

1.0016*00 

7.3976*00 

6.3796*00 

1.1596*00 

1.7006403 

6.4216-02 

-1.3446402 

3.6966401 

2.3506*00 

1.0016*00 

7.8196*00 

6.7806*00 

1.1536*00 

1.8006403 

6.0556-02 

-1.3346402 

3.7436401 

2.4116*00 

1.0036*00 

8.4926*00 

7.41*6*00 

1.1446*00 

1.9006403 

5.7206-02 

-1.3016402 

3.7916*01 

2.4696*00 

1.0066*00 

9.5146*00 

8.3716*00 

1.1346*00 

2.0006403 

5.4106-02 

-1.2646402 

3.8446*91 

2.5286 *00 

1.0106*00 

1.0996*01 

9.7436*00 

1.1246*00 

2.1006 403 

5.1166-02 

-l.2'’O6402 

3.9026* Jl 

2.5896*00 

1.0176*00 

1.3026*01 

1.1616*01 

1.1156*00 

2.2006403 

4.8336-02 

-1.1486402 

3.9696*01 

2.65 56 *00 

1.0286*00 

1.5686*01 

1.4036*01 

1.1086*00 

2.3006403 

4.5566-02 

-1.1056402 

4.0456*01 

2.7286*00 

1.0436*00 

1.8996*01 

1.7006*01 

1.1026*00 

2.4006403 

4.2816-02 

-1.0286402 

4.1346*01 

2.8096*00 

1.0646*00 

2.2936*01 

2.0476*01 

1.0996*00 

2. 5006403 

4.0086-02 

-9.3426401 

4.2376*01 

2.9026*00 

1.0916*00 

2.7356*01 

2.4286*01 

1.0976*00 

2.6006 403 

3.7376-02 

-8.2756*01 

4.3536*01 

3.0056*00 

1.1256*00 

3.2046*01 

2.8236*01 

1.0976*00 

2.7006 403 

3.4716-02 

-7.0146401 

4.4836 *01 

3.1206*00 

1.1666*00 

3.6706*01 

3.2036*01 

1.0996*00 

2.8006403 

3.2136-02 

-5.5926 401 

4.6246*01 

3.2466*00 

1.2156*00 

4.1006*01 

31 543 6*01 

1.1016*00 

2.9006403 

2.9686-02 

-4.022=401 

4.7756*01 

3.3826*00 

1.2706*00 

4.4666*01 

3.8206*01 

1.1046*00 

,.0006403 

2.7396-02 

-2. 3326*01 

4.9316*01 

3.5266*00 

1.3306*00 

4.75 26*01 

4.0266*01 

1.1086*00 

3.1006403 

2.5286-02 

-5.5236400 

5.0906*01 

3.47 86 *0C 

1.3956*00 

4,9566*01 

4.1616*01 

1.1126*00 

3.2006403 

2.3346-02 

1.2876*01 

5.2 506*01 

3.8346*00 

1.4626*00 

5.0796*01 

4.2296*01 

1.1176*00 

3.3006403 

2.163C-02 

3.1576*01 

5,4076*01 

3.9946*00 

1.5316*00 

5.1166*01 

4.2306*01 

1.1226*00 

3.4006403 

2.0086-02 

5.0216*01 

5.5596*01 

4.1566*00 

1.6016*00 

5.0506*01 

4.1506*01 

1.1286*00 

3.5006403 

1.8726-02 

4.8396*01 

5.7036*01 

4.3166*00 

1.6686*00 

4.8546*01 

3.9736*01 

1.1346*00 

3.6006403 

1.7536-02 

8,5586*01 

5.8356*01 

4.4746*00 

1.7326*00 

4.5136*01 

3.6876*01 

1.1416*00 

3. 7006401 

1.4516-02 

1.0136*02 

5.9536*01 

4.6286*00 

1.7896*00 

4.0436*01 

3.3006*01 

1.1506*00 

■•.800r403 

1.5656-02 

1.1516*02 

6.0536*01 

4.7756*00 

1.8386*00 

3.493e*01 

2.8506*01 

1.161E*0C 

1.9006 403 

1.4926-02 

1.2486*02 

4.1376*01 

4.9176*00 

1.6786*00 

2.9326*01 

2.3886*01 

1.1736*00 

•..0006403 

1.4316-02 

1.3646*02 

4.2056*01 

5.0546*00 

1.9106*00 

2.4196*01 

1.9626*01 

1.1896*00 

4. 1006403 

1.3796-02 

1.4476*02 

4.2596*01 

5.1896*00 

1.9346*00 

1.9386*01 

1.6016*01 

1.2076*00 

4.2006403 

1.3346-02 

1.5136*02 

6.3026*01 

5.3206*00 

1.9516*00 

1.6496*01 

1.3156*01 

1.2286*00 

4.3006403 

1.2946-02 

1.5686*02 

6.3386*01 

5.4496*00 

1.9646*01. 

1.39*6*01 

1.0976*01 

1.2506*00 

4.4006403 

1.2596-02 

1,4146402 

6.3686*01 

5.5746*00 

1.5746*00 

1. 2086*01 

9.3806*00 

1.2726*00 

4.5006 403 

1.2276-02 

1.4576*02 

6.3946*01 

5.6926*00 

1.9806*00 

1.0746*01 

8.2)56*00 

1.2926*00 

4.6006403 

1.1976-02 

1.4956*02 

6.4166*01 

5.8926*00 

1.9856*00 

9.8016*00 

7.4276*00 

1.3106*00 

•..7006403 

1.1696-02 

1.7306*02 

8.4366*01 

5.9026*00 

1.9896*00 

9.1506*00 

6.8696*00 

1.3256*00 

4.8006403 

l.l43t-02 

1.7426*02 

6.4556*01 

5.9926*00 

1.9926*00 

8.7186*00 

6.5036*00 

1.3356*00 

4.9006403 

1. 1196-02 

1,7946*02 

4.4736*01 

6.0706*00 

1.9946*00 

8.>.62E*00 

6.2906*00 

1.3416*00 

5.0001403 

1.0966-02 

1,8246*02 

4,4906*01 

6,1376*00 

1. 9956*00 

8. 3606*00 

6.2136*00 

1.3426*00 

5.1006 403 

1.0736-02 

1.8556*02 

6.5066*01 

6.1906*00 

1.9976*00 

8.4146*00 

6. 2756*00 

1.3386*00 

5.2006403 

1.0526-02 

l.88o6*02 

6.5236*01 

6.2296*00 

1.5986*00 

8.6436*00 

6.4956*00 

1.3286*00 

5.3006 403 

1.0316-02 

1,9196*02 

4.5406*01 

6.2546*00 

2.0006*00 

9.0916*00 

6.9136*00 

1.3126*00 

5.4006403 

1.0116-02 

1.9536*02 

6.5576*01 

6.2656*00 

2.0026*00 

9.8276*00 

7.5916*00 

1.2916*00 

5.5006403 

9.9106-03 

1.9916*02 

6.5766*01 

6.2666*00 

2.0046*00 

1.0946*01 

8.6136*00 

1.2566*00 

5.6 0 06 4 0 3 

9.7226-03 

2.0346*02 

4.5986*01 

6.2616*00 

2.0086*00 

1.2576*01 

1.0096*01 

1.2406*00 

5. 7006403 

9.5286-03 

2.0846*02 

4.6226*01 

6.2586*00 

2.0136*00 

1.4866*01 

1.2166*01 

1.2146*00 

5. 8006403 

9.3326-03 

2.1446*02 

6.4506*01 

6.2636*00 

2.0206*00 

1.7996*01 

1.4966*01 

1.1916*00 

5.9006403 

9.1316-03 

2.2176*02 

6.6846*01 

6.2806*00 

2.0296*00 

2.2156*01 

1.8646*01 

1.1716*00 

6.0006403 

a. •1216-03 

2.3036*02 

6.7266*01 

6.3116*00 

2.0426*00 

2.7496 *01 

2.3326*01 

1.1566*00 

6. 100c403 

8.7016-03 

2.4206*02 

6.7776*01 

6.3586*00 

2.0606*00 

3.4126*01 

2.9046*01 

1.1446*00 

6.2006403 

H. 4676-03 

2.5596*02 

6.8386*01 

6.4226*00 

2.0826*00 

4.2016*01 

3.5736*01 

1.1366*00 

6.3006403 

8.2186-03 

2.7296*02 

6.9136*01 

6.50 26 *00 

2.1116*00 

5.0986*01 

4.3176*01 

1.1306*00 

6.4006403 

7.9546-03 

2.9336*02 

7.0006*01 

6.5986*00 

2. 14 76*00 

6.0656*01 

5.1006*01 

1.1266*00 

6. 5 001 403 

7.4776-03 

3.1736*02 

7.1026*01 

6.7096*00 

2.1906*0') 

7.0446*01 

5.8746*01 

1.1246*00 

6.6006 403 

7.3926-03 

3. *4 a* *02 

7.2176*0! 

6.8346*00 

2.2416*00 

7.9&eE*01 

6.5866*01 

1.1236*00 

6.7006 403 

7.1026-03 

3.7556*02 

7.3436*01 

6.9726*00 

2.2976*00 

8.7566*01 

7.1806*01 

1.1236*00 

6.8006403 

6.8156-03 

<..0876*02 

7.4776*01 

7.1206*00 

2.3596*00 

9.344 6*01 

7.6136*01 

1.1246*00 

6.9006403 

6.5376-03 

4.4366*02 

7.6166*31 

7.2756*00 

2.4246*00 

9.6806*01 

7.8506*01 

1.1256*00 

7.0 0 06 4 0 3 

6.2726-03 

4.7926*02 

7.7546*01 

7.4346*00 

2.4906*00 

9.7406*01 

7.8796*01 

1.1276 30 

7.1006403 

6.0256-03 

5.1*46*02 

7.8936*01 

7.5956*00 

2.5556*00 

9.5316*01 

7.7076*01 

1.1306 00 

7.2006 403 

5.7986-03 

5.4876*02 

8.0246*01 

7.7536*00 

2.6186*00 

9.0906*01 

7. j' 06*01 

1.1346*00 

7.3006 403 

5.5936-03 

5.3096*02 

3.1456*01 

7.9096*00 

2.6776*00 

8.4776*01 

6.8796*01 

1.1386*00 

7.4006403 

5.4086-03 

6. lo7t*02 

8.2556*01 

8.0606*00 

2.7316*00 

7. 75 76*01 

6.3136*01 

1.1436*00 

7 . 5 0 06 4 0 3 

5. 2446-03 

6. 37(6*02 

8.355E*0I 

8 . 2066 *00 

2.7796*00 

6.9986*01 

5.7096*01 

1.1486*00 

7.6006 403 

5.0976-03 

6.6196*02 

8.442E*01 

8.3476 *00 

2.8226*00 

6.251E'-01 

.1096*01 

1.1556*00 

7. 7006403 

4.9656-03 

6.8356*02 

8.5196*01 

8.4836*00 

2.8596*00 

5.5576*01 

4. 5*46*0 1 

1.1626*00 

7 . 8 0 06 4 0 3 

4.8476-03 

7.0276*02 

8.5876*01 

8.6156*00 

2.8916*00 

4.9376*01 

4.0356*01 

1.1706*00 

7.9006403 

4.74 06 - 03 

7,1986*02 

8.4466*01 

8.7446 *00 

2.9196*00 

4.4046*01 

3.5926*01 

1.1786*00 

8.0006403 

4.6426-03 

7.3506*02 

8.6996*01 

8.8686*00 

2.9436*00 

3.9586*01 

3.2196*01 

1.1876*00 

8.2006 403 

4.4696-03 

7.ol5t*02 

8.788E*01 

9.1046*00 

2.5836*00 

3.3076*01 

2.6706*01 

1.20 56*00 
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Table I.- Continued. 




T 

MHO/HMO-O 

H/RTO 

S/R 

A/AO 

1 

CP/R 

CV/R 

UAMPA 

> 


8.^}0E»03 

4.316F-J3 

7.8916*02 

8.863E*01 

9.3186*00 

5.0156*00 

2.9226*01 

2.3926*01 

1.2196*00 



8.6008 4^03 

^.l7aE-03 

8.0976*02 

8.9296*01 

9.5066*00 

3.0926*00 

2.7336*01 

2.1796*01 

1.2286*00 

f 


a*800L^03 

4..050E-03 

8.295E*02 

8.9916*01 

9.6696*00 

3.0676*00 

2.0856*01 

2.1356*01 

1.2326*00 



9.000r4^03 

3.939E-03 

8.993E*02 

9.0526*01 

9.8166*00 

3.0926*00 

2.7366*01 

2.1756*01 

1.2316*00 

1 


^.ZOOE^OB 

3.812C-03 

8.697E*02 

9.1136*01 

9.9516*00 

3.1176*00 

2.8606*01 

2.2766*01 

1.2286*00 



9«H00r4Q3 

3.699E-03 

8.8636*02 

9.1766*01 

1.0086*01 

3. 1996*00 

3.0376*01 

2.9216*01 

1.22 36*00 



9.600C+03 

3.589E-03 

9.0936 * 02 

9.292E*01 

1.0226*01 

3.1736*00 

3.2556*01 

2.5906*01 

1.2186*00 



9.800E4U3 

3.951E-J3 

9.3906*02 

9.3126*01 

1.0356*01 

3.205E*C 

3.5066*01 

2.8006*01 

1.2136*00 



\*000e406 

3.379E-03 

4.6076*02 

9.3866*01 

1.0506*01 

3.239c*OC 

3.7816*01 

3.0206*01 

1.2096*00 


- 

1.020E406 

3.27OE-03 

9.8956*02 

9.9636*01 

1.0696*01 

3.2776*00 

9,0776*01 

3.2556*01 

1.2056*00 

• 


U060c406 

3.167E-03 

1.0206*03 

9.5966*01 

1.0806*01 

3.3196*00 

9.3896*01 

3.9996*01 

1.2026*00 



;.o60b40^ 

3,J6bC-03 

1.0596*03 

9.6325*01 

1.0966*01 

3.3636*00 

9.7196*01 

3.7516*01 

1.1996*00 



U000t*06 

7.9675-03 

1.0905*03 

9.7236*01 

1.1136*01 

3.9116*00 

5.0986*01 

9.0096*01 

1.1966*00 



U100J404 

2.869E-03 

1.1286*03 

9.8196*01 

1.1316*01 

3.9636*00 

5.3916*01 

9.2706*01 

1.1996*00 



I,i2ae40<» 

2.776E-03 

1.1686*03 

9.9206*01 

1.1505*01 

3.5196*00 

5.7906*01 

9.5356*01 

1.1926*00 



1.1408 «>04 

2.680F-03 

1.2126*03 

1.0026*02 

1.1696*01 

3.5776*00 

6.0966*01 

9.6026*01 

1.1916*00 


* 

1. i6oe40<» 

J.5B9E-03 

1.2586*03 

1.0136*02 

l.luS6*01 

3.6396*00 

6.9586*01 

5.0796*01 

1.1896*00 

. 


i.iaoE 409 

2.500E-03 

1.3065*03 

1.0256*02 

1.2096 *01 

3.7056*00 

6.8276*01 

5.3996*01 

1.1886*00 

- 


1.2001409 

2.9l<iE-03 

1.3386*03 

l.0366*''2 

1.2306*01 

3.7796*00 

7.2036*01 

5.6286*01 

1.1876*00 



1.2208409 

2. 330c -03 

1.9126*03 

1.099E*02 

1.2516*01 

3.8966*00 

7.5876*01 

5.9116*01 

1.1866*00 



1.2908409 

2.268E-03 

l.969E*02 

1.0616*02 

1.2736*01 

3.9226*00 

7.9756*01 

6. 1966*01 

1.1856*00 

■■ 


1. 2608 409 

2.169E-03 

1.5296*03 

1.0796*02 

1.29 66 *01 

9.0006*00 

8.3656*0; 

6.9796*01 

1.1896*00 



1.2808 40^ 

2.092E-03 

1.5916*03 

1.0886*02 

1.3196*01 

9.0826*00 

8.7506*01 

6.7586*01 

1.1896*00 

r 


1.300E409 

2. JlBF-03 

1.6576*03 

1.1026*02 

1.39 36*01 

9.1676*00 

9.1216*01 

7. .'2 36*01 

1.1896*00 



1.3208409 

1.96 6E-03 

1.7256*03 

1.1166*02 

1.3686*01 

9.2556*00 

9.9696*01 

7.2726*01 

1.1896*00 



1.3908 4 09 

1.S77E-03 

1.7956*03 

1.1306*02 

1.3936*01 

9.3966*00 

9.7816*01 

7.9926*01 

1.1896*00 



1.3608409 

1.811E-03 

1.8686*03 

1.1956*02 

1.9186*01 

9.9386*00 

1.0056*02 

7.6776*01 

1.1856*00 



1.3808 409 

1.768E-03 

1.9926*03 

1.1606*02 

1.9996*01 

9.5326*00 

1.0256*02 

7.8166*01 

1.1866*00 



1.900b 409 

1.968E-03 

2.0186*03 

1.1756*02 

1.9716*01 

9.6266*00 

1.0386*02 

7.9096*01 

l.U 76*00 



1.9208409 

1.631F-03 

2.0996*03 

1.1906*02 

1.9976*01 

9.7216*00 

1.0936*02 

7.9356*01 

1.1896*00 



1.9908 409 

1.577E-03 

2,1716*03 

1.2096*02 

1.5296 *01 

9.8156*00 

1.0906*02 

7.9096*01 

1.1916*00 



1.9608409 

1.526E-03 

..2966*03 

1.2186*02 

1.5516*01 

9.9076*00 

1.0286*02 

7.8126*01 

1.1936*00 



1.9908 409 

1.978E-07 

2.3216*03 

1.2326*02 

1.5776*01 

9.9976*00 

1.0086*02 

7.6586*01 

1.1966*00 



1.6008409 

1.-.39E-0 , 

2.3996*0j 

1.2966*02 

1.6096*01 

5.0836*00 

9.7996*01 

7.9996*01 

1. 1996*00 



l.620t409 

1.392E-C 3 

2.969**03 

1.2586*02 

1.6306*01 

5. 1666*00 

9 .9956*01 

7.1906*01 

1.2036*00 



1. 590E409 

1.35sF-C^ 

2.5326*03 

1 .2706*02 

1.6566*01 

5.2996*00 

9.0926*01 

6.8906*01 

1.2076*00 



1.5608409 

1.318E-03 

2.5966*03 

1.2826*02 

1.6816*01 

5.3176*00 

8.5986*01 

6.5596*01 

1.2116*00 

«; 


1.560E409 

1.285E-03 

2.6586*03 

1,2936*02 

1.7066*01 

5.3856*00 

8.1286*01 

6.20o6*01 

1.2166*00 



1.cOO«;409 

1.256F-03 

2.7156*03 

1.3026*02 

1.7316*01 

5.9986*00 

7.6976*01 

5.892E*01 

1.2226*00 



1.62 014 09 

1.226E-03 

2.7706*0; 

1.3126*02 

1.7556*01 

5.5066*00 

7.1666*01 

5.9756*01 

1.2286*00 



' J.t90E409 

1.199E-03 

2.8?0c*03 

1.3206*02 

1.7796*01 

5.5586*00 

6.6956*01 

5.1156*01 

1.2396*00 



1.6608409 

1. 175E-03 

2.8686*03 

1.3286*02 

1.8036*01 

5.6056*00 

6.2956*01 

9.7676*01 

1.2916*00 



1.(808409 

1. 152E-03 

2.9126*03 

1.3352*02 

1.8266*01 

5.6996*00 

5.8206*01 

9.9376*01 

1.2996*00 



1.7008409 

1. 131E-03 

2.9536*03 

1.3926*02 

1.8996*01 

5.6876*00 

5.9256*01 

9. 1286*01 

1.2576*00 

1 


1.72 08 409 

l.UlE-03 

2.9916*03 

1.3986*02 

1,8716*01 

5.7226*00 

5.0636*01 

3.89 36*01 

1.2656*00 



1.7908409 

1,09 2E -03 

3.0276*03 

1.3596*02 

1.8936*01 

5.7526*00 

9.7356*01 

3.5896*01 

1.2736*00 



1.7608409 

1.075E-03 

3.0616*03 

1.3596*02 

1.9156*01 

5.7806*00 

9 .9'.lt*ui 

3.3516*01 

1.2826*00 



1.780E409 

1.0t3E-03 

3.0926*03 

1.3696*02 

1.9366*01 

5.8056*00 

9.1816*01 

3. 1996*01 

1.2906*00 



1.8008409 

1.092E-03 

3.1226*03 

1. 3686*02 

1.9576*01 

5.8276*00 

3.9536*01 

2.9626*01 

1.2986*00 



1.8208409 

1.027E-03 

3. 150t*03 

1.3736 0 2 

1.9776*01 

5.8966*00 

3.7556*01 

2.8056*01 

1.3066*00 



1.6908409 

l.u 1 it-J 3 

3.1776*03 

1.3776*02 

1.9966*01 

5.8696*00 

3. 5886*01 

2.6716*01 

1.3136*00 



1.660E J9 

9. 9996-05 

3.4036*03 

1.3806*02 

2.0196*01 

5.8806*00 

3.99 86*01 

2,5606*01 

1.3196*00 



i 1.8608409 

9.863E-09 

3.2286*03 

1.3896*02 

2.0526*01 

5.8956*00 

3.3356*01 

2.9706*01 

1.3296*00 



1.9008409 

9.737F-09 

3.2526*03 

1.3876 >02 

2.0986*01 

5.9086*00 

3.2976*01 

2.9026*01 

1.32 86*00 



1.9208409 

9.6 16E-04 

3. 2756*03 

1.3916*02 

2.0»3E*01 

5.9216*00 

3.1836*01 

2.;536*01 

1.3;0E*OO 



1*9908409 

9. 9986-09 

3.2996*02 

1 .3996*02 

2.0766*01 

5.9326*00 

3.1936*01 

2.3.96*01 

1.3316*00 



1.9608409 

9.389E-09 

3.3216*03 

1.3976*02 

2.0686*01 

5.9936*00 

3.1256*01 

2.3196*01 

1.3316*00 



1.9808409 

9.2726-09 

3.3996*03 

1.9006*02 

2.0996*01 

5.9596*00 

3. 1306*01 

2.3226*01 

1.3296*00 



2.000c 409 

9.169E-09 

3.367c*03 

1,9096*02 

2.1096 *01 

5.9696*00 

3. 15bE*01 

2.1996*01 

1.3256*00 



2.0208409 

9.058E-09 

3.3916*03 

1.9076*02 

2.1176*01 

5.9796*00 

3.2056*01 

2.3996*01 

1.3206*00 



2.0'. 08409 

8.953E-09 

3.9196*03 

1.9106*02 

2.1256*01 

5.9856*00 

3.2756*01 

2.9586*01 

1. 3196*00 



2.06084 09 

8.851F-09 

3.9396*03 

1.9136*02 

2.1316*01 

5.9956*00 

3.3686*01 

2.5916*01 

1.3076*00 



2.0808409 

8.750E-09 

3.9696*03 

1.9176*02 

2.1376*01 

6.0066,00 

3.9826*01 

2.6916*01 

1.3006*00 



2.1008,409 

8-‘i50£-09 

3.9905*03 

1.9206*02 

2.1936*01 

6.0176*00 

3.6186*01 

2.7606*01 

1.2926*00 



2. 1208409 

6.5326-09 

3.5176*0; 

1.9236*02 

2.1986*01 

6.0296*00 

3.7776*01 

2.8976*01 

1.2896*00 



i. 1908409 

8.9596-09 

3.5956*03 

1.9276*02 

2.1596*01 

6.0926*00 

j.957c*0i 

3.0526*01 

1.2766*00 



2.160E409 

8.357E-09 

3.5756*0; 

1.9316*02 

2. 159F.*01 

6.0566*00 

9.1586*01 

3.2256*01 

1.2676*00 



2. 1808 409 

8.2606-09 

3.6066*03 

1.9356*02 

2.16 5 01 

6.0706*00 

9.3796*01 

3.9136*01 

1.2606*00 

* 


2. 2008 409 

8. 1696-09 

3.639t*03 

1.9 396*02 

2.1725 01 

6.0866*00 

9.6206*01 

3.6176*01 

1.2526*00 



2.22i^8409 

8.0686-09 

3.o79t*03 

1.9936*02 

2.1796*01 

6. 10 36 * 00 

9.8796*01 

3.8366*01 

1.2956*00 



2.290E >09 

7.972F-09 

3.710c*03 

1.9986*02 

2.1866*01 

6.1216*00 

5.1556*01 

9.0676*01 

1. 2396*00 



2.2608409 

7.8796-09 

3.7996 *03 

1.9526*02 

2.1996*01 

6.1916*00 

5.9956*01 

9. 3096*01 

1.2336*00 



2,2808409 

7. 7806-09 

3.7906*03 

1 .9575*02 

2.2026*01 

6. 1626*00 

5.7976*01 

9. 5596*01 

1.2276*00 



2. 3008406 

7.fc8»E-09 

3.8335 *03 

1.9626*02 

2,2126*0- 

6.1856*00 

6.0596*01 

9.8176*01 

1.2226*00 



2.220L409 

7.3886-09 

3.8795*03 

1.9686*02 

2.2226*01 

6.2096*00 

5. 3786*01 

5.0796*01 

1.2186*00 



2. 39 08 4 09 

7. •,926-0.. 

3.9276*03 

1 .9736*02 

2. 2326*01 

6. 235t*00 

6. 7036,01 

5,3996*01 

1.2196*00 



2.‘t 08 409 

7. 396F-09 

3.9776*03 

1.9796*02 

2.2936*01 

6.2636*00 

7.0286*01 

5.8096*01 

1.2106*00 


i 

2.260c 409 

7. 3006-09 

9,u30t *02 

1,9856*02 

2.2556*01 

6. 2926*00 

.3591*01 

5.8796*01 

1.2076*00 

' 

j 

2.9008409 

7.2095-09 

9.08'5*03 

1.9926*02 

2.2676*01 

6. 3226*00 

7.67 76*01 

6.1356*01 

1.2096*00 


I 

2.9208 409 

7. 1096 -09 

9.1925*03 

1.9986*02 

2.2806*01 

... 3596*00 

7.9986*01 

6. J936*0l 

1.2026*00 


1 

2. 9908 409 

7.0196-0-. 

9. 20 26*03 

1.5056*02 

2.2936*01 

6.3876*00 

9.3196*01 

6.8966*01 

1.1996*00 



2.9608409 

6.9196-09 

9.2696*03 

1.5126*02 

2. 3066*01 

6.9226*00 

8.6296*01 

6.89>6*0l 

1. 1976*00 



2.980^409 

6.8 2 56 - 09 

9.3286*03 

1.5195*02 

2.3206*01 

6.9506*00 

8.9306*01 

7.1396*01 

1.1956*00 


ibL 

4.5008409 

6.7315-09 

9.j95b*03 

1.5266*02 

2.3356*01 

t.9':5f*oc 

9.2316*01 

7. 3606*01 

1.1936*00 


) 
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Table I. * Continued. 

P/PO • 5.00E-01 


T 

RHO/RHO-O 

H/RTO 

S/R 

A/AO 

2 

CP/R 

CV/R 

GAMMA 

1*OCIO£^02 

1.366F»00 

-1.718e»02 

2.2216*01 

6.2, 16-01 

- i.aooEf-oo 

3.5126*00 

2.^12E*00 

1.3986*00 

2.000£*02 

6.832E-01 

-1.7056402 

2.4736*01 

8.7026-01 

l.OOOEtOO 

3.3916*00 

^•U9l£»U0 

1.3466*03 

p.OO 064^02 

4.555E-01 

-1.690E402 

2.6426*01 

1.0426*00 

l.OOOE^OO 

4.4756*00 

*>.47iE*aO 

1.2886*00 

4.00C.402 

J..16E-01 

-1.6726402 

2.7786*01 

1.1876*00 

l.OOOE^UO 

4.9686*00 

3.968£^00 

1.2526' )0 

3.000cf02 

2.733E -01 

-1.6536402 

2.893E*01 

1.3156*00 

l.UOOE^QU 

5.3646*00 


1.2296*00 

6*000£«O2 

,'.2T7E-&1 

-1.633E402 

2.994E*0l 

1.4316*00 

UOOOE^^OO 

5.6866*00 

^•68oE^OO 

1.2136*00 

7.0006>02 

1.952E-01 

-1.6126402 

3.084E401 

1.5386*00 

uoaoE^uo 

5.9536*00 

%.95i£^aO 

1.2026*00 

8.0006 f02 

1.7U8E-01 

-l.SIOEf 02 

3.1656*01 

1.6396*00 

l8 000k«>00 

6.1746*00 

5. I74t'^00 

1.1936*00 

9*00OE^02 

1.518E-01 

-1.567,-402 

3.2386*01 

1,7336*00 

UOOOE^CO 

6.3576*00 

5«357E«JO 

1.1876*00 

1.0008403 

1.366E-01 

-1.643E402 

3.306E*Ol 

1.82 36*00 

1«OOOE«00 

6.5106*00 


1.1826*00 

1*1006403 

1.2R2E-01 

-1.519E602 

3.3696*01 

1.9096*00 

UOOOE^OO 

6.6386*00 

5«6p8c^U0 

1.1776*00 

1.2006403 

1. 139E-01 

-1.494E402 

3.4276*01 

1.9016*00 

1 .OOOEiOC 

6.7486*00 

S«748E«^JO 

1.1746*00 

1.3006403 

i.osie-oi 

-1.470E402 

3.4816*01 

2.0696*00 

l.OOOE^OO 

6.8526*00 

5«8i>2E«00 

1.1716*00 

i. ^006 403 

9.7596-02 

-1.444E402 

5.5336*01 

2.1456*00 

I«OU0E-»00 

6.9686*00 

5.966E«‘00 

1 . 1686*00 

1.5006403 

9.1076-02 

-1.4186402 

3.5616*01 

2.2176*00 

1*000E«>00 

7. 1256*00 

6* llttE^aO 

1. 1646*00 

l.b006403 

8.53 3C--02 

-1.3926402 

3.6286*01 

2.2856 *00 

l«OOlE*O0 

7.3706*00 

6*353E^00 

1. 1606*00 

1.700F403 

8.027E-02 

-1.3646402 

5.6746*01 

2.3506*00 

l.OOU^OO 

7.7666*00 

6.7 30t:^J0 

1.1536*00 

l.aOOF 403 

7.5706-02 

-1.3356402 

-.7206*01 

2.4116*00 

l.003E«aC 

8.3936*00 

7*321E*JO 

1.1456*00 

1.900E403 

7. 153f -02 

-1.302E402 

3.,768e*01 

2.4706*00 

I.OUSE-fOO 

9.3456*00 

8.2iiE«00 

1.1366*00 

2.0006403 

6.7676-02 

-1.2966402 

3.8196*01 

2.5296*00 

1«010E«>OC 

1.0726*01 

9«^91E«*00 

1. 1266* yO 

2. 1006 403 

6.90J6-02 

-1.2236402 

3.8756*01 

2.5896*00 

l.O16E^00 

1.2616*01 

1.I23E^.)1 

1.1176*00 

2.2006403 

6.053F-02 

-1.1736402 

3.9406*01 

2.6546*00 

i«a26E-»C0 

1.5096*01 

1.>%9E^01 

1.1096*00 

2.300E403 

5.711E-02 

-1. 1126402 

*.0136*01 

2.7256*00 

1.0^0E«0C 

1.8196*01 

1.62T£>0i 

1. 1046*00 

2.^00£403 

5.3756-02 

-1.0396402 

4.0986*01 

2.8056*00 

1.0S9E«00 

2.1886*01 

1.933E^U1 

1.1006*00 

2.5006403 

5.0396-02 

-9.5136*01 

4.1966*01 

2.8946*00 

l.Ca3E^00 

2.6066*01 

2. jlSE^Ol 

1.0986*00 

2.6006403 

9.7056-02 

-8.4776*01 

4.3076*01 

2.9956*00 

i.iirE^oo 

3.0536*01 

2.693E^0] 

1.0986*00 

2.7006403 

4.3796-02 

-7.2776*01 

4.4306*01 

3.1066 400 

1. I56k^00 

3.5036*01 

3.062E«01 

1.0996*00 

2.6006403 

4.052E-02 

-5.9166*01 

4.5666*0' 

3.2286*00 

U201E^(JO 

3.9256*01 

3.3S8E^01 

1. 1016*00 

2.9006403 

3.7586-02 

-4,4136*01 

4.7105*01 

3.3606*00 

U254E^00 

4.2916*01 

3.67BE^0I 

1.1046*00 

3.0006403 

3.473E-02 

-2.7836*01 

4.8616*01 

3.5016*00 

i«3IU^0C 

4.5856*01 

3,f<92E»01 

1.1086*00 

3.100E403 

3.210fc-02 

- 1.06 26*01 

5.0156*01 

3.6496*00 

1»373E«0C 

4.8006*01 

^•038E«-01 

1. 1126*00 

/.200E403 

2.9696-02 

7.2346*00 

5.1696*01 

3.8026*00 

1.438E^0C 

4.9406*01 

<».i2i£^0l 

1.1166*00 

3.3006403 

2.751E-02 

2. 3466*01 

5.3236*01 

3.9596*00 

l«505t«00 

5.0046*01 

H2E«01 

1. 1226*00 

3. <.006 403 

2.5556-02 

4.377E*01 

5.4726*01 

4,1186*00 

i.srsE^oo 

4.9796*01 

4«09bE^0) 

1.1276*00 

3.5006403 

2.38U-02 

6.1796*01 

5.6156*01 

4.2776*00 

1.64»0E-»00 

4.84 56*01 

3.9e.7E4C;l 

1,1- f*00 

i.t006403 

2. 228E-0? 

7,9096*01 

5.7486*01 

4.43iE*00 


4.5816*01 

3. 739L*01 

i. i‘. j:*00 

2.7006403 

2.095L-02 

9.5186*01 

5.8686*01 

4,5896*00 

!• 763E+0C 

4.1876*01 

3.«13E4>01 

1. 1486*00 

3.6006403 

1.9826-02 

1.0956*02 

5.9746*01 

4.7376*00 

1.8UE«-00 

3.6956*01 

.’•OlOE^Ol 

1. 1576*00 

2.9006403 

1.8866-02 

1.2226*02 

6.0636 *01 

4.8806*00 

l.«56b^0C 

3.1616*01 

2.t>726t01 

1. 1686*00 

4.0006 403 

1.8046-02 

1.3286*02 

6.1366*01 

5.0166*00 

i.893E«00 

2.644t*0l 

2. 1*»6E4-01 

1. 1826*00 

4.1006403 

1.7356-02 

1.4166*02 

6.1966*01 

5. 1536*00 

U920E^UO 

2. 1696*j1 

l.767E>01 

1.1996*00 

4.2006403 

1.6766-02 

1.4896*02 

6.2446*01 

5.2846*00 

1.9^U^C0 

1.81 76*01 


1.2186*00 

4.3006403 

1.624E-02 

1. 5506*02 

6.2836*01 

5.4136400 

1.95< F*00 

1.5' 76*01 

l,2U9E^0i 

1.2386*00 

4.4006403 

1.5786-02 

1.6026*02 

0.2156*01 

5.5396*00 

1.96 7E^00 

1.3116*01 

i.otpe*o: 

1.2606*00 

4.50C6403 

1.5376-02 

1.6476*02 

6.3436*01 

5.6596*00 

U976E«C0 

1,1526*01 


1.2816*00 

4*6006403 

1.4996-03 

1,6376*02 

6.3676*01 

5.7736*00 

i.982E*0C 

1.0386*01 

7.918E^00 

1. 3006*00 

H. 7006 403 

1.4646-02 

1.7236*02 

6.5886*01 

5.0776 *00 

l«966E^i'J 

9.5766*00 

7, i30E*00 

1.3151 *00 

t. 8006403 

1.431F-02 

1.7576*02 

6.4086*01 

5.9726*00 

1.989Et00 

9.u2.‘f*00 

6. 7cOL^OO 

1.3286*00 

4. 9006 403 

1.4006-02 

1. 7906*02 

6.4266*01 

6.057';400 

1.992£»O0 

8.66 7£ *60 


1.3366*00 

5. 0006 403 

1, 3706-02 

1 8216*02 

6.4436*01 

6.1306*00 

l,994E*00 

8.475E*00 

o,7.*0bt*O0 

1.3406*00 

5. 1006403 

1,3426-02 

1.8526*02 

6.4606*01 

6.1906*00 

U996E^00 

8.43 76*00 

b.2H6E^00 

1,3386*00 

P.2006403 

1.3166-02 

1.6336*02 

6.4 776*01 

6.2386*00 

1 •997EtOO 

B.562t:*00 

2E^00 

1.3326*00 

5.2006403 

1.250F-02 

1.9156*02 

6.493E*01 

6.2716*00 

K999EtC0 

8.8786*00 

6* 7ioe^oo 

1.3206*00 

5.4006403 

1.365E-02 

1.9486*02 

6.5106*01 

6.2906*00 

2.000E^OC 

9.436E*00 

7*227EtOO 

l.-*U26*00 

5. 5006403 

1. 2406-02 

1.9846*02 

6.5286*01 

6.2976*00 

2.003E^OC 

1.0316*01 

8.Uii£iU0 

1.2806*00 

5.6006 403 

1.2! 7=-02 

2.0246*02 

6.5486*01 

6.2966*00 

2.5206E400 

1.1616*01 

9.21UE»J0 

1.2556*00 

5.7006403 

1. 1936-02 

2.0706 *02 

6.5706*01 

6.2936*00 

2.010E400 

1.3456*01 

1 • L 

1.2296*00 

5.8006403 

1.U9E-32 

2.1246*02 

6.5966*01 

6.2946*00 

2.015£»OC 

1.6006*01 

1.317t^Ol 

1.2056*00 

■^.9006 403 

1.1456-02 

2. 1886*02 

6.6266*01 

6.3046*00 

2.073Ef0C 

1.9426*01 


1. 1836*00 

6.000E4UP 

1.1206-02 

2.2676*02 

,6.6626*01 

6.3266*00 

2.03SE«00 

2.38 76*01 

2*0l9E«0l 

1. 166E*00 

6.1006 403 

1.0J46-02 

2. 365L*<>2 

6.7066*01 

6.3646*00 

2.0^8E«00 

2.9496*01 

2.p03E*0l 

1 .1526*00 

6* 2006403 

1 .0666-02 

2.4856*')- 

<>.7596*01 

6.4176*00 

2,06;e^0C 

3.6326*01 

3. jBSfc^Ol 

1. 1426*00 

6.3006403 

1.0376-02 

2. 6326*-’ 

6.8246*01 

6.4866*00 

2*092E*00 

4.4306*01 

3. r57e^Oi 

1. 13 56*00 

6.4006403 

1,0066-0? 

2.8106*02 

6.9006*01 

6.5706*00 

2. 122E«0C 

5.31 76*01 

7E 1 

1.1306*00 

6.5006 «03 

9.73 36-03 

3.0226*02 

6.9906*01 

6.6706*00 

2. U0E«^00 

6.2546*01 

382^0E*C1 

1.1276*00 

5.600640? 

9.393E-03 

3.2686*02 

7.0936*01 

6.7846*00 

2e2C4E^00 

7. 1836*01 

5.968t*OI 

1.1256*00 

6.7006 403 

9.0446-03 

■•.5476*02 

7.2076*01 

6.9126*00 

2.255E»C0 

8.0386*01 

b«622t*01 

1246*00 

6.6006 403 

8.6 926-03 

3.8556*02 

7.3326*01 

7.0516*00 

2.312€*CC 

8.7496*01 

7. Ip3E*01 

1. 1246*00 

6.900t403 

8.3456-03 

4.1856*02 

7.4636*01 

7. 1996*00 

2.373e»0C 

9.2586*01 

7 • 

1.1256*00 

7.0006403 

8.6>10£-03 

4.5306*02 

7.5996*01 

7.3546*00 

2.4p7E^0C 

9.5236*01 

7. 7J7tiOl 

1.1276*00 

7. 1006 403 

7.6926-03 

4.8796*02 

7. 7346*01 

7.51 26*00 

2. p02E»0C 

9,5286*01 

7.«>96t»0| 

1.1296*00 

7.2006 403 

7.398E-03 

5.2246*02 

7.8666*01 

7.6706*00 

2«^65E»JC 

9.28 76*01 

7*;>OOE^Ol 

1.132C*00 

7. 3006403 

7.12-.6-03 

5.557" *02 

7.9916*01 

7.8276*00 

2.626E4J0 

8,83 76*01 

7. l4*bE^Ul 

1. 1366*00 

7.4006403 

6.881F-03 

5.87' 6*0) 

8.1086*01 

7.9806*00 

2.&84E^00 

8. *356*01 

6.67^E^UI 

1. 14 06*00 

7. 5006403 

6.660F-Q3 

6.1596*02 

8.2146*01 

8. 1296*00 

2. 736E«00 

7,5416*01 

6* 128E»0l 

1.1456*00 

7.6006403 

6.16I6-33 

6.4216*02 

8.3096*01 

8. 2736*00 

2,782EtOO 

6.81 56*01 

5.55ae^ui 

1.1516*00 

7.7006403 

6.284E-U3 

6.6536*02 

8.3936*01 

8,4126*00 

2.a.‘*E'>CC 

6.1056*01 

^.*^/9fc^01 

1. 15 76*00 

7.6006403 

6. 1256-03 

6. 3696*02 

8.4676*01 

8.5476*00 

2.860E«0C 

5.4446*01 


1. 1646*00 

7.9006403 

5.9826-03 

7.0576*02 

8.4536*01 

8.6786*00 

2.89UfU0 

4.8546*01 

3.959l^Cl 

1.172E*00 

8.00064^3 

5.8526-03 

7.2256*02 

8.5916*01 

8.8066*00 

2«919E«UC 

4.3446*01 

p.S37Eti)l 

1.1816*00 

8. 2006403 

5 . 6 2 36 - 03 

7.5136*02 

8.6886*01 

9.0496*00 

2.9fc3E^00 

3.5666*01 

2.aeSE*oi 

1. 1986*00 
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Table 1.* Continued. 


T 

RHO/RHO-J 

H/RTO 

5/R 

A/AO 

2 

CP/R 

CV/R 

GA.4HA 

e.'iOOEt^o) 

S.426E u3 

7.7^46*02 

8.7676*01 

9.27 36*00 

2.9SaE*00 

3.070E*01 

2.46^F*01 

I.2I4E400 

3.E30E*03 

5.249E-03 

7.4..8E*02 

8.8386*01 

9.4746*00 

3*02U^0C 

2.792E«Ol 

2.227E^OI 

1.226E400 

s.eooEto? 

5.08ft-03 

8.1a^E*02 

8.8986*01 

9.6506*00 

3* 0538^00 

2o673E^01 

2.U3E^01 

1.232E400 

9.000E»03 

4.934E-03 

8.3826*02 

8.9586*01 

9.8046*00 

i.077P‘00 

2*668E^0I 

2*llcE^0 

U234E400 

9.200E»Q3 

4.789E-03 

8.5806*02 

9.0186*01 

9.9456*00 

3«10U^OO 

2*793E»01 

2*179E^0l 

1.232E400 

9.^00b 4^03 

4.b49E-03 

8785E*02 

9.0786*01 

1.0086*01 

3« 126E^OO 

2*863E^0l 

2o291E«01 

I.229E400 

■V.V00EVO3 

4.5136-03 

8.9836*02 

9.1416*01 

1.0216*01 

3ol53E^0n 

3*067E^0i 

2944U401 

I.224E400 

9.«00E*0j 

4.38IE-03 

9.2156*02 

9.2066*01 

1.0346*01 

3ol63E»00 

3»286E^01 

2*blBE«^01 

1*219E400 

1.000F404> 

4.250E-03 

9.4856*02 

9,2756*01 

1.0486*01 

3.2lbEiOQ 

3o334E^01 

2o6l7E40l 

i«2l4£400 

U020E404) 

4. 1226-03 

9.7336*02 

9,3476*01 

1.0626*01 

3.249E400 

3«803E^0) 

3.031E^0t 

K210E400 

l.C^OEtO^^ 

3.997E-03 

1.0026*03 

9,4246*01 

1.0776*01 

3»287E^00 

^.092E^0l 

3.238E4U1 

U2U7E400 

1.060E404 

3.873E-03 

1.033E*03 

.505E+01 

1.0936*01 

3*328EtOO 

9.394E^0l 

3*494E401 

U2U3E400 

1.060E409 

’.751E-0-, 

1.0876*03 

9.590E*01 

1.1096*01 

3.373E400 

*■ -709E^01 

3*738E^0l 

19201E400 

1.10i}E40<r 

3.b3ie-Ci3 

1.1026*03 

9.8 796*01 

1.1266*01 

3.921£«^00 

.>*032E^0I 

3.98bE^01 

1.198E400 

1.120E40<> 

3.514C-03 

1.1406*03 

9.7736 *01 

1.1446*01 

3 972k^00 

3.364»E^01 

4»236E«^Ol 

1. 196E40C 

1.14aE»04 

3.J9O6-03 

1.1816*03 

9.8716*01 

1.1626*01 

3.326E^OO 

39702E^0l 

4.494E^0I 

1.194E400 

1. 160E*04 

3.2bbF-03 

1.2246*03 

9,9736* 01 

1.1816*01 

3o36^k«00 

b.0<i7E«^0^ 

4.733E4^01 

1. 19. £400 

1.180C409 

3, j77E- 

1.2696 *03 

1.0086*02 

1.2016*01 

3. 645E^0Q 

6.399E^01 

3o0I3E4^0. 

1.191E400 

1.ZOOF409 

3.0896-03 

1.318E*03 

1.0196*02 

1.2216*01 

3*7IOE^OO 

6.737E^0l 

3.28U>0I 

i.l90E400 

1.2Z0E*0‘t 

2.9b5E-03 

1.3686*03 

1.0306*02 

1.2416*01 

3*777E«00 

7.l2ie*01 

*>«330E«>U1 

l.I69E^00 

U290F*0' 

2.8b3E-03 

1.422E*03 

1.0426*02 

1.2636*01 

3* d^SE^OO 

7.491E401 

3.823Et01 

UIBBE400 

l.ZbOt' J4> 

2. 7b5E-03 

1.47«E*03 

1.0556*02 

1.2856*01 

3,922E^OO 

7o863E^01 

6.096E4^01 

1. 1876400 

1.2S0F4O9 

2.bb96-03 

1.5376*03 

1.0676*02 

1.3076*01 

3.999F^00 

B.239E^ ’ 

6.367E^01 

ULB7E400 

U^00E*04 

2.57bE-03 

1.3996*03 

1.0806*02 

1.3306*01 

9.080E«^00 

e.bOPE^ 

bo632E^01 

U l6bE400 

1.320E409 

2.487E-03 

1.6636*03 

J .0946*02 

1.3546*01 

9,163E^00 

8o96lE^Ul 

6.8B6E>0I 

1. 186E400 

1.340£*09 

2.400E-03 

1.7306*03 

1.1086*02 

1.3786*01 

4*243E«00 

9.293E«01 

7.12lE^0i 

1.166E4U0 

1.3inE*04 

2.31 7E-03 

1.799E*03 

1.1 ’16*02 

1.40 36 *01 

4.337Et00 

9.39iE^01 

7.330E^0i 

i*186E400 

1.380E40t 

2.237E-03 

1.8706*03 

1.1386*02 

1.4286*01 

9,427E^00 

9.893E^01 

7.506E^0l 

191B7E400 

1.9a0E40« 

2.l'..0‘--03 

1.9436*03 

1.15qE*02 

1.4546*01 

9,518E»00 

1.004E^02 

7.642E+01 

:• 188E400 

U420E+09 

2.087E-03 

2.0176*03 

1.1646*02 

1.4806*01 

9.610E^00 

U0186^02 

7.730E^01 

U IB9E400 

l.«40F40« 

2.0186-03 

0926*03 

1.1796*02 

1.5066*01 

9.703E400 

X.023E^02 

/.7b5E^Ol 

!• 1916400 

l.^bOE^O't 

1.952E-03 

2.16.T*03 

1.1936*02 

1.5336*01 

4,79'E400 

l.021E^02 

7.743E«^U1 

L.193E400 

l.b80E»0b 

1.8906-03 

2.241E*o: 

1.2076*02 

1.5596*01 

9.86^Et00 

U0I2E«O2 

7*Lb7F voi 

1. 195E400 

l.SOOE*Ob 

1.832E-03 

2.315E*03 

1.2206*02 

1.5856*01 

9726^00 

9.937E^OJ 

7o533E*Oi 

1. 198E400 

l.520t*0b 

1. 7776-03 

2.3676*03 

1,2336*02 

1.6126*01 

5 57E^00 

9.687E^0l 

7.347£*^0l 

U201F400 

1.5<iBE*0<t 

1.72bE-03 

2.4576*03 

1.2486*02 

1.6376*01 

3.139E^00 

9.371E^01 

7. 114E401 

1.204E400 

UbbOF+Ob 

1.8796-03 

2.5246*03 

1.2576*02 

1.66 36 *01 

5.216E^OO 

9.003E^0l 

6.840E«>01 

1.2U8E400 

1.580t*0<. 

1.8356-03 

2.5886*03 

1.2696*02 

1.6886*01 

5.289E^00 

8.393£^01 

b.333E«01 

1.213E400 

I.tOOE40'> 

1.694E-03 

2.6506*03 

1.2796*02 

1.7136*01 

5. 356E^00 

B.I33E401 

b*208j^0l 

U217E400 

l.c20E40b 

1.556E-03 

2.7086*03 

1.689F+02 

1.7386*01 

5,<r2l6^00 

7.702E*01 

S.BblE^OX 

1.222E400 

l.6bOF«Ob 

1.521E-03 

2.7826*03 

1.298F*02 

1.7b26*OI 

5.979E^OO 

7.245E^0l 

3.521E^01 

I.228E4O0 

1.660E409 

1.4866-03 

2.8146*03 

1.3071 *02 

1.7566*01 

$.332E«00 

6. 794E>0i 

5.177E^01 

1.234E400 

l.bS0E40b 

1.457E-03 

2.8626*03 

1.3156*02 

1.8096*01 

5«56IE«00 

b.358E401 

4.843Et01 

1. 241E4Q0 

1.700E+09 

1.429E-03 

2.9076*03 

1.3226*02 

1.8326*01 

5.625E4Q0 

5.94<>£40l 

4.922E^01 

1.248E400 

1.T20E409 

1.402E-03 

2.9496*03 

I .3296*02 

1.8556*01 

5*6b4E«00 

3.336Et01 

4,221E^0l 

1.235E400 

1. FbOE^-Ob 

1.378E-03 

2.9886*03 

,.335E*02 

1.8776*01 

•-.TOOE^OO 

3.197E^0i 

3«940£«^0] 

1.263E400 

l.760E»0b 

1.3546-03 

3.0256*03 

1.3406*02 

1.8996*01 

3. ?32E«'00 

b.86BE>01 

3,682E^r*. 

i . 271E400 

1.780E ^09 

1.332E-03 

3.0606*03 

1.3466*02 

1.9216*01 

5. 76U«>C0 

4.372E^01 

3,448E^01 

1.279E400 

l.BOnE*Ob 

1.312E-03 

3.0926*03 

1.3516*02 

1.9426 *01 

3. 787E«^00 

4.3U7E^Ol 

3.23BE«0I 

1.287E400 

l.820E*nb 

1.292F-03 

3. 1236*03 

1.3556*02 

1.9636*01 

3.610E«Q0 

4.072E^01 

3.052E^01 

1.29&E400 

l.e^aF^Ob 

1.273E-03 

3. 1526*03 

1.3606*02 

1.9836*01 

3.631E400 

3»868E^0l 

2.B90E«0X 

U302E400 

l.BbOF+Ob 

1.256E-03 

3.1806*03 

1.3646*02 

2.0026 *01 

3.630C«’00 

3*692E»01 

2,750E*01 

U309E400 

1.8S0E40<i 

1. 239E-03 

3. 2086*03 

1 .3686*02 

2.0206*01 

3. 867E^OO 

3.543E«^01 

2o632E»01 

K316E400 

1.900E*0<t 

1.222E-03 

3.2326*03 

1.3716*02 

2.0386 *01 

3*883E»00 

3.420E«^01 

2.535F>01 

1.321E400 

1.920E409 

1.207E-03 

3.2586*03 

1.3756*02 

2.0546*01 

5 •*97£^00 

3.322E431 

2.43BE»01 

1 . 325E400 

l.9<t0E»0<. 

1.192E-03 

3.2806*03 

1.3786*02 

2.0706*01 

3. 910£^00 

3.246E^01 

2.401E^01 

1.^28E400 

1.9f>3E*04 

1.1776-03 

3.3046*03 

1.3826*02 

2.0846*01 

3*922E^00 

3.196E«^0I 

2.363E^0| 

U330E 00 

1.980E409 

1. 183E-03 

3.3276*03 

1 .3856*02 

2.0976*01 

3.93^E^OO 

3.167E^01 

2.343E«-0l 

1.330E400 

;.0O0E+09 

1.149E-03 

3.3506*03 

1.3886*02 

2.1086 *01 

5*9^5E*>00 

3* l39E»0i 

2.341E^0I 

1.329F400 

2. 02 0E4 09 

1. 138F-03 

3.3736*03 

1.3916*02 

2.1186*0; 

5.953£^00 

3. 173£^01 

2*357E^01 

1.326E400 

2.090E *04 

1.123E-03 

3.3976*03 

1.3946*02 

2.1286*01 

S»966E^00 

3. 20BE«^0I 

2.39U^01 

1.322F400 

2.0b0E*04 

1.1106-03 

3.4206*03 

1.3976*02 

2.1366*01 

S.STbE^OO 

3*264E^01 

2.443E^01 

1.317E40C 

2.080E*04 

i .097E-03 

3.4456*03 

1.4016*02 

2.1436*01 

5*987E400 

39341E»01 

2.^12E^01 

1.31U400 

2. lOOE+04 

1.085E-03 

3.4696 *03 

1.4046*02 

2.1506*01 

5.998E^OO 

3*439E^01 

2.&99F^0i 

K304E400 

2. 120f *04 

1.0736-03 

3.4956*03 

1.4076*02 

2.1566*01 

6.009E400 

3.338E^0l 

2.703t^0l 

1.2976400 

2. 140E*04 

1.081E-03 

3.5226*03 

1.4116*02 

2.1616*01 

«*02lEt00 

3«C98E^01 


1.2B9E4O0 

2. IbOE *04 

1.0496-03 

3.5496*03 

1.4146*02 

2.1676*01 

6*033E^00 

39639E^01 

2*964E»01 

1.201E4OO 

2.180E*04 

1.0376-03 

3.5786 *03 

1.4186*02 

2.1736*01 

6*0^6E^OO 

4.040E40I 

3oU9E40l 

1.273F400 

2.200E*04 

1.0256-03 

3.8086*03 

1.4226*02 

2.1796*01 

6*060E«00 

4.24U^0i 

3.29IEt0l 

1.2b6E400 

2. 220E*04 

l.Ol 36-03 

3.8406*03 

1.4256*02 

2.1856*01 

6*073k«00 

4.46lE^0i 

3o47eE401 

I.23eE4i> j 

2.240E*04 

1.0016-03 

3.8746*03 

1.4306*02 

2.1916*01 

6*C91E^00 

4.700E^0l 

3.679E*0l 

U2&LE400 

2.2b0E*04 

9.897E-04 

3.7096*03 

1 ,4346*02 

2.1986*01 

6. I09£t00 

4.934E^0l 

3o893E»01 

1.248E400 

2.280E + 04 

9.780E-04 

3.7486*03 

1.4386*02 

2.2066*01 

6«127E»00 

3.224E^01 

4. 118E«^01 

1.238E400 

2.300E*04 

9.884E-04 

3. 7886*03 

1 4436*02 

2.2146*01 

fr, 14.7E^O0 

3.507E^0I 

4.3b4E»01 

1.233ErOO 

2.320E*04 

9.547E-04 

3.8276*03 

1.4486*02 

2.2236*01 

6. Ib9E«^00 

396U1E^01 

4,597E^0l 

1 .2?8fc40u 

2.340E*04 

9.431E-04 

3.8716*03 

1.4536*02 

2.2336*01 

ft.I92Et00 

b.l04E«0I 

4.847E^0' 

i . l'.400 

2.3b0E*04 

9. 3146-04 

3.9176*03 

1.4586*02 

2.2436*01 

b.2l6E^00 

b.414E40i 

lUuL»01 

1 - '• 9. 400 

2.380E*04 

9.197E-04 

3.9656*03 

1.4646*02 

2.2536*01 

6»2^2E^00 

6.728E^0l 

b.35et*o't 

i* \^[400 

2.400E*04 

9.081E-04 

4.0156*03 

1,4706*02 

2.2646 *01 

6.269EtOO 

r.044E^0l 

5*6i3t . 

4 ,fc*00 

2.42OE*04 

8.965E-04 

4.0686*03 

1.4766*02 

2.2766*01 

6*298E^00 

7.360E^0I 

S.868E^0i 

8E400 

2.440E*04 

8.849E-04 

4. 1236*03 

1.4826*02 

2.2886*01 

b. 329E>0Q 

7.b73E«Ol 

6. 122E«01 

1. 2056400 

2.4b0E*04 

8.733E-04 

4.1806*03 

1.4886*02 

2.3016*01 

6*360E«00 

7.986E^01 

6, 372E*0 1 

1< />03E400 

2.480E*04 

8.8186-04 

4.2406*03 

1.4956*02 

2,3146*01 

b.393E'^ 

8.293E^01 

b.6l9E»0l 

L.201E400 

2.500E*04 

8.5036-04 

4 . 3 0 26 * 03 

1.5026*02 

2.3276*01 

6«428E«v 

399E»0l 

6.bi*lE«-0l 

I. 198E«UU 
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Table I. ' Continued 






P/PO * 

6.006-01 






T 

RHU/RhC“0 

H/RTO 

S/R 

A/AO 

1 

CP/R 


GAHHA 

t 


l.aOOE»02 

l.ts40c*00 

-1.7186*02 

2.2036*01 

6.2716-01 

1.0006*00 

3.5126*00 

2.5126*00 

1.3986*00 f 


2. 0008^2 

S.198F-01 

-U705c*02 

2.4556*01 

8.7026-01 

1.300E*0C 

3.8916*00 

2.8916*00 

1.3466*00 


a«000t ^02 

5. 4656-01 

-1.5906*02 

2.6246*01 

1.04 26*00 

1.0006*00 

4.4756*00 

3.4756*00 

1.2846*00 

i 

4.000F«02 

‘*.0998-01 

-1.6726*02 

2.7606*01 

1.1876*00 

1*OOOE*OC 

4.9686*00 

3.9686*00 

A. 2526*00 


5.000}- ^02 

3.2796-01 

-1.6536*02 

2.8756*01 

1.3156*00 

1.0006*00 

>.3646*00 

4.3646*00 

1.2296*00 

d 

t.oooE^oe 

2.733C-01 

-1.6336*04 

2.9766*01 

1.4316*00 

1.0006*00 

5.o6 66*00 

4. >666*00 

1.2136*00 


7.000t^02 

2.342*-0l 

-l.ol2F*02 

3.0656*01 

1.5386*00 

1.0006*00 

5.9536*00 

*.9536*00 

1.2026*00 


d«000b>02 

2.050E-01 

-1.5906*02 

3.14' *01 

1.6396*00 

1,0006*00 

6.1746*00 

5.1746*00 

1.1936*00 

V 

9«OOOC»02 

1.8226-01 

-1.5676*02 

3.2206*01 

1.7336 *dU 

1.0006*00 

6.35 76 <>00 

5.3576*00 

1.1876*00 


I. 000b ♦oo 

1.6406-01 

-1.5436*02 

3.2886^01 

1.6236*00 

l.OOre^oo 

6.5106*00 

5.5106*00 

1.1826*00 

t 

l.lOOS^Oa 

1.4916-Oi 

-1.5196*02 

3.2516*01 

1.9096*00 

1.0006*00 

6.6386*00 

5.6>86*00 

1.1776*00 

r 

1.2006*03 

1.3606-01 

-1.4946*02 

3.4096*01 

1.9916*00 

1.0006*00 

5.7486*00 

5.7486*00 

1.1746*00 


|.300>*03 

1.2616-01 

-1.4706*02 

3.4636*01 

2.0e»9E*00 

1.0006*00 

6.8516*00 

5»b506*UC 

1.1716*00 


1.4006*03 

1.1716-01 

-1.4446*02 

3.5146*01 

2.1456*00 

1.0006*00 

6.9656*00 

5.9626*00 

1.1586*00 


l.^OOE *03 

J.0 9 36-C; 

-1.4186*02 

3.5636*01 

2.2176*00 

1.0006*00 

7.1166*00 

6.UO6»C0 

1.1656*00 

! 

i • 1 006*03 

1.0246-01 

-1.3926*02 

3.6106*01 

2.2866*00 

1.00*6*00 

7.3506*00 

6. 3o46*00 

1.1606*00 


1. 7006*03 

9.6336-02 

-1.335b*02 

3.6556*01 

2.3516*00 

1.0016*00 

7.7256*00 

8. s9ie*oo 

1.1546*00 


1.600fc*03 

9.0856-02 

- 1.3356 *02 

3.7016*01 

2.4126*00 

1.0036*00 

8.3186*00 

7 • /5C6*00 

1.1466*00 


l.«O0E*O3 

8.5876-02 

-l.303c*02 

3.7486*01 

2.4716*00 

1.0056*00 

9.2166*00 

8.0926*00 

1.1376*00 


2.0006*03 

8. 1 256-02 

-1.2676*02 

3.7986*01 

2.5306*00 

1.3096*00 

1.0516*01 

9.2986*00 

1. 1176*00 


2. 100e*03 

7.691F 02 

-1.2262*02 

3.8546*01 

2.5906 *O0 

1.015E*0C 

1.2306*01 

1.0946*01 

1.1186*00 


2006*03 

7.2 746-02 

-1.1776*02 

3.9166*01 

2.6346*00 

1.0256*0C 

1.4646*01 

1.3086*01 

1.1116*00 


2.3006*03 

6.869^-02 

-1.1186*02 

3.9886*01 

2.7246*00 

1.0386*00 

1.75 76*01 

1.5716*01 

1.1056*00 


2.400b*03 

5.4696-02 

-1.04 76*02 

4.0706*01 

2.8026*00 

1.0556*CC 

2.107t*01 

1.8816*01 

1.1016*00 


2. 5006 *0i 

6.0736-02 

-9.62^6*01 

4.1646*01 

2.8896*00 

1.0806*00 

2.5066*01 

2.2276*01 

1.0996*00 

> 

2.6P0E*O3 

5.o806*-02 

-8.6336*01 

2706*01 

2.907c*.OO 

1.1106*00 

2.9356*01 

2.5916*01 

1.0996*00 


2.7006*03 

5.2C36-02 

-7. 478fc*<-*l 

4.’ -96*01 

3.0956*00 

1.1476*00 

3.3716*01 

2.9516*01 

1.099E«00 


2.6006*03 

4.91 76-02 

-6. 1676*01 

4.5196*01 

3.2146 *00 

1. 1916*00 

3.7856*01 

3.262b*0i 

1.1016*00 

A 

2.900F*03 

4. 3566-02 

-4.7136*01 

^ 5->96*01 

3.3436*00 

1.2416*00 

4.1516*01 

3. 5646*0 1 

1.1046*00 


3.000E *03 

4.2105-J2 

-3.1362*01 

»;r*oi 

2.4816*00 

1.2966*00 

4.4496*01 

3.7836*01 

1076*00 


3. loot *03 

3.9006-02 

-1.4646*01 

6*01 

3.5266 *00 

1.3566*00 

4.6736*01 

3.9376*01 

1.1126*00 


3.2006*03 

3.61 16-02 

2.772t*UO 

... i»6*oJ 

3.7766*00 

1.4196*00 

4.8256*01 

4.0>0£*01 

1.1166*00 


3. 3006*03 

3.3476-02 

2.06lF*0l 

5.2556*01 

3.9306*00 

1.4846*00 

4.9056*01 

4.05b6*01 

1.1216*00 


3.**006 *03 

3. 1 lot -02 

3.860E*01 

5.^026*01 

4.0876*00 

1.5516*00 

4.9096*01 

4.0426*01 

1.1266*00 

'y 

3.500c»03 

2. 8946-02 

5.6436*01 

5.5436*01 

4.2456 '’00 

1.61 7E*0C 

4. \7t*01 

3-9*56*01 

1.1326*00 


".fcOOF *03 

2.7106-02 

7.»’3l*01 

5.6766*01 

4.4. 6*00 

1 • o80E *0i 

4.6096*01 

3. 7tl6*Oi 

1. 1396*00 


:..700L*03 

2.547E-02 

9.003t *01 

5.7986*01 

4.5306*00 

1- 7406*00 

4.27o6*01 

3.4826*01 

i.I466«00 


j.800t*03 

2. **056-04 

! .0496*02 

5.9o:e*oi 

4.7036*00 

1. 7946*0C 

3.8376*01 

3. U26*01 

1.1556*00 


3.9005*03 

2. c35fc-02 

1.1816*02 

6.0006*01 

«e.dH96*00 

1.8406*00 

3.3356*01 

2.7126*01 

1. 1656*00 


•«.C')0£*05 

2.1836-02 

1.2936*02 

6.0736*01 

4.9866*00 

1.8786*0C 

2.8276*01 

2.2946*01 

1.1786*00 


4. 1006*03 

2.0966-02 

1.3886*0? 

6.1426*01 

5.1236*00 

1.9C8E*0C 

2.3olc*01 

1 .9086*01 

1. 1936*00 


**.2006*03 

2.0226-02 

1.4676*02 

6.1946*01 

5.2546*00 

1.9316*00 

1.9656*01 

1.5776*01 

1.2106*00 


4.3006*03 

1.957E-02 

1.5336*02 

6.2366^01 

5.3836*00 

1.9496*CC 

1.6496*01 

1.31 16*01 

1.2306*0 


**.*006*03 

U900E-02 

1.5896*02 

6.2716*01 

5.5096 >00 

1.9626*00 

1.4066*01 

I .10o6*01 

1.2506*00 


4.5006*03 

U84B*=-02 

1.6376*02 

6.3016*01 

5.63l6*0n 

1.9716*00 

1.2266*01 

9.51 76*00 

1.2716*00 


■*.e006*0* 

UF0 26 -02 

l.t?9r*02 

6.3266*01 

5.7*76*00 

1.978E*oO 

1.0946*01 

8.3926*00 

1.2906*00 


-».700E*03 

1.7595-02 

1.717F bO? 

6.3496*01 

5.8556 *00 

1.9646*00 

9.9946*00 

7.5846*00 

1.3076*00 


',.aoot *o: 

1.7l9r-02 

1.7536*02 

6.3696*01 

5.9546*00 

1.9876*00 

9. 3296*00 

7.0186*00 

1.3216*00 


•*.900r *03 

l..*4it-02 

1.7866 *02 

6.3886*01 

6.0436*00 

1.9906*00 

8.8826*00 

8.6416*00 

1.3316*00 


■J.00<' *03 

1.6466-02 

1.8186*02 

6.4056*01 

6.1216*00 

1.9936*00 

8.6126*00 

>•4176*00 

1.3376*00 


100F*03 

l.f 1 26-0 2 

1.8496*02 

6.4226*01 

6.1876*00 

1.995E*CC 

8.4996*00 

6.3326*00 

1.3386*00 


5.200u*03 

1.5806-02 

l.80OK»O2 

6.439E*C1 

6.2416*00 

1.9966*00 

8.5436*00 

6. 3866*00 

1.3346*00 


3. 3006*03 

1.549F-02 

1.912L *02 

6.4556*01 

6.2816*00 

1.9986*00 

8.7o3£*00 

6.5966*00 

1.3256*00 


5. <*006 *05 

1.5195-02 

1,9456*02 

6. 726*01 

6.3076*00 

1.9996*00 

9. 1966*00 

1.0026*00 

1.3106*00 

\ 

5. 300c *0 3 

1. *.891-02 

1.9806*02 

6.4906*01 

6-3206*00 

2.0016*00 

9.9056*00 

7.6546*00 

1. 2906*00 

1 

S.bOOf *03 

1.46 15-02 

2.018r*02 

6.5066*01 

6.3236*00 

2.0046*00 

1.0976*01 

8.6296*00 

1.2666*00 


5.7001*03 

..433^-02 

2.0ol6*02 

6.5296*01 

6.3216*00 

2.0086*00 

1.2516*01 

1.0026*01 

1.2416*00 


5. 00 Or *03 

1.4056-02 

2.1106*02 

6.5536*01 

S, 3206 *00 

2.0126*00 

1.4636*01 

1.1956*01 

1.2176*00 


s.900r *C ^ 

1.3706-' 2 

2. lo9C*02 

6.5806*01 

6.3266*00 

2.0196*00 

1.7556*01 

1.4546*01 

1.1946*00 


6,0006*03 

1.34 76-0? 

2406*0? 

t.tl26*01 

6.3436*00 

2.3266*00 

2. 1366*01 

1.7926*01 

1.1756*00 


6. lOOr *03 

1.3176-02 

2.-'27F*02 

6.6526*01 

6.3736*00 

2.0406*00 

2.6236*01 

2.2186*01 

1.1606*00 


6.200l*O3 

1. “B6r:-02 

2.43>6 *02 

6.6996*01 

6.4186*00 

'.0576*00 

3.2256*01 

?. 376*01 

1.1486*00 

* 

6. -OOF 0- 

1.253F-02 

2.5o*»F*02 

6.7566*01 

6.4786 *00 

2.0786*00 

3.9406*01 

3.3436*01 

1.^06*00 

* 

6. '*006 *03 

l.2l7b-02 

2.72 3‘^*02 

6.8256*01 

6. 5.>36 *03 

2.1056*00 

4.75**t*Oi 

4.0206*01 

1.1336*00 


0. f OOe *03 

1.1806-02 

2.9136*02 

6.9056*01 

6.6<*46*00 

2,1386*00 

5.6386*01 

4.7396*01 

1.1296*00 


6.5306*03 

1.14U-02 

3.136*;*02 

6.9966*01 

6.74 96 *00 

2. 1776*00 

6.54 76*0i 

5.4606*01 

1.1276*00 

r" 

6.7006*03 

1. 10. c -02 

3.3926*02 

7.1031*01 

6.8&86*00 

2.22*»6*0C 

7.4226*01 

6.1396*01 

1.1266*00 


6.8006*03 

1.0596-02 

3.6786*02 

7.2196*01 

6-9996*00 

2.2786*00 

8. 1996*01 

6.7276*01 

1.1256*00 


6.900t*03 

1. 0186-02 

3.990f *02 

7,3436*01 

7.1416*00 

2.33,,6*0C 

8.8166*01 

r. 1046*01 

:• 1264*00 


7.0 306 *03 

9 ’8 26-03 

4,3216*02 

7.4746*01 

7.2906*00 

2.3956*00 

9.2276*01 

7.4786*01 

1.1276*00 

H 

? 

7. 1006*03 

9 .96»--03 

4.663F *02 

7,6066*01 

7.4456*00 

2.4586*00 

9.3986*01 

7.5906*01 

1.1296*00 


7. 200M03 

9.0326-03 

5.0076 *02 

7.7376*01 

7.6016*00 

2.5216*00 

9.3236*01 

7.5206*01 

1.1316*00 

“ 

7. ->006^ 03 

8.69 T--03 

5.3436*02 

7.6646*01 

7. 7586*00 

2. 5836*00 

9,0256*01 

7.2816*01 

1.1356*00 


7.H00F >03 

8.38*:f-03 

5. 663F *02 

7.9846*01 

7-9136*00 

-.t426*CC 

8.5446*01 

o. 90**£*0 1 

1.1386*00 


7.500*^ *0’ 

0. i06:-03 

5.9671 <02 

8.09^6*01 

8.0636*00 

2.6976*00 

7.9>46*0l 

6.<‘266*01 

1.1436*00 


7.t00t *03 

7.8546-0? 

6 245' • 

0.1956*01 

8.2106*00 

?. 74 76 ^OC 

7.2546*01 

3.8896*01 

1.1486*00 

1 

7.700r *0^ 

/ 6 286-0 3 

6->9 if 

8.285F*Ol 

8.35/6*00 

2. f92E*00 

6.5556*01 

5.3336*0 1 

1.1546*00 


7.800} *03 

■’.425^^-03 

6.72.' 

8.3656*01 

8.4896 *00 

2. 8316*00 

5.8796*01 

4. 7896*ul 

1. 1606*00 


7.9066*03 

7. 2425 -0 3 

6.9296*02 

8.4366*01 

8.6226*00 

2.8666*00 

5. 2556' 01 

4.2o26*01 

1.1676*00 


6.0v)ot*03 

7.0776-03 

7.11U*02 

8.4996*01 

8.7526*00 

2.8966*00 

4. 7016*01 

3.8266*01 

1 .1756*00 


B, 200- *03 

6.7891 -03 

7.4216*02 

8.6036*0; 

9.0006*00 

2.*:45E*0C 

3.8226*01 

3.0966*0' 

1.1926*00 
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Table I. - Continued. 


T 

RHO/RHO-O 

H/RTO 

S/R 

k/kO 

Z 

CP/R 

CV/R 

GAMMA 

8.i00E«03 

6.543f-03 

7.6 786 * 02 

8.6886*01 

9.2316*00 

2.9836*00 

3.231E*01 

2.598E 1-01 

1.2096*00 

8*600€«^03 

6.326C-03 

7.900E*02 

8.7596*01 

9.44 26*00 

3.0146*00 

2*874E^0l 

2.294E^01 

1.2236*00 

6.800E^03 

6.128E-03 

8.1036*02 

8.8236*01 

9.6286*00 

3.0406*00 

2.692E«01 

2«138E^01 

1.2326*00 

8*0006^03 

5. V44E-03 

8.297E*02 

8.8836*01 

9.7916*00 

3.0656*00 

2.637E>01 

2.089£»01 

1.2366*00 

9«200E^03 

5.7T0E-03 

8.491E*02 

8.9416*01 

9.9386*00 

3.0896*00 

2.674E^01 

2.118E401 

1.2366*00 

9.400€«^03 

S.603E-03 

8.6906*02 

8.9996*01 

1.0076*01 

3.1136*00 

2.77aE^0I 

2. 202£«0I 

1.2336*00 

9.oO0E^03 

5.44 2E-03 

8.8996*02 

9.0596*01 

1.0206*01 

3.1396*00 

2*932E^01 

2.328E^01 

1.2296*00 

9*800E^03 

5.284E-03 

9.121E*02 

9.1226*01 

1.0346*01 

3.1666*00 

3.125E^0L 

2.484E«01 

1.2246*00 

KOOOE*^0^ 

S. 130E-03 

9.3 5 86 * 02 

9.1876*01 

1.0476*01 

3. 1966*00 

3*349E^0l 

2.664E»01 

1.2196*00 

1.020€«04 

4.97 ''-03 

9.6126*02 

9.2566*01 

1.0616*01 

3.2286*00 

3.S97E^01 

2.662E^01 

1.2156*00 

1.04 OE ♦OA 

4.831E-03 

9.8856*02 

9.3286*01 

1.0756*01 

3.2646*00 

39865E^01 

3«074E^01 

1.2116*00 

l.OfrOE^'O^ 

4.684E-C3 

1.0186*03 

9.4056*01 

1.0906*01 

3.3026*00 

4*149E^01 

3.297E»01 

1.2076*03 

1.080e^09 

4.541E-03 

1.0496' 03 

9.4856*01 

1.1066*01 

3.3436*00 

4«446E^0I 

3*328£^01 

1.2046*00 

].100E«^09 

4.39<;E-03 

1.0836*03 

9.5696*01 

1.1226*01 

3.3886*00 

4.754E^01 

3.765E^01 

1.2026*00 

i.l20c404 

4.261E-03 

1 1196*03 

9.6586*01 

1.1396*01 

3.4366*00 

5.070E401 

4.006E«^01 

1.1996*00 

I.140E^04 

4.124E-03 

1. 1576*03 

9.7506*01 

1.1576*01 

3.4876*00 

5«394E^01 

4.232E4-01 

1.1976*00 

I.160E^04 

3.99XE-03 

1.1986*03 

9.0476*0' 

1.1756*01 

3.5426*00 

5.725E40I 

4.S01E4-01 

1.1966*00 

U180E^04 

3.861E-03 

1.2416*03 

9.9486*01 

1.1946*01 

3.5996*00 

6.06 364^01 

4.753F^0I 

1.1946*00 

U200E«^4 

3.733E-03 

1 ,2876*05 

1.0056*02 

1.2146*01 

3.6606*00 

6.406E«01 

5*009E«01 

1.1936*00 

1.220E404 

3.609E-03 

1.3 3 56 *03 

1.0166*02 

1.2346*01 

3.7246*00 

6.756E^0l 

5.268E^01 

1.1916*00 

K240E«-04 

3.488E-03 

1.3866*03 

1.0276*02 

1.2556*01 

3.7916*00 

7.112E*01 

•5.530£K>1 

1.1906*00 

1.2b0E^04 

3.370E-03 

1.4396*03 

1.039E*-2 

1.2766*01 

3.8616*00 

7.472E^0l 

5.793EH)l 

1.1896*00 

1.280e>04 

3.255E-03 

1.4956*03 

1.0516*02 

1.2986*01 

3.9356*00 

7.634E^01 

6.057E>01 

1.1896*00 

1*300E»04 

3.144E-03 

1.5546*03 

1.0646*02 

1.3206*01 

4.0116*00 

8.195£^01 

6.31764-01 

1.1386*00 

1.320E^(H 

3.037E-03 

1.6156*03 

1.0766*02 

1.3436*01 

4.0906*00 

8.54 7E401 

6.571E>01 

1.1886*00 

K340E^(K 

2.933E-03 

1.6796*03 

1.0896*02 

1.3676*01 

4.1726*00 

P.885E>01 

6.8UE4^0l 

1.1886*00 

K360E^04 

2.832E-03 

'.7456*03 

l.ig3E*02 

1.3916*01 

4.2576*00 

9.2O0E^0i 

7.033E>01 

1.1886*00 

K380E^04 

2.736E-03 

1.8146*03 

1.1166*02 

1.4166*01 

4.3436*00 

v.481E^01 

7.230E^01 

1.1886*00 

1*400E^04 

2.643E-03 

1.8846*03 

1.1306*02 

1.4416*01 

4.4326*00 

9.718E4>0I 

7.393E^01 

1.1896*00 

1>420E^04 

2.554E-03 

1.9566*03 

1.1446*02 

1.4666*01 

4.5216*00 

9.90 2£^01 

7.5J4E^01 

1.1906*00 

1.440E «^04 

2.469E-03 

2.0296*03 

1.1586*02 

1.4926*01 

4.6126*00 

I.002E^02 

7*598E^01 

1.1916*00 

i.460E^04 

2.388E-03 

2.1026*03 

1.1726*02 

1.5186*01 

4.7026*00 

l«0OdE^02 

7.629E401 

1.1936*00 

1.480E>04 

2.3i2E-03 

2.1766*03 

1.1866*02 

1.5446*01 

4.7926*00 

1.00SE«02 

7.607E4^0I 

1.1956*00 

1.300E^04 

2.240E-03 

2.2496*03 

1.1996*02 

1.5706*01 

4.8806*00 

9.958E^01 

7.532E^0l 

1.1976*00 

USEOE'tO^ 

2. >726-03 

2.3226*03 

1.2126*02 

1.5966*01 

4.9666*00 

9.786E^01 

7.405E^0l 

1.2006*00 

1.540E+04 

2. 108E-03 

2.3936*03 

1.2256*02 

1.6226*01 

5.0506*00 

9.S50e*Jl 

7.229E^01 

1.2036*00 

l.5406t04 

2.0496-03 

2.4616*03 

1.2376*02 

1.6486*01 

5.1306*00 

9«252E^01 

7.008E^01 

1.2066*00 

I*S80E«04 

1.99 3E-03 

2.5286*03 

1.2496*02 

1.6736*01 

5.2066*00 

8.903E^01 

6«730E^01 

1.2106*00 

1.600tt04 

1.9426-03 

2.5926*03 

1.2606*02 

1.6986*01 

5.2786*00 

a.sisE^oi 

6.461E4-0I 

1.2146*00 

1.620C^04 

1.8946-03 

2.6536*03 

1.2706*02 

1.7236*01 

5.3456*00 

d.099E«OI 

6.1S1E4-01 

1.2196*00 

Ke^OE^CH 

1.849E-03 

2.7106*03 

1 .2806*02 

1.747E*01 

5.4086*00 

7.667E«01 

5.827E^C1 

1.2246*00 

1.660E^04 

1.8076-03 

2.7656*03 

1.2896*02 

1.7716*01 

5.4656*00 

7.230e^0I 

5.497E^01 

1.2296*00 

l.f 80E«^04 

1.769E-03 

2.8166*03 

1.2976*02 

1.7956*01 

5.5186*00 

6.798E401 

S.l63E>0i 

1.2356*00 

U700E^04 

1.733E-03 

2.8646*03 

1.3056*02 

1.8186*01 

5.5676*00 

6.378E^01 

4.847^ ^U1 

1.2426*00 

l•720E404 

1.699E-03 

2.9106*03 

1.3126*02 

1.8416*01 

5.6116*00 

5. 9766^0 1 

4.538t*^0l 

1.2486*00 

1 T^OE404 

1.667E-03 

2.9526*03 

1.3196*02 

1.8646*01 

5.6516*00 

3*599E«01 

4.246E401 

1.2556*00 

l.*r&OE^04 

1.638E-03 

2.99 26*03 

1.3256*02 

1.8866*01 

5.6876*00 

5.248£t0l 

3.973E*0l 

1.2636*00 

i*730E«04 

4.6106-03 

3.0296*03 

1.3316*02 

1.9086*01 

5.7206*00 

4.92$E^01 

3.720E401 

1.2716*00 

l.e00E^04 

1.584E-03 

3.0646*03 

1.3366*02 

1.9296*01 

5.7496*00 

4*632E«01 

.3.490E^01 

1.2786*00 

1.820E^04 

1.560E-03 

3.0976*03 

1.3416*02 

1.9506*01 

5.7766*00 

4«369E^01 

3.283E401 

1.2866*00 

i.840€<-04 

1.5366-03 

3.1286*03 

1 3466*02 

1.9716*01 

5.8006*00 

4.136E401 

3.098E401 

1.2946*00 

l•e^0E♦04 

1.5146-03 

3.1576*03 

1.3506*02 

1.9916*01 

5.8216*00 

3.930E^0i 

2.936E^0i 

1.3016*00 

1.8006^04 

1.4936-03 

3.1866*03 

1.3546*02 

2.0106*01 

5.8416*00 

3.753E^01 

2.795E^Cl 

1.3086*00 

1.900E«‘04 

1.4736-03 

3.2136*03 

1.3586*02 

2.0286*01 

5.8S8E*00 

3.601E>01 

2.675Et0i 

1.3146*00 

1. 9206^04 

1.4546-03 

3.2386*03 

1.3626*02 

2.0466*01 

5.8746*00 

.3.475E^01 

2.576E401 

1.3196*00 

U940E*04 

1.4336-03 

3.26 36 * 03 

1.3656*02 

2.0626*01 

5.8896*00 

3.373E^0l 

2.496E4-01 

1.3246*00 

U960E^04 

1.4176-03 

3.2886*03 

1.3696 *02 

2.0786*01 

5.9036*00 

3.294£^01 

2.4?5E^0l 

1.3276*00 

l.980E«’04 

1.400E-03 

3.3126*03 

1.3726*02 

2.0926*01 

5.9156*00 

5.237E401 

2.393E401 

1.32 96*00 

2.000E«'04 

1.3836-03 

3.3356*03 

1.3756*02 

2.1056*01 

5.9276*00 

3.202£^01 

2.368E^01 

1.3296*00 

2.020e^04 

1.3676-03 

3.3596*03 

1.3786*02 

2.1176*01 

5.9386*00 

3.186E401 

2«361E»01 

1.3286*00 

2.04 0E«>04 

1.35U-03 

3.3326*03 

1.3816*02 

2.1286*01 

5.9496*00 

3.195E401 

2.372E4-01 

1.3266*00 

2*060E^04 

1.3' -33 

3.4066*03 

1.3856*02 

2.1376*01 

5.9606*00 

3.223E^01 

2.400E401 

1.3236*00 

2*080E«'04 

1.32OC-03 

3.4296*03 

1.3886*02 

2.1466*01 

5.9716*00 

3.270E«01 

2.444E4-01 

1.3186*00 

2.100E«04 

1.3056-03 

3.4536+03 

1.3916*02 

2. 1546*01 

5.9816*00 

3.339E^01 

2.306E4-0L 

1. '136*00 

2*120E^04 

1.2916-03 

3.4786*03 

1.3946*02 

2.1606*01 

5.9926*00 

3.427E>01 

2.385E«0I 

l.,06E*l0 

2.140E>04 

1.2766-03 

3. 5046*03 

1.3976*02 

2.1676*01 

6.0046*00 

3.S36E^0l 

2«661E«^01 

1.2996*00 

2.I60E^04 

1.2626-03 

3.5:06*03 

1.4016*02 

2.1736*01 

6.0156*00 

3.665£^01 

2.793E^01 

1.2926*00 

2.180E*04 

1. 2456-03 

3.5576*03 

1 .4046*02 

2.1796*01 

6.0276*00 

i.eiSE^Ol 

2.922E401 

1.2846*00 

2.200E«^04 

1.2346-03 

3.5866*03 

1.4086*02 

2.1856*01 

6.0406*00 

3.944E^0l 

3.067E401 

1.2776*00 

2*220E*04 

1.2206-03 

3.6166*03 

1.4116*02 

2.1906*01 

6.0546*00 

4.1*2£401 

3.227E^01 

1.2696*00 

2. 240E^04 

1.2066-03 

3.6476*03 

1.4156*02 

2.1976*01 

6.0696*00 

4.378E«0l 

3.403E401 

1.2626*00 

2.260E>04 

1. 1926-03 

3.6806*03 

1.4196*02 

2.2036*01 

6.0846*00 

4.603E^01 

3.593E^0l 

1.2556*00 

2. 280E^04 

1.1796-03 

3.7156*03 

1.423E*02 

2.2106*01 

6.1016*00 

4.84*»E^01 

3.795E4-01 

1.2486*00 

2.300E-»04 

1.1656-03 

3.7516*03 

1.42BE*02 

2.2186*01 

6.1196*00 

5.I90E^0l 

4.009E401 

1.2426*00 

2.220E^C4 

1.1516-03 

3.7896*03 

1.4326*02 

2.2266*01 

6.1396*00 

5.369E40I 

4.233E^0) 

1.2366*00 

2.340e^04 

1.1386-03 

3.8306*03 

1.4376*02 

2.2346*01 

6.1596*00 

5«650E^01 

4.466E^01 

1.2316*00 

2«360E«^04 

1.1241 -03 

3.3726*03 

1.4426*02 

2.2436*01 

6.1816*00 

5.940£>0I 

4. 705E401 

1.2266*00 

2.380E«^04 

1. 1106-03 

3.9176*03 

1.447E*02 

2.2536*01 

6.2056*00 

6.239E401 

4.950E >01 

1.2226*00 

2.400E^04 

1,0976-03 

3.9636*03 

1.4526*02 

2.2636*01 

6.2306*00 

6.342E40I 

3.l97fc^0l 

1.2186*00 

2.420fc ^04 

1.0836-;3 

4.01 26*03 

1 .4586*02 

2. 274E*01 

6. 2566*00 

6.849E401 

5.447E^0l 

1.2146*30 

2. 4406404 

1.0696-03 

4.0646*03 

..4646*02 

2.2866*01 

6.2846*00 

7*157E*0l 

3.696E401 

1.2116*00 

2.460F404 

1.0566-03 

4.117F*03 

1.4 706 * 02 

2.2976*01 

6.3136*00 

7.46SE401 

5.94^E401 

1.2086*00 

2.480E404 

1.0426-03 

4.1736 *03 

1.4766*02 

2.3106*01 

6.3446*00 

7.772E401 

^.191E♦0l 

1.2066*00 

2.500E404 

1.0296-03 

4.2316*03 

1.4826*02 

2.3236*01 

6.376'*00 

8.076E>01 

6.434E401 

1.2036*00 
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Continued. 


Table I. - 


T 

RHtl/RH *0 

H/RTO 

P/PO * 
S/R 

7. 006-01 
A/AO 

1 

CP/R 

CV/R 

GAMHA 

l.000t:4-02 

1,9136+00 

-U7iae*02 

2.1876*01 

6.2716-01 

1.00C6+00 

3. 5126*00 

2.5126*00 

1,3986*00 

2.000i«02 

9.564E-01 

-1 , 7056*02 

2.4406*01 

8.7026-01 

1.0006*00 

3.8916*00 

2.8916*00 

1.3466*00 

j«000c^02 

6.3T6F-01 

-1.690r*02 

2.6086*01 

1.0426*00 

1.0006*00 

<*.4756*00 

3.4756*00 

1.2986*00 

^•000£*^02 

7826-01 

-1.6726*02 

2.7446*01 

1.1876*00 

1.0006*00 

4.9686*00 

3.9686*00 

1.2526*00 

^■.OOOE*02 

3,8266-01 

- 1. o5 3c *02 

2.8596*01 

1.3156*00 

1.0006*00 

5. 3646*00 

4.3d4E*00 

1.2296*00 

b«000t:«^02 

3.188^-01 

-1.6336*02 

2.9606*01 

1.4316*00 

1.0006*00 

5.68o£*00 

h.686E*00 

1.2136*00 

z.oooE^oa 

2. 7336-01 

-1.6126*02 

3.0506*01 

1.5386*00 

1.0006*00 

5.9536*00 

4.9536*00 

1.2026*00 

d.OOOE ^OZ 

2.3916-01 

-1.5906*02 

3.1316*01 

1.639E *00 

1.0006*00 

6.1746*00 

5.1746*00 

1.1936*00 

9.000E^02 

2.125E-01 

-1.5676*02 

3.:056*0l 

1.7336*00 

1.0006*00 

6.3576*00 

5.25 76*O0 

1.1676*00 

U00nE^03 

1.9136-01 

-1.5436*02 

'.2736*01 

1.6236*00 

1.0006*00 

6.5i0E*00 

5. 5106*00 

1.1826*00 

uiooe^oi 

1.7396-01 

-1.5196*02 

3.3356*01 

1.9096*00 

1.0006*00 

6.c386*00 

5.6376*00 

1.1776*00 

l«400r»03 

1.5946-01 

-1.4946*0' 

3.39:-E*0l 

1.99lE*0C 

1.0006*00 

6. 7486*00 

5. 7486*00 

1.1746*00 

l.300f *03 

1.4716-01 

-1.4706* ^ 

3.4466*01 

2 0696*00 

1.0006*00 

6.8506*00 

3.8506*00 

1.1716*00 

1.400E^03 

1.3666-01 

-1.444. 32 

3.4996*01 

2. t** 56*00 

1.0006*00 

6.9626*00 

5.9596*00 

1.1566*00 

i.500E*03 

1.2756-01 

-l.4l9t*02 

3.5476*01 

2-2176*00 

1.0006*00 

7.1096*00 

t>. 1036*00 

1.1856*00 

1.^ J0t^03 

1.1956-01 

-1.392E*'^‘‘ 

3.5946*01 

2.2866*00 

1.0016*00 

7.3r46*00 

6. Ji96*00 

1.1606*00 

l.700E»03 

1.124--01 

-1.3656*0 

3.6396*01 

2.3516*00 

l.0016*CC 

7.6936*00 

6.6606*00 

1.1556*00 

1.8J0E *03 

1.0606-01 

-1.3356*02 

3.6856*01 

2.413E *00 

1.0026*00 

8.2586*00 

7. 1946*00 

1.1476*00 

i .90JF + 03 

1.002 E -0 i 

-1.3046*02 

3.7326*01 

2.4726*00 

1.0056*00 

9.1132*00 

7.9956*00 

1.1386*00 

^.OOOc f03 

9.4836-02 

-1.2686*02 

3.7616*01 

2.3306*00 

1.0096*00 

1.0356*01 

9.1436*00 

1.1296*00 

2. 100fc^03 

8.979E-02 

-1.2286*02 

3.6366*01 

2.5906*00 

1.0146*00 

1.2056*01 

1.0716*01 

1.119F+00 

2.200F»03 

8.4976-02 

-1.1796*02 

3.8976*01 

2.654t*00 

1.0236*30 

1.4286*01 

1.2746*01 

1.1126*00 

2. 3006*03 

8.02*^6-02 

-1. 1226*02 

3.9666*01 

2.7236*00 

1.03cE*OC 

1.7076*01 

1.5266*01 

1.1066*00 

2.4006*03 

7.567E-02 

-1.0546*02 

4.0466*01 

2.7996*00 

1.0536*00 

2.0426*01 

1.6236*01 

1.1026*00 

2.300E *03 

7.111E-02 

-9.7226*01 

4.1376*01 

2.8856*00 

1.0766*00 

2.4256*01 

2.1566*01 

1.1006*00 

2.eOOF*03 

6.6586-02 

-8.7596*01 

4.2406*01 

2.9806*00 

1. 1056* CO 

2.8396*01 

2.5086*01 

1,0996*00 

2.7006*03 

6.2126-02 

-7.54lc*01 

4.3556*01 

3.0866*00 

1. 1406*C0 

3.2546*01 

2.8606*01 

1.1006*00 

2.8006*03 

5.7786-02 

-6. 3716*01 

4.4816*01 

3.2036*00 

1.1826*00 

3.6706*01 

3.1866*01 

1.1026*00 

2.9006*03 

5.2606-02 

-4.9596*01 

4.6166*01 

3.329t*00 

1.2316*00 

4.0J46+01 

3.4586*01 

1. 1046*00 

3.0006*03 

4.96OC-02 

-3.^255*01 

4.7586*01 

3.4646*00 

1. 28«t6*0C 

4- 3356*01 

3.6916*01 

1.1076*00 

3.1006*03 

4.5986-02 

-1.7936*01 

4.9056*01 

3.6076*00 

1.3426*00 

4. 5obt*01 

8526*01 

1.1116*00 

3. 2006 *03 

4.2596-02 

-8.9876-01 

5.0526*01 

3.7556*00 

1.4036*00 

4. 72o6» >i 

3.9536*01 

1.1156*00 

3.3006*03 

3.9516-02 

1 .6606 *01 

5.1996*01 

3.9076*00 

i.*t6 76*00 

^.8i96*0l 

3.9996*01 

1.1216*00 

3.4006*03 

3.6726-02 

3.4506*01 

5.3446*01 

4.0526*00 

1.5326*00 

4.8426*01 

5.9906*01 

1.1256*00 

5006*03 

3. ^226-02 

5. 195t*01 

5.^836*01 

4.2186*00 

L. 5976*00 

4.7806*01 

5.9176*01 

1. 1326*00 

:>.eOOE*03 

3. 2006-02 

6.918c*0l 

5.6l66*0i 

4.3746*00 

1. 60 16*00 

4.6146*01 

3. 7656*01 

1.1386*00 

-.7006*03 

3.004t-02 

8. 359t *01 

5.7396*01 

4.5286*00 

1.7216*00 

>*• 3326*01 

3.5256*01 

1.1456*00 

,.0OO=*Oi 

2.835* -02 

l.OU3i*Ot 

5.8496*01 

4.5786*00 

U 778b*CC 

3.9j96*01 

3.4.026*01 

1.1536*30 

3.9006*03 

2.6906-02 

i.l43t*02 

5.946t*0l 

4.8236*00 

1. 8246*00 

3.47U*01 

2.8196*01 

1.1636*00 

0006*03 

2.5666-02 

1.2626*02 

6.0276*01 

4.9626*00 

1 • 8846*00 

2.9786*01 

2.4156*01 

1. 1746*00 

4.1006*03 

2.4606-02 

l.3o2c*02 

6.0956*01 

5.0986*00 

1.8956*00 

2.5088*01 

2.0^86*01 

1.1866*00 

4.2006*03 

2. 3706-02 

1.4466*02 

6.1506*01 

5.2296«00 

1.9226*00 

2.0976*01 

1.6e76*0 1 

1.2046*00 

4.3006*03 

2. 2916-02 

1.5166*02 

6.1966*01 

5.3586*00 

1.9416*00 

1.7606*01 

1.4046*01 

1.2236*00 

4.4006*03 

2.2^236-02 

5756*02 

6.2336*01 

5.4846*00 

1.9566*00 

1.4966'*0{ 

1.1816*01 

1.2426*00 

4.500c*.q3 

2.16X6-02 

1-6276*02 

6. & 646*01 

5.6076*00 

1.96 76*00 

1.2966*01 

1.0116*01 

1.2636*00 

4.6006*03 

2.1066-02 

l.671E*02 

6.2916*01 

5.7246*00 

l.S75£*CC 

1.1486*01 

8.0486*0 J 

1. 2626*00 

w. 7006*03 

2.055E-0? 

l.7ilfcf^02 

6.3156*01 

5.8^56*00 

1.9816*00 

1 .040c*01 

7.9296*00 

1.3006*00 

4.8006*03 

2.00/6-02 

1 . 748P+02 

6.2 366 *01 

5.9376*00 

1.9856*00 

9.633c*00 

7.2756*00 

1. dl5b*00 

h.9006 *03 

1.963^-02 

I. 7026*02 

6.3556*01 

6.0296 *C0 

1.9896*00 

9. 1026*00 

5. 8256*00 

1.3266*00 

-.0006*03 

1.92 U-02 

l.b 156*02 

6.373c*01 

6. 1126*00 

1.99lt*0C 

8. 7b ic*00 

6.5406*00 

1.3346*00 

S. 1006 *03 

1.082F-O2 

l.845t *02 

6.3906*01 

6.1836*00 

1 .9936 *00 

8. 5836*00 

5.3986*00 

1.3376*00 

:.200E*03 

1.044C-O2 

i.878t *02 

6 4076*01 

6.2416*00 

l.995t*0C 

8.5616*00 

6. 394t*0C 

1.3356*00 

b. 3C0c *03 

1 .80/C-02 

1.909t *02 

6.4236*01 

6.28 76*00 

1. -js/e oc 

8.7046*00 

6. 53 76*00 

1.3286*00 

*5.*»C 0t*03 

1.77 26-02 

1.9426*02 

6 . 4 106 *01 

6.3196*00 

1.999£*0u 

9.0436*00 

6.85 76*00 

1.3156*00 

5.5 JOe*0* 

1.7396-02 

l.976t*02 

6.4576*01 

6.3376*00 

2.0006*00 

9.62 76*00 

7.3976*00 

1.2976*00 

p.t 306 *03 

I • 706c- 32 

2.01 3c*0? 

6,4756*01 

6. 3‘+4c *00 

2.0036*00 

1-0536*01 

3. 2216*00 

1.2756*00 

?.700-*03 

l,t73E-02 

2. J54C4-02 

6.4956*01 

6.3-*56*00 

2.0066*00 

1. 1846*01 

9.4146*00 

1.2526*00 

5.8036*03 

1.641E-02 

2, I00c*02 

6.3176*01 

6.3446*00 

2-010t*CC 

» . 368C*0 1 

1. 1086*01 

1.2276*00 

■ .9006 *03 

1.6086-02 

2. 155E *02 

0.5426*01 

6.3476*00 

2.0166*00 

1 .6205*01 

1-3336*01 

1.2046*00 

O.0006 *^3 

l.575t-02 

2.22Cc*02 

6.5726*01 

6.3506*00 

2.0246*00 

1,9536*01 

1.6296*01 

1.1846*00 

t . 1 C Ot. *03 

1.5416-02 

2.?9vt*C2 

6.t 086*01 

6.38h6*00 

2.0356*00 

2.^826*0: 

2.0076*01 

1- 1576*00 

6. i JOt *03 

1 . 506c -02 

2.395Ff02 

6-6516*01 

6.4226*00 

2-049fc*QC 

2.9186*01 

2-472t*01 

1.1546*00 

6.:C0E*03 

1. <.69^-02 

2. 5146*02 

6.7026*01 

6.4756*00 

2.0t8E*00 

3.5o5c 1 

3.0246*01 

1. 1446*00 

6.-»OOE*0’ 

1.429E-J2 

2-o53f *02 

6.7646*01 

6.5426 *00 

2.0916*00 

4. il46*0l 

3.6526*01 

1.1376*00 

6.5006 fOB 

1.300C-O2 

2-83U+02 

6.8336*01 

5,6266 *00 

2. 1216*00 

3, l4b6*0i 

4. 33 3fc ♦ u 1 

1. 1326*00 

6.*U0‘ *03 

1.3446-02 

3.0356 *02 

t.922F *01 

6. 74,4'-*00 

2. 1576*00 

5.0226*-J1 

5.0386*01 

1.1296*00 

6. 700- *0^ 

1. 7986-02 

3.272l*02 

7.0206*01 

6.8356 *00 

2. 1996*00 

5.6956*01 

5.724:6*01 

1.12 76*00 

6.6006*03 

1.2526-0? 

3,539l*02 

7. 1 28t*01 

6.9396*00 

2- 2486*00 

7. 7056*01 

0.3426*01 

1.1266*00 

c .9006 *03 

1.2046-02 

3 . 8 3 4t *02 

7.2466*01 

7.094=*00 

2.3026*00 

8. 3936401 

6. 8576*01 

1.12 76*00 

7.000c*03 

1.1 58- -02 

».l52u*02 

7,3716*01 

7.2396*00 

2 . 3bOe*UC 

8.905t*01 

7. 2306*0 1 

1.1276*00 

7.1006*03 

1.U3F-02 

4.^846 *02 

7.499fc*0l 

7. 309b *00 

2.4226*00 

9.2026*01 

7.4386*01 

1.1296*00 

?.200fc *03 

1 .0696-02 

4.B..3C+02 

7.6296*01 

7.5446<00 

2.4846*00 

9.2556*01 

7.4706*01 

1.1316*00 

7. 300- *o: 

1.0296-02 

5.1:>96*02 

7.7566*01 

7,7006*00 

2.5466*00 

9.1006*01 

7.332t*0 1 

1. 1346*00 

f.«T!'0t*03 

9.91 36-03 

5.486c«02 

7.6776*01 

7.8546 00 

2.6066*00 

8.7356*01 

7.0436*01 

1.1376*00 

7.500**03 

9.3786-03 

5.797t*02 

7.9916*01 

8.0076*00 

2.6636*00 

8. 2156*01 

5.63bE*0 1 

1.1416*00 

7.t00c *0^ 

9.2706-03 

6. • . ■ *02 

8.0966*01 

0. 155=^*00 

2. 7156*00 

7, 5945*01 

o. I49c*0l 

1. 1466*00 

7. 700f *0 ' 

8.9936-03 

6. . *02 

0.1916*01 

8.2996 *^00 

2. 7636*00 

5.9246*01 

5.ol96*01 

1.1516*00 

7.H006 *03 

8.74‘tF-03 

6. :> .'tt *02 

8.2766*01 

8.4386*00 

2-8056*00 

6,2516*01 

5.0816*0 1 

1.1576*00 

7.9001 ♦0.'^ 

3.S20E-03 

6.8llt*02 

8.3516*01 

8,5726*00 

2.8426*00 

5.5106*01 

4.5656*01 

1.1546*00 

8.U006 *03 

d. 31 7P-03 

7.005c: *02 

8.4186*01 

0,7056*00 

2.8756*00 

5.0266*01 

4.0886*01 

1.1716*00 

6.200E*03 

7.9666-03 

7. 336-:*02 

8.5306*01 

8. <'566 *00 

2.9206*30 

4. 0686*01 

3.2976*01 

1.1806*00 
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Table 1. - Continuei 


T 

f^HQ/RHO-O 

H/RTO 

S/R 

A/40 

2 

CP/R 

CV/R 

GAHHA 

a . <*008 *^03 

7.6696-03 

7.O086402 

a.6l9E*0l 

9.193E400 

2.9696*00 

3.3968*01 

2.7358*01 

1.2046*00 

a«tooe^o3 

7. 4096-03 

7*8396402 

8.694E401 

9.4116*00 

3.0026*00 

2.9686*01 

2*3738*01 

1.2198*00 

8.600F*03 

7.1746-03 

e.0*»7F402 

8.759E40I 

9*6066*00 

3.0306*00 

2.7296*01 

2.1098 *01 

1.2>08*00 

9.0006^03 

6.9S86-03 

8*243t402 

8.819E401 

9.7776*00 

3.0556*00 

2*6298*01 

2.0828*01 

1.2368*00 

9, 200F ^03 

6*7546-03 

8.435E4Q2 

8.876E401 

9*9298*00 

3.0786*00 

2*6308*01 

2.0608*01 

1*2388*00 

9*4«OOE«>03 

6*5606-03 

8*6296402 

6.934E401 

1*0078*01 

3.1028*00 

2* 7048*01 

2*1398*01 

1.2368*00 

9«^00£^03 

6.3736-03 

8*8326402 

8,9928401 

1*0206*01 

3.1276*00 

2.8328*01 

2.2448*01 

1*2328*30 

9.800E«03 

6.191E-03 

9. 0456 402 

9.0528401 

1*0336401 

3.1536*00 

3.0038*01 

2.3828*01 

1.2288*00 

1*0006 ^04 

6*0136-03 

9*2726402 

9*1158*01 

1*0468*01 

3.1818*00 

3.2068*01 

2* 5468*01 

1.2238*00 

1.020E ^04 

5*839t-03 

9*5156402 

9*1808401 

1*0608*01 

3.2128*00 

3.4358*01 

2.7298*01 

1.2198*00 

U040F^04 

5.6086-03 

9*7766402 

9.2498«01 

1,0748401 

3*2458*00 

3.6858*01 

2.9286*0. 

1*2148*00 

1*060£^04 

5.3006-03 

1*0066403 

9*3228401 

1*0888*01 

3.2818*00 

3.9538*01 

3.1386*01 

1.2118*00 

U080E«04 

5.3356-03 

1*0366403 

9.3998401 

1*1048*01 

3*3208*00 

4*2356*01 

3.3586*01 

1.2078*00 

U100C»04 

5.172E-03 

1*0686403 

9*4 798*01 

1*1198*01 

3*3628*00 

4.5298*0) 

3.5856*01 

1.2058*00 

1*1206 ^04 

5.0126-03 

1*1026403 

9*5636401 

1*1366401 

3.408c*00 

4.8^28*01 

3.8186*01 

1.2028*00 

1*140E:^04 

4.8556-03 

1*138=403 

9.6526401 

1*1536*01 

3.4566*00 

5.1448*01 

4.0558*01 

1.2008*00 

1* 1S0E*04 

4.7016-03 

1.1776403 

9.7446*01 

1*1716401 

3*5008*00 

5.4638*01 

4.2966*01 

1.1986*00 

1.1806«04 

4.5516-03 

1*2186403 

9,8408*0!. 

1*1896 *01 

3*5628*00 

5.7888*01 

4.5406*01 

1.1968*00 

l*200E^04 

4. 4036 -03 

1.2626403 

9.940E401 

1.2086*01 

3.6208*00 

6.1206*01 

4.7876*01 

1.1958*00 

1*220E^04 

4.259F-03 

1.308^403 

l« 048*02 

1.2286*01 

3.6818*00 

6.4578*01 

5.0376*01 

1.1948*00 

1.2%0E ^04 

4.1196-03 

1.3576403 

1.0158*02 

1,2486*01 

3.7458*00 

6.8016*01 

5.2906*01 

1. 1936*00 

1.2E0E«04 

3.9826-03 

1*4036403 

1.026E402 

1.2696*01 

3.8126*00 

7.1496*01 

5.5466*01 

l.I92E*00 

1.280e-*>04 

3.8496-03 

1.46164Q3 

1.0388*02 

1.2906*01 

3.8826*00 

7.5018*01 

5.8028*01 

1.19iE*00 

1.300E*04 

3.7206-03 

1.517E403 

1.0508*02 

1.3128*01 

3.9556*00 

7.8538*01 

6.0578*01 

1.1906*00 

1. 320E*^04 

3.5956-03 

1.5766403 

1.0626*02 

1.3346*01 

4.0318*30 

8.2028*01 

6.3078*01 

1.1908*00 

U340E^04 

3*4736-03 

1.6386403 

1,0756*02 

1.3576*01 

4.1106*00 

8.5408*01 

6.5498*01 

1.1898*00 

i.aiOE^O^ 

3 356E-03 

1.7016403 

1*0888*02 

1.36 16*01 

4.1916*00 

8.8628*01 

6*7778*01 

1.1898*00 

1.3806*04 

3.2426-03 

1.7676403 

1.101E402 

1.4056*01 

4.2756*00 

9.1588*01 

6.9858*01 

1.1908*00 

1.400c^04 

3.1336-03 

1.8356403 

1.1146402 

1.4306*01 

4.3616*00 

9.4198*01 

7.1676*01 

1.1908*00 

1.420E4'04 

3. 0296-03 

1.9056403 

1*1266402 

1*4556*01 

4.4488*00 

9.6378*01 

7.3168*01 

1.19X8*00 

X.440E «>04 

2.9296-03 

1.9766403 

1.1416402 

1*4806*0 1 

4.5366*00 

9.6028*01 

7.4276*01 

1.1928*00 

l.460£^04 

2.8336-03 

2.0496403 

1.1556402 

1*5068*01 

4.6258*00 

9.9068*01 

7,4956*01 

1.1938*00 

i.480E »^04 

2.7426-03 

2*1216403 

1*1686402 

1.5318*01 

4.7146*00 

9.9438*01 

7.5158*01 

1.1958*00 

KSOOE-- H 

2. 6566-03 

2.194E403 

1*1826402 

1,5576*01 

4.8026*00 

9.9118*01 

7.4868*01 

1.1978*00 

l.520E«> i4 

2.5756-03 

2.266E403 

1.1956402 

1*5636*01 

4.6868*00 

9.8088*01 

7.4068*01 

1.1998*00 

1-540E^04 

2.4986-03 

2.33764^3 

1.2076402 

1.6096*01 

4.9728*00 

9.6368*01 

7.2778*01 

1.2028*00 

l.5606^04 

2.4266-03 

2.4076403 

1.2206*02 

1.6358*01 

5-0546*00 

9.4008*01 

7.103C*01 

1*2056*00 

1.580t>04 

2.3596-03 

2-4756403 

1.2316*02 

1.6608*01 

5. 1328*00 

9. 1098*01 

6.0 78 'M 

1.2068*00 

1.6006 4^04 

2.2966-03 

2.5406403 

1.2436*02 

1.6856*01 

5.2078*00 

8.7706*01 

6.o378*Ci 

1.2128*00 

1.620E4-04 

2.2386-03 

2.6036403 

1.2536402 

1*7106*01 

5.2778*00 

8.3958*01 

6.3588*0. 

1.2168*00 

1 • t40E ^04 

2.183F-03 

2.6536403 

1.2636402 

1.7358*01 

5.3436*00 

7.9948*01 

6.0608*01 

1.2218*00 

1. 660E4'04 

2.1326-03 

2.7206 403 

1. 273^*02 

1,7596*01 

5.4046*00 

7.5788*01 

5.7496*01 

1.2268*00 

1.680E^04 

2.0056-03 

2.774E403 

1.28“ .402 

1. 7836*01 

5.4616*00 

7. 1588*01 

5.4326*0 1 

1.2318*00 

1.700E4.Q4 

2.0416-03 

2.8256403 

l.29t=402 

1*8068*01 

5.5146*00 

6.7428*01 

5.1166*01 

1.2378*00 

1.720E4.04 

2.000E-03 

2.8736403 

1*2986402 

1.8298*91 

5.5628*00 

6.3378*01 

4. 8078*01 

1.2438*00 

1. 7406^04 

1.9616-03 

2.9186403 

1*3056*02 

1.8528*01 

5.6058*00 

5.9506*01 

4.5108*01 

1.2508*00 

1. 7606^04 

1.9256-03 

2.9606403 

1.3116*02 

1.8746*01 

5.6458 *00 

5.5848*01 

4.2288*01 

1.2578*00 

1.780E^04 

1.8926-03 

3.00JE403 

1.3176402 

1*8966*01 

5*6616*00 

5.2448*01 

3.96 38*01 

1.2648*00 

1.800E4-04 

l.86C:-03 

3.0376403 

1*3236402 

1.9186*01 

5. 7136*00 

4.9308*01 

3. 7198*01 

1.2718*00 

l.820E^0«t 

1.8306-03 

3.0726403 

1*3266402 

1.9398*01 

3.7436*00 

4.6‘*5t*01 

3.4958*01 

1.2798*00 

l.e40E4>04 

1.8026-03 

3.105E403 

1.3336*07 

1.9606*01 

5.7698*00 

4.3888*01 

3.2938*01 

1.2868*00 

I.etaOE 4>04 

1.7736-03 

3.136E403 

1.338E402 

1.9806*01 

5. 7936*00 

4. 1598*01 

3.1136*01 

1.2948*00 

i.88064‘04 

1. 7506-03 

3.1666403 

! .3426*02 

2.0006*01 

5.8156*00 

3.957t*01 

2.9538*01 

1.3016*00 

1.9006 >04 

1.7266-03 

3.1946403 

1.3466402 

2.0196*01 

5.8356*00 

3.7828*01 

2.6158*01 

1.3078*00 

1.9206 4^04 

1.7026-03 

3.2226403 

1. 3506*02 

2.0366*01 

5.8536*00 

3.6328*01 

2.6978*01 

1.3138*00 

1. 9406^04 

1.6806-03 

3.2486403 

1.3546*02 

2.0556*01 

5. 8696*00 

3. 5068*01 

2.5988*01 

1.3198*00 

1.9iOF4-04 

1.659E-03 

3.2736403 

1.3576402 

2.0726*01 

5.8846*00 

3.4048*01 

2.5198*01 

1.3238*00 

1.9806 ^04 

1.6386-03 

3.293F403 

1. 3616*02 

2.08 7E*01 

5.8986*00 

3.3248*01 

2.4:>76*01 

1.3268*00 

2.0006404 

1.6186-03 

3*3226403 

1.3648*02 

2.1016*01 

5.9116*00 

3.2666*01 

2.>»148*01 

1.3288*00 

2.02064^04 

1.5996-03 

3. 34664C3 

1,3676*02 

2.ii-*e*oi 

5.923£^00 

3.2298*01 

2.3888*01 

1.3268*00 

2.0406>04 

1.5806-03 

3.3696403 

1.3716*02 

2.1268*01 

5.9346*00 

3.2136*cl 

2.3808*01 

1.3288*00 

2.0606 ^04 

1.-626-03 

3.3936403 

1.3748*02 

2.1376*01 

5.94^6*00 

3. 2178*01 

2.3888*01 

1.3268*00 

2.C8t)b4>04 

1. 5446 -03 

3.41O6403 

1.3 778*02 

2. 1476*01 

5.957F*CC 

3.2428*01 

2.4l3E*0l 

1.3238*00 

2.100E^04 

1.526E-03 

3.^^06403 

1.3806*02 

2.1566*01 

5.9676*00 

3. 2868*01 

2. 548*01 

1.3188«00 

Z.1206>04 

1. 5096-03 

3*464640> 

1*3836402 

2.1636 * 01 

5.9786*00 

3.350t*0l 

2.5128*01 

1.3138*00 

2. I406f04 

U492F-/3 

3.^89=403 

1.3a6E«02 

2.1716*01 

5.9t>9E*00 

3.4336*01 

2.5878*01 

1.3078*00 

2. 1606>04 

1.4766-03 

3.5I5F403 

1.3906*02 

2.1776*01 

6.0006*00 

3.5376*01 

2.6766*01 

4.3008*00 

2.180Et04 

l.4o 06-03 

3.541F403 

1.3936*02 

2.1836*01 

6.0126*00 

3.6606*01 

2.7058*01 

1.2938*00 

2.2006+04 

1.44 3F-03 

3. 5686403 

1 .3966402 

2.1896*01 

6.0246*00 

3.6026*01 

2.9086*01 

1.2668*00 

2.22 J6404 

1.4276-03 

3.5976403 

1.4006*02 

2.1958*01 

6.037E*00 

3.9636*01 

3.0468*01 

1.2788*00 

2.240f»04 

1.4116-03 

3.O26E403 

1.4036*02 

2.2016*01 

6.0516 *C0 

4. 1436*01 

3.2008*01 

1.2718*00 

2.2606 4-04 

1*3956-03 

3.6576403 

1 .4076*02 

2.2086*01 

6.Go5C*00 

4.3426*01 

3.3668*01 

1.2648*00 

2.2«0E^O4 

1.3806-03 

3.690F.403 

1,^116*02 

2.2146*01 

5.0816*00 

4.5576*01 

3.5508*01 

1.2578*00 

2.3006 4-04 

1. 3646-03 

3. 72^6403 

1.415F402 

2.2216*01 

6.0976*00 

4,7886*01 

3. 745E*0 1 

1.2518*00 

2. 32064-04 

1. 3486-03 

3.7606*03 

1.419F402 

2.2296*01 

6. 1156*00 

5,0356*01 

3.9518*01 

1.2448*00 

2.3 tOE4^04 

1. 3336-03 

3. 7986*03 

1 .4246*02 

2.2366*01 

6. 134E *C3 

5, 2946*01 

4*167 »01 

1.2398*00 

2. 3^06 4^04 

1.31 7F-03 

3.8386*03 

1,^286*02 

2.2456*01 

6.1546*00 

5.5666*01 

4.3918*01 

1.2348*00 

2.380l^04 

1.3016-03 

3.8806*03 

1.4336*02 

2.2546*01 

6. 1766*00 

5.84 76*01 

4.6238*01 

1.2298*00 

2. 4006 404 

1 .:86t-03 

3.92 3C403 

1.4386*02 

2.2646*01 

6-1996*00 

6. 13c>6*Ol 

4.8608*0 

1.2246*00 

2.420r 404 

1.2706-03 

3.969E*0j 

1.4436*02 

2.2746*01 

6. 2236*00 

5,4318*01 

5,1018*0 1. 

1. ’208*00 

2.^*»0E404 

1. 2556-03 

4.01df40i 

1,4496*02 

2.28 46*01 

6. 2496*00 

6. 7308*01 

5.3446*0 1 

1.21 7-^*00 

2.460E404 

1.2396-03 

4-068F403 

1.4556*02 

2.2966*01 

6.2766*00 

7.0328*01 

5.587c 1 

1.2136*00 

2. 4806404 

1.223F-03 

<1. 1216*03 

\.460F*02 

2.30 7F*01 

6. 304E*0C 

7.3348*01 

5.83 it *01 

1. 2108*0U 

2.300t 404 

1.2086-03 

4. 1 75F *0 3 

1.4666*02 

2.3196*01 

6. 3346*00 

7.t)35E*Ol 

6-07 Jfc*01 

1.2088*00 


83 


Table I. ~ Continued. 


P/PO • 8.00E-01 


T 

PHO/RHO-O 

H/RTO 

S/R 

A/AO 

1 

CP/R 

CV/R 

GA*1HA 

L.OOOE^02 

2.l8bE>00 

-U718E40? 

2*174£40l 

c. 2716-01 

1.00CE430 

3.5126400 

2.512E400 

1.3986400 

2.000E *02 

l.093c^00 

-U7056402 

2.4266401 

8.7026-01 

1*0006400 

3*8916400 

2.8916400 

1.3466400 

3«O0OE^O2 

7.287E-01 

-1.6906 ^02 

2.5956401 

1.042E400 

1.0006400 

4*4756400 

3.4736400 

1*2886400 

4*O0OE»O2 

5*465E-0I 

-I.672E^02 

2.7316401 

1.1876400 

1.0006400 

4*9686400 

3.9666400 

1*2526400 

5.0006^02 

4.372E-01 

-1«653E^02 

2.846E4Q1 

1*31564^00 

1.0006400 

S.364E400 

4.3646400 

1*2296400 

fc.oooe>o 2 

3.644E-01 

•l.633E^02 

2.9476401 

1.4316400 

1.0006400 

5*6866400 

4.6866400 

1*2136400 

7.000t^02 

3.123E-01 

-1.6126402 

3.0376401 

1.5386400 

1.000640C 

5*9536400 

4.9536400 

1.2026400 

8.000E«^02 

2,733E-01 

-1.590E>02 

3.1166401 

1.6396400 

*•0006400 

6. 1746400 

5.1746400 

1.1936400 

9,O00E^O2 

2,429£-01 

-1.5676^02 

i.1916^01 

1.7336400 

1.0006400 

6.357E400 

5.3576400 

1*1676400 

UOOOEfOi 

2. 185)F-01 

-i.543E^02 

3.2596401 

1.8236400 

I.J006400 

6.S10E400 

5.5106400 

1.U26400 

1. loot 4^03 

l.98^b-0l 

-1. 519=402 

3.3226401 

1.9096400 

1.0006400 

6*6376400 

5.6376400 

1.1776400 

U 200E^03 

1.822E-01 

- 1 ••«9*ec402 

3.3806401 

1.99IE400 

1.0006400 

6*7486400 

6.74 76*00 

'.1746400 

U300e^03 

1.682E-01 

-1.4705402 

3.4346401 

2.0696400 

1.0006400 

6. 849E400 

5.849C400 

1.1716400 

l.^00->Q3 

1.561^-01 

-1.444E402 

3.4666401 

2.14 56400 

1.0006400 

6*9596400 

5.9576*00 

1. 1686400 

1,500E *‘03 

L,457E-0i 

-1.4196>Q2 

3.5346401 

2.2176 400 

1.0006400 

7*1036400 

6.0972400 

1*1656400 

KCOOE+'OS 

U36OE-01 

-l.?92E^02 

3.5816401 

2.2866400 

1.0006400 

7.3206400 

6.3066400 

1.1616400 

U700F^03 

1. 285E-01 

-1 . 3656402 

3.O26640I 

2.3516400 

1.0016400 

7.6666400 

6.635E400 

1.1556400 

I.eOOF+03 

1.212E-01 

-1.3366402 

3.6716401 

2.4136400 

1.0026400 

8.2066400 

7.1476400 

1* 1486400 

1*900E«^03 

1,I45E-01 

-1.304E4C2 

3.7166401 

2.4736400 

1.0056400 

9.0286400 

7*9156400 

1.1396400 

2»000t*-ii2 

I«084E>01 

-1.269E40? 

3.7676401 

2.5316400 

1.0086400 

1.0216401 

9.0156400 

1*1296400 

2*100E«03 

1.027E-01 

-1.229E402 

3.6206401 

2.5916400 

1.0146400 

1. 1846401 

1.052E401 

1*1216400 

2«200e^03 

9,720F-02 

-1 . 1826402 

3.8806401 

2*6536400 

1.0226400 

1.3986401 

1.2476401 

1.1136400 

2,300E>03 

9. 168F-02 

-1.1266402 

3.94864Q1 

2.7226400 

1.0346400 

1.666E401 

1.469E401 

1.1076400 

2.400E4^03 

6«667E-02 

- 1.05964i-2 

4.0256401 

2.7976400 

1.0516400 

1. 9886401 

1.7756401 

U103E400 

2.500E>03 

8. 1501 ‘02 

-9.7996401 

4.114E401 

2.8826400 

1.0736400 

2.3576401 

2.0966401 

1.1006400 

2.60QE^03 

7.639c‘02 

-8.8636401 

4.2146401 

2.9756400 

1. 1016400 

2.7596401 

2.4396401 

1.1006400 

2.700E403 

7,135F-02 

-7.7776401 

4.3266401 

3.0796400 

1.1356400 

3. 173E401 

2. 76264J1 

1.1006400 

C«800E^03 

6,543E-02 

-6.5416401 

4.4496401 

3.1946400 

L. 1756400 

3.5736401 

3.1056401 

1.1026400 

2,900F*-03 

6.1696-02 

-5.1056401 

4.5816401 

3.3186400 

1.2226400 

3.9346401 

3.38 66401 

1.1046400 

3«000c»03 

5.720F *02 

-3.0676401 

4.7196401 

3.450E400 

1.2746400 

4.238E401 

3*6126401 

1.1076400 

ioot+03 

5.301F-02 

-2.0706401 

4.8626401 

3.5916400 

1.330E40C 

4.473E401 

3.7786401 

1.1116400 

3«200£>03 

4.9146-02 

-4.0026400 

5.0076401 

3.7376400 

1.3906400 

4.6406401 

3.6656401 

1*1166400 

3. 3006 ♦OS 

4. 56l E-02 

1.3196401 

5.1526401 

3.8876400 

1.A53640C 

4.7436401 

3.9406401 

1.1206400 

3*s»00E^03 

4.240E-02 

3.0656401 

5.2946401 

4.0406 400 

1.5186400 

4.7806401 

3.9426401 

1*1266400 

3.500fc>03 

3.9526-02 

4.8106401 

5.4326401 

4.1956400 

1.580E40C 

4.7416401 

3.8866401 

1.1316400 

3«600e^03 

3.6956-02 

6.5256401 

5.56^6401 

4.3506400 

1.6446400 

4.6076401 

3.7606401 

1.1376400 

--i.700t^03 

3.468C-02 

8.1716401 

5.6876401 

4.5046400 

1. 7046400 

4.3656401 

3.5516401 

1*1446400 

S.eOOEtO:} 

3.270F-02 

9.7086401 

5.7996401 

4.6546400 

1.760640C 

t.0l46401 

3*2606401 

1.1526400 

3,900c>03 

2.099E-02 

I.U06402 

5.8986401 

4.7996400 

1.8096400 

3.5786401 

2*9046401 

1*1516400 

<*.O0UE^O3 

2.952C-02 

1.2326402 

5.903E4O1 

4.9406400 

1.6516400 

3. 1036401 

2.5156401 

1.1716400 

4.100E^03 

2.8236-02 

1.3376402 

6*0546401 

5*0756400 

1.8866400 

2*6366401 

2.1326401 

1.1846400 

<e.200E^03 

2.7216-02 

1.4266402 

6.1126401 

5.2076400 

1.91364QC 

2,2166401 

1*7846401 

1.2O064C0 

4*300e^03 

2.628E-02 

1.5006402 

6.1606401 

5.3366400 

1.934640C 

1.8636401 

1.4896401 

1*2176400 

4«<p00E>03 

2.5476-02 

1.5O3E402 

6.1996401 

5.462F^00 

1,9506400 

1.5806401 

1.2516401 

1*2366400 

^.500E>03 

2. 4756-02 

1.0176402 

6.2326401 

5.5356400 

1.9636400 

1.3636401 

1.0676401 

1. 256E40U 

<».tOOE^O? 

2.4116-02 

1.6646402 

6.7606401 

5.7046400 

1.9726400 

1.200E401 

9.2866400 

1.2756400 

4.700E>0i 

2.351F-02 

l./05fc402 

6.2656401 

5.8166400 

1.9786400 

L.080E401 

8.2656400 

1.2936400 

4.800F^03 

2.296E-02 

1.743E402 

t .307E401 

5.9216400 

1.9836400 

9.9346400 

T. 5286400 

1.3096400 

4.900Et03 

2-245E-02 

1.778E402 

6.3266401 

6.0166400 

1.9076400 

9.3236400 

7.0116400 

1.3216400 

?.OOOE ♦CB 

2. 197E-02 

1.81 26 402 

^.3456401 

6.1026 400 

1.990640C 

8.9166400 

6*6696400 

1.3306400 

6.100E^03 

2.1516-02 

1.8446402 

6.3626401 

6.1776400 

1.992640C 

8.6806400 

6.4766400 

1.3356400 

5.200^^03 

2.1086-02 

1.8706402 

6.3796401 

6.2^06400 

1 .994E40C 

8.6006400 

0. 4216400 

1.3356400 

-3OE^03 

2.066E-C ' 

1.907F402 

6.3956401 

6.2906400 

1. 9966400 

8.681E40C 

b. 5096400 

1.3296400 

b,400E^03 

2.0266-0^ 

U939E402 

6.4126401 

6.3276400 

1.9986400 

8*9446400 

6. 76U4U0 

1.3196400 

5.:0OE^03 

i. 9886-02 

1. 9736^02 

6.4296401 

6.3506400 

2.000E400 

9.4- t 6400 

7.2136400 

1.3036400 

5-t00F^03 

1.950E-02 

2.009E402 

6.4 »6640l 

6.36?E 400 

2.002E40C 

1.0206401 

7.92264U0 

1.2836400 

3* 700E ♦OS 

1.91 36-02 

2.048E432 

6.4656401 

6.3656400 

2.0056400 

1. 1346401 

e.9o06400 

1.2606400 

5 .BOOt^Oa 

1.877F-02 

2.0926402 

6.486640i 

6.3656400 

2.009E40C 

1.296E4Q1 

1.0426401 

1*2366400 

S.900£^03 

1.8406-02 

2.144E402 

6.3106401 

6.3666400 

2.0146400 

1.5176401 

1.2916401 

1.2136400 

6.000F^0j 

.8036-02 

2.?''’4E402 

6.5-86401 

6.3756400 

2.021E400 

1.8136401 

1.5046401 

1.192E400 

*». 10C6^03 

1.7656-02 

2.2 /8E402 

6.5716401 

6.3956400 

2.0306400 

2.197E401 

1.64364C/1 

1.174E400 

ft, 200e^03 

1.7266-02 

2, 3076402 

6.6116401 

6.4286*00 

2.043E40C 

2.680E40L 

2.2646401 

1.1606400 

ft.?00Eft03 

1 .6856-02 

2.475F402 

6.6586401 

6.4756400 

2.060E400 

3.2696401 

2.7706401 

1.1496400 

5>.4f>OE^03 

1.54U-02 

2.6076402 

6.7156401 

ft.537E400 

2.081E400 

3.9626401 

3.3556401 

1.1416400 

b,t>006^03 

1.5966-02 

2.7666402 

6.7826401 

6.6136400 

2. 1086400 

4.7436401 

4.0026*01 

1.1356400 

6.*>00fc»03 

1.5476-02 

2.9556402 

6.0616401 

6.704E400 

2. 1A1E40C 

5.5846401 

4.6826401 

1. 1316400 

6-700F^03 

1.4976-02 

3.1756402 

6.9526401 

6.8096400 

2.1806400 

6.442E4 . 

5.3616401 

1. 1296400 

6,800fc^03 

1.445F-02 

3.4276402 

7.0536401 

6.9276400 

2.2256400 

7.266F4U1 

5.9986401 

1.1276400 

6.900Eft03 

1. 39 26-02 

3.7066402 

7.1656401 

7.037F400 

2.2766400 

7.9976401 

6.5506401 

1.1276400 

7.000F^03 

1.3396-02 

4.0106402 

7.2846401 

7.1966400 

2. 33264QC 

8.5826401 

6.9816*01 

1.1266400 

T.lOOE^Oa 

1.2886-02 

4.332E402 

7.4096401 

7.3436400 

2.39164QC 

8.9756401 

7.2b 36*01 

1.1296400 

7.200Eft03 

1.2386-02 

4.6656402 

7.5366401 

7.49!6400 

2.452E400 

9. 1516401 

7.3796401 

1. 131640U 

».300E^02 

1. 1916-02 

5.0J0E4C 2 

7.6626401 

7.6496400 

2. 

9. 1016401 

7.3276401 

1.1336400 

7.400E»03 

1.1486-02 

5.3296402 

7.7846401 

T. 8036400 

2.5'’5E400 

6.8446401 

7. 1206401 

1.1366400 

7.b00rft03 

1.1076-0? 

5.6456402 

7.9006401 

7.9566*00 

2.6326400 

8.4136401 

b. 7826*01 

U1406400 

7.ft0OE'03 

1.0716-02 

5.9436402 

8.0086401 

8. 1066400 

2.6866400 

7.8576401 

b.34b6401 

1.1446400 

7.700F ♦OS 

1.0386-02 

6.219F402 

8-1076401 

8.2516400 

2.7366400 

7. 2266401 

5.8506*01 

1.1496400 

7,800t ftoa 

1.0086-0? 

6. 4726*02 

8.1966401 

8.3926400 

2.7606400 

6.5696401 

5.3296401 

1.1556400 

7.900Eft03 

9.013C-O3 

6.7006402 

8v275E401 

8.5296400 

2.8206400 

5.9246401 

4.0126*01 

1*1616400 

8.000F^03 

9.4716-03 

6.9066402 

8.346L40I 

8.6626400 

2.8556400 

5.3216 01 

4,3246401 

1. 1666400 

8.200E*03 

9. 1546-03 

7. 2576402 

8.4646401 

8.9176400 

2.9136400 

4.3026401 

3.4836401 

1. 184E400 
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T 

PHO/RHO-0 

H/RTO 

S/R 

A/ AO 

1 

LP/R 

CV/R 

GAHNA 

S.4O0E«>0i 

6.802E-03 

7.543E402 

8.559E401 

9.1588*00 

2.9576400 

3.5618*01 

2.0718*01 

2008*00 

8*eoa(^ ♦OB 

0.4978-03 

7.784E402 

8.636E401 

9.3818*00 

2.9928*00 

3.0708*01 

2.4578*01 

1.2168*00 

S.eOOF^OB 

8.2255-03 

7.997E402 

8.7038*01 

9.5838400 

3.0208*00 

2.7798*01 

2.2108*01 

1.2288*00 

9.000E40B 

7.975E-03 

8.195E402 

8.764E401 

9.7628*00 

3.0468 *00 

2.637E401 

2.0888*01 

1.2368*00 

V.iOOf^OB 

7.7428-03 

8.386E4Q2 

8.821E401 

9.9208*00 

3.0698400 

2.6048*01 

2.0578*01 

1*2398*00 

9,400e^03 

7.520E-03 

8.578E402 

8.877E40I 

1.0068*01 

3.0938*00 

2.6518*01 

2.0948*01 

1.238c*00 

9.c00e>03 

7.307E-03 

8.776E402 

8.934E401 

1.0208*01 

3.1178*00 

2.75»8*01 

2.1798*01 

1.2358*00 

9.800e ♦OB 

7.100E-03 

8.983b *02 

6.9938*01 

1.0338 401 

3.1428*00 

2.9068*01 

2.3018*01 

1.2318*00 

U030t:^04 

6.8998-03 

9.2028 402 

9.05? E*01 

1.0468*01 

3.1698*00 

3.0918*01 

2.4508*01 

1.2278*00 

U02 0E^04 

6.702C-03 

9.4368402 

9.1168401 

1.0598401 

3.1986*00 

3.3038*01 

2.6218*01 

1.2228*00 

K040^^04 

6.509E-03 

9.O87E402 

9.1836401 

1.0738401 

3.2298*00 

^•5388*01 

2.608E*01 

1.2188*00 

l.060L^04 

6.319F-03 

9.955E402 

9.253E401 

1.0878 401 

3.2648*00 

3.7928401 

3.0008*01 

1.2148*00 

U080E^04 

6.1328-03 

1.0248403 

9.326E401 

1.1028401 

3. 3018*00 

4.0608*01 

3.2188*01 

1.2108*00 

1*100E^04 

5.949E-03 

1.U5S8403 

9.403E401 

1.1178*01 

3.3418*00 

4.3428*01 

3.4368*01 

1.2078*00 

1.120E^04 

5.768E-03 

1.0888403 

9.484E401 

1.1338401 

3.3B4E40C 

4.6338*01 

3.6608*01 

1.2058*00 

1.140k^04 

5.591E-03 

1.123E403 

9.568E401 

1.1508401 

3.4308*00 

4.9348*01 

3.8908*01 

1.2028*00 

l.iSOE^04 

5.416E-03 

1.1608403 

9.6578*61 

1.1678401 

3.4798*00 

5.2428*01 

4. 123w*Oa 

1.2006*00 

i.iaok^o^ 

5.2468-03 

1. 2008403 

9.749E4U1 

1.1858*01 

3.5328*00 

5.5588*01 

4.3608*01 

1.1998*00 

i.aoof 404 

5.079E-03 

1.242F403 

9.845E401 

1.204E401 

3.58 78*00 

5.6798*01 

4.6008*01 

1.1978*00 

1.22UE^04 

4.9168-03 

1.286C403 

9.9458*01 

1.2238*01 

3.6458*00 

6.2068*01 

4.6438*01 

1. 1966*00 

1.2401 ^04 

4.7568-03 

1.332F403 

1.0058*02 

1.24 38*01 

3.7078*00 

6.5408*01 

5.0698*01 

1.1948*00 

1.2bOE ^04 

4.6018-03 

1.3828403 

1.0168*02 

1.2636*01 

3*7?1E*QQ 

6.8788*01 

5.3378*01 

1.1938*00 

1.260E^0^ 

4.4498-02 

l.433E«03 

1.0276*02 

1.2848*01 

3.8398*00 

7.2208*01 

5.5878*01 

1.1926*00 

1. 300F *04 

4.3028-03 

l.%878403 

1.0388*02 

1.3058*01 

3.9098*00 

7.5648*01 

5.8368*01 

1.1928*00 

1. 3208^04 

4. 1598-03 

1.5448403 

1.0508*02 

1.327E401 

3.9828*00 

7.9078*01 

&.0838401 

1.1918*00 

1.340840^ 

4.0206-03 

l.o03E*03 

1.0628*02 

1.350E401 

4.056E40C 

8.24 38*01 

6.3248*01 

1.1918*00 

I«3608^(i4 

3.8868- 03 

1.6638403 

1.0758402 

1.3738*01 

4. 1368*00 

3.5678*01 

6.5548*01 

1.1918*00 

1.330E^04 

3.756F-03 

1.7288 403 

1.0878*02 

1.3968 401 

4.2178*00 

8.0718*01 

6.7088*01 

1.1918*00 

I. 4008^04 

3.63U-03 

1.7948*03 

1.1008*02 

1.4208*01 

4.3016*00 

9. 1488*01 

6.9618*01 

1.1918*00 

U420F^04 

3.5118-03 

l.do26403 

1.1138*02 

1.4458*01 

4.3856*00 

9.3888*01 

7.1288*01 

1.1928*00 

1«440E^04 

3.3958-03 

1.9328*03 

1.1276*02 

1.4708*01 

4.4726*00 

9.5848*01 

7.2618*01 

1.1938*00 

1.460E^04 

3.2856-03 

2.0038*03 

1.1408*02 

1.4958401 

4.5596*00 

9.7268*01 

7 • 3568*0 1 

1.1948*00 

1.480E^04 

3.1798-03 

2.0746*03 

1.1536*02 

1.5208401 

4.6468*00 

9.6098*01 

7.4008*01 

1.1958*00 

1.5008 404 

3.0798-03 

2. 146c*03 

1.1678*02 

1.5468*01 

4.7346*00 

9.8278*01 

7.4148*01 

1.197£*00 

1.520C404 

2.9848-03 

2.213£*03 

1.1798*02 

1.5728401 

4.8208*00 

9.7788*01 

7.3738*01 

1.199£*00 

I.S40E404 

2.8948-03 

2.ib9E*03 

1.1928*02 

1.3488*01 

4.9048*00 

9.6616*01 

7.2048401 

1.2018*00 

l.‘60t404 

2.6106-03 

2.3596*03 

l.?058*02 

1.6238401 

4.9878*00 

9.4016*01 

7.i50£*0l 

1.204E*00 

1.580C404 

2.7316-03 

2.4236*03 

1.4 66*02 

1.6498*01 

5.0678*00 

9.2418*01 

6.9728*01 

1»207£*00 

1« 1 008 404 

2.63 78-03 

2.49tE*03 

1. >288*02 

1.6748*01 

5. 1436*00 

8.9508*01 

6. 7578*01 

1.210£*00 

1. 6208404 

2.5878-03 

2.559F*03 

1.2398*02 

1.6996*01 

5.216E400 

0.615£*Ol 

6.5108*01 

1.214E*00 

Ui>40f 40** 

2.523t-03 

2.62}fe*0; 

1.2498*02 

1.72 3E*0i 

5.2848*00 

0. >488*01 

6.2388*01 

1.2188*00 

J.4?)0E40- 

2.4628-03 

2.o79c*03 

l.259C*02 

1.7486*01 

5.3488*00 

7.6588*04 

5.9478*01 

1.223E400 

l«b80E404 

2.4065-03 

2.7366*03 

1.2688*02 

1.7726*01 

3.4068*00 

7.4558*01 

5.6468*01 

1.228E400 

1.7008404 

2.3548-03 

2.7896*03 

1.2776*02 

1.7958*01 

5.4648*00 

7.0488*01 

5.3408*01 

1.233E400 

1.720F404 

2.305E-03 

2.8396*03 

1.2058*02 

1.8188*01 

5.5158*00 

6.6478*01 

5.0358*01 

1.2398*00 

1.740E404 

2.2598-03 

2.8068*03 

1.2928*02 

1.8418*01 

5.5628*00 

• 6. 2568*01 

4. 7388*0) 

1.2458*00 

1.750E4Q4 

2.2168-03 

2.9306*03 

U299E*'2 

1.8648*01 

5.6056*00 

5.8038*01 

4.4528*01 

1.2528*00 

1.7a0E 404 

2.1768-03 

2.9726*03 

1.3068*02 

1.8b68*0l 

5.6448*00 

5. 531t*Ol 

4.1008*01 

1.2598*00 

1.800E404 

2. 1 398-03 

3.0118*03 

1.3126*02 

1.9086*01 

5.o79E*00 

5.2038*01 

3.9268*01 

1.2668*00 

1.820E404 

2.1035-03 

3.0**86403 

1.3178*02 

1.9298*01 

5. 7118*00 

4.9008*01 

3.6908*01 

1.273E*OU 

1.640840^ 

2.0708-03 

3.3838*03 

1.3228*02 

1.9508*01 

5 ’^OE^OO 

4.6248*01 

3.4758*01 

1.280E*00 

l.«50t4J^ 

2.0388-03 

3.1168*03 

1.3278*02 

1.97lL*0l 

5. o78*00 

4. 376t*0i 

3.2008*01 

1. 2678*00 

1. 8608 4 04 

2.0086-03 

3. 1478*03 

1.3328*02 

1.9918*01 

5.7916*00 

4. 1548*01 

3. 1058*01 

1.2958*00 

1.9008404 

1.9808-03 

3.1776*03 

1.3368*02 

2.0118*01 

5.8128*00 

3.9588*01 

2.9bl8*01 

1.3016*00 

l.920c404 

i. 952^-03 

3.2058*03 

1.3408*02 

2.0308*01 

5.8328*00 

3.7888*01 

2.8178*01 

1.3068*00 

1.940c40t 

1.926fc-03 

3. 2338*03 

1 .3448*02 

2.0468*01 

5.8508*00 

3.6428*01 

2-7038*01 

1.3148*00 

1.9b0c404 

1.90U-03 

3.2596*03 

1.3488*02 

2.0658*01 

5.8668*00 

3. 5208*01 

2.6078*01 

1.3108*00 

1.9808404 

1.6778-J3 

3. 28t6*03 

1.3516*02 

2.0olE*01 

')«881b*00 

3.4206*01 

2.5308*01 

1.3236*00 

1.0006404 

1.8548-03 

3.3098*03 

1.3558*02 

2.09?E*01 

5.8958*00 

3. 3438*01 

2.4718*01 

1.3256*00 

2.0208*04 

1.8325-03 

3.3336*03 

1.3586*02 

2.1) 16*01 

5.9008*00 

3. >068*01 

2.4298*01 

1.3278*00 

2.04 0841.4 

1.8105-03 

3.357c*03 

1.3618*02 

2.1246*01 

5.9208*00 

3»250b*01 

2.4048*01 

1.3288*00 

2.060b *04 

1.7898-1)3 

3.38lfc*OJ 

1 .364F*02 

2.136E*01 

5.9328*00 

3.2^-»fc*0> 

2.396h*0'v 

1.32 78*00 

2.0808404 

1.7688-03 

3.4058*03 

1 .3678*02 

2.1^76*01 

5.9448*00 

3.2398»01 

2.4048*01 

1.3256*00 

2. 1008*04 

1.743F-03 

3.4288*03 

1.3708*02 

2.1568*01 

5. 955t*00 

3.2638*01 

2.4206*01 

1.3226*00 

2.1208*04 

1.7298-03 

3.4528*03 

I .3 74 6 * 02 

2.1658*01 

5.9668*00 

3.3068*01 

2.4698*01 

1.3108*00 

2.140c *04 

1.7098-03 

3.v77c*03 

1.3778*02 

2.1738*01 

5.9768*00 

. 3688*01 

2.5268*'*'! 

1.3136*00 

2.1608*04 

1.6908-03 

3.502F*03 

1.3808*02 

2.1806*01 

5.9688*00 

3.4508*01 

2.5908*0’ 

1.30/6*00 

2. 180b *04 

1.672F-03 

3.5278*03 

1.3836*02 

2.1876*01 

5.9998*00 

3.5516*01 

2.6078*01 

1.3006*00 

2.2008*04 

l.^ 538-03 

3.5548*03 

1 .3868*02 

2.1936*01 

6.0i 18*00 

3.6718*01 

2 . 79ie*».i 

1.2936*00 

2.2208404 

1.6358-03 

3.5818403 

1 .3906*0> 

2.199F*0i 

6.0238*00 

3.0lo8*ol 

2.9118*01 

1.2866*00 

2.2408*04 

l.6l 7=-03 

3.olOt^ 03 

1.3938*02 

2.2066*01 

6.0368*00 

3.96 78*01 

3.0468*01 

1.2796*00 

?. 2608*04 

1.599C-03 

3.439t*03 

1.3976*02 

2.212»^*C1 

6*0508*OU 

4. 1428*01 

3. 1968*01 

1.2726*00 

< • 1 8 Oc 40-* 

1.581^^-03 

6706*0: 

144016*02 

2.2188*01 

6.0648*00 

4. 3358*01 

3. 3608*01 

1.2656*00 

2.3008*04 

1. 563f -03 

3. 7038*03 

1 .4048*02 

2.2258*01 

6.0808*00 

4.54 58*01 

3.5376*01 

1.2586*00 

2. 320c*04 

1.5468-03 

3. 737F*03 

1 .4098*02 

2.2328*01 

6.0966*00 

4.770b*0l 

3 • 72 68 *0 1 

l.252C*00 

2.3408 04 

l.S2b‘.-03 

3. 7738*03 

1.4136*02 

2.2398*01 

6.1148*00 

5.0108*01 

3.9268*01 

1.2466*00 

2.360F40-* 

1.5IIE-03 

3.8108*03 

1.4178*02 

2.24 76*01 

6. 132E*OC 

5.2o3E*01 

4. U68*01 

1.240F*00 

2.3308 *04 

1.S938-03 

3.8508*02 

1.4226*02 

2.2556*01 

6. L52E*CC 

5.5278*01 

4.3558*01 

1.2356*00 

2.400t *04 

1.4 758-03 

3.8918*03 

1.4266*02 

2.2648*01 

6* 1 748*00 

5.6018*01 

4.5018*01 

1. 2306*00 

2.t2 08*04 

1.458F-03 

3.9358*03 

1.4318*02 

2.2748 -01 

t 196E*00 

6.0848*01 

4.8128*01 

1.2266*00 

2.4408*04 

1 .440C-03 

3.980F*0: 

1 .4368*02 

2.2846*01 

6. 2208 *0C 

6.3726*01 

5 • 04 78 *0 1 

1.2226*00 

2.4608*04 

1 .4238-03 

*t.0d8b *03 

1.4426*02 

2.2958*01 

6.2468*00 

6.66^8*01 

5.2858*01 

1.2186*00 

2.4808*04 

1.4058-03 

4.0788*03 

1.4478*02 

2.3068*01 

6.2728*00 

6.9608*01 

5. 3248*01 

1.2156*00 

2. 500F *04 

1.3888* 03 

4. 1308*03 

1 .4536*02 

2.31 78*01 

6, 3008*00 

7.^578*01 

5.7628*01 

1 .2i26*00 


i 
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Table I. ' Continued. 


P/PO • 9.00E-01 


T 

RHO/RHO-0 

H/RTO 

S/R 

A/ AO 

1 

CP/R 

CV/R 

GANHA 

1.000E*02 

2.439E*00 

-1.71SEP02 

2.142E»0I 

4.271E-01 

l.0OOE«OO 

3.512E«00 

2.512E400 

1.398E*00 

z.oooE'rua 

1.230E*00 

-1.705E*02 

2.414E»01 

8.702E-01 

1.000E*00 

3.891E*00 

2.891E400 

1.344E*0U 

3.000EP02 

8.198E~01 

-1.490E*02 

>.583E»01 

1.042E400 

1.000E400 

4.47SEP00 

3.475E»00 

1.288E400 

4.000E*02 

4.149E-01 

-1.672E402 

2.719E*01 

1.187E*00 

1.000E»00 

4.968E*00 

3.968E400 

1.252E*00 

S.000E*02 

4.919E-01 

-l.653E*02 

2.834E«01 

1.315E»00 

1.000E*'>0 

5.344E*00 

4.364E*00 

1.229E400 

6.000E»02 

4.099E-01 

-1.633E*02 

2.935E*01 

1.431E»00 

1.000E«00 

5.686E400 

4.68AE400 

1.213E*00 

7.C00E*02 

3.513E-01 

-1.612E*02 

3.025E401 

1.S38EP00 

l.000E*00 

S.953E400 

4.953E»00 

1.202E*00 

B.OOOE*02 

3.074E-01 

-1.59OE*02 

3.106E*01 

1.439E400 

l.OOOEOO 

6.174E»00 

5.174E400 

1.193E*00 

9.000E*02 

2.T33E-01 

-1.567E*02 

3.180E»01 

l.T33E»00 

1.000E»00 

6.3S7E*00 

S.357E400 

1.187E*00 

1.000E»03 

2.4S9E-01 

-l.543E»02 

3.247E»01 

1.823E»00 

1.000E*00 

6.510E*00 

5.510E400 

1.182E400 

l.lOOE»OI 

2.234E-01 

-1.519E402 

3.3i0E*01 

1.909£*00 

l.OOOE»00 

6.637E400 

S.63TE400 

1.177E*00 

1.200E»03 

2.050E-01 

-t.494E*02 

3.348E*01 

1.991E*00 

1.000E*00 

6.747E«00 

5.747£*00 

1.174E*00 

1.300E*03 

1.892E-01 

-l.470E*02 

3.423E»01 

2.069E400 

1.000E*00 

6.849E*00 

5.B48£400 

1.171E400 

1.900E*03 

1.7S7E-01 

-l.444E*02 

3.474E»01 

2.145E*00 

l.OOOE^OO 

«.957E»00 

5.955E*00 

1.168E*00 

l.S0OE*O3 

1.439E-01 

-1.419E402 

3.522E»01 

2.2t7E»00 

1.000E»00 

7.09BE«00 

6.092E400 

1.165E400 

1.600E»03 

1.534E-01 

-*.392E*02 

j.S69E»01 

2.286E400 

1.000E*00 

7.309E«00 

A.295E400 

1.161E*00 

1.700E*03 

1.445E-01 

-1.365E*02 

3.614£*0l 

2.3S2£»00 

I.OOIE^OO 

7.643E»00 

6.613E*00 

1.155E400 

l.«00E*03 

1.343E-01 

-l.336E«02 

3.659E«01 

2.414E»00 

1.002E+00 

8.166EOO 

T.107E*00 

1.148E*00 

1.900E»03 

1.289E-01 

-l.305E*02 

3.705E*0l 

2.473E*00 

l.004E«00 

8.956E«00 

7. 847E4 00 

1.140E*00 

2.000E«03 

1.220E-01 

-1.270E402 

3.754E»01 

2.532E400 

1.00BE*00 

1.009E01 

8.907E*00 

1.130E*00 

2.100E*03 

l.l5bE-01 

-1.230E*02 

3.807E»01 

2.591E*00 

1.013E400 

1.166E»0l 

1.035E401 

1.121E400 

2.200E*03 

1.094E-Q1 

-1.184E*02 

3.845E401 

2.653E»00 

1.021E*00 

1.372E*01 

U223E*01 

1.114E400 

2.300E»03 

U035E-C1 

-1.129E402 

3.932E*01 

2.721E*00 

1.033E*00 

1.63lE*0l 

1.457E4 01 

1.108E400 

2.*OOE*'>3 

9. 768E-02 

-1.064E*02 

4.008E401 

2.796E400 

I.049E«00 

1.942E*0l 

1.734E401 

1.104E400 

2.50QE»03 

9.192E-02 

-9.864E*01 

4.094E»01 

2.B79E400 

1.070E»00 

2.300E«01 

2.046E401 

1.101E400 

2.600E403 

8.623E-02 

-8.95ie*01 

4.192E4-01 

2.971E4-00 

1.097E*00 

2.69IE401 

2.379E401 

1.100E400 

2.700E»03 

8.061E-02 

-7.892£*0l 

4.301E»01 

3.073E«’00 

1.130E»00 

3.095£*0l 

2.716E401 

1.100E400 

2.800E*03 

7.512E-02 

-4.686E401 

4.421E*01 

3.I86E400 

1.169E*00 

3.489E401 

3..035E*01 

1.102E*00 

2.S0OE»O3 

b.983E-02 

-5.342£*0l 

4.550E»01 

3.308E»00 

1.21SF»00 

3.848E*01 

3.315E*01 

1.104E*00 

3. 000E*03 

4.480E-02 

-3.875Et0l 

4.4S5E»01 

3.439E400 

l.265c*00 

4.152E*01 

3.543E*0l 

1.107£*00 

3.100E*0 

6.010E-02 

-2.309E401 

4.824E»01 

3.577E*00 

l.320E*00 

4.391E*0l 

3.713E401 

1.111E*00 

3.200Ei'0 

5.574E-02 

-4.660E*00 

4.968E»01 

3.721E400 

;.379E»00 

4.564E401 

3.824E401 

1.116E*00 

3.300E4Q 

5.174E-02 

1.02SE*0l 

S.nOEtOl 

3.e70£4'00 

1.440£*00 

4.674E401 

3.887E401 

1.120E*00 

3.400 E«0. 

4.814E-02 

2.747E*0l 

5.251E401 

4.021E*00 

1.503E»00 

4.722E*0l 

3.898E*01 

1.12S£*00 

3.300E*03 

4.487E-02 

4.475E401 

5.3B7E>01 

4.175E«00 

l.BAbEFOO 

4.701E401 

3.856E*31 

1.131E*00 

3.6a0E*j3 

4.t9SE-02 

6.1T9E*0l 

S.S19E»01 

4.329E400 

i.629E400 

4.S93E401 

3.749E401 

1.137E*00 

3.700E«0J 

3.936E-02 

7.826E»0l 

5.642E4-0l 

4.482E*00 

l.689E»00 

4.384E»01 

3.56SE401 

1.143E*00 

3.800E*0:> 

3.709E-02 

9.376E401 

5-755E401 

4.633E*00 

'.745E*00 

4.068E401 

3.302E*01 

1.150E*00 

3.900E«0 1 

3.512E-02 

1.079E«02 

5.855E*0l 

4.778E*00 

1.794E«00 

3.664E+01 

2.971E401 

1.1S9E400 

4.000E» 3 

3.343E-02 

I.205E402 

S.942E»01 

4.919E*00 

1.839E+00 

3.208E+01 

2.599E*0l 

1.169EO0 

4. IOOE> 3 

3.198E~02 

1.314E402 

6.016E«01 

5.0S5E400 

1.876E400 

2.748£*01 

2.222E401 

1.181E*00 

4.200E' 33 

3.074E-02 

1.407E402 

6.077E*01 

S.188E«00 

1.90SE*00 

2.323E+01 

1.871E401 

1.196E400 

4.300E«03 

2.967E-02 

1.4B5E402 

6.127E»01 

5.316E»00 

1.928E*00 

1.957E*01 

1.566E401 

1.212E400 

4.400E«03 

2.874E-02 

1.5S1E*02 

b.lbSEtOl 

5.443£*00 

1.94SE»00 

1.659E»01 

1.317E401 

1.230E*0') 

•..300E.03 

2.791E-02 

1.607E»02 

6.203E*01 

5.566E«00 

1.958EF00 

1.427E*01 

1.120E*01 

1.250E»00 

4.600E«-03 

2.716E-02 

1.656E4-02 

6.233E»01 

5.685E*00 

l.OABEt-OO 

l.250E»01 

9.708E400 

1.269E*00 

4.700E*03 

2.649E-02 

1.699E*02 

4.2S8E*0l 

5.799E*00 

1.976EF00 

1.119E>01 

8.592E*00 

1.2S7E*00 

4.800E*03 

2.586E-02 

1.739E*02 

6.281E»01 

S.OObE^OO 

1.981E*’00 

1.023E401 

7.777E400 

t.304E*00 

4.900E»03 

2.S28E-02 

l.7»5£*02 

6.301E»01 

6.004E«00 

l.986E*''t 

9.544E«00 

7.196E400 

1.317E*00 

5.000E*03 

2.473E-02 

1.809E*02 

6.320E401 

6.092£*00 

1.989£*b0 

9.075E«’00 

6.801E400 

1.32 7E*00 

5.100E*03 

2.422E-02 

1.841E402 

6.337E*01 

6. 170E*00 

1.991£»00 

8.785£*00 

6.5A2£»00 

1.333E400 

5.200E»03 

2.373E-02 

1.873E402 

6.3S4E401 

6.237E*00 

1.994E»00 

8.654E400 

6.462E*00 

1.334E*00 

&.300E»03 

2.326E-02 

1.905£«02 

4.371E»01 

6.291E»00 

l.995E*00 

e.681E*00 

6.502E*00 

1.331E*00 

5.400 E«03 

2.281E-02 

:.937E*02 

6.387E»01 

«.332E*00 

1.99 7E*00 

8.8812400 

6.698E400 

1.322E*00 

5.500E»03 

2.237E-02 

1.970E»02 

6.404E*01 

A.BAOEtOO 

1.999E»00 

9.290E400 

7.080E4C0 

1.308E400 

S.600E»03 

2.19SE-02 

2.005E402 

t>.421E*01 

6.376E*00 

2.001E*00 

9.95fE400 

7.695E*00 

1.290E*00 

5.700E«^03 

2.153E-02 

2.044£*02 

6.440E401 

6.382E»00 

2.004E*00 

1.096E401 

8.610E*00 

1.268£*00 

S.800E»n3 

2.113E-02 

2.086E402 

6.460E«-01 

6.383E*00 

2.007£*00 

1.239£*0l 

9.908E400 

1.244E*00 

5.900E*03 

2.072E-02 

2.135E*02 

6.483E*0i 

6.384E4.00 

2.012£*00 

1.437E401 

1.169E40I 

1.221E*00 

4.000E*03 

2.031E-02 

2.192£»02 

«.509£*01 

6.391E*90 

2.018£*00 

1.703E401 

1.406E401 

1.199E*00 

4. IOOE«03 

1.989E-02 

2.241E*02 

6.540E»01 

6.407E*00 

2.027£*00 

2.049E401 

1.712E401 

1.180E*00 

6.200E»03 

1.946E-02 

2.344E*02 

6.577E*01 

6.435E*00 

2.038£*0C 

2.489E401 

2.097E401 

1.16SE*00 

6.300E»03 

1.901E-02 

2.444E»02 

4.421E*91 

6. <-76E*00 

2.053E400 

3.030E401 

2.544E401 

1.153E*00 

6.4COE»03 

1.8S4E-02 

2.567E«0< 

6.673£*01 

6.S34E«00 

2.073£»00 

3.673E401 

3.110E401 

1.144E*00 

6.500E»03 

1.804E-02 

2.714E402 

6.736E*01 

6,605E»00 

2.097E*00 

4.40BE401 

3.722E»01 

1.138E*00 

b.600E»03 

1.752E-02 

2.890£*02 

6.809E*01 

6.690E*00 

2.127£*00 

5.212E401 

4.379E401 

1.133E*00 

6.700E»03 

1.497E-02 

3.097E*02 

6.S94E401 

6.789E»00 

2.164E400 

6.0SOE401 

5.047E401 

1.130E*00 

6.800Et03 

1.440E-02 

3.333E*02 

6.990E401 

6.901E»00 

2.206£»00 

6.874E401 

5.689E401 

1.129E*00 

6.900E»03 

1.S81E-02 

3.599E»02 

7.094E401 

7.025E*00 

2.254E*00 

7.632E491 

6.264E401 

1.128E*00 

l.00OE«03 

1.523E-02 

3.B9U402 

7.210E401 

7. 160E*00 

2.307E*00 

8.2b8E*01 

6.739E401 

1.128E*00 

7.10CE*03 

1.445E-02 

4.202£*02 

7.331E401 

7,303E*00 

2.365£»00 

8.736E*0l 

7.079E401 

1.129E*00 

7.200E*03 

1.409E-02 

4.528E402 

7.455E401 

7.452E*00 

2.425£*00 

9.003E401 

7.264E401 

1. 13l£*00 

7.30' £4^03 

1.355E-02 

4.859E*02 

7.580E»01 

7.605E«00 

2.486£»00 

9.0S3E»01 

7.284E401 

1.133E*00 

7.' JJE403 

1.305E-02 

5.188£»02 

7.702E401 

7.758E»00 

2.546E*00 

8.892E401 

7.1522*01 

1.136C*00 

7.500E403 

1.259E-02 

5.508E»02 

7.819£*01 

7.91l£»00 

2.605£»00 

8.547E*01 

6.879E*01 

1.1396*00 

7.400E403 

1.217E-02 

5.812E402 

7.930E401 

8.062£«00 

2.660E«'00 

8.0S8E401 

6.496E*0l 

1.143E*0C 

7.700E403 

l.i7SE-02 

4.097£4J. 

8.031£»0l 

8.208E*00 

2.711E*00 

7.473E401 

o.037E*01 

1.1476*00 

7.800E403 

1.143E-02 

6.359£>02 

8.124E*01 

8.3St£4'00 

2.75S£*00 

6.840£*0l 

5.53BE*01 

1.153E*00 

7.yOOE403 

1.112E-02 

6.597£*02 

8.20>E*0l 

8.490£*00 

2.799£*00 

6.201E401 

5.029E*01 

1.1596*00 

8.000E403 

1.084E-02 

6.813E*02 

8.281E401 

8.624£»00 

2.836E400 

5.588E401 

4.534E*01 

1.1456*00 

8.200E*03 

1.035E-02 

7.182£*Q2 

8.40SE401 

8.88U400 

2.898E400 

4.323E*0l 

3.647E*01 

1.1806*00 
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Table I. - Continued. 


T 

RHO/RHO-0 

H/RTO 

5/8 

4/AO 

Z 

CP/R 

CV/R 

CAMHA 


1 

S.400E«03 

9.943E-03 

7.4828*02 * 

8.5048*01 

9. 1258*00 

2.9458*00 

3.7238*01 

3.00 F *01 

1.1978*00 

3 


a.*00E«03 

9.S91E-03 

7.7338*02 

8.5858*01 

9.3538*00 

2.9828*00 

3.1768*01 

2.545.,*01 

1.2138*00 

1 

' 

S.S0OE*O3 

9.28UE-03 

7.9528*02 

8.6538*01 

9. 5618*00 

3.0128*00 

2.8378*01 

2.2588*01 

1.2268*00 

1 

■ A 

9.000E*03 

•.994E-03 

8.1528*02 

8.7158*01 

9.7468*00 

3.0388*00 

2.6568*01 

2.1038*01 

1.2358*00 



9.200E»03 

8.732E-03 

8.3448*02 

8.7728*01 

9.9108*00 

3.0628*00 

2.5928*01 

2.0468*01 

1.2408*00 

2 


9.900E»03 

8.482E-03 

8.5348*02 

8.8288*01 

1.00o8*01 

3.0858*00 

2.6138*01 

2.0618*01 

1.2408*00 

i 

1 


9.600E»03 

8.243E-03 

8.7288*02 

8.8648*01 

1.0198*01 

3.1088*00 

2.6978*01 

2.1298*01 

1.2388*00 

j 


9.«00E*03 

8.012E-03 

8.9308*02 

8.9418*01 

1.0328*01 

3.1328*00 

2.8298*01 

2.2368*01 

1.2348*00 

1 


U000E»04 

7.787E>03 

9.1438*02 

9.0008* 01 

1.0458*01 

3.1588*00 

2.9978*01 

2.3728*01 

1.2308*00 

j 

1 

c 

1.020E«04 

7.M7E-03 

9.3708*02 

4.0618*01 

1.0588*01 

3.1868*00 

3.1958*01 

2.5318*01 

1.2258*00 

j 

i.090E»04 

7.3S2E-03 

9.6118*02 

9.1258*01 

1.0728*01 

3.2178*00 

3.4168*01 

2.7078*01 

1.2218*00 

j 


1.040E404 

7.141E-03 

9.8708*02 

9.1928*01 

1.0868*01 

3.2498*00 

3.6568*01 

2.8988*01 

1.2178*00 

i 

* 

1.0S0E»04 

4.937E-03 

1.0158*03 

9.2638*01 

1.1008*01 

3.2858*00 

3.9138*01 

3.0998*01 

1.2138*00 



1.100E*04 

6.728E-03 

1.0448*03 

9.3378*01 

1.1158*01 

3.3238*00 

4.1838*01 

3.3098*01 

1.2108*00 


V 

1.120E«04 

6.927E-03 

1.0768*03 

9.4158*01 

1.1318*01 

3.3648*00 

4.4648*01 

3.5268*01 

1.2078*00 



1.140E*04 

4.330E-03 

1.1108*03 

9.4978*01 

1.1478*01 

3.4088 * 00 

4.7558*01 

3.7488*01 

1.2058*00 


; 

1.160E»04 

6.134E-03 

1.1468*03 

9.5828*01 

1.1648*01 

3.4568*00 

5.05' 8*01 

3.9758 * 01 

1.2028*00 



1.1S0E*04 

9.94SE-03 

1.1848*03 

9.6718*01 

1.1828*01 

3.5068*00 

5.3608*01 

4.2058*01 

1.2018*00 

i 


1.200e«’04 

5.759E-03 

1.2248*03 

9.7648*01 

1.2008*01 

3.5598*00 

5.6728*01 

4.4398*01 

1.1998*00 



1.220E*04 

S.976E-03 

1.2678*03 

9.8608*01 

1.2198*01 

3.6158*00 

5.9918*01 

4.6768*01 

1.1978*00 



1.240E*04 

S.398E-03 

1.3128*03 

9.9608*01 

1.2388*01 

3.6748*00 

6.3158*01 

4.9158*01 

1.1968*00 



1.260E«'04 

5.224E-03 

1.3598*03 

1.0068*02 

1.2588*01 

3.7368*00 

6.6458*01 

5.1588*01 

1.1958*00 

i 


1.280E*04 

S.05SE-03 

..4098*03 

1.0178*02 

1.2788*01 

3.8018*00 

6.9788*01 

5.4028*01 

1.1948*00 

t 

'j 

1.300E»04 

4.890E-03 

1.4628*03 

1.0288*02 

1.2998*01 

3.8698*00 

7.3158*01 

5.6468*01 

1.1938*00 



1.32UE*04 

4.729E-03 

1.5168*03 

1.0408*02 

1.3218*01 

3.9408*00 

7.6518*01 

5.8898*01 

1.1938*00 

1 


1.340E»04 

4.S73E-03 

1.5748*03 

1.0518*02 

1.3438*01 

4.0138*00 

7.9848*01 

6.1278*01 

1.1928*00 

* 


1. 360E»04 

4.422E-03 

1.6338*03 

1.0638*02 

1.3668*01 

4.0898*00 

8.3078*01 

6.3588*01 

1.1928*00 



i.asoEto^ 

4.276E-03 

1.6958*03 

1.0768*02 

1.3898*01 

4.1688*00 

8.6168*01 

6.5758*01 

1.1928*00 



i.400E*04 

4.135E-03 

1.7598*03 

1.0888*02 

1.4128*01 

4.2498*00 

8.9028*01 

6. 7 768* 01 

1.1928*00 



1.420E»04 

3.999E-03 

1.8268*03 

1.1018*02 

1.4368*01 

4.3328*00 

9.1588*01 

6.9538*01 

1.1928*00 

i 


1.440£'»04 

3.868E-03 

' .8938*03 

1.1148*02 

1.4618>01 

4.4168*00 

9.3758*01 

7. ’<•28*01 

1.1938*00 



1.460E«-04 

3.742E-03 

1.9638*03 

1.1278*02 

1.4868*01 

4.5018*00 

9.5468*01 

7.2188*01 

1.1948*00 



1.4«0E*04 

3.622E-03 

2.0338*03 

1.1408*02 

1.5118*01 

4.5888*00 

9.6648*01 

7.2958*01 

1.1958*00 



1.300E»04 

3.S08E-03 

2.1048*03 

1.1538*02 

1.5368*01 

4.6748*00 

9.7228*01 

•.•.3308*01 

1.1978*00 



l.S20E»04 

3.400E-03 

2.1758*03 

1.1668*02 

1.5628*01 

4 . 760E*CJ 

9.7178*01 

7.3208*01 

1.1998*00 



l.S40E*04 

3.297E-03 

2.2468*03 

1.1798*02 

1.5888*01 

4.8448*00 

9.6488*01 

7.2658*01 

1.2018*06 



l.J60E*04 

3.200E-03 

2.3168*03 

1.1918*02 

1.6138*01 

4.92 78 * 00 

9.5158*01 

7.1648*01 

1.2038*00 




3.109E-03 

2.3858*03 

1.2038*02 

1.6388*01 

5.0088*00 

9.3228*01 

7.0218*01 

1.2068*00 



1.6CK)E>04 

3.0238-03 

2.4538*03 

1.2158*02 

1.6648*01 

5.0858*00 

9.0748*01 

6.8388*01 

1.2098*00 



1.620E*04 

2.942E-03 

2.5168*03 

1.2268*02 

1.6898*01 

5.1608*00 

8.7798*01 

6.6208*01 

1.2138*00 



1.640E*04 

2.867E-03 

2.5818*03 

1.2368*02 

1.7138*01 

5.2308*00 

8.4458*01 

6.3748*01 

1.2178*00 



1.660E«-04 

2.797E-03 

2.6428*03 

1.2478*02 

1.7388*01 

5.2978*00 

8.0828*01 

6.1058*01 

1.2218*00 



l.aSOE^-O^ 

2.732E-03 

2.7008*03 

1.2568*02 

1.7628*01 

5.3598*00 

7.7008*01 

5.8208*01 

1.2258*00 



1.700E»04 

2.670E-03 

2.7538*03 

1.2658*02 

1.7858*01 

5.4188*00 

7.3078*01 

5.5278*01 

1.2308*00 



1.720E«04 

2.613E-03 

2.8078*03 

1.2738*02 

1.8098*01 

5.4718*00 

6.9138*01 

5.2308*01 

1.2368*00 



1.740E»04 

2.540E-03 

2.8568*03 

1.2818*02 

1.8328*01 

5.5218*00 

6.5258*01 

4.9368*01 

1.2428*00 



1.760E»04 

2.51C"-03 

2.9028*03 

1.2888*02 

1.8548*01 

.5678*00 

6.1498*01 

4.6498*01 

1.2488*00 



1.780EO4 

2.464E-0 3 

2.9468*03 

1.2958*02 

1.8778*01 

5.6088*00 

5.7908*01 

4.3748*01 

1.2548*00 



l.BQ0E*04 

2.420E-03 

2.98 78* 03 

1. 3018*02 

1.8998*01 

5.6478*00 

5.4518*01 

4.1138*01 

1.2618*00 



1.820E*04 

2.3798- 03 

3.0268*03 

1.3078*02 

1.9208*01 

5.6818*00 

5.1368*01 

3.3698*01 

1.2688*00 


» 

1.840E«04 

2.340E-03 

3.0628*03 

1.3128*02 

1.9428*01 

5.7138*00 

4.1458*01 

3.6438*01 

1.2758*00 


V 

1.860E«04 

2. 3038-03 

3.0978*03 

1.3188*02 

1.9628*01 

5.7418*00 

4.5808*01 

3.4368*01 

1.2828*00 



U880E*04 

2.2698-03 

3.1298*03 

1.3228*02 

1.9838*01 

5.7678*00 

4.3428*01 

3.2498*01 

..2898*00 



1.90CE»04 

2.2368-03 

3.1608*03 

1.3278*02 

2.0038*01 

5.7908*00 

4.1298*01 

3.0828*01 

1.2968*00 



1.920E»04 

2.2048-03 

3.1908*03 

1.3318*02 

2.0228*01 

5.8128*00 

3.9418*0! 

2.9358*01 

1.3038*00 



1.94aE»04 

2.1748-03 

3.2188*03 

1.3358*02 

2.0418*01 

5.8318*00 

3.7778*01 

2.8078*01 

1.3098*00 



1.96CE*04 

2.143E-03 

3.2458*03 

1.3398*02 

2.0598*01 

5.8498*00 

3.6388*01 

2.6978*01 

1.3148*00 



1.980£«^()4 

2.1188-03 

3.2728*03 

1.3428*02 

2.0768*01 

5.8658*00 

3.5218*01 

2.6068*01 

1.3198*00 


1 

2.000E«04 

2.0918-03 

3.2978*03 

1.3468*02 

2.0928*01 

5.8808*00 

3.4268*01 

2.5338*01 

1.32 38*00 


f 

2.020Et04 

2.066E-03 

3.3228*03 

1.3498*02 

2.1078* 01 

5.8948*00 

3.3528*01 

2.4778*01 

1.3258*00 


2.040E»04 

2.0418-03 

:. 3468*03 

1.3538*02 

2.1218*01 

5.9078*00 

3.2998 * 01 

2.4388*01 

1.3218*00 


4 

2.060E*n* 

2.017E-03 

3.3708*03 

1.3568*02 

2.1348*01 

5.9198*00 

3.2678*01 

2.4168*01 

1.327f*00 



2.aaoE«a4 

1.9948 03 

3.3948*03 

1.3.98*02 

2. 1458*01 

5.9318*00 

3.2538*01 

2.4108*01 

1.3268*00 



2.1008*04 

1.9718- »3 

3.4188*03 

1.3628*02 

2.1568*01 

5.9438*00 

3.2608*01 

2.4208*0! 

1.3248*00 



2.'20E'04 

1.9488- 1 

3.4428*03 

1.365 ..*02 

2.1668*01 

5.954E*00 

3.2858*01 

2.4458*01 

1.3218*30 



2.1408*04 

1.927E-C3 

3.4668*03 

1.3- 02 

2.1748*01 

5.9658*00 

3.3298*01 

2.4878*0t 

1.3178*60 



2.160E*04 

1.90SE-03 

3.4918*03 

■ *02 

2.1828*01 

5.9.68*00 

3.. >8*01 

2.54*C*01 

1.3128*00 



2.180E*04 

1.8848-03 

3.5168*03 

1 ■ '02 

2.1908*01 

5.9878*00 

3.4758*01 

2.6178*01 

1.3068*00 



2.200E*04 

1.864E-03 

3.5418*03 

1.. .*02 

2. 1968*01 

5.9998*00 

3.5758*01 

2. 7068*01 

1.3008*00 



2.220E*04 

1.8438-03 

3.5688*03 

1.38ir*02 

2.2038*01 

6.0118*00 

3.6958*01 

2.8698*01 

1.2938*00 



2.240E*04 

1.82 38-03 

3.5968*03 

1.3848*02 

2.20 78*01 

6.02 38*00 

3.8328*01 

2.9288*01 

1.2868*00 



2.2b0E*04 

1.8038-03 

3.6248*03 

1.3888*02 

2.2158*01 

6.0368*00 

3.9888*01 

3.0618*01 

1.2798*00 



2.280E*04 

1.783E -03 

3.6548*03 

1.3928 * 02 

2.2218*01 

6.0508*00 

4.1618*01 

3.2098*01 

1.2728*00 


- 

2. 300E*0* 

1. 7638-03 

3.6858*03 

1.3958 * 07 

2.2288*01 

6.0648*00 

4.3518*01 

3.3708*01 

1.2658*00 



2.320E*04 

1.7448-03 

3.7188*03 

1.3998*02 

2.2358*01 

6.0808*00 

4.5578*01 

3.5448*01 

1.2588*00 


2.340E*04 

1.72*E-03 

3.7528*03 

1.4038*02 

2..’428*01 

6.0968*00 

4.7798*01 

3.7308*01 

1.2528*00 



2.ibOE*04 

1.7048-03 

3.7888*03 

1.4078*02 

2.2498*01 

6. 148*00 

5.0148*01 

3.9268*01 

1.2468*00 



2.380E*04 

1.68J8-03 

3.8258*03 

1.4128*02 

2.2578*01 

6. i33E*00 

5.2638*01 

4. 1328*01 

1.2418*00 



2.400E*04 

1.66*E-03 

3.8658*03 

1.4168*02 

2.2668*01 

6.1538*00 

5.5228*01 

*.3478*01 

1.2368*00 



2.4208*04 

1.6468-03 

3.9068*03 

1.4218*02 

2.2758*01 

6.1748*00 

5.7918*01 

4.5688*01 

1.2318*00 



2.440E*04 

1.6278-03 

3.9508*03 

1.4268*02 

2.2848*01 

6. 1978*00 

6.0688*01 

4.7958*01 

1.22 78*00 



2.460E*04 

1.6078-03 

3.9958*03 

1.4318*02 

2.2948*01 

6.2208*00 

6.3518*01 

5.0258*01 

1.2238*00 



2.480E*04 

1.9888-03 

4.0438*03 

1.4368*02 

2.3058*01 

6. .458*00 

6.6398*01 

5.2588*01 

1.2198*00 



2.500E*04 

1.S69E-03 

4.0928*03 

1.4418*02 

2.3168*01 

6.2728*00 

6.9298*01 

5.4938*01 

1.2168*00 


t 
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Table I.* Continued 


P/PO • UO0E»00 


T 

RHO/RHO-0 

H/RTO 

S/R 

8/40 

2 

CP/R 

CV/R 

GAMMA 

1*000€^02 

2*733E«00 

-l.71«E*02 

2.1926*01 

6.2716-01 

1.0006*00 

3.5126*00 

2.9126*00 

1.3986*00 

2.000(^02 

1.366E600 

•l.T0$E*02 

2.4046*01 

8.7026-01 

1.0006*00 

3.9916*00 

2.8916*00 

1.3465*00 

3*000£^02 

9.109E-01 

-1.690E«02 

2.9736*01 

1.0426*00 

1.0006*00 

4.4796*00 

3.4756*00 

1.2886*00 

4«000£^02 

6.832E-0L 

-1.672E*02 

2.7096*01 

1.1876*00 

1.0006*00 

4.9686*00 

3.9686*00 

1.2926*00 

S*000€«02 

S«44iS£-01 

-l.653f*02 

2.8246*01 

1.3196*00 

1.0006*00 

9.3646*00 

4.3646*00 

1.2296*00 

6«000£t02 

4*5S3£-01 

-l.633E«02 

2.9296*01 

1.4316*00 

1.0006*00 

5.6866*00 

4.6866*00 

1.2) 36*00 

7*000£^02 

3.904E-01 

-1.612E*02 

3.0146*01 

1.9386*00 

1.0006*00 

9.99 36 * 00 

4.9936*00 

1.2026*00 

d*OOOE«02 

3*4i6£'-0X 

-I.590E»02 

3.0996* 01 

1.6396*00 

1.0006*00 

6.1746*00 

9.1 746*00 

1.1936*00 

9*00OE*02 

3*036£*01 

-1.567E+02 

3.1696*01 

1.7336*00 

1.0006*00 

6.3976 * 00 

9.3976*00 

1.18 76*00 

i.000E»03 

2«733E*Ol 

-l.S4 3E*02 

3.2376*01 

1.8236*00 

1.0006*00 

6.5)06*00 

9.9106*00 

1. 1826*00 

I«l008t03 

2.484E-01 

-l.S19E*02 

3.3006*01 

1.9096*00 

1.0006*00 

6.6376*03 

5.6376*00 

1.1776*00 

l*200E«03 

2.277E-01 

-l.494E«Q2 

3.3986*01 

1.9916*00 

1.00'.c*00 

6.7476*00 

9.7476*00 

1.1746*00 

1«300£03 

2*102£*01 

-l.470E«02 

3.4126*01 

2.0696*00 

l.UO0E*OO 

6.8486*00 

3.8486*00 

1. 1716*00 

1.^00^^03 

U952£'-0l 


3.4636*01 

2.1456*00 

1.0006*00 

6.9966*00 

5.954£*00 

1. 1686*00 

l«500fcO3 

1.82IE-0I 

-l.«19E«02 

3.9126*01 

2.2176*00 

1.0006*00 

7.0946*00 

6.0886*00 

1 .1696*00 

1*600 £4-03 

I*707£*0l 

-1.392E»02 

3.9986*01 

2.2866*00 

1.0006*00 

7.2996*00 

6.2866*00 

1.1616*00 

l*700C^03 

l*606£*0I 

-1.36SE*02 

3.6036*01 

2.3926*00 

1.0016*00 

T.623E*00 

6.9946*00 

1.1966*00 

l.aOOE^03 

i.3lS£-01 

-1.336E*02 

3.6486*01 

2.6146*00 

1.0026*00 

8.1306*00 

7.0736*00 

1. 1496*00 

l.900E*^03 

1.432E-01 

-1.30SE*02 

3.6946*01 

2.4746*00 

1.0046*00 

8.8936*00 

7.7896*00 

1.1406*00 

2*0O0E^03 

1*336£*01 

-1.271E*02 

3.7426*01 

2.9326*00 

1.0086*00 

9.9946*00 

8.8146*00 

1.1316*00 

2*100E^03 

i*285£-01 

-1.231E*02 

3.7996*01 

2.9916*00 

1.0136*03 

1.1916*01 

1.0216*01 

1.1226*00 

2«200E»03 

1.217E-01 

-1.186E»02 

3.8926*01 

2.6936*00 

1.0216*00 

1.3506*01 

1.2036*01 

1. 1196*00 

2»300E^03 

1.151E-01 

-1.132E*02 

3.9186*01 

2.7216*30 

1.0326*00 

1.6016*01 

1.4396*01 

1.1086*00 

2*400E«03 

U087E-01 

-1.068E*02 

3.9926*01 

2.7946*00 

1.0476*00 

1.9u3E*0l 

1.6986*01 

1.1046*00 

2.500E»03 

1.024E-01 

-9.921E*01 

4.0776*01 

2.8766*00 

1.0686*00 

2.2906*01 

2.0026*01 

1. 1026*00 

2*60CE^03 

9.609E-02 

-9.028E*01 

4.1726*01 

2.9676*00 

1.0946*00 

2.6316*01 

2.32 76*01 

1.1016*00 

2*700E«‘03 

8* 990E-02 

-7.992E*01 

4.2796*01 

3.0686*00 

1.1266*00 

3.0276*01 

2.6986*01 

1. 1016*00 

2*600£«’03 

6«384£-02 

-6.813£»01 

4.3966*01 

3.1796*00 

1.1646*00 

3.4156*01 

2.9736*01 

1.1026*00 

2*900E«>03 

7*800T. -f>2 

-5.496E+01 

4.9226*01 

3.2996*00 

1.2086*00 

3.7716*01 

3.2526*01 

1. 1046*00 

3.0UOE*03 

7*244‘:**0 2 

-«.0S7E»01 

4.6966*01 

3.4286*00 

1.2 5 76 * 00 

4.0766*01 

3.4826*01 

1.1076*00 

3. 100E*03 

6. 722fe“02 

-2.519E*0l 

4.7936*01 

3.9o9E*00 

1.3116*00 

4.3186*01 

3.6596*01 

1.1116*00 

3*200E^03 

6.239E-02 

-9.029E.00 

4.9336*01 

3. 7016*00 

1.3696*00 

4.4966*01 

3.7726*01 

1.1196*00 

3*300E«^03 

5*793£*02 

7.b*3E»00 

9.0746*01 

3.8946*00 

1.4296*00 

4.6126*01 

3.83(>e*o; 

1 . 1206*00 

3*400 E«03 

S*392E-02 

2.467E401 

9.2126*01 

4.0096*00 

1.4916*00 

4.6696*01 

3.8976*01 

1. 1256*00 

3*500E»03 

S*027E-02 

4.1786*01 

9.3486*01 

4.1976*00 

1.9 5 36 * 00 

4.6626*01 

3.8266*01 

1 .1306*00 

3«600E^03 

4* 700E*02 

5.'71E*01 

9.4786*01 

4.3116*00 

1.6196*00 

4.5756+01 

3.7396*01 

1.1366*00 

3.700E«>03 

4.408fc-02 

7.S16E*01 

9.6016*0. 

4.463E< 3 

1.6796*00 

4.3936*01 

3.5726*01 

1.1426*00 

3*a00£«^03 

4*I52£-02 

9.07SE401 

9.7196*01 

4.6136*00 

1.7326*00 

4.1086*01 

3.3336*01 

1.1906*00 

3*900£^03 

3«929E-02 

1.0S1E*02 

9.8176*01 

4.7996*00 

1.7836*00 

3.7326*01 

3.0246*01 

1.1986*00 

4*000£>03 

3.7’7E-02 

1.130£*02 

9.9066*01 

4.90i6*00 

1.8286*00 

3.2976*01 

2.6696*01 

1.1686*00 

4*i00£«’03 

3.472E-02 

1.293E*02 

9.9826*01 

9.0376*00 

1.8666*00 

2.8466*01 

2.3006*01 

1.1796*00 

4*200£>03 

3.430E-02 

1.389E*02 

6.0496*01 

9.1706*00 

1.8976*00 

2.4196*01 

1.9496*01 

1.1936*00 

4*i00E^03 

3*308£'02 

1.470E*02 

6.0986*01 

9.2996*00 

1.9216*00 

2.0446*01 

1.6386*01 

1 .2086*00 

4.400£^03 

3.20U-02 

l.S39E*02 

6.1416*01 

9.4296*00 

1.9406*00 

1.7346*01 

1.3786*01 

1.2266*00 

4*300£^03 

3*l07E-02 

l.398E*02 

6.1776*01 

5.9496*00 

1.9946*00 

1.4886*01 

1.1716*01 

1.2496*00 

4*600£^03 

3.023E-02 

1.649E*02 

6.2086*01 

9.6696*00 

1.9696*00 

1.2996*01 

1.011 6*01 

1.2646*00 

4*700E^03 

2.947E-02 

1.694E*02 

6.2346*01 

9.7836*00 

1.9736*00 

1.1976*01 

8.9106*00 

1.2826*00 

4*600 E*03 

2.876£*02 

1.734E*02 

6.2376*01 

5.8916*00 

1.9796*00 

1.0526*01 

8.0216*00 

1.2996*00 

4*900E^03 

2.811E-02 

1.771£*02 

6.2786*01 

9.9926*00 

1.98*6*00 

9.7636*00 

7.3806*00 

1.3136*00 

S»000£«03 

2*7S0£-^02 

l.806E*02 

6.2976*01 

6.0836*00 

1.9866*00 

9.2366*00 

6.9396*00 

1.3236*00 

$• 100£«^03 

2«692E-02 

1.839E*02 

6.3196*01 

6.1646*00 

l./90E*00 

8.89.6*00 

6 6526*00 

1.3306*00 

S*200£«>03 

2*63 7E-02 

1.871E*02 

6.3326*01 

6.2336*00 

1.9936*00 

8.7176*00 

6.5126*00 

1.3336*00 

S*300E*^03 

2«585E-02 

1.903E*02 

6.3496*01 

6.2916*00 

1.9996*00 

8.6976*00 

6.9116*00 

1.3316*00 

5*400£^0^ 

2*935E-02 

l.93iE*02 

6.3696*01 

6.3366*30 

1.9966*00 

8.8446*00 

6.6586*00 

1.3246*00 

5*600E«03 

2»486E-02 

1.968£*02 

6.3826*01 

6.3686*00 

1.9986*00 

9.1866*00 

6.9816*00 

1. 31 26*00 

3*600E«03 

*2*440E-02 

2.003E*02 

6.3996*01 

6.3876*00 

2.0006*00 

9.7706*00 

7.5206*00 

1.2956*00 

5*700E«-03 

2*394£-02 

2.040E*02 

6.4176*01 

6.3966*00 

2.00 36 * 00 

1.0666*01 

8.3346*00 

1.2746*00 

S*800£^03 

2«349E-02 

2.081E*02 

6.4366*01 

6.3986*00 

2.0066*00 

1.1996*01 

9.9006*00 

1.2916*00 

5*900£^03 

2*304E-02 

2.128E402 

6.4986*01 

6.4036*00 

2.0106*00 

1.3736*01 

1.1116*01 

1.2286*00 

6*000£«^03 

2«2S9£-02 

2.183E*02 

6.4836*01 

6.4096*00 

2.0166*00 

1.6146*01 

1.3266*01 

1.2066*00 

6* X00£>03 

2*2I3E-02 

2.247E*02 

6.9126*01 

6.4196*00 

2.0246*00 

1.9296*01 

1.6066*01 

1.1866*00 

6*200£»03 

2.167E-02 

2.3296*02 

6.9476*01 

6.4436*00 

2.0346*00 

2. 33 36 * 01 

1.9606*01 

1.1706*00 

6*300£^03 

2.118E-02 

2.4196*02 

6.9886*01 

6.4816*00 

2.0486*00 

2.8336*01 

2.3936*01 

1.1576*00 

6*400£^03 

2.067E-02 

2.934E*02 

6.6376*01 

6.9336*00 

2.0666*00 

3.4326*01 

2.9056*01 

1.14 76*00 

6*600£^03 

2*013£'02 

2.672E*02 

6.6966*01 

6.9996*00 

2.0896*00 

4.1296*01 

3.4896*01 

1.1406*00 

6*600e^03 

1.9&6E-02 

2.8376*02 

6.7696*01 

6.6796*00 

2.1166*00 

4.8946*01 

4.1176*01 

1.1356*00 

6*700E»03 

U897E-02 

3.031E*02 

6.8446*01 

6.7726*00 

2.1506*00 

9.7086*01 

4. 7 716*0 1 

1. 1326*00 

6.600E^03 

1.833E-02 

3.2996*02 

6.9396*01 

6.8806*00 

2.1906*00 

6.9256*01 

9.4136*01 

1.1306*00 

6*900E«03 

1.771E-02 

3.9086*02 

7.0366*0) 

6.9996*00 

2.2366*00 

7.2966*01 

6.0046*01 

1. 1296*00 

7*000£«03 

1.707E-02 

3.7886*02 

7.1466 * 01 

7.1296*00 

2.2 8 76 * 00 

7.9696*01 

6.9096*01 

1.1296*0U 

7* 100£»03 

I«<i43E-02 

4.0906*02 

7.2636*01 

7.2686*00 

2.3426*00 

8.4996*01 

6.8946*01 

1.1306*00 

7*20Q£^0i 

1.98LE-02 

4.4076*02 

7.3846*01 

7.4196*00 

2.4006*00 

8.8366*01 

7.1396*01 

1.1316*00 

7* )00£t03 

i*52i£-02 

4.7346*02 

7.9076*01 

7.9696*00 

2.4606*00 

8.9716*01 

7.2216*01 

1.1336*00 

7*400E^03 

1.465E-02 

9.0626*02 

7.6296*01 

7.7136*00 

2.9216*00 

8.8976*01 

7.I91E<01 

1.1396*00 

7*500E*03 

U413E-02 

9.3836*02 

7.7476*01 

7.8716*00 

2.9806*00 

8.6326*01 

6.9396*0) 

1.1386*00 

7*600£^03 

U344E*02 

9.6926*02 

7.8986*01 

8.0226*00 

2.6366*00 

8.2106*01 

6.6086*01 

1.1426*00 

7*700£»03 

L*320£*02 

9.9836*02 

7.9626*01 

8. 1696*00 

2.6886*00 

7.6746*01 

6.1896*0) 

1.1466*00 

7*S00E^03 

U280E-02 

6.2936*02 

8.0986*01 

8.3136*00 

2.7366*00 

7.0716*01 

9.7146*01 

1.1516*00 

7.900£^03 

I*244£*02 

4.9006*02 

8.1446*01 

8.4936*00 

2.7806*00 

6.4446*01 

9.2186*01 

1.1576*00 

6*000£^0i 

1.212E-02 

6.7296*02 

8.2216*01 

8.9896 *00 

2.8196*00 

5.8306*01 

4.7266*01 

1 . 1636*00 

•*200£403 

Ui36E-02 

7.1106*02 

8.3916*01 

8.8496*00 

2.8816*00 

4.7326*01 

3.8396*01 

l.l 776*00 
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Table 1.- 

Continued. 







1 I 

RHO/RHO-0 

H/RTO 

S/R 

A/80 

i 

CP/R 

CV/R 

6AMNA 

1 


’ 8.«00E«03 

1 t09E-02 

7.424E402 

S.454E*01 

9. 099E400 

2.933E400 

3.asi£*oi 

3.133E401 

1.1938400 

1 ' 
1 


•.600E*03 

1.089E-02 

7.685E»02 

8.S38E*01 

9.326£*00 

2.972EOO 

3.283E401 

2.633E401 

1.2108400 


! S.800E*03 

1.034E-02 

7.910E402 

8.609E401 

9.939£*00 

3.004E400 

2.9008401 

2.309E401 

1.2248400 



9.000E*03 

1.002E-02 

8.U3E*02 

8.471E401 

9.731£»00 

3.030E400 

2.883E401 

2.124E401 

1.2348400 

f 


i «.200E*03 

9.724E-03 

8.308E*02 

S.729E*01 

9.900E»00 

3.099E400 

2.989E401 

2.043E401 

1.2408400 

1 


9.400E*03 

9.446E-03 

8.49SE402 

8.7S4E*01 

1.009E401 

3.078E400 

2.984E401 

2.039£'01 

1.2418400 

1 ; 


9.600E«03 

9.181E-03 

8.484E402 

8.839E*01 

*.019£401 

3.100E400 

2.691E401 

2.090E401 

1.2408400 

1 


9.tOOE*03 

a.929E-03 

8.SS4E402 

8.895E401 

l.032£»01 

3.124E400 

2.769E401 

2.183E401 

1.2378400 


1.000E*09 

8.477E-03 

9.092E402 

S.993E401 

1.049£*01 

3.149£*00 

2.919E401 

2.307E401 

1.2328400 



1.020E»0« 

8.433E-03 

9.312E*02 

9.012E401 

1.098£«01 

3.174E400 

3.103E401 

2.4998401 

1.2288400 

i 


1.090E09 

8.197E-03 

9.S47E402 

9.074E»01 

1.071EO1 

3.209E400 

3.312E401 

2.622F401 

1.2248400 


1.060E»04 

7.94SE-03 

9.798E*02 

9.140E401 

1.089E401 

3.237E400 

3.941E401 

2.804E401 

1.2198400 

1 


1.0«0E*04 

7. 734E-03 

1.007E*03 

9.208E401 

I.099£»01 

3.271E400 

3.787E401 

2.997E401 

1.2168400 

1 


1.100E»09 

7.5UE-03 

1.039E*03 

9.280E401 

1.114E401 

3.3ae£400 

4.047E401 

3.200E401 

1.2128400 


1.120E*09 

7.289E-03 

1.04«E*03 

9.3SSE4C1 

1.129E01 

3.347E400 

4.318E401 

4. 4108401 

1.2098400 

-4 


1.140E*09 

7.072E-03 

1.099E403 

9.434E*01 

1.14SE401 

3.390E400 

4.600E401 

3.4298401 

1.2078400 



1.160E*0* 

6.8S8E-03 

1.133E03 

9.S17E401 

1.162£*01 

3.439£*00 

4.890E401 

3.846E401 

1.2048400 



. l.iaOE»09 

4.448E-03 

1.170E403 

9.603E40I 

1.179E401 

3.483E400 

9.188E401 

4.0718401 

1.2028400 

1 


l.200E*04 

6.443E-03 

1.209E403 

9.892£*01 

1.197£*01 

3.939£*00 

9.492E401 

4.2998401 

1.2018400 

4 ' 


l.220E«09 

4.241E-03 

1.291E*03 

9.784E*01 

1.219E401 

3.989E*00 

9.803E401 

4.9308401 

1.1998400 

i 


1.290E*04 

4.044E-03 

1.294E*03 

9.883£*01 

1.234£»01 

3.64A£»00 

4.119E401 

4.7648401 

1.1988400 



1.260EO9 

S.852E-03 

1.340E403 

9.983E»01 

l«254E»0i 

3.706£*00 

4.441E401 

9.0018401 

1.1978400 

\ f 


1.280E«0« 

S.644E-03 

1.389E*03 

l.009E*02 

1.274E401 

3.769E400 

6.787E401 

9.2398401 

1.1998400 

i 


l.300£*09 

S.482E-03 

1.439E*03 

1.019E402 

1.294£«01 

3.839E400 

7.096E401 

9.4798401 

1.1998400 



1.320E»0« 

5.304E-03 

1.493E*03 

1.031E4Q2 

1.31SE401 

3.903E400 

7.426E401 

9.7188401 

1.1948400 

* ■ 


1.390E«09 

9.131E-03 

1.S48E403 

I.042E402 

1.337E401 

3.979E400 

7S9E401 

9.9938401 

. 1.1938400 



1.360E»04 

4.963E-03 

1.608E403 

1.094E402 

1.399E401 

4.048E400 

S.U76E401 

6.1838401 

1.1938400 



1.380E*04 

4.801E-03 

1.664£*03 

1.066E402 

i.382£401 

4.129E400 

S.387E401 

6.4038401 

1.1938400 

' 


1.400E»04 

4.443E-03 

1.729E*03 

1.078E*02 

1.409£*0i 

4.204E400 

8.679E401 

6.60«E^01 

1.1938400 



1.420E*04 

4.492E-03 

1.793E*03 

l.090E»02 

1.429E401 

4.284£*00 

8.949E401 

6.7938401 

1.1938400 



I.440E»04 

4.348E-03 

1.S40E403 

1.103E*02 

l.493£»01 

4.367E400 

9.178E401 

6.9948401 

1.1948400 



1.460E404 

4.205E-03 

1.928E403 

1.1I6E402 

1.478E401 

4.491E*00 

9.371E401 

7.0898401 

1.1998400 



1.4S0EO4 

4.071E-03 

1.997E403 

l.U9E*02 

1.903E*01 

4.936E400 

9.91AE401 

7.1818401 

1.1968400 



1.500E404 

3.943E-03 

2.087E403 

1.142E»02 

1.928£»01 

4.821E400 

9.A0AE401 

7.239E401 

1.1978400 



l.320E*04 

3.820E-03 

2.137E403 

1.1S4E*02 

l.993E«0l 

4.704£t00 

9.838E401 

7.2998401 

1.1998 4 00 

’ 


l.540E*04 

3.704E-03 

2.208E*03 

1.1«7E*02 

1.979E»01 

4.79QE400 

9.60SE401 

7.2288401 

1.2018400 



1.560E404 

3.$9»E*03 

2.278E*03 

1.179E402 

1.604E«0I 

4.873£*00 

9.91TE401 

7.1978401 

1.2038400 



1.580E404 

3.491E-03 

2.347E»03 

1.191E4 02 

i.A29£*01 

4.994£»00 

9.365E401 

7.0438401 

1.2068400 



1.6ME*04 

3.394E-03 

2.41SE403 

1.203E*02 

1.494E*01 

9.033E400 

9.197E401 

6.8398401 

1.2088400 



1.420E404 

3. 302E-03 

2.481E4 03 

l.214E*02 

1.679£«01 

9.108£*00 

8.899E401 

6.6998401 

1.2128400 



1.640E404 

3.214E-03 

2.S49E403 

t.229£*02 

1.704£*01 

9.180£*00 

8.99SE401 

.4778401 

1.2198400 



1.460E»04 

3. 138E-03 

2.607E*03 

1.239£*02 

1.729E401 

9.249£*00 

S.263E401 

6.2308401 

1.2198400 



1.6I0E404 

3.061E-03 

2.666E403 

1.243E402 

U753Et01 

9.314E»00 

7.903E401 

9.9638401 

1.2238400 



l.T00E*04 

2.991E~03 

2.723E*03 

1.294E*02 

1.777E+01 

9.374E400 

7.927E401 

9.6838401 

1.2288400 



1.I20E404 

2.926E-03 

2.776£*03 

1.243E*02 

1.800E»01 

S.430E400 

7.144E401 

9.3968401 

1.2338400 



1. 740E404 

2.885E-03 

2.827E*03 

1.271E*02 

1.823E»01 

9.482E*00 

6.761E401 

9.1088401 

1.2398400 



1.740E404 

2.807E-03 

2.87SE403 

1.278£*02 

1.844£*01 

9.931E400 

6.386E401 

4.8248401 

1.2448400 



1.780 E404 

2.7S4E-03 

2.921E*03 

1.289£*02 

1.848E401 

9.979E*00 

6.023E401 

4.9478401 

1.2918400 



U800E4',4 

2.704E-03 

2.964E403 

1.292E402 

1.890E401 

9.61'i£*00 

9.A7aE401 

4.2838401 

1.2978400 



I.C20F.-04 

2.4S7E-03 

3.004E403 

1.298E*02 

l.912E*01 

9.692E400 

9.393E401 

4.0338401 

1.2648400 



1.840E404 

2.612E-03 

3.042E403 

1.303E402 

1.934£»01 

9.686E*00 

9.091E401 

3.7998401 

1.27084 00 



1.860E»04 

2.S70E-03 

3.078E*03 

1.309E«02 

1.999E401 

9.718£*00 

4.773E401 

3.9838401 

1.2778400 



1.880E»04 

2.331E-03 

3.112E403 

l.314£*02 

1.979E»01 

9.744E400 

4.920E401 

3.3868401 

1.2848400 



1.900E*04 

2.493E-03 

3.144E*03 

i.3l8E*02 

1.99SE401 

9.769E400 

4.293E401 

3.2088401 

1.2918400 



1.920E»04 

2.4S7E-03 

3.17S£*03 

1.323E402 

2.019E»01 

9.792E400 

4.089E401 

3.04984 01 

1.2988400 



1.940E404 

2.423E-03 

3.204E403 

1.327E402 

2.034£«01 

5.813£*00 

3.911E401 

2.9098401 

1.3048400 



1.960E«04 

2.391E-03 

3.232E403 

1.3J1E*02 

2.092E401 

9.832E400 

3.7968401 

2«7t8E^01 

1.3108400 



1.980E»04 

2.3S9E-03 

3.2}9E*03 

1.339£«02 

2.070£*01 

9.849£»00 

3.623E401 

2.6848401 

1.3198400 



2.00C£«04 

2.329E-03 

3.285E403 

1.338E*02 

2.087E*01 

5*464E^00 

3.913E401 

2.999E401 

1.3208400 

1 


2.020E«04 

2.301E-03 

3.3UE403 

1.342E*02 

2.103E*01 

9.e90£*00 

3.424E401 

2.9318401 

1.32 38400 



2.040 E*04 

2.273E-03 

3.33«E*03 

1.345E402 

2.U7E01 

S.894£*00 

3.396E401 

2.4798401 

1.3298400 



2.060E*04 

2.244E-03 

3.340E403 

1.348£«02 

2.131E01 

9.907E*00 

3.308E401 

2.4448401 

1.3278400 



2.080E404 

2.219E-03 

3.384E*03 

1.391E402 

2. 144E401 

9.920E*00 

3.280E401 

2.4268401 

1.3278400 



2.100£*04 

2.194E-03 

3.408E403 

1.393E*02 

2.195£*01 

9.932EOO 

3.270E401 

2.4238401 

1.3298400 



2.120E«04 

2.169E-03 

3.432E403 

1.39S£*02 

2.1AAE»01 

9.943E400 

3.280E401 

2.4368401 

1.3238400 



2.140E*04 

2.14M-03 

3.4ME*03 

1.3*1E«02 

2.179EF01 

9.994E400 

3.3O9E401 

2.464E401 

1.3208400 



2.160£*04 

2.12IE-03 

3.4S1E*03 

l.364£*02 

2.184£*01 

9.966£».00 

3.396E401 

2.908E401 

1.3168400 



2.180E«04 

2.097E-03 

3.909E403 

1.3*7E«02 

2.192E01 

9.977E*00 

3.421E401 

2.967E401 

1.3108400 

■* 


2.200E404 

2.074E-03 

3.531E*03 

1.370EF02 

2.199E401 

9.988£*00 

3.909E401 

2.642E401 

1.3098400 



2.220£*04 

2.052E-03 

3.3S7E*03 

1.373E*02 

2.206EO1 

6.000£*00 

3.607E401 

2.731E401 

1.2988400 



2.240EO4 

2.029E-03 

3.984E*03 

1.377EF02 

2.212E01 

6.012£»09 

3.728E401 

2.839E401 

1.2928400 



2.2ME404 

2.007E-03 

3.611E*03 

1.380£*02 

2.218E»01 

4.024£»00 

3.866E401 

2.994E401 

1.2898400 



2.280E404 

1.983E-03 

3.640E403 

1.383E*02 

2.225E»01 

6.038EF00 

4.021E401 

3.088E40I 

1.2788400 



2.300E404 

1.943E-03 

3.470E403 

1.387E*02 

2.231E01 

6.091£»00 

4.194E40I 

3.2348401 

1.2718400 



2.320E«04 

1.942E-03 

3. 702E403 

l.391E*02 

2.237EOI 

6.066E400 

4.3S3E401 

3.399E401 

1.2648400 



2.340E»04 

1.920E-03 

3.73SE*03 

1.399£*02 

2.244E*01 

6.082£»00 

4.9S8E401 

3.9678401 

1.2988400 



2.360E*04 

1.899E-03 

3.749E403 

1.399E402 

2.291E401 

6.O90E^OO 

4.808E401 

3.7918401 

1.2928400 



2.380E»04 

1.877E-03 

3.B03E*03 

1.403E402 

2.299E*0. 

4.116E*00 

9.041E401 

3.9498401 

1.2468400 



2.400E404 

1.854E-03 

3.843E403 

1.407E402 

2.247EOI 

6.139E»0P 

9.286E401 

4.1488401 

1.2418400 



2.420E*04 

1.83SE-03 

3.882E403 

1.412E*02 

2.276E401 

6.199E400 

9.942E401 

4.3608401 

1.2368400 



2.440E404 

1.813E-03 

3.924E*03 

1.416£*02 

2.289E401 

6.176£*00 

9.807E401 

4.9778401 

1.2318400 



2.440E»04 

1.792E-03 

3.987E403 

1.421E»02 

2.294EF01 

4.199E400 

6.080E401 

4.8008401 

1.2278400 



2.480E404 

1.771E-03 

4.0l3f*03 

1.42«E*02 

2.304£*01 

6.223E*00 

6.399E401 

9.0278401 

1.2238400 


J 

2.300E404 

1.7S0E-03 

4.081E403 

1.431E*02 

2.319E*01 

8.248E400 

6.642E401 

9.2978401 

1.2208400 
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Table I. ' Continued. 


P/PO • 2.00E*00 


T 

RHO/RHO-0 

H/RTO 

S/R 

A/AO 

2 

CP/R 

CV/R 

GAMMA 

1.000E»02 

9.985E»00 

-1.718E*02 

2. 082 E4 01 

6.271E-01 

1.000E400 

3.512E400 

2.512E400 

1.398E400 

2.000E*02 

2.733E*00 

-1.709E402 

2.333E401 

8.702E-01 

1.000E400 

3.891E400 

2.891E400 

1.346E400 

3.000E*02 

1.822E»00 

-1.490E402 

2.S03E*01 

1.042E400 

1.000E400 

4.475E400 

3.475E400 

1.288E400 

4.000E»02 

l.3*EE*00 

•1.672E*02 

2.839E401 

1.187E400 

l.OOOEbOO 

4.968E400 

3.968E400 

1.2S2E400 

S.000E»02 

1.093E»00 

-1.6S3E«02 

2.754E*01 

1.31S£«00 

1.000E400 

5.364E400 

4.364E400 

1.229E400 

6.000E«02 

9.109E-01 

-1.633E402 

2.8S5E*01 

1.431E400 

1.000E400 

S.686E400 

*.0062*00 

1.213E400 

7,0001*02 

7.808E-01 

-1.412E*02 

2.941E«01 

1.S38E400 

1.000E400 

5.9S3E400 

4.953E400 

1.202E400 

».000i*02 

8.S32E-01 

-1.S90E402 

3.024E401 

1.639E400 

1.000E400 

8.174E400 

S.174E*00 

1.193E400 

9.000E«02 

8.073E-01 

-1.S67E402 

3.100E401 

1.733E400 

l.OOOEOO 

6.3S7E400 

3.3S7E400 

1.187E400 

1.000E»03 

S.963E-01 

-l.S43E*02 

3.148E*01 

1.823E*00 

1.000E400 

A.S10E400 

S.510E400 

1.182E400 

t.lOOE»03 

9.969E-01 

-l.S19E*02 

3.230E*01 

1.909E400 

1.000E40U 

6.63 7E*00 

S.637E400 

1.177E400 

1.200E03 

4.5S9E-01 

-1.494E»02 

3.288£*01 

1.991E400 

1.000E400 

6.746E400 

3.746E400 

1.174E400 

1.300E»03 

4.209E-01 

-1.470E402 

3.343^401 

2.070E400 

1.000E400 

6.84SE400 

5.844E400 

1.171E400 

l.«00E*O3 

3.909E-01 

-1.444E»02 

3.394E401 

2.143E400 

1.000E400 

6.946E400 

5.944E400 

1.168E400 

1.S00EO3 

3.693E-01 

-1.419E*02 

3.442E401 

2.218E400 

1.000E400 

7.C'>8E»00 

6.064E400 

1.166E400 

1.600E«03 

3.91SE-01 

-1.392e*02 

3.488£*01 

2.287£*00 

1.000E400 

7.243E400 

6.232E400 

1.162E400 

i.rooE*a3 

3.212E-01 

-1.36«E*02 

3.S33E4 01 

2.354E400 

1.001E*00 

7.510E400 

6.487E400 

1.137E400 

l.«00E*03 

3.031E-01 

-1.337E402 

3.S/7E401 

2.417E400 

1.002£*00 

7.920E400 

6.87$E400 

1.151E400 

1.900E*03 

2.887E-01 

-1.307E*02 

3.621E401 

2.477E*00 

1.003E400 

8.534E400 

7.4S2E400 

1.144E400 

2.0001*03 

2.718E-01 

-1.275E«02 

3.647E401 

2.333E400 

1.006E400 

9.417E*00 

8.274E400 

1.136E400 

2,iaot*o3 

2.S76E-01 

-1.238E»02 

3.716E401 

2.594E400 

1.010E400 

1.063E401 

9.397E400 

1.127E400 

2.200t*03 

2.944E-01 

-1.196E402 

3.769E*01 

2.654E400 

1.017E400 

1.223E401 

1.0B6E401 

1.I20E400 

2.3002*03 

2.317E-01 

-1.148E*02 

3. 828E401 

2.7iaE400 

1.02SE400 

1.42SE401 

1.269E401 

1.113E400 

2.900E«03 

2.194E-01 

-1.091E402 

3.893E401 

2.787E400 

1.038E400 

1.6^0E»01 

1.489E401 

1.109E400 

2.S0aE*O3 

2.074E-01 

-1.02SE402 

3.947E401 

2.863E400 

1.054E400 

1.9Sb'^»01 

1.741E401 

1.103E400 

2.600E»03 

1.9S5E-01 

-9.477E»01 

4.050E401 

2.946E400 

1.073E400 

2.2761: -01 

2.017E401 

1.104E400 

2. 700E03 

1.838E-01 

-8.382E401 

4.142E401 

3.038E400 

1.101E400 

2.616E401 

2.305E401 

1.103E400 

2.800E»a3 

1.723E-01 

-7.S60E401 

4.244E*0t 

3. 138E400 

1.133E400 

2.962E401 

2.590E401 

1.104E400 

2.900E03 

1.811E-0X 

-8.414E401 

4.354E401 

3.248E400 

1.170E400 

3.294E401 

2.8S6E401 

1.103E400 

3.0002*03 

i.S04£-01 

-5.1522*01 

4.470E4 01 

3. 363E400 

1.2UE400 

3.595E401 

3.089E401 

1.108E»a0 

3.100E»03 

1.402E-01 

-3.788c*01 

4.593E401 

3.491E400 

1.2S8E400 

3.849E401 

3.278E401 

1.111E400 

3.200E»03 

1.A06E-01 

•2.340E»01 

4.718E401 

3.623E400 

1.308E400 

<.031£401 

3.420E401 

1.11SE400 

3 . 300E*03 

1.217E-01 

-8.276E*00 

4.843E»01 

3.760E400 

1. 341E400 

4.199E401 

3.31SE401 

1.119E400 

3.900E*03 

1.133E-01 

7.294E*00 

4.972E401 

3.901E400 

1.416E400 

4.29SE401 

3.570E401 

1.123E400 

3.300E*03 

1.060£>0l 

2.314E*01 

S.098E401 

4.043E400 

U473E*00 

4.3S0E401 

3.S87E401 

1.128E400 

3.600E*Q3 

9.920E-02 

3.9a9E*Ql 

S.220E401 

4.191E*00 

1.530E400 

4.3S5E401 

3.368E401 

1.133E400 

3.700E»03 

9.304E-02 

5.497£*01 

S.339E401 

*.3302*00 

1.388E»00 

4.30SE401 

3.S06E401 

1.139E400 

3.600E»03 

8.749E-02 

7.0S3E401 

S.4S3E401 

4.483E*00 

1.644E400 

4.186E401 

3.394E401 

1.143E400 

3.900E*03 

8.284E-02 

8.S93E*01 

5.559E401 

4.631E400 

1.698E400 

3.992E401 

3.226E401 

1.181E*00 

*.0002*03 

7.816E-02 

9.947E401 

S.637E401 

4.774E*00 

1.748E400 

3.721E401 

3.000E401 

1.159E400 

9.1Q0EP03 

7.432E-02 

1.127E402 

S.745E401 

4.914E400 

l.794E»00 

3.387E401 

2.727E401 

1.167£»00 

9.200E»03 

7.097E-02 

1.244E*02 

3.822E401 

S.049E*00 

1.834E400 

3.016E401 

2.425E401 

1.I77E400 

9.300E»03 

6.806E-02 

1.348E402 

S.888E401 

S.1S0E400 

1.S67E400 

2.639E401 

2.118E401 

1.18BE400 

9.900E*03 

6.393E-02 

1.438E*02 

3.943E401 

3.308E400 

l.B93E»00 

2.263E401 

1.B26E401 

1.201E400 

9.300E«03 

8.332E-02 

1.S1SE*02 

3.993E4UI 

5.432E400 

1.918E400 

1.9I.7E401 

1.366E401 

1.213E400 

9.600E»03 

6.13 7E-02 

US82' 02 

4.033E401 

5.5S3E400 

1.936E400 

1.7C1E401 

1.344E401 

I.231E400 

«.700E»03 

S.964E-02 

l.441E*Q2 

4.047E401 

5.672E»00 

1.930E400 

1.48*.E401 

1.163E401 

1.248E400 

4.800E»03 

S.807E-02 

1.692E*02 

8.096E401 

3.786E*00 

U961E400 

1.313E»C! 

1.020E401 

1.263E400 

<>.9(X)E*03 

3.464E-02 

l.737E»02 

6.122E401 

3.896E400 

1.969E*00 

1.1B1E401 

9.08BE400 

1.2B1E400 

5.0 00E*03 

3.333E-02 

U/79E*02 

6.143E401 

6.000E»00 

U976E400 

1.081E*01 

8.246E400 

1.296E400 

3. 100E*03 

5.410E-02 

1.H17E*02 

6.165E401 

6.097E400 

1.981E400 

1.007E401 

1.0252*00 

1.308E400 

5.200E--J3 

S.299E-02 

K. 0532*02 

6.184E^01 

A.183E400 

1.983E400 

9.541E430 

7.1861400 

1.318E400 

3.300E»i93 

3.187E-02 

1.887E*02 

6.202E401 

6.264E400 

1.988E400 

9.196E400 

6.903E400 

1.324E400 

3.900E»03 

S.084E-02 

1.920E*02 

6.219E401 

6.332E»00 

1.991E*00 

9.013E400 

6.761E400 

1.326E»00 

S.SOOE*03 

4.986E-02 

1.953E*0. 

6.236E401 

4.389E4C . 

1.993E400 

8.9B9E400 

6.739E400 

1.324E4C0 

3.600E»03 

4.892E-02 

l.984E*02 

6.2S2E4C1 

6.434E400 

l.995E»00 

9.133E*00 

6.903E400 

1.317E400 

S.700E«03 

4.801E-02 

2.020E*02 

4.249E401 

6.4«4E»00 

1.99 7t*00 

9.470E4 00 

7.2i32*00 

1. 306 E 400 

3.800£»03 

4.713E-02 

2.036E*02 

6.283E*0l 

6.487E4Q0 

2.000E400 

1.004E401 

7.746E400 

1.290E400 

S.900E*03 

4.826E-02 

2.094E*02 

6.303E401 

A.500E400 

2.002E400 

l.089E*01 

8.523E400 

1.271E400 

6.000E*03 

4.S41E-02 

2.136E*02 

4.323E401 

6.S06E400 

2.006E400 

1.210E401 

9.614E400 

1.250E400 

6. 100E*0J 

4.4S7E-02 

2.183E*02 

4.344E401 

6.512E400 

2.010E400 

1.374E*01 

1.109E401 

1.229E400 

«.200E»OJ 

4.373E-02 

2.2372*02 

4.368E401 

4.321E400 

2.016E»00 

1.392E401 

1.303E401 

1.209E400 

6.300E*03 

4.287E-02 

2.3002*02 

6. 394E4 01 

4.537E400 

2.023E400 

1.872£*01 

1.331E401 

1.191E400 

8.900E»03 

4.200E-02 

2.373E*02 

6.42SE401 

*.362E»00 

2.033E400 

2.223E401 

1.860E401 

1.176E400 

6.300E*03 

4.110E-02 

2.464E*02 

6. 44SE*0l 

8.S99E400 

2.046E*00 

2.6S7E*0l 

2.233E401 

1.164E400 

6.600E*03 

4.014E-02 

2.371E*02 

6.S10E401 

4.647E400 

2.062£*00 

3.170E401 

2.670E401 

1.154E400 

6.700E*03 

3.917E-02 

2.698E»02 

6.362E401 

6.709E400 

2.082E400 

3.761E»01 

3. 16$£401 

1.147E400 

6.800E«03 

3.814E-02 

2.847E*02 

6.622E401 

6.783E400 

2. 107E400 

4.416E401 

3. I04E401 

1.141E400 

6.900E*03 

3.707E-02 

3.021Et02 

6.692E401 

4.849E400 

2>137E*00 

3.1l3E*0l 

4.268E40L 

1.13BE400 

7.000E*03 

3.S95E-02 

3.2222*02 

6.771E401 

6.988t*00 

2. 172E*00 

3.829E401 

4.831E401 

1.135E400 

7.100E«03 

3.4aOE-02 

3.448E402 

4.8S8E401 

7.0702*00 

2.212E400 

6.S22E401 

5.365E401 

1.134E400 

7.200E*03 

3.3t 3E-02 

3.699£*02 

».9S4C*01 

7. 199E400 

2.237E*00 

7.154E401 

3.842E401 

1. MAE 400 

7.300E*03 

3.246t-02 

3.971E*02 

7.096E401 

7.3202*00 

2.306E»00 

7.687E»01 

6.23SE401 

1.134E400 

7.900E»03 

3. 13 IE- 02 

4.26OEb02 

7. 164E401 

7.463E400 

2.339E400 

8.01 it*Ol 

6.323E401 

1.133E400 

7.308b»33 

3.019E-02 

4.3C.IE*02 

7.2T4E401 

7.5072*00 

2.414E*00 

8.332E401 

6.691E401 

1.M6E400 

7.6 00E»03 

2.912E-02 

4.8*8E*02 

7.383E401 

7.753E»00 

2.470E400 

8.409E401 

6.734E401 

1.1 400 

7.700E«’03 

2.810E-02 

S.17SE*02 

7.495E*0l 

7.900E*00 

2.326E400 

8.319E*01 

6.654E401 

I l400 

7.800E*03 

2.714E-02 

S.473E»02 

7.601E*01 

8.048E400 

2.380E400 

8.080E401 

6.462E401 

44E400 

7.900E«03 

2.628E-02 

S.765E*02 

7.702E*0I 

8. 193E»00 

2-632E*00 

7.716E401 

6.177E401 

..148E400 

8.000E»03 

2.348E-02 

4.039Eb02 

7.796E»01 

8.336E400 

2.681E400 

7.260E*01 

8.821E401 

1. 152E400 

8.200E*03 

2.408E-02 

6.333E*02 

7.962E401 

8.613E*00 

2.7A8E400 

6.212E401 

4.997E401 

1.162E400 
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Table I.* Continued. 


T 

HHO/KHO-O 

H/RlO 

$/R 

4/80 

1 

CE/8 

CV/R 

SAHHR 

a«400E*0) 

2.292E-02 

4.949E402 

8.099E*01 

8.874E*00 

2.839E*00 

9.171E*01 

4.1bbE*01 

1.1746*00 

a.600E«03 

2.19SE-02 

7.294E«02 

8.210E*01 

9.123E*00 

2.893E*0O 

4.282E401 

3.449E*0l 

1.1886*00 

••tooE^oa 

2.11U-02 

7.S81E*02 

8.300E*01 

4.369£*00 

2.940E*00 

3.998E*01 

2.881E401 

1.2046*00 

9*OOOE«03 

2.041E-02 

7.824E*02 

8.374E*01 

9.582E*00 

2.473E*00 

3.1UE*01 

2.47SE*Ql 

1.2196*00 

9*200£«>03 

1.9T1E~02 

8.041E»02 

8.44QE*0l 

9.787£*00 

3.004E*00 

2;792E*31 

2.207E*0l 

1.2326*00 

9«^OOE03 

1.919E-02 

8.238E«02 

8.448E*01 

9.973E400 

3.030E400 

2.404E*01 

2.0486*01 

1.2416*00 

9.600E03 

1.M9E-02 

8.424E»02 

8.332E*01 

1.014E*01 

3.093E400 

2.317E*0l 

1.973E*0l 

1.2476* 00 

9«aOOC^03 

l.ai4E-02 

8.408E*02 

8.403E*01 

1.029E401 

3.073E*00 

2.50'E*01 

1.9416*01 

1.2496*00 

U000E«09 

1.76SE~02 

8.793E*02 

8.6S4E*0l 

U043E401 

3.096EO0 

2.SSOE*01 

1.997E*01 

1.2485*00 

1«020E^09 

I nsE-02 

8.982E«02 

8.704E*01 

U054E*0l 

3.118E*00 

2.438E*01 

2.0686*01 

1.2456*00 

l.040E»04 

1.473E-92 

9.180E402 

8.7S8E*0l 

1.068E401 

3.14U400 

2.761E*01 

2.1676*01 

1.2426*00 

l«0a0Et09 

1.629E-02 

9.387E*02 

8.812£*0l 

l.081E*01 

3.164E*00 

2.911E*01 

2.2876*01 

1.2186*00 

U090£^09 

I.S8SE-02 

9.407E*02 

S.888E*01 

1.094E*01 

3.192EOO 

3.083E*0l 

2.424E*01 

1.2136*00 

l«100E*09 

1.S43E*02 

9.839E«02 

E.924E*07 

Uia7E*0l 

3.220E*00 

3.273E401 

2.3746*01 

1.2296*00 

l*ia0E^09 

l.SOiE-02 

1.009E03 

8.967£*01 

1.120E*0l 

3.231E*00 

3.479E*01 

2.73bE*01 

1.2256*00 

I.140€«09 

1.46UE'02 

1.03SE*03 

9.031^*01 

1.134E401 

3.283E*00 

3.b98E*01 

2.9076*01 

1.2226*00 

1.140E«09 

1.420E-02 

1.063E403 

9.1l7E*0l 

1.149E*01 

3.31SE*00 

3.929E*01 

3.0aSE*01 

1.2196*00 

l.ia0Et04 

1.380E-02 

1.092E*03 

9.186E*01 

U164E*01 

3,335E*00 

4.170E301 

3.2706*01 

1.2166*00 

l.200E»04 

1.342E-02 

1.124E*03 

9.2!>8E*01 

U179E*01 

3.395E*00 

4.419E*01 

3.4606*01 

1.2146*00 

l«220E^09 

1.303E-02 

1.1S7E*03 

9.333E*01 

. .19SE*01 

3.437E*00 

4.b7bE*01 

3.6346*01 

1.2116*00 


1.268E-02 

U192E03 

9.412E401 

i.2l2E*0l 

3.482E*00 

4.940E*01 

3.8326*01 

1.2096*00 

1«240E^04 

1.229E-02 

1.230E*03 

9.493E*01 

l.229F*01 

3.S29E*00 

4.2llE*01 

4.0336*01 

1.2086*00 

l«290E»09 

1.193E-02 

1.269£*03 

9.577E*0l 

1.247E*0l 

3.S79E*00 

5.487E*01 

4.257E*01 

1.2066*00 

1*300E«04 

1.1S8E-02 

1.310E*03 

9.664E*01 

1.265E401 

3.632E*00 

S.7b8E*01 

4.4646*01 

1.2056*00 

1«320E«’09 

1.123E-02 

U353E*03 

9.7!;4E*ai 

1.284E*01 

3.487E*00 

6.033E*01 

4.6726*01 

1.2046*00 

1«390E>09 

l.089E'02 

1.399E03 

9.84CE*01 

1.303E*01 

3. 744E*00 

6.341E*01 

4.8816*01 

1.2026*00 

l«340E^04 

1.0S6E-02 

U446E*03 

9.944E+01 

1.322E401 

3.804E*00 

6.631E*01 

3.0906*01 

1.2026*00 

l«380E«^04 

1.Q24E-02 

l.494E«03 

1.004E*02 

l.343E*01 

3.847E400 

b.921E*0l 

3.2986*01 

1.2016*00 

U400E^04 

9.929E-03 

l.S47E»03 

l.014E*02 

1.363Efr01 

3.932E*00 

7.209E*01 

3.5036*01 

1.2006*00 

l.420£»09 

9.62SE-03 

1.601E*03 

i.02SE*02 

1.384E401 

3.999E400 

7.492E401 

3.7036*01 

1.2006*00 

U990E«09 

9,329E'03 

l.t>57E»33 

1.034£*02 

1.406E*01 

4.048E300 

7.7b6E*01 

5.8936*01 

1.2006*00 

U440E^04 

9.043E-03 

1.71SE*03 

l.046£*02 

1.426E*0l 

4.140E*00 

8>026E*0l 

6.0776*01 

1.2006*00 

l.480E^04 

8.78SE-03 

1.7< >£*03 

1.038E*Q2 

l.431E*0l 

4.213E*00 

8.2b9E*01 

6.2446*01 

1.2006*00 

I«500E^04 

8.497E-03 

l.B34E*03 

l.''S9E*02 

l.474E*01 

4.288EtOO 

8.488E*01 

6.394E*01 

1.20 06*00 

l*S20E>04 

8.239E-03 

1.19i>fc*03 

1.. 0E*02 

1.497E*0l 

<>.364£*00 

a.678E*01 

6.5236*01 

1.2016*00 

U340E«04 

7.990E-a3 

L.963E*03 

1.092£*02 

1.52lE*0l 

4.442E*00 

8.635E*01 

6.6286*01 

1.202L'>00 

1«560E*04 

7.751E-03 

2.028E*03 

1.103E*02 

l.545E*0l 

4.320E»00 

8.954E*0l 

6.7056*01 

1.2036*00 

U380£^04 

7.823E-03 

2.094E*03 

l.U3E*02 

1.569E*0l 

4.398E*00 

9.030E 01 

6.7526*01 

1.2056*00 

l*800E^04 

T.30SE-03 

2.140E*03 

1.126E*02 

1.393E*0l 

4.676E*00 

a.ObOEt-Ol 

6. 7676*01 

1.2066*00 

1«620E^04 

T.097E-03 

2..227E*03 

1.137E*02 

1.618E*01 

4.754E»00 

9.043E*0l 

6.749E*01 

1.2086*00 

U640£^04 

6.899E-03 

2.293E*03 

1.148£*02 

1.642E*01 

4.830E*00 

8.979E*0l 

6.698E*01 

1.2106*00 

1«860E^04 

6.712E-03 

2.338E*03 

1.159£*02 

1.647E*01 

4.903E*00 

6.8b8E*0l 

6.614E*01 

1.2126*00 

U680E^04 

6.S33E-03 

2.422E*03 

1.170£*02 

l.691E*0l 

4.978E*00 

8.713E*01 

6.4996*01 

1.2136*00 

U700E^04 

fr.367E-03 

2.48SE*03 

I.180E*02 

1.715E*01 

3.049E*00 

8.S17B*01 

6.3556*01 

1.2106*00 

1«720E«’04 

6.209E~03 

2.347E*03 

1.190£*02 

l.739E*0l 

5.U7E*00 

8.286E*01 

6.1866*01 

1.2216*00 

U740ct04 

4.061E-03 

2.a07E*03 

1.199E»02 

1.763E*01 

3.183E*00 

8.02<>E*01 

5.9946*01 

1.2256*00 

1«760E^04 

S.921E-03 

2.364E*03 

l.20aE*02 

1.786E*01 

S.24»E*00 

7.739E*0l 

5.7856*01 

1.2296*00 

l.T«#OE^O% 

S.790E-03 

2.T20E*03 

l.217£*02 

1.809E*01 

S.303E*00 

7.43bE*01 

5.5626*01 

1. 2336*00 

1*800E-»04 

S.666E'03 

2.T73E*03 

l.223E*02 

1.832E*01 

5.359E*00 

7.122E*01 

5.3306*01 

1.2376*00 

l.820E^04 

S.SSOE-03 

2.824E*03 

1.232E*02 

1.833E«01 

3.411E*00 

b.803E*01 

5.0936*01 

1 .2426*00 

i«840E*04 

3.441E-03 

2.S73E*03 

1.240£*02 

1.87^E*0i 

5.4S9E*00 

6.483E*01 

4.8556*01 

1.2476*00 

i«860E*04 

S.338E~03 

2.919E*03 

1.247£*02 

1.899E*01 

3.504E*0C 

b.l71E*0l 

4.6196*01 

1.2526*00 

UB80£«04 

3.242E-03 

2.96 3£*03 

1.233E*Q2 

l.920E*01 

5.54£E»00 

S.BbbE*01 

4.3906*01 

1.2576*00 

l*900E^04 

S.iSlE-03 

3.00SE*03 

l.259E*02 

1.942E*0l 

5.S85E*00 

S.S74E*01 

4.1696*01 

1.2636*00 

1.920E*04 

5.063E-03 

3.043£*03 

1.2b3E*Q. 

l.963E*0l 

3.421E*00 

5.297E + 01 

3.9586*01 

1.2696*00 

l*940E^04 

4.983E-03 

3.083£*03 

1.2 7a£*Q2 

1.9B3E*01 

5.653E*00 

3.03bE*01 

3.7596*01 

1.2756*00 

U960E>04 

4.906E-O3 

3.119E*03 

1.27S£*02 

2.004E*01 

S.684E*00 

4.795E*0l 

3.5746*01 

1.2816*00 

i«980E^04 

4.833E-03 

3. IS3E*03 

l.280E*02 

2.023E*01 

5.7lU*0O 

4.372E*01 

3.4036*01 

1.2876*00 

2*OOOEt04 

4.763E-03 

3.184£*03 

l.284E*02 

2.043E*01 

5.737E*00 

4.349E*01 

3.2476*01 

1.2936*00 

2«020£><^4 

4.497E-03 

3.2l7E*03 

1.289£*02 

2.062E*0L 

S.7blE*00 

4.186E*01 

3.1056*01 

1.2996*00 

2«040£^04 

4.433E-0.' 

3.247r«03 

I.293£*02 

2.080E*01 

S.782E*00 

4.023E*01 

2.9806*01 

1 . 3046*00 

2«040E^04 

4.373E'03 

3.274E*03 

l.297E*P2 

2.098E*01 

3.802E*00 

3.879E+01 

2.8696*01 

1.3096*00 

2«080E«>04 

4.»l4£-t>3 

3.304£*03 

l.300E*02 

2.11»E*01 

5.821£*00 

3.755E*01 

2.7736*01 

1.3136*00 

2-lOO£*>04 

4.43SE'03 

3.33U*03 

1.30<>£*02 

2.131E*0l 

3.838E*00 

3.b49E*01 

2.6936*01 

1. 31 76*00 

2*129E»04 

4.404E-03 

3.338E*03 

1.30>E*02 

2.147E*01 

3.8$4E*00 

3.S62E*0l 

2.62^6*01 

1.3206*00 

2*L40E«04 

4>3S2E-03 

3.383£*03 

1.310E*02 

2.161E*01 

3.869E*00 

3.493E*0l 

2.5756*01 

1.3226*00 

2« 140£^04 

4.301E'03 

3.409»*03 

1.314E*02 

2.17SE*01 

3.883E*00 

3.441E*01 

2.5386*01 

1.3246*00 

2« i80E^04 

4.232E-03 

3.434E*03 

1.317E*02 

2>188E*01 

S.897E*00 

3.40bE*0L 

2.sr 

1.32 46 * 00 

2«200E^04 

4.204E-03 

3.4S9E*03 

1.320E*02 

2.20UE*01 

S.910E*00 

3.389E*01 

2.50. . 

l.3236*0u 

2*220E«^04 

4. 137E-03 

3.483E*03 

1.323E*02 

2.211E*01 

3.922E*00 

3.388E*0l 

2.509, >01 

1.3226*00 

2*240£^04 

4. U2E-03 

3.S0IE*03 

l.324E»02 

2.221E*01 

3.934E*00 

3.b03E*01 

2.5276*01 

1.3196*00 

2«240£^04 

4.047E-03 

1.333E*03 

l.329£*02 

2.230E*0l 

3.94bE*00 

3.435E*01 

2.5386*01 

1 .3166*00 

2«280E«04 

4.023E*03 

3.3S9E*03 

l.332E*02 

2.239E*01 

S.938E*00 

3.483E*01 

2.6036*01 

1.3126*00 

2.300£t04 

3.980E~03 

3.3a4E»Q3 

1.33$E*92 

2.247E*01 

5.970E*C^ 

j.547E»0l 

2.6606*01 

1.3076*00 

2«320£»04 

3.938E-03 

3.4UE*03 

1.338E*02 

2.235E*01 

3.982E*00 

3.627E*01 

2. 7306*01 

1.3026*00 

2*340£»04 

3.896E-03 

i.638E*03 

1.341E*02 

2.242E*al 

5.995E+00 

?.723E*01 

2.8146*01 

1.2976*00 

2«360E^04 

3.85SE-03 

3.66SE*03 

1.345£*02 

2.269E*01 

b.007E*00 

3.834E-01 

2.9096*01 

1.2916*00 

2*388E*04 

3.814E-03 

i.694E*03 

U348£*02 

2.276E*01 

b.020E*00 

3.960E*Ul 

3. )186*0l 

1.2856*00 

2.400£^04 

3.774E-03 

3.7Z3E*03 

1.3S1E*02 

2.283E401 

b.034E*00 

4.10lE*0l 

3.1376*01 

1.2796*00 

2*420£«'04 

3. 734E-03 

3.734E*03 

1.33SE*02 

2.289E*0l 

b.048E*00 

4.236E*01 

3.2696*01 

1.2736*00 

2«940t*04 

3.494E-03 

3.7I6E*03 

1.338E*32 

2.296E*01 

b.043£*00 

4.425£*01 

3.4116*01 

1 .2676*00 

2«440E^04 

3.433E-03 

3.819E*03 

1.362£*02 

2.304E*01 

b.079E*00 

4.b08E*Ol 

3.5646*01 

1.2626*00 

2«480E»04 

3.613E-03 

3.833E*0] 

1.36«£*02 

2.31U*01 

b.096E*00 

4.802E*01 

3.7266*01 

1.2566*00 

2«300£»04 

3.876E-03 

3.889E*03 

1.370E»02 

2.319E*01 

b.ll3E*00 

3.009E*01 

3.8966*01 

1.2516* 00 
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Table I.- Continued. 


f/PO * }.00E«0O 


itac»oo 

*.0«9EPOO 

2. T3SE*00 
2.0»OE*00 
l.*«0E*O9 
l.M6E*00 
l.lllEPOO 
U029E*00 
«.t09E-01 
I.19IE<01 
r.9»3E>01 
9.9i3E-01 
6.306E-01 
9.956E-0I 
3.9«3E-Ot 
5. 122E-01 
9.919E-01 
9.399E-01 
4.302E-01 
«.07tE-01 

3. U9E-01 
3.AT3E-01 
3.497E-01 
3.309E*01 
3.130E-01 
2.959E-01 
2.789E-a: 
2.921E-01 
2.999E-01 
2.300E'01 
2.190E-01 
2.009E-0t 
1.973E-01 
1. 7S2E-01 
l.639E-ai 
1.935E-01 
1.440E-01 
1.334E-01 
1.277E-01 
1.207E>01 
1.144E'01 
1.091E-01 
l.043E-0t 
l.OOlE-01 
9.449E-02 
9.324E-02 
9.041E>02 
•.794E-02 
•.9S4E-02 
3. 346E-02 
9.132E-02 
7.973E-02 


H/RTO 

3/8 

A/80 

-i.nac *02 

2.042E*01 

6.2716-01 

•l.T05E*02 

2.2946*01 

1. 7026-01 

-1.6906*02 

2.4436*01 

1.0426*00 

-1.6T2E*02 

2.3996*01 

1.1876*00 

-1.6536*02 

2.7146*01 

1.3156*00 

-l.633E*0 ( 

2.8156*01 

1.4316*00 

-1.6126*02 

2.9046*01 

1.5386*00 

-1.5906*02 

2.9856*01 

1.6396*00 

-1.5676*02 

3.0596*01 

1.7336*00 

-1.5436*02 

3.1276*01 

1.8236*00 

-1.519E*02 

3.1906*01 

1.9096*00 

-1.4946*02 

3.2486*01 

1.9916*00 

-1.470E*02 

3.3026*01 

2.0706*00 

-1.444E*02 

3.3536*01 

2.1456*00 

-1.4196*02 

3.4026* 01 

2.2186*00 

-1.3936*02 

3.4486*01 

2.2886*00 

-1.3466*02 

3.4926* 01 

2.3546*00 

-1.338E*02 

3.9366*01 

2.4186*00 

-1.3086*02 

3.5796* 01 

2.4786*00 

-1.2766*02 

3.6246*01 

2.5376*00 

-1.2416*02 

3.4716*01 

2.5966*00 

-1.2016*02 

3.7226*01 

2.6556*00 

-1.1566*02 

3.7776*01 

2.7176*00 

-1.1036*02 

3.8386*01 

2.7846*00 


-l.041E»02 
•9.699E»01 
-a.673E»0l 
-7.93*E*01 
•a.aaiE*oi 
-9.714£«0t 
-4.447E*01 
-3.094£*01 
-1.673E*01 
-2.017E*00 
1.304E*0I 
2.8306*01 
4.340E401 
S.8SCE*0i 
7.3«a£*01 
a.ao3E*oi 
1.014E*02 
t.l42E*02 
2346*02 
1.3386*02 
1.447E*02 
1. 3246 *02 
1.394E*02 
1.433E*02 
l.704E*02 
1.733E*02 
1.794E*02 
|.433E*02 


3.9076*01 

3.983E*01 

4.048’.'*01 

4.1616*0» 

4.243E*01 

4.371E*01 

4.4346*01 

4.4016*01 

4.7216*01 

4.8416*01 

4.940E*01 

3.0776*01 

3.1926*01 

3.3036*01 

3.4036*01 

5.5076*01 

5.9996*01 

S.4826401 

5.7536*01 

3.8196*01 

3.8746*01 

S.921E*01 

5 . 9616*01 

5.9956* 01 

4.0256*01 

4.0516*01 

4.0746*01 

4.0956*01 


2.9346*00 
3.0236*00 
3.1186*00 
3.2226*00 
3.3336*00 
3.4526*00 
3.57^6*00 
3.7096.00 
3.8446*00 
3.9836*00 
4.1251*00 
4.2686*00 
4.4126*00 
4.5556*00 
4.6976*00 

4. 83 76 <00 
4.974£*00 
5.1066*00 
5.2336*00 
5.3616*00 
5.483E*00 
9.6026*00 
5.7186*00 
5.8316*00 
5.9406*00 
6.0436*00 
6.1396*00 


7.8056-02 

1.8726*02 

6.1146*01 

6.2276*00 

7.6466-02 

1.9086*02 

6.1326*01 

6.3076*00 

7.4966-02 

1.9426*02 

6.1306*01 

6.3776-20 

7. 3326-02 

1.9746*02 

6.1666*01 

6.4366*00 

7.2166-02 

2.0096*02 

6.1826*01 

4.4836*00 

7.0826-02 

2.0446*02 

6.1996*01 

6.5.96*00 

6.9536-02 

2.0806*02 

6.2166*01 

6.5446*00 

6.8286-02 

2.1186*02 

6.2336*01 

6.5606*00 

6.7046-02 

2.1596*02 

4.2526*01 

6.5706*00 

6 . 5826-02 

2.2056*02 

6.2726*01 

6.5786*00 

4.4406-02 

2.2586*02 

6.2956*01 

6.5886*00 

6.3386-02 

2.3186*02 

6.3216*01 

6.603C'OQ 

6.2126-02 

2.3886*02 

6.3516*01 

6.42/6*00 

6.0846-02 

2.4716*02 

6. 3866*01 

4.6616*09 

5.9916-02 

2.3706*02 

6.4266*01 

6.7052*00 

3.8126-02 

2.6U£*02 

6.6736*01 

6.7626*00 

5. 66 76-02 

2. 8226*02 

4.3276*01 

6.8306*00 

3.3176-02 

2.9816*02 

6.5906 * 01 

6.9106*00 

9.3606-02 

1.1436*02 

6.6606*01 

7.0016-00 

5.1986-02 

3. 3496*02 

6.7396*01 

7. 1046*00 

3.0346-02 

1.5916*02 

6.8256*01 

7.2146*00 

4.86SE-02 

1.8496*02 

6.9186*01 

7.3366400 

4.7036-02 

4.1186*02 

7.0176*01 

7.4686*00 

4.' .16-02 

4.4016*02 

7.1196*01 

7.6046*00 

4.3846-02 

4.6936*02 

7.2246*01 

7.7446*00 

4.2346-02 

4.9896*02 

7.3286*01 

7.8876*00 

4.0936-02 

3.2836*02 

7.4306*01 

8.0326*00 

3.9416-02 

5.3716*02 

7.9296*01 

8.1746*00 

3.7266-02 

6.1106*02 

7.7116*01 

8.4586*00 


1.0006*00 

1.0006*00 

1.0006*00 

1.0006*00 

1.0006*00 

1.0006*00 

1.0006*00 

1.0006*00 

1.0006*00 

1.0006*00 

1.0006*00 

1.0006*00 

1.0006*00 

1.0006*00 

1.0006*00 

1.0006*00 

1.0016*00 

1.0026*00 

1.0036*00 

1.0096*00 

1.0096*00 

1.0146*00 

1.0226*00 

1.0336*00 

1.0486*00 

1.0666*00 

1.0896*00 

l.tl7i.*00 

1.1506*00 

1.1886*00 

1.2306*00 

1.2766*00 

1.3236*00 

1.3766*00 

1.4306*00 

1.4846*00 

1.5396*00 

1.5936*00 

1.4466*00 

1.6976*00 

l./436*00 

1.7896*00 

1.8276*00 

1.8606*00 

1.8886*00 

1.9116*00 

1. ?296*00 
1.9446*00 
1.9566*00 
1.965**00 
1.9726*00 
1.9776*00 
1 . 982 : *00 
1.9866*00 
1.9896*00 
1.9916*00 
1.9946*00 
1.9966*00 
1.9986*00 
2.0016*00 
2.0056*00 
2.0096*00 
2.0146*00 
2.0216*00 
2.0306*00 

2. 0426 * 00 
2.0566*00 
2.0746*00 
2.0966*00 
2.1236*00 
2.1546*00 
2.1306*00 
2.2316*00 
2.2766*00 
2.3246*00 
2.3766*00 
2.4296*00 
2.4826*00 
2.5356*00 
2.5876*00 
2.6836*00 


CP/8 

CV/R 

GAMMA 

t 


3.9126*00 

2.9126*00 

1.3986*00 ' 


3.8916*00 

2.6916*00 

1.3466*00 


4.4756*00 

3.4796*00 

1.2866*00 


4.9686*00 

3.9686*00 

1.2926*00 

* 

5.3646*00 

4.3646*00 

1.2296*00 

1 

3.6866*00 

4.6866*00 

1.2136*00 

' i 

3.93 36 *00 

4.9936*00 

1.2026*30 


6.1746*00 

5.1746*00 

1.1936*00 

K 

6.3376 * 00 

5.3576*00 

1.1876*00 

T 

6.5106*00 

5.5106*00 

1.1826*00 


6.6376*00 

5.6376*00 

1.1776*01 


6.7466*00 

5.7466*00 

1.1746*00 


6.8436*00 

9.6436*00 

1.1716*00 


6.9416*00 

5.9396*00 

1.1696*00 


7.0566*00 

6.0926*00 

1.1666*00 


7.2166*00 

6.2066*00 

1.1626*00 


7.4556*00 

6.4356*00 

1.1986*00 


7.8186*00 

6.7796*00 

1.1936*00 


8.3606*00 

7.2886*00 

1.1466*00 

f 

9.1396 * 00 

8.0116*00 

1.1386*00 


1.0206*01 

8.9986*00 

1.1306*00 


1.1616*01 

1.0296*01 

1.1236*00 


1.3396*01 

1.1906*01 

1.1166*00 


1.5566*01 

1.3856*01 

1.1116*00 


1.8106*01 

1.6106*01 

1.1086*00 


2.0966*01 

1.8996*01 

1.1066*00 


2.4056*01 

2.1226*01 

1.105'i*00 


2.7296*01 

2.3886*01 

1.1056*00 


3.0386 *01 

2.6426*01 

1.1066*00 


3.3306*01 

2.8716*01 

1.1086*00 


3.5856*01 

3.0646 ’ 

1.1116*00 


3.7966*01 

3.2166*v-l 

1.1146*00 


3.9576*0; 

3.3296*01 

1.1186*00 


4.0736*01 

3.3956*01 

1.1236*00 


4.S46£*0l 

1.4306*01 

1.12 76*00 


4.1806*01 

3.4346*01 

1.1326*00 


4.1736*01 

3.4076*01 

1.1376*00 


4.1176*01 

3.3426*01 

1.1436*00 


4.0036*01 

3.2356*01 

1.1496*00 


3.8246*01 

3.0806*01 

1.1556*00 


3.5806*01 

2.8776*01 

1.1626*00 


3.2826*01 

2.6336*01 

1.1716*00 


2.9516*01 

2.364t*01 

1.1806*00 


2.6116*01 

2.0886*01 

1.1906*00 


2.2866*01 

1.8276*01 

l.2O26*n0 


1.9926*01 

1.5816*01 

1.2166* 


1.7386*01 

1.3716*01 

1.2306* 



1.5276*01 
1.3576*01 
1.2236*01 
1.1196*01 
1.0416*01 
9.8446*30 
9.4586*00 
9.2366*00 
9.1726*00 
9.2726*00 
9.5566*00 
1.0056*01 
1.0816*01 
1.1896*01 
1.3356*01 
1.5276*01 
1.7756*01 
2.0856*01 
2.4656*01 
2.9166*01 
3.4376*01 
4.020E*OI 
4.6506*01 
5.3046*01 
5.9546*01 
6.5*86*01 
7.1126*01 
7.5576*01 
7.87 6*01 
8.9536*01 
8.0826*01 
7.9696*01 
*.7276*01 
t .9606*01 


1.1966*01 

1.0556*01 

9-4256*00 

8.5596*00 

7.9066*00 

7.4346*00 

7.1186*00 

6.9446*00 

6.9086*00 

7.0166*00 

7.2876*00 

7.7486*00 

8.4406*00 

9.4126*00 

1.0726*01 

1.2446*01 

1.4636*01 

1.7346*01 

2.0636*01 

2.4486*01 

2.8866*01 

3.3686*01 

3.8786*01 

4.3986*31 

4.9036*01 

5.3716*01 

5.7766*01 

6.0996*01 

6.j256*01 

6.4436*01 

6.4516*01 

6.1336*01 

6.1616*01 

5.5626*01 


1.2616*00 
1.2776*00 
1.2916*00 
1.3036*00 
1.3126*00 
1.3196*00 
1.32 2 6 *00 
1.3216*00 
1.3156*00 
1.3056*00 
1.2416*00 
1.2746*00 
1.2556*00 
1.2356*00 
1.2166*00 
1.1986*00 
1.1736*00 
1.1706*00 
.1606*00 
1.1526*00 
1.1466*00 
1.1426*00 
1.13 >6*00 
1.1386*00 
1.1376*00 
1.1376*00 
1.1376*00 
1.1386*00 
1.1406*00 
1.1426*00 
1.1456*00 
1.1486 * 00 
1. 1566*00 


V 


I 

i 



* 

1 

Table 1. - 

1 

Continued. 

1 

1 

r 


T 

aHO/RHO-0 

u/RTO 

S/R 

k/kO 

2 

22/R 

CV/R 

GAMMA 

«.400E»03 

3.928E-02 

a.S8SE402 

7.a47E401 

8.T29E400 

2.766E400 

6.002E401 

4.810E401 

1.1662*00 

•.*00E*33 

3.343E-02 

4.989E402 

7.99TE401 

a.98*E400 

2.835E400 

5.05 1E*01 

4.053E401 

1.1782*00 

1.800t»03 

3.224E-02 

7.328E402 

a.l34E4C>l 

9.232E400 

2.a90£400 

4.2282401 

3.3«7E*01 

1.1912*00 

9.000E*i>3 

3.10SE-02 

7.413E402 

a.l91E401 

''.44SE400 

2.934E400 

3.581E401 

2.857E*01 

1.2062*00 

9.200E«03 

3.001E-02 

7.8S7E402 

8.764E401 

9.6a6E400 

2.969E400 

3.1102*01 

2.4672*01 

1.2212*00 

9.900E*03 

2.909E-02 

a.072E402 

a.328£401 

9.a91E400 

2.998E400 

2.790E401 

2.200E*01 

1.2342*00 

9.600C»03 

2.a2SE-32 

8.268E402 

a.384£401 

1.008E401 

3.023E400 

2.5932*01 

2.0332*01 

1.2442*00 

9.E00E*03 

2.T4a£-02 

a. 434.402 

a.436E401 

I.02SE401 

3.046E40C 

2.490E401 

1.«46E*01 

1.2502*00 

1.000E409 

2.a?3E-02 

a.«3aE402 

a.484E401 

1.040E401 

3.068E400 

2.458E401 

1.9iaE*01 

1.2532*00 

1.020E»09 

2.a02E-02 

a.aiSE402 

a.933E401 

1.034E401 

3.0aaE400 

2.4a3E*01 

1.916E4C1 

1.2532*00 

1.040E*09 

2.93X-02 

a.999E402 

a.sa4E40i 

1.047E401 

3.1'0E400 

2.549E401 

1.989E401 

1.2512*00 

U060E»09 

2.470E-02 

9.189E402 

a.633E401 

1.079E401 

3. ilE400 

2.6494*01 

2.0692*01 

1.2482*00 

1.0a0£«09 

2.404E-02 

9.3aaE402 

a.aa4E40i 

1.0922401 

3.154E400 

2.775E401 

2.1702*01 

1.2442*00 

1.100E»09 

2.34SE-02 

9.394E402 

8.736E401 

1.104E401 

3.179E40C 

2.923E*01 

2.2882*01 

1.2402*00 

1.120£»09 

2.284E-02 

9.aUE402 

a.T90E40t 

1.117E401 

3.205E400 

3.089E401 

2.4202*01 

1.2362*00 

1.140E»09 

2.229E-02 

1.00SE403 

a.847E4 01 

1.130E401 

3.232E4Q0 

3.271E401 

2.563E*01 

1.2322*00 

1.160E»09 

2.U7‘-02 

i.030E403 

8.905E401 

1.144E401 

3.262E400 

3.465E401 

2.7142*01 

1.2292*00 

1.180E»09 

2.109E-02 

1.0S4E403 

a.9ME40l 

1.137E401 

3.294E400 

3.6712*01 

2.8742*01 

1.2252*00 

1.200E*04 

2.093E-02 

i.oasEtoa 

9.030E401 

1.172E401 

3.328E4P0 

3.887E401 

3.0402401 

1.222E*00 

l.220E*09 

1.998E-02 

1.U3E403 

9.096E401 

1.187E401 

3.364E400 

4.112E*01 

3.2122*01 

1.2202*00 

1.290E»0« 

1.943E-02 

1.144C403 

9.164E401 

1.202E401 

3.402E400 

4.3452*01 

3.3aBE*01 

1.2772*00 

1.260E*04 

l.a90E~02 

1.174E403 

9.236E40’. 

1.218E401 

3.443E400 

4.5852*01 

3.5682*01 

1.2152*00 

1.290E*04 

1.837E-02 

1.211E403 

9.310E401 

1.234E401 

3.486E400 

4.8312*01 

3.7522*01 

1.2132700 

1.300E«04 

U7a6E-02 

1.247E403 

9.3a7E401 

1.231E401 

3.5322400 

5.0832*01 

3.9392*01 

1. 2122*00 

1.320E»04 

1.739E-02 

1.289E403 

9.466E401 

1.248E401 

3.579E400 

5.3402*01 

4.1282*01 

1.2' 02*00 

l.340E»b4 

1.484E-02 

1.329E403 

9.S49E401 

'.284E40] 

3.630E400 

5.6012*01 

4.3192*01 

■; .7:091 *oa 

1.3M£»04 

1.437E-02 

1.367E403 

9.634E401 

1.304E401 

3.6822*00 

5.866C401 

4.5112'OI 

1,2072*00 

l.3M£*04 

1.S90E-02 

1.4UE403 

9.721E401 

1.323E401 

3.737E400 

6.1342*01 

4.7042*01 

1.2062*00 

1.400E*04 

U943E-02 

1.437E403 

9.ailE40l 

1.342E401 

3.794E400 

6.4022*01 

4.8972*01 

1. '7062*00 

1.420E»04 

1.498f-02 

1.S0SE403 

9.904E401 

1.362E401 

3. 8S3E400 

6.6702*01 

5.0882*01 

1.2052*00 

1.440E404 

1.484E-02 

1.989E403 

9.999E401 

1. 382 E 401 

3.91SE400 

6.9362*01 

5.2762*01 

1.2042*00 

1.460E404 

1.4ilc*02 

1.40tE*C3 

I.OIQ'^402 

1.403E401 

3.9792400 

7.1972*01 

5.4592*01 

1.2042*00 

1.4tt0E*04 

1.370E-02 

1.6<>0E«03 

1.020E402 

1.424E401 

4.044E400 

7.449E401 

'..4352*01 

1.2042*00 

l.S0C~*04 

1.329E-02 

1*7 16E4w^ 

1.030E402 

1.443E401 

4.112E400 

7.6912*01 

5.8022*01 

1.2042*00 

i.320E*04 

1.290E-02 

1.773E403 

1.040E*02 

1.467E401 

4.181E400 

7.916E*01 

5.9572*01 

1.2042*00 

l.S40E»04 

1.2S2E-02 

l.a31E403 

1.C51E402 

1.489E401 

4.2522400 

8.1232*01 

6.04.2*01 

1.2042*00 

l.S60E»04 

U2lSE-02 

1.892E«03 

1.061E402 

1.312E401 

4.324E*00 

8. 7052*01 

6.2202*01 

1.2052*00 

l.Sa0E*04 

1.180E-02 

1.983E403 

1.072E4 02 

1.333E401 

4.397E400 

8.4602*01 

6.3232*01 

1.2062*00 

U6ME*04 

1.146E-02 

2.019E4C3 

1.083E402 

1.S38E401 

4.4712400 

8.5832*01 

6. 4032*01 

1.2072*00 

1.620E«04 

l.llX-02 

2.079E403 

1.093E402 

1.S82E401 

4.5452*00 

6.6712*01 

6.4582*01 

1.2082*00 

).440E*04 

1.082E-02 

2.t42E*03 

<.104E402 

1.606E401 

4.620E*00 

8.7212*01 

6.4872*01 

7.2102*00 

1.660E»04 

2.032E-02 

2.206E403 

1.118E402 

1.629E401 

4.6942*00 

8.731E401 

6.4882*01 

1.2112*00 

i.aaoE»o* 

1.024E-02 

2.270E403 

1.12SE402 

i.6S3E401 

4.76 724 00 

8.700E*01 

6.46'£*01 

1.2132*00 

1.700E*C.> 

9.963E-03 

2.334E403 

1.13SE402 

1.677E401 

4.8392400 

8.6292*01 

6.4052*01 

1.2'5E*00 

1.720£»04 

9.707E-03 

2.396E403 

1.145E402 

1.701E401 

4.9102400 

8.519E401 

6.3222*01 

1.2182*00 

1.740E»04 

9.463E-03 

2.4&aE403 

1.15SE402 

1.723E401 

4.9792400 

8.3722*01 

6.2142*01 

1.2202*00 

1. 7»9E*04 

9.231E-03 

2.S19E403 

1.163E402 

1.748E401 

5.0462*00 

8.1912*01 

6.0812*01 

1.2232*00 

1.7a0E«04 

9.012E-03 

2.378E403 

1.174E402 

1.772E401 

5.1102 400 

7.9802*01 

5.9272*01 

1.2262*00 

l.aOOE*04 

8.804E-03 

2.636E403 

1.182E402 

1.795E401 

5.1722*00 

7.7452*01 

5.7552*01 

1.2302*00 

l.H20E*04 

8.611E-C3 

2.631E*03 

1.191E402 

1.81BE401 

5.2312400 

7.490E*01 

5.5682*01 

1.2342*00 

l.a40E»04 

8.427E-03 

2. 749E403 

1.199E402 

1.8402401 

5.2972*00 

7.2192*01 

5.3702* Oi 

1.2382*00 

1.840E»04 

8.2S4E-0} 

2.797E403 

1.207E402 

1.8«:.E401 

5 ^0F*O0 

6.939E401 

5. 164c*01 

1.2422*00 

i.aaoE*04 

8.090E-03 

2.847E403 

1.214E402 

1. 8848401 

5.;»02» 

6.6542 01 

4.9532*01 

1.2462*00 

1.900E»04 

7.936E-03 

2.89SE403 

1.221E*02 

1.927E401 

5.437240C 

6.369F *C1 

4.7422*01 

1.2512*00 

1.920EO4 

7. 790E-03 

2.940E403 

1.227E402 

1.928E401 

5.48124' t 

6.0872' 01 

4.5322*01 

..2562*00 

l.940E*04 

7.6S3E-03 

2.984E403 

1.233E402 

1.949E401 

5.5222*0) 

5.8122*01 

4.3262*01 

1.2612*00 

1.960E*04 

7.S23E-03 

3.02SE403 

1.239E402 

1.970E401 

5.5602400 

5.54 72*01 

4.1272*01 

1, 26 62 *00 

1.9aOE»04 

7.400E-03 

3.048E403 

1.243E402 

1.991E401 

5.5952*00 

‘>.:94E*01 

3.9362*01 

1.2722*00 

2.000E*04 

7.283E-03 

3.103E403 

1.2»OE402 

2.011E4J1 

5.6282*00 

.0552*01 

3. 7552*01 

1.2772*00 

2-<020E»04 

7.172E-03 

3.139E403 

1.233E402 

2.0312401 

5.6582400 

'..8312*01 

3.5852*01 

1.2832*00 

2.04a£*04 

7.067E-03 

3. '.74£*03 

1.240E402 

2.0302401 

5.6862*00 

4.6242*01 

3.4272*01 

1.282'. 00 

2.0bOE»04 

4.967E-03 

3.207E403 

U;64E»02 

2.0692401 

5.7122*00 

4.4332*01 

3.282e*01 

1.2932*00 

£.0a0E»O4 

4.871E-03 

3.239E403 

1. J8E4 02 

2.0882401 

5. 737E400 

4.260E*01 

3.1502*01 

1.2992*00 

2.100E*04 

4.779E-03 

3.2b9E*03 

1.272E402 

2.1062401 

5.7592400 

4.1041*01 

3.03,2*01 

1.3032*00 

2.129E*04 

a.691E'03 

3.299E403 

U276E402 

2.1232401 

5.T79>;*00 

3.9662*01 

2 9232*01 

1.3082*00 

2. !.40E*04 

6.604E-03 

3.327E403 

1.280E402 

2. 1402401 

5.7992*00 

3.84j2*01 

2.8332*01 

1.3122*00 

2.i60E»04 

6.929E-03 

3.385E403 

1 283E402 

2.1S6E40I 

5.8172*00 

3.7401*01 

2.754E<ul 

1.3162*00 

2 180E404 

4.44TE-03 

3.3a2E40j 

1.287E402 

2.17224. 1 

5.8342*00 

3.' 332*01 

2.6092*01 

1.318E*C0 

2.200E«04 

4. 37 IE- 03 

3.409E*03 

1.290E402 

;. 1862 /Oi 

5,8*02400 

3.56’**'U 

2.6m.2*01 

1.3212*00 

2.220E»04 

4.297E-03 

3.435E403 

1.293E402 

2.2f • .401 

5.8642*00 

3.52 72*01 

2.59i 2*01 

1.32!E*00 

2.240£*04 

4.226E-03 

3.460E403 

1.296E>02 

2.2132401 

5.8792*00 

3.4872*01 

2 .; it*oi 

1.3222*00 

2.240E«04 

4.134E-03 

3.486E«03 

1.299E402 

2.2232*01 

5.8922*00 

7.4642*01 

2.5562*01 

1.3;,2E*00 

2.2i0E*04 

4. 089E-03 

3.3UE403 

l.’32E*02 

2.2372401 

5.9052*00 

>.4562*0! 

:. 5542*01 

i. ’212*00 

2.30CE*04 

4.023E-0 3 

3.334E403 

1.30iE*02 

2.2472401 

5.9182*00 

j. 4632*01 

2.5652*01 

1.3192*00 

2.320E*04 

3.9SaE-03 

3.t62E*03 

1.308E402 

2.2572*01 

5.9312*00 

3.4852*01 

2.5882*01 

. .3162*00 

2.340E404 

t.89SE-03 

3.587E403 

1.3112402 

2.2662401 

S, 9432*00 

3.5222*01 

2. >.’3t*0 : 

31 >2*00 

2.360E»04 

3.833E-0 

’.613E403 

1.3142402 

2.2752401 

5,9562*00 

3.5742*01 

2.6 702*01 

1.3091 *00 

2.i80E»04 

J.772E-C3 

3.64UE403 

1.317E40, 

2.283‘^*0l 

■ .9682*0^' 

3.6402*01 

2.7292*01 

1..C5£'00 

2.4002*04 

S.712E-03 

'.667E403 

1.321F402 

2.2912401 

5.9812. 

3.7212*01 

2.80'J2'ul 

1.3002 *0', 

2.42JE404 

^.482E-03 

.^.694E*03 

1.3242402 

2.2982401 

5.9932*00 

3.8162*01 

2.882'.*0I 

1 , ' - * C 0 

2.440E*04 

3.394E-03 

..723E.03 

1.327E402 

2.3032401 

6 . 00 72 * 00 

7.' 42*01 

2.977,2*01 

1., > 72*00 

2.460E*04 

9.336E-03 

3. 732E403 

1.330E402 

2.3132*01 

6.0202*00 

',....72*01 

3.0802*01 

1. .’842*00 

2.480E404 

f.478E-03 

3.782E403 

1.3332* 

2.3202401 

6.0342.00 

4. 1832*01 

3.15 -*0l 

1.. >782*00 

2. 800E404 

5.421E-0 • 

3.813E403 

1.3J:t.02 

2.3272401 

6.0492*00 

4.3312.01 

3. 3202*01 

1., 732-00 
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Table I. ' Continued. 


I 

KHO/RMO-0 

H/RTO 

1.0aOE«02 

U093E401 

-1.7186402 

2.C00E*O2 

».64SE*00 

-1.7056402 

1.0W£»02 

3.6666400 

-1.6906402 

4.000 E*02 

2.733£»00 

-1.6726402 

S.OOOE402 

2.1846400 

-1.6536402 

4.000 E*02 

1.822E400 

-1.6336402 

T.0COE*O2 

1.S62E400 

-1.6126402 

».iiOCc*OZ 

1.366£400 

-1.3906402 

u.f »E*02 

1.2136 90 

-1.5676402 

l.r X)E»03 

l.O* -OO 

-1.3636402 

I..-' £*0J 

9.9 ;i 

-1.3196402 

1.2ujE«03 

9.10. .-01 

-1.4946402 

l.30Cf 03 

S.40SE-dl 

-1.4706402 

1. 

7. 8076-01 

-1.4446402 

I.& \ic*03 

T.2S6E-01 

-1.4196402 

i.4a0£»03 

6.S30E-01 

-1.3936402 

1.700E«03 

6.626E-01 

-1.3666402 

l.tOOE«03 

6.066E-01 

-1.338640* 

1.900 E*03 

9.738E-01 

-1.3096402 

2.000E*03 

S.439E-01 

-1.2706402 

2.100E*03 

S.163E-01 

-1.2436402 

2.200E»03 

4.906E-01 

-1.2046402 

2.3»E«03 

6.6S8E-01 

-1.1616402 

2.4Q0E+03 

4.421E-01 

-1.1106402 

2.300E*03 

4.19U-01 

-1.0526402 

2.600£*03 

3.9636-01 

-9.8406401 

2.700£*03 

3. 744E-0I 

-9.0636401 

2.000E«03 

3.3266-01 

-0.1786401 

2.900E403 

3.313E-01 

-7.1826401 

3.300E403 

3.107E-01 

-6.0806401 

3.100E*03 

2.910E-01 

-4.8796401 

3.200£*03 

2.7226-01 

-3.5926401 

3.300E*03 

2.5466-01 

-2.2336401 

3.400E.03 

2.3826-01 

-8.2306400 

3.300E403 

2.230E-01 

6.2586400 

3.6 3QE.03 

2.0906-01 

2.1006401 

3. 700 £403 

1.963E-01 

3.5856401 

3.900E403 

1.846E-01 

5.0686401 

3.900E403 

1.7416-01 

6.5346*01 

4.000E403 

1.64SS-01 

7.9646*01 

4. 100 £403 

1.S60E-01 

9.3376401 

4.200 £403 

1.6836-01 

1.0636*02 

4.300 E403 

1.4166-01 

1.1036*02 

4.<>00E403 

1.3366-01 

1.2926402 

4.!>OeE403 

1.3046-01 

1.3906402 

4. 600 £403 

1.2586-01 

1.4766*02 

4.TOOE403 

1.2176-01 

1.5526*02 

4. BOO £403 

1.1816-01 

1.6:86*02 

4.900E403 

1.1486-01 

1.6776402 

5.000E403 

1.1196-01 

1.72.96*02 

5. 100E403 

1.092E-01 

1.7766*02 

S.200E403 

1.067E-01 

1.8196*02 

S.300E403 

1.04 '.E-01 

1.8396*02 

3.400 £403 

1.022E-01 

1.8966*02 

5.300E4Q3 

l.OOlE-01 

1.9326*02 

9.600E403 

9.8206-02 

1.9676*02 

S.700E403 

9.6366-02 

2.0016*02 

S.800E403 

9.4366-02 

2.0356*02 

S.9QOE403 

9.2846-02 

2.0706*02 

6.000E403 

9.1186-02 

2. 107 £*02 

6.100E403 

S.955E-02 

2. 1466*02 

6. 200 £403 

8.7936-02 

2.1886*02 

6.300E403 

8.636E-02 

2.2356*02 

6.400E403 

8.4786-02 

2.2876*02 

6.300E.03 

8.318E-02 

2.3466*02 

6.600E403 

8.1566-02 

2.4196*02 

6.700E403 

7.989E-02 

2.5016*02 

6.8006403 

7.8176-02 

2.5996*02 

6.9006403 

7.6386-02 

2.7136*02 

7.000E403 

7.4326-02 

2.84*6*02 

7.100E403 

7.2386-02 

3.000E*02 

7.200E403 

7.0376-02 

3.1766*02 

7.3006403 

6.8516-02 

3.3756*02 

7.400E403 

6.640E-02 

3.5966*02 

7.3006403 

6.4276-02 

3.8376*02 

7.600E403 

6.2166-02 

4.0966*02 

7.7006403 

6.9076-02 

4.3686*02 

7.800E403 

5.8056-02 

4.6516*02 

7.900E403 

3.6116-02 

4.9386*02 

8.0006403 

5.4276-02 

5.2256*02 

8.200E403 

5.0936-02 

3.7816*02 


9/90 - 

4.006*00 


3/8 

8/40 

1 

2.0136*01 

6.2716-01 

1.0006*00 

2.2636*01 

8.7026-01 

1.0006*00 

2.4366*01 

1.0426*00 

1.0006*00 

2.5706*01 

1.1876*00 

1.0006*00 

2.6856*01 

1.3156*00 

1.0006*00 

2.7866*01 

1.4316*00 

1.0006*00 

2.8766*01 

1.5386*00 

1.0006*00 

2.9576*01 

1.6396*00 

1.0006*00 

3.0306*01 

1.7336*00 

1.0006*00 

3.0986*01 

1.8236*00 

1.0006*00 

3.1616*01 

i.9im*oo 

1.0006*00 

3.2196*01 

1.9916*00 

1.0006*00 

3.2736*01 

2.0706*00 

1.0006*00 

3.3256*01 

2.1456*00 

1.0006*00 

3.3736*01 

2.2186*00 

1.0006*00 

3.4196*01 

2.2886*00 

1.0006*00 

3.4636*01 

2.3556*00 

1.0016*00 

3.5066*01 

2.4196*00 

1.0016*00 

3.5496*01 

2.4806*00 

1.0036*00 

3.3936*01 

2.5396*00 

1.0056*00 

3.6396* 01 

2.5976*00 

1.0086*00 

3.6886*01 

2.6566*00 

1.0136*00 

3.7426*01 

2.7176*00 

1.0206*00 

3.8006*01 

2.7836*00 

1.0306* 00 

3.8666*01 

2.8536*00 

1.0436*00 

3.9386*01 

2.9306*00 

1.0606*00 

4.0186*01 

3.0146*00 

1.0816*00 

4.1066*01 

3. 1066*00 

1.1076*00 

4.2016*01 

3.2056*00 

1.1386*00 

4.3036* 01 

3.3126*00 

1.1736*00 

4.4116*01 

3.4276*00 

1.2126*'''' 

4.3226*01 

3.5486*00 

1.2556*00 

4.6366*01 

3.6756*00 

1.3016*00 

4.7526*01 

3.8066*00 

1.3506*00 

4.8666*01 

3.9426*00 

1.4016*00 

4.9806*01 

4.0796*00 

1.4526*00 

5.0916*01 

4.2196*00 

1.5056*00 

5.1996*01 

4.3606*00 

1.5586*00 

5.3036*01 

4.5026 *00 

1.6106*00 

3.4026*01 

4.6436*00 

1.6616*00 

3.4946*01 

4.7826*00 

1.7096*00 

3.3806*01 

4.9196*00 

1.7556*00 

5.6576*01 

5.0526*00 

1.7966*00 

5.7256*01 

5. 1826*00 

1.8326*00 

5.7856*01 

5.3096*00 

1.8636*00 

5.8376*01 

5.4326*00 

1.8896*00 

5.0026*01 

5.5526*00 

1.9116*08 

5.9206*01 

5.6696*00 

1.9296*00 

5.9536*01 

5.7826*00 

1.9436*00 

5.9826* 01 

5.8936*00 

1.9546*00 

6.0076*01 

5.9996*00 

1.9636*00 

6.0306*01 

6.0996*00 

1.9706*00 

6.031E*01 

6. 1946*00 

1.9766*00 

6.070E*01 

6.2806*00 

1.9816*00 

6.0886*01 

6.3586*00 

1.9856*00 

6.105E*01 

6.4266*00 

1.9886*00 

6.1216*01 

6.4846*00 

1.9906*00 

6.1376*01 

6.5306*00 

1.9936*00 

6.1546*01 

6. 5656*00 

1.9956*00 

6.1716*01 

6.5906*00 

1.9986*00 

O.lse:*!)! 

6.6076*00 

2.0016*00 

6.20<E*iH 

6.6186*00 

2.0056*00 

6.227E*01 

6.6286*00 

2.0096*00 

6.2506*01 

6.6406*00 

2.0156*00 

6.2766*01 

6.6576*00 

2.0226*00 

6.3056*01 

6.6826*00 

2.0316*00 

6.3396*01 

6.7166*00 

2.0426*00 

.5.3786*01 

6.7616*00 

2.0566*00 

6.4246*01 

6.8186*00 

2.0746*00 

6.4766*01 

6.8856*00 

2.0966*00 

6.5366*01 

6.9636*00 

2.1216*00 

6.6036*01 

7.0536*00 

2.1516*00 

6.6786*01 

7.1536*00 

2.1866*00 

6.7606*01 

7.2626*00 

2.2256*00 

6.8496*01 

7.3816*00 

2.2686*00 

6.9426* 01 

7.5076*00 

2.3146*00 

7.0406*01 

7.6406*00 

2.3636*00 

7.1396*01 

7.7776*00 

2.4146*00 

7.2396*01 

7.9186*00 

2.4666*00 

7.3386*01 

8.0606*00 

2.5186*00 

7.5256*01 

8.3436*00 

2.6176*00 


C8/8 

CV/8 

CMtM 

3.5126*00 

2.5126*00 

1.3986*00 

3.8916*00 

2.8916*00 

1.34*6*00 

4.4756*00 

3.4756*00 

1.2886*00 

4.9686*00 

3.9686*00 

1.2526*00 

5. K 46*00 

4.3646*00 

1.2296*00 

5.6866*00 

4.6866*00 

1.2136*00 

5.9536*00 

4.9536*00 

1.2026*00 

6.1746*00 

5.1746*00 

1.1936*00 

6.3576*00 

5.3576*00 

1.1876*00 

6.5096*00 

5.5096*00 

1.1826*00 

6.6376*00 

5.6376*00 

1.1776*00 

6.7466*00 

5.7456*00 

1.1746*00 

6.8426*00 

5.8426*00 

1.1716*00 

6.9386*00 

5.9366*00 

1.1696*00 

7.0686*00 

6.0456*00 

1.16*6*00 

7.1986*00 

6.1906*00 

1.1636*00 

7.4206*00 

6.4026*00 

1.1596*00 

7.7546*00 

6.7196*00 

1.1566*00 

8.2496*00 

7.1846*00 

1.1676*00 

8.9576*00 

7.8456*00 

1.1406*00 

9.9296*30 

8.7456*00 

1.1326*00 

1.1216*01 

9.9236*00 

1.1256*00 

1.2846*01 

1.1406*01 

1.1196*00 

1.4826*01 

1.3196*01 

1.1136*00 

1.7166*01 

1.5266*01 

1.1106*00 

1.9806*01 

1.7576*01 

1.1076*00 

2.2686*01 

2.0036*01 

1.10*6*0? 

2.568£*01 

2.2546*01 

1.1066*00 

2.8686*01 

2.4986*01 

1.1076*00 

3.1516*01 

2.7236*01 

1.1096*00 

3.4046*01 

2.9176*01 

UlllE*0O 

3.6186*01 

3.0736*01 

1.1166*00 

3.7886*01 

3.1916*01 

1.1186*00 

3.9136*01 

3.2 706*01 

1.1226*00 

3.9986*0. 

3.3166*01 

1.1276*00 

4.0476*01 

3.3326*01 

'.1316*00 

4.0606*01 

3.3216*01 

1.1366*00 

4.0356*01 

3.2816*01 

1.1626*00 

3.9636*01 

3.2066*01 

1.1676*00 

3.8386*01 

3.0926*01 

1.1536*00 

3.6546*01 

2.9346*01 

1.1606*00 

3.4156*01 

2.7366*01 

1.1676*00 

3.1316*01 

2.5046*01 

1.1756*00 

2.8216*01 

2.2536*01 

1.1856*00 

2.5076*01 

1.9986*01 

1.1956*00 

2.2086*01 

1.7556*01 

1.2076*00 

1.9386*01 

1.5336*01 

1.2206*00 

1.7046*01 

1.3416*01 

1.2366*00 

1.5096*01 

1.1796*01 

1.2696*00 

1.3506*01 

1.0476*01 

1.2636*00 

1.2236 * 01 

9.4126*00 

1.2786*00 

1.1246*01 

8.5916*00 

1.2916*00 

1.0506*01 

7.9<9E*00 

1.3026*00 

9.9496*00 

7.5146*00 

1.3116*00 

9.5796*00 

7.2176*00 

1.3176*00 

9.3706*00 

7.0566*00 

1.3196*00 

9.3196*00 

7.0336*00 

1.3176*00 

9.4336*00 

7.1546*00 

1.311E*0r. 

9.7306*00 

7.4376*00 

1.301E*5,i 

1.0246*01 

7. 9096 *00 

1.2S8<’*00 

1.1016*01 

8.6086*00 

1.27iE*00 

1.2086*01 

9.5 796 * 00 

1. <*36*00 

1.3536*01 

1.0886*01 

'-^346*00 

1.5426*01 

1.2566*01 

1.2166*00 

1.7836*01 

1.4686*01 

1.1996*00 

2.0826*01 

1.7296*01 

1.1846*00 

2.4456*01 

2.0426*01 

1.1726*00 

2.8746*01 

2.4086*01 

1.1626*00 

3.3566*01 

2.8216*01 

1.1556 * 00 

3.9156*01 

3.2746*01 

1.1496*00 

4.5076 *01 

3.7536*01 

1.1656*00 

5.1226*01 

4.2416*01 

1.1626*00 

5.7356*01 

4.7186*01 

1.1406*00 

6.3186*01 

5.1616*01 

1.1396*00 

6.8416*01 

5.5516*01 

1.1396*00 

7.2776*01 

5.8696*01 

1.1396*00 

7.60 36 *01 

6.0996*01 

1.1406*00 

7.8016*01 

6.2346*01 

1.1426*00 

7.8666*01 

6.2686*01 

1.1446*00 

7.7996*01 

6.2056*01 

1.1466*00 

7.3206*01 

5.8256*01 

1.1536*00 
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r rho/rho-o h/rto 


S.«00EO3 

4.807E-02 

6.2896*02 

a.«00£*03 

4.M4E-02 

6.7346*02 

8.a0OE*O3 

4.343E-02 

7.1116*02 

9.000E«03 

4.191E-02 

7.4326*02 

9.200E*03 

4.043E-02 

7.704E*02 

9.900E*03 

3.912E-02 

7.939£*02 

9.oOOE*03 

3.T9SE-02 

8. 148E*02 

9.aOOE«03 

3.4S7E-02 

8.3416*02 

t.000£*09 

3.S«7E-02 

8.5236*02 

1.020E*04 

3.493E-02 

8.7026*02 

1.0«9E«04 

3.403E-02 

8.8806*02 

U060E*04 

3.317£-iU 

9.062€*02 

l.0«0E*09 

3.233E-02 

9.249E*02 

i.iooe*o* 

3.192E-02 

9.444E *02 

1.120E»09 

3.a73E-02 

9.6486*02 

1. 190E*O« 

2.994E-02 

9.863E*02 

1.1*0E*09 

2.920E-02 

l.O09E*O3 

U1«0E*09 

2.849E-02 

l.033E*03 

1.200E»09 

2.7T2E'02 

1.0586*03 


2.700E-02 

1.08S£»03 

U290£*09 

2.429E-02 

1.113E*03 

1.260EP04 

2.560E-02 

1.143E*03 

1.280E«04 

2.49l£~02 

1.175E*03 

1.300E*04 

2.424E-02 

1.2086*03 

1.32UE»04 

2.3»8E'02 

1.243E*03 

l.i40£*O4 

2.293E-02 

1.2796*03 

U340E«04 

2.230E-02 

1.3176*03 

1.380EP04 

2.U8E-02 

1.358E*03 

1.400E*04 

2.107E-02 

1.4006*03 

U420E»04 

2.047E-02 

1.' 46*03 

1.440£*04 

1.989E-02 

l.-.89E*03 

1.440E»04 

1.933E-02 

1.5376*03 

1.480E404 

1.877E-02 

1.5866*03 

l.»OOE*04 

1.823E-02 

1.6386*03 

1.S20E404 

l.mE-02 

1.691 E*03 

U»40E*04 

1. 720E-02 

1.7456*03 

l.»60c»04 

1.6T1E'02 

1.8016*03 

1.>«0E*04 

1.823E-02 

1.8596*03 

1.600EP04 

1.57TE-02 

1.9186*03 

1.620E*04 

l.»33E-02 

1.9786*03 

1.6«0£*04 

I.490E-a2 

2.0396*03 

1.6«OE»04 

1.4496-02 

2.1016*03 

1.6a0£404 

1.409E-02 

2.1636*01 

1.700E04 

1-371E-02 

2.2256*03 

1.720E*a4 

1.33SE-Q2 

2.2876*03 

1* 7'«w£«0 • 

1.30XE-02 

2.349E*03 

1.760£*04 

1.268E-02 

2.4106*03 

1. 7a0E»04 

1.237E-02 

2.4 706*03 

l.S0O£*O4 

1.208E-02 

2.530E*03 

I.a20£<^(l4 

l.iaOE-02 

2.5886*03 

l.440E»04 

1- 153E-02 

2.644E*03 

l.a6UE*04 

1.128E-02 

2.699E*03 

i.aaoE«94 

l.lOSE-02 

2.7526*03 

l.9 90E«04 

l.083E'02 

2.8036*03 

1.920E*04 

1.06 IE-02 

2.8536*03 

1.V40E*04 

1.041E-02 

2.9006*03 

1.960E*04 

1.023E-02 

2.9456*03 

1.9a0E«'04 

1.005E-02 

2.9896 r03 

2.000E*04 

9.878E-0J 

3.0316*03 

2.020E+04 

9.718E-03 

3.0716*03 

2.040E*04 

9.544E-03 

3.1096*03 

2.U40£»a4 

9.421E-0J 

'.1466*03 

2.0aOE*04 

9.283C-03 

3.1816*03 

2.100E04 

9.1$lE-03 

3.2157*03 

2.120E*04 

9.026E-03 

3.2476*03 

2.140E*04 

8.9OSE-03 

3.2786*03 

2.l60£*04 

a.790E-03 

3.308E*03 

2.180£*04 

8.679E-03 

3.3 38£<'j3 

2.200E«04 

8.572E-03 

3.3666*03 

2* 220£*04 

8.449E-03 

3.394E'03 

2.240£*04 

8.370E-0 3 

3.4716*03 

2.260E*04 

8.2T3E-03 

3.4476 * 03 

2.280£»04 

a.l80E-03 

3.4746*03 

2 . 300E*04 

8.089E-03 

3.4956*03 

2.320E»04 

a.OOlE-03 

3.525£*03 

2.340E*04 

7.914E-03 

3.5516*03 

2.>«OE«0<> 

7.830E-03 

3.477C*03 

2.380E*0« 

7. 747E-03 

3. 5026*'J3 

2.400E*04 

7.666E'03 

3.6296*01 

2.420E+04 

7.58 7E-03 

3.4556*33 

i.4v0£*04 

7.S08E-03 

1.482.-*03 

2.460£>94 

7.431E-03 

3.7096*03 

2.4aoE»04 

7.395E-03 

3.7371 03 

2.»00E«04 

7.280E-03 

3.7666*03 


- - I' 


Table 1. - Continued. 


S/fc 

A/80 

1 

7.6926*01 

8.6186*00 

2.7076*00 

7.8356*01 

8.8826*00 

2.7846*00 

7.9546*01 

9.1336*00 

2.84 76*00 

8.0526*01 

9.3736*00 

2.8986*00 

8.1346*01 

9.6016*00 

2.9396*00 

8.2036*01 

9.8176*00 

2.9726*00 

8.2636*01 

£.0026*01 

3. 0016*00 

8.3176*01 

1.0206*01 

3.0256*00 

8.3686*01 

1.0376*01 

3.0476*00 

8.4166*01 

1.0526*01 

3.0686*00 

8.463E*01 

1.0656*01 

3.0886*00 

8.5116*01 

1.0786*01 

3.1096*00 

8.5586*01 

1.0916*01 

3.1306*00 

8.6076*01 

1.103£*01 

3.1526*00 

8.6586*01 

1.114E*01 

3.1766*00 

8.7096*01 

1.1286*01 

3.2016*00 

8.7636*01 

1.1416*01 

3.2276*00 

8.8196*01 

1.1546*01 

3.2566*00 

8.8776*01 

1.1686*01 

3.2866*00 

8.9386*01 

1.1826*01 

3.3186*00 

9.0006*01 

1.1966*01 

3.3536*00 

9.0666*01 

1.2116*01 

3.3896*00 

9.1338*01 

1.2266*01 

3.4286*00 

9.2036*01 

1.2426*01 

3.4696*00 

9.2766* 01 

1.2596*01 

3.5126*00 

9.3516*01 

1.2756*01 

3.5576*00 

9.4296*01 

1.2936*01 

3.6046*00 

9.5096*01 

1.3106*01 

3.6546*00 

9.5926*01 

1.3296*01 

3.7066*00 

9.6 776 * 01 

1.3476*01 

3. 7606*00 

9.7646*01 

1.3666*01 

3.8166*00 

9.8546*01 

1.3866*01 

3.8746*00 

9.9466*01 

1.4066*01 

3.9346*00 

1.0046*02 

1.4276*01 

3.9966*00 

1.0146*02 

1.4476*01 

4.0696*00 

1.0236*02 

1.4696*01 

4.1266*00 

1.0336*02 

1.4906*01 

4. 1936*00 

1.0436*02 

1.5126*01 

4.2626*00 

1.0536*02 

1.5356 *01 

4. 3326*00 

1.0646*02 

1.5576*01 

4.4036*00 

1.0 746*02 

1.5806*01 

4.4746*00 

1.0846*02 

1.6036*01 

4.5456*00 

1.0946*02 

1.6276*01 

4.6176*00 

1.1046*02 

1.6506*01 

4.6886*00 

1.1146*02 

1.6746 *01 

4.7596*00 

1.1246*02 

1.6976*01 

4.8286*00 

1.1336*02 

1.7206*01 

4.89 76*00 

1.1436*02 

1.7446*01 

4.9636*00 

1.1526*02 

1.7676*01 

5.0286*00 

1.1406*02 

1.7906*01 

5.0906*00 

1.1696*02 

1.8136*01 

5.1506*00 

1.1776*02 

1.8356*01 

5.2086*00 

1.1856*02 

1.8586*01 

5.2636*00 

1.1926*02 

1.8806*01 

5.3156*00 

1.1996*02 

1.9026*01 

5.3646*00 

1.2066*02 

1.9236*01 

5.4106*00 

1.2126*02 

l.94'VE*01 

5.4546*00 

1.2186*02 

1.9656*01 

5.4956*00 

1.2246*02 

1.9866*01 

5.5336*00 

1.2306*02 

2.0086*01 

5.5686*00 

1.2356*02 

2.02c.E*Oi 

5.6026*00 

1.2406*02 

2.0466*01 

5.6326*00 

1.2446*02 

2.0656*01 

5.6616*00 

1.2496*02 

2.0846*01 

5.6886*00 

1.2536*02 

2.1036*01 

5.7136*00 

1.2576*02 

2.1206*01 

5.7366*00 

1.2616*02 

2.1386*01 

5.75 76 *00 

1.2646*02 

2.1556*01 

5.7776*00 

1.2686*02 

2.1716*01 

5.7966*00 

1.2716*02 

2.1876*01 

5.8146*00 

1.2756*02 

2.2016*01 

5.8306*00 

1.2786*02 

2.2156*01 

5.8466*00 

1.2816*02 

2.2296*01 

5.8616*00 

1.2846*02 

2.2416*01 

5.8756*00 

1.2876*02 

2.2536*01 

5.8896*00 

1.2906*02 

2.2646*01 

5.9026*00 

1.2936*02 

2.2746*01 

5.9156*00 

1.2986*02 

2.2886*01 

5.9286*00 

1.2996*02 

2.2936*01 

5.9416*00 

..3026*02 

2.3026*01 

5.9546*00 

1.3056*02 

2.3106*01 

5.9666*00 

1.3086*02 

2.3186*01 

5.9796*00 

1.3116*02 

2.3256*01 

5.9936*00 

1.31*6*02 

2.3336*01 

6.0066*00 



CP/R C¥/R CRWU 


6.5276*01 

5.2066*01 

1.1616*00 

5.6166*01 

4.4916*01 

1.1716*00 

4.7476*01 

3.7976*01 

1.1846*00 

4.0O8E*Cl 

3.2006*01 

1.1976*00 

3. 4326*01 

2.7286*01 

1.2126*00 

3.0126*01 

2.3806*01 

1.2266*00 

2.7276*01 

2.1426*01 

1.2386*00 

2.5506*01 

9936 *01 

1.2486*00 

2.4572*01 

1.9146*01 

1.2546*00 

2.4296*01 

1.8906*01 

1.2566*00 

2.4516*01 

1.9066*01 

1.2566*00 

2.5126*01 

1.9556*01 

1.2546*00 

2.6046*01 

2.0296*01 

1.2516*00 

2.7216*01 

2. 1226*01 

1.2486*00 

2.8586*01 

2.2316*01 

1.2446*00 

3.0126*01 

2.3536*01 

1.2406*00 

3.1816*01 

2.4866*01 

1.2366*00 

3.3626*01 

2.6276*01 

1.2326*00 

3.5546*01 

2.7766*01 

1.2296*00 

3.7566*01 

2.9316*01 

1.2266*00 

3.9666*01 

3.0916*01 

1.2236*00 

4.1846*01 

3.2566*01 

1.2216*00 

4.4096*01 

3.4256*01 

1.2196*00 

4.6416*01 

3.5986*01 

1.2176*00 

4.8776*01 

3.7736*01 

1.2156*00 

5.1196*01 

3.9516*01 

1.2136*00 

5.3656*01 

4.1316*01 

1.2126*00 

5.6146*01 

4.3126*01 

1.2116*00 

5.8666*01 

4.4946*01 

1.2106*00 

6.1206*01 

4.6756*01 

1.2096*00 

6.3746*01 

4.8566*01 

1.2086*00 

6.6266*01 

5.0346*01 

1.2076*00 

6.8746*01 

5.2086*01 

1.2076*00 

7.1166*01 

5.3776<01 

1.2076*00 

7.3506*01 

5.5396*01 

1.2076*00 

7.5716*01 

5.6916*01 

1.2076*00 

7.7 776*01 

5.6316*01 

1.2076*00 

7.9646*01 

5.9576*01 

1.2086*00 

8.1286*01 

6.0666*01 

1.2086*00 

8.2666*01 

6.1566*01 

1.2096*00 

8.3756*01 

6.2266*01 

1.2106*00 

8.4516*01 

6.2746*01 

1.2116*00 

8.4946*01 

6.2976*01 

1.2136*00 

8.5006*01 

6.2966*01 

1.2156*00 

8.4716*01 

6.2696*01 

1.2166*00 

8.4056*01 

6.2186*01 

1.2196*00 

8.3056*01 

6.1426*01 

1.2216*00 

8.1716*01 

6.0436*01 

1.2246*00 

8.0076*01 

5.9236*01 

1.2266*00 

7.8176*01 

5.7846*01 

1.2296*00 

7.6046*01 

5.6286*01 

1.2336 *00 

7.3726*01 

5.4596*01 

1.2366*00 

7.1266*01 

5.2 796*01 

1.2406*00 

6.8706*01 

5.0926*01 

1.2446*00 

6.6086*01 

4.8996*01 

1.2486 *00 

6.3456*01 

4.7056*01 

1.2536*00 

6.0846*01 

4.5116*01 

1.2576 * 00 

5.8276*01 

*..3216*01 

1.2626*00 

5.5786*01 

4.1356*01 

1.2676* 00 

5.3406*01 

3.9566*01 

1.2126*00 

5.1136*01 

3.7856 * 01 

1.2776*00 

4.8996*01 

3.6246*01 

1.2836*00 

4.6996*01 

3.4736*01 

1.2886*00 

4.5146*01 

3.3336*01 

1.29 36*00 

4.3*56*01 

3.2056*01 

1.2986*00 

4.1926*01 

3.0896*01 

1.3026*00 

4.0546*01 

2.9856*01 

1.3076*00 

3.9326*01 

2.8936*01 

1.3116*00 

3.8266*01 

2.8136*01 

1.3146*30 

3.7356*01 

2.7456*01 

1.3176*00 

3.6606*01 

2.6906*01 

1.3196*00 

3.6006*01 

2.6466*01 

1.3216*00 

3.55 56*01 

2.6156*01 

1.3216*00 

3.5246*01 

2.5956*01 

1.3226*00 

3.5086*01 

2.5896*01 

1.3216*00 

3.5076*01 

2.5916*01 

1.3196*00 

3.5196*01 

2.6076*01 

1.3176*00 

3.5466*01 

2.6336*01 

1.3146*00 

3.5876*01 

2.6716*01 

1.3116*00 

3.6416*01 

2.7216*01 

1.3076*00 

3-70«S:*0l 

2.7816*01 

1.3036*00 

3.7906*01 

2.8526*01 

1.2986*00 

3.8856*01 

2.9336*01 

1.2936*00 

3.9936*01 

3.0256*01 

1.2886*00 


95 





T^te L* Continued. 





8/PO • 

5.00E40Q 






I 

RHO/RHO-0 

H/RTO 

S/R 

4/80 

2 

CP/R 

CV/R 

GAMMA 


1.000E*02 

l.3«6E*01 

-1.718E»02 

I.991E*0l 

6.271E-01 

1.000E*00 

3.512E*00 

2.5126*00 

1.3986*00 

/ 

2.000E»02 

6.832E»00 

-1.709E*02 

2.243E»ai 

8.702E-01 

1.000E*00 

3.891E*00 

2.8916*00 

1.3466*00 


3.000E*02 

4.S5SE400 

-1.690E*02 

2.412E«01 

1.042E»00 

l.OOOE'OO 

4.475E*00 

3.4756*00 

1.2886*00 


«.000E*O2 

3.416E*00 

-1.672E602 

2.548E*0l 

1.187E*00 

l.OOOEtOO 

4.96BE*00 

3.9686*00 

1.2526*00 


S.O0OE«O2 

2.733E*00 

-1.6S3E»Q2 

2.663E«01 

1.315E*00 

1.000E»00 

5.364E*00 

4.3646*00 

1.2296*00 


6.000E»02 

2.277E*00 

-1.613E*02 

2.764E*01 

1.431E*00 

1.000E*00 

5.686E*00 

4.6866*00 

1.2136*00 


7.000E»02 

1. 9S2E*00 

-1.612E602 

2.853E»01 

1.53SE*00 

l.OOOEOO 

5.953E*00 

4.9536*00 

1.2026*00 


o.000E*02 

1.70SE400 

-l.S90E*02 

2.934E«01 

1.639E*00 

l.OOOEtOO 

6. 174E*00 

5.1746*00 

1.1936*00 


9.000E02 

t.S18E«00 

-1.547E*Q2 

3.008E«01 

1.733E*00 

1.000E«00 

6.357E*00 

5.35 76 * 00 

1.1876*00 


l.a00E»O3 

1.366E400 

-l.543E*02 

3.076E«01 

l.S23E*00 

1.000E*00 

6.5096*00 

5.5096*00 

1.1826*00 

t 

1.100E03 

1.242E*00 

-l.519E*02 

3.139E*01 

1.909E*00 

l.OOOEOO 

6.6376*00 

5.6 376 *00 

1.1776*00 


i.20OE*aa 

1.139E*0a 

-1.494E*02 

3.197E»01 

1.991E*00 

1.000E»00 

6.745E*00 

5.7456*00 

1.1746*00 


1.300E»03 

l.091E»00 

-1.470EO2 

3.251E*01 

2.070E»00 

1.000E»00 

6.841E*00 

5.8416*00 

1.1716*00 

1.400E*a3 

9.759E-01 

-1.444E*02 

i.302E'»01 

2.14SE*00 

1.000E*00 

6.936E*00 

5.9346*00 

1.1696*00 

i.SO0E»O3 

9.108E-01 

-1.4I9E*02 

3.350E»01 

2.21SE»00 

1.000E»00 

7.043E*00 

6.0406* 00 

1.1666*00 

1.6tlOE*a3 

8.537E-01 

-1.393E*02 

3.396E*01 

2.2B8E*00 

l.OOOEtOO 

7.1866*00 

6.1706*00 

1.1636*00 

l.T00E*O3 

8.032E-01 

-I.366E*02 

3.440E*01 

2.355E»00 

1.001E*00 

7.395E*00 

6.3786*00 

1.1596*00 

1.800E03 

7.58 IE-01 

-l.338E*02 

3.484E*C1 

2.419E*00 

1.001E*00 

7.708E*00 

6.6756*00 


- 

l.900E*03 

7.174E-01 

-1.309E*02 

3.526E*0I 

2.4a0E*Q0 

1.002E*00 

8.1716*00 

7.1106*00 

1.146E»00 


2.000E*03 

6.a02E-01 

-I.278E*02 

3.570E*01 

2.540E»00 

1.004E*00 

8.830E*00 

7.7266*00 

1.1416*00 

2.100E*03 

6.498E-01 

-1.244E*02 

3.6I!jE«01 

2. 598E*00 

1.008E»00 

9.7356*00 

8.5656*00 

1.1346*00 : 

2.200E03 

6.136E-01 

-l.207E*02 

3.663E*01 

2.6S7E»00 

1.012E»00 

1.0936*01 

9.6626*00 

.12 76*00 

2.300E»03 

5.831E-01 

-1.164E*02 

3.71SE*01 

2.717E*00 

1.019E*00 

1.244E*01 

1.1046*01 

1.1206*00 


2.400E03 

S.S38E-01 

-l.U9E*02 

3.772E»01 

2.782E«00 

1.028E*00 

1.430E*01 

1.2716*01 

1.1156*00 

2.SOOE»a3 

S.2S4E-01 

-l.059E*02 

3.834E»01 

2.851E*00 

1.040E*00 

1.648E*01 

1.4656*01 

1.1116*00 

2.«0OE*O3 

4.974E-01 

-9.941E*01 

3.904E»01 

2.926E*00 

1.056e«00 

1.8976 * 01 

1.6836*01 

1.1086*00 

2.7(»E*a3 

4.704E-01 

-9.198E»01 

3.980E*01 

3.008E«^00 

1.076E*00 

2.169E*01 

1.9166*01 

1.1076*00 

2.aaoE*03 

4.636E-01 

•8.352E*01 

4.064E»01 

3.097E*00 

1.100E*00 

2.4546*01 

2.1566*01 

1.1076*00 

2.900E03 

4.175E-0I 

-7.400E401 

4.15SE*01 

3.193E>00 

1.129E*00 

2.7426*01 

2.3926*01 

1.1086*00 

3.000E*03 

3.921E-01 

-6.346E*01 

4.253E*01 

3.297E*00 

1.161E«00 

3.0176*01 

2.6116*01 

1.1096*00 

3.100E*03 

3.677E-01 

-S.194E*01 

4.356E*01 

3.40SE»00 

1.199E*00 

3.2676*01 

2.8056*01 

1.1116*00 

3.200E*03 

3.44SE-01 

-3.957E401 

4.463E*01 

3.526E»00 

1.240E»00 

3.4836*01 

2.9646*01 

1.1146*00 

3.300E»03 

3.226E-01 

-2.649E*0l 

4.573E*0l 

3.650E*00 

1.284E»00 

3.657E*01 

3.0876*01 

1.1186*00 

3.«0OE*O3 

3.021E-OI 

-1.285E40I 

4.685E*0l 

3.778£*00 

1.330E*00 

3.7896*01 

3.1736*01 

1.1226*00 

3.S00EO3 

2.831E-01 

1.2UE»00 

4.796E401 

3.910E400 

1.379E*00 

3.882E*01 

3.2266*01 

1.1266*00 

3.80aE*03 

2.6S6E-01 

l.S54E*01 

4.906E»01 

4.04SE*00 

1.429E*00 

3.9416*01 

3.2516*01 

1.1316*00 

3.700E*03 

2.499E-0I 

3.003E»Q1 

9.01SE»01 

4.183E«00 

1.480EO0 

3.9666*01 

3.2506*01 

1.1366*00 

3.800E«03 

2.348E-01 

4.4SSE401 

5.120E*01 

4.321E400 

l.531E»00 

3.959E*01 

3.2246*01 

1.1416*00 

3.900E«03 

2.214E-01 

5.897E*01 

S.223E*01 

4.461E»00 

1.582E»00 

3.9136*01 

3.1696*01 

1.1466*00 

9.000E«03 

2.092E-01 

7.3ISE*01 

5.32lE»0l 

4.600E400 

1.633E«00 

3.822E*01 

3.0806*01 

1.1526*00 

s 

4.100E*03 

1.982E-01 

S.689E*01 

5.413E*0l 

4.739E*00 

1.681E*00 

3.679E*01 

2.9546*01 

1.1586*00 

4.200E*03 

1.884E-01 

1.000E*Q2 

5.500E*0l 

4.875E*00 

1.727E»00 

3.4836*01 

2.7896*01 

1.1656*00 

4.300E»03 

1.796E-01 

1.123E402 

9.579E*0l 

5.009E-»00 

1.769E»00 

3.2406*01 

2.5886*01 

1.1726*00 

4.400E»03 

1.718E-01 

1.237E*02 

S.aSOE^Ol 

5.140E*00 

i.aosEtoo 

2.962E*01 

2.3626*01 

1.1816*00 

4.500E*03 

1.649E-01 

l.340E»02 

5.714E+01 

5.267E*00 

1.R41E*00 

2.6676*01 

2.1246*01 

1.1906*00 


4.6Q0E*03 

1.588E-0I 

l.432E«02 

5.769E*01 

5.391E»00 

1.870E*00 

2.3746*01 

1.8866*01 

1.2016*00 

4.7 00E*03 

1.534E-01 

l.S14E*Q2 

S.817E*0l 

5.511E*00 

1.895E*00 

2.0996*01 

1.6626*01 

1.2136*00 

4.800E>03 

1.487E-01 

1.586E»02 

5.859E*01 

S.629E*00 

1.915E»00 

1.85 36 * 01 

1.4606*01 

1.2266*00 

4.900E*03 

1.444E-01 

l.650E*02 

5.895E»0i 

5.744E*00 

1.931E*00 

1.6406*01 

1.2856*01 

1.2396*00 

S.000E*03 

1.409E-01 

1.707E»02 

5.926E»01 

5.855E»00 

1.944E*00 

1.4626*01 

1.1396*01 

1.2546*00 

8.100E*03 

1.370E-01 

1.758E*02 

5. 953 L* 01 

5.963E*00 

1.955E*00 

1.3186*01 

1.0196*01 

1.2686*00 

8.200E*03 

1.338E-0I 

1.804E*02 

5.978E«01 

6.066£*00 

1.964E»00 

1.2026*01 

9.2306*00 

1.2816*00 

5.300E»03 

1.308E-0I 

l.S46E»02 

6.000E*01 

6. 144E«00 

1.971EOO 

1.112E*01 

8.4846*00 

1.293E^00 

f 

$.400E*03 

l.Z'SOt-Ol 

l.S86E*02 

6.020E*0l 

6.254E»00 

1.976E*00 

1.0446*01 

7.9206*00 

L.303E»00 

S.$0OE*03 

I.254E-01 

1.923E*02 

6.039t»01 

6.338E»00 

1.981E»00 

9.9496*00 

7.5176*00 

U311E»00 

> 

S.600E»03 

1.230E-01 

I.9S9E»02 

6.056E*01 

6.412E»00 

1.984E«00 

9.6256*00 

7.2576*00 

1.3156*00 

5.7Q0E*03 

1.206E-01 

1.994E*02 

6.073E*01 

6.477E»00 

1.988E*00 

9.4596*00 

7. 1346*00 

1.3166*00 

3.800E*a3 

1.184E-01 

2.028E»02 

6.090E«01 

6.531F»00 

l.990E*00 

9.491E*00 

7.1496*00 

1.3146*00 

5.900E*03 

1.162E-01 

2.063E*02 

6.106E*01 

6.575E»00 

1.993E*00 

9.6116*00 

7.3116*00 

1.3076*00 


6.000E»03 

1.141E-01 

2.099E*02 

6.122E*01 

6.607E»00 

1.996E»00 

9.9596*00 

7.6406*00 

1.2966*00 

4.100E03 

1.121E-01 

2.136E«02 

6.139E*01 

6.631E*00 

1.998E*00 

1.053E*01 

8.1626*00 

1.2826*00 

6.2 00E*03 

l.lOlE-01 

2.176E*02 

6.157E*01 

6.647E»00 

2.002E»00 

1.1366*01 

8.9156*00 

1.2666* 00 ' 

6.300E*03 

1.081E-0I 

2.220E*02 

6.176E«01 

6.659E*00 

2.006E*00 

1.2506*01 

9.9446*00 

1.2486*00 

6.400E03 

1.062E-01 

2.268E«^02 

6.197E*01 

6.670E»00 

2.010E»00 

1.4026*01 

1.1306*01 

1.2296*00 

6.300E«a3 

1.043E-01 

2.323E*02 

6.220E»01 

6.684E«’00 

2.0l6E»00 

i.597E*01 

1.3036*01 

1.2126*00 

6.600E*03 

1.023E-OI 

2.386E*02 

6.246E*01 

6.704E*00 

2.024EO0 

1.8436*01 

1.5196*01 

1.1966*00 

6.70OE»U3 

1.003E-01 

2.459E*02 

6.276E*01 

6.732E»00 

2.033E»00 

2.1466*01 

1.7826*01 

1.1836*00 

6.800 E*03 

9.82 5E -02 

2.544E*02 

6.311E*01 

6.769E«00 

2.04SE*00 

2.5096*01 

2.0946*01 

1.1716*00 

6.9Q0E403 

9.614E-02 

2.643E*02 

6.3S0E»01 

6.816E*00 

2.060E»00 

2.9336*01 

2.4546*01 

1.1626*00 

7.000E*03 

9.394E-02 

2.7S9E*02 

6.396E*0I 

6.874E*00 

2.078E»00 

3.4166*01 

2.8576*01 

1.1556*00 

7.100E»03 

9.I66E-02 

2.894E*02 

6.448E*0l 

6.943E»00 

2.100E»00 

3.9496*01 

3.2956*01 

1.1506*00 i 

7.200E*03 

S.929E-02 

3.049E*02 

6.507E*01 

7.023E*00 

2.125E*00 

4.5196*01 

3.7546*01 

1.1466*00 

7.300E*03 

8.684E-02 

3.225E*02 

6.574E*01 

7.113E«00 

2.155E*00 

5.1066*01 

4.2186*01 

1.1436 * 00 

7.400£»03 

8.433E-02 

3.423E«02 

6.647E*01 

7.213E*00 

2. 190E*00 

5.6886*01 

4.6686*01 

1.1416*00 

7.300E*03 

8.177E-02 

3.641E»02 

6.727E»01 

7.322E*00 

2.228E*00 

6.2386*01 

5.0866 *01 

UUIE^OO 


7.600E*03 

7.919E-02 

3.879E*02 

6.813E*01 

7.440E*00 

2.2706*00 

6.7306*01 

5.4516*01 

1.1416*00 

7.700E*03 

7.663E-02 

4.133E*02 

6.904E«01 

7.565E»00 

2.316E*00 

7.1406*01 

5.7486*01 

1.1416*00 

1 

7.S00E*03 

7.4I1E-02 

4.400E*02 

6.99SE*0l 

7.696E»00 

2.3646*00 

7.4456*01 

5.9636*01 

1.1426*00 


7.900E403 

7.i86E-02 

4.677E*02 

7.094E*01 

7.832E*00 

2.413E*00 

7.63 36 *01 

6. 0896*01 

1.1446*00 

8.000E403 

6.932E-02 

4.958E*02 

7.191E*01 

7.971E»00 

2.464E*00 

7.6966*01 

6.1236*01 

1.1466*00 

8.200E*03 

6.499E-02 

5.515E402 

7.379E»01 

8.251E*<'0 

2.564E*00 

7.4646*01 

5.9266*01 

1.1516*00 
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Table I. ~ Continued 


t 

RHO/RHO-0 

H/RTO 

$/R 

8/60 

2 

CP/R 

CV/R 

GAHHA 

f 

j :5 

S.«OOE*03 

6.121E-02 

6.041E402 

7.5526*01 

8.5286*00 

2.6576*00 

6.8526*01 

5.4476*01 

i.isaE^oo 

1 ^ 

8.600E*03 

*.T99E-02 

4.514E402 

7.7046*01 

8.7966*00 

2.7406*00 

6.0306*01 

4.8056*01 

UlATE^OO 


S.SOOEtOl 

$.527E-02 

6.923C*02 

7.832E*01 

9.0526*00 

2.8096*00 

5. 1676*01 

4.1246*01 

ui7ae>oo 

j 

9.000E*Oi 

S.297E-02 

7.272E402 

7.9406*01 

9.2966*00 

2.8666*00 

4.3826*01 

3.4956*01 

uiau^oo 

/ 

9.200E»03 

5.100E-02 

T.S68E402 

8.0286*01 

9.5306*00 

2.9126*00 

3.7346*01 

2.9706*01 

uaosEOo 


9.«0OE*03 

4.928E-02 

8236*02 

8.1036*01 

9.7526*00 

2.9506*00 

3.2386*01 

2.5626*01 

1.219E^OO 


9.&OOE«'03 

4.77SE-02 

8.044E*02 

8.1676*01 

9.9616*00 

2.9816*00 

2.8816*01 

2.2676*01 

1.293£«00 


9.800E*03 

4.434E-02 

8.247E*02 

8.2246*01 

1.0156*01 

3.0076*00 

2.6416*01 

2.0676*01 

1*24AE^00 

-- 

1.0OOE*O4 

4.509E-02 

8.43SE*02 

8.2766* 01 

1.0336*01 

3.0306*00 

2.4956*01 

1.9446*01 

1«252E«00 


1.020E*09 

4. 389E-02 

S.61SE*02 

8.3246*01 

1.0496*01 

3.0526*00 

2.4236*01 

1.8836*01 

l.aSTE^OO 


1.090E*0« 

4.276E-02 

8.791E*02 

8.3716*01 

1.0646*01 

3.0726*00 

2.4076*01 

1.8686*01 


V 

1.060E«09 

4. 169E-02 

8. 968E*02 

8.4176*01 

1.0776*01 

3.0926*00 

2.4366*01 

1.8916*01 

i.asaE^ao 


1.080E»09 

4.06SE-02 

9.1496*02 

8.4636*01 

1.0906*01 

3.1126*06 

2.5006*01 

1.9416*01 

1.256E«0Q ! 


1.100E»09 

3.9a4E-02 

9.33$E*02 

8.5106*01 

1.1026*01 

3.1336*00 

2.5916*01 

2.0156*01 

l«25ji€*^00 


1.120E»09 

3. 864E-02 

9.S29E*02 

8.5586*01 

1.1156*01 

3.1556*00 

2.7056*01 

2.1056*01 

U29UE«00 1 

f 


3.771E-02 

9.732E*02 

8.6076*01 

1.1276*01 

3.1786*00 

2.8386*01 

2.2116*01 

1«246E*00 ^ 


1.1«0E*04 

3.678E-02 

9.945E*02 

8.6576*01 

1.1396*01 

3.2036*00 

2.9866*01 

2.3286*01 

1«2A2E^00 

'i 

1.180E»0« 

3.S84E-02 

1.0176*03 

8.7106*01 

1.1526*01 

3.2296*00 

3.1486*01 

2.4556*01 

l.23aE«00 ^ 


1.200E»09 

3.494E-02 

1.0416*03 

8.7646*01 

1.1656*01 

3.2576*00 

3.3226*01 

2.5906*01 

l«23SE«00 ! 

'' 

1.220E>09 

3.408E-Q2 

1.0666*03 

8.821E*01 

1.1796*01 

3.2866*00 

3.5056*01 

2.7326*01 

I«232E»00 


1.2«0E*04 

3.321E-02 

1.092E*03 

8.8796*01 

1.1926*01 

3.3186*00 

3.6986*01 

2.8806*01 

1*229F^00 


1.2M)E*'04 

3.234E-02 

1.1206*03 

8.9406*01 

1.2076*01 

3.3516*00 

3.8996*01 

3.0336*01 

1*226E^00 


1.280E»04 

3.1S2E-02 

1.1496*03 

9.0036*01 

1.2216*01 

3.3866*00 

4.1086*01 

3.1906*01 

1*223E^00 ' 


1.300E»04 

3. 070E-02 

1.1S0E*03 

9.0686*01 

1.2176*01 

3.4246*00 

4.3236*01 

3.3526*01 

U221E^OO 


1.320E*04 

2.989E-02 

1.2126*03 

9.1366*01 

1.2526*01 

3.4636*00 

4.5446*0! 

3.5166*01 

i«2l9E«00 ‘ 


1.340E»04 

2.909E-02 

1.2466*03 

9.2066*01 

1.2686*01 

3.5056*00 

4.7706*01 

3.6846*01 

U217E^00 


1.360E404 

2.831E-02 

1.282E*03 

9.2786*01 

1.2856*01 

3.5496*00 

5.0016*01 

3.8546*01 

l«216E^00 


1.380E»04 

2.7S4E-02 

1.3206*03 

9.3536*01 

1.3026*01 

3.5956*00 

5.2366*01 

4.0256*01 

U214E^00 


1.400E*04 

2.679E-02 

1.3696*03 

9.4306*01 

1.3196*01 

3.6426*00 

5.4746*01 

4.1986*01 

l«2L3E^00 


1.420E404 

2.606E-02 

1.4006*03 

9.5096*01 

1.337:*01 

3.6926*00 

5.7156*01 

4.3716*01 

1*212E«^00 


1.440E404 

2.S34E-02 

1.4436*03 

9.5916*01 

1.3556*01 

3.7456*00 

5.9586*01 

4.5456*01 

U2ll£«^00 


1.460E404 

2.464E-02 

1.4876*03 

9.6756*01 

1.3746*01 

3.7996*00 

6.2006*01 

4.7176*01 

U210E«^00 


1.4itOE*C4 

2.393E-02 

1.6336*03 

9.7616*01 

1.3936*01 

3.8556*00 

6.4416*01 

4.8876*01 

1.210£«00 


1.300E«'a4 

2.328E-02 

1.5816*03 

9.8496*01 

1.4136*01 

?. 9136*00 

6.6796*01 

5.0546*01 

i*209E>00 


1.S20E404 

2.263E-02 

1.4316*03 

9.9396*01 

1.4336*01 

3.9736*00 

6.9126*01 

5.2166*01 

U209E^00 


1.340E404 

2.199E-02 

1.6836*03 

1.0036*02 

1.4536*01 

4.0346*00 

7.1376*01 

5.3716*01 

1«209E^OO 

"i 

1.340E»04 

2. 13 7E-02 

1.7366*03 

1.0126*02 

1.4746*01 

4.0986*00 

7.3516*01 

5.5186*01 

l.209E«‘00 


1.380E404 

2.078E-02 

1.7906*03 

1.0226*02 

1.4966*01 

4.1636*00 

7.5516*01 

5.6546*01 

L.209E*00 

r 

1.6 00E»04 

2.019E-02 

1.8466*03 

1.0326*02 

1.5176*01 

4.2296*00 

7.7366*01 

5.7786*01 

1«210E^00 


1.620E404 

1.963E-02 

1.9046*03 

1.0416*02 

1.5396*01 

4.2966*00 

7.9006*01 

5.8876*01 

l.210E«00 


1.640E»04 

1.909E-02 

1.9626*03 

1.0516*02 

1.5616*01 

4.3646*00 

8.0416*01 

5.9806*01 

U211E>00 


1.640E»04 

1.857E-02 

2.0216*03 

1.061E*02 

1.5846*01 

4.4336*00 

8.1576*01 

6.0556*01 

l.212E«^00 


1.680E404 

1.804E-02 

2.0816*03 

1.0716*02 

1.6076*01 

4.5036*00 

8.2446*01 

6.1096*01 

1.21 3600 

-* 

1.700E»04 

1.7S8E-02 

2.1426*03 

1.0806*02 

1.6306*01 

4.5726*00 

8.3016*01 

6.1426*01 

1.214£^00 


l.T20E*04 

1.711E-02 

2.2036*03 

1.0906*02 

1.6536*01 

4. 6426*00 

8.3256*01 

6.1536*01 

l,2laE*^00 


1.740E«-04 

1.647E-02 

2.264E*03 

1.1006*02 

1.6766*01 

4.7106*00 

8.3176*01 

6.1416*01 

l*2iaE«>00 

' 

1.760Et04 

1.623E-02 

2.3246*03 

1.109E*02 

1.6996*01 

4.7 7 96 * 00 

8.2756*01 

6.1066*01 

l.220E«00 


1.7 80E*04 

1.S84E-02 

2.3856*03 

1.1196*02 

1.7226*01 

4.8466*00 

8.2006‘^01 

6.0496*01 

1.222E^00 


1. 800^404 

1.S46E'02 

2.4446*03 

1.1286*02 

1.7456*01 

4.9116*00 

8.0956*01 

5.9706*01 

l.229E^00 

f 

L.820E404 

1.S09E-02 

2.5036*03 

1.1376*02 

1.7686*01 

4.9756*00 

7.9606*01 

5.8706*01 

U227E^00 


1.840E4Q4 

1.474E-02 

2.5616*03 

1.1456*02 

1.7916*01 

5.0376*00 

7.7996*01 

5.7526*01 

U230Et00 


1.860E404 

1.441E-02 

2.6176*03 

1.1546*02 

1.8136*01 

5.0976*00 

7.6146*01 

5.6176*01 

U233E«00 

V 

1.880E404 

1.410E-02 

2.6726*03 

1.162E*02 

1.8366*01 

5.1556*00 

7.4106*01 

4.4686*01 

l.236E«^00 

•T 

1.900E404 

1.380E-02 

2.7266*03 

1.1696*02 

1.8586*01 

5.2116*00 

7.1896*01 

5.3086*01 

l«2AOEtOO 


1.920E4O4 

1. 3S2E-02 

2.7786*03 

1.1776*32 

1.880E*01 

5.2636*00 

6.9566*01 

5.1386*01 

l*2A9E«00 i 


1.940E404 

1.32SE-02 

2.8286*03 

1.1846*02 

1.902E*01 

5.3146*00 

6.7156*01 

4.9626*01 

U2A7EOO ] 


1.960E404 

1.300E-02 

2.8 766*03 

1.1916*02 

1.9236*01 

5.3616*00 

6.4706*01 

4.7826*01 

U252E^OO 

i >1 

1.980E404 

1.277E-02 

2.9236*03 

1.1976*02 

1.9456*01 

5.4066*00 

6.2236*01 

4.6006*01 

l.256E^00 


2.000E404 

I.2S4E>02 

2.9676*03 

1.2036*02 

1.9666*01 

5.4486*00 

5.9796*01 

4.4196*01 

i.2aOE^OO 

1 

2.020E404 

1.233E-02 

3.0106*03 

1.2096* 02 

1.9866*01 

5.4886*00 

5.7396*01 

4.2426*01 

U269E4^00 


2.040E404 

1.212E-02 

3.0516*03 

1.2156*02 

2.0076*01 

5.5256*00 

5.5066*01 

4.0686*01 

1.270E«>00 


2.060E404 

1.193E-02 

3.0916*03 

1.2206*02 

2.0276*01 

5.5606*00 

5.2826*01 

3.9016*01 

l.275E^00 


2.080E404 

1.175E-02 

3.1296*03 

1.2256*02 

2.0466*01 

5.5936*00 

5.0696*01 

3.7426*01 

L.280E«00 


2.100E404 

1.157E-02 

3.1656*03 

1.2306*02 

2.0666*01 

5.6236*00 

4.8686*01 

3.5916*01 

uaaaE^oo 


2.120E*04 

1.140E-02 

3.2006*03 

1.2346*02 

2.0856*01 

5.6516*00 

4.6806*01 

3.4506*01 

U289E400 


2.140E404 

l.l2$E-02 

3.2346*03 

1.2386*02 

2.1036*01 

5.6786*00 

4.5066*01 

3.3196*01 

1«294E«>00 


2.160E404 

1.109E-02 

3.2666*03 

1.2426*02 

2.1216*01 

5.7036*00 

4.3466*01 

3.1996*01 

l.299E^00 


2.180E404 

1.095E-02 

3.2976*03 

1.2466*02 

2.1396*01 

5,7266*00 

4.2016*01 

3.0896*01 

L*303E«^00 


2.2 00E404 

l.OSlE-02 

3.3286*03 

1.2506*02 

2.1566*01 

5.7476*00 

4.0716*01 

2.9916*01 

l.307E«00 

, 

2.220E*04 

1.047E-02 

3.3576*03 

1.2546*02 

2.1736*01 

5.7676*00 

3.9556*01 

2.9046*01 

1.311€«00 


2.240E»04 

U034E-02 

3.3856*03 

1.2576*02 

2.1896*01 

5.7866*00 

3.8536*01 

2.8286*01 

1«314E^00 


2.240E404 

1.042E-02 

3.4136*03 

1.2616*02 

2.2046*01 

5.8046*00 

3.7676*01 

2.7646*01 

U317E«00 ' 


2.28UE404 

1.030E-02 

3.4416*03 

1.2646*02 

2.2196*01 

5.8216*00 

3.6956*01 

2.7126*01 

U319E^00 

: 

2.300E404 

1.018E-02 

8.4686*03 

1.2676*02 

2.2336*01 

5.8376*00 

3.63 76 * 01 

2.6716*01 

1.320E^00 


2.320E*04 

1.006E-92 

3.4946*03 

1.2706*02 

2.2446*01 

5.8526*00 

3.5936*01 

2.6406*01 

1.321E«00 


2.340E404 

9.9S3E-03 

3.5206*03 

1.2736*02 

2.2596*01 

5.8676*00 

3.5646*01 

2.6226*01 

U321E»00 


2.340E404 

9.843E-03 

3.5466*03 

1.2766*02 

2.2706*01 

5.8816*00 

3.5486*01 

2.6146*01 

l*320Ef00 

; 

2.360E4C4 

9.T40E-03 

3.5726*03 

1.2796 * 02 

2.2816*01 

5.8946*00 

3.5456*01 

2.6176*01 

1.319E*00 


2.400E404 

9.637E-03 

3.5986*03 

1.2826*02 

2.2926*01 

5.9086*30 

3.5576*01 

2.6316*01 

1.317E»00 


2.420E404 

9.336E-03 

3.6246*03 

1.2856*02 

2.3026*01 

5.9216*00 

3.5816*01 

2.6566*01 

U314E*00 


2.440E*04 

9.437E-03 

3.6516*03 

1.2886*02 

2.3116*01 

5.9346*00 

3.6196*01 

2.6926*01 

1.311E^00 


2.460E404 

9. 340E-03 

3.6776*03 

1.2916*02 

2.3196*01 

5.9476*00 

3.6706*01 

2.7386*01 

U307E*00 


2.480E404 

9.243E-03 

3.7046*03 

1.2946*02 

2.3286*01 

5.9606*00 

3.7346*01 

2.7956*01 

L«303E^0O 


2.500E404 

9.1S1E-Q3 

3.7326*03 

1.2976*02 

2.3366*01 

5.9736*00 

3.8106*01 

2.8616*01 

1.299E^00 
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Table I.- Continued 

P/PO « 6.00E*00 


T 

RMO/KHO-0 

H/RTO 

S/R 

A/AO 

2 

CP/R 

CV/R 

GANN* ! 


1.003E*0a 

l.660E*0i 

-1.718E402 

1.9736*01 

6.2716-01 

1.0006*00 

3.9126*00 

2.9126*00 

1.3986*00 


2.000E*02 

S.198EOO 

-1.705E»02 

2.2296*01 

8.7026-01 

1.0006*00 

3.8916*00 

2.8916*00 

1.3466*00 


3.0aOE«02 

S.6*SE*00 

-1.690E*02 

2.3946*01 

1.0426*00 

1.0006*00 

4.4796*00 

3.4756*00 

1.2886*00 


4.0aOE*02 

4.099E*00 

-1.672E»02 

2.9296*01 

1.1876*00 

1.0006*00 

4.9666*00 

3.9686*00 

1.2526*00 


S.000E*02 

3.279E*00 

-l.6S3E*02 

2.6496*01 

l.319E*0'> 

1.0006*00 

9.3646*00 

4.3646*00 

1.2296*00 


«.00<)E*02 

2.733£»00 

-1.633E»02 

2.7496*01 

1.4316*00 

1.0006*00 

9.6866 * 00 

4.6866*00 

1.2136*00 

1 

;.000E«02 

2.342E600 

-1.612E402 

2.8396*01 

1.9386*00 

1.0006*00 

9.9936*00 

4.9936*00 

1.2026*00 


a.0O0E*02 

2.030£*00 

-1.990E402 

2.9166*01 

1.6396*00 

1.0006*00 

6.1746*00 

9.1746*00 

1.1936*00 

j 

9.000E»02 

1.822E«00 

-1.947E«02 

2.9906*01 

1.7336*00 

1.0006*00 

6.3976*00 

5.3576*00 

1.1876*00 

t 

1.000E»03 

1.640EO0 

-t.943E«02 

3.0986*01 

1.8236*00 

1.0006*00 

6.9096*00 

9.9096*00 

1.1826*00 

- 

1.100E03 

1.491E»00 

-1.919E402 

3.1206*01 

1.9096*00 

1.0006*00 

6.6376*00 

9.6376*00 

1.1776*00 

<» 

1.2 00E»03 

1.366E»00 

•1.494E*02 

3.1796*01 

1.9916*00 

1.0006*00 

6.7456*00 

9.7456*00 

1.1746*00 


1.300E*03 

1.261E«00 

-1.4 70E»02 

3.2336*01 

2.0706*00 

1.0006*00 

6.8416*00 

9.8416*00 

1.1716*00 


l.900E*03 

1.171E*00 

-1.444E*02 

3.2846*01 

2. 1496 * 00 

1.0006*00 

6.9346*00 

9.9336*00 

1.1696*00 


1.S00EO3 

1.093E«00 

-1.419E»02 

3.3326*01 

2.2186*00 

1.0006*00 

7.0396*00 

6.0366*00 

1.1666*00 


1.6 00E*03 

1.02SE*00 

-1.393E402 

3.3786*01 

2.2886*00 

1.0006*00 

7.1776*00 

6.1696*00 

1.1636*00 


l.T00E»03 

9.639E-01 

-l.366E*02 

3.4226*01 

2.3996*00 

1.0016*00 

7.3766* 00 

6.3606*00 

1.1596*00 


1.800E»03 

9.098E-01 

-1.339E»02 

3.4696*01 

2.4206*00 

1.0016*00 

7.6736*00 

6.6426*00 

1.1956*00 


1.900E«03 

8.1 -OE-Ol 

-l.3t0E*02 

3.9086*01 

2.4816*00 

1.0026*00 

8.1106*00 

7.0946*00 

1.1496*00 


2.000E«03 

8.1 4E-01 

-1.2796*02 

3.9916*01 

2.9406*00 

1.0046*00 

8.7336*00 

7.6356*00 

1.1426*00 


2.100E«03 

7.733E-01 

-1.246E*02 

3.9996*01 

2.9996*00 

1.0076*00 

9.5076*00 

8.4276*00 

1.1396*00 


2.200E*a3 

7.368E-01 

-1.208E*C2 

3.6426*01 

2.6976*00 

1.0116*00 

1.0716*01 

9.4636*00 

1.1286*00 


2.300E*03 

7.005E-01 

-1.167E*02 

3.6936*01 

2.7176*00 

1.0186*00 

1.2146*01 

1.0776*01 

1.1216*00 


2.900E»03 

4.6S6E-01 

-1.119E*02 

3.7486*01 

2.7816*00 

1.0266*00 

1.3906*01 

1.2396*01 

1.1166*00 


2.900E»03 

6.319E-01 

-1.069E*02 

3.8096*01 

2.8496*00 

1.0386*00 

1.9966*01 

1.4196*01 

1.1126*00 


2.600E*03 

S.990E-01 

-l.002E*02 

3.8766*01 

2.9236*00 

1.0936 *00 

1.8326*01 

1.6256*01 

1.1096*00 


2.700E«03 

S.647E-01 

-9.302E*01 

3.9906*01 

3.0036 *00 

1.0726*00 

2.0926*01 

1.8486*01 

1.1086*00 


2.800E»03 

5.351E-01 

-a.486E*01 

4.0316*01 

3.0906*00 

1.0946*00 

2.3656*01 

2.0796*01 

1.1076*00 


2.900E*03 

S.041E-01 

-7.949E*01 

4.1196*01 

3. 1846*00 

1.1216*00 

2.6436*01 

2.3086*01 

1.1086*00 


3.000E»03 

4.741E-03 

-6.992E*01 

4.2136*01 

3.2896*00 

1.1936*00 

2.9116*01 

2.5236*01 

1.1096*00 


3.i00E*O3 

4.491E-01 

-9.440E*01 

4.3136*01 

3.3946*00 

1.1886*00 

3.1996*01 

2.7196*01 

1.1126*00 


3.200 E»03 

4.174E-01 

-4.243E*01 

4.4176*01 

3.9096*00 

1.2286*00 

3.3746*01 

2.8766*01 

1.1146*00 


3.300E*03 

3.912E-01 

-2.974E*01 

4.9236*01 

3.6306*00 

1.2706*00 

3.5526*01 

3.0036*01 

1.1186*00 


3.400E«03 

3.667E-01 

-l.647E*01 

4.6316*01 

3.7966*00 

1.3196*00 

3.6896*01 

3.0946*01 

1.1226*00 


3.$OOE*03 

3.439E-01 

-2.770E*00 

4.7406*01 

3.8866*00 

1.3626*00 

3.7886*01 

3.1536*01 

1.1266*00 


3.600E03 

3.229E-01 

1.123E*0l 

4.8486*01 

4.0186*00 

1.4116*00 

3.8536*01 

3.1836*01 

1.1306*00 


3.700E«03 

3.035E-01 

2.941E*01 

4.9546*01 

4.1946*00 

1.4606*00 

3.8876*01 

3.1906*01 

1.1356*00 


3.800E*03 

2.857E-01 

3.966E*01 

9.0976*01 

4.2906*00 

1.9106*00 

3.8916*01 

3.1726*01 

1.1406*00 


3.900E«03 

2.694E-01 

9.386E*01 

9.1986*01 

4.4286*00 

1.9606*00 

3.8626*01 

3.1316*01 

1.1456*00 


9.000E«03 

2.546E-01 

6.789E*0l 

5.2996*01 

4.9666*00 

1.6106*00 

3.7946*01 

3.0606*01 

1.15K'*00 

i 

«.IOOE«03 

2.412E-01 

8.199E*01 

9.3486*01 

4.7036*00 

1.6986*00 

3.6806*01 

2.9966*01 

1.1576*00 


9.200E«03 

2.291E-01 

9.47BE*01 

9.4346*01 

4.8406*00 

1.7046*00 

3.9176*01 

2.8166*01 

1.1636*00 


4.300E»03 

2.182E-01 

1.073E*02 

9.9196*01 

4.9736*00 

1.7476*00 

3.3076*01 

2.6416*01 

1.1706*03 


9.400E»03 

2.0SSE-01 

1.189E*02 

9.9886*01 

9.1046*00 

1.7876*00 

3.0986*01 

2.4376*01 

1.1786*0L 


9.500E«03 

2.000E-01 

1.297E*02 

9.6946*01 

9.2326*00 

1.8226*00 

2.7856*01 

2.2196*01 

1.1876*00 


9.6 00E«03 

1.923E-01 

1.393E*02 

9.7126*01 

9.3976*00 

1.8936*00 

2.9036*01 

1.9876*01 

1.1976*00 


4.7 00E*03 

1.S54E-01 

1.480E*02 

9.7636*01 

9.4786*00 

1.8806*00 

2.2306*01 

1.7666*01 

1.2086*00 


4.800E*03 

1.796E>0t 

1.997E*02 

9.8076*01 

9.9966*00 

1.9026*00 

1.9786*01 

1.5606*01 

1.2206*00 


4.900E»03 

1.743E-01 

1.629E*02 

9.8466*01 

9.7116*00 

1.9206*00 

1.7946*01 

1.3786*01 

1.2326*00 


3.000 E»03 

1.695E-01 

l.686E*02 

9.8796*01 

9.8236*00 

1.9396*00 

1.9636*01 

1.2216*01 

1.2466*00 


S.100E«03 

1.6SIE-01 

l.740E»02 

9.9086*01 

9.9326*00 

1.9476*00 

1.4046*01 

1.0896*01 

1.2606*00 


3.200E»03 

1.611E-01 

1.789E*02 

9.9346*01 

6.0376*00 

1.9976*00 

1.2756*01 

9.8246*00 

1.2736*00 


S.300E»03 

1.974E-01 

1.834E*02 

9.9986*01 

6.1376*00 

1.9696*00 

1.1726*01 

8.9736*00 

1.2856*00 


S.900E*03 

l.S40£~01 

1.879E*02 

9.9796*01 

6.2316*00 

1.9726*00 

1.0926*01 

8.3136*00 

1.2966*00 

1 

3.S00E*03 

1.S08E-01 

1.914E*02 

5.9986*01 

6.3186*00 

1.9776*00 

1.0326*01 

7.8216*00 

1.3056*00 

1 

S.6 00E*03 

1.478E-01 

3.991E*02 

6.0166*01 

6.3976*00 

1.9816*00 

9.9036*00 

7.4796*00 

1.3116*00 


S.700E*03 

1.449E-01 

1.987E*02 

6.0346*01 

6.4686*00 

1.9896*00 

9.6426*00 

7.2756*00 

1.3146*00 


S.8a0E*03 

1.422E-01 

2.022E*02 

6.0906 * 01 

6. 9286*00 

1.9886*00 

9.9386*00 

7.2076*00 

1.3146*00 


3.900E»03 

l.i94E-01 

2.0976*02 

6.0676*01 

6.9786*00 

1.9916*00 

9.9936*00 

7.2776*00 

1.3106*00 


6.000E*03 

1.371E-01 

2.0926*02 

6.0836*01 

6.6176*00 

1.9936*00 

9.8216*00 

7.5006*00 

1.3016*00 


6. 100E»03 

1.346E-01 

2.1296*02 

6.1006*01 

6.6476*00 

1.9966*00 

1.0296*01 

7.8976*00 

1.2906*00 

• 

6.200 E»03 

1.323E-01 

2.1686*02 

6.1176*01 

6.6686*00 

1.9996*00 

1.0906*01 

8.4976*00 

1.2796*00 


6.300E»03 

1.299E-01 

2.209E*02 

6.1396*01 

6.6836*00 

2.0036*00 

1.1836*01 

9.3376*00 

1.2986*00 


6.600E»03 

1.276E-01 

2.2996*02 

6.1946*01 

6.6996*00 

2.0076*00 

1.3096*01 

1.0466*01 

1.2416*00 

, 

6.9 00E603 

1.294E-01 

2.3096*02 

6.1766*01 

6.7086*00 

2.0126*00 

1.4736*01 

1.1926*01 

1.22 36 *00 


6.600E+03 

1.231E-01 

2.3636*02 

6.2006 * 01 

6.7296*00 

2.0196*00 

1.6816*01 

1.3766*01 

1.2076*00 


6.7 00E»03 

1.207E*01 

2.4296*02 

6.2276*01 

6.7486*00 

2.02 76 * 00 

1.9406*01 

1.6026*01 

1.1926*00 


6.8 00E»03 

I.184E-01 

2.9066*02 

6.2986*01 

6.7806*00 

2.0376*00 

2.2936*01 

1.8736*01 

1.1806*00 


6.900E»03 

1.199E-01 

2.9996*02 

6.2946*01 

6.8216*00 

2.0906*00 

2.6296*01 

2.1916*01 

1.1697*00 


7.000E*03 

1.134E-01 

2.6996*02 

6.3396*01 

6.8716*00 

2.0696*00 

3.0546*01 

2.5526*01 

1.16U*00 


7.100E»03 

1.108E-01 

2.8196*02 

6.3816*01 

6.9336*00 

2.0846*00 

3.9366*01 

2.9526*01 

U15;6*00 


7.200E*03 

U081E-01 

2.9986*02 

6.4346*01 

7.0046*00 

2.1076*00 

4.06 26*01 

3.3816*01 

1.1506*00 


7.300E»03 

1.09 3E-01 

3.1176*02 

6.4946*01 

7.0866*00 

2.1336*00 

4.6176*01 

3.8296*01 

1.1466*00 


7.600E*03 

1.024E-01 

3.2976*02 

6.9616*01 

7.1786*00 

2.1646*00 

9.1836*01 

4.2696*01 

1.1' 46*00 


7.30UE«03 

9.943E-02 

3.4966*02 

6.6346*01 

7.2806*00 

2.1996 *00 

9.^366*01 

4.6946*01 

1.1436*00 


7.600E*03 

9.643E-02 

3.7166*02 

6.7146*01 

7.3916*00 

2.2376*00 

6.25 36 * 01 

5.0836*01 

1.1426*00 


7.700E«'03 

9.342E-02 

3.9946*02 

6.7986*01 

7.9096*00 

2.2796*00 

6.7096*01 

5.4206*01 

1.1426*00 


7.8 00E*03 

9.043E-02 

4.2066*02 

6.8876*01 

7.6346*00 

2.3296*00 

7.0836*01 

9.6886*01 

1.1436*00 


7.900E«03 

8.730E-02 

4.4716*02 

6.9806*01 

7.7696*00 

2.3726*06 

7.3596*01 

5.8796*01 

1.1446*00 


8.0 00E»03 

8.446E-02 

4.7446*02 

7.0736*01 

7.9006*00 

2.4216*00 

7.9196*01 

5.9846*01 

1.1466*00 


S.200E»03 

7.933E-02 

9.2996*02 

7.2996*01 

0. 1 766*00 

2.9206*00 

7.4896*01 

5.9376*01 

1.1506*00 

% 
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Table I.- Continued. 


T 

RHO/RHO-0 

H/RTO 

S/R 

A/AO 

2 

CP/R 

CV/R 

gamma 

8.400E*03 

T.464E-02 

S.830E402 

7.439E*0l 

8.493E*00 

2.6196*00 

7.0496*01 

5.9866*01 

1.1966*00 

S.600E*03 

7.038E-02 

6.320E602 

7.993E*01 

8.723E*00 

2.7016*00 

6.3306*01 

9.0296*01 

1.1696*00 

S.a00E«03 

6.71JE-02 

6.7S4E602 

7.729E*0l 

8.983E*00 

2.7796*00 

9.9056*01 

4.3836*01 

1.1746*00 

9.000E«03 

6.421E>02 

7.t2IE402 

7.844E*01 

9.231E*00 

2.8376*00 

4.7056*01 

3.7486*01 

1.1866*00 

9.E00G»03 

6.1flE-02 

7.44SE*02 

7.939E*0l 

9.468E*00 

2.8886*00 

4.0116*01 

3.1896*01 

1.1996*00 

9.400E«03 

S.999E~02 

7.718E402 

8.019E*01 

9.699E*00 

2.9296*00 

3.4966*01 

2.7376*01 

1.2136*00 

9.600 E*03 

9.764E-02 

7.9S5E*02 

8.087E*01 

9.9I0E*00 

2.9636*00 

3.0406*01 

2.3956*01 

1.2276*00 

9.000E603 

S.393E-02 

8.166E402 

8.147E*0l 

l.0UE*01 

2.9926*00 

2.7466*01 

2.1926*01 

1.24 06*00 

1.000EO4 

5.436E-07 

8.3S9E*02 

8.20OE*0t 

l.O30E*0l 

3.0166*00 

2.9546*01 

1.9916*01 

1.2491*00 

1.020E*0-> 

S.291E-02 

8.342E402 

8.290E»01 

l.046E*01 

3.0386*00 

2.4426*01 

1.8976*01 

1.2966*00 

1.060E606 

9.1S4E-02 

8.719E*02 

8.296E*01 

1.062E*01 

3.0996*00 

2.3946*01 

1.8966*01 

1.. 1606*00 

1.060E606 

9.024E-02 

8.894E402 

8.342E*01 

1.076E*01 

3.0796*00 

2.3946*01 

1.8996*01 

1.2616*00 

1.080E«04 

4.900E-02 

9.070E402 

U.387E*01 

1.089E*01 

3.0996*00 

2.4336*01 

1.8896*01 

1.2606*00 

1.100E»06 

4.780E-02 

9.2S1E*02 

8.432E*01 

1.102E*01 

3.1196*00 

2.9036*01 

1.9416*01 

1.2586*00 

1.120E*04 

4.663E-02 

9.437E*02 

8.478E*01 

1.114E*01 

3.1396*00 

2.9986*01 

2.0176*01. 

1.2946*00 

1.140£*04 

4.5S0E-02 

9.632E402 

8.929E*01 

1. 126E*01 

3.1616*00 

2.7126*01 

2.1086*06 

1.2916*00 

1.160E*04 

4.439E-02 

9.83SE*02 

8.973E*0l 

1.138E*01 

3.1846*00 

2.8446*01 

2.2126*01 

1.2476*00 

l.lSOE+04 

4.331E-02 

1.00SE*03 

8.623E*0l 

1.191E»01 

3.2096*00 

2.9906*01 

2.3276*01 

1.2436*00 

1.200E604 

4.224E-02 

l.027E*03 

8.679E*01 

1.163E*01 

3.2346*00 

3.1486*01 

2.4906*01 

1.2396*00 

1.220E*04 

4.120E-02 

1.091E*03 

8.728E*0l 

1.176E*01 

3.2626*00 

3.3176*01 

2.5826*01 

1.2366*00 

1.240E404 

4.018E-U2 

1.076EO3 

8.784E*0l 

1. 190E401 

3.2916*00 

3.4966*01 

2.7196*01 

1.2336*00 

1.260E+04 

3.917E-02 

1.102E403 

a.841E*01 

1. 03E*01 

3.3226*00 

3.6836*01 

2.8636*01 

1.2306*00 

1. 280E»04 

3.81SE-02 

1.130E*03 

8.901E*01 

1.218E*01 

3.3996*00 

3.8786*01 

3.0116*01 

1.2276*00 

1.300E«04 

3.720E-02 

1.1S9E*03 

a.962E*0l 

l.232E*0l 

3. 3906*00 

4.0796*01 

3.1636*01 

1.2256*00 

1.320E404 

3.62SE-02 

1.190E«03 

9.026E*01 

t.247E*01 

3.42 76*00 

4.2876*01 

3.3196*01 

1.2236*00 

1.340E«04 

3.931E-02 

1.222E*03 

9.092E*01 

l.263E*01 

3.4666*00 

4.5016*01 

3.4786*01 

1.2216*00 

1.360E*04 

3.438E-02 

1.256E*03 

9.160E*01 

l.279E*0l 

3.9076*00 

4.7206*01 

3.6396*01 

1.2196*00 

1.380E«^04 

3.347E-02 

1.291E*03 

9.231E*01 

1.299E*0l 

3.9496*00 

4.9436*01 

3.8036*01 

1.2176*00 

1.400E*04 

3.298E-02 

1.32SE403 

9.304E*0l 

1.312E*01 

3.9946*00 

9.1706*01 

3.9686*01 

1.2166*00 

1.420E604 

3.171E-02 

1.367E603 

9.379E*01 

1.329E*01 

3.6416*00 

9.4006*01 

4.1346*01 

1.2196*00 

l.440E*04 

3.086E-02 

1.407E*03 

9.496E*01 

1.347E*01 

3.6906*00 

5.6326*01 

4.3016*01 

1.2146*00 

1.460E*04 

3.002E-02 

1.449E403 

9.939E*01 

l.369E*0l 

3.7416*00 

5.8666*01 

4.4686*01 

1.2136*00 

'.480E*04 

2.920E-02 

1.493E+03 

9.616E*01 

U334E*01 

3. 7946*00 

6.0996*01 

4.6336*01 

1.2126*00 

l.S00E«04 

2.840E-02 

1.S38E603 

9. rooE*oi 

1.403E*01 

3.8486*00 

6.3316*01 

4.7976*01 

1.2116*00 

1.320E404 

2. 763E-02 

l.S86E*03 

9.789E*01 

1.422E*01 

3. 9096*00 

6.5606*01 

4.9976*01 

1.2116*00 

1.540E*04 

2.6S4E-02 

1.639E403 

9.872E*0l 

t.442E*01 

3.9636*00 

6.7846*01 

5.1126*01 

1.2116*00 

I.S60E*04 

2.612E-02 

1.689E603 

9.961E*0l 

1.462E*01 

4.0236*00 

7.0006*01 

5.2616*01 

1.2116*00 

1.580E404 

2.S40E-02 

1.737E*03 

1.009E*02 

i.483E*01 

4.0896*00 

7.2076*01 

5.4026*01 

1.2116*00 

1.600E«04 

2.47U-02 

1.790E*03 

l.014E*02 

1.904E*01 

4.1486*00 

7.4016*01 

5.9336*01 

1.2116*00 

I.620E+04 

2.403E-02 

1.849E*03 

1.024E*02 

1.929E*01 

4.2126*00 

7.9796*01 

9.6536*01 

1.2116*00 

1.640E404 

2.33 7E-02 

1.901E*03 

1.033E*02 

3.946E*01 

4.2786*00 

7.7406*01 

9.7606*01 

1.2126*00 

1.660E«04 

2.274E-02 

1.999E*03 

1.043E*02 

1.9686*01 

4.3446*00 

7.8796*01 

9.8516*01 

1.2136*00 

1.680E404 

2.212E-02 

2.017E403 

l.092E*02 

1.991E*01 

4.4116*00 

7.9956*01 

9.9296*01 

1.' -46*00 

1.700E404 

2.153E-02 

2.076E403 

1.062E*02 

1.6136*01 

4.4796*00 

8.0896*01 

5.9816*01 

1 .96*00 

1.T20E404 

2.097E-02 

2.139E403 

1.071E*02 

1.636E*01 

4.94 76*00 

8. 1466*01 

6.0186*01 

1.2166*00 

i.r40E404 

2.042E-02 

2.t99E*03 

1.081E*02 

1.6986*01 

4.6196*00 

8.1796*01 

6.0346*01 

1.2186*00 

1.T60E404 

1.990E-02 

2.299E403 

1.090E*02 

1.6816*01 

4.6826*00 

8.1806*01 

6.0296*01 

1.2196*00 

1.T80E404 

1.940E-02 

2.319E«03 

1.099E*02 

1.7046*01 

4.7496*00 

8.1916*01 

6.0036*01 

1.2216*00 

1.800E404 

1.892E-02 

2.374E*03 

1.108E*02 

1.7276*01 

4.8196*00 

8.0916*01 

9.9966*01 

1.2236*00 

1.820E404 

1.S46E-02 

2.433E*03 

1W117E*02 

1.7906*01 

4.8796*00 

8.0026*01 

9.8886*01 

1.2266*00 

l.840E^4 

1.803E-02 

2.491E*03 

1.126E*02 

1.7726*01 

4.9426*00 

7.8856*01 

9.8016*01 

1.2286*00 

1.860EO4 

1.762E-02 

2.948E403 

1.134E*02 

1.7996*01 

9.0046*00 

7.7426*01 

5.6966*01 

1.2316*00 

1.880E*04 

1.723E-02 

2.609E403 

1.142E*02 

1.0186*01 

9.0636*00 

7.9776*01 

9.9766*01 

1.2346*00 

1.900E604 

1.689E-02 

2.699E*03 

1.190E*02 

1.8406*01 

9.1216*00 

7.3916*01 

9.4406*01 

1.2376*00 

1.920E*04 

1.650E-02 

2.713E603 

1.198E*02 

1.8626*01 

5.1766*00 

7.1896*01 

9.2946*01 

1.2406*00 

1.940E*04 

1.616E-02 

2.769E403 

1.169E*02 

l.S84E*01 

9.22 96* 00 

6.9746*01 

5.1376*01 

1.2446*00 

1.960E*04 

1.S83E-02 

2.819E*03 

1.172E*02 

1.9066*01 

9.2796*00 

6.7906*01 

4.9736*01 

1.2486*00 

1.980E*04 

1.594E-02 

2.86 3E *03 

1.179E*02 

1.9276*01 

9.3276*00 

6.9186*01 

4.8096*01 

1.2526*00 

2.000E*04 

l.$26E-02 

2.910E*03 

1.189E*02 

1.9486*01 

9.3736*00 

6.2866*01 

4.6346*01 

1.2966* 00 

2.020E604 

1.499E-02 

2.999E*03 

1.192E*02 

1.9696*01 

5.4156*00 

6.0926*01 

4.4626*01 

1.2606*00 

2.040E404 

1.473E-02 

2.999E*03 

1.197E*02 

1.9906*01 

9.4566*00 

9.8226*01 

4.2926*01 

1.2646*00 

2.060E*04 

1.449E-02 

3.041E*03 

1.203E*02 

2.0106*01 

5.4946*00 

9.9976*01 

4.1266*01 

1.2696*00 

2.080E*04 

1.426E-02 

3.081E403 

t.208E*02 

2.0306*01 

9.9306*00 

9.3796*01 

3.9646*01 

1.2746*00 

2.100E404 

1.403E-02 

3.t20E*03 

1.213E*02 

2.0906*01 

5.9636*00 

5.1706*01 

3.8096*01 

1.2786*00 

2.120E*04 

1.382E-02 

3.t97E*03 

1.218E*02 

2.0696*01 

9.9996*00 

4.9726*01 

3.6616*01 

1.2836*00 

2.140EO4 

1.362E-02 

3.192E403 

1.223E*02 

2.0886*01 

9.6246i00 

4.7896*01 

3.9216*01 

1.2886*00 

2.160E404 

1.343E-02 

3.227E*03 

1.227E*02 

2.107E*01 

5.6926*00 

4.6116*01 

3.3906*01 

1.2926*00 

2.180E404 

1.329E-02 

3.260E*03 

t.23IE*02 

2.1296*01 

9.6776*00 

4.4496*01 

3.2696*01 

1.2976*00 

2.200E*04 

1.307E-02 

3.292E*03 

1.239E*02 

2.1436*01 

9.7016*00 

4.3016*01 

3.1986*01 

1.3016*00 

2.220E»04 

1.290E-02 

3.323E403 

1.239E*02 

2.160E*01 

9.7246*00 

4.1676*01 

3.0986*01 

1.3096*00 

2.240E404 

1.274E-02 

3.393E*03 

1.243E*02 

2.1776*01 

9.7496*00 

4.0476*01 

2.9686*01 

1.3096*00 

2.260E«04 

1.299E-02 

3.382E*03 

1.246E*02 

2.1936*01 

9.7696*00 

3.9406*01 

2.8886*01 

1.3126*00 

2.280E604 

1.243E-02 

3.4UE*03 

I.290E*02 

2.2096*01 

9.7836*00 

3.8486*01 

2.8206*01 

1.3196*00 

2.300E04 

1.229E-02 

3.439E*03 

1.293E402 

2.2246*01 

9.8016*00 

3.7696*01 

2.7626*01 

1.3176*00 

2.320E*04 

1.21$E-02 

3.466E*03 

l.296E*02 

2.2386*01 

9.8186*00 

3.7046*01 

2.7156*01 

1.3196*00 

2.340EO4 

l.20tE-02 

3.493E*03 

1.260E*02 

2.2916*01 

9.8346*00 

3.6926*01 

2.4796*01 

1.3206*00 

2.360E»04 

1.188E-02 

3.920E*03 

1.263E*02 

2.2646*01 

9.8496*00 

3.6146*01 

2.6946*01 

1.3216*00 

2.380E*04 

1.179E-02 

3.946E*03 

1.266E*02 

2.2776*01 

9.8646*00 

3.9896*01 

2.6396* 01 

1.3206*00 

2.400E404 

1.162E-02 

3.972E*03 

1.269E*02 

2.2886*01 

9.8786*00 

3.9786*01 

2.6396*01 

1.3196*00 

2.420E*04 

l.lSOE-02 

3.998E*03 

1.272E*02 

2.2996*01 

9.8926*00 

3.9796*01 

2.6416*01 

1.3186*00 

2.440E«04 

I.U8E-02 

3.629E*03 

1.279E*02 

2.3096*01 

9.9096*00 

3.9946*01 

2.6986*01 

1.3166*00 

2.460E404 

1.126E-02 

3.691E*03 

1.278E*02 

2.1196*01 

9.9186*00 

3.6216*01 

2.6896*01 

1.3136*00 

2.480E*04 

1.119E-02 

3.678E*03 

1.280E*02 

2.3286*01 

9.9326*00 

3.6606*01 

2.7226*01 

1.3106*00 

2.300E»04 

1.103E-02 

3.709E*03 

1.283E*02 

2.3376*01 

9.9496 *00 

3.7126*01 

2.7696*01 

1.3066*00 
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Table I.' Continued. 

P/PO • T.OOEiOO 


T 

RHO/RHO-0 

H/RTO 

S/R 

R/80 

1 

CP/R 

CV/R 

GANNA 

1.000E*02 

1.913E401 

-1.718E402 

1.9372*01 

6.2712-01 

1.0002*00 

3.3122*00 

2.3122*00 

1.3982*00 

2.000E«02 

9.944E400 

-1.709E*02 

2.2092*01 

8.7022-01 

1.0002*00 

3.8912*00 

2.8912*00 

1.3462*00 

3.000E02 

4.376E400 

-1.690E402 

2.3782*01 

1.0422*00 

1.0002*00 

4.4752*00 

3.4732*00 

1.2882*00 

4.000E«02 

4.702E400 

-1.672E402 

2.3142*01 

1.1872*00 

1.0002*00 

4.9682*00 

3.9682*00 

1.2322*00 

S.OOOE402 

3.U«E4a0 

-1.453E4Q2 

2.6292*01 

1.3132*00 

1.0002*00 

3.3642*00 

4.3642*00 

1.2292*00 

6.000E402 

3.1««E»00 

-1.433E402 

2.7302*01 

1.4312*00 

1.0002*00 

5.6862*00 

4.6862*00 

1.2132*00 

7.0QOE402 

2.733E400 

-1.412E4C2 

2.8202*01 

1.3382*00 

1.0002*00 

3.9332*00 

4.9332*00 

1.2022*00 

a.oaoE*o2 

2.391E400 

-1.390E402 

2.9012*01 

1.6392 *00 

1.0002*00 

6.1742*00 

3.1742*00 

1.1932*00 

9,000E*02 

2.123E400 

-1.967E*02 

2.9742*91 

1.7332*00 

1.0002*00 

6.33 72*00 

3.3372*00 

1.1872*00 

1.0002403 

1.913E*00 

•I.S43E402 

3.0422*01 

1.8232*00 

1.0002*00 

6.3092*00 

3.3092*00 

1.1822*00 

1.100E403 

1.739E400 

-l.319E*02 

3.1032*01 

1.9092*00 

1.0002*00 

6.6372*00 

3.6372*00 

1.1772*00 

1.2Q0E403 

1.S94E400 

-1.494E402 

3.1632*01 

1.9912*00 

1.0002*00 

6.7432*00 

5.7432*00 

1.1742*00 

1.300E*03 

1.471E400 

-1.470E402 

3.2182*01 

2.0702*00 

1.0002*00 

6.8402*7)0 

3.8402* 00 

1.1712*00 

1.400E403 

1.3«6E*00 

-1.444E402 

3.2692*01 

2.1452*00 

1.0002*00 

6.9332*00 

5.9322*00 

1.1692*00 

l.»0OE*O3 

1.279E400 

-1.419E*02 

3.3172*01 

2.2182*00 

1.0002*00 

7.0332*00 

6.0322*00 

1.1662*00 

1.600E403 

1.199E400 

-1.393E*02 

3.3632*01 

2.2882<00 

1.0002*00 

7.1692*00 

6.1622*00 

1.1632*00 

l.TOOE*03 

1.12SE400 

-1.36«E»02 

3.4072*01 

2.3562*00 

1.0012*00 

7.3612*00 

6.3462*00 

1.1602*00 

1.000E403 

U042E400 

-1.339E402 

3.4492*01 

2.4202*00 

1.0012*00 

7.6452*00 

6.6162*00 

1.1532*00 

1.900E403 

1.005E400 

-1.3102*02 

3.4922*01 

2.4812*00 

1.0022*00 

8.0622*00 

7.0082*00 

1.1502*00 

2.000E403 

9.527E'01 

-1.2802*02 

3.5332*01 

2.3412*00 

1.0042*00 

8.67' ‘*00 

7.3632*00 

1.1432*00 

2.100E403 

9.048E-01 

-1.24«E*02 

3.3792*01 

2.3992*00 

1.0072*00 

9.4691*00 

8.3172*00 

1.1362*00 

2.200E*03 

8.401E-01 

-1.2102*02 

3.6232*01 

2.6382*00 

1.0112*00 

1.0342*01 

9.3042*00 

1.1292*00 

2.300E403 

8.179E-01 

-1.1692*02 

3.6752*01 

2.7182*00 

1.0172*00 

1.1902*01 

1.0352*01 

1.1232*00 

2.400E403 

7.775E-01 

-1.1222*02 

3.7292*01 

2.7812*00 

1.0232*00 

1.3372*01 

1.2032*01 

1.1172*00 

2.500E403 

7.385E-01 

-1.069E*02 

3.7882*01 

2.8482*00 

1.0362*00 

1.3532*01 

1.3812*01 

1.1132*00 

2.600E»03 

7.005E-01 

-1.008E*02 

3.8532*01 

2.9202*00 

1.0302*00 

1.7802*01 

1.5792*01 

1.1102*00 

2.T00E403 

6.633E-01 

-9.3832*01 

3.9232*01 

2.9992*00 

1.0682*00 

2.0292*01 

1.7942*01 

1.1092*00 

2.800E403 

6.288E-01 

-8.3942*01 

4.0042*01 

3.0842*00 

1.0902*00 

2.2932*01 

2.0172*01 

1.1082*00 

2.900E403 

S.912E-01 

-7.703E401 

4.0892*01 

3.1772*00 

1.1162*00 

2.5 22*01 

2.2392*01 

1.1082*00 

3.000E403 

S.M4E-01 

-6.718E*01 

4.1802*01 

3.2762*00 

1.1462*00 

2.8252*01 

2.4312*01 

1.1102*00 

3.100E403 

9.229E-01 

-5.6392*01 

4.2772*01 

3.3822*00 

1.1802*00 

3.0692*01 

2.6412*01 

1.1122*00 

3.200E403 

4.909E-01 

-4.4752*01 

4.3782*01 

3.4952*00 

1.2182*00 

3.2842*01 

2.8032*01 

1.1132*00 

3.300E403 

4.803E-01 

-3.2392*01 

4.4822*01 

3.6142*00 

1.2592*00 

3.4632*01 

2.9322*01 

1.1182*00 

3.400E*03 

4.320E-01 

-1.943E*01 

4.5872*01 

3.7382*00 

1.3022*00 

3.6042*01 

3.0272*01 

1.1222*00 

3.$0OE*O3 

4.0S4E-01 

-6.0372*00 

4.6932*01 

3.8632*00 

1.3482*00 

3.7082*01 

3.0902*01 

1.1262*00 

3.600E*03 

3.808E-01 

7.678E*00 

4.7992*01 

3.9962*00 

1.3932*00 

3.7782*01 

3.1262*01 

1.1302*00 

3.700E403 

3.581E-01 

2.139E*01 

4.9032*01 

4.1292*00 

1.4442*00 

3.8192*01 

3.1372*01 

1.1332*00 

3.S00E403 

3.372E-01 

3.3612*01 

3.0092*01 

4.2642*00 

1.4932*00 

3.8312*01 

3.1272*01 

1.1402*00 

3.900E403 

3. 181E-01 

4.9612*01 

5.1032*01 

4.4012*00 

1.3422*00 

3.8142*01 

3.0942*01 

1.1432*00 

4.000E403 

3.006E-01 

6.349E*01 

3.2012*01 

4.3372*00 

1.3912*00 

3.7622*01 

3.0362*01 

1.1302*00 

4.100E403 

2.847E-01 

7.711E*01 

5.2922*01 

4.6742*00 

1.6392*00 

3.6 702*01 

2.9482*01 

1.1362*00 

4.200E403 

2.704E-01 

9.0312*01 

3.3792*01 

4. 8092*00 

1.6832*00 

3.3332*01 

2.8282*01 

1.1622*00 

4.300E403 

2.974E-01 

1.0292*02 

3.4602*01 

4.9432*00 

1.7282*00 

3.3502*01 

2.6742*01 

1.1692*00 

4.400E403 

2.4S8E-01 

1.1482*02 

3.3352*01 

3.0742*00 

1.7692*00 

3.1262*01 

2.4902*01 

1.1762*00 

4.S00E403 

2.359E-01 

1.2382*02 

5.6022*01 

3.2022*00 

1.8052*00 

2.8732*01 

2.2042*01 

1.1842*00 

4.400E403 

2.283E-01 

1.3 382*02 

3.6632*01 

3.3272*00 

1.8382*00 

2.6052*01 

2.0672*01 

1.1932*00 

4.700 E*03 

2.181E-01 

1.4492*02 

3.7162*01 

3.4492*00 

1.8662*00 

2.3382*01 

1.8512*01 

1.2042*00 

4.S00E403 

2.109E-01 

1.529E*02 

5.7622*01 

3.3682*00 

1.8902*00 

2.0842*01 

1.6452*01 

1.2132*00 

4.900E»03 

2.044E-01 

1.6022*02 

5.8032*01 

3.6832*00 

1.9102*00 

1.85 32*01 

1.4582*01 

1.2272*00 

S.00OE403 

1.988E-01 

1.6662*02 

3.8382*01 

3.7962*00 

1.9262*00 

1.6542*01 

1.2942*01 

1.2402*00 

S.100E403 

1.934E-01 

1.7232*02 

3.8692*01 

3.9032*00 

1.9402*00 

1.4842*01 

1.1342*01 

1.2332*00 

S.200E403 

1.886E-01 

1.7732*02 

3.8972*01 

6.0112*00 

1.9312*00 

1.3432*01 

1.0382*01 

1.2662*00 

S.300E403 

1.842E-01 

1.8222*02 

3.9212*01 

6.1132*00 

1.9602*00 

1.2292*01 

9.4332*00 

1.2792*00 

S.400E403 

1.801E-01 

1.8652*02 

3.9432*01 

6.2092*00 

1.9672*00 

1.1392*01 

8.6922*00 

1.2902*00 

S.S00E403 

1.763E-01 

1.9032*02 

3.9642*01 

6.2992*00 

1.9732*00 

1.0702*01 

8.1232*00 

1.3902*00 

5.400E403 

1.727E-01 

1.9442*02 

5.9822*01 

6.3822*00 

1.9782*00 

1.0192*01 

7.7092*00 

1.3072*00 

S.700E403 

1.893E-01 

1.9802*02 

6.0002*01 

6.4372*00 

1.9822*00 

9.8462*00 

7.4362*00 

1.3122*00 

S.000E403 

1.461E-01 

2.0162*02 

6.0172*01 

6.3222*00 

1.9862*00 

9.6612*00 

7.2982*00 

1.3132*00 

S.900E403 

1.630E-01 

2.0312*02 

6.0332*01 

6.3772*00 

1.9892*00 

9.6312*00 

7.2952*00 

1.3112*00 

6.000E403 

1.801E-01 

2.0872*02 

6.0302*01 

6.6222*00 

1.9912*00 

9.76 52 * 00 

7.4332*00 

1.3032*00 

4.100E403 

1.972E-01 

2.1232*02 

6.0662*01 

6.6372*00 

1.9942*00 

1.0082*01 

7.7362*00 

1.2932*00 

6.200E403 

l.S45E>01 

2.1612*02 

6.0832*01 

6.6822*00 

1.99 72*00 

1.0612*01 

8.2202*00 

1.2822*00 

6.300E403 

1.S18E-01 

2.2012*02 

6.1002*01 

6.7012*00 

2.0012*00 

1.1382*01 

8.9192*00 

1.2672*00 

4.400E403 

1.491E-01 

2.2442*02 

6.1192*01 

6.7152*00 

2.0032*00 

1.2442*01 

9.8732*00 

1.2302*00 

4.500E403 

1.483E-01 

2.2922*02 

6.1402*01 

6.7292*00 

2.0092*00 

1.3842*01 

1.1122*01 

1.2322*00 

6.600E403 

1.438E-01 

2.3462*02 

6.1622*01 

6.7442*00 

2.0132*00 

1.3642*01 

1.2722*01 

1.2162*00 

6. 7 00E403 

1.412E-01 

2.4072*02 

6.1872*01 

6.7642*00 

2.0222*00 

1.7892*01 

1.4692*01 

1.2012*00 

6.I00E4O3 

1.38SE-01 

2.4782*02 

6.2162*01 

6.7922*00 

2.0312*00 

2.0632*01 

1.7092*01 

1.1872*00 

6.900E403 

1.337E-01 

2.3392*02 

6.2482*01 

6.8272*00 

2.0422*00 

2.3932*01 

1.9932*01 

1.1762*00 

7.000E403 

1.329E-01 

2.6342*02 

6.2832*01 

6.8732*00 

2.0362*00 

2.7812*01 

2.3202*01 

1.1672*00 

7.100E403 

1.300E-01 

2. 7642*02 

6.3282*01 

6.9282*00 

2.0732*00 

3.2202*01 

2.6872*01 

1.1392 * 00 

7.200E403 

1.269E-01 

2.8902*02 

6.3762* 01 

6.9932*00 

2.0932*00 

3.7062*01 

3.0872*01 

1. 1342*00 

7.300E403 

1.238E-01 

3.0362*02 

6.4312*01 

7.0682*00 

2.1172*00 

4.2282*01 

3.3092*01 

l.!49E*00 

7.400£*03 

1.20SE-01 

3.2002*02 

6.4922*01 

7.1542*00 

2.1432*00 

4.7712*01 

3.9402*01 

1.1462*00 

7.300E403 

1.172E~01 

3.3832*02 

6.3602*01 

7.2492*00 

2.1762*00 

3.3162*01 

4.3632*01 

1.1432*00 

7.400E403 

1.138E'01 

3.3892*02 

6.6342*01 

7.3332 *00 

2.2122*00 

3.8402*01 

4.7632*01 

1.1432*00 

7.700E*03 

1.104E-0I 

3.8122*02 

6.7132*01 

7.4632*00 

2.2312*00 

6.3222*01 

3.1222*01 

1.1432*00 

7.900E403 

1.069E~01 

4.0312*02 

6.7982*01 

7.3832*00 

2.2932*00 

6.7382*01 

3.4262*01 

1.1432*00 

7.900E403 

1.039E-0I 

4.3042*02 

6.8862*01 

7.7112*00 

2.3382*00 

7.0696*01 

3.6622*01 

1.1442*00 

■.0O0E403 

1.002E-01 

4.3682*02 

6.9762*01 

7.8422*00 

2.3862*00 

7.3012*01 

3.8222*01 

1.1462*00 

•.200E403 

9.397E-02 

3.1102*02 

7.1392*01 

8.1142*00 

2.4832* 00 

7.4342*01 

3.8932*01 

1.1302*00 
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Table I. ' Continued, 


I 

RHO/ftHO-0 

H/RTO 

$/R 

6/60 

2 

CP/R 

CV/R 

GAMHR 

S.400E*03 

8. 8336-02 

5.6466*02 

7.3356*01 

8.3896*00 

2.5786*00 

7. 1486*01 

5.6596*01 

1.1556*00 

8.600E*03 

8.3416-02 

6.1496*02 

7.4976*01 

8.6606*00 

2.6676*00 

9.5466*01 

5.1896*01 

1.1636*00 

a.aooE«03 

T.9206-02 

6.6016*02 

7.6396*01 

8.9226*00 

2.7456*00 

5.7766*01 

4.5886*01 

1.1726*00 

9.030E03 

7.5616-02 

6.9946*02 

7.7606*01 

9.1746*00 

2.8116*00 

4.9826*01 

3.9626*01 

1.1836*00 

9.aOOE*03 

7.2566-02 

7.3326*02 

7.8616*01 

9.4146*00 

2.8666*00 

4.2616*01 

3.3866*01 

1.1956*00 

9.400E*03 

6. 9926-02 

7.6216*02 

7.9466*01 

9.6446*00 

2.9106*00 

3.6626*01 

2.9026*01 

1.2096*00 

9.600E*03 

6.7626-02 

7.8716*02 

8.0186*01 

9.8636*00 

2.9476*00 

3.1976*01 

2.5226*01 

1.2226*00 

9.800E*03 

6.5566-02 

8.0926*02 

8.0806*01 

1.0076*01 

2.9776*00 

2.85 76*01 

2.2416*01 

1.2356*00 

1.000E«04 

6.3696-02 

8.2926*02 

8.1356*01 

1.0266*01 

3.0046*00 

2.6246*01 

2.0476*01 

1.2466*00 

1.020E«04 

6.1976-02 

8.4796*02 

8.1866*01 

1.0446*01 

3.0276*00 

2.4776*01 

1.9256*01 

1.2556*00 

1.0«0E*U4 

6.0356-02 

8.6576*02 

8.2336*01 

1.0606*01 

3.0486*00 

2.3986*01 

1.8586*01 

1.2606*00 

1.060E*04 

5.8836-02 

8.8316*02 

8.2786*01 

1.0746*01 

3.0676*00 

2. 3746 * 01 

1.8376*01 

1.2626*00 

1.0808*04 

5.7386-02 

9.0056*02 

8.3236*01 

1.0886*01 

3.0876*00 

2.3916*01 

1.8496*01 

1.2626*00 

1.100E*04 

5.5986-02 

9.1826*02 

8.3676*01 

1.1016*01 

3.1076*00 

2.4426*01 

1.8906*01 

1.2616*00 

1.120E*04 

5.4636-02 

9.3646*02 

8.4126*01 

1.1136*bl 

3.1276*00 

2.5196*01 

1.9516*01 

1.2586*00 

1.140E*04 

5.3316-02 

9.5526*02 

8.4576*01 

1.1256*01 

3.1476*00 

2.6186*01 

2.0306*01 

1.2556*00 

1.160E*04 

5.2036-02 

9.7486*02 

8.5046*01 

1.1376*01 

3.1696*00 

2.7356*01 

2.1236*01 

1.2516*00 

1.180E*04 

5.0786-02 

9.9536*02 

8.5526*01 

1.1506*01 

3.1926*00 

2.8676*01 

2.2276*01 

1.2476*00 

1.200E*04 

4.9566-02 

1.0176*03 

8.6016*01 

1.1626*01 

3.2176*00 

3.0136*01 

2.3416*01 

1.2446*00 

1.220E*04 

4.8356-02 

1.0396*03 

8.6526*01 

1.1756*01 

3.2436*00 

3. 1696*01 

2.4646*01 

1.24 06*00 

1.240E*04 

4.7176-02 

1.0636*03 

8.7056*01 

1.1886*01 

3.2706*00 

3.3366*01 

2.5936*01 

1.2376*00 

1.2806*04 

4.6016-02 

1.0886*03 

8.7606*01 

1.2016*01 

3.2996*00 

3.5116*01 

2.7286*01 

1.2346*00 

1.2806*04 

4.4876-02 

1.1156*03 

8.8176*01 

1.2156*01 

3.3306*00 

3.6956*01 

2.8686*01 

1.2316*00 

1.3006*04 

4.3756-02 

1.1426*03 

8.8756*01 

1.2296*01 

3.3636*00 

3.8866*01 

3.0126*01 

1.2286*00 

1.3206*04 

4.2656-02 

1.1726*03 

8.9366*01 

1.2446*01 

3.3986*00 

4.0836*01 

3.1606*01 

1.2266*00 

1.3406*04 

4.1576-02 

1.2026*03 

8.9996*01 

1.2596*01 

3.4346*00 

4.2866*01 

3.3126*01 

1.2246*00 

1.360E*04 

4.0506-02 

1.2346*03 

9.0646*01 

1.2746*01 

3.4736*00 

4.4946*01 

3.4666*01 

1.2226*00 

1.3806*04 

3.9456-02 

1.2686*03 

9.1316*01 

1.2906*01 

3.5136*00 

4.7076*01 

3.6236*01 

1.2206*00 

1.4006*04 

3.8436-02 

1.3036*03 

9.2006*01 

1.3066*01 

3.55(6*00 

4.9246*01 

3.7826*01 

1.2196*00 

1.420E*04 

3.7426-02 

1.3406*03 

9.2726*01 

1.32 36 *01 

3.6006*00 

5.1456*01 

3.9426*01 

1.2176*00 

1.4406*04 

3.6436-02 

1.3796*03 

9.3456*01 

1.3406*01 

3.6466*00 

5.3686*01 

4.1036*01 

1.2166*00 

1.4606*04 

3.5476-02 

1.4196*03 

9.4216*01 

1.3586*01 

3.6946*00 

5.5936*01 

4.2656*01 

1.2156*00 

1.4806*04 

3.4526-02 

1.4616*03 

9.4996*01 

1.3766*01 

3.7446' 00 

5.8206 * 01 

4.4256*01 

1.2146*00 

1.8006*04 

3.3596-02 

1.5046*03 

9.5786*01 

1.3946*01 

3.7966*00 

6.0456*01 

4.5856*01 

1.2136*00 

1.5206*04 

3.2696-02 

1.5496*03 

9.6606*01 

1.4136*01 

3.8506*00 

6.2706*01 

4.7426*01 

1.2136*00 

1.5406*04 

3. 1806-02 

1.5966*03 

9.7436*01 

1.4326*01 

3.9066*00 

6.4906*01 

4.8966*01 

1.7126*00 

1.5606*04 

3.0946-02 

1.6446*03 

9.8286*01 

1.4526*01 

3.96 36*00 

6.7066*01 

5.0456*01 

1.2126*00 

1.5806*04 

3.0106-02 

1.6946*03 

9.9156*01 

1.4726*01 

4.0226*00 

6.9146*01 

5.1886*01 

1.2126*00 

1.6006*04 

2.9296-02 

1.7456*03 

1.0006*02 

1.4926*01 

4.0826*00 

7.1136*01 

5.3236*01 

1.2126*00 

1.62>'E*04 

2.8496-02 

1.7986*03 

1.0096*02 

1.5136*01 

4.1446*00 

7.2996*01 

5.4496*01 

1.2126*00 

1.64 6*04 

2.7726-02 

1.8526*03 

1.0186*02 

1.5346*01 

4.20 76*00 

7.4716*01 

5.5646*01 

1.2136*00 

1.66b,.*04 

2.6986-02 

1.9086*03 

1.0286*02 

1.5566*01 

4.2716*00 

7.6266*01 

5.6666*01 

1.2136*00 

1.6806*04 

2.6266-02 

1.9646*03 

1.0376*02 

1.5776*01 

4.3366*00 

7.7616*01 

5.7546*01 

1.2146*00 

1.7006*04 

2.5566-02 

2.0216*03 

1.0466*02 

1.5996*01 

4.4026*00 

7.8 7 36 * 01 

5.8266*01 

1.2156*00 

1.7 206*04 

2.4896-02 

2.0796*03 

1.0556*02 

1.6216*01 

4.4686*00 

7.9616*01 

5.8816*01 

1.2166*00 

1.7406*04 

2.4246-02 

2.1386*03 

1.0646*02 

1.6446*01 

4.5356*00 

8.0236*01 

5.9176*01 

1.2176*00 

1.7606*04 

2.3626-02 

2.1976*03 

1.0746*02 

1.6666*01 

4.6016*00 

8.0576*01 

5.9356*01 

1.2196*00 

1.7806*04 

2.3036-02 

2.2566*03 

1.0836*02 

1.6896*01 

4.6676*00 

8.0626*01 

5.9326*01 

1.2216*00 

1.8006*04 

2.2466-02 

2.3146*03 

1.0926*02 

1.7126*01 

4.7326*00 

8.0386*01 

5.9106*01 

1.2236*00 

1.8206*04 

2.1916-02 

2.3736*03 

1.1016*02 

1.7346*01 

4. 79 76 *00 

7.9866*01 

5.8686*01 

1.2256*00 

1.8406*04 

2.1396-02 

2.4316*03 

1.1096*02 

1.7576*01 

4.8606*00 

7.9066*01 

5.8076*01 

1.22 76*00 

1.8606*04 

2.0896-02 

2.4896*03 

1.1186*02 

1.7796*01 

4.9236*00 

7.7996*01 

5.7276*01 

1.2296*00 

1.8806*04 

2.0426-02 

2.5466*03 

1.1266*02 

1.8026*01 

4.9836*00 

7.6686*01 

5.6316*01 

1.2326*00 

1.9006*04 

1.9976-02 

2.6016*03 

1.1346*02 

1.8246*01 

5.0426*00 

7.5156*01 

5.5196*01 

1.2356*00 

1.9206*04 

1.9546-02 

2.6566*03 

1.1426*02 

1.8466*01 

5.0996*00 

7.3436*01 

5.3936*01 

1.2386*00 

1.9406*04 

1.9136-02 

2.7096*03 

1.1496*02 

1.8686*01 

5.1536*00 

7.1546*01 

5.2566*01 

1.2416*00 

1.9606*04 

1.8756-02 

2.7606*03 

1.1576*02 

1.8906*01 

5.2066*00 

6.9526*01 

5.1106*01 

1.2456*00 

1.9806*04 

1.8386-02 

2.8106*03 

1.1646*02 

1.9126*01 

5.2566*00 

6.7416*01 

4.9556*01 

1.2486*00 

2.0006*04 

1.8036-02 

2.8596*03 

1.1706*02 

1.9336*01 

5.3046*00 

6.5226*01 

4.7966*01 

1.2526*00 

2.0206*04 

1.7706-02 

2.9066*03 

1.1776*02 

1.9546 *01 

5.3506*00 

6.3006*01 

4.6346*01 

1.2566*00 

2.0406*04 

1.7396-02 

2.9516*03 

1.1836*02 

1.9756*01 

5.3936*00 

6.0776*01 

4.4706*01 

1.2606*00 

2.0606*04 

1.7096-02 

2.9956*03 

1.1896*02 

1.9956*01 

5.43 36*00 

5.8566*01 

4.3086*01 

1.2646*00 

2.0806*04 

1.6816-02 

3.0376*03 

1.1946*02 

2.0166*01 

5.4726*00 

5.6396*01 

4.1486 * 01 

1.2696*00 

2.1006*04 

1.6546-02 

3.0786*03 

1.1996*02 

2.0356 *01 

5.5086*00 

5.4286*01 

3.9926*01 

1.2736*00 

2.1206*04 

1.6286-02 

3.1176*03 

1.2046*02 

2.0556*01 

5.5426*00 

5.2246*01 

3.8416*01 

1.2786*00 

2.1406*04 

1.6046-02 

3.1546*03 

1.2096*02 

2.0746*01 

5.5746*00 

5.0306*01 

3.6976*01 

1.2826*00 

2.1606*04 

1.5806-02 

3.1906*03 

1.2146*02 

2.0936*01 

5.6046*00 

4.8476*01 

3.5606*01 

1.2876*00 

2.1806*04 

1.5586-02 

3.2256*03 

1.2186*02 

2.1126*01 

5.6326*00 

4.6756*01 

3.4326*01 

1.2926*00 

2.2006*04 

1.5376-02 

3.2596*03 

1.2226*02 

2.1306*01 

5.6586*00 

4.5146*01 

3.3126*01 

1.2966*00 

2.2206*04 

1.5166-02 

3.2916*03 

1.2266*02 

2.1486*01 

5.6836*00 

4.3676*01 

3.2026*01 

1.3006*00 

2.2406*04 

1.4976-02 

3.3236*03 

1.2306*02 

2. 1656*01 

5.7066*00 

4.2326*01 

3.1016*01 

1.3046*00 

2.2606*04 

1.4786-02 

3.3536*03 

1.2346*02 

2.1826*01 

5.7286*00 

4.1106*01 

3.0106*01 

1.3086*00 

2.2806*04 

1.4606-02 

3.3836*03 

1.2386*02 

2.1986 *01 

5.7486*00 

4.0016*01 

2.9306*01 

1.3116*00 

2.3006*04 

1.4426-02 

3.4126*03 

1.2416*02 

2.2146*01 

5.7676*00 

3.9066*01 

2.8596*01 

1.3146*00 

2.3206*04 

1.4256-02 

3.4406*03 

1.2446 * 02 

2.2296*01 

5.7866*00 

3.8246*01 

2.7996*01 

1.3166*00 

2.3406*04 

1.4096-02 

3.4686*03 

1.2486*02 

2.2446*01 

5.8036*00 

3.7556*01 

2.7506*01 

1.3186*00 

2.3606*04 

1.3936-02 

3.4956*03 

1.2516*02 

2.2586*01 

5.8196*00 

3.6996*01 

2.7106*01 

1.3196*00 

2.3806*04 

1.3776-02 

3.5226*03 

1.2546*02 

2.2716*01 

5.8356*00 

3.6566 * 01 

2.6816*01 

1.32 06 *00 

2.4006*04 

1.3626-02 

3.5496*03 

1.2576*02 

2.2836*01 

5.8506*00 

3.6266*01 

2.6626*01 

1.3206*00 

2.4206*04 

1.3486-02 

3.5756*03 

1.2606*02 

2.2956*01 

5.86 56 *00 

3.6096*01 

2.6536*01 

1.3206*00 

2.4406*04 

1.3346-02 

3.6026*03 

1.2636*02 

2.3066*01 

5.8796*00 

3.6046*01 

2.6596*01 

1.3186*00 

2.4606*04 

1.3206-02 

3.6286*03 

1.2666*02 

2.3176*01 

5.89 36 *00 

3.6126*01 

2.6666*01 

1.3176*00 

2.4806*04 

1.3066-02 

3.6556*03 

1.2696*02 

2.3276*01 

5.9066*00 

3.6326*01 

2.6876*01 

1.3146*00 

2.5006*04 

1.29 36-02 

3.6816*03 

1.2726*02 

2.3366',/l 

5.9206*00 

3.6646*01 

2.7186*01 

1.3116*00 
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Table 1. * 

Continued. 



1 

1 

if— 

i 




P'PO ■ 

8.00E*00 






1 

1 

KHO/RHO-0 

H/RTO 

S/R 

A/80 

2 

CP/R 

CV/R 

GANNA 



1.0C0E*02 

2.186E40I 

•1.71SE*02 

l.944E»01 

6.271E-0I 

1.000E*00 

3.912Et00 

2.5128*00 

1.3988*00 

,, 


2.000E*O2 

1.093E401 

-1.705E402 

2. 196E»0l 

8.702E-01 

1.000E*00 

3.891EtOO 

2.8918*00 

1.3468*00 



3.000(»02 

7.287E»00 

-1.690E*02 

2.34SE401 

1.042E400 

l.OOOEtOO 

4.479Et00 

3.4758*00 

1.2888*00 



♦ »0l‘t>fc*-.l2 

}.44SE*00 

-1.872E402 

2.S01E401 

1.187E*00 

1.000E*00 

4.9A8Et00 

3.9688*00 

1.2528*00 



5.3v»f*0.? 

4. 372E400 

-1.6S3E*02 

2.616E*01 

1.315E400 

1.000E*00 

5.3«4Et00 

4.3646*00 

1.2298*00 




3.444E*aO 

-1.633E402 

2.717E401 

U431E400 

1.000E*00 

9.688Et00 

4.6868*00 

1.2138*00 


- 

».?00‘>J2 

3a23E»00 

-1.412E402 

2.806E401 

1.938E»00 

1.000E*00 

9.993Et00 

4.9538 * 00 

1.2028*00 



ti.Cv0i»S2 

2.733E400 

-l.S90E*02 

2.887E*0l 

1.639E400 

1.000E*00 

«.174Et00 

5.1746*00 

1.1938*00 



v,iicy*^**o2 

2.429E*00 

-1.367E»02 

2.961E*01 

1.733E400 

1.000E*00 

«.3S7EtOO 

5.357E*00 

1.1878*00 



l.OA) t:<Oi 

2.184E400 

-l.S43E*02 

*.029E*0l 

1.823E400 

l.OOOEtOO 

6.S09Et00 

5.509E*00 

1.1828*00 



1. l00E*OJ 

1.98 7E*00 

•1.519£*02 

^ .092E401 

1.909E*00 

l.OOOEtOO 

6.637Et00 

9.637E*00 

1.1778*00 

' 


1.200E«03 

1.822E< 10 

-1.494E402 

3.150E<'Ul 

1.991E400 

l.OOOEtOO 

6.749EtOO 

5.7458*00 

1.1748*00 



l.3<K»f*03 

l.taiE»00 

-1.470E*02 

3.204E*01 

2.070E400 

l.OOOEtOO 

4.840Et00 

5.840E*00 

1.1718*00 


• 

U400E+0J 

<.941E*00 

-1.444E»02 

3.2S5E4 01 

2.L49E400 

l.OOOEtOO 

6.931EtO0 

5.9308*00 

1.169E*(.0 



US00S»O3 

1 .437£»00 

-1.419E*02 

3.303E401 

2.218E400 

l.OOOEtOO 

7.033EtOO 

6.030E*00 

1.166E*C'< 



i.6«10k>03 

1.364E400 

-1.393E402 

3.349E*01 

2.289E400 

l.OOOEtOO 

7.1«3EtOO 

6.1568*00 

1.1638*00 



i.rJ0t>0) 

l.28SE»00 

-1.368E»02 

3.393E*0l 

2.356E400 

l.OOlEtOO 

7.348Et00 

6.3348*00 

1.1608*00 

,)> 


l.dCMlE»03 

1.211E400 

-1.339E402 

3.438E401 

2.420E400 

l.OOlEtOO 

7.622Et00 

6.594E»00 

1.1568*00 



l.9dOE*Oi 

1.14SE400 

-1.310E»02 

3.478E401 

2.482E400 

1.002Et0O 

8.023EtOC 

6.9718*00 

1.1508*00 



2.aao£»o3 

1. 089E400 

-1.280E402 

3.521E401 

2.941E*00 

1.004Et00 

8.992Et00 

7.5038 * 00 

1.1448*00 

i 


2.1(ME«03 

1.034E400 

-1.247E402 

3.S64E401 

2.600E400 

1.006Et00 

9.371Et00 

8.226E*0v3 

1.1378*00 



2.200E»03 

9.S3SE*0l 

-1.211E*02 

i.610E401 

2.698E400 

l.OlOEtOO 

1.040Et01 

9.1728*00 

l.UOEtOO 

i 


2.300E*03 

9.3S4E-01 

-1.171E*02 

3.6S9E401 

2.718E400 

l.016E«00 

1.170Et01 

1.0368*01 

1.1248*00 



2.«00E»O3 

8.S99E-01 

-1.12SE*02 

3.712E*01 

2.780E400 

1.024Et00 

1.3318*01 

1.1818*01 

1.1188*00 

J 


2.S(»E«03 

S.4S3E-01 

'1.07jE4'02 

3.770E401 

2.847E+00 

1.03SEt00 

l.S20Et01 

1.3508*01 

1.1148*00 



2.600E«03 

8.022E-01 

-1.013E«02 

3.834E»0l 

2.918E*00 

l.O40E^OO 

1.737E*01 

1.5418*01 

l.lliEtOO 



2.700E*03 

7.601E-01 

-9.4S4E*0l 

3.904EF01 

2*996E^00 

l.OASEtOO 

1.977E*01 

1.748E^0I 

.'.1098*00 



2.800E*03 

7.188E-01 

-8.683E*01 

3.981E401 

3.080E400 

l.OBAEtOO 

2.233Et01 

1.9658*01 

1.1098*00 



2.900E*03 

6.78SE-01 

•7.818E401 

4.063E401 

3. 170E400 

l.lllEtOO 

2.49SE*01 

2. I82E*01 

1.1098*00 



3.00ClE»03 

6.392E-01 

-6.857E401 

4.152E401 

3.268E*00 

l.UOEtOO 

2.792E*01 

2.3898*01 

1..' 108*00 



3.100E«03 

8.012E-01 

-5.805E401 

4.247E401 

3.373E*00 

1.173EtOO 

2.992E*01 

2.5788* 01 

1.1128*00 



3.200E»03 

9.64SE>01 

•4.669E401 

4.34SE»01 

3.484E400 

1.210Et00 

3.207E*01 

2.7408*01 

1.1158*00 



3.300E*03 

9.302E-01 

-3.46tE»01 

4.447E*0t 

3.801E«00 

1.249Et00 

3.387E*01 

2.8718*01 

l.liaEtOO 



3.400E*03 

4.977E-01 

-2.193E401 

4.5S0E*01 

3.722E*00 

1.292EtOO 

3.531E*01 

2.9698*01 

1.1218*00 



3.500E»03 

4.474E-01 

-8.79SE400 

4.6$4E»01 

3.S48E400 

1.336Et00 

3.A39E*01 

3.0378*01 

1.1258*00 



3.600E«03 

4.392E-01 

4.675E400 

4.758E«01 

3.977E*00 

1.383Et00 

3.714E*01 

3.076E*01 

1.1308*00 



3.700E*03 

4.132E-01 

U834E«01 

4.860E401 

4.109EF00 

1.430Et00 

3.7S9E*01 

3.0928*01 

1.1348*50 



3.S00E*O3 

3.892E-01 

3.217E401 

4.961E401 

4.242£*00 

1.478EtOO 

3.77TE*01 

3.0878*01 

1.1398*10 

* 


3.900E»03 

3.673E-01 

4.999E401 

S.0$9E»01 

4.377E400 

1.92«EtOO 

3.7696*01 

3.0618*01 

1.1448*00 



4.000E*03 

3.471E-01 

».973E«01 

S.1S4E401 

4.513E400 

l.S74EtOO 

3.729E*01 

3.0128*01 

1.1508*00 



4. 100E*03 

3.288E-01 

7.324E*01 

9.24SE*01 

4.64BE'»00 

l.A22Et00 

3.6S3E*01 

2.9368*01 

1.1558*00 



4.20t>E*03 

3.121E-01 

8.843E401 

9.332E401 

4.783E*00 

l.AASEtOO 

3.S36E*0l 

2*8iIE^01 

1.1618*00 



4.300E»03 

2.970E-01 

9.910E*01 

3.413E401 

4.916E400 

1.712Et00 

3.376E*01 

2.6948*01 

1.1688*00 



4.400E»03 

2.835E-01 

U111E*02 

S.488£»01 

9.048E»00 

1.753EtOO 

3.1756*01 

2.5278*01 

1.1758*00 



4.S00E*O3 

2.714E-01 

1.223E*02 

S.557£*0t 

5.176E400 

1.790Et00 

2.941E*01 

2.3368*01 

1.1828*00 



4.600E*03 

2.606E-01 

l.326E*02 

S.619E»01 

5.301E400 

1.824Et00 

2««a7E«01 

2.1318*01 

1.1918*00 



4. 700E403 

2.910E-01 

1.420E*02 

S.674E«01 

9.424£»00 

1.8S3Et00 

2.427E*01 

1.9218*01 

1.2018*00 



4.800E»03 

2.424E-01 

US04E«02 

S.723E»0l 

9.943E»00 

1.879Et00 

2.176E*0I 

1.7178*01 

1.2118*00 



4.900E*03 

2.348E-01 

U5?9E^02 

5.765E401 

5.699E400 

1.900EtOO 

1.943E*01 

1.5288*01 

1.2238*00 



S.00aEt03 

2.280E-01 

l.647E*02 

$.802£401 

5.772E*00 

1.918Et00 

1.73SE*01 

U359E^0l 

1.2358*00 

X 


S.100E*03 

2.21BE-01 

1.707E*02 

9.839E401 

5.882E400 

1.933E*00 

l.S96E*01 

1.2128*01 

1.2488*00 



9.200E*03 

2. 162E-01 

1.761E*02 

3.863E»01 

9.989E400 

1.94SEtOO 

1.406E*01 

1.0898 * 01 

1.2618*00 



5.300E403 

2.110E-01 

1.810E*0< 

S.889E401 

6.091E400 

l.955EtOO 

1.283E*01 

9.871Ef00 

1.2738*00 

i 


S.400E*03 

2.063E-01 

1.8SSE402 

S.912E401 

6.189£4'00 

1.963EtOO 

1.184E*01 

9.0558*00 

1.2858*00 

I 


S.S00E403 

2.018E-0I 

1.897E402 

3.933E401 

6.282£*00 

1.969Et00 

1.1068*01 

8.4188*00 

1.2958*00 



S.4 00E403 

1.977E-01 

1.934E402 

S.952E401 

6.367E»00 

1.975Et00 

1.0478*01 

7.9408*00 

1.3038*00 



S.700E4O3 

1.938E-01 

1.974£*02 

S.971E401 

6.445E400 

1.979Et00 

1.0068*01 

7.6068*00 

1.3098*00 



9.800E*03 

1.901E-01 

2.010E*02 

3.988E*01 

A. SUE *00 

1.983Et00 

9.8058*00 

7.4088*00 

1.3128*00 



S.9U0E»03 

1.865E-01 

2.046E»02 

6*004E^0I 

6.574E>00 

I.9a7E^00 

9,703E^00 

7*343E^00 

1.3118*00 



6.000E*03 

1.831E-01 

2.082E402 

6.021E*01 

6.624£*00 

1.990EtOO 

9.7598*00 

7.4168*00 

1.3078*00 

' 


6. 100E*03 

1.799E-01 

2.118E402 

6.037E»01 

6.663E^OO 

;.993E«00 

9.^67E>00 

7*639E»00 

1.2998*00 



6.200E403 

1.767E-01 

2.1SSE402 

6.0S4E*01 

6.A93E*00 

1.996Et00 

1.0418*01 

8.0318*00 

1.2878*00 



6.300E403 

1.736E-01 

2.194E402 

6.071E401 

6.716E*00 

1.999EtOO 

1.1058*01 

8.6218*00 

1.2738*00 



4.400E403 

1.706E-01 

2.234E»02 

6.089E»01 

6.732E*00 

2.O02Et00 

1.1968*01 

9.441E*^00 

1.2578*00 



6.S00E403 

1.476E-01 

2.282E*02 

6.108E401 

6.744E*00 

2.007EtOO 

1.3188*01 

U053E^0l 

1.2408*00 



6.600E403 

1.444E-01 

2.333E*02 

6.130E»01 

6.7A1E*00 

2.012EtOO 

1.4768*01 

1.1938*01 

1.2248*00 



6.700E403 

1.614E-01 

2.391E*02 

6.1S3E401 

6.780E*00 

2.019Et00 

1.675E*01 

1.3698*01 

1.2088*00 



4.800E*03 

I.SS4E-01 

2.4S«E»02 

6.180E»01 

6.804E*00 

2.02 7E*00 

1.92.8*01 

1.5838*01 

1.1948*00 



4.900E403 

I.SS6E-01 

2.932E*02 

6.210E*01 

6.836E*00 

2.037Et00 

2.2178*01 

1.839E*01 

1.1828*00 



7.000E403 

1.S24E-01 

2.619F*02 

6.244E401 

6.876E*00 

2.049EtOO 

2.5678*01 

2.1378*01 

1.1728*00 



7. lJ0c*03 

1.492E-01 

2. 72U«02 

4.284E«01 

A.926E*00 

2.064Et00 

2.9698*01 

2.4 758*01 

1.1648*00 



7.200E*03 

1.498E-01 

2.837£»02 

6.328E401 

6.98AE*00 

2.082£t00 

3.4198*01 

2.8498*01 

1.1578*00 



7.300E403 

1.423E-01 

2.972E4C2 

6.379E»01 

7.0S«E*00 

2.104EtOO 

3.910E*01 

3.2498*01 

1.1528*00 



7.400E*03 

1.3S8E-01 

3. 124E»02 

6.43SE«01 

7. I36E*00 

2.129Et00 

4.429E*01 

3.6648*01 

1.1498*00 



7.S00E*O3 

U331E-01 

3.294E»02 

4.498E»01 

7.22SE*00 

2.1S8EtC0 

4.9606*01 

4.0818*01 

1.1478*00 



7.600E»03 

1.313E-01 

3.4S7E402 

6.968E*01 

7. 324E*00 

2.191£t00 

9.483E*01 

4.4838*01 

1.1458*00 



7.700E*03 

1.27SE*01 

3.697E402 

6.443E*01 

7.431E*00 

2.228EtOO 

5.9768*01 

4.8568*01 

1.1448*00 



7.800£*03 

1.236E-01 

3.924E402 

6.723E»01 

7.S45E*00 

2.268EtOO 

6.419E*01 

5.1838*01 

1.1448*00 



7.900E403 

. 19SE-01 

4.166E402 

6.807E*01 

7.667E*00 

2.31IEt00 

6.791E401 

5.4928*01 

1.1458*00 



8.000E403 

l.k30E-01 

4.420E*02 

6.894E401 

7.794E*00 

2.39AEtOO 

7.0768*01 

5.6928*01 

1.1468*00 



8.200E403 

U088E-01 

4*95U«02 

7.073E»01 

S.0A0E*00 

2.491Et00 

7.3418*01 

5.8238*01 

1.1498*00 
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T 

RHO/RHO-0 

H/RTO 

S/ft 

A/AO 

2 

CP/ft 

CV/ft 

GAMMA 

«.400E»03 

1.022E-01 

5.485E402 

7.249E*01 

8.3336*00 

2.5466*00 

7.1916*01 

5.6876*01 

1.1546*00 

S.600E*03 

9.644E-02 

S.995E*02 

7.413E*01 

8.6056*00 

2.6366*00 

6.6986*01 

5.2996*01 

1.1616*00 

8.a00E«03 

9. 144E-02 

«.4«1E*02 

7.959E*01 

8.8696*00 

2.7176*00 

5.9946*01 

4.7516*01 

1.1696*00 

9.000E«^03 

a.7l7E-02 

«.871E»02 

7.685E*01 

9.1226*00 

2.7866*00 

5.2206*01 

4.1456*01 

1.1806*00 

9.200E«03 

a.3S4E-02 

7.22AE*02 

7.792E*01 

9.3658*00 

2.8%5E*00 

4.4866*01 

3.5626*01 

1.1916*00 

2.400E«03 

8.041E-02 

7.531E»02 

7.881E*01 

9.5986*00 

2.8926*00 

3.8556*01 

3.0546*01 

1.2056*00 

9.600E»03 

7.T*aE-02 

7.794E»02 

7.957E*01 

9.8216*00 

2.9326*00 

3.3516*01 

2.6446*01 

1.2186*00 

9.SOO£«Oi 

7.52' •'2 

8.029E»02 

8.0226*01 

1.0038*01 

2.9646*00 

2.9716*01 

2.3326*01 

1.2316*00 

l.OOOE^O^ 

7.30i. 

8.232E*02 

8.0798*01 

1.0236*01 

2.9926*00 

2.7006*01 

2.1096*01 

1.2436*00 

1.020E«09 

7.107E*U< 

8.422E*02 

8.1306*01 

1.04*6*01 

3.0166*00 

2.5216*01 

1.9606*01 

1.2536*00 

1.090E*04 

6.92U-02 

8.603E*02 

a.l78E*01 

1.0566*01 

3.0376*00 

2.4156*01 

1.8716*01 

1.2596*00 

l.060E«0« 

6.74SE-02 

8.777E*02 

8.224E*01 

1.0738*01 

3.0586*00 

2.3676*01 

1.8306*01 

1.2636*00 

1.080E*04 

4.57aE-02 

8.950E*02 

8.2686*01 

1.0876*01 

3.0776*00 

2.3656*01 

1.8276*01 

1.2646*00 

l.lXe«04 

6.419E-02 

9.124E«02 

8.311E*01 

1.1006*01 

3.0966*00 

2.3986*01 

1.8536*01 

1.2636*00 

1.120E*04 

6.26SE-02 

9.302E*02 

8.355E*01 

1.1138*01 

3.1168*00 

2.4606*01 

1.9026*01 

1.2616*00 

1.140E*04 

6.U5E-0: 

9.48SE»02 

8.399E*01 

l.U9E*01 

3.1366*00 

2.5456*01 

1.9706*01 

1.2586*00 

l.t60£«04 

5. TOE-02 

9.67SE»02 

8.4458*01 

1.1378*01 

3.1576*00 

2.6506*01 

2.0536*01 

1.2556*00 

1.180E*04 

S.828E-02 

9.874E«02 

8.4918*01 

1.1498*01 

3.1796*00 

2.7706*01 

2.1486*01 

1.2516*00 

1.200E>04 

5.689E-02 

3.008E*03 

8.5398*01 

1.1616*01 

3.2026*00 

2.9048*01 

2.2546*01 

1.2476*00 

1.220E*04 

9.SS3E-02 

1.030E*03 

8.5888*01 

1.1736*01 

3.22 76*00 

3.0506*01 

2.3686*01 

1.2436*00 

1.240E«04 

5.420E~02 

l.053E»03 

8.6398*01 

1.1866*01 

3.2536*00 

3.2066*01 

2.4896*01 

1.2406*00 

1.260E'»04 

S.289E-02 

1.077E»03 

8.6918*01 

1.1998*01 

3.2816*00 

3.3726*01 

2.6176*01 

1.2376*00 

1.2a0EO4 

5.i60E-02 

1.102E*03 

8.7468*01 

1.2138*01 

3.3106*00 

3.5456*01 

2.7506*01 

1.2348*00 

l.300E*04 

5.033E-02 

1.129E403 

8.8028*01 

1.2278*01 

3.3416*00 

3.7266*01 

2.8876*01 

1.2116*00 

1.320E*04 

4. 909E-02 

1.1S7E*03 

8.8608*01 

1.2416*01 

3.3746*00 

3.9146*01 

3.0296*01 

1.2296*00 

1.340E*04 

4. 786E-02 

l.ta«E*03 

8.9218*01 

1.2558*01 

3.4096*00 

4.1086*01 

3.1756*01 

1.2266*00 

1.360E*04 

4.664E-02 

1.217E*03 

8.9838*01 

1.2708*01 

3.4456*00 

4.3076*01 

3. 3236*01 

1.2246*00 

1.3ltOE»04 

4.548E-02 

1.249E403 

9.0478*01 

1.2868*01 

3.4848*00 

4.5116*01 

3.4746*01 

1.2236*00 

1.400E»04 

4.431E-02 

1.283E*03 

9.1148*01 

1.3028*01 

3.5248*00 

4.7206*01 

3.6276*01 

1.2216*00 

1.420E«04 

4.317E-02 

1.318E»03 

9.1828*01 

1.3188*01 

3.5666*00 

4.9328*01 

3.7826*01 

1.2196*00 

1.440E»04 

4.20SE-02 

1.3S5E403 

9.2538*01 

1.3358*01 

3.6106*00 

5.1486*01 

3.9386*01 

1.2186*00 

1.460E»04 

4. 096E-02 

1.394E*03 

9.3258*01 

1.3528*01 

3.6568*00 

5.3668*01 

4.0948*01 

1.2176*00 

1.4aoE*04 

3.988E-02 

l.434E»03 

9.4008*01 

1.3698*01 

3. 7046*00 

5.5856*01 

4.2516*01 

1.2166*00 

l.300E»04 

3.883E-02 

l.476E»03 

9.4768*01 

1.3878*01 

3.7536*00 

5.8056*01 

4.4078*01 

1.2156*00 

1.520E*04 

3.780E-02 

l.S19E*03 

9.5548*01 

1.4066*01 

3.8056*00 

6.0246*01 

4.5616*01 

1.2146*00 

l.540E*04 

3.680F-02 

1.544E*03 

9.6358*01 

1.4248*01 

3.8586*00 

6.2416*01 

4.7136*01 

1.2146*00 

l.S40E»04 

3.582E'02 

l.aiOEbOa 

9.7168*01 

1.4438*01 

3.9136*00 

6.4546*01 

4.8618*01 

1.2146*00 

1.5aOE*34 

3.484E-02 

l.bSSEtOa 

9.8008*01 

1.4636*01 

3.9696*00 

6.6626*01 

5.0046*01 

1.2136*00 

1.600E404 

3.393E-02 

1.708E*03 

9.8858*01 

1.4838*01 

4.0278*00 

6.8636*01 

5.1416*01 

1.2136*00 

1.420E404 

3.302E-02 

1.759E403 

9.9728*01 

1.5036*01 

4.0878*00 

7.0546*01 

5.2706*01 

1.2136*00 

1.640E*04 

3.214E-02 

l.811E*03 

1.0068*02 

1.5248*01 

4.1486*00 

7.2326*01 

5.3906*01 

1.2146*00 

l.660E*04 

3.128E-02 

l.a6SE«03 

1.0158*02 

1.5456*01 

4.2106*00 

7.3976*01 

5.5006*01 

_1.2146*00 

l.baOE«04 

3.04SE-02 

1.9191*03 

1.0248*02 

1.5668*01 

4.2736*00 

7.5446*01 

5.5976*01 

*1.2156*00 

1.700E*04 

2.94SE-92 

1.97SE*03 

1.0338*02 

1.5888*01 

4.33 76 *00 

7.6726*01 

5.6806*01 

1.2156*00 

i.raoEbOb 

2.888E-02 

2.032E*03 

1.0428*02 

1.6108*01 

4.4018*00 

7.7796*01 

5.748£v01 

1.2166*00 

l.740E*04 

2.813F -02 

2.0a‘'E*03 

1.0518*02 

1.6326*01 

4.4668*00 

7.8636*01 

5.8006*01 

1.2186*00 

1.760Eb04 

2.74U-02 

2 14 7E*03 

1.0608*02 

1.6548*01 

4.5328*00 

7.9216*01 

5.8348*01 

1.2196*00 

1.7a0E»04 

2.672E-02 

2.2v>c*03 

1.0698*02 

1.6768*01 

4.59 76*00 

7.9546*01 

5.8508*01 

1.2206*00 

1.800E*04 

2.604E-02 

2.263E*03 

1.0788*02 

1.6988*01 

4.6618*00 

7.9598*01 

5.8478*01 

1.2228*00 

l.a20E*04 

2.S42E-02 

2.321E«03 

1.0866*02 

1.7216*01 

4.7268*00 

7.':376*01 

5.8268*01 

1.2246*00 

l.a40E*04 

2.481E-02 

2.3791*03 

1.0958*02 

1.7436*01 

4.7898*00 

7.' J76*0l 

5.7866*01 

1.2266*00 

1.860E»04 

2.424E-02 

2.437E*03 

1.1048*02 

1.7668*01 

4.8518*00 

7.8116*01 

5.7288*01 

1.2286*00 

i.aaoE*04 

2.38 7E-02 

2.494E*03 

1.1128*02 

1.7888*01 

4.9126*00 

7.7116*01 

5.6536*01 

1.2316*00 

1.900E*04 

2.314E-02 

2.550E*03 

1.1208*02 

1.8108*01 

4.9726*00 

7.58TE.01 

5.5616*01 

1.2336*00 

7.920E*04 

2.264E-02 

2.605E*03 

1.1288*02 

1.8338*01 

5.0306*00 

7.4428*01 

5.4556*01 

1.2366*00 

1.940E»04 

2.216E~02 

2.659E403 

1.1368*02 

1.8558*01 

5.0866*00 

7.2788*01 

5.3366*01 

1.2396*00 

1.960E*04 

2.170E-02 

2.7111*03 

1.1438*02 

1.8768*01 

5.1408*00 

7.0998*01 

5.2066*01 

1.2426*00 

1.9aOE«^04 

2.127E-02 

2.763E*03 

1.1508*02 

1.8988*01 

5.1928*00 

6.9078*01 

5.0666*01 

1.2466*00 

2.|>00E*04 

2.08SE-02 

2.812E*03 

1.1578*02 

1.9198*01 

5.2426*00 

6.7058*01 

4.9208*01 

1.2496 * 00 

2.020E«04 

2.046E-02 

2.8611*03 

1.1638*02 

1.9418*01 

5.2896*00 

6.4968*01 

4.7686*01 

1.2538*00 

2.040E*04 

2.009E-02 

2.908E*03 

1.1708*02 

1.9618*01 

3.3346*00 

6.2848*01 

4.6126*01 

1.2576*00 

2.060E»a4 

1.974E-02 

2.953E*03 

1.1768*02 

1.9828*01 

5.3776*00 

6.0708*01 

4.4568*01 

1.2616*00 

2.0aOE»04 

1.940E-02 

2.996k*03 

1.1828*02 

2.0038*01 

5.4188*00 

5.6578 * 01 

4.3006*01 

1.2656*00 

2.100E«04 

1.908E-02 

3. 0391 03 

1.1878*02 

2.0238*01 

5.4568*00 

5.6478*01 

4.1466*01 

1.2698*00 

2.120E*04 

l.f 7E-02 

3.0791*03 

1.1928*02 

2.0436*01 

5.4938*00 

5.4436*01 

3.9958*01 

1.2746*00 

2.140E*04 

1. 8E-02 

3.118E*03 

1.197E*02 

2.0626*01 

5.5276*00 

5.2466*01 

3.8508*01 

1.2786*00 

2.160Eb04 

1. .21E-02 

3.156E*03 

1.2028*02 

2.0816*01 

5.5596*00 

5.0576*01 

3.7106*01 

1.2838*00 

2.ia0E»04 

1.794E-02 

3.192E*03 

1.2078*02 

2.1008*01 

5.5898*00 

4.6788*01 

3.5776*01 

1.2878*00 

2.200E*04 

1.769E-02 

3.227E*b3 

1.2118*02 

2.1196*01 

5.6176*00 

4.7098*01 

3.4516*01 

1.2918*00 

2.220E*04 

1..745E-02 

3.261E*03 

1.2156*02 

2.1378*01 

5.6446*00 

4.5516*01 

3.3346*01 

1.2968*00 

2.240E»04 

1.722E-02 

3.2948*03 

1.2198*02 

2.1558*01 

5.6696*00 

4.4066*01 

3.2266*01 

1.3006*00 

2.2*OE»04 

i.699E-02 

3.326. *03 

1.2236*02 

2.1728*01 

5.6938*00 

4.2726*01 

3.1266*01 

1.3046*00 

2.2a0E»04 

1.678E-02 

3.357E*03 

1.2278>02 

2. 1898*01 

5.7156*00 

4.1516*01 

3.0366*01 

1.3076*00 

2 . 300E*04 

1.697E-02 

3.387E*03 

1.230C*02 

2.2058*01 

5.7366*00 

4.0426*01 

2.9568*01 

1.3106*00 

2.320E*04 

1.637E-02 

3.416E*03 

1.2348*02 

2.2218*01 

5. 7556*00 

3.9466*01 

2.8868*01 

1.3138*00 

2. 340E«04 

:.618E-02 

3.4441*03 

1.237E*0< 

2.2368*01 

5.7746*00 

3.8636*01 

2.8256*01 

1.3166*00 

2.360E»04 

1.999E-02 

3.473E*03 

1.2408*02 

2.2518*01 

5.7916*00 

3.7936*01 

2.7748*01 

1.3186*00 

2.3a0E«04 

1.581E-02 

3.9008*03 

1.2448*02 

2.2658*01 

5.8086*00 

3.7356 *01 

2. 73 36* 01 

1.3196*00 

2.400E*04 

1.564E-02 

3.527E*03 

1.2478*02 

2.2786*01 

5.8248*00 

3.6906*01 

2.7026*01 

1.3206*00 

2.420E*04 

1.947E-02 

3.SSAE*03 

1.2508*0? 

2.2918*01 

5.8408*00 

3.6576* 01 

2.6816*01 

1.3206 *00 

2.440E«04 

1.530E-02 

3.5816*03 

1.2538*02 

2.3038*0. 

5.8556*00 

3.636E*Ul 

2.6706*01 

1.3196*00 

2.460E*04 

1.514E-02 

3.6U7E*03 

1.2568*02 

2.3148*01 

5.86 96*00 

3.6286*01 

2.6666*01 

1.3186*00 

2.4a0E»04 

1.49aE'02 

3.634E*03 

1.2598*02 

2.3258*01 

5.8836*00 

3.6326*01 

2.6766*01 

1.3176*00 

2.S00E*04 

1.483E-02 

3.661E*03 

1.2628*02 

2.3356*01 

5.8976*00 

3.6476*01 

2.6946*01 

1.3156*00 






Table I. - Continued. 


P/PO • 9.00EPOO 


y' 

1 

RHO/KHO-0 

H/RTO 

S/R 

6/60 

2 

CP/R 

CV/R 

GRMHA ! 


1 

1.000EP02 

2.499E*01 

-1.7t8E*02 

1.9326401 

6.2316-01 

1.0006*90 

3.9126*00 

2.9126*00 

1.3986*00 



2.000E02 

1.230£*01 

-l.70SE*02 

2.1846*01 

8 . 7026-01 

1.0006*00 

3.8916*00 

2.8916*00 

1.3466*00 


y 

3.000E*02 

8. 198£*00 

-1.690E402 

2.3936*01 

1.0426*00 

1.0006*00 

4.4796*00 

3.4796*00 

1.2886*<" 



9.000 E*02 

4.149E400 

-1.672E*02 

2.4896*01 

1.1676*00 

1.0006*00 

4.9686*00 

3.9686*00 

1.2926* 

, 


i.OO0E*O2 

4.919E*00 

-1.4S3E*02 

2.6046*01 

l.llBE*/' 

1.0006*00 

9.3646*00 

-..3646*00 

1.2296* . 



6.000E*02 

4.099E*00 

-1.433E*02 

2.7096*01 

1.4316*.. 

1.0006*00 

5.6866*00 

4.6866*00 

1.2136*00 

4 


T.000E»O2 

3.S13E*00 

-1.412E*02 

2.7996*01 

1.9386*00 

1.0006*00 

9.9936*00 

4.9936*00 

1.2026*00 



j 8.000EP02 

3.074E*00 

-l.S9OE*02 

2.8766*31 

1.6396*00 

1.0006*00 

6.1746*00 

9.1746*00 

1.1936*00 

‘'f 

f 

9.000E*02 

2.733E*00 

-l.S47E*02 

2.9496*01 

1.7336*00 

1.0006*00 

6.3976*00 

5.3976*00 

1.1876*00 

1 


1.000E»03 

2.4S9E*00 

-t.543E*02 

3.0176*01 

1.8236*00 

1.0006*00 

6.5096*00 

9.9096*00 

1.1826*00 


I 1 

1.100E»03 

2.236E*00 

-l.519E*02 

3.0806*01 

1.9096*00 

1.0006*00 

6.6376*00 

9.6376*00 

1.1776*00 


V 

1.200E»03 

2.090E*00 

-1.494E*02 

3.1386*01 

1.9916*00 

1.0006*00 

6.7496*00 

5.7456*00 

1.1746*00 


*' • 

1.300E»03 

l.892E*00 

-1.470E*02 

3.1926*01 

2.0706*00 

1.0006*00 

6.8406*00 

9.8396*00 

1.1716*00 

£ 


l.400E»03 

l.7S7E*00 

-1.444E*02 

3.2436*01 

2.1456*00 

1.0006*00 

6.9316*00 

9.9306*00 

1.1696*00 



l.»00E»03 

1.839E*00 

-U419E*02 

3.2926*01 

2.2186*00 

1.0006*00 

7.0306*00 

6.0286*00 

1.1666*00 



1.900E*03 

1.537E*00 

-1.393E*02 

3.33 26*01 

2.2896*00 

1.0006*00 

7.1986*00 

6.1916*00 

1.1646*00 


* 

1.700E*03 

I.444£*00 

•1.34«£*02 

3.3816*01 

2.3566*00 

1.0016*00 

7.3386*00 

6.3246*00 

1.1606*00 


1.900E*03 

l.365E*00 

-1.339£*02 

3.4246*01 

2.4206*00 

1.0016*00 

7.6036*00 

6.9756*00 

1.1966*00 


f 

1.900E»03 

1.292£*00 

-1.31l£*02 

3.4666*01 

2.4826*00 

1.0026*00 

7.9896*00 

6.9406*00 

1.1506*00 



i 2.000E»03 

1.223E*aO 

-1.280E*02 

3.9086*01 

2.9426*00 

1.0046*00 

8.9386*00 

7.4926*00 

1.1446*00 


1 2.100E«'03 

l.U4E*00 

-l.248E*02 

^.9926*01 

2.6006*00 

1.0066*00 

9.2886*00 

8. 1496*00 

1.1376*00 


J 

2.200E*03 

1.1U7E*00 

-1.212E*02 

3.9976*01 

2.6966*00 

1.0106*00 

1.0286*01 

9.0606*00 

1.1316*00 



2.300E*03 

1.0S3E*00 

-1.172E*02 

3.6496*01 

2.7186*00 

1.0166*00 

1.1546*01 

1.0216*01 

1.1246*00 


;i 1 

2.400E»0i 

1.002E*00 

-1.127E*02 

3.6986*01 

2.7806*00 

1.0236*00 

1.3086*01 

1.1606*01 

1.1196*00 


V ' 

2.S00EP03 

9. S2tE-01 

-l.07«E*02 

3.7996*01 

2.8466*00 

1.0336*00 

1.49 16*01 

1.3246*01 

1.1196*00 


t : 

2.600E»03 

9.041E-01 

-1.01SE*02 

3.8176*01 

2.9176*00 

1.0466*00 

.'.7016*01 

1.9086*01 

1.1126*00 


I 

2.T0OE«O3 

8.S71E-01 

-9.5l2E*0l 

3.8866*01 

2.9936*00 

1.0636*00 

1.9336*01 

1.7096*01 

1.1106*00 



2.B00E*03 

S.UOE-01 

-ft.760E*01 

3.9606*01 

3.0766*00 

1.08 36*00 

2.1816*01 

1.9206*01 

1.1096*00 



2.9 00E*03 

7.640E-01 

-7.914E*01 

4.0416*01 

3.1656*00 

1.1076*00 

2.4376*01 

2.1326*01 

1.1096*00 



3.000E^3 

7.222E-01 

-4.976E*01 

4.1286*01 

3.2626*00 

1.1396*00 

2.6896*01 

2.3366*01 

1.1106*00 

" 


3.100E»03 

6. 798E-0J 

-5.947£*0l 

4.2206*01 

3.3646*00 

1.1676*00 

2.9266*01 

2.9236*01 

1.1126*00 


■h 

3.200E«03 

6.391E~01 

-4.836E*0l 

4.3176*01 

3.4746*00 

1.2036*00 

3. 1406*01 

2.6866*01 

1.1196*00 

\ 

' 

3.300E*03 

4.004E-01 

-3.6!>2E*01 

4.4166*01 

3.9896*00 

1.2416*00 

3.3216*01 

2.8186*01 

1.1186*00 



3.90CE«'03 

S.439E-01 

-2.408E*01 

4.5186*01 

3.7066*00 

1.2836*00 

3.46 86*01 

2.9196*01 

1.12 a. *00 



' 3.900E«03 

S.298E-01 

-l.U7E*01 

4.6206*01 

3.8336*00 

1.3266*00 

3.9786*01 

2.9896*01 

1.1256*00 



' 3.6O0£«’O3 

4.981E-01 

2.083E*00 

4.7226*01 

3.9616*00 

1.3726*00 

3.6976*01 

3.0326*01 

1.1306*00 


K-' ' 

3.T0OE«O3 

4.688E-01 

l.S»7£*01 

4.8236*01 

4.0916*00 

1.4186*00 

3.7066*01 

3.0516*01 

1.1346*00 


»' 

3.S00E*03 

4.417E-01 

2.919E*0t 

4.9226*01 

4.2236*00 

1.4656*00 

3.7296*01 

3.090E*Ot 

1.1396*00 



3.900E*03 

4.169E-01 

4.289E*01 

9.0196*01 

4.3576*00 

1.9136*00 

3.7276*01 

3.0296*01 

1.1446*00 



9.000E»03 

3.941F.-01 

9.*49E*01 

9.1136*01 

4.4916*00 

1.9606*00 

3.6976*01 

2.9886*01 

1.1496*00 



9.100E»03 

3. 732E-01 

9.988E*01 

9.2036*01 

4.6266*00 

1.6076*00 

3.6346*01 

2.9226*01 

1.1946*00 



9.200E*03 

3.543E-01 

a.301E*Ol 

9.2906*01 

4.7606*00 

1.6936*00 

3.5336*01 

2.8296*01 

1.1606*00 


> 

9.300E«03 

3.371E- 01 

9.970E*01 

5.3716*01 

4.8936*00 

1.69 76*00 

3.3916*01 

2.7066*01 

1.1676*00 



«.900E»03 

3.216E-0t 

1.078E*02 

5.4476*01 

9.0246*00 

1.7386*00 

3.2096*01 

2.9946*01 

1.1736*00 



9.SO0£»O3 

3.077E-01 

1.192£*02 

9.9176*01 

5.1936 * 00 

1.7766*00 

2.9936*01 

2.3776*01 

1.1816*00 



«.600E*03 

2.993E-01 

1.297E*02 

5.9806*01 

9.2786*00 

1.8116*00 

2.7536*01 

2.1826*01 

1.1896*00 


4.T00E»03 

2.842E-01 

l.393E*02 

9.6376*01 

5.4016*00 

1.8416*00 

2.9026*01 

1.9806*01 

1.1986*00 



9.800E*03 

2.743E-01 

l.4B0£.02 

9.6876*01 

9.9206*00 

1.8686*00 

2.2996*01 

1.7796*C1 

1.2086*00 



9.900E*03 

2.655E-01 

I.958E*02 

9.7316*01 

5.6376*00 

1.8916*00 

1.0216*01 

1.9906*01 

1.2196*00 


' 

9.000E«^03 

2.S73E-01 

1.62BE*02 

9.7706*01 

9.7906*00 

1.9106*00 

1.8096*0! 

1.4. !*01 

1.2316*00 


5 

S.10)E«03 

2.5u4E>01 

1.691E*02 

5.8046*01 

5.8616*00 

1.9266*00 

1.6236*01 

1.2b.E*01 

1.2436*00 1 



3.20UEP03 

2.439E-01 

1.7486*02 

9.8346*01 

5.9686*00 

1.9396*00 

1.4636*01 

1.1366*01 

1.2966*00 

V 


S.300E*03 

2.38(.£-01 

1.799E*C2 

9.8606*01 

6.0726*00 

1.9906*00 

1.3336*01 

1.0286*01 

1.2686*00 i 

i ‘ 


$.900E»03 

2.325E-01 

l.84*£*02 

9.8846*01 

6.1716*00 

1.9996*00 

1.2266*01 

9.4036*00 

1.2806*00 



S.300E*03 

2.279E-01 

1.8B9£*02 

5.9066*01 

6.2656*00 

1.9666*00 

1.1416*01 

8.7046*00 

1.2916*00 

t ; 

e 

S.600E*03 

2.227E-01 

1.9296*02 

9.9266*01 

6.3936*00 

1.9726*00 

1.0766*01 

8. 1696*1'*' 

1.2996*00 



3.700EP03 

2. 183E-01 

1-968E*02 

9.9446*01 

6.4346*00 

1.9776*00 

1.0286*01 

7.7816*0, 

1.3066*00 



S.800E»03 

2.141E-01 

2.0U9£*02 

9.9626*01 

6.9066*00 

1.9816*00 

9.9616*00 

7.9306*00 

1.3106*00 


•* 

3.900E»03 

2.100E-01 

2.04/6*02 

9.9796*01 

6.9706 * 00 

1.9896*00 

9.7966*00 

7.4116*00 

1.3106*00 


* 

6.0 00E03 

2.042E-01 

?.07/E*02 

9.9996*01 

6.6236*00 

1.9886*00 

9.7866 * 00 

7.4266*00 

1.3086*00 



t.l00E»03 

2.029E-01 

2.1.36*02 

6.C12E*01 

6.6676*00 

1.9916*00 

9.9416*00 

7.9896*00 

1.3016*00 


( 

6.200E»03 

1.989E-01 

2. i 906*02 

6.0286*0. 

6.7016*00 

1.9946*00 

1.0286*01 

7.9026*00 

1.2916*00 



6.300E»03 

1.9S5E-01 

2. 1886*02 

4.0496*01 

6.7276*00 

1-9976*00 

1.0826*01 

8.4036*00 

1.2796*00 



6.900E03 

1.921E-01 

2. '.9E*02 

6.0626*01 

6.7466*00 

2.0016*00 

1.1616*01 

9.1196*00 

1.2646*00 

\ 

» 

9.900E«03 

1.887E-01 

2..’79E*02 

6.0816*01 

6.7626*00 

2.0096*00 

1.2676*01 

1.0076*01 

1.24 76*00 


1 

8.600E*03 

1.894E-‘ k 

2.3.736*02 

6.1026*01 

6. 7 7 76 *00 

2.0106*00 

1.4086*01 

1.1326*01 

1.2316*00 



6.70CE*03 

1.821E-01 

2.377£*oz 

6.1246*01 

6.7946*00 

2.0166*00 

1.986E*0i 

1.2896*01 

1.2196*00 


.. 

6.8 00£«03 

1.78SE-01 

2.439£*n2 

b. 1496*01 

6.8166*00 

2.0236*00 

1.8076*01 

1.4836*01 

1.2006*00 



8.900E»03 

1. 7S8E-01 

2.910£*(i2 

6.1776*01 

6.8446*00 

2.0326*00 

2.0766*01 

1.7166*01 

1.1886* 00 



7.000£>03 

1.720E-01 

2.9926*02 

6.2106*01 

6.8816*00 

2. P»3E*00 

2.3996*01 

..9906*01 

1.1776*00 



7. 100E*01 

1.484E-01 

2.4866*02 

6.2>.61:*01 

6.9276*00 

2.09 76*00 

2.7696*01 

2.3036*01 

1.1486*00 



>.200 £*03 

1.647E-01 

2.7996*02 

6.2886*01 

6.9836*00 

2.0746*00 

3.1896*01 

2.6926*01 

1. .616*00 



7.300E*03 

U609E-01 

2.920E*02 

6.3396*01 

7.0486*00 

2.0936*00 

3.6476*01 

3.0326*01 

1.1996*00 



7.400£*03 

1.570E-01 

3.06 3E*O2 

6.3886*01 

7.1226*00 

2.1176*00 

4.1416*01 

3.4316*01 

1.1916*00 



7.500E*03 

1.930E-01 

3.224E*02 

6.4476*01 

7.2076*00 

2.1436*00 

4.6996*01 

3. 8386 *01 

1.1486*00 



7.600E*03 

1.488E-01 

3.4036*02 

6.9126*01 

7.3006*00 

2.1746*00 

9.1716*01 

4.2386*01 

1.1476*00 



7.700£*03 

7.800E*03 

1.448E-01 

1.404E-01 

3.6026*02 

3.8186*02 

6.9836*01 

6.6996*01 

7.4026*00 

7.913E*('0 

2.2086*00 

2.2466*00 

9.6686*01 

6.1276*01 

4.6176*01 

4.9996*01 

1.1466*00 

1.1496*00 



7.900E*03 

1.341E-01 

4.0906*02 

6.7396*0' 

7.6306*00 

2.2876*00 

6.9286*01 

9.2916*01 

1.1496*00 



8.000E*03 

1.319E-01 

4.2996*02 

6.824E*(. 

7.7936*00 

2.3316*00 

6.8926*01 

9.4836*01 

1.1466*00 



8.200E*03 

l.*38E-01 

4.8136*02 

.4.9986*01 

8.0141 *00 

2.4236*00 

7.2236*01 

9.7326*01 

1.1496*00 
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Table I. - Continued. 


T 

RHO/RHO-0 

H/RTO 

S/R 

A/AO 

2 

CP/R 

CV/R 

GANNA 

«.«00t»03 

U163E-01 

9.343E*02 

7.1737»01 

9.284E*00 

2.917E*00 

7. 191£*01 

9.6846*01 

1.1946*00 

(.«00E*03 

1.096E-01 

9.S97E402 

7.338E«^01 

8.99SE400 

2.608E*00 

6.801E401 

9.3746*01 

1.1606*00 

«.S0OE»03 

1.038E-01 

«.333E*02 

T.487E»01 

8.820E*00 

2.691£«00 

6. 167E«01 

4.8806*01 

1.1686*00 

e.O00E«'03 

9.888E-02 

6.797E402 

7.618E*01 

9.076E*00 

2.7«4E»00 

9.424E401 

4.299E*01 

1.1776*00 

9.200E»03 

9.443E-02 

7.I27E*02 

7.729E*01 

9. 321E*00 

2.829EOO 

4.688E+01 

3.7186*01 

1.1886*00 

9.«00E»03 

9. 099E-02 

7.44«E*02 

7.822E»01 

9.99AE«00 

2.87AE400 

4.039E<-01 

3.1966*01 

1.2016*00 

9.600E»03 

•.782E-02 

i.721E«02 

7.902E*0l 

9. 781E»00 

2.91 7E«0C 

3.498E401 

2.761E*01 

1.2146*00 

9.a00E*03 

a.902E~02 

7.941E402 

7.9*9E»01 

9.996E*00 

2.992E»C0 

3.083E*01 

2.4236*01 

1.2286*00 

i.oaoE«a« 

S.2S0E-02 

8.179E*02 

a.028E»01 

l.020E»01 

2.981E»00 

2.780E»01 

2.1736*01 

1.2406*00 

1.020E09 

8.021E-02 

8.371E402 

8.081E401 

1.038E401 

3.008E*00 

2.972E401 

2.0006*01 

1.2906*00 

1.090E*04 

7.809E-U2 

8.994E*02 

a.U0E*01 

1.096E«0l 

3.028E*00 

2.441E*01 

1.8916*01 

1.2986*00 

1.0»0E*04 

7.610E-02 

8.729E*02 

8.179E»01 

1.071E*01 

3.049E*C0 

2.371E*01 

1.8326*01 

1.2636*00 

1.0S0E»04 

7.422E-02 

S.902E*02 

8.219E*01 

1.086E»31 

3.048E*00 

2.390E401 

1.8146*01 

1.2696*00 

1.100E404 

7.242E-02 

9.074E»02 

8.263E401 

1.099E*01 

3.087E*00 

2.3*IE»01 

1.8276*01 

1.2696*00 

1.120E«04 

7.069E-02 

9.249E*02 

8.306E«01 

U112E401 

3.106E*00 

2.419E»01 

1.8696*01 

1.2636*00 

1.140E404 

6.901E-02 

9.429E*02 

8.349E»01 

1.124E»01 

3.126£*00 

2.4«8E*01 

1.9236*01 

1.2616 ' 30 

1.160E»04 

6.739E-02 

9.614Et02 

8.393E*01 

1.134E»01 

3.146E«00 

2.981E«01 

1.9966*01 

1.2986*00 

1.1ME404 

4.380E-02 

9.S07E*02 

8.438E*0l 

1.148E*01 

3.168E400 

2.691E401 

2.0846*01 

1.2946*00 

1.200E*04 

6.42SE-02 

l.001E403 

8.484E»01 

1.160EO1 

3.190E*00 

2.819E*01 

2.1816*01 

1.2906*00 

1.220Et04 

6.273E-02 

1.022E»03 

8.932E»01 

1. 173Etni 

3.213E*00 

2.991E*01 

2.2886*01 

1.2476*00 

l.240E«04 

6.125E-02 

1.044E»03 

8.981E*01 

1.185E*01 

3.238E*00 

3.098E»01 

2.4036*01 

1.2436*00 

t.260E*04 

9.978E-02 

1.067E*03 

8.632E4^01 

1.198E«01 

3.269E»00 

3.299E*01 

2.9246*01 

1.2406*00 

U2«0E*04 

9.839E-02 

1.092E*03 

8.689E*01 

1.2nE*01 

3.293£«00 

3.420E«01 

2.6916*01 

1.2376*00 

1.300E»04 

9.694E-02 

1.117E*03 

8.739E*01 

1.224E»01 

3.323E400 

3.9«2E*01 

2.7836*01 

1.2346*00 

1.320E»04 

9.999E-02 

1.144E*03 

8.799E»01 

l.238E»Ul 

3.394E*00 

3.772E«01 

2.9196*01 

1.2316*00 

1.340E404 

9.419E-02 

1.173E403 

8.893E«0t 

1.293Et01 

3.387E400 

3.998E401 

3.0986*01 

1.2296*00 

1.360E»04 

9.289E-02 

1 202E»03 

8.913E«01 

1.2A7E»01 

3.422E*00 

4.149E»01 

3.2016*01 

1.22 76*00 

l.380E»04 

9.193E-02 

1.233E403 

8.979E»01 

1.282F»01 

3.499E400 

4.349E*01 

3.3476*01 

1.2296*00 

1.400E»04 

5.023E-02 

l.£«6E»03 

9.039E*0l 

1.298E»01 

3.497E*00 

4.544E»01 

3.4996*01 

1. £2 36*00 

1.420 E*04 

4.896E-02 

1.300E»03 

9.109E*01 

1.314E*01 

3.937E*00 

4.791E«01 

3.6496*01 

1.2216*00 

1.440£«04 

4.771E-02 

1.33«E*03 

9.173E«01 

1.330E»01 

3.9S0E»O0 

4.940E*01 

3.7966*01 

1.22 06*00 

1.460E*04 

4.649E-02 

1.373E»03 

9.243E*0l 

1.347E»01 

3.623E*00 

9.171Et01 

3.9496*01 

1.2196*00 

1.480E«04 

4.929E-02 

1.411E>03 

9.319E«^01 

1.364E»01 

J.AfrOEt'OO 

9.384£*01 

4.1016*01 

1.2186*00 

1.300E404 

4.4UE-07 

1.492E403 

9.388E*01 

1.381E«01 

3.717E400 

9.998E401 

4.2946*01 

1.2176*00 

1.520E«04 

4.294E-02 

1.493E*03 

9.464E«01 

1.399E»01 

3.766E*00 

9.812E*01 

4.4096*01 

1.2166*00 

l.»40E*04 

4. 184E-02 

1.937E»03 

9.941E*01 

1.418E*01 

3.817EOO 

6.026E*01 

4.9946*01 

1.2196*00 

1.360E«04 

4.074E-O2 

1.582E«03 

9.620E*01 

1.434E»01 

3.870E*00 

6.23«E*01 

4.7016*01 

1.2196*00 

U380£«04 

3.966E-02 

1.628E*03 

9.701E«01 

1.499E«01 

3.929E»00 

6.442E«’01 

4.8446*01 

1.2196*00 

1.600E*04 

3.862E-02 

1.676E*03 

9.783E»01 

1.479E»01 

3.981£»00 

A.AAAEt-Ol 

*.9816*01 

1.2146*00 

1.620E»04 

3. 760E-02 

1.729E*03 

9.867E*01 

1.49SEt01 

4.038E«00 

«.83«E*01 

1126*01 

1.2146*00 

1.440E«^04 

3.660E-02 

l./7«E»03 

9.992E«01 

1.919E*01 

4.097E*00 

7.019E«01 

.2366*01 

1.2196*00 

1.440E*04 

3.944E-02 

1.828E403 

i.004E*02 

1.936E401 

4.197E*00 

7.1896*01 

1.3906*01 

1.2196*00 

1.680EO4 

3.470E-02 

1.881E403 

1.013E«02 

1.997E»0t 

4.218£«00 

7.349E*01 

9.4936*01 

1.2196*00 

1.700E»04 

3.380E-02 

1.936E«03 

1.021E*02 

1.978E*01 

4.2A1E*00 

7.489E*01 

9.9446*01 

1.2166*00 

1.720E*04 

3.292E'02 

1.991E*03 

1.030E*02 

1.999E»01 

4.344E«00 

7.60«E*01 

9.6226*01 

1.2176*00 

1.740E»04 

3.207E-02 

2.047E*03 

1.039E»02 

1.621E*01 

4.407E*00 

7.704E*01 

9.6896*01 

1.2186*00 

1.760E404 

3.129E-02 

2.104EO3 

1.048E»02 

1.643E»01 

4.471E*00 

7.783E*01 

9.7326*01 

1.2196*00 

1.780E404 

3.047E-02 

2.U1E»03 

1.097E»02 

1.449F»01 

4.939E*00 

7.837E*01 

9.7636*01 

1.2206*00 

1.800E»04 

2 t1U-0Z 

2.218E»03 

1.069E*02 

1.687E*01 

4.999E*00 

7.849E*01 

9.7766*01 

1.2226*00 

t.820E*04 

2.898E-02 

2..<76E403 

1.074E402 

1.709E*01 

4.t\63E*00 

7.867E401 

9.7726*01 

1.2246*00 

1.840E*04 

2.828E-02 

2.333E*03 

1.0S3E«02 

1.731E401 

4.7.’6E*00 

7.843E401 

9.7496*01 

1.2296*00 

1.860E»04 

Z.762E-02 

2.391E*03 

1.091E*02 

1.794E»01 

4.7U6£*00 

7.794E01 

9.7096*01 

1.2276*00 

1.8S0E*04 

2.498E-02 

2.448E*03 

1.099E*02 

1.776E»01 

4.8.9E*00 

7.719£*01 

9.6926*01 

1.2306*00 

1.900E*04 

2.637E-02 

2.904E*03 

1.108E+02 

l.798E*01 

4.909E»00 

7.621E01 

9.9796*01 

1.2326*00 

t.920E»04 

2.978E-02 

2.999E«03 

i.U6E«02 

1.820l«01 

4.968E*00 

7.901E*01 

9.4906*01 

1.2396*00 

1.940E«’04 

2.923E-02 

2.614E»03 

1.173E*02 

1.842E»01 

9.029£*00 

7.3*1E*01 

9.3876*01 

1.2386*00 

1.960E404 

2.470E-02 

2.467E403 

l.lJlE*02 

t.S64E»01 

9.080E«00 

7.203E*01 

9. 2 736* 01 

1.2416*00 

1.980E404 

2.420E>02 

2.719E»03 

1.138E4 02 

l.806E»Ol 

9.133E400 

7.031E401 

9.1476*01 

1.24*6*00 

2.000E»04 

2.372E-02 

2.77ffE*03 

1.149E»02 

1.907£*01 

9.189E*00 

4.846E*01 

9.0136*01 

1.24'. !«00 

2.020e*04 

2.326E-02 

2.819E*03 

1.192E*02 

1.928E*01 

9.234E»00 

6.692E*01 

4.8726*01 

1.29.6*00 

2.040E»04 

2.283E-02 

Z.8*7E*03 

1.198E*02 

1.949E401 

9.2S1E*00 

A.491E401 

4.7266*01 

1 .2946*00 

2.0ME*04 

2.242E-02 

2.914E*03 

1.164E*02 

l.970£*01 

9.329E*00 

6.246E401 

4.9776*01 

1.2986*00 

2.0SOE»04 

2.203E-02 

2.999E*03 

1.170E402 

1.991£»01 

9.368E*00 

*.040E*01 

4.4266*01 

1.2626*00 

2.100E04 

2.U4E-02 

3.002E*03 

1.176E*02 

2.011E*01 

9.40IE*00 

9.8346*01 

4.2766*01 

1.2666*00 

2.120E404 

2.130E-02 

3.044E*03 

1.1S1E402 

2.031E*01 

9.444E»00 

9.6326*01 

4.1286*01 

1.2706*00 

2.140E404 

2.094E-02 

3.089E*03 

1.1S7E*02 

2.091Ef01 

9.482E400 

9.4346*01 

3.9826*01 

1.2746*00 

2.160E»04 

2.0*4E>02 

3.124E403 

1.191E*02 

2.070E»01 

9.916E400 

9.2436*01 

3.8416*01 

1.3796*00 

2.180E404 

2.033E-02 

3.161E403 

1.196E»02 

2.089E*01 

9.949E»00 

9.0406*01 

3.7066*01 

1.2836*00 

2.200E404 

2.004E-02 

3. 198E*03 

l,201E*02 

2. 108E»01 

9.979E»00 

4.8896*01 

3.9776*01 

1.28 76*00 

2.220E*04 

1.97M-02 

3.233E*03 

1.209E»02 

2.127E*01 

9.407E*00 

4.7216*01 

3.4996*01 

1.2926*00 

2.240E*04 

1.949E-02 

3.267Et03 

1.209E*02 

2.149E*01 

9.434E»00 

4.9*76*01 

3.3416*01 

1.2966*00 

2.2ME»04 

1.929E-02 

3.300E*03 

1.213E402 

2.162E»01 

9.699E*00 

4.4296*01 

3.2396*01 

1.3006*00 

2.280E404 

1.89SE-02 

3.332E»03 

1.217E*02 

2.180E»01 

9.483E»00 

4.2946*01 

3.1386*01 

1.3046*00 

2.300E404 

1.874E-02 

3.343E*03 

l.221E*02 

2.194E401 

9.709E400 

4.1796*01 

3.0906* 01 

1.3076 * 00 

2.320E»0« 

1.S91E-02 

3.393E*03 

1.224E*02 

2.213E«01 

9.72«E*00 

4.0*76*01 

2.9716*01 

1.3106*00 

2.340E»04 

1.829E-02 

3.422E«03 

1.228E«02 

2.228E»01 

9.74«E»00 

3.9736 * 01 

2.9026*01 

1.3136*00 

2.360E»04 

1.808E-02 

3.491E*03 

1.231E»02 

2.244E»01 

9.7A9E*00 

3.8906*01 

2.8426*01 

1.3196*00 

2.380E404 

1.787t-02 

3.479E»03 

1.234E*02 

2.29SE»0i 

9.783E»00 

3.8206*01 

2.7916*01 

1.3176*00 

2.400E«04 

1.747E-02 

3.907E*03 

t.23SE*02 

2.272E*01 

9.800E*00 

3.7626*01 

2.7906*01 

1.3196*00 

2.420E404 

1.747E-02 

3.934E*03 

1.241E*02 

2.284E*01 

9.816E400 

3.7196*01 

2.7196*01 

1.1196*00 

2.440E*04 

1. 721E*02 

3.9*2Et03 

1.244E*02 

2.29SE*01 

9.832E»00 

3.6816*01 

2.6976 0. 

1.3206*00 

2.460E404 

l.riOE-02 

J.988E*03 

1.247E402 

2.310E»01 

9.847E«00 

3.6996*01 

2.6846*01 

1.3196*00 

2.480E404 

1.492E-02 

3.419E*03 

1.290£*02 

2.322E*0I 

9.862E*00 

3.6496*01 

2.6816*01 

1.1186*00 

2.S00E404 

1.474E-02 

3.442C03 

1.293E402 

2.333E*01 

9.876E«00 

3.6916*01 

2.6886*01 

1.1. *00 
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Table I.- Continued. 


P/PO • 1.00E«01 


T 

RHO/RHO-0 

h/RTO 

9/8 

A/ 60 

2 

CP/R 

CV/R 

GANHA 

1.000E*02 

2. 733e*Ql 

-1.718E*'»2 

1.9212*01 

6.2712-01 

1.0002*00 

3.5122*00 

2.9122*00 

1.3986*00 

2.000E*02 

1.3662*01 

-1.7052*02 

2.1742*01 

8. 7022-01 

1.0006*00 

3.891E«00 

2.8912*00 

1.3462*00 

3.000E»02 

9.1092*00 

-1.6902*02 

2.3432*01 

1.0422*00 

1.0002*00 

4.4792*00 

3.4792*00 

1.2882*00 

4.00aE*02 

6.8322*00 

-1.6722*02 

2.4782*01 

1.1872 * 00 

1.0002*00 

4.9682*00 

3.9682*00 

1.2922*00 

S.OOOE*02 

9.4696*00 

-1.6932*02 

2.9942*01 

1.3192*00 

1.000E*0« 

9.3642*00 

4.3446*00 

1.2292*00 

6.000E*02 

4.9992*00 

-1.6332*02 

2.6946*01 

1.4312*00 

1.0002*:' 

9.6862*00 

4.6062*00 

1.2132*00 

7.000E*02 

3.9042*00 

-1.6122*02 

2.7842*01 

1.5386*00 

1.0006*00 

9.9932*00 

4.9932*00 

1.2022*00 

a.OOOEt02 

3.4162*00 

-1.9902*02 

2.8692*01 

1.6372*00 

1,0002*00 

6.1742*0 

9.1742*00 

1.1932*00 

9.000E»02 

3.0362*00 

'1.9672*02 

2.9392*01 

1.7332*00 

1.0002*00 

6.3972*00 

9.3972*00 

1.1872*00 

l.000£*03 

2.7332*00 

-1.9432*02 

3.0072*01 

1.8232*00 

1.0002*00 

6.9092*00 

9.9092*00 

1.1822*00 

1.100E«03 

2.4842*00 

•1.9192*02 

3.0692*01 

1.9092*00 

1.0002*00 

6.6372*00 

9.6372*00 

1.17T:*00 

1.200E*03 

2.2772*00 

-1.4942*02 

3.1272*01 

1.9912*0'' 

1.0002*00 

6.7452*00 

9.7492*00 

1.1 742* 00 

1.300E«03 

2.1022*03 

-1.4702*02 

3.1822*01 

2.0702 1 

1.0002*00 

6.8402*00 

9.8392*00 

1.1712*00 

l.400E*03 

1.9922*00 

-1.4442*02 

3.2332*01 

2.1492*, J 

1.0002*00 

6.9306*0'' 

9.9292*00 

1.1692*00 

1.300E«03 

1.8222*00 

-1.4196*02 

3.2812*01 

2.2192*00 

1.0002*00 

7.0282*00 

6.0262*00 

1.1666*00 

1.600E»03 

1.7082*00 

-1.3932*02 

3.3272*01 

2.2892*00 

1.0002*00 

7.1932*00 

6.1472*00 

1.1642*00 

1.700E403 

1.6072*00 

-1.3662*02 

3.3712*01 

2.3962 * 00 

1.0002*00 

7.3292*00 

6.3192*00 

1.. 602*00 

1.800E03 

1.9172*00 

-1.3392*02 

3.4132*01 

2.4212*00 

1.0012*00 

7.5862*00 

6.5602*00 

1.1962*00 

l.9Q0E*03 

1.4392*00 

-1.3112*02 

3.4992*01 

2.4832*00 

1,0C»F*00 

7.9602*00 

6.9126*00 

l.!.91E*00 

2.0COE*03 

1.3622*00 

-1.2812*02 

3.4972*01 

2.5422*00 

1.0042*00 

8.4912*00 

7.4 082 * 00 

1.1492*00 

2.ia0E*O3 

1.2942*00 

-1.2482*02 

3.9402*01 

2.6012*00 

1.0062*00 

9.2172*00 

8.0822*00 

1.1382*00 

2.2(XE*03 

1.2302*00 

-1.2132*02 

3.9892*01 

2.6592*00 

1.0102*00 

1.0172*01 

6.9632*00 

1.13lc*00 

2.300E*03 

1.1712*00 

-1.1732*02 

3.6332*01 

2.7182*00 

1.0192*00 

1.1392*01 

1.0072*01 

1.1292*00 

2.400U03 

1.1142*00 

-1.1292*02 

3.6896*01 

2.7802*00 

1.0222*00 

1.28 82 * 01 

1.1422*01 

1.1202*00 

2.500E*03 

1.0592*00 

-1.0792*02 

3.7412*01 

2.8492*00 

1.0322*00 

1.4662*01 

1.3012*01 

1.1192*00 

2.600E»')3 

1.0062*00 

-1.0212*02 

3.8022*01 

2.9152*00 

1.0452*00 

1.6692*01 

1.4802*01 

1.1122*00 

2.700E»03 

9.9426-01 

-9.9632*01 

3.8692*01 

2.9912*00 

1.0612*00 

1.8992*01 

1.6762*2 1 

1.1102*00 

2.800E403 

9.0342-01 

-8.8252*01 

3.9432*01 

3.0732*00 

1.0806*00 

2.1372*01 

1.8812*01 

1.1102*00 

2.900E03 

8.9386-01 

-7.9982*01 

4.0222*01 

3.1612*00 

1.1042*00 

2.3862*01 

2.0892*01 

1.1102*00 

3.000E403 

8.0992-01 

-7.0782*01 

4.1072*01 

3.2562*00 

1.1312*00 

2.6332*01 

2.2902*01 

1.1112*00 

3.t00E«03 

7.9872-01 

-6.0712*01 

4.1972*01 

3.3972*00 

1.1622*00 

2.8682*01 

2.4792*01 

1.1122*00 

3.200E*03 

7.1372-01 

-4.9812*01 

4.2922*01 

3.4692*00 

1.1972*00 

3.0802*01 

2.6372*01 

1.1152*00 

3.300E»03 

6.7092-01 

-3.8l9E*ci 

4.3892*01 

3.5792*00 

1.2342*00 

3.2632*01 

2.7712*01 

1.1182' 0 

3.400E«03 

6.3092-01 

-2.9962*01 

4.4892*01 

3.6972*00 

1.2752*00 

3.4112*01 

2.8742*01 

1.1212*00 

3.500E»03 

9.9262-01 

-1.3292*01 

4.9902*01 

3.8202*00 

1.3172*00 

3.9242*01 

2.9472*01 

1.1292*00 

3.6iXIE»03 

9.9742-01 

-1.9U2-01 

*'.6902*01 

3.9462 * 00 

1.36 22*00 

3.6052*01 

2.9922*01 

1.1292*00 

3.700c*03 

9.2472-01 

1.3112*01 

4.7902*01 

4.0792*00 

1.4072*00 

3.69 82 * 01 

3 0192*01 

1.1342*00 

3.800E»0i 

4.9462-01 

2.6972*01 

4. 88''2«01 

4.2062*00 

1.4942*00 

3.6852*01 

3.01'E*01 

1.1392*00 

3.900E403 

4.6692-01 

4.0072*01 

4.98..;*01 

4.3i9C*00 

1.9016*00 

3.6892*01 

3.0012*0' 

1.1432*00 

4.0<ME»03 

4.4142-01 

9.3952*01 

9.0776*01 

4.4122*00 

1.9482*00 

3.6662*01 

2.9692*01 

1.1492*00 

4.1WE»03 

4.1812-01 

6.6882*01 

5.:67E*0t 

4.6062*00 

1.9942*00 

3.6132*01 

2.9072*01 

1.1542*00 

4.200E»03 

3. 9682-01 

7.9962*01 

9.2932*01 

4.7402*00 

1.6402*00 

3.9292*01 

2.8242*01 

1.1602*00 

4.300E*03 

3.7792-01 

9.2692*01 

5.2:^ *2*01 

4.8722*00 

1.6832*00 

3.3992*01 

2.7122*01 

1.1662*00 

4.400E403 

3.6002-01 

1.0482*02 

9.4112*01 

9.0032*00 

1.7252*00 

3.2342*01 

2.9732*01 

1.1722*00 

4.300E*03 

3.4432-01 

1.1632*02 

9. 4812*01 

9.1312*00 

1. 7642*00 

3.0336*01 

2.408E>01 

1.1796*00 

4.600E403 

3.3022-0' 

1.2702*02 

9.9492*01 

9.2972*00 

1.7996*00 

2.8072*01 

2.2242*01 

1.1872*00 

4.700E*03 

3.1762-01 

1.3682*02 

9.6032*01 

5. 3802*00 

1.8312*00 

2.9662*01 

2.0292*01 

1.1962*00 

4.800E*03 

3.0646-01 

1.498E*C: 

2.-««P*01 

9.9002*00 

1.8982*00 

2.3232*01 

1.8332*01 

1.2062*00 

4.900E»03 

2.9636-01 

1.9382*02 

9.7002*0* 

9.6172*00 

1.8822*00 

2.0902*01 

1.6492*01 

1.2162*00 

5.000E*03 

2.8732-01 

1.6112*02 

9.7402*01 

9.7312*00 

1.9022*00 

1.8792*01 

1.4712*01 

1.2272*00 

S.100E*0' 

2.7922-01 

1.6762*02 

9.7792*01 

9.8422*00 

1.9192*00 

1.6852*01 

1.3192*01 

1.2392*00 

S.200E»03 

2.7182-01 

1.1392*02 

9.8062*01 

9.9902*00 

1.9332*00 

1.9202*01 

1. 1812*01 

1.2922*00 

3.300E«03 

2.6912-01 

1.7882*02 

9.8342*01 

6.0942*00 

1.9492*00 

1.3812*01 

1.0676*01 

1.2642*00 

3.400E403 

2.9892-01 

1.8362*02 

9.8992*01 

6.1942*00 

1.9992*00 

1.26 72*01 

9.7342*00 

1.2762*00 

S.300E«03 

2.9322-01 

1.8812*02 

9.8812*01 

6.2902*00 

1.9622*00 

1.1762*01 

8.9822*00 

1.2862*00 

S.600E*03 

2.4782-01 

1.9232*02 

9.9022*01 

■'■.3392*00 

1.9692*00 

1.1042*01 

8.3992*00 

1.2962*00 

3.700E*03 

2.4282-01 

1.9622*02 

9.9212*01 

6.4222*00 

1.7742'00 

1.0902*01 

7.9982*00 

1.3032*00 

S.B00E«03 

2.3812-01 

2.0002*02 

5.9392*01 

6.4982*00 

1.9792*00 

1.0122*01 

7.6992*00 

1.3082*00 

3.900E403 

2.3362- 1 

7.0362*02 

9.9962*01 

6.9642*00 

1.9832*00 

9.9042*00 

7.4922*00 

1.3092*00 

6.0002*03 

2.2932-01 

2.0722*02 

9.9722* 01 

6.6212*00 

1.9862*00 

9.8362*00 

7.4972*00 

1.3082*00 

6.1006*03 

2.2922-01 

2.1092*02 

j.989E*01 

6.6696*00 

1.9892*00 

9.9262*00 

7.9602 *00 

1.3032*00 

6.2002*03 

2122-01 

2.1492*02 

2.0092*01 

6.7072*00 

1.9922*00 

1.0192*01 

7.8192*00 

1.2942*00 

6.3006*03 

2.1742-Cl 

2.1832*02 

6.0222*01 

6.7362*00 

1.9962*00 

1.0692*01 

8.2*12*00 

1.2832*00 

6.400E*03 

2.1362-01 

2.2242*02 

6.0392*01 

6 . 7 9 72 *00 

1.9992*00 

1.1332*01 

8.8442*00 

1.2692*00 

6.300E*01 

2.0992-01 

2.2672*02 

6.0972*01 

6.7792*00 

2.0032*00 

1.22(6*01 

9.7162*00 

1.2932*00 

6.600E*03 

2,0632-01 

2.3142*02 

6.0772*01 

6. 7902*00 

2.0072*00 

1.3932*01 

1.0832*01 

1.. 372*00 

6. 700E*9j 

2.0262-01 

2.3662*02 

6.0982*01 

6. 8072*00 

2.0132*00 

1.9142*01 

1.2262*01 

1.2212*00 

6.800E*03 

1.9902-01 

2.4292*02 

6.1222*01 

6.8272*00 

2.0202*00 

1.7152*01 

1 4026*01 

1.2062*00 

6.900E*03 

1.9932-01 

2 4922*02 

6.1492*01 

6.8932*00 

2.0282*00 

1.9612*01 

1.616E*i>l 

1.1932*00 

7.0 00E*03 

1.9192-01 

2.9 702*02 

6.1792*01 

6.8872*00 

2.0382*00 

2.2942*01 

1.8682*01 

1.1822*00 

7.100E*03 

1.8772-01 

2.6582*02 

6.2142*01 

6.9302*00 

2.0912*00 

2.9972*01 

2.1602*01 

1.1722*00 

7.2002*03 

1.8372-01 

2.7602*02 

6.2932*01 

6.9812*00 

2.066^*00 

2.9892*01 

2.4882*01 

1.1642*00 

7.3002*03 

1.7962-01 

2.8782*02 

6.2972^01 

7.0422*00 

2.0892*00 

3.4242*01 

2.8472*01 

1.1982*00 

7.4002*03 

1.79 32- 01 

3.0122*02 

6.3472<!n 

7.11 ’2*00 

2.1062*00 

3.891 n 

3.2302*01 

1.1942*00 

7.5002*03 

1.7102-01 

3.1632*02 

6.4022*01 

7.1. 2*00 

2.1312*00 

4 . 392c*01 

3.6262*01 

1.1902*00 

7.6002*03 

1.6692-01 

3.3332*02 

6.4642*71 

7.2812*00 

2.1602*00 

4.8972*01 

4.0212*01 

1.1482*00 

7.7002*03 

1.6192-01 

3.9222*02 

6.9312*01 

7. 3792 *00 

2.1922*00 

3.3932*01 

4.4022*01 

1.1472*00 

7.8006*03 

1.9 7 32- 01 

3.7282*02 

6.6042*01 

7.4892*00 

2.2286*00 

5.86l2*01 

4.7942*01 

1.1462*00 

7.9002*03 

1.9262-01 

3.9902*02 

6.6812*01 

7. 5992*00 

2.26 72 * 00 

6.2812*01 

9.0632*01 

1.1462*00 

8.0002*03 

1.4602-01 

4.1872*02 

6.7622*0 

7.7182*00 

2.3092*00 

6.6392*01 

5.3182*01 

1.1472*00 

8.2002*03 

1.3892-01 

4.6922*02 

6.933: 

7. 9732 * 00 

2.3982*00 

7.0902*01 

9.6322*01 

1.1492*00 





106 

1 

1 

. / 'ME 

f ■ 

1 , ) , 

1 


V 


Table I. - Continued, 


I- 

MO/RHO-O 

H/RTO 

S/R 

*780 

2 

CP/R 

CV/R 

GANH* 

•.400E*0S 

1.308E-OI 

5.216E*02 

7.lOSE»Ol 

8.240E4CO 

2.4926*00 

7.1.;>1E*01 

5.6606*01 

1.1536*00 

•.600E»03 

1.230E-0t 

S.731E*02 

7.271E*01 

8.S10E*00 

>.5836*00 

6.8486*01 

5.4206*01 

1.1596*00 

t.aooE^os 

1.164E-01 

6.215E*02 

7.423E*0l 

8.776E*00 

2.4686*00 

6.3046*01 

4.9806*01 

1.1666*00 

9.030E«03 

I.IOTE-Ol 

6.«91E*02 

V.‘,'S8E*01 

9.034E400 

2.7426*00 

5.5986*01 

4.4316*01 

1.1756*00 

9.200E»03 

1.0S8E-01 

7.034E402 

7.*7IE*01 

9.281E400 

2.8066*00 

4.8496*01 

3.8586*01 

1.1866*00 

«.«(»E»03 

l.OlU-Ol 

7.38SE*02 

7.IR9E401 

9.S18E400 

2.8606*00 

4.2016*01 

3.3266*01 

1.1986*00 

9.600E*03 

9.803E-02 

T.852E«02 

7.8S1E«01 

9.749£»00 

2.9046*00 

3.4396*01 

2.8736*01 

1.2116*00 

9.800E*03 

9.484E-02 

7.901E402 

7.921E*0t 

9.962E400 

2.9406*00 

3.1946*01 

2.5116*01 

1.2246*00 

l.OOOE«04 

9.199E-02 

8 . 122E*02 

7.9a2E«Qt 

l.017E*0l 

2.9UE*00 

2.8416*01 

2.2386*01 

1.2376*00 

1.020E*09 

8.940E-02 

8.323E*02 

8.037E*0L 

l.03*E»01 

2.9976*00 

2.4246*01 

2.0446*01 

1.2486*00 

l.040E*04 

9.701E-02 

8.909E*a2 

8.086E«0l 

1.0346*01 

3.0206*00 

2.4726*01 

1.9156*01 

1.2576*00 

l.0ME*O9 

8.478E-02 

8.486E402 

8.132E*0t 

1.070E*01 

3.041E*00 

2.3826*01 

1.8406*01 

1.2626*00 

1.0ME*09 

8.288E-02 

8.859E»02 

8.176E*01 

1.084E*01 

3.0606*00 

2.3436*01 

1.8086*01 

1.2656*00 

1.100E«04 

8.08TE-02 

9.030E402 

a.219E»0t 

1.09. 6*01 

3.0796* 00 

2.3446*01 

1.8086*01 

1.2666*00 

1.120E*0« 

7.879E-02 

9.203E402 

a.242E»01 

1 . 1116*01 

3.0986*00 

2.3816*01 

1.8366*01 

1.2656*00 

1.1ME*09 

7.889E-02 

9.380E*02 

8.304E*01 

1.1246*01 

3.1176*00 

2.4426*01 

1.8856*01 

1.2636*00 

1.160E*04 

7.‘.09E-02 

9.S«1E*02 

8.348E*01 

1.136E*01 

3.1376*00 

2.5256*01 

1.9506*01 

1.2606*00 

1.1ME»04 

7.334E-02 

9.7S0E*02 

8.392E»Ol 

1. 148E*01 

3.1586*00 

2.6256*01 

2.03“E*0l 

1.2576*00 

U200E»09 

7.183E-02 

9.944E402 

8.437E*01 

1.160E*01 

3.1796*00 

2.7406*01 

2 1216*01 

1.2536*00 

1.220E«09 

6.99SE-02 

1.01SE4Q3 

8.483E»0l 

1.172E*01 

3.2026*00 

2.8686*'ul 

2.2216*01 

1.2496*00 

1.240E*09 

6.831E-02 

1.037E*03 

8.331E*01 

1. 184E*01 

3.2266*00 

3.0076*01 

2.3306*01 

1.2466*00 

i.260E*<l4 

8.870E-02 

1.0S9E«Q3 

8.S80E»01 

1.1976*01 

3.2516*00 

3.1556*01 

2.4456*01 

1.2426*00 

l.280E»09 

8^Sl2E-02 

1.083E403 

8.631 E*01 

1.2096*01 

3.2786*00 

3.3136*01 

2.5666*01 

1.2396*00 

l.300E»0« 

8.357E-02 

1, IOSE*03 

8.683E*Ot 

1.2236*01 

3.3076*00 

3.4786*01 

2.6936*01 

1.2366*00 

1.320E*04 

8.204E-02 

1.134E403 

8.738E*0l 

1.23*E*01 

3.3376*00 

3.6506* 01 

2.8246*01 

' .2346*00 

1.3«0E«O« 

8.094E-02 

1.161E*03 

a.794E*0i 

1.250E*01 

3.3696*00 

3.8296*01 

2.9586*01 

1.2316*00 

1.3ME*04 

S.9(ME>02 

1.190E*03 

8.8S2E«0l 

1.2656*01 

3.4026**-' 

4.0136*01 

3.0966*01 

1.2296*00 

l.3ME«0« 

5.7»lE-02 

1.220E«03 

8.912E»01 

1.279E401 

3.4376*00 

4.2026*01 

3.2376*01 

1.2276*00 

l.9aOE«04 

9.619E-, 2 

t.2SlE*03 

8.974E*01 

1.2956*01 

3.4746*00 

4.3976*01 

3.38lE*ri 

1.2256*00 

1.920E*09 

S.4/8E-02 

l.284E*03 

9.038E*01 

1.3106*01 

3.513E*00 

4.5956*01 

3.5266*01 

1.2236*00 

l.9M)E*09 

S.341E-02 

l.319E*03 

9.103E*01 

1.3266*01 

3.55 36*00 

4.7976*01 

3.6746*01 

1.2226*00 

1.4ME»09 

9.20«E'a2 

1.3SSE403 

9.171E*01 

1.342E*01 

3.596E*00 

5.0026*01 

3.8226*01 

1.2206*00 

1.4>0E»0« 

S.073E-02 

1.392E*03 

9.240E«^01 

1.3596*01 

3.6406*00 

5.2096*01 

3.9716*01 

1.2196*00 

l.S00E»O« 

4.943E-02 

1.431E403 

9.312E»01 

1.3766*01 

3.6856*00 

5.4186*01 

4. 1206*01 

1.2186*00 

l.S20E«09 

4.818E-02 

1.471E403 

9.389E»0l 

1.3946*01 

3.7336*00 

5.6286*01 

4.2686*01 

1.2176*00 

1.S48E*04 

4.892E-02 

1.S13E403 

9.460E*01 

1.4126*01 

3.7826*00 

5.8376*01 

4.4156*01 

1.2176*00 

l.560E»04 

4.S70E-Q2 

l.»S7E»03 

9 937E*01 

1.4306*01 

3.8336*00 

6.0446*01 

4.5606*01 

1.2166*00 

l.SME*09 

4.431E-02 

1.402E*03 

9.61SE*01 

t.449E*01 

3.8866*00 

6.2486*01 

4.7026 * 01 

1.2166*00 

1.600E«04 

4,33$E-02 

1.648E403 

9.695E*01 

1.4686*01 

?.940E*00 

6.4486*01 

4.8396*01 

1.2156*00 

1.620E«0« 

4.222E-02 

U698E403 

9.776£«0l 

1.4886*01 

3.9966*00 

6.6416*01 

4.9716*01 

1.2156*00 

1.640E*09 

4.1UE-02 

1.748E403 

9.8S9E401 

1.507E*01 

4.0536*00 

6.8266*01 

5.0966*01 

1.2156*00 

1.660E»0« 

4.004E-02 

1.798E4C3 

9.942E401 

1.528E*01 

4.1116*00 

7.0016*01 

5.2146*01 

1.2166*00 

l.»S0E»04 

3.9e0E-02 

1,848E*03 

l.003E»02 

l.548E*01 

4.1716*00 

7.1636*01 

5.3226*01 

1.2166*00 

l.T0OE*O9 

3.799E-02 

1.901E403 

1.011E*02 

1.569E*01 

4.2316*00 

7.3116*01 

5.4196*01 

1.2166*00 

1.720E»04 

3.701E-02 

1.99SE«03 

l.020E*02 

1.5906*01 

4.2936*00 

7.4426*01 

5.5 346 *01 

1.2176*00 

I.T40EO4 

3.M6E-02 

2.010E*03 

1.029E*02 

1.6116*01 

4. 3556*00 

7.5556*01 

5.5766*01 

1.2186*00 

1.760E*04 

3.S19E-02 

2,C6«E*03 

1.037E*02 

1.6336*01 

4.4186*00 

7.6476*01 

5.6336*01 

1.2196*00 

1.780E«04 

3.426E-02 

2.t22E«03 

1.046E«02 

1.6556*01 

4.4816*00 

7.7176*01 

5.6756*01 

1.2206*00 

1.800E*04 

3.341E-02 

2,179E*03 

l.039E*02 

1.6776*01 

4.5446*00 

7.7646*01 

5. 7016* 01 

1.2226*00 

l.820E«04 

3.2S9E-02 

2.236E*03 

l-,063E»02 

1.6996*01 

4.607E*00 

7.7876*01 

5.7116*01 

1.2236*00 

1.840E*04 

3.181E-02 

2.293E»03 

1.072E»02 

1.7216*01 

4.6 706*00 

7.7846*01 

5.7036*01 

1.2256*00 

1.860E»04 

3.103E-02 

2.3$OE*03 

1.080E*02 

1.7436*01 

4.7326*00 

7.T'^76*01 

5.6786*01 

1.2276*00 

1.880E*04 

3.033E-02 

2.406E*03 

1.0S8E*02 

1.7656*01 

4.7936*00 

I. 7056*01 

5.6376*01 

1.2296*00 

1.900E»04 

2.984E-02 

2.462E*03 

1.097E*02 

1.7876*01 

4.8536*00 

7.6306*01 

5.5796*01 

1.2316*00 

1.920E404 

2.898E-32 

2.918E*03 

1.104E*Oc 

1.8096*01 

4.9126*00 

7.5326*01 

5.5066*01 

1.2346*00 

1.940E*04 

2.839E-02 

2.973E*03 

l.U2E*02 

1.8316*01 

4.9696*00 

7.4136*01 

5.4186*01 

1.2366*00 

1.960E*04 

2.7T4E-02 

2.626E*03 

1.120E*02 

1.8536*01 

5.0256*00 

7. 2766 * 01 

5.3186*01 

1.2396*00 

1.980E»04 

2.717E-02 

2.679E»03 

1.127E»02 

1.8756*01 

5.0806*00 

7.1226*01 

5.2066*01 

1.2426*00 

2.000E*04 

2.M2E-02 

2.731E«03 

1.134E*02 

1.8966*01 

5.1326*00 

6.9546*01 

5.0846*01 

1.2456*00 

2.020£*04 

2.610E-02 

2.781E*03 

1.141E»02 

1.9176*01 

5.1826*00 

6.7746*01 

4.9546*01 

1.2496*00 

2.040E404 

2.M1E-02 

2.830E»03 

1.148E402 

1.9396*01 

5.2316*00 

6.5866*01 

4.8176*01 

1.2526*00 

2.040E»04 

2.S14E-02 

2.877E*03 

1.154E«02 

1.9596*01 

5.2776*00 

6.3926*01 

4.6766*01 

1.2566*00 

2.080E*04 

2.489E-02 

2.923E*03 

1.160E*02 

1.9806*01 

5.3216*00 

6.1946*01 

4.5326*01 

1.2596*00 

2.100E*04 

2.428E-02 

2.968E*03 

1.16«E*02 

2.0016*01 

5.3636*00 

5.9946*01 

4.3866*01 

1.2636*00 

2.120E»04 

2.386E-02 

3.0UE«03 

1.17U>02 

2.0216*01 

5.4036*00 

5.79SE*C1 

4.2416*01 

1.2676*00 

2.140E+04 

2.34 7E-02 

3.0S3E*03 

1.177E402 

2.0416*01 

5.4416*00 

5.6006*01 

4.0936*01 

1.2716*00 

2.160E*04 

2.310E-02 

3.093E*03 

1.182E*02 

2.0606*01 

5.4766*00 

5.4086*01 

3.9576*01 

1.2766*00 

2.IB0E»04 

2.274E-02 

3.132E*03 

1.1S7E*02 

2.0806*01 

5.5106*00 

5.2236*01 

3.8216*01 

1.2806*00 

2.200E*04 

2,24U-02 

3.170E*03 

1.191E»02 

2.0996*01 

5.5426*00 

5.0466*01 

3.6906*01 

1.2846*00 

2.220E*04 

2.209E-02 

3.206E*03 

1.196E*02 

2.1176*01 

5.5726*00 

4.8776*01 

3.5656*01 

1.2886*00 

2.240E*04 

2.178E-02 

3.241E*03 

1.200E«02 

2.1366*01 

5.6006*00 

4.7176*01 

3.4476*01 

1.2926*00 

2.260E»04 

2.149E-02 

3.275E4Q3 

l.204£t02 

2.1536*01 

5.6276*00 

4.5676*01 

3.3376*01 

1.2966*00 

2.280E»04 

2. 121E-02 

3.308E»03 

1.208E»02 

2.1716*01 

5.6526*00 

4.4296*01 

3.2346*01 

1.3006*00 

2 . 300E«04 

2.093E-02 

3.340E*03 

1.212E*02 

2. 1886*01 

5.6766*00 

4.3016*01 

3.1406* 01 

1.3046*00 

2.320E«04 

2.067E-02 

3.371E*03 

1.2l6Et02 

2.205E*01 

5.6986*00 

4.1856*01 

3.0546*01 

1.3076*00 

2.340E»04 

2.042E-02 

3.401E403 

l.219E*02 

2.2216*01 

5.7196*00 

4.0806*01 

2.9776*01 

1.3106*00 

2.360E«04 

2.01SE-02 

3.431E*C3 

l.223E*02 

2.2376*01 

5.7396*00 

3.9886*01 

2.9106*01 

1.3136*00 

2,3ME«04 

1.994E-02 

3.469E4Q3 

l.226E*02 

2.2526*01 

5.7586*00 

3.9076*01 

2.8516*01 

1.3156*00 

2.400E*04 

1.971E-02 

3.48IE4Q3 

1.229E*02 

2.2666*01 

5.7766*00 

3.8386*01 

2.8026*01 

1.3176*00 

2.420E*04 

1.949E-02 

3.9L8E403 

1.232E*02 

2.2806*01 

5.7936*00 

3.7806*01 

2.7616*01 

1.3186*00 

2.440E*04 

1.928E-02 

3.543E403 

1.236E»02 

2.2946*01 

5.8106*00 

3.7356*01 

2.7306*01 

1.3196*00 

2.460E*04 

1.907E-02 

3.9T1E403 

1.239E*02 

2.3066*01 

5.6266*00 

3.7016*01 

2.7096*01 

1.3196*00 

2.480E»04 

1.888E-02 

3.598E403 

t.242E*'12 

2.318E*01 

5.0416*00 

3.6796*01 

2.6966*01 

1.3196*00 

2.S00E*Q4 

1.887E-02 

3.62SE«03 

1.24SE«02 

2.3306*01 

5.8566*00 

3.6686*01 

2.6936*01 

1.3186*00 
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Table I.- Continued. 







6/PO • 

2.006*01 







T 

MW/iMO>0 

H/RTO 

5/0 

4/80 

2 

C8/8 

CV/R 

64IHU 



l.CaOE»02 

5.4496*01 

-1.7106*02 

1.8926*01 

4.2716-01 

1.0006*00 

3.9126*00 

2.9126*00 

1.3986*00 



2.0006*02 

2.7336*01 

-1.7056*02 

2.1046*01 

8.7026-01 

1.0006*00 

3.8916*00 

2.8916*00 

1.3446*00 



3.0006*02 

1.8226*01 

-1.4906*02 

2.2736*01 

1.0426*00 

1.0006*00 

4.4796*00 

3.4796*00 

1.28W*00 



4.0006*02 

1.3446*01 

-1.4726*02 

2 4096*01 

1.1876*00 

1.0006*00 

4.9486*00 

3.9486*00 

1.2926*00 



9.0006*02 

1.0936*01 

-1.4536*02 

2.5246*01 

1.3156*00 

1.0006*00 

9.3446*00 

4.3446*00 

1.2296*00 



4.0006*02 

9.1096*00 

-1.4336*02 

2.4296*01 

1.4316*00 

1.0006*00 

9.4846*00 

4.4846*00 

1.2136*00 



7.0006*02 

7.8086*00 

-1.4126*02 

2.7196*01 

1.9386*00 

1.0006*00 

9.9536*00 

4.9936*00 

1.2026*00 



3.0006*02 

4.8326*00 

-1.9906*02 

2.7946*01 

1.4396*00 

1.0006*00 

4.1746*00 

5.1746*00 

1.1936*00 



9.0006*02 

4.0736*00 

-1.9476*02 

2.8496*01 

1.7336*00 

1.0006*00 

4.3976*00 

5.3976*00 

1.1876*00 



1.0006*03 

5.4496*00 

-1.9436*02 

2.9376*01 

1.8236*00 

1.0006*00 

4.9086*00 

5.9096*00 

1.1826*00 



1.1006*03 

4.9496*00 

-1.5196*02 

3.0006*01 

1.9096*00 

1.0006*00 

4.4376*00 

9.4376*00 

1.1776*00 



1.2006*03 

4.5556*00 

-1.4946*02 

3.0586*01 

1.9916*00 

1.0006*00 

4.7446*00 

5.7446*00 

1.1746*00 



1.3006*03 

4.2046*00 

-1.4706*C2 

3.1136*01 

2.0706*00 

1.0006*00 

4.8386*00 

5.8386*00 

1.1716*00 



1.4006*03 

3.9046*00 

-1.4446*02 

3.1446*01 

2.1446*00 

1.0006*00 

4.9256*00 

5.9246*00 

1. 1496*00 



1.9006*03 

3.4436*00 

-1.4196*02 

3.2126*01 

2.2196*00 

1.0006*00 

7.01 -'6*00 

4.0146*00 

1.1476*00 


• 

1.4006*03 

3.4156*00 

-1.3936*02 

3.2576*01 

2-2896*00 

1.0006*00 

7.12. :*oo 

4 . 1226*00 

1.1446*00 



1.7006*03 

3.2146*00 

-1.3476*02 

3.3016*01 

2.3516*00 

1.0006*00 

7.2746*00 

4.2456*00 

1.1416*00 



1.0006*03 

3.0346*00 

-1.3406*02 

3.3436*01 

2.4226*00 

1.0016*00 

7.4886*00 

4.4486*00 

1.1386*00 



1.9006*03 

2.8726*00 

-1.3126*02 

3.3846*01 

2.4846*00 

1.0026*00 

7.t">36*00 

4.7996*00 

1.1936*00 



2.0006*03 

2.7296*00 

-1.2826*02 

3.4296*01 

2.5456*00 

1.0036*00 

8.2216*00 

7.1546*00 

1.1486*00 



2.1006*03 

2.5906*00 

-1.2516*02 

3.4476*01 

2.4036*00 

1.0056*00 

8.8046*00 

7.4986*00 

1.1426*00 



' 2.2006*03 

2.44re*00 

-1.2186*02 

3.9096*01 

2.4416*00 

1.0086*00 

9.9716*00 

8.4056*00 

1.1346*00 



2.3006*03 

2.3486*00 

-1.1816*02 

3.9546*01 

2.7206*00 

1.0126*00 

1.0996*01 

9.2986*00 

1.1306*00 



2.4006*03 

2.2386*00 

-1.1406*02 

3.4016*01 

2.7806*00 

1.0186*00 

1.1756* .'I 

1.0396*01 

1.1246*00 

> 


2.5006*03 

2.1326*00 

-1.0956*02 

3.4526*01 

2.8426*00 

1.0246*00 

1.3186*01 

1.1476*01 

1.1206*00 



2.4006*03 

2.0306*00 

-1.0436*02 

3.7076*01 

2.9086*00 

1.0346*00 

1.4846*01 

1.3146*01 

1.1176*00 



2.7006*03 

1.9316*00 

-9.8586*01 

3.7446*01 

2.9796*00 

1.0496*00 

1.4496*01 

1.4746*01 

1.1146*00 



2.0006*03 

1.8346*00 

-9.2106*01 

3.8316*01 

3.0546*00 

1.0446*00 

1.8716*01 

1.4506*01 

1.1136*00 



2.9006*03 

1.7406*00 

-8.4846*01 

3.9006*01 

3.1356*00 

1.0836*00 

2.0846*01 

1.8296*01 

1.1126*00 

’’ 


3.0006*03 

1.4486*00 

-7.4846*01 

3.9746*01 

3.2226*00 

1.1046*00 

2.30u6*01 

2.0076*01 

1.1136*00 



3.1006*03 

1.5986*00 

-4.8036*01 

4.0936*01 

3.3156*00 

1.1316*00 

2.9116*01 

2.1776*01 

1.1146*00 



3.2006*03 

1.4726*00 

-9.8446*01 

4.1346*. 

3.4146*00 

1.1406*00 

2.7116*01 

2.3346*01 

1.1146*00 



3.3006*03 

1.3896*00 

-4.8206*01 

4.2226*01 

3.5186*00 

1.1926*00 

2.8916*01 

2.4706*01 

1.1186*00 



3.4006*03 

1.3106*00 

-3.7326*01 

4.3116*01 

3.4276*00 

1.2276*00 

3.0446*01. 

2.9826*01 

1.1216*00 



3.9006*03 

1.2346*00 

-2.5936*01 

4.4016*01 

3.7406*00 

1.2446*00 

3.1736*01 

2.4706*01 

1.1246*00 



3.4006*03 

1.1496*00 

-1.4126*01 

4.4926*01 

3. 8986*00 

1.3036*00 

3.2726*01 

2.7336*01 

1.1286*00 



3.7006*03 

1.1006*00 

-2.0046*00 

4.9836*01 

3.9786*00 

1.3436*00 

3.3446*01 

2.7736*01 

1.1326*00 

?* 


3.8006*03 

1.0396*00 

1.0336*01 

4.4736*01 

4.1017*00 

1.3846*00 

3.3926*01 

2.7936*01 

1.1376*00 


3.9006*03 

9.8236-01 

2.2016*01 

4.7416*01 

4.2246*00 

1.4276*00 

3.4206*01 

2.7986*01 

1.1416*00 

f 


4.0006*03 

9.3006-01 

3.5356*01 

4.8446*01 

4.3526*00 

1.4496*00 

3.4296*01 

2.7886*01 

1.1446*00 

1 , 


4.1006*03 

8.8146-01 

4.7906*01 

4.9336*01 

4.4806*00 

1.9126*00 

3.4206*01 

2.7446*01 

1.1916*00 



4.2006*03 

8.3716-01 

4.0376*01 

9.0156*01 

4.4086*00 

1.5596*00 

3.3926*01 

2.7246*01 

1.1546*00 



4.3006*03 

7.9406-01 

7.2716*01 

9.0946*01 

4.7366*00 

1.5976*00 

3.3416*01 

2.4726*01 

1.1416*00 



4.4006*03 

7.5846-01 

8.4816*01 

9.1706*01 

4.8436*00 

1.4386*00 

3.2446*01 

2.5996*01 

1.1476*00 



4.5006*03 

7.2?*>6-01 

9.4976*01 

5.2426*01 

4.9906*00 

1.4786*00 

3.1406*01 

2.5076*01 

1.1736*00 

* 


4.4006*03 

4.9256-01 

1.0796*02 

9.3106*01 

5.1146*00 

1.7146*00 

3.0276*01 

2.3946*01 

1.1796*00 



4.7006*03 

4.4396-01 

1.1876*02 

9.3746*01 

9.2396*00 

1.7916*00 

2.8486*01 

2.2426*01 

1.1846*00 



4.8006*03 

4.3816-01 

1.2896*02 

9.4326*01 

9.3416*00 

1.7846*00 

2.4886*01 

2.1146*01 

1.1936*00 



4.9006*03 

4.1476-01 

1.3846*02 

9.4946*01 

9.4806*00 

1.8146*00 

2.4956*01 

1.9406*01 

1.2016*00 



5.0006*03 

9.9376-01 

1.4716*02 

9.5346*01 

9.9966*00 

1.8416*00 

2.2946*01 

1.8006*01 

1.2096*00 



5.1006*03 

5.7446-01 

1.5926*02 

9.9786*01 

9.7096*00 

1.0496*00 

2.1016*01 

1.4436*01 

1.2186*00 



5.2006*04 

5.5746-01 

1.4256*02 

9.4176*01 

9.8206*00 

1.8846*00 

1.9146*01 

1.4946*01 

1.2286*00 



5.30C.«O3 

5.4106-01 

1.4926*02 

5.4916*01 

9.9286*00 

1.9036*00 

1.7456*01 

1.3576*01 

1.2386*00 



9.4006*03 

9.2746-01 

1.7546*02 

9.4836*01 

4.0336*00 

1.9186*00 

1.9936*01 

1.2346*01 

1.2496*00 



9.5006*03 

5.1V96-0I 

1.8096*02 

5. 7116*01 

4.1356*00 

1.9316*00 

1.4416*01 

1.1276*01 

1.2406*00 



5.4006*03 

9.0.96-01 

1.8416*02 

9.7346*01 

4.2336*00 

1.9426*00 

1.3486*01 

1.0356*01 

1.2706*00 



5.7006*03 

4.9146-01 

1.9086*02 

9.7996*01 

4.3276*00 

1.9516*00 

1.2556*01 

9.5946*00 

1.2796*00 



5.8006*03 

4.8116-01 

1.9536:32 

9.7406*01 

4.4166*00 

1.9596*00 

1.1796*01 

8.9796*00 

1.2886*00 



5.9006*03 

4.7136-01 

1,9956*02 

5.8006*01 

4.4996*00 

1.9496*00 

1.1196*01 

8.5006*00 

1.2996*00 



4.0006*03 

4.4226-01 

2.0336*02 

9.8186*01 

4.5796*00 

1.9716*00 

1.0796*01 

8.1516*00 

1.3006*00 



4.1006*03 

4.9396-01 

2.0746*02 

9.8346*01 

..4456*00 

1.9746*00 

1.0496*01 

7.9256*00 

1.3026*00 



4.2006*03 

4.4526-01 

2.1126*02 

9.8936*01 

4 . 7046*00 

1.9806*00 

1.0306*01 

7.8246*C0 

1.3026*00 



4.3006*03 

4.3736-01 

2.1496 *02 

9.8496*01 

4.7986*00 

1.9846*00 

1.0106*01 

7.8506*00 

1.2996*00 



' 4.4306*03 

4.2976-01 

2.1876*02 

9.8896*01 

4.8026*00 

1.9876*00 

1.0446:01 

8.0126*00 

1.2936*00 



4.500Ev03 

4.2236-01 

2.2246*02 

9.9026*01 

4.8376*00 

1.9916*00 

1.0796*01 

8.3236*00 

1.2846*00 



4.4006*03 

4.1926-01 

2.2476*02 

9.9196*01 

4.8446*00 

1.9956*00 

1.1316*01 

8.8006*00 

1.2.36*00 



4.7006*03 

4.0816-01 

2.3096*02 

9.9346*01 

4.8896*00 

1.9996*00 

1.2046*01 

9.4446*00 

1.2406*00 



4.8306*03 

4.0126-01 

2.39 96*02 

9.9996*01 

4.9096*00 

2.0036*00 

1.3036*01 

1.0356*01 

1.2446*00 



4.9006*03 

3.9446-01 

2.4096*02 

5.9796*01 

4.9296*00 

2.0086*00 

1.4296*01 

1.1476*01 

1.2326*00 



7.0006*03 

3.0746-01 

2.4406*02 

5.9946*01 

4.9916*00 

2.0146*00 

1.9886*01 

1.2846*01 

1.2186*00 



7.1006*03 

3.0076-01 

2.9226*02 

4.0206*01 

4.9746*00 

2.0226*00 

1.7816*01 

1.4946*01 

1.2096*00 



7.2006*03 

3.7386-01 

2.9916*02 

4.0476*01 

7.0076*00 

2.0316*00 

2.0116*01 

1.4926*01 

1.1946*00 



7.3006*03 

3.4486-01 

2.4706*02 

4.0746*01 

7.0456*00 

2.0416*00 

2.2816*01 

1.8826*01 

1.1846*00 



7.4<y*5*03 

3.9946-01 

2.7996*02 

4.1096*01 

7.0906*00 

2.0546*00 

2.9906*0. 

2.1436*01 

1.1746*00 



7.5006*03 

3.9226-01 

2.8406*02 

4.1446*01 

7.1436*00 

2.0496*00 

2.9376*01 

2.4316*01 

1.1496*00 



7.4006*03 

3.4446-01 

2.9746*02 

4.1886*01 

7.2046*00 

2.0876*00 

3.3186*01 

2.7436*01 

1.1436*00 



7.7006*03 

3.349':-01 

3.1036*02 

4.2346*01 

7.2746*00 

2.1076*00 

3.7256*01 

3.0716*01 

1.1996*00 



7.8006*03 

3.2896-01 

3.2476*02 

4.2896*01 

7.3526*00 

2.1316*00 

4.1906*01 

3.4076*01 

1.1946*00 



7.9006*03 

3.2076-01 

3.4076 *02 

4.3406*01 

7.4386*00 

2.1976*00 

4.9806*01 

3.7436*01 

1.1946*00 



8.0006*03 

3. 1246-01 

3.9f.36*02 

4.4006*01 

7.9316*00 

2.1876*00 

9.0046*01 

4.0446*01 

1.1936*00 



8.2006*03 

2.9946-01 

3.< 786*02 

4.9346*01 

7.7406*00 

2.2956*00 

9.7726*01 

4.4346*01 

1.1926*00 
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Table I. ~ Continued 


T 

KHO/RHO-O 

H/RTO 

S/R 

A/*0 

2 

CR/R 

CV/R 

06MN* 

8.«00t»0i 

2.7906-01 

4.4236*02 

6.6806*01 

7.9726*00 

2.3326*00 

6.3476*01 

5.0466*01 

1.1536*00 

8.800E03 

2.630E-01 

4.9016*02 

6.8346*01 

8.2216*00 

2.4166*00 

6.6496*01 

5.2456*01 

1.1566*00 

8.«00E«03 

2.4826-01 

5.3896*02 

6.9876*01 

8.4786*00 

2.5026*00 

6.6486*01 

5.2216*01 

1.1616*00 

9.000E*03 

2.349E-01 

5.8686*02 

7.1346*01 

8.7386*00 

2.5866*00 

6.3726*01 

4.9976*01 

1.1666*00 

9.200E*03 

2.231E-01 

6.3186*02 

7.2696* 01 

8.9946*00 

2.6636*00 

5.8936*01 

4.6246*01 

1.1746*00 

9.900E*03 

2.1286-01 

6.7286*02 

7.3906*01 

9.2436*00 

2.7336*00 

5.3046*01 

4. 1676*01 

1.1826*00 

9.800E»03 

2.038E-01 

7.0946*02 

7.4956*01 

9.4836*00 

2.7936*00 

4,6916*01 

3.6876*01 

1.1926*00 

9.800E*03 

1.9616-01 

7.4166*02 

7.5856*01 

9.7146*00 

2.8446*00 

4.1166*01 

3.2336*01 

1.2036*00 

l.000E«0« 

1.893E-01 

7.6986*02 

7.6636*01 

9.9366*00 

2.8886*00 

3.6166*01 

2.8356*01 

1.2156*00 

1.020E*04 

1.8336-01 

7.9476*02 

7.7316*01 

1.0156*01 

2.9246*00 

3.2076*01 

2.5056*01 

1.2286*00 

1.090E*09 

1.7796-01 

8.1706*02 

7.7906*01 

1-.0356*01 

2.9556*00 

2.8876*01 

2.2456*01 

1.2406*00 

1.080E*04 

1.7296-01 

8.3726*02 

7.8426*01 

1.0546*01 

2. 9816*00 

2.6486*01 

2.0506*01 

1.2516*00 

1.080E«0« 

1.6846-01 

8.5596*02 

7.8906*01 

1.0726*01 

3.0056*00 

2.4796*01 

1.9126*01 

1.2596* 00 

1.100E»09 

1.6426-01 

8.7376*02 

7.9356*01 

1.0896*01 

3.0256*00 

2.3696*01 

1.8216*01 

1.2666*00 

t.l20E»04 

1.6036-01 

8.9076*02 

7.9776*01 

1.1046*01 

3.0456*00 

2.3066*01 

1.7686*01 

1.2706*00 

1.190E*09 

1.5656-01 

9.0756*02 

8.0176*01 

1. 1186*01 

3.0636*00 

2.2816*01 

1.7486*01 

1.2736*00 

1. 160E*09 

1.5296-01 

9.2426*02 

8.0576*01 

1.1316*01 

3.0816*00 

2.2876*01 

1.7526*01 

1.2736*00 

1.1808*04 

1.4956-01 

9.4116*02 

8.0966*01 

1. 1446*01 

3.0996*00 

2.3196*01 

1.7776*01 

1.2726*00 

1.200E*04 

1.4616-01 

9.5826*02 

8.1366*01 

1.1566*01 

3.1176*00 

2.3716*01 

1.8196*01 

1.2706*00 

1.220E*04 

1.4296-01 

9.7586*02 

8.1756*01 

1.1686*01 

3.1356*00 

2.4416*01 

1.8746*01 

1.2676*00 

l.240E*04 

1.3976-01 

9.9406*02 

8.2166*01 

1.1796*01 

3.1546*00 

2.5256*01 

1,9416*01 

1.2646*00 

1.280E*04 

1. 3676-01 

1.0136*03 

8.2576*01 

1.1916*01 

3.1746*00 

2.6226*01 

2.0176*01 

1,2616*00 

1.280E*04 

1.3376-01 

1.0326*03 

8.2996*01 

1.2036*01 

3. 1956*00 

2.7296*01 

2.1016*01 

1.2576*00 

1.300E*04 

1.3076-01 

1.0536*03 

8.3426*01 

1.2146*01 

3.2176*00 

2.8466*01 

2.1926*01 

1.2546*00 

1. 320E*04 

1.2786-01 

1.0746*03 

8.3816*01 

1.2266*01 

3.2 396*00 

2.9716*01 

2.2896*01 

1.2506*00 

1.340E*04 

1.2506-01 

1.0966*03 

6.4326*01 

1.2396*01 

3.2646*00 

3.1036*01 

2.3916*01 

1.2476 *00 

1.360E*04 

1.2226-01 

1.1206*03 

8.4796*01 

1.2516*01 

3.2896*00 

3.2426*01 

2.4976*01 

1.2446*00 

1.380E*04 

1.1956-01 

1.1446*03 

8.5286*01 

1.2646*01 

3.3156*00 

3.3876*01 

2.6086*01 

1.2416*00 

1.400E*04 

1.1686-01 

1.1696*03 

8.5776*01 

1.2776*01 

3.3436*00 

3.5376*01 

2.7216*01 

1.2396*00 

1.42CE*04 

1.1416-01 

1.1966*03 

8.6296*01 

1.2916*01 

3.3736*00 

3.6936*01 

2.8386*01 

1.2376*00 

1.4408*04 

1.1156-01 

1.2236*03 

8.»2*E*01 

1.3056*01 

3.4046*00 

3.8536*01 

2.9576*01 

1.2346*00 

1.460E*04 

1.0906-01 

1.2526*03 

8.73j6*01 

1.3196*01 

3.4366*00 

4.0176*01 

3.0796*01 

1.2326*00 

1.480E*04 

1.0646-01 

1.2826*03 

8.7926*01 

1.3336 *01 

3.4706*00 

4.1856*01 

3.2026*01 

1.2316*00 

1.500E*04 

1.0406-01 

1.3136*03 

8.8496*01 

1.3486*01 

3.5056*00 

4.3566*01 

3.3276*01 

1.2296*00 

1.820E*04 

1.0156-01 

1.3466*03 

8.9086*01 

1.3636*01 

3.5416*00 

4.5306*01 

3.4526*01 

1.2286*00 

1.340E*04 

9.9146-02 

1.3806*03 

8.9686*01 

1.3796*01 

3.5806*00 

4.7066*01 

3.5796*01 

1.2266*00 

l.S60E*04 

9.6806-02 

1.4156*03 

9.0306*01 

1.3956*01 

3.6196*00 

4.8836*01 

3.7066*01 

1.2256*00 

1. 980E*04 

9.4506-02 

1.4516*03 

9.0936*01 

1.4116*01 

3.6606*00 

5. ’>626*01 

3.8326*01 

1.2246*00 

1.600E*04 

9.2256-02 

1.4896*03 

9.1586*01 

1.4286*01 

3.7036*00 

5.2416*01 

3.9586*01 

1.2236*00 

1.620E*04 

9.0046-02 

1.5286*03 

9.2246*01 

1.4456*01 

3.7476*00 

5.4196*01 

4.0836*01 

1.2226*00 

1.640E*04 

8.7876-02 

1.5686*03 

9.2926* 01 

1.4626*01 

3.792i;*00 

5.5966*01 

4.2066*01 

1.2226*00 

1.660£*04 

8.5766-02 

1.6106*03 

9.3616*01 

1.4806*01 

3.839£«00 

5.7706*01 

4.3266*01 

1.2226*00 

1.680E*04 

8.3686-02 

1.6536*03 

9.4316*01 

1.4986*01 

3.8876*00 

5.9426*01 

4.4436*01 

1.2216*00 

l.TOOE*04 

8. 1666-02 

1.6976*03 

9 5026*01 

1.5166*01 

3.9376*00 

6.1086*01 

4.5556*01 

1.2216*00 

1.720E*04 

7.9696-02 

1.7426*03 

9.5756*01 

1.5356*01 

3.9886*00 

6.2696*01 

4.6636*01 

1.2216*00 

l.T40E*04 

7.7766-02 

1.7896*03 

9.6486*01 

1.5546*01 

4.0396*00 

6.4226*01 

4.7656*01 

1.2216*00 

l.TM>E*04 

7.5886-02 

1.8366*03 

9.7226*01 

1.5736*01 

4.0926*00 

6.5666*01 

4.8606*01 

1.2226*00 

l.T80E*04 

7.4066-02 

1.8856*03 

9.7976*01 

1.5936*01 

4.1466*00 

6.7016*01 

4.9486*01 

1.2226*00 

1.800E*04 

7.2286-02 

1. "346*03 

9.8736*01 

1.6136*01 

4.2016*00 

6.8246*01 

5.0276*01 

1.2236*00 

1.820E*04 

7.0566-02 

1.9856*03 

9.9496*01 

1.6336*01 

4.2566*00 

6.9346*01 

5.0976*01 

1.2236*00 

1.840E*04 

6.8886-02 

2.0366*03 

1.0036*02 

1.6536*01 

4.3126*00 

7.0316*01 

5.1576*01 

1.2246*00 

1.860E*04 

6. 7266-02 

2.0886*03 

1.0106*02 

1.6736*01 

4.3696*00 

7.1116*01 

5.2066*01 

1.2256*00 

1.880E*04 

6.5696-02 

2.1406*03 

1.0186*02 

1.6946*01 

4.4256*00 

7.1766*01 

5.2446*01 

1.2266*00 

1.9U0E*04 

6.4186-C2 

2.1936*03 

1.0256*02 

1.7156*01 

4.4826*00 

7.2236*01 

5.2706*01 

1.2286*00 

1.920E*04 

6.2716-02 

2.2466*03 

1.0336*02 

1.7366*01 

4.5396*00 

7.2536*01 

5.2846*01 

1.22 96 *00 

1.440E*04 

6.130E-0< 

2.2996*03 

1.0416*02 

1.7576*01 

4. 5966*00 

7.2646*01 

5.2856*01 

1.2316*00 

1.9608*04 

5.9946-02 

2.3526*03 

1.0486*02 

1.7786*01 

4.6526*00 

7.2576*01 

5.2746*01 

1.2336*00 

1.9806*04 

5.8636-02 

2.4056*03 

1.0556*02 

1.7996*01 

4.7086*00 

7.2316*01 

5.2506*01 

1.2356*00 

2.000E*04 

5.7376-02 

2.4586*03 

1.0636*02 

1.8206*01 

4. 7636*00 

7.1886*01 

5.2146*01 

1.2376*00 

2.020E*04 

5.6176-02 

2.5106*03 

1.0706*02 

1.8416*01 

4.8176*00 

7.1276*01 

5.1676*01 

1.2396*00 

2.0406*04 

5.5016-02 

2.5626*03 

1.0776*02 

1.8636*01 

4.8716*00 

7.0506*01 

5.1096*01 

1.2416*00 

2.060E*04 

5.3906-02 

2.6146*03 

1.0846*02 

1.8846*01 

4.9236*00 

6.9586*01 

5.0406*01 

1.2446*00 

2.080E*04 

5.28 36-02 

2.6646*03 

1.0906*02 

1.9046*01 

4.9746 *00 

6.8526*01 

4.9626*01 

1.2466*00 

2.100E*04 

5.181E-02 

2.7146*03 

1.0976*02 

1.9256*01 

5.0236*00 

6.7336*01 

4.8756*01 

1.2496*00 

2.1206*04 

5.0836-02 

2.7636*03 

1.1036 * 02 

1.9466*01 

5.0716*00 

6.6li4E*01 

4.7816*01 

1.2526*00 

2.140E*04 

4.9906-02 

2.8116*03 

1.1096*02 

1.9666*01 

5.1186*00 

C.h66E*01 

4.6816*01 

1.2556*00 

2.1606*04 

4.9016-02 

2.8576*03 

1.1156*02 

1.9876 *01 

5.1636*00 

6.3206*01 

4.5756*01 

1.2586*00 

2.1806*04 

4.8156-02 

2.9036*03 

1.1216*02 

2.0076*01 

5.2076*00 

6.1686*01 

4.4666*01 

1.2616*00 

2.2006*04 

4.73 36-02 

2.9486*03 

1.1266* 02 

2.0276*01 

5.2486*00 

6.0136*01 

4.3546*01 

1.2656*00 

2.2206*04 

4. 6556 -02 

2.9916*03 

1.1326*02 

2.0476*01 

5.2896*00 

5.8566*01 

4.2406*01 

1.2686*00 

2.2406*04 

4.580E-02 

3.0336*03 

1.1376*02 

2.0666*01 

5.3276*00 

5.6976*01 

4.1266*01 

1.2726*00 

2. 2406*04 

4.5096-02 

3.0756*03 

1.1426*02 

2.0856*01 

5.3646*00 

5.5406*01 

4.0126*01 

1.2756*00 

2.2808*04 

4.4406-02 

3.1156*03 

1.1476*02 

2.1046*01 

5.3996*00 

5.3846*01 

3.8996*01 

1.2796*00 

2.3008*04 

4.3746-02 

3.1536*03 

1.1516*02 

2.1236*01 

5.4326*00 

5.2326*01 

3.7896*01 

1.2836*00 

2.320E*04 

4.3116-02 

3.1916*03 

1.1566*02 

2.1426*01 

5.4646*00 

5.085£<01 

3.6826*01 

1.2866*00 

2.3406*04 

4.2516-02 

3.2286*03 

1.1606*02 

2.1606*01 

5.4946*00 

4.9436*01 

3.5786*01 

1.2906*00 

2.3606*04 

4.1936-02 

3.2646*03 

1.1646*02 

2.1786*01 

5.5236*00 

4.8076*01 

3.4806*01 

1.2936*00 

2.3806*04 

4.1376-02 

3.2986*03 

1.1686*02 

2.1956*01 

5.5516*00 

4.6786*01 

3.3866*01 

1.2976*00 

2.4006 *04 

4.0836-02 

3.3326*03 

1.172 6*02 

2.2136*01 

5.5776*00 

4.5566*01 

3.2986*01 

1.3006*00 

2.4206*04 

4.0326-02 

3.3656*03 

1.1766*02 

2.2296*01 

5.6026*00 

4.4426*01 

3.2166*01 

1.3036*00 

2.4406*04 

3. 9826-02 

3.3976*03 

1.1806*02 

2.2466*01 

5.6256*00 

4.3376*01 

3.1406*01 

1.3066*00 

2.4606*04 

3.9346-02 

3.4296*03 

1.1836*02 

2. 2626*01 

5.6486*00 

4.2416*01 

3.0706*01 

1.3096*00 

2.4806*04 

3.8876-02 

3.4596*03 

1.1866*02 

2.2776*01 

5.6706*00 

4.1546*01 

3.0076*01 

1.3116*00 

2.5006*04 

3.8426-02 

3.4896*03 

1.1906*02 

2.2936*01 

5. 6906*00 

4.0756*01 

2.9526*01 

1.3136*00 
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Table I. - Continued. 


P/PO - S.OOE^Ol 


I 

RHQ/RHO-0 

H/RTO 

S/ft 

*/*0 

2 

CP/R 

CV/R 

GAMMA 

l«000£«02 

a.l98E4>01 

•l.}i8£*^02 

i.auE^oi 

6.271E-01 

i.oooe*oo 

3.512E*00 

2.512E*0Q 

1.3986*00 


4.099E»0l 

-l.TO5E»02 

2.0a4E401 

8.702E-01 

1.000E*00 

3.8916*00 

2.891E*00 

1,3466*00 

3.01ME^02 

2.733E»01 

-1.690E»02 

2.233£^01 

1.042E400 

1.000E*00 

4.4736*00 

3.475E*00 

1.2886*00 

^«0U0E«^02 

2.0SOE401 

-l.622E*02 

2.3aaE^oi 

1.187E*00 

1.000E400 

4.9686*00 

3.968E*00 

1.2526*00 

54000E^02 

1.6^0E»01 

-l.«S3E*02 

2.4a4E401 

1.313E*00 

l.OO0E*00 

S.364E*00 

4.364E*00 

1.2296*00 

6«000E«^02 

i.366E«01 

-1.633E»02 

2.584E*0l 

1.431E*00 

1.000E*00 

3.6866*00 

4.6866*00 

1.2136*00 

7.000E«^02 

1.171E*01 

'1.612E*02 

2.674E*01 

1.938E400 

1.000E*00 

5.953E*00 

4.953E*00 

1.2026*00 

d.000E«’02 

i.02SE^0L 

-1.590E*02 

2*7SSE^0l 

1.639E400 

1.000E*00 

6.1746*00 

5. 1746*00 

1.1936*00 

9.000£^02 

9.109E»00 

-l.S6TE*02 

2.629E401 

1.733E*00 

1.000E*00 

6.3376*00 

5.357E*00 

1.1876*00 

uoooi^oa 

a. i9a£400 

-1.5%3E*02 

2.897E401 

1.823E400 

1.000E*00 

6.509E*00 

3.309E*0a 

1.1826*00 

l* lOOE^O) 

7.453E^00 

-l.S19E*02 

2.9$9E401 

1.909E»00 

1.000E*00 

6.63 76*00 

3.6376*00 

1.1776*00 

1.200E«^03 

6.832E400 

-1.994E4^02 

a.oiaE^oi 

1.991E«'00 

1.000E*00 

6.744E*00 

5.7446*00 

1. 1746*00 

1.300E»03 

a.aoaE^oo 

-1.9T0E»02 

3* 2E^01 

2.070E*00 

1.000E*0b 

6.837E*00 

3.8376*00 

1.1716*00 

1«400€^03 

5.856E^00 

-l.449E*02 

3.123E«0I 

2.146E<-00 

1.000E»00 

6.923E*00 

5.9226*00 

1.1696*00 

U500E^03 

5.485E400 

-1.919E*02 

3.171E^01 

2.219E400 

U000E*00 

T.011E*00 

6.0096*00 

1.16TE*00 

U600c«^03 

5.123E^00 

-1.393E*02 

3.217E^01 

2.289E400 

1.000E*00 

7.114E*00 

6.1106*00 

1.1646*00 

1. 700E«-03 

4.821E^00 

-1.367E«02 

3.260£»01 

2.357E400 

1.000E*00 

T.250E*00 

6.2416*00 

1.1626*00 

i.aooc*o3 

4.5SIE*00 

-1.390E*02 

3.302E^0l 

2.423E400 

1.001E*00 

7.4-vlE*00 

6.4236*00 

1.1586*00 

l«900E^03 

4.309E^00 

-l.312E*02 

3.343E»QL 

2.4S3E*00 

1.00IE*00 

7.7126*00 

6.6796*00 

1.1546*00 

24000E*03 

4.089E^00 

-1.283£«'02 

3.383E^0i 

2.546E*00 

1.002E*00 

S.090E*00 

7.0336*00 

1.1496*00 

2. 100£^U3 

3.88a£*00 

-l.253E»02 

3.424E*0L 

2.60SE»00 

1.004£*00 

8.603E*00 

7.510£*00 

1.1446*00 

24200£^03 

3.702E^OO 

-l.220E*02 

3.4aaE^oi 

2.663E400 

1.007E*00 

9.277E*00 

8.1336*00 

1.1386*00 

2.300E«^03 

3.$28E400 

-1.18SE*02 

3.509E«^01 

2.721E«00 

1.010E*00 

1.0136*01 

8.9196*00 

1.1326*00 

2.400E«-03 

3.304E^OO 

-1.196E»02 

3.5S4E»01 

2.780E*00 

1.016E*00 

1.119E*01 

9.8786*00 

1.1276*00 

2.300E^03 

3.208E«00 

-I-102E*02 

3.a02E^01 

2.841E*00 

l.022E*00 

1.Z43E+01 

1.1016*01 

1. 1236*00 

2.600E«03 

3.0$8£00 

-l.0S4E*O2 

3.654E«0l 

2.905E*00 

1.031E*00 

l.392E*01 

1.2316*01 

1.1196*00 

2.700E^0i 

2.912E^00 

-1.000E*02 

3.709E^0l 

2.973E*00 

1.043E*00 

l.S37E*01 

1.3766*01 

1.1 166*00 

2*aOOE^03 

2.771E^00 

-9,400E*0l 

3. 749E«01 

3.046E400 

U056E*00 

1.738E*01 

1.5326*01 

1.1156*00 

2.900E^03 

2.634E»00 

-8. /29E»01 

3.833E^0I 

3.123E*00 

1.073E*00 

1.9296*01 

1 .6936*01 

1.1146*00 

3*000E«-03 

2.SOOE400 

-7.987E»01 

3.902E»0l 

3.206E«-00 

1.093E*00 

2.127E*01 

1.8596*01 

1.1146*00 

3.100E>03 

2«370£^00 

-7.172E*01 

3.975£^0l 

3.294E400 

1.116E*00 

2.324E*01 

2.0l9F*0l 

1.1156*00 

3.200E«03 

2.244£«00 

-6.286E*0l 

4.052E^01 

3.3SaE400 

1.142E*00 

2.513E*01 

2. 1696*01 

1. 1166*00 

3. 300E»03 

2.l22f*00 

-S. 373F*0i 

4.l32f^0l 

3.486F400 

1.171F*00 

2.6886*01 

2.3036*01 

> .1196*00 

3.^00E>03 

2.006£^00 

-4.320E»C1 

4.21SE»01 

3. S90E*00 

1.202E*00 

2.8436*01 

2.4186*01 

1.1216*00 

3.300E^03 

L.893E^00 

-3.25SE*0l 

4.299E^0I 

3.699E*00 

1.236E*00 

2.9746*01 

2.5116*01 

1,1246*00 

3.6(X)£*03 

1.79LE^00 

-2.l*5E»0l 

4*3a4£^0L 

3.811E403 

1.272E*00 

3.0806*01 

2.5826*01 

1.1286«C0 

3. 700E403 

i.693E»00 

-l.002E»01 

4.470E^0I 

3.926E*00 

I.30<^E*00 

3.1616*01 

2.6316*01 

1. 132E*O0 

3-aOOE«03 

i.60lE«00 

1.66SE»00 

4.5S5E*0l 

4.044FtOO 

1.347E*00 

3.2196*01 

2.6616*01 

1.1366*00 

3«900E^03 

l.316E^00 

1.353E*01 

4.a39E^01 

4. 16SF*O0 

l.38 7E*00 

3.2576*01 

2.6746*01 

1406*00 

<e.000E^03 

1«436E»00 

2.550E»01 

4.722E^0l 

4.2o7c*00 

1.427E*0C 

3.2786*01 

2.6746*01 

1.1446*00 

4.100E4^03 

1.363£^00 

3.75l£»01 

4.803E»0l 

4.41>;£*00 

1.44 7E40Q 

3.2836*01 

2.6626*01 

1.1496*00 

4«200£03 

1.29SE^00 

9.952E*01 

4.882E*0L 

4.5j4E*00 

l.S08E*00 

3.2736*01 

2.6396*01 

1.1546 * 00 

4«300£«03 

1.232E400 

6.146E*01 

4.959E^01 

4.658E»00 

l.S48E*00 

3.2476*01 

2.6046*01 

1.1596*00 

4.^00E^03 

1. 173E^00 

7.32eE*0l 

5.033E^0l 

4.783E*00 

1.588E*00 

3.2036*01 

2.5566*01 

1. 1646* 00 

4.S00E^03 

I.120£*^00 

8.989E*01 

5.104E^01 

4.908ErO0 

1.62 7E*00 

3.1396*01 

2.4936*01 

1.1706*00 

^•oOOE^'OS 

1.070£^00 

9.823E*01 

5.172E^01 

3.032E*00 

1.663E400 

3.031E*01 

2.4146*01 

1.1756*00 

4.700E«03 

U02S£»a0 

1.072E»02 

$*237Ef0l 

5. 134E«00 

1.701E*00 

2.941E*01 

2.3196*01 

1.1816*00 

^•d00E>03 

9. 840£*0l 

1.177E*02 

3«297Et0i 

S.276E400 

1.736E*0O 

2.80 86 * 01 

2.2086*01 

1.1886 * 00 

4.900 E^03 

9.483E-01 

1.277E»02 

5.354E«‘0I 

5.393E*00 

l.T68E*00 

2.6336*01 

2.0836*01 

1.1946*00 

‘.000E^03 

9.121E-01 

1.372E*02 

5.406E*0l 

5.312E*00 

1. 798E*00 

2.4896*01 

1.9496*01 

1.2026*00 

5*i00E^O3 

8.810£*01 

1.46aE*02 

5.453E^01 

3.627E400 

1.823E400 

2.3166*01 

1.8096*01 

1.2096*00 

5.2 00E^03 

a. 528E<»01 

1.3«LE»02 

5.497E^0l 

5,739£*00 

1.849E*00 

2.1416*01 

1.6696*01 

1,2186*00 

3«300E^03 

8.271E-01 

1.817E*02 

S.S3aE^0I 

3.848E«00 

1.870E*00 

1.9716*01 

1.5336*01 

1.2276*00 

5.400E^03 

a. o3a£-oi 

1.686E*02 

5.571£^0I 

5.95SE400 

1.889E*00 

1.8116*01 

1.4056*01 

1.2366*00 

5.500£>03 

7.82SE-01 

l.749E»02 

5.a03E^0i 

6.0S9E400 

1.905£*00 

1.6636*01 

1.2876*01 

1.2466*00 

3.600£»03 

7.629£*0l 

t.808E*02 

5.a32E^0l 

6. 160E«00 

1.919E*00 

1.3346*01 

1.1826*01 

1.2556*00 

5. 70OE«^03 

7.449E-01 

1.862E»02 

$.a5eE^oi 

6.238E»00 

1.931E*00 

1.4206*01 

1.0906*01 

1.2656*00 

3.aOOE^03 

7.282E-01 

1.912E402 

5«a82E^0i 

6.331E*00 

1.941E*00 

1.3236*01 

1.0126*01 

1.2746*00 

5.900E«>03 

7.I26E-01 

1.9S9E»02 

5.704E^Qi 

6.441E4 00 

1.950E*00 

1.2416*01 

9.4696*00 

1.282F*00 

6-000E«03 

6.981E-0I 

2.003E»02 

5.724E»0I 

6.523E400 

1.95TE*00 

1.1766*01 

8.9446*00 

1.2896*00 

6« 100E«^03 

6.844E*0i 

2.045E402 

5.743E401 

6.604E403 

1.964E*00 

1.12SE*01 

8.5426*00 

1.2946*00 

6.200 £♦03 

6.715E-01 

2.086E*02 

a.raiE^oi 

6.876E*00 

1.969E*00 

1.0896*01 

8.2596*00 

1.2986*00 

6.300E^03 

a. 592E-01 

2.12SE»02 

5.778E^0l 

6.741E*00 

l.974E*00 

L.066E*0l 

8-0946*00 

1.2996 * 00 

6.400E^03 

6.474E-01 

2.164E*02 

5.795£»0l 

6.798E400 

1.978E*00 

1.05 76*01 

8.0486*00 

1.2976*00 

6.500E»03 

6. 302E-0L 

2.203E»02 

a.aiiE^oi 

6.847E»00 

1.983E*00 

1.0636*01 

8.1286*00 

1.2936*00 

6«600E^03 

6.253E-01 

2.242E402 

5.828E401 

6.888E400 

1.987E*00 

1.0856*01 

8.3426*00 

1.2866*00 

6. 700E«’03 

a. L4« ='0L 

2.282E402 

S.844E#0i 

6.922E*00 

U990E*00 

1.1246*01 

8. 7046*00 

1,2/76*00 

6.800E>03 

a.045E-Ol 

2.325E402 

5.861£^0l 

6.930E400 

1.995E*00 

1.1816*01 

9.2316*00 

1.2666*00 

6.900E^03 

S.944E-01 

2.3A9E*02 

5.879E^0L 

6.974E400 

1.999£*00 

1.2606*01 

9.9426*00 

1.2546*00 

7«OOOE^03 

5.844E-01 

2.417E*02 

5.898E^0i 

6.996E400 

2.004£*00 

1.3646*01 

1.0866*01 

1.240E*00 

7. 100E^03 

5. 744E-01 

2.469E*02 

$.918E^01 

7.019E»00 

2.010E*00 

1.4946*01 

1.2006*01 

1.2276*00 

7.200E^03 

S.647E-01 

2.327E402 

S.940E^Ol 

7.043E400 

2.01.' E*00 

1.6336*01 

1.3406*01 

1.2156*00 

7.300E^03 

3.548E'01 

2.S91E*02 

5.9a4E»01 

7.072£*00 

2.024E*00 

1.8436*01 

1.5056*01 

1.2036*00 

7.400E*03 

5.448E-01 

2.663E402 

5.991 E»Ol 

7.106E400 

2.0336*00 

2.0706*01 

1.6986*01 

1.1936*00 

7.^00E«03 

5.347E-01 

2.743E*02 

a.O2OE^0l 

7.1470*00 

2.0446*00 

2.330E»01 

1.918E*0t 

1.1846*00 

7.600£«03 

S.243E-01 

2.834E402 

a.053£t01 

7.194E*00 

2.057E*00 

2.6246*01 

2.1646*01 

1.1776 * 00 

7.700E^03 

5.137E-01 

2.936E402 

6.090£»01 

7.249E*00 

2.072£*00 

2.9306*01 

2.4336*01 

1.1716*00 

7.d00£^03 

5.029E-01 

3.0S0E402 

a.UOE^Ol 

T.312E*00 

2.090E*00 

3.3046*01 

2.7216*01 

1.1666*00 

7.900E^03 

4.918E-01 

3.178E402 

a.l74E^0l 

7.382E*00 

2. IlOE *00 

3.6786*01 

3.0216*01 

1.1626*00 

6.000£«03 

4.804E-01 

3.320E402 

a.223E«0l 

7.460E*00 

2.133c *00 

4.066E*01 

3.3266*01 

1.1596*00 

a.200E^03 

4.370E- 01 

3.64*E*02 

a.333E>0l 

7.63TE*00 

2.187E*00 

4.8406*01 

3.9196*01 

1.1566*00 
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Table 1.- 

Continued. 



t 

RHO/MMCl-O 

H/Rlu 

S/ft 

A/AO 

'■J 


8.400E*03 

4.JJJE-01 

4.026E402 

6.4588401 

7.8428 4 00 



8.«OOE«03 

4.)9UE-01 

4.452E4C2 

6.5958401 

8.0688400 



1 8.800E»03 

3.873E-01 

4.9C8E4Q2 

6.7388401 

a. 3098400 



1 9.000E«'03 

3.U2E-01 

S.376E402 

6.8828401 

8.5608400 



1 9.200E«03 

:i.. lE-oi 

5.838E402 

7.0218401 

8.8148400 



[ 9.800E»03 

llE-01 

6.277E402 

7.1498401 

9.0658400 

% 


1 9.600E*03 

. . iOE-01 

6.682E402 

7.2668401 

9.3118400 



i 9.800e*0^ 

1. 19E-01 

7.047E402 

7.3698401 

9.5488400 


1 

' l.OOOE«' • 

2. I04E-01 

7.373E4Q2 

7.45984 01 

9.7788400 



! 1.020E*<9 

2 803E-01 

7.661E402 

7.5378401 

9.9998400 

; 


i 1.090Ev^K 

■ 713E-01 

7.9178402 

7.6058401 

1.0218401 



! 1.060E^J9 

.. .633E-01 

8.1468402 

7.6648401 

1.0428401 



1.080E+04 

.940E-01 

8.3S4E402 

7.7178401 

1.0618401 



I.IOOL^OV 

2.493E-01 

8.5468402 

7.7658401 

1.0798401 



1.120c»04 

2.431E-01 

8. 726E402 

7.8108401 

1.0968401 



1.190E*C« 

2.373E-01 

8.898E402 

7.8518401 

1. 1128401 


* 

1.160Et04 

318E-01 

9.065E402 

7.8918401 

1.1268401 

- 


1.1BCE*09 

2.268E-01 

9.230E402 

7.9298401 

1. 1408401 



t.2(»E«-04 

2.213E-01 

9.395E402 

7.9678401 

1.1538401 



1.2.'>UEH>4 

i‘. 167E-01 

9. 561E402 

8.0058401 

1.1658401 



1.243i:*04 

2 120E-Q1 

9U731E402 

8.0428401 

1.1778401 



1.2«>)E*a4 

7 375E-01 

9.904E402 

8.0808401 

1.1888401 



Ui’»-U;*94 

2 331E-01 

1.008E403 

8.1198401 

1.2008401 



l.iOOE*04 

! 987E-01 

1.027E403 

8.1588401 

1.2118401 



l..i XE»04 

1 94SE-01 

1.046E403 

8.1988401 

1.2228401 



l.3M);«04 

1.904E-01 

1.0668403 

S..:39E401 

1.2348401 



1.3801 «^04 

1 883E-01 

1.0878403 

8.2818401 

1.2468401 



1.380E 04 

1..823E-01 

1.1088403 

8.3248401 

1.2588401 



1.400E 04 

1.7S4E-01 

1.1318403 

8.3688401 

1.2708401 



l.420E«04 

1.746E-01 

1.1548403 

8.4148401 

1.2828401 



1.440E4 14 

1. i 08E-01 

1.179E403 

8.4608401 

1.2958401 

V 


1.460E*U4 

1.171E-01 

1.2048403 

8.5088401 

1.3088401 

■ 


1.480E404 

l.b35E-01 

1.2308403 

8.5578401 

1.3228401 



1.500E404 

1.599E-01 

1.2588403 

8.6088401 

1.3358401 



1.820E404 

1.M3E-01 

1.287 8403 

8.6598401 

1.3498 401 



l.S40E*04 

1. V19E-01 

1.3168403 

8.7138401 

1.3648401 



1.340E404 

1.493E-01 

1.3478403 

8.7678401 

1.3788401 

p 


1.380E404 

l.4«<lE-ai 

1.3798403 

8.8238401 

1.3938401 



1.600E404 

1.47SE-01 

1.4138403 

8.88084 01 

1.4088401 



1.420E404 

i.39«E-0l 

1.4478403 

8.9388401 

1.4248401 



1.640E404 

i.344£-01 

1.4838403 

8.9988401 

1.4408401 



1.640E404 

1.333E-01 

US19E403 

9.0598401 

1.4568401 



1.680E404 

1.302E-01 

1.5578403 

9.1218401 

1.4738401 



l.T00E*04 

1.272E-01 

1.5978403 

9.1848401 

1.4908401 



1.720E404 

1.243E-01 

1.6378403 

9.2498401 

1.5078401 



I.T40E»04 

l.2i:»E-oi 

1.6788403 

9.3148401 

1.5258401 

i" 


1.T40E404 

1. 18/E-Ol 

1.7218*03 

9.3818401 

1.5428401 



1.780E404 

l.lSOE-01 

1.7* ev03 

9.4488401 

1.5618401 

* 


1.800E404 

1. 132E-01 

1.., 48403 

9.5168401 

1. 5798 401 



1.820E404 

1.. .oe«:-oi 

1.8558403 

9.5858401 

1.5988401 



1.840E404 

1. )8LE-01 

1.9018403 

9.6548401 

1.6178401 



1.860E404 

1.098E-01 

1.9498403 

9.7248401 

1.6368401 



1.8B0E*04 

1.D32E-01 

1.9978403 

9.7958401 

1.6558401 



1.900E*04 

I.CI09E-01 

2.0468403 

9.8658401 

1.6758401 



1.92C'E*04 

9.l'>lE-02 

2.0958403 

9.9368401 

1.6958401 



1.940E404 

9.A-42E-02 

2.1458403 

1.0018402 

1.7158401 



1.96QE404 

9.419E-02 

2.1968403 

1.0088402 

1.7358401 



U980E»04 

9.212E-02 

2.2468403 

1.0158402 

1.7558401 



2.000 E»04 

9.023E-02 

2.2978403 

1.0228402 

1.7768401 



2.020i:»04 

8.831E-02 

2.3488403 

1.0298402 

1.7968401 

- 


2.0401404 

8.64 SE -02 

2.39‘, 8»r j 

1.0368402 

1.8178401 


i 

2.060E404 

8.466E-02 

2.45C 13 

1.0428402 

1.8378401 



2.080E404 

8.294E -02 

2.5008.03 

1.0498402 

1.8588401 



2.100E404 

8. 128E-02 

’ 8«1E403 

1.0568402 

1.8788401 


f 

2.12CE404 

r.96»E-0? 

i t.008403 

1.0628402 

1.8998401 



2.140E404 

7.S1SE-02 

2.6508403 

1.0688402 

1.9198401 


j 

2.160E404 

7.66 88-02 

2.6988403 

1.0748402 

1.9408401 



2.180c«04 

1-527' 02 

2.7468403 

1.0808402 

1.9608401 


1 

2.200E404 

7.3'-'E-02 

2.7938403 

1.08684 02 

1.9808401 


1. 

f 

2.220E404 

7.L-.E-02 

2.8398403 

1.0928402 

2.0008401 


t 

2.240E404 

136E-02 

2.8858403 

1.0988402 

2.0208401 


i. 

2.260E404 

7.01«E-02 

2.9298403 

1.1038402 

2.0398401 


s 

2..280E404 

6.90lE-'72 

2.9728403 

1.1088402 

2.0598401 


1 

2.300E* 

6. 791 E-02 

3.0158403 

1.1138402 

2.0788401 


% 

2.32'’. 404 

6.68! E-02 

3.056E«w3 

1.1188402 

2.0978401 


1 

2. 341. .404 

6. 584 E-02 

3.09: .=403 

1.1238402 

2.1168401 


2.360E404 

6.486H-02 

3. .368103 

1.1278402 

2.1358401 


1 

2.380E404 

6.393:--02 

1.1758403 

1.1328402 

2.1538401 



2.400E404 

6.303C-02 

3.2128403 

1.136E4C2 

2.1718401 



2.420E404 

6.2' '1 * 

3.2498403 

1.1408402 

2.1898401 

': 

fe 

2.440E404 

6. !«.' -02 

3.2848403 

1.1448402 

2.2078401 

i 

s 

2.460E404 

4.0v3E-02 

3.3198403 

1.1488402 

2.2248401 


W" 

2.480E404 

.975E-02 

3.3538403 

1.1528402 

2.2418401 


w 

2.}iOE4C^ 

5.901E-02 

3.3868403 

1.1568402 

2.2578401 



2 

CP/8' 

CV/R 

GAH^A 



2.2528400 

5.5348401 

4.4328401 

1.1558400 



2.3268400 

6.0618401 

4.8068401 

1.1578400 



2.4058400 

6.3558401 

5.0008401 

1.1608400 


/ f- 

2.4878400 

6.3888401 

5.0028401 

1.1648400 


/ 

2.56 78400 

6.1798401 

4.8288401 

1.1698400 



2.6428400 

5.7828401 

4.5178401 

1.1768400 



2.7118400 

5.2718401 

4.1218401 

1.1848400 



2.7718400 

4.7198401 

3.6928401 

1.1938400 



2.8238400 

4.1848401 

3.2728401 

1.2048400 



2.8688400 

3.7058401 

2.8938401 

1.2158400 



2.9058400 

3.2998401 

2.5688401 

1.22 78400 



2.9378400 

2.9708401 

2.3048401 

1.2398400 



2.9658400 

2.7168401 

2.0988401 

1.2498400 


i 

2.9898400 

2.5288401 

1.9458401 

1.2598400 



3.0118400 

2.3958401 

1.8378401 

1.2668400 



3.0308400 

2.3108401 

1.7678401 

1.2728400 



3.0498400 

2.2638401 

1.7298401 

1.2758400 


, 

3.0668400 

2.2488401 

1.7168401 

1.2778400 


/ 

3.0848400 

2.2598401 

1.7248401 

1.2778400 



3.1018400 

2.2918401 

1.7508401 

1.2758400 



3.1188400 

2.3418401 

1.7908401 

1.2738400 


\ 

3.1368400 

2.4068401 

1.8418.01 

1.2708400 



3.1548400 

2.4838401 

1.9028401 

1.2678400 



3.1738400 

2.5718401 

1-9728401 

1.2648400 



3.1938400 

2.6698401 

2.0498401 

1.2618400 



3.2148400 

2.7758401 

2.1318401 

1.2578400 


s 

3.2358400 

2.8898401 

2.2198401 

1.2548400 



3.2588400 

3.0098401 

2.3128401 

1.2518400 



3.2828400 

3.1348401 

2.4088401 

1.2488400 



3.3078400 

3.2668401 

2.5088401 

1.2458400 



3.3338400 

3.4028401 

2.6118401 

1.2438400 



3.3608400 

3.5438401 

2.7178401 

1.24084 00 



3.3898400 

3.6888401 

2.8258401 

1.2388400 



3.4198400 

3.8368401 

2.9358401 

1.2368400 



3.4508400 

3.9888401 

3.0468401 

1.2348400 



3.4828400 

4.1438401 

3.1598401 

1.2338400 



3.5168400 

4.3008401 

3.2738401 

1.2318400 



3.5518400 

4.4598401 

3.3888401 

1.2308400 



3.5888400 

4.6198401 

3.5028401 

1.2298400 



3.6268400 

4.7818401 

3.6178401 

1.22 78400 



3.6658400 

4.9438401 

3.7318401 

1.2278400 



3.7058400 

5.1058401 

3. 8448401 

1.2268400 



3.7478400 

5.2668401 

3.9568401 

1.2258400 



3.79084 00 

5.4268401 

4.0668401 

1.2258400 



3.8348400 

5.5838401 

4.1738401 

1.2248400 



3.87984 00 

5.7368401 

4.2778401 

1.2248400 



3.9268400 

5.8858401 

4.3778401 

1.2248400 


* 

3.9738400 

6.0298401 

4.4728401 

1.2248400 



4.0228400 

6.1668401 

4.5638401 

1.2248400 



4.0718400 

6.2968401 

4.6478401 

1.2258400 



4.1228400 

6.4178401 

4. 7268401 

1.2258400 



4.17384 00 

6.5298401 

4.7968401 

1.2268400 



4.2258400 

6.6298401 

4.8598401 

1.2268400 



4.27784 00 

6.7188401 

4.9148401 

1.22 78400 



4.3308400 

0.7958401 

4.9608401 

1.2288400 



4.3838400 

6.8578401 

4.9968401 

1.2298400 


4.4368400 

6.9068401 

5.0238401 

1.2318400 


\ 

4.4908400 

6.9408401 

5.0398401 

1.2328400 



4.5438 4 00 

6.9588401 

5.0458401 

1.2348400 


\ 

4.5968400 

6.9628401 

5.0418401 

1.2358400 



4.6488400 

6.9508401 

5.0268401 

1.2378400 



4.7018400 

6.9238401 

5.0028401 

1.23 98400 



4.7528400 

6.8818401 

4.9678401 

1.2418400 


r\ 

4.8038400 

6.8268401 

4.924F401 

1.2448400 



4.8538400 

6.7578401 

4.8718401 

1.2468400 



4.9028400 

6.6768401 

4.8108401 

1.2488400 



4.95 084 00 

6.5836401 

4.7428401 

1.2518400 



4.9968400 

0.4818401 

4.6668401 

1.2548400 

2 


5.0428400 

6.3698401 

4.5858401 

1.2568400 



5.0868400 

6.2506401 

4.4998401 

1.2 5984 00 



5.1298400 

6.1256401 

4.4088401 

1.2628400 



5.1708400 

5.9958401 

4.31484 01 

1.2658400 



5.2108400 

5.8628401 

4.2188401 

1.2698400 



5.2498400 

5.7268401 

4.1208401 

1.2728400 



5.2868400 

5.5898401 

4.0228401 

1.2758400 



5.3218400 

5.4538401 

3.9248401 

1.2788400 


i 

5.3568400 

5.3188401 

3.8278401 

1.2828400 


y 

5.3888400 

5.1868401 

3.7318401 

1.2858400 



5.4208400 

5.0568401 

3.6388401 

1.2888400 



5.4508400 

4.9318401 

3.5488401 

1.2928400 



5.4798400 

4.8118401 

3.4628401 

1.2958400 



5.5068400 

4.6968401 

3.3798401 

1.2988400 



5.5328400 

4.5878401 

3.3018401 

1.3018400 

■ 

\ 

5.5578400 

4.4858401 

3.2288401 

1.3048400 


\ 


d 
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Table I.- Continued. 


P/PO > 4.00EP01 


T RMO/RMO-0 H/RTO 


1.000 E»02 

1.093E*02 

'].718£*02 

2.000E»02 

3.465£»0l 

-1.705E402 

1.000E*02 

3.644E*01 

-1.690E*02 

4.000E*02 

2.T33E401 

-1.672E*02 

S.0OOEPO2 

2.186E401 

-1.653E402 

6.000E»02 

1.822E*0l 

•t.633E*02 

T.OOOE*02 

US42E*0I 

-1.612E402 

S.0a0£*02 

U366E»01 

-1.S90E402 

9.000E«02 

1.21SE*01 

-l.S67E«02 

1.000E»0> 

1.093E*01 

-1.S43E402 

1.100E»03 

9.937E*00 

-1.919E*02 

1.200E»03 

9.109E*00 

-1.494E402 

1.100EP03 

8.408E»00 

-1.470E*02 

l.«00E*03 

7.8O8E400 

•1.444E*02 

l.S00E»03 

7.287E400 

-1.419E402 

U600E*03 

6.S31E600 

-1.393E402 

1.700EP03 

6.428E400 

-1.367E402 

l.800E*03 

6.069E400 

-1.340E402 

1.900E*03 

5.T46E*00 

-1.312E602 

2.000 E>03 

3.4S3E400 

-1.284E402 

2.100E*03 

9.186E*00 

-U2S4E»02 

2.200E03 

4.938E»00 

-1.222 E«02 

2.300E*03 

4.708E«00 

-1.182E402 

2.400E«03 

4.491E*00 

-t.l49E*02 

2.300E»03 

4.289E»00 

-I.IC7E»02 

2.600E«03 

4.08SE400 

-1.061C402 

2.rOOE*03 

3.898E*00 

-1.00l9E«a2 

2.800E»03 

3.713£»00 

-9.S21E*01 

2.900E«03 

3.333E»00 

-8.884E«01 

3.0Q0E403 

3.358E*00 

-8.180E401 

3.100E*03 

3.18SE»00 

-7.409E*01 

3.200E«03 

3.023E«00 

-6.570E«01 

3.300E*03 

2.S64E»00 

-S.667E401 

3.400E«03 

2.711E*00 

-4.704E»01 

J. S00E403 

2.S65E*00 

-3.689E*ul 

3.600E»03 

2.427E«00 

-2.630E«01 

3.700E*03 

2.297E400 

-U$3SE*01 

3.800E«0i 

2.179E*00 

-4.119E400 

3.900E*03 

2.061E*00 

7.308E400 

4.000E*03 

1.954£*00 

1.887E401 

4.100E«03 

l.SSSE»00 

3.0SOE601 

4.200E*03 

I.763E«00 

4.21SE401 

4.300E403 

1.678E*00 

S.378E*01 

4.400E*03 

l.S99E*00 

6.S33E401 

4.500E«03 

1.926E*00 

7.674E401 

4.600E*03 

1.4S9E400 

8.79TE401 

4.700E*03 

1.391E400 

9.S93E*01 

4.800E«03 

1. 340E»00 

1.099E*02 

4.900E*03 

l.287E*00 

1.198E*02 

S.00OE«03 

1.239E*00 

1.293E*02 

3.100E*03 

l.lOREtOO 

1.387E*02 

5.200EW>3 

l.iS6E*00 

1.473E*02 

S.300E03 

l.U9E«00 

1.534E*02 

S.400E403 

1.086E*00 

1.628E»02 

S.S00EO3 

l.036E*00 

1.69SC402 

5.600E«03 

1.028E400 

1.T61E602 

S.700E*03 

1.003E400 

1.820E»02 

S.800E*03 

9.790E-01 

1.87SE*02 

3.900E403 

9.371E-01 

1.926E402 

6.000 £»03 

9.368E-01 

1.974E402 

6.100E403 

9.177E>01 

2.0L9E402 

6.200E403 

8.998E-01 

2.062E»02 

6.300E403 

S.828E-01 

2.104E602 

6.400E403 

8.667E-01 

2. 144E402 

6.300E*03 

8.313E-01 

Z.1S4E*02 

6.600E403 

8.366E-01 

2.223£*02 

6.700 E«03 

8.224E-C1 

2.263E402 

6.S00EO3 

8.086E-01 

2.304E402 

6.900E403 

7.9S2E-01 

2.347E402 

7.000E403 

7.820E-01 

2.392E402 

T.100E403 

T.691E-01 

2.439E402 

7.200E603 

7.363E-01 

2. 491 E* 02 

7.300C403 

7.43SE-01 

2.S48E402 

7.400E403 

7.30TE-01 

2.610E402 

7.500E403 

7.17SE-01 

2.679E*02 

T.600C403 

7.047E-01 

2.7S7E402 

7.700E403 

6.914E-01 

2.844E402 

7.S0OE403 

6.770E-01 

2.941E402 

7.900E403 

6.640E-01 

3.O48E402 

8.000 E*03 

6.499E-01 

3.170E402 

8.200E*03 

6.208E-01 

3.4S1E*02 


S/R */RO 2 


1.783E401 

6.271E-01 

1.000E400 

2.039E401 

8.I02E-01 

1.000E400 

2.204E401 

1.062E400 

1.000E*00 

2.340E401 

1.187E400 

i.oaoE*oo 

2.453E401 

1.315E400 

1.000E*00 

2.9S6E»01 

1.431E400 

I.O0OE4OO 

2.645E401 

1.538E400 

1.000E*00 

2.726E»01 

1.639E'00 

i.oaoE*oo 

2.800E*01 

l.733E*00 

1.000E*00 

2.868E*01 

1.823E*00 

l.OOOE*00 

2.931E*01 

1.909E400 

1.000E*00 

2.989E*01 

l.991E*00 

1.000E*00 

3.043E401 

2.070E*00 

l.000£»00 

3.094E*01 

2.146E600 

1.000E*00 

3.142E*01 

2.219E»00 

1.000£*00 

3.188E«01 

2.289E*00 

1.000E400 

3.2nE401 

2.35 7E *00 

1.000E*00 

3.273E*01 

2.423E*00 

1.001E*00 

3.314E+01 

2.486E*00 

1.001E*00 

3.3S4E401 

2.347E*00 

1.002E400 

3.394E*01 

2.606E400 

1.004E*00 

3.435E*01 

2.664E400 

l.006E*00 

3.477E401 

2.722E*00 

1.0a9E*00 

3.S21E601 

2.78QE*00 

U014E*00 

3.567E»01 

2.841E*00 

1.020E*00 

3.617E401 

2.904E*00 

1.028E*00 

3.670E*01 

2.970E*00 

l.039E*00 

3.727E«'01 

3.040E*00 

1.0SIE*00 

3.788E»0l 

3.116E*00 

1.067E*00 

3.853E»0l 

3. 19SE*00 

i.08SE*00 

3.922E*01 

3.281E400 

1.106E*00 

3.995E»01 

3.371E*00 

1.130E*00 

4.071£«01 

3.466E*00 

1.157E*00 

4. 149E»01 

3.S66E*00 

1.1S6E*00 

4.230E»01 

3.671E*00 

1.217E*00 

4.3UE»01 

3.779£*00 

1.251E*00 

4.393E*01 

3.891E»00 

L.2B6E*00 

4.47SE*01 

4.006E*00 

1.323E*00 

4.5S6E»01 

4.123£*00 

1.360E*00 

4.636E«01 

4.242E*00 

1.398E*00 

4.714£*01 

4.962E*00 

1.437E*00 

4.791E«01 

4.483E*00 

1.476E*00 

4.866E»0l 

4.605E*00 

1.519E*00 

4.938E«0l 

4.728E*00 

1.553E*00 

S.OOOE^Ol 

4.8SOE*00 

1.591E*00 

5.076E401 

4.972E*00 

l.629E*00 

5.140E»01 

S.094E*00 

1.66SE*00 

S.201EO1 

5.214E*00 

1.700E*00 

S.239E*01 

3.333E*00 

1.733E*00 

S.313E*01 

5.451E*00 

1.764E*00 

S.362E»01 

9.566E*00 

1.793E*00 

S.408t*01 

S.679£*00 

1.819E*00 

5.4S0E»01 

5.189E*00 

1.843E*00 

S.488E*01 

5.897E*00 

1.864E*00 

5.$23E»0l 

6.002E*00 

1.882E*00 

5.SS4E»01 

6.105E*00 

l.S99E*00 

$.S83E*01 

6.204E*00 

1.913E*00 

3.609E»01 

6.301E*00 

1.925E*00 

3.633E*01 

6.393E*00 

1.936£*00 

5.65SE*0I 

6.482E*00 

1.949E*00 

3.67SE401 

6.566E*00 

1.9$3E*00 

3.694E401 

6.644E*00 

I.959E4O0 

9.712E«01 

6.716E*00 

1.965E*00 

S.730E*01 

6.781E*00 

1.971E*00 

9.746E*01 

6.839£*00 

l.975E*00 

9.763E*01 

6.889E*00 

1.980E*00 

3.779E601 

6.932E*00 

l.984E*00 

3.796E«01 

6.968E*00 

1.988E*00 

3.813E«01 

6.999E*00 

l.992E*00 

3.830E«01 

7.02SE*00 

1.997E*00 

5.849E»01 

7.049E*00 

2.002E*00 

3.869E*01 

7.073E*00 

2.007E*00 

3.890E401 

7.099E400 

2.014E400 

9.913E*01 

7.128E*00 

2.022E*OD 

3.939E401 

7. 161E*00 

2.030E*00 

5.967Et0l 

7.201E*00 

2.041E*00 

3.998E«01 

7.247E*00 

2.033E*00 

6.032E'01 

7.300E*00 

2.067E*00 

6.070E40. 

7.399£*00 

2.0S4E*00 

6.111E»01 

7.427E400 

2.103E*00 

6.206E*01 

7.582E*00 

2.148E*00 


CP/R 

CV/R 

GAMHA 

3.512E*00 

2.512E*0O 

1.3986*00 

3.891E*00 

2.891£*00 

1.3466*00 

4.47SE*00 

3.4756*00 

1.2886*00 

4.968E*00 

3.968E*00 

1.2926*00 

S.364E*00 

4. 364E*00 

1.2296*00 

S.686E*00 

4.686E*00 

1.2136*00 

5.933E*00 

4.953E*00 

1.2026*00 

6.174E*00 

5.1746*00 

1.1936*00 

6.357E*00 

5.3576*00 

1.1876*00 

6.500E*00 

5.5096*00 

1.1826*00 

6.637E*00 

5.6376*00 

1.1776*00 

6.744E*00 

5.7446*00 

1.1746*00 

6.837E*00 

5.8376*00 

1.1716*00 

6.921E*00 

5.9216*00 

1.1696*00 

7.007E*00 

6.0066*00 

1.1676*00 

7.106E*00 

6.102E*00 

1.1646*00 

7.234£*00 

6.2266*00 

1.1626*00 

7.411E*00 

6.3956*00 

1.1996*00 

7.660£*00 

6.6306*00 

1.1556*00 

8.007E*00 

6.9556*00 

1.1506*00 

8.476E*00 

7.3926*00 

1.1456*00 

9.091E*00 

7.9606*00 

1.1406*00 

9.874E*00 

8.6786*00 

1.1366*00 

t,084E*01 

9.5556*00 

1.1296*00 

1.199E*01 

1.0596*01 

1.1256*00 

1.333E*01 

1.1796*01 

1.1216*00 

1.485E*0l 

1.3126*01 

1.1186*00 

1.652E*01 

1.4566*01 

1.1166*00 

1.830E*01 

1.6086*01 

1.1156*00 

2.014E*01 

1.763E*01 

1.11‘.K*00 

2.200E*01 

1.9196*01 

1.1166*00 

2.381E*01 

2.0596*01 

1.1176*00 

2.5S0E*01 

2.1916*01 

1.1196*00 

2.704E*01 

2.3066*01 

1.1216*00 

2.836E*0l 

2.4016*01 

1.1246*00 

2.946E*01 

2.4766*01 

1.1286 *00 

3.033£*01 

2.5316*01 

1.1316*00 

3.097E*01 

2.5676*01 

1.1356*00 

3.142E*01 

2.5876*01 

1.1396*00 

3.169E*01 

2.5926*01 

1.1446*00 

3.182E*01 

2.5876*01 

1.1486*00 

3.181E*0t 

2.5716*01 

1.1536*00 

3.167E*01 

2.5456*01 

1.1586*00 

3.139E*(>1 

2.5096*01 

1.1636*00 

3.0958*01 

2.4626*01 

1.1686*00 

3.033£*01 

2.4026*01 

1.1736*00 

2.9506*01 

2.3286*01 

1.1796*00 

2.84B£*01 

2.2396*01 

1.1856*00 

2.726E*0I 

2.1376*01 

1.1916*00 

2.588E*01 

2.0246*01 

1.1976*00 

2.437E*01 

1.9026*01 

1.2046*00 

2.278E*01 

1.7796*01 

1.2126*00 

2.119E*01 

1.6476*01 

1.2206*00 

1.9626*01 

1.5226*01 

1.2286*00 

1.8136*01 

1.4036*01 

1.2376*00 

1.676E*01 

1.293E*01 

1.2466*00 

1.5526*01 

1.1946*01 

1.2556*00 

1.442E*01 

1.1066*01 

1.2646*00 

1.348E*01 

1.0316*01 

1.2726*00 

1.2686*01 

9.6696*00 

1.2806*00 

1.2036*01 

9. 1506*00 

1.2876*00 

1.1528*01 

8.7466*00 

1.2926*00 

1.1146*01 

8.4566*00 

1.2996*00 

1.0906*01 

8.2796*00 

1.2966*00 

1.079E*01 

8.2166*00 

1.2956*00 

1.082E*01 

8.2746*00 

1.2916*00 

1.I01E*01 

8.4606*00 

1.2856*00 

1.13»E*01 

8.7866*00 

1.2776*00 

1.1886*01 

9.2666*00 

1.2676*00 

1.2606*01 

9.9176*00 

1.2956*00 

1.355£*01 

1.0766*01 

1.2436*00 

1.4746*01 

1.1816*01 

1.2306*00 

1.6206*01 

1.3086*01 

1.2186*00 

1.7956*01 

1.4596*01 

1.20 76 *00 

2.0016*01 

1.6366*01 

1.1976*00 

2.2386*01 

1.8366*01 

1.1886* 00 

2.9066*01 

2.0616*01 

1.1816*00 

2.8046*01 

2.3076*01 

1.1756*00 

3.1286*01 

2.5716*01 

1.1706*00 

3.4726*01 

2.8406*01 

1.16*6*00 

4.1966*01 

3.4146*01 

1.1606*00 
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r 

KHO/KHO-O 

H/RTO 

S/R 

A/AO 

2 

CR/R 

CV/R 

CAN".* 

a.«ooE«o] 

S.908E-01 

3.784E*02 

6.316E«'01 

7.745E»00 

2.203E400 

4.904E401 

3.950E401 

1.198E*00 

S.600E«0} 

9.803E-01 

4.167E402 

8.438E401 

7..972E400 

2.288E400 

9.917E401 

4.397E401 

1.198E*00 

S.800E«03 

S.306E-01 

4.988E402 

6.911E*01 

8.198E*00 

2.341E*00 

9.961E*01 

4.706E401 

1.160E*00 

9.000E*03 

S.022E-01 

9.034E402 

6.708E»01 

t.438E»00 

2.418E400 

6.187E401 

4.890E*01 

1.163E*?? 

9. 200E»01 

4.7S8E-01 

9.488E402 

6.844E*01 

8.686E«00 

2.497E*00 

6.179E401 

4.823E401 

1.167E400 

9.400E»03 

4.S18E-01 

9.934E402 

6.979E*01 

b.939E*00 

2.974£»00 

9.980E401 

4.643E*01 

1.173E400 

9.600E*03 

4.303E-01 

8.397E402 

7.096E4 01 

9.182E400 

2.A4AE400 

9.979E401 

4.346E*01 

1.180E400 

9.aOOE»03 

4.114E-01 

6.749E*02 

7.207E401 

9.423E400 

2.711E400 

9.103E401 

3.977E401 

1.188E*00 

1.000E«04 

3.947E-01 

7.104E402 

7.309 E401 

9.897E400 

2.74.9FOO 

4.992E401 

3.980E*01 

1.197E«00 

1.020E»0« 

3.800E-01 

7.421E402 

7.391E»01 

9.883E*00 

2.820E400 

4.097E*01 

3.193E*01 

1.207E»00 

1.040E»09 

3.471E-01 

7.709E402 

7.446E401 

1.010E«Ot 

2.8A3E400 

3.890E*01 

2.841E401 

1.218E400 

1.060E»04 

3.S86E-01 

7.997E»02 

7.932E«01 

1.031E401 

2.900EO0 

3.2A8E*01 

2.937E601 

1.229E*00 

1.0MEO4 

3.432E-01 

8.189E402 

7.990E»0t 

1.091E*01 

2.932E400 

2.994E«'01 

2.2S6E*01 

1.241E400 

1.100E»04 

3.358E-01 

8.392E402 

7.642E*01 

l.070E*0I 

2.999E«00 

2.711E*01 

2.089E*01 

1.291E400 

1.120E»04 

3.271E-01 

8.983E02 

7.689E*01 

1.088E401 

2.984E*00 

2.926E»01 

1.939E401 

1.260E«00 

1.140£»a4 

3.191E-01 

8.763E*02 

7.732E*01 

1.109E401 

3.009E»00 

2.393E*0l 

1.831E601 

1.268E*00 

1.160E*04 

3.11SE-01 

8.939E»02 

7.773E*01 

1.121E*01 

3.029E*00 

2.304E401 

1.798E401 

1.273E400 

1.180E*04 

3.044E-01 

9.101E*02 

7.812E*01 

1.136£*01 

3.043E*00 

2.291E401 

1.716E401 

1.277E*00 

1.200E*04 

2.976E-01 

9.269E402 

7.849E*0t 

1.149E*01 

3.060E*00 

2.22.9E*01 

1.697E*01 

1.279E*00 

l.220E*04 

2.912E-01 

9.428E»02 

7.884E*01 

1.182E«01 

3.077E400 

2.232E01 

1.699E*01 

1.279E*00 

l.240£»04 

2.849E-01 

9.992E*02 

7.923E*0t 

t.l74E*0l 

3.094E»00 

2.299E401 

1.718E601 

1.278E*00 

1.260E404 

2.789E-01 

9.799E*02 

7.999E*01 

l.t8AE»01 

3.111EOO 

2.296E«01 

1.791E*01 

1.276E*00 

1.280E*04 

2.730E-01 

9.929E»02 

7.996F*01 

l.t9a£»0i 

3.128E*00 

2.391E«01 

1.799E*01 

1.274E*00 

1.300E*04 

2.673E-01 

1.010E*03 

8.033E»0t 

l.209E»al 

3.149E»00 

2.419E»01 

1.848E*01 

1.271E400 

1.320E+04 

2.618E-01 

1.028E*03 

8.070E*01 

1.220E*01 

3. 143E»00 

2.497E*01 

1.910E401 

1.268E*00 

1.340E404 

2.S64E-01 

1.047E403 

8.t08E«01 

1.231E*01 

3.182E400 

2.984E*01 

1.979E*01 

1.264E*00 

1.360E»04 

2.S10E-01 

1.066E*03 

a.l47E«0l 

1.243E*0l 

3.202E«00 

2.680E*01 

2.094E*01 

1.261E*00 

1.380E404 

2.458E-01 

1.086E«03 

a.l87E»01 

1.294E»01 

3.222E*00 

2.782E*01 

2.133E*01 

1.298E*00 

1.400EHI4 

2.407E-01 

1.107E*03 

a.228E»01 

1.2A6E»01 

3.243E»0C 

2.891E»01 

2.218E»01 

1.299E*00 

1.420E*04 

2.397E-01 

1.129E*03 

8.2 70E*01 

1.278E401 

3.269E*00 

3.006E«01 

2.306E*01 

l.292E*00 

1.440E»04 

2.3U8E-01 

1.1S1E*03 

8.313E*0l 

l.290E*01 

3.289E400 

3.12AE*01 

2.397E*01 

1.249E*00 

1.460E*04 

2.260E-01 

1.174E»03 

8.397E*0l 

1.302E401 

3.313E«00 

3.291E*01 

2.492E401 

1.246EFOO 

1.480E»04 

2.212E-01 

1.199£*03 

a.402£*0l 

1.319E*01 

3.338E*00 

3.380E*01 

2.989£*01 

1.244E*00 

l.$00E»04 

2.166E-01 

1.224E403 

a.448E*0l 

t.328E»01 

3.349E«00 

3.913E*01 

2.689E*0I 

1.242E*00 

l.S20E»04 

2. 120E-01 

l.290E*03 

a.499E»01 

l.341E»01 

3.393E400 

3.449E*01 

2.790E401 

1.239E*00 

l.S40E»04 

2.074E-01 

1.277E*03 

8.944E401 

1.394E401 

3.422E400 

3.789E401 

2.893E*01 

1.237E*00 

l.S60E*04 

2.O30E-O1 

1.308£*03 

8 994E401 

1.368E*01 

3.492E400 

3.931E*0l 

2.998E*01 

1.236E400 

l.S80E»04 

1.986E-01 

1.339E403 

8.649E401 

t.382£«01 

3.48 3E*00 

4.076E401 

3. 103E*01 

1.234E*00 

1.600E404 

1.943E-01 

1.365E403 

8.697E*01 

1.337E»01 

3.914EOO 

4.223E401 

3.210E*01 

1.233E*00 

1.420E404 

1.901E-01 

1.397E*03 

8.790L*0l 

1.411E»01 

3.949EF00 

4.372E*01 

3.316E*01 

1.231E*00 

1.640E»04 

1.899E-01 

1.429E403 

8.809E401 

l.42«E»01 

3.984E400 

4.922E401 

3.423E*01 

1.230E*00 

1.660E404 

1.819E-01 

1.463E403 

8.861E4Q1 

1.442E401 

3.621E400 

4.672E*01 

3.930E*01 

1.229E*00 

1.680E»04 

1.779E-01 

1.498E403 

8.9irE*01 

1.497E«01 

3.698E*00 

4.823EF01 

3.639E401 

1.228E400 

l.TQ0E*04 

1.739E-01 

U934E*03 

a.979E*01 

1.473E»0l 

3.697E400 

4.974EF01 

3.740E*01 

1.228E400 

l.r20E*04 

1.701E-01 

1.971E403 

9.039E4 01 

1.489E401 

3.736E*00 

9.123E»01 

3.844E*01 

1.227E*00 

1.740E404 

1.663E-01 

1.609E*03 

9.099E»0l 

l.906E*01 

3.777E*00 

9.271E»01 

3.949E*01 

1.226E*00 

1.7ME404 

U424E-01 

l.648E*03 

9.I9«E«01 

1.923E*01 

3.819E»00 

9.417E*01 

4.044E*01 

1.226E*00 

1.780E404 

1.S90E-01 

1.688E»03 

9.218E»0l 

1.940E»01 

3.883E*00 

9.999E*01 

4.140E*01 

1.226E*00 

1.800E404 

1.9S4E-01 

l.729E*03 

9.281E*01 

l.997E*01 

3.907E4^00 

9.698E»01 

4.23ZE*01 

1.226E*00 

1.820 E»04 

1.920E-01 

1.771E*03 

9.344E*01 

l.97SE*01 

3.992E*00 

9.831E*01 

4.321E*01 

1.226E*00 

1.840E*04 

1.486E-01 

1.819E*03 

9.409E*01 

1.993E*01 

3.998E»00 

9.999E4^01 

4.409E*01 

1.226E*00 

1.860E404 

1.453E-01 

1.899E*03 

9.474E*0l 

1.61IE*01 

4.049E*00 

6.081E*01 

4.483E*01 

1.226E*00 

1.880E*04 

1.421E-01 

1.904E*03 

9.939E*0l 

1.830E«0I 

4.093E«00 

6.199E«^01 

4.996E*0l 

1.227E*00 

1.900E*04 

1.389E-01 

1.949E403 

9.606E»01 

1.848£«0l 

4.141E*00 

6.300E*01 

4.623E601 

1.227E*00 

1.920E404 

1.399E-01 

1.996E*03 

9.672E»01 

1.667E»01 

4.190E400 

6.396E»01 

4.683E401 

1.228E*00 

1.940E*04 

1.329E-01 

2.043E403 

9.739E»01 

1.688E401 

4.240E*00 

6.482Et01 

4.739E401 

1.229E*00 

1.960E»04 

1.300E-01 

2.091E*03 

9.806E*0l 

1.704£*01 

4.290E*00 

6.997E*01 

4.780E601 

1.230E*00 

1.980E404 

1.272E-01 

2.139E»03 

9.873E«01 

l.729E*01 

4.341E*00 

6.621E«01 

4.817E*01 

1.231EOO 

2.000E«04 

1.24SE-01 

2.188E«03 

9.939E«Q1 

i.749E*01 

4.391E*00 

6.6726*01 

4.849E601 

1.232E*00 

2.020E*04 

1.218E-01 

2.237E»03 

1.001E*02 

l.769E*01 

4.442E*00 

6.711E*01 

4.869E401 

1.234E*00 

2.040E404 

1.193E-01 

2.288E*03 

1.007E*02 

1.789E401 

4.493E»00 

6.736E*01 

4.879E*01 

1.239E*00 

2.060E*04 

1.16SE-01 

2.339E»03 

1.014E*02 

1.809E*01 

4.944E*00 

6.749E*0l 

4.877E601 

1.23 7E*00 

2.080E»04 

1.144E-01 

2.389E*03 

l.020E«02 

1.829E»0I 

4.994E*00 

6.748E*01 

4.870E401 

1.239EOO 

2.100EO4 

1. 121E-01 

2.434E*03 

1.027E402 

l.849E*01 

4.A44EF00 

6.733E*01 

4.894E*01 

1.240E*00 

2.120E4O4 

1.098E-01 

2.483E*03 

1.033E»02 

1.849E01 

4.894E*00 

6.706E*01 

4.829E*01 

1.242E*00 

2.140£»04 

1.077E-01 

2.932E*03 

1.039E»02 

1.889E*0i 

4.743E»00 

6.666E*01 

4.796E401 

1.249E*00 

2.160E«04 

1.098E-01 

2.981E*03 

1.046E402 

U909E*01 

4.791E»00 

6.614E*01 

4.794E401 

1.247E*00 

2.180E404 

1.034E-01 

2.629E403 

1.092E*02 

l.929E*01 

4.839E400 

6.991E*01 

4. ;06E*01 

1.249E*00 

2.20CE404 

1.017E-01 

2.677E*03 

1.098E*02 

1.949E*01 

4.889E*00 

6.477E*01 

4.690E401 

1.292E*00 

2.220E»04 

9.989E-02 

2.724E*03 

1.063E*02 

l.969E»01 

4.931£»00 

6.394E*01 

4.988E*01 

1.294E*00 

2.240E*04 

9.807E-02 

2.770E*03 

1.069E*02 

t.989E»01 

4.97AE»00 

6.301£*01 

4.920E»01 

1.297F*00 

2.280E*04 

9.834E-02 

2.816E*03 

1.079E*02 

2.009E*01 

9.019E*00 

6.202E*01 

4.447E*01 

1.299E400 

2.280E»04 

9.471E-02 

2.8ftlE*03 

1.080E*02 

2.024£*01 

9.062E*00 

6.099E*01 

4.369E*0t 

1.262E*00 

2.3 00E40* 

9.313E-02 

2.909E»03 

1.089E*02 

2.044E»01 

9.103E*00 

9.983E*01 

4.288E*01 

t.269E*00 

2.320E«04 

9.161E-02 

2.949E»03 

1.091E»02 

2.043E»0l 

9.143E«00 

9.867E*01 

4.204E*01 

1.268E*00 

2.340E404 

9.019E-02 

2.991E*03 

1.096E402 

2.082E*01 

9.182E*00 

9.748E401 

4. 119£*01 

1.271E*00 

2.3«0E*04 

8.879E-02 

3.033E»03 

t.lOOE«02 

2.101E»01 

9.219E*00 

9.627E*01 

4.031E601 

1.274E*00 

2.380E»04 

8.740E-02 

3.074E»03 

1.109E*02 

2.120E»01 

9.299E»00 

9.909E401 

3.944E*01 

1.277E*00 

2.400E404 

8.610E-02 

3.114E»03 

1.110E*02 

2.138E*01 

9.290E*00 

9.383E*0l 

3.896E601 

1.281E*00 

2.420E*04 

8.489E-02 

3.193£*03 

1.114E»02 

2.1»7E«01 

9.323£*00 

9.262E*01 

3.769E*01 

1.284E*00 

2.440E*04 

8. 349E-02 

3.191£»03 

1.118E«02 

2.179E»0l 

9.399E»00 

9.142E*01 

3.683E*01 

1.287E*00 

2.460E*04 

8.249E-02 

3.228E*03 

1.122E»Q2 

2. 193E*01 

9.388E*00 

9.026E*01 

3.600E601 

1.290E*00 

2.480E«04 

8. 138E-02 

3.264E*03 

1.126E«02 

2.210E*01 

S.416E*00 

4.912E*01 

3.919E*01 

1.293E*00 

2.300E»04 

8.031E-02 

3.300E*03 

1.130E*02 

2.228E401 

9.449E»00 

4.803E*01 

3.441EOI 

t.296E*00 
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i 





P/PO • 

9.006*01 






<■ 

T 

8H0/ftH0>0 

H/RTO 

S/R 

8/60 

Z 

CP/R 

C4/R 

OANMA 



1.000E»02 

U3*«E«02 

-l.718E*02 

1.7606*01 

6.2716-01 

1.0006*00 

3.9126*00 

2.9126*00 

1.3986*00 

/ 


2.000E*02 

6.832E«01 

-1.7096*02 

2.0136*01 

8.7026-01 

1.0006*00 

3.8916*00 

2.8916*00 

1.3466*00 



3.000E*02 

«.SS9£*0I 

-1.4906*02 

2.1826*01 

1.0426*00 

1.0006*00 

4.4796*00 

3.4796*00 

1.2886*00 



4.000E*02 

3.918E901 

-1.6726*02 

2.3176*01 

1.1876*00 

1.0006*00 

4.9686*00 

3.9686*00 

1.2526*00 



S.OOOE*02 

2.733E*01 

-1.6936*02 

2.4336*01 

1.3196*00 

1.0006*00 

9.3646*00 

4.3646*00 

1.2296*00 



6.000E»02 

2.2T7E»01 

-1.6336*02 

2.9336*01 

1.4316*00 

1.0006*00 

9.6866*00 

4.6866*00 

1.2*36*00 



T.000E*02 

1.9S2£*01 

-1.6126*02 

2.6236*01 

1.9386*00 

1.0006*00 

9.9936*00 

4.9936*00 

1.2o26*00 

) 


8.000E»02 

l.T08E*01 

-1.9906*02 

2.7046*01 

1.6396*00 

1.0006*00 

6.1746*00 

9.1746*00 

1.1936*00 



9.000E»02 

1.518EOI 

-1.9676*02 

2.7786*01 

1.7336*00 

1.0006*00 

6.3976*00 

9.3576*00 

1.1876*00 

‘ 


1.000E03 

l.386E*01 

-1.94 36*02 

2.8466*01 

1.8236*00 

1.0006*00 

6.9096*00 

9.5096*00 

1.1826*00 


i ' 

1.100E«03 

1.292E401 

-1.5196*02 

2.9086*01 

1.9096*00 

1.0006*00 

6.6376*00 

9.6376*00 

1.1776*00 



1.200E»03 

1.139E*01 

-1.4946*02 

2.9676*01 

1.9916*00 

1.0006*00 

6.7446*00 

5.7446*00 

1.1746*00 



1.300E*03 

l.OSlEbOl 

-1.4706*02 

3.0216*01 

2.0706*00 

1.0006*00 

6.8366*00 

9.8366*00 

1.1716*00 



1.900E*03 

9. 7&0E»OO 

-1.4446*02 

3.0726*01 

2.1466*00 

1.0006*00 

6.9206*00 

5.9206*00 

1.1696*00 



1.500E*03 

9.109E»00 

-1.4196*02 

3.1206*01 

2.2196*00 

1.0006*00 

7.0056*00 

6.0036*00 

1.1676*00 



1.800E*03 

8.S39E»00 

-1.3936*02 

3.1656*01 

2.2906*00 

1.0006*00 

7.1006*00 

6.0976*00 

1.1656*00 



1.700E*03 

8.039£*00 

-1.3676*02 

3.2096*01 

2.3586*00 

1.0006*00 

7.2236*00 

6.2196*00 

1.1626*00 



1.800E»03 

7.S86E«00 

-1.3406*02 

3.2916*01 

2.4236*00 

1.0016*00 

7.3906*00 

6.3 756*00 

1.1996*00 



1.900E*03 

7.183E*00 

-1.3136*02 

3.2916*01 

2.4866*00 

1.0016*00 

7.6246*00 

6.5966*00 

1.1556*00 



2.000E*03 

8.818E«00 

'1.2846*02 

3.33t6-;>l 

2.9476*00 

1.0026*00 

7.9486*00 

6. 9006*00 

1.1916*00 


■K 

2.100E»03 

8.989£b00 

-1.2546*02 

3.3716*01 

2.6076*00 

U004E4’00 

8.3896*00 

7.3076*00 

1.1466*00 



2.200E*03 

6.176E»00 

-1.2236*02 

3.4116*01 

2.6696*00 

1.0066*00 

8.9596^00 

7.8376*00 

1.1416*00 



2.300E*03 

S.889E»00 

-1.1896*02 

3.4526*01 

2.7226*00 

U0a9E^00 

9.6876*00 

a.506E*00 

1.1366*00 


'' 

2.900E«03 

S.620EbOO 

-1.1926*02 

3.4956*01 

2.7816*00 

1.0136*00 

1.0996*01 

9.3246*00 

1.1316*00 



2.300E»03 

S.3«4E«0a 

-1. 1116*02 

3.9416*01 

2.8416*00 

1.0196*00 

1.166E^0l 

U029E«01 

1.1266*00 



2.600E*03 

S.120E«00 

-1.0666*02 

3.5896*01 

2.9036*00 

l.026E»00 

1.2916*01 

1.1416*01 

1.1226*00 



2.700E«03 

4.88$E»00 

-1.0166*02 

3.640E^01 

2.9686*00 

1.0366*00 

1.4336*01 

1.2666*01 

1.1196*00 



2.a00E*C3 

4.6S7E»00 

-9.6086*01 

3«69SE^0l 

3.0376*00 

1.0486*00 

1.9906*01 

1.402 ^^*01 

1.1176*00 



2.900E*03 

4.43&E»00 

-8.9956*01 

3.7546*01 

3.1106*00 

l*062E^00 

1.7576*01 

1.54.6*01 

1.1166*00 



3.0a0E*03 

4.220EO0 

-8.3206*01 

3.8166*01 

3.1886*00 

1.0796*00 

1.9326*01 

1.6926*01 

1.1166*00 



3.100E»03 

4.011E«0Q 

-7.5806*01 

3.8836*01 

3.2716*00 

1.0996*00 

2.1106*01 

1.8386*01 

1.1176*00 



3.200E*03 

3.808E»00 

-6.7766*01 

3.9926*01 

3. 3596*00 

1.1216*00 

2.2836*01 

1.9776*01 

1.1186*00 



3.300E*03 

3.611£«00 

-5.9096*01 

4.0256*01 

3.4526*00 

1.1.66*00 

2.4486*01 

2.1066*01 

1.1196*00 



3.9Q0E»03 

3.423E*00 

-4.9846*01 

4.1016*01 

3.9496*00 

1.1746*00 

2.5996*01 

2.2216*01 

1.1226*00 


‘A 

3.SaOE«03 

3.242E*00 

-4.0086*01 

4.1786*01 

3.6516*00 

1.2046*00 

2.7326*01 

2.3186*01 

1.1246*00 



3.6Q0E*03 

3.0T1E»00 

-2.9866*01 

4.2566*01 

3.7566*00 

1.2366*00 

2.8446*01 

2.3956*01 

1.1276*00 



3.7Q0E«03 

2.909E*00 

-1.9286*01 

4.3366 *01 

3.8666*00 

1.2706*00 

2.9346*01 

2.4546*01 

1.1316*00 



3.800E*03 

2.7S6E400 

-8.3996*00 

4.4196*01 

3.9786*00 

1.3056*00 

3.0036*01 

2.4946*01 

1.1356*00 



3.900E«03 

2.413E»00 

2.6926*00 

4.4946* 01 

4.0926*00 

1.3416*00 

3.0526*01 

2.9186*01 

1.1396*00 



4.000E*03 

2.480E400 

1.39 36*01 

4.5716*01 

4.2096*00 

1.3776*00 

3.0856*01 

2.5286*01 

1.1436*00 



9.100E«03 

2.3S4E»00 

2.9266*01 

4.6486*01 

4.3266*00 

i*4lSE^00 

3.1026*01 

2.5276*01 

1.1476*00 



9.200E»03 

2.240E»00 

3.6646*01 

4.7236*01 

4.4456*00 

1.4526*00 

3.1076*01 

2.5166*01 

1.1926*00 



9.3Q0E»03 

2.133E*00 

4.8006*01 

4.7966*01 


1.^90E^0O 

3.1006«0l 

2.4966*01 

1.1576*00 



4.4006«03 

2.033E«0a 

3«933E^01 

^.807E^Ol 

4.486E^00 

1.92 76 *00 

3.0816*01 

2.4686*01 

1.1616*00 



9.S00E*03 

1.941£»00 

7«055E^01 

4,936Et01 

4.8066*00 

1.5656*00 

3.0496*01 

2.4296*01 

U166E»0O 



9.600E«03 

l.85S£*00 

a«l6^Et0l 

5.0026*01 

4.9276*00 

1.6016*00 

3.0026*01 

2.3816*01 

1.1726*'' 



^.700E*03 

1.776E»03 

9.2526*01 

5.0666*01 

5.0476*00 

l»637E^00 

2.9386*01 

2.3206*01 

1.1776*00 



4^0OOEtO3 

1.703E*00 

1.0316*02 

5.1276*01 

5.1676*00 

1.6726*00 

2.8566*01 

2.2476*01 

1.1836*00 



9.900E»03 

l.«35E»00 

1.1346*02 

9.1856*01 

5.2856*00 

1.7056*00 

2.757E^0l 

2.1616*01 

1.1886*00 



S«000E-»03 

U373Et00 

U233E^02 

5.2406*01 

9.4026*00 

l.737E^OO 

2.6406*01 

2.0646*01 

1.1956*00 


. ' 

S.100E*03 

1.916E*00 

1.3276*02 

5.2916*01 

9.9176*00 

1.7676*00 

2.5096*01 

1.9576*01 

1.2016*00 



5.200E^03 

1.4«9E*00 

1.4176*02 

5.3386*01 

9.6316*00 

1.7946*00 

2.36 76*01 

1.8426*01 

1.2086*00 



3.300Et03 

1.417E«00 

1.9016*02 

5.3626*01 

$.742E^00 

1.8196*00 

2.2196*01 

1.7246*01 

1.2156*00 



S.400E»03 

1.374E*00 

1.5796*02 

9.4226*01 


1.8426*00 

2.0716*01 

1.6056*01 

1.2236*00 



3.300E»03 

l.334E*00 

1.6526*02 

9.4596*01 

5.9966*00 

1»863E^00 

1.9256*01 

1.4896*01 

1.2316*00 



S.600E»03 

1.297E*00 

1.7206*02 

5.4926*01 

6.0606*00 

1.8816*00 

1.7876*01 

1.3796*01 

1.2406*00 

‘ 


S.700E*03 

1.264E*00 

1.7836*02 

9.5226*01 

fr.l6l€tOO 

1«697£^0Cf 

1.6996*01 

1.2776*01 

I." 86*00 



S.800E»03 

1.233E*00 

1.8426*02 

5.9506*01 

6.259E^00 

1.9106*00 

1.9436*01 

1.1846*01 

1.2576*00 



3.900E»03 

1.209e»00 

1.8966*02 

9.5766*01 

6.3536*00 

1.9236*00 

1.4406*01 

1.1026*01 

1.2656*00 



6.000E»03 

1.178E»00 

1.94 76*02 

5.9996*01 

6.4446*00 

1.9336*00 

1.3506*01 

1.0316*01 

1.2736*00 



6.100E»03 

1.193E»00 

U993E^02 

9.6216*01 

6.5316*00 

1.9426*00 

1.2756*01 

9.709E^00 

1.2806*00 


: 

6.2Q0E»O3 

1.130E*00 

2.0416*02 

5.6416*01 

6.6136*00 

1.9506*00 

1.2136*01 

9.2196*00 

1.2866*00 



6.300E*03 

1.108E*00 

2.0846*02 

5.6606*''! 

6.6906*00 

1.9576*00 

1.1646*01 

8.8386*00 

1.2916*00 



6.900E*03 

1.087E*00 

2.1266*02 

5.6786*01 

6.76:6*00 

1.9636*00 

1.1286*01 

8.5656*00 

1.2936*00 



b.300E*03 

1.0686 *00 

2.1676*02 

5.6996*01 

6.8256*00 

1.9696*00 

1.1056 *01 

8.4026*00 

1.2946*00 



6.600E4'03 

1.0496*00 

2.2076*02 

5.7126*01 

6.8826*00 

1.9746*00 

1.0966*01 

8.3506*00 

1.2936*00 



6.700E«03 

1.0316*00 

2.24dE^02 

9.7296*01 

6.9326*00 

1.9786*00 

1.1006*01 

8.4166*00 

1.2896*00 



6.800E*03 

1.0146*00 

2.2886*02 

9.7496*01 

6.9756*00 

1.9826*00 

1.1196*01 

8.6076*00 

1.2836*00 

' 


6.900E*03 

9. 9676-01 

2.3306*02 

9.7626*01 

7.0116*00 

1.9876*00 

1.1946*01 

8.9356*00 

1.2796*00 



7.0U0E^a3 

9.803E-01 

2.3736*02 

9.7796*01 

7.0436*00 

1.9916*00 

1.2066*01 

9.4116*00 

1.2696*00 



7. IOOE«^C3 

9.642E-01 

2.4186*02 

5.7966*01 

7.0706*00 

1.9966*00 

1.2 7 76 * 01 

1.0096 * 01 

1.2946*00 



7.20OC»U3 

9. 483E-01 

2.4676*02 

9.8196*01 

7.0956*00 

2.0016*00 

1.3706*01 

1.0876*01 

1.2426*00 



7. 3C;;E4'03 

9.326E-01 

2.9196*02 

9.8346*01 

7.1216*00 

2.0076*00 

1.4866*01 

1.1896*01 

1.2306*00 



7.900E»03 

9.170C-01 

2.5766*02 

9.8566*01 

7.1486*00 

2.0146*00 

1.6276*01 

1.3136*01 

1.2196*00 



7.500E»03 

9.0146-01 

2.6396*02 

9.8796*01 

7.1786*00 

2.0216*00 

1.7966*01 

1.49 86 * 01 

1.2086*00 



7.600E^0i 

8.8S6E-01 

2.7086*02 

9.9046*01 

7.2126*00 

2.0306*00 

1.9946*01 

1.6276*01 

1.1996*00 



7.700E*33 

8.6976-01 

2.7856*02 

9.9316*01 

7.2526*00 

2.0406*00 

2.2206*01 

1.8196*01 

1.1906*00 

\ 


7.800E»03 

8.9356-01 

2.8716*02 

5.9616*01 

7.2986*00 

2.0526*00 

2.4766*01 

2.0326*01 

1.1836*00 



7.900E*03 

8.3706-01 

2.9676*02 

5.9996*01 

7.3916*00 

2.0666*00 

2.7986*01 

2.2696*01 

1.1776*00 



8.000E»03 

8.2026-01 

3.0736*02 

6.0316*01 

7.4106*00 

2.0«2E^00 

3.069E< 01 

2.9196*01 

1.1726*00 



8.200E«03 

7.8996-01 

3.3226*02 

6.1196*01 

7.9906*00 

2.1216*00 

3.7306 * 01 

3.0436*01 

1.1696*00 


i 
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Table I.- Continued. 


T 

RHO/RHO-0 

H/RTO 

S/R 

A/AO 

1 

CF/R 

CV/R 

GAMMA 

S.«00E»03 

7.4 ^6E-Ol 

3.620E402 

6.213E401 

7.716E400 

2.170E400 

4.417E«01 

3.572E401 

1.161E*00 

a.600E«U3 

T.131E-01 

3.967E402 

6.32bE4 01 

7.907E400 

2.228E400 

5.097E401 

4.048E*01 

l.U0E*0O 

a.800E*03 

6.767E-01 

4.3SBE402 

6.447E401 

8.U9E400 

2.29SE400 

5.580E401 

4.422E*01 

1.161E*00 

9.000E*U3 

6.413E-01 

4.780E402 

6.977E40I 

a.348E»00 

2.36 7E*OC 

5.926E401 

4.bS6E*01 

1.163E*00 

9.200E03 

6.079E-01 

S.220E402 

6.709E401 

8.S8BE400 

2.443E400 

6.0A2E401 

4.73SE*01 

1.16AE*00 

9.900E*U3 

5. 770E-01 

5.663E402 

6.a39E4 01 

a.a33E«oo 

2.319E400 

5.987E401 

4.660E401 

1.171E*00 

9.600E*03 

S.489E-01 

*.093E402 

6.963E*01 

9.079E400 

2.S93E400 

5.730E401 

4.493E401 

1.17TE*00 

9.a00E*03 

S.239E~01 

6.499E4Q2 

7.077E401 

9.321E400 

2.BA1E400 

5.342E401 

4.1S1E*01 

1.184E400 

1.000E»04 

S.017E-01 

6.873E402 

7.180E401 

9.S58E400 

2.723E400 

4.8aiE»01 

3.79SE401 

1.193E*00 

l.020E«'04 

4.B22E-01 

7.213E402 

7.272Et01 

9. 7aaE400 

z.iitt*Qa 

4.401E401 

3.422E401 

1.202£*00 

1.00E«09 

4.649E-01 

7.31BE*02 

7.3S3E401 

1.001E401 

2.a26E*00 

3.942E401 

3.063E401 

1.212E*00 

l.OaOE^O^ 

4.496E-01 

7.791E402 

7.424E401 

1.022E401 

2.867E400 

3.531E401 

2.739E401 

1.223E*00 

1.0a0E«09 

4.3SaE-0l 

8.037E*02 

7.487E401 

1.043E*01 

2.903E400 

3.1B0E401 

2.460E401 

1.234E*00 

1.100£*04 

4.235E-01 

a.23BE402 

7.S43E401 

1.063E401 

2.933E400 

2.B93E401 

2.230E401 

1.244E*00 

U120E*04 

4.121E-01 

a.462E402 

7.593E»01 

1.082E401 

2.960E*00 

2.6A6E401 

2.04BE401 

1.234E*00 

1.140E404 

4.017E-01 

8.650E402 

7.638E401 

1.099E401 

2.983E400 

2.494E401 

1.910E401 

1.263E*00 

1.U0E404 

3.920E-01 

8.82aE*02 

7.680E401 

1.116E401 

3.005E400 

2.370E401 

l.a09E*01 

1.270E*00 

1.180E404 

3. a29E-01 

8.998E»02 

7.720E401 

1.131E401 

3.024E400 

2.2S6E401 

1.742E401 

1.275E*00 

1.200E404 

3.743E-01 

9.164E*02 

7.75BE401 

1.34BE401 

3.042E400 

2.234E401 

1.701E*01 

1.279E*00 

l.^^OE*0* 

3.M1E-01 

9.326E402 

7. 795E401 

1.1S9E401 

3.CS9E400 

2.214E401 

1.683E401 

1.280£*00 

1.24CE404 

3.Sa3E-01 

9.488E402 

7.a3U401 

1.172E401 

3.075E40C 

2.216E401 

1.6a4E*01 

1.281E*00 

1.260E404 

3.507E-01 

9.651E402 

7.866E401 

l.ia4E»01 

3.092E400 

2.23BE401 

1.701E401 

1.280E*00 

1.2a0E*04 

3.434E-01 

9.81BE402 

7.902E401 

1.196E401 

3.108E400 

2.274E401 

1.731E*01 

1.278E*00 

1.300E404 

3.3A3E-01 

9.98SE402 

7.938E4 01 

1.207EO1 

3.125E400 

2.324E401 

1.771E*01 

1.276E*00 

1.320E404 

3.295E-01 

1.016E403 

7.974E+01 

l.2t9E401 

3. 142E400 

2.387E401 

1.821E*01 

1.273E*00 

1.340E404 

3.22 7E-01 

1.033E403 

8.010E401 

1.230E401 

3.1S9E400 

2.4B0E401 

l.a79E*01 

1.270E*00 

1.360E404 

3. 162E-01 

1.052E403 

a.047E*01 

1.241E401 

3.177E400 

2.541E401 

1.943E*01 

1.266E*00 

t.3a0E*04 

3.09aE-01 

1.071E403 

a.oesE«oi 

1.252E401 

3.196E400 

2.631E*01 

2.013E401 

1.263E*00 

1.400E404 

3.03SE-01 

1.09aE*03 

8.123E401 

1.263E401 

3.216E400 

2.727E401 

2.088E401 

1.260E*00 

1.420E404 

2.973E-01 

1.1UE403 

8.163E401 

1.275E401 

3.236E400 

2.829E401 

2.167E401 

1.2577*90 

i.440E404 

2.913E-01 

1.132E403 

8.203E4 01 

1.286E401 

3.2S8E400 

2.936E401 

2.2SOE*01 

1.254E*00 

U460E404 

2. a53E-0l 

1.1S4E403 

8.244E401 

1.298E401 

3.2aOE400 

3.049E40I 

2.336E401 

1.231E*00 

1.4aOE404 

2.795E-01 

1.176E403 

a.287E401 

1.310E401 

3.303EtOO 

3.166E401 

2.42SE*0I 

1.248E*00 

U500E404 

2.738E-01 

1.200E403 

8.330E401 

1.323E401 

’.327E400 

3.287E4C1 

2.91AE401 

l.246E*00 

1.520E404 

2.aau-oi 

1.22SE+03 

8.374E401 

1.333E401 

3.333E400 

3.412E401 

2.610E*01 

1.244E*00 

1.S40E4Q4 

2.626E-01 

1.250E403 

8.420E401 

1.34BE401 

3.379E400 

3.S40E401 

2.70SE401 

l.241E*00 

1.S60E404 

2.571C-01 

1.276E403 

8.4ME401 

1.3aiE»Ol 

3.407E400 

3.672E401 

2.803E401 

l.239E*00 

l.Sa0E*04 

2.S17E-01 

1.304Et03 

8.S14E401 

1.375E401 

3.43SE400 

3.a06E*0l 

2.901E401 

1.238E*00 

1.600E404 

2.46SE-01 

1.332E403 

a.5A3E401 

i.aaaEROt 

3.465E400 

3.942E401 

3.001E401 

1.236E*00 

1.620E404 

2.413E-01 

1.361E403 

8.612E401 

1.A02E401 

3.496E400 

4.080E401 

3. 101E*01 

1.234E*00 

1.640E404 

2.362E-01 

1.392E403 

a.663£401 

1.417E401 

3.528E400 

4.220E401 

3.201EF01 

1.233E400 

1.660E404 

2.312E~01 

1.423E403 

8.71SE401 

;.431E*01 

3.361E400 

4.361E401 

3.302E401 

1.232E*00 

1.6a0E404 

2.262E-01 

l.4S6E*03 

8.768E401 

1.446E4 01 

3.59SE*00 

4.503E401 

3.403E401 

1.231E*00 

1.730E404 

2.214E-01 

1.4B9E403 

8.822E401 

1.461E401 

3.A31E400 

4.AA6E401 

3.S03E401 

1.230E*00 

1.T20E404 

2.166E-01 

1.324E403 

8.S78E401 

1.477E401 

3.667E400 

4.7B8E401 

3.602E*0I 

1.229E*00 

U740E404 

2.120E-01 

U859E403 

8.934E401 

1.492E401 

3.705E400 

4.929E401 

3.700E401 

1.228E*00 

1.760E404 

2.074E-01 

1.S96E403 

a.991E4Qi 

1.S09E401 

3.743E*00 

5.070E401 

3.797E401 

1.228E*00 

1.7a0E404 

2.029E-01 

1.634E«03 

9.049E401 

1.525E401 

3.783E400 

S.208E401 

3.8918*01 

1.228E*00 

1.800E404 

1.9a5E-01 

1.672E403 

9.1C8E401 

1.542E401 

3.B24E400 

5.344E*01 

3.983E*01 

1.227E*00 

1.820E404 

U942E-01 

1.712E403 

9.168E»Ol 

l.5SBE*01 

3. 866E400 

5.477E+01 

4.072E*01 

1.227E*00 

1.840E404 

1.900E-01 

1.7S2E403 

9.228E401 

I.S76E401 

3.909E400 

5.606E401 

4.157E»01 

1.227E*00 

1.8o0E»04 

l.aS9E-01 

1.794E*03 

9.290E401 

1.593E*01 

3.9S2E400 

S.730E*01 

4.239E*01 

1.227E*00 

1.880E*04 

l.ai8E-01 

L.B36E403 

9.332 E>01 

1.611E401 

3.997E400 

S.848E401 

4.316E*01 

1.227E*00 

1.900E404 

1.779E-01 

1.880E403 

9.414E401 

1.629E401 

4.042E400 

5.961E»01 

4.388E*01 

1.228E*00 

1.920E404 

1.741E-01 

1.924E403 

9.477E+0X 

1.647E»01 

4.088E400 

6.06BE*01 

4.433E*01 

1.228E*00 

1.940E404 

1.703E-01 

1.968E403 

9,S40E»01 

1.663E401 

4. 135E400 

6. 164E401 

4.516E*01 

1.229E*00 

1.960E404 

1.667E-01 

2.014E403 

9.604E401 

1.684E401 

4.183E4CO 

6.233E*01 

4.570E*0l 

1.230E*00 

1.980E404 

1.63IE-01 

2.060E403 

9.668E401 

l.703E*01 

4.230E400 

A.332E401 

4.6iaE*01 

1.231E*00 

2.000E404 

1.597E-01 

2.107E*03 

9.732E401 

1.722E401 

4.279E400 

6.402E«01 

4.659E*01 

1.232E*00 

2.020E404 

1.56 3E-01 

2.144E*03 

9.796E+01 

1.741E*01 

4.327E400 

6.461E*01 

4.693E*01 

1.233E*00 

2.040E404 

1.531E-01 

2.201E403 

9.860E*01 

1.760E401 

4.376E400 

6.309E401 

4.719F*01 

1.234E*00 

2.060E404 

li499E-01 

2.249E403 

9.924E401 

1.780E401 

4.42SE400 

6.3ME401 

4.737E*01 

1.235E*00 

2.080E404 

1.4«aE-01 

2.297E»03 

9.987E401 

1.799E*01 

4.474E400 

6.371E*0t 

4.747E*01 

1.237E*00 

2.100E404 

1.439E-01 

2.34SE403 

1.003E4 02 

1.B19E401 

4.523E400 

6.984E401 

4.749£*01 

1.239E*00 

2.120E404 

1.410E-01 

2.393E403 

1.011E»02 

l.a39E401 

4.371E400 

6.3a5E*01 

4.743E*01 

1.240£*00 

2.140E404 

1.382E-ai 

2.442E403 

1.017E402 

t.8S8E»01 

4.619E400 

6.374E*01 

4.729£*01 

1.242E*00 

2.160E404 

1.3S5E-01 

2.490E*03 

1.024E*02 

1.878E401 

4.667E400 

6.3328*01 

4. 708E*01 

1.244£*00 

2.180C404 

1.329E-01 

2.837E403 

1.030E4 02 

l.a98E*01 

4.713E400 

6.518E»01 

4.679E*01 

1.246E*00 

2.200E404 

1.304E-01 

2.383E*03 

1.035E»02 

1.918E401 

4.761E400 

6.474E*0l 

4.642E*01 

1.248E*00 

2.220E4Q4 

1.2a0E-01 

2.632£*03 

1.041E402 

I.938E401 

4.80dE»00 

6.41BE401 

4.399E*01 

1.231E*00 

2.240E404 

1.2S7E-01 

2.b79E»03 

1.047E402 

1.957E401 

4.aS3E»00 

6.334E*0l 

4.530E*01 

1.253E*00 

2.260E404 

1.23SE-01 

2.725E»03 

1.053E402 

1.977E401 

4.89 7£»00 

6.28IE*0I 

4.494E*01 

1.255E*00 

2.280E*04 

U213E-01 

2.771E403 

1.058E402 

1.997E401 

4.941E400 

6.199E*0l 

4.434£*01 

1.238E*00 

2.300E404 

1.192E-01 

2.8t6E403 

1.064E+02 

2.01AE401 

4.983E400 

6.111E*01 

4.36a£*01 

1.261E*00 

2.320E*04 

1.172E-01 

2.B60E403 

1.069E402 

2.035E401 

5.02SE400 

6.016E401 

4.299E*01 

1.263E*00 

2. J40E404 

U1S3E-01 

2.V04E403 

1.074E4 02 

2.0S5E4C1 

3.065E400 

3.916E*0l 

4.224E*01 

1.266E*00 

2.360E404 

1. 134E-01 

2.947E403 

1.079£*02 

2.074E401 

S.104E400 

3.81lE*0t 

4.131E*01 

1.269E*00 

2.3S0E«'U4 

l.tiaE-01 

2.989E»03 

1.084E4 02 

2.093E401 

3.143E»00 

3.704E*01 

4.073E*01 

1.272E*00 

2>400E»04 

1.099E-01 

3.031E4Q3 

1.0B8E402 

2.111E401 

3.179E400 

3.394E401 

3.994E*01 

1.275E*00 

2.420E404 

i.oa3E-oi 

3.071E403 

1.093E*02 

2. 130E»01 

3.213E400 

3.483E*01 

3.914E*01 

1.278E*00 

2.440E404 

1.067E-01 

3.111E403 

1.09aE402 

2.148E401 

3.230E400 

3.371E401 

3.B34E*01 

1.281E*00 

2.460E404 

1.051E-01 

3.1S0E403 

1.102E402 

2.147E401 

5.283E400 

3.239E401 

3.734E*01 

1.2848*00 

2.480E»04 

1.037E-01 

3. 188E403 

1.106E402 

2. 183E401 

5.319E*00 

5. I49E*01 

3.676E*01 

1.287E*00 

2.300E404 

1.022E-01 

3.223E403 

l.il0E*02 

2.202E*01 

3.346E400 

3.041£*01 

3.5987*01 

1.290E*00 
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Table I. * Continued. 


P/PO - 6.00fe*0l 


T 

KHO/ftHO-0 

H/RTO 

S/H 

A/AO 

t 

CP/R 

CV/R 

GANNA 

1.000E«02 

1.6408*02 

-1.7188*02 

1.7428*01 

6.2718-01 

1.0008*00 

3.8128*00 

2.5128*00 

1.3988*00 

2.000E*02 

8.1988*01 

-1.7058*02 

1.9948*01 

8.7028-01 

1.0008*00 

3.8918*00 

2.8918*00 

1.3468 *00 

3.000E*02 

8.4688*01 

-1.6908*02 

2.1638*01 

1.0428*00 

1.0008*00 

4.4758*00 

3.4788*00 

1.2888*00 

4.0 00E»02 

4.0998*01 

-1.6728*02 

2.2998*01 

1.1878*00 

1.0008*00 

4.9688*00 

3.9688*00 

1.2828*00 

S.000E*02 

3.2798*01 

-1.6538*02 

2.4148*01 

1.3188*00 

1.0008*00 

8.3648*00 

4.3648*00 

1.2298*00 

«.000E»02 

2. 7338*01 

-1.6338*02 

2.8188*01 

1.4318*00 

1.0008*00 

8.6868*00 

4.6868*00 

1.2138*00 

T.000E«02 

2.3428*01 

-1.6128*02 

2.6058*01 

1.8388*00 

1.0008*00 

5.9538*00 

4.9838*00 

1.2028*00 

8.000E>02 

2.0808*01 

-1.8908*02 

2.6868*01 

1.6398*00 

>.0008*00 

6.1748*00 

8.1748*00 

1.1938*00 

9.000E*02 

1.8228*01 

-1.8678*02 

2.7608*01 

1.7338*00 

1.0008*00 

6.3878*00 

8.3878*00 

1.1878*00 

1.000E»03 

1.6408*01 

-1.5438*02 

2.8278*01 

1.8238*00 

1.0008*00 

6.8098*00 

5.5098*00 

1.1828*00 

1.100E»03 

1.4918*01 

-1.8198*02 

2.8908*01 

1.9098*00 

1.0008*00 

6.6378*00 

8.6378*00 

1.1778*00 

1.200E*03 

1.3668*01 

-1.4948*02 

2.9488*01 

1.9918*00 

1.0008*00 

6.7448*00 

8.7448*00 

1.1748*00 

1.3aOE*03 

1.2618*01 

-1.4708*02 

3.0038*01 

2.0708*00 

1.0008*00 

6.8368*00 

5.8368*00 

1.1718*00 

1.400E»03 

1.1718*01 

-1.444E»02 

3.0548*01 

2.1468*00 

1.0008*00 

6.9208*00 

8.9198*00 

1.1698*00 

1.300E*03 

1.0938*01 

-1.4198*02 

3.1028*01 

2.2198*00 

1.0008*00 

7.0038*00 

6.0018*00 

1.1678*00 

l.600E»03 

1.0288*01 

-1.3938*02 

3.1478*01 

2.2908*00 

1.0008*00 

7.0968*00 

6.0938*00 

1.1658*00 

l.700E»03 

9.6428*00 

-1.3678*02 

3.1908*01 

2.3888 * 00 

1.0008*00 

7.2148*00 

6.2078*00 

1.1628*00 

1.800E*03 

9.1048*00 

-1.3408*02 

3.2328*01 

2.4238* MO 

1.0018*00 

7.3748*00 

6.3598*00 

1.1898*00 

1.900E4'a3 

8.62 08*00 

-1.3138*02 

3.2738*01 

2.4878>00 

1.0018*00 

7.8968*00 

6.5708*00 

1.1568*00 

2.000E+03 

8.1828*00 

-1.2858*02 

3.3128*01 

2.5488*00 

1.0028*00 

7.9028*00 

6. 8878*00 

1.1828*00 

2.100E*Q3 

7.7828*00 

-1.2588*02 

3.3828*01 

2.6078*00 

1.0038*00 

8.3168*00 

7.2438*00 

1.1478*00 

2.200E+03 

7.4138*00 

-1.2238*02 

3.3928*01 

2.6658*00 

1.0088*00 

8.8878*00 

7.7438*00 

1.1428*00 

2.300£*Q3 

7.0708*00 

-1.1908*02 

3.4328*01 

2.7238*00 

1.0068*00 

9.8488*00 

8.3758*00 

1.1378*00 

2.400 1:»03 

6.7498*00 

-1.1538*02 

3.4788*01 

2.7818*00 

1.0128*00 

1.0398*01 

9.1478*00 

1.1328*00 

2.S00E*03 

6.4448*00 

-1.1148*02 

3.8198*01 

2.8408*00 

1.0188*00 

1.1418*01 

1.0068*01 

1.12 78*00 

2.6008*03 

6.1838*00 

-1.0708*02 

3.5668*01 

2.9028*00 

1.0258*00 

1.2598*01 

1.1128*01 

1.1238*00 

2.T0OE*03 

8.8T3E*00 

-1.0218*02 

3 - 6168*01 

2.9668*00 

1.0348*00 

1.3948*01 

1.2308*01 

1.1218*00 

2.800E*03 

5.6038*00 

-9.6748*01 

3.6708.01 

3.0348*00 

1.0458*00 

1.5428*01 

1.3608*01 

1.1188*00 

2.900E*03 

8.3418*00 

-9.0818*01 

3.7268*01 

3.1068*00 

1.0598*00 

1.7028*01 

1.4968*01 

1.1178*00 

3.000£*03 

8.0858*00 

-8.4278*01 

3.7878*01 

3. 1838*00 

1.0758*00 

1.8698*01 

1.6378*01 

1.1178*00 

3.1008*03 

4.8378*00 

-7.7128*01 

3.6818*01 

3.2648*00 

1.0938*00 

2.0398*01 

1.7778*01 

1.1178*00 

3.2008*03 

4.8968*00 

-6.9348*01 

3.9188*01 

3.3508*00 

1.1158*00 

2.2078*01 

1.9138*01 

1.1188*00 

3.3008*03 

4.3648*00 

-6.0968*01 

3.9898*01 

3.4408*00 

1.1398*00 

2.3688*01 

2.0408*01 

1.1208*00 

3.4008*03 

4.1398*00 

-5.2028*01 

4.0628*01 

3.8358*00 

1.1658*00 

2.8178*01 

3.1538*01 

1.1228*00 

3.8008*03 

3.9288*00 

-4.2868*01 

4.1378*01 

3.6388*00 

1.1948*00 

2.6498*01 

2.2508*01 

1.1248*00 

3.6008*03 

3.7208*00 

-3.2648*01 

4.2138*01 

3.7398*00 

1.2248*00 

2.7628*01 

2.3308*01 

1.1278*00 

3.7008*03 

3.5278*00 

-2.2358*01 

4.2908*01 

3.8458*00 

1.2878*00 

2.8888*01 

2.3918*01 

1.1318*00 

3.8008*03 

3.3448*00 

-1.1768*01 

4. 3678*01 

3.9858*00 

1.2908*00 

2.9278*01 

2.4388*01 

1.1348*00 

3.9008*03 

3.1738 * 00 

-9.4478-01 

4.444 8*01 

4.0688*00 

1.3288*00 

2.9808*01 

2.4628*01 

1.1388*00 

4.0008*03 

3.0138*00 

1.0048*01 

4.8208*01 

4. 1828*00 

1.3618*00 

3.0168*01 

2.4768*01 

1.1428*00 

4.1008*03 

2.8638*00 

2.1128*01 

4.8988*01 

4.2988*00 

1.3978*00 

3.0378*01 

2.4788*01 

1.1478*00 

4.2008*03 

2.7248*00 

3.2268*01 

4.6688*01 

4.4158*00 

1.4338*00 

3.0468*01 

2.4718*01 

1.1818*00 

4.3008*03 

2.8948*00 

4.3428*01 

4.7408*01 

4.8338*00 

1.4708*00 

3.0448*01 

2.4888*01 

1. 1868*00 

4.4008*03 

2.4738*00 

5.4548*01 

4.8098*01 

4.6828 * 00 

1.8078*00 

3.0318*01 

2.4318*01 

1.1618*00 

4.8008*03 

2.3618*00 

6.5608*01 

4.8778*01 

4.7718*00 

1.8438*00 

3.0078*01 

2.3998*01 

1.1688*00 

4.6008*03 

2.2578*00 

7.6848*01 

4.9438*01 

4.8918*00 

1.8798*00 

2.9698*01 

2.3578*01 

1.1708*00 

4.7008*03 

2.1618*00 

8.7338*01 

8.0068*01 

8.0108*00 

1.6158*00 

2.9188*01 

2.3068*01 

1.1768*00 

4. 8008*03 

2.0718*00 

9.7898*01 

8.0678*01 

5. 1288*00 

1.6498*00 

2.8518*01 

2.2448*01 

1.1818*00 

4.9008*03 

1.9898*00 

1.0828*02 

8.1288*01 

8.2468*00 

1.6838*00 

2.76 78 *01 

2.1708*01 

1.1878*00 

8.0008*03 

1.9138*00 

1.1818*02 

8.1808*01 

8.3628*00 

1.7148*00 

2.6678*01 

2.0888*01 

1.1928*00 

5.1008*03 

1.8438*00 

1.2778*02 

5.2328*01 

5.4778*00 

1.7488*00 

2.5828*01 

1.9908*01 

1.1998*00 

8.2008*03 

1.7788*00 

1.3688*02 

5.2808*01 

8.5918*00 

1.7738*00 

2.4268*01 

1.8878*01 

1.2058*00 

8. 3008*03 

1.7198*00 

1.4848*02 

5.3288*01 

8.2028*00 

1.7998*00 

2.2908*01 

1.7788*01 

1.2128*00 

5.4008*03 

1.6688*00 

1.5368*02 

8.3678*01 

5.8118*00 

1.0238*00 

2.1818*01 

1.6668*01 

1.2198*00 

8.8008*03 

1.6168*00 

1.6128*02 

8.4088*01 

8.9188*00 

1.8488*00 

2.0118*01 

1.8888*01 

1.22 78*00 

8.6008*03 

1.5708*00 

1.6838*02 

5.4408*01 

6.0228*00 

1.8648*00 

1.8758*01 

1.4478*01 

1.2388*00 

8.7008*03 

1.52 98*00 

1.7498*02 

8.4728*01 

6.1248*00 

1.8828*00 

1.7468*01 

1.3448*01 

1.2438*00 

8.8008*03 

1.4908*00 

1.8118*02 

8.8018*01 

6.2238*00 

1.8978*00 

1.6268*01 

1.2498*01 

1.2818*00 

5.9008*03 

1.4888*00 

1.8698*02 

8.5288*01 

6.3198*00 

1.9108*00 

1.8188*01 

1. 1638*01 

1.2898*00 

6.0008*03 

1.4228*00 

1.9 2 28* 02 

8.8838*01 

6.4128*00 

1.922 8*00 

1.4238*01 

1.0878*01 

1.2678*00 

6.1008*03 

1.3918*00 

1.9738*02 

8.876E«01 

6.8018*00 

1.9338*00 

1.3408*01 

1.0218*01 

1.2748*00 

6.2 008*03 

1.3628*00 

2.0218*02 

8.8978*01 

6.8868*00 

1.9418*00 

1.2708*01 

9.6898*00 

1.2818*00 

6.3008*03 

1.3388*00 

2.0668*02 

8.6178*01 

6.6668*00 

1.9498*00 

1.2128*01 

9.2108*00 

1.2868*00 

6.4008*03 

1.3108*00 

2.1108*02 

8.6358*01 

6.7418*00 

1.9868*00 

1.1688*01 

8.8688*00 

1.2908*00 

6.8 008*03 

1.2868*00 

2.1828*02 

8.6838*01 

6. 8098*00 

1.9628*00 

1.1368*01 

8.6248*00 

1.2928*00 

6.6 008*03 

1.2638*00 

2.1938*02 

5.6708*01 

6.8718*00 

1.9688*00 

1.1168*01 

8.4908*00 

1.2928*00 

6. 7008*03 

1.2418*00 

2.2348*02 

5.6878*01 

6.9278*00 

1.9738*00 

1.1108*01 

8.4668*00 

1.2908*00 

6.8 008*03 

1.2198*00 

2.2758' 02 

5.7048*01 

6.9788*00 

1.9778*00 

1.1178*01 

8.8888*00 

1.2868*00 

6 . 9008*03 

1.1998*00 

2.3167*02 

8.7208*01 

7.0178*00 

1.9828*00 

1.1398*01 

8.7748*00 

1.2808*00 

7.0008*03 

1.1798*00 

2.3878*02 

8.7378*01 

7.0538*00 

1.9868*00 

1.1768*01 

9.1258*00 

1.2728*00 

7.1008*03 

1.1608*00 

2.4028*02 

5. 7548*01 

7.0848*00 

1.9918*00 

1.2318*01 

9.6248*00 

1.2628*00 

7.2008*03 

1.1418*00 

2.4498*02 

5.7718*01 

7.1128*00 

1.9968*00 

1.3088*01 

1.0288*01 

1.2818*00 

7.3008*03 

1.1228*00 

2.4988*02 

8.7908*01 

7.1388*00 

2.0018*00 

1.3998*01 

1,1128*0’ 

1.2408*00 

7.4008*03 

1.1048*0'’ 

2.5518*02 

8.8108*01 

7.1688*00 

2.0078*00 

1.8178*01 

1.2188*01 

1.2288*00 

7.8008*03 

1.0858*00 

2.6098*02 

5.8318*01 

7. 1938*00 

2.0148*00 

1.6898*01 

1.3388*01 

1.2178*00 

7.6 008*03 

1.06 78*00 

2.6738 >02 

8.8848*01 

7.2248*00 

2.0228*00 

1.8278*01 

1.4838*01 

1.2078*00 

7.7008*03 

1.0488*00 

2.7448*02 

8.8798*01 

7.2608*00 

2.0318*00 

2.0228*01 

1.6498*01 

1.1988*00 

7.8008*03 

1.0308*00 

2.8228*02 

5.9078*01 

7.3028*00 

2.0428*00 

2.24 58 *01 

1.8368*01 

1.1908*00 

7.9008*03 

1.0108*00 

2.9088*02 

8.9378*01 

7.3498*00 

2.0848*00 

2.4948*01 

2.0448*01 

1.1838*00 

8.0008*03 

9.9118-01 

3.0088*02 

8.9708*01 

7.4038 *00 

2.0688*00 

2.7698*01 

2.2708*01 

1.1778*00 

8.2008*03 

9.5118-01 

3. 2298*02 

6.0468*01 

7.8298*00 

2.1028*00 

3.3798*01 

2.7618*01 

1.1698*00 
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T 

RHO/8HU-0 

H/RTO 

9/R 

*/*0 

1 

C9/R 

CV/R 

GAMMA 

8.400E»03 

9.09TE-01 

3.901E*Ci2 

6.1396*01 

7.6826*00 

2. 1466*00 

4.0336*01 

3.2716*01 

1.1646*00 

B.600E»0) 

8.873E-01 

3.820E*02 

6.2386*01 

7.8606*00 

2.1986*00 

4.6746*01 

3.7556*01 

1.1626*00 

8.800E«’03 

8.247E-01 

4.1836*02 

6.3526*01 

8.0616*00 

2.2596*00 

5.2366*01 

4.1646*01 

1.1626*00 

9.000E«03 

T.827E-01 

4.9836*02 

6.4746*01 

8.2796*00 

2.3286*00 

5.6586*01 

4.4586*01 

1.1636*00 

9.^00E«03 

7.423E-0l 

5.007E*02 

6.6026*01 

8.5116*00 

2.4006*00 

5.8966*01 

4.6126*01 

1.1666*00 

9.400E«03 

7.048E-01 

9.442E*02 

6.7296*01 

8.7516*00 

2.4756*00 

5.9356*01 

4.6196*01 

1.1706*00 

9.600E«’03 

6.702E-01 

9.8726*02 

6.8536*01 

8. 9956*00 

2.5496*00 

5.7866*01 

4.4926*01 

1.1766*00 

9.800Et03 

6.389E-01 

6.2896*02 

6.9696*01 

9.2376*00 

2.6196*00 

5.4866*01 

4.2556 * 01 

1.1826*00 

l.0U0E*04 

6.111E-01 

6.6736*02 

7.0166*01 

9.4756*00 

2.6836*00 

5.0856*01 

3.9446*01 

1.1896*00 

• .020E*0« 

S.844E-01 

7.0286*02 

7.1736*01 

9.7066*00 

2.7416*00 

4.6356*01 

3.5966*01 

1.1986*00 

1.040E'04 

5.&49C-01 

7.351E*02 

7.2586*01 

9.9316*00 

2.7936*00 

4.1826*01 

3.2446*01 

1.2076*00 

I.O 60 : 1-04 

5.491E-01 

7.6426*02 

7.3346*01 

1.0156*01 

2.8386*00 

3.75 86 * 01 

2.9126*01 

1.2176*00 

l.080E*04 

9.278E-01 

7.9036*02 

7.4006*01 

1.0366*01 

2.8766*00 

3.3826*01 

2.6166*01 

1.2286*00 

1. ; We*04 

9.123E-01 

8.1386*02 

7.4606*01 

1.0566*01 

2.9106*00 

3.0656*01 

2.3646*01 

1.2396*00 

1.120E»04 

4.982E-01 

8.3536*02 

7.9126*01 

1.0756*01 

2.9396*00 

2.8066*01 

2.1576*01 

1.2496*00 

U140E»04 

4.852E-01 

8.5506*02 

7.5606*01 

1.0946*01 

2.96.6*00 

2.6026*01 

1.9946*01 

1.2586*00 

U140E*04 

4.733E-01 

8.735E*02 

7.6046* 01 

1.1116*01 

2.9876*00 

2.4486*01 

1.8706*01 

1.2666*00 

1. 18>E»04 

4.621E-01 

8.9106*02 

7.6496*01 

1.1276*01 

3.0076*00 

2.3376*01 

1.7816*01 

1.2736*00 

l.20CE»04 

4.514E-01 

9.0786*02 

7.6836*01 

1.1476*01 

3.0266*00 

2.2636*01 

1.7216*01 

1.2786*00 

1. 220^.^04 

4.416E-01 

9.2426*02 

7.7206*01 

1.1566*01 

3.0436*00 

2.2206*01 

1.6866*01 

1.2806*00 

1.2401*04 

4.321E-01 

9.4046*02 

7.7566*01 

1.1706*01 

3.0606*00 

2.2026*01 

1.6716*01 

1.2826*00 

1.260E*04 

4.23aE'01 

9.5696*02 

7.7926*01 

1.1826*01 

3.0776*00 

2.2056*01 

1.6746*01 

1.2826*00 

l.280E< 04 

4. 142E-01 

9.7276*02 

7.8266*01 

1.1946*01 

3.0936*00 

2.2276*01 

1.6926*01 

1.2816*00 

1.300E*34 

4.097E-01 

9.8926*02 

7.8616*01 

1.2066*01 

3.1096*00 

2.2636*01 

1.7216*01 

1.2796*00 

1.320E*04 

3.973E-01 

1.0066*03 

7.8966*01 

1.2176*01 

3.1256*00 

2.3136*01 

1.7616*01 

1.2776*00 

1.340E*04 

3.899E-01 

l.i 236*03 

7.9316*01 

1.2286*01 

3. 1426*00 

2.3736*01 

1.8096*01 

1.2746*00 

1.360E*C> 

3.816E-01 

l.c41E*03 

7.9676*01 

1.2396*01 

3.1596*00 

2.4436*01 

1.8646*01 

1.2716*00 

l.380E*04 

3.T40E-01 

1.0596*03 

8.0036*01 

1.2506*01 

3.1776*00 

2.5226*01 

1.9266*01 

1.2676*00 

1.400E*04 

3.664E-01 

1.0786*03 

8.0406*01 

1.2616*01 

3.1956*00 

2.6076*01 

1.9936*01 

1.2646*00 

1.420E*O4 

3.S92E-01 

1.0976*03 

8.0786*01 

1.2726 * 01 

3.2146*00 

2.6996*01 

2.0656*01 

1.2616*00 

1.440E*04 

3.921E-01 

1.117E*03 

8.1166*01 

1.2846*01 

3.2346*00 

2.7976*01 

2.1406*01 

1.2586*00 

1.440E*04 

3.450E-01 

1.1386*03 

8.1996 * 01 

1.2956*01 

3.2556*00 

2.9006*''! 

2.2206*01 

1.2556*00 

1.480E*04 

3.381E-01 

1.1606*03 

8.1966*01 

1.3076*01 

3.2766*00 

3.0076*01 

2.3026*01 

1.2526*00 

1.300E*04 

3.313E-01 

1.1826*03 

8.2376*01 

1.3196*01 

3.2996*00 

3.1196*01 

2.3876*01 

1.2506*00 

1.320£*04 

3.247E-01 

1.2036*03 

8.2796*01 

1.3316*01 

3.3226*00 

3.2356*01 

2.4746*01 

1.2476*00 

).S40E*U4 

..18U-01 

1.2296*03 

8.3226*01 

1.3436*01 

3.3476*00 

3.3546*01 

2.5646*01 

1.2456*00 

1.S40E*04 

3.U7E-01 

1.2546*03 

8.3666*01 

1.3566*01 

3.3726*00 

3.4766*('l 

2.6556*01 

1.2436*00 

1.380E*04 

3.053E-01 

1.2806*03 

8.4116*01 

1.3696*01 

3.3996*00 

3.6016*01 

2.7486*01 

1.2416*00 

1.4 00E*04 

2.991E-01 

1.3076*03 

8.4576*01 

1.3826*01 

3.4276*00 

3.7296*01 

2.8416*01 

1.2396* 00 

1.620E*U4 

2.<<29E-0l 

1.3356*03 

8.5046*01 

1.3966*01 

3.4556*00 

3.8596*01 

2.9366 *01 

1.2376*00 

1.640E*04 

2.899E-01 

1.3646*03 

8.9526*01 

1.4096*01 

3.4856*00 

3.9906*01 

3.0526*01 

1.2366*00 

UBBOE^OB 

2.8; OE-01 

1.3936*03 

8.6026*01 

1.4236*01 

3.5166*00 

4.1246*01 

3.1286*01 

1.2346*00 

l.680E*04 

2.7ilE>01 

1.4246*03 

8.6526*01 

1.4386*01 

3.5486*00 

4.2586*01 

3.2246*01 

1.2336*00 

1.700E*04 

2.69VE-01 

1.4966*03 

8.7036*01 

1.4526*01 

3.5806*00 

4.3936*01 

3.3206*01 

1.2326f<K> 

1. T20t*04 

2.63VE-01 

1.4886*03 

8.7596*01 

1.4676*01 

3.6146*00 

4.5296*01 

3.4156*01 

1.2316*00 

l.T40E*04 

2.982.i-01 

1.5226*03 

8.8086*01 

1.4826*01 

3.6506*00 

4.6646*01 

3.5106*01 

1.2306*00 

UT60E*04 

2.5281-01 

1.5576*03 

8.8626*01 

1.4986*01 

3.6866*00 

4.7996*01 

3.6036*01 

1.22 96*00 

1.780E*04 

2.474E-01 

1.5926*03 

8.9176*01 

1.5146*01 

3.7236*00 

4.9336*01 

3.6956*01 

1.2296*00 

1.800E*04 

2.422E-01 

1.6296*03 

8.9736*01 

1.5306*01 

3.7616*00 

5.0666*01 

3.7866*01 

1.2286*00 

U820E*Q4 

2.371E- 01 

1.6676*03 

9.0306*01 

1.5466*01 

3.8006*00 

5.1966*01 

3.8746*01 

1.2286*00 

1.840E*04 

2.320E-01 

1.7096*03 

9.0876*01 

1.5626*01 

3.8406*00 

5.3236*01 

3.9596*01 

1.2286*00 

1.860E*04 

2. 27 IE- 31 

1.7446*03 

9.1466*01 

1.5796*01 

3.8816*00 

5.4476*01 

4.0416*01 

1.2286*00 

1.880E*04 

2.223E-)! 

1.7856*03 

9.2046*01 

6.5966*01 

3.9236*00 

5.5676*01 

4.1206*01 

1.2286*00 

1.900E*04 

2.176E-iU 

1.8266*03 

9.2646*01 

1.6146*01 

3.9666*00 

5.6826*01 

4.1946*01 

1.2286*00 

t.920E*04 

2.13aE-lll 

1.6686*03 

9.3246*01 

1.6316*01 

4. 0096*00 

5.7916*01 

4.2656*01 

1.2296*00 

i..940E*04 

2.08SE- 11 

1.9116*03 

9.3856*01 

1.6496*01 

4. 0546*00 

5.8956*01 

4.3306*01 

1.2296*00 

l.9*0E*04 

2.04lE-)t 

1.9546*03 

9.4466*01 

1.6676*01 

4.0996*00 

5.9916*01 

4.3916*01 

1.2306*00 

1 .980E*04 

1.99SE-01 

1.9996*03 

9.9076*01 

1.6856*01 

4.1446*00 

6.0806*01 

4.4456*01 

1.2306*00 

2. 000E*04 

1.95TE-61 

2.0436*03 

9.9686*01 

1.7046*01 

4.1906*00 

6.1606*01 

4. 4946*01 

1.2316*00 

2. 720E«'04 

1.916E-01 

2.0896*03 

9.6306*01 

1.7726*01 

4.2376*00 

6.2326*01 

4.5376*01 

1.2326*00 

2.1'40E*04 

1.873E-01 

2.1396*03 

9.6926*01 

1.7416*01 

4.2836*00 

6.2946*01 

4.5726*01 

1.2336*00 

2.060E«04 

1.83SE-01 

2.1816*03 

9.7536*01 

1.7606*01 

4.3316*00 

6.3476*01 

4.6016*01 

1.2346*00 

2.0aOE*04 

1.801E-01 

2.2286*03 

9.6156*01 

1.7796*01 

4.3 786*00 

6.3896*01 

4.6236*01 

1.2366*00 

2. IC0E*04 

UT64E-31 

2.2746*03 

9.8766*01 

1.7986*01 

4.4256*00 

6.4216*01 

4.6386*01 

1.2376*00 

2. 120E*04 

1.729E-01 

2.3226*03 

9.9376*01 

1.8186*01 

4.4 7 36 * 00 

6.4426*01 

4.6456*01 

1.2396*00 

2.140E*04 

1.695E-01 

2.3696*03 

9.9986*01 

1.8376*01 

4.5206*00 

6.4526*01 

4.6456*01 

1.2406*00 

2.160E*04 

1.642E-01 

2.4166*03 

1.0066*02 

1.8566*01 

4.5676*00 

6.4516*01 

4.6386*01 

1.2426*00 

2.1801*04 

1.630E-01 

2.4636*03 

1.0126*02 

1.8766*01 

4.6136*00 

6.4406*01 

4.6236*01 

1.2446*00 

2.200E*04 

1.999E-01 

2.5106*03 

1.0186*02 

1.8956*01 

4.6606*00 

6.4176*01 

4.6026*01 

1.2466*00 

2.220E*04 

1.570E-01 

2.9576*03 

1.0236*02 

1.9156*01 

4.7066*00 

6.3856*01 

4.5736*01 

1.2486* 00 

2.240E404 

1.541E-01 

2.6046*0 ‘ 

1.0796*02 

1.9356*01 

4.7516*00 

6.3436*01 

4.5396*01 

1.2506*00 

2.260E*D4 

1.S13E-01 

2.6506*73 

1.0356*02 

1.9546*01 

4.7966*00 

6.2916*01 

4.4986*01 

1.2526*00 

2.280E*)4 

1.484E-01 

2.6966*03 

1.0406*02 

1.9746*01 

4.8406*00 

6.2316*01 

4.4516*01 

1.2556*00 

2 . 300E4 04 

1.440E-01 

2. 7416*03 

1.0466*02 

1.9936*01 

4.8836*00 

6.1636*01 

4.4006*01 

1.2576*00 

2.320E*04 

1.435E-01 

2.7866*03 

1.0516*02 

2.0126*01 

4.9256*00 

6.0876*01 

4.3436*01 

1.2606*00 

2.i40E*04 

1.411E-01 

2.8306*03 

1.0566*02 

2.0316*01 

4.9666*00 

6.0056*01 

4.7826*01 

1.2626*00 

2.36OE»04 

1.3S8E-01 

2.8746*03 

1.0616*02 

2.0516*01 

5.0076*00 

5.9176*01 

4.2186*01 

1.2656*00 

2.3S0E*04 

1.345E-01 

2.917’:*03 

1.0666*02 

2.0706*01 

5.0466*00 

5.8256*01 

4.1516*01 

1.2686*00 

2.400E*04 

1.3446-01 

2.9996*03 

1.0716*02 

2.0886*01 

5.0846*00 

5.7286*01 

4.0816*01 

1.2716*00 

2.420E*04 

1.323E-01 

3.0016*03 

1.0766*02 

2.1076*01 

5.1226*00 

5.6296*01 

4.0096*01 

1.2736*00 

2.440E*04 

1.303E-01 

3.0426*03 

1.0806 * 02 

2.1266*01 

5.1586*00 

5.5276*01 

3.9366*01 

1.2766*00 

2.460E*04 

1.2S4E-01 

3.0826*03 

1.0856*02 

2.1446*01 

5.1936*00 

5.4246*01 

3.8626*01 

1.2 796 * 00 

2.4aOE*04 

1.2496- 01 

3.1216*03 

1.0896*02 

2.1626*01 

5.2276*00 

5.3216*01 

3.7886*01 

1.2826*00 

2.SQ0E404 

1.2476-01 

3.1606*03 

1.0936*02 

2.3806*01 

5.2606*00 

5.2186*01 

3.7146*01 

1.2856*00 
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Tabi<» I. “ Continued 


P/PO • T.C«0E»01 


T 

8HO/RHO*0 

H/RTO 

S/R 

4/40 

1 

CP/R 

CV/R 

C4MN* 

1.0QOEP02 

1.913E02 

-1.718E*02 

1.72TE»01 

4.271E-01 

1.00CE*0l 

3.9126*00 

2.9126*00 

1.3986*00 

2.000EP02 

9.944EP01 

-1.709E*02 

1.979E*01 

8.702E-01 

1.0P'JE*00 

3.8916*00 

2.8916*00 

1.3446*00 

l.OOOE+02 

4.374E»01 

-1.490E«02 

2.148E*0l 

l.042£»00 

1. J''06*0<* 

4.4796*00 

3.4 796*00 

1.2886*00 

4.000EP02 

4.782EP0t 

-1.472E*02 

2.284E*01 

1.1B7E*00 

1.0006*00 

4.9486*00 

3.9486*00 

1.2926*00 

S.OOOEP02 

3.824EP01 

-1.493E*02 

2.399E*01 

1.319£»00 

1.0006*00 

9.3446*00 

4.3446*00 

1.2296*00 

6.000EP02 

3.18PP»01 

-1.433E«02 

2.900E4 01 

1.431£b00 

1.0006*00 

9.4846*00 

4.* 846*00 

1.2136*00 

l,QOOe*Oi 

2.733E*ui 

•1.412E>02 

2.989£f01 

U938E»00 

1.0006*00 

9.9936*00 

4.9936*00 

1.2026*00 

E.a00E»02 

2.391E01 

-1.990Et02 

2.470E»01 

1.439E*00 

1.0006*00 

4.1746*00 

9.174600 

1.1936*00 

9.000EP02 

2.129EP01 

-1.947E402 

2.744E*01 

1.733E*00 

1.0006*00 

4.3976*00 

9.3976*00 

1.1876*00 

1.000 EP03 

U913E«01 

•1.943E«02 

2.812E»0t 

l.B23E»00 

1.0006*00 

4.9086*00 

9.9096*00 

1.1826*00 

I.IOOE^OS 

1.739E«01 

-1.919E*02 

2.879E«01 

1.909£»00 

1.0006*00 

4.4376*00 

9.4376*00 

1.1776*00 

1.200EP03 

1.994E»01 

-1.494E*0.' 

2.933E*0l 

t.991E»00 

1.0006*00 

4.7446*00 

9.7446*00 

1.1746*00 

1.300EP03 

1.471E*01 

-l.47CC*02 

2.987E»01 

2.070E*00 

1.0006*00 

4.8346*00 

9.8346*00 

1.1716*00 

t.«00E*03 

1.344EOI 

-1.444E«02 

3.'’38£*0l 

2.144E«00 

1.0006*00 

4.9196*00 

9.9196*00 

1.1496*00 

1.500EP03 

1.279EP01 

-1.419E*02 

3.0bvE*01 

2.219E»00 

1.0006*00 

7.0016*00 

6.0006*00 

1.1476*00 

1.600EP03 

1.199E*01 

-l.393E«C2 

3.132E*;; 

2.290E«00 

1.0006*00 

7.0936*00 

4.0896*00 

1.1496*00 

1.700E«03 

1.12K401 

-1.347E*02 

3.179E*0i 

2.398E»00 

1.0006*00 

7.2076*00 

4.2006*00 

1.1426*00 

l.S00E«03 

1.042EP01 

-1.340E*02 

3.217E*01 

2.424E*00 

1.0016*00 

7.3416*00 

4.3476*00 

1.1996*00 

1.900E*03 

1.004E*01 

-1.313E*02 

3.297E*01 

2.4B7E«00 

1.0016*00 

7.9746*00 

4.9496*00 

1.1946*00 

2.000E«03 

9.54TE*00 

-1.289E»02 

3.294E*01 

2.94BE»00 

1.0026*00 

7.8446*00 

4.8?->6*00 

1.1926*00 

2.100EP03 

9.0aiEP00 

-1.299EP02 

3.334E*01 

2.40BE*00 

1.0036*00 

8.2406*00 

7.1916*00 

1.1486*00 

2.200E»03 

8.4S1EP00 

•1.224EP02 

3.379EP01 

2.444E*00 

1.0096*00 

8.7746*00 

7.4486*00 

1.1436*00 

2.300E+03 

8.2S2EP00 

-1.191EP02 

3.414Eb01 

2.724E«00 

1.0086*00 

9.4316*00 

8.2 706*00 

1.1386*00 

2.400EP03 

7.878EP00 

-1.199E*02 

3.498E»01 

2.781E*00 

1.0126*00 

l.J246*01 

9.0096*00 

1.1336*00 

2.900E*03 

7.924EP00 

-1.114EP02 

3.901E«01 

2.B40E«00 

1.0176*00 

1.1216*01 

9.8796*00 

1.1286*00 

2.600E»03 

7.1S7EPOO 

-1.073E*02 

3.947E»01 

2.901E*00 

1.0246*00 

1.2346*01 

1.0896*01 

1.1246*00 

2.T00E*03 

4.843EP00 

-1.029E<i-2 

3.994E»01 

2.949E*00 

1.0326*00 

1.3426*01 

1.2026*01 

1.1216*00 

2.800EP03 

4.SS1EP00 

-9.727E*0’ 

3.448Eb01 

3.032E*00 

1.0436*00 

1.9046*01 

1.3266*01 

l.:»9=*0<i 

2.900EP03 

4.248E*00 

-9.149E+01 

3.704E>01 

3.103E*00 

1.0946*00 

1.4976*01 

1.4976*01 

1.1186*00 

3.000E*03 

5.953E»00 

-8.913EP01 

3.743E*0t 

3.1786*00 

1.0716*00 

1.8176*01 

1.9936*01 

1.1186*00 

3.100EP03 

5.444EP00 

-7.8I0EP01 

3.629EP01 

3.2986*00 

1.0896*00 

1.9426*01 

1.7296*01 

1.1186*00 

3.200E«03 

5.3B(EpOO 

-7.C42E*0l 

3.890E*01 

3.3426*00 

1.1096*00 

2.1496*01 

1.8616*01 

1.1196*00 

3.300 E«03 

9.119E«00 

-4.248E*01 

3.999E*01 

3.4316*00 

1.1326*00 

2.3026*01 

1.9896*01 

1.1206*00 

3.400E*03 

4.840E*00 

-9.378E*01 

4.030E*01 

3.9296*00 

1.1986*00 

2.4486*01 

2.0976*01 

1.1226*00 

3.500EP03 

4.412E»C0 

-4.497E*0l 

4.103Eb0t 

3.4226*00 

1.1896*00 

2.9806*01 

2.1996*01 

1.1246*00 

3.600EP03 

4. 374E*00 

-3.491E401 

4.177EP01 

3.7246*00 

1.2196*00 

2.4946*01 

2.2796*01 

1.1276*00 

3.700 EP03 

4.1:>aE»00 

-2.487E*01 

4.292E»01 

3. 829£*00 

1.2446*00 

2.7886*01 

2.3396*01 

1.1316*00 

3.800E«03 

3.937EP00 

-1.492E*01 

«.328E*01 

3.9376*00 

1.2796*00 

2.8436*01 

2.3896*01 

1.1346*00 

3.900E»03 

3.738EP00 

-3.924E*00 

4.403EP01 

4.048E*00 

1.3126*00 

2.9186*01 

2.4196*01 

1.1386*00 

4.000EP03 

3.950EPOO 

4.834EOO 

4.477E*01 

4.1406*00 

1.3476*00 

2.9976*01 

2.4326*01 

1.1426*00 

4.100E»03 

3.375E»00 

1.771E«01 

4.990£b0l 

4.2796*00 

1.3826*00 

2. 9826*01 

2.4376*01 

1.1446*00 

4.200EP03 

3.212E*00 

2.844E«01 

4.422E»01 

4.3906*00 

1.4186*00 

2.9946*01 

2.4326*01 

1.1916*00 

4.300EP03 

3.040E400 

3.943E»01 

4.493E»01 

4.9076*00 

1.4946*00 

2.9996*01 

2.4196*01 

1.1996*00 

4.400E»03 

2.919E«00 

9.098EP01 

4.742E*0i 

4.4246*00 

1.4906*00 

2.9876*01 

2.3986*01 

1.1406*00 

4.S00EP03 

2.T87E400 

4.149EP01 

4.829E*01 

4.7426*00 

1.9296*00 

2.9486*01 

2.3706*01 

1.1496*00 

4.600E»03 

2.444EOO 

7.230EP01 

4.894Eb01 

4.8406*00 

1.9416*00 

2.9386*01 

2.3396*01 

1.1706*00 

4.700E*03 

2.9S1EP00 

8.298EP01 

4.994E*01 

4.9746*00 

1.9946*00 

2.8996*01 

2.2906*01 

1.1796*00 

4.800 E>03 

2.449E«00 

9.348E«01 

9.017E*0t 

9.0946*00 

1.4306*00 

2.8386*01 

2.2346*01 

1.1806*00 

4.900E»03 

2.347E*00 

l.038E»02 

9.07SE*0t 

9.2136*00 

1.4436*00 

2.7476*01 

2.1716*01 

1.1896*00 

9.000E»03 

2.2S7E400 

1.137E«02 

9.130E*01 

9.3296*00 

1.4996*00 

2.4806*01 

2.0966*01 

1.1916*00 

S.100E«03 

2.173E«00 

1.234E*02 

9.182EP01 

9.4436*00 

1.7246*00 

2.9796*01 

2.0116*01 

1.1976*00 

5.200E«03 

2.097EP00 

1.324EP02 

9.231E»01 

9.9976*00 

1.7996*00 

2.4496*01 

1.9176*01 

1.2036*00 

S.300E403 

2.024E*00 

1.414EP02 

9.277E«01 

9.4406*00 

1.7816*00 

2.3416*01 

1.8176*01 

1.2106*00 

$.400E»03 

1.941EP00 

1.497E*02 

9.319E*01 

9.7776*00 

1.8046*00 

2.2116*01 

1.7126*01 

1.2146*00 

5.S0OEPO3 

1.901EPOO 

1.974EP02 

9.398EP01 

9.8896*00 

1.4296*00 

2.0776*01 

1.4066*01 

1.2246*00 

5.600EP03 

l.847E*00 

1.490EP02 

9.399E»01 

9.9896*00 

1.8906*00 

1.9496*01 

1.9016*01 

1.2316*00 

S.700EP03 

1.794£»00 

1.718EP02 

9.428E*01 

4.0926*00 

1.8486*00 

1.8186*01 

1.3996*01 

1.23 96 * 00 

S.800E«U3 

1.790E*00 

1.783E*02 

9.499E^01 

4. 1926*00 

1.8896*00 

1.4986*01 

1.3046*01 

1.2476*00 

S.900E»03 

1.707E»00 

1.843E*02 

9.487E*01 

4.2896*00 

1.8996*00 

1.9876*01 

1.2146*01 

1.2996*00 

«.000E»03 

1.447£«00 

1.899E*02 

4.913E+01 

4.3836*00 

1.9126*00 

1.4876*01 

1.1376*01 

1.2426*00 

4.100EP03 

1.430EPO0 

1.992E*02 

*.936E*01 

4.4736*00 

1.9236*00 

1.3986*01 

1.0476*01 

1.2706*00 

4.200E*03 

1.S94EP00 

2.002E402 

9.998E»0l 

4.9406*00 

1.93 36*00 

1.3226*01 

1.0046*01 

1.2746*00 

4.300 E»03 

1.944E*00 

2.049E*02 

9.979E*01 

4.4436*00 

1.9426*00 

1.29 86* 01 

9.9436*00 

1.2826*00 

6.400E403 

1.933EP00 

2.094Et02 

9.998E«ttt 

4.7206*00 

1.9496*00 

1.2046*01 

9.1416*00 

1.2876*00 

4.900E403 

1.904E»00 

2.137Ef02 

9.4t7E*0t 

4.7936*00 

1.9946*00 

1.1476*01 

8.8996*00 

1.2906*00 

4.400E403 

l.477E*00 

2.180E*02 

9.434E»0t 

4.8996*00 

1.9426*00 

1.1406*01 

8.4406*00 

1.2916*00 

4.700EP03 

1.491E«00 

2.221EP02 

9.492EP01 

4.9196*00 

1.9486*00 

1.1296*01 

8.9496*00 

1.2916*00 

4.800EP03 

1.424E»00 

2.242E*02 

9.448E«01 

4.9726*00 

1.9736*00 

1.1236*01 

8.9796*00 

1.2886*00 

4. <0OE*O3 

1.402EP00 

2.303E«02 

9.489Eb0l 

7.0186*00 

1.9786*00 

1.1396* 01 

8.7106*00 

1.2836*00 

7.000E*03 

1.379E*00 

2.349E*02 

9.701E»01 

7.0986*00 

1.9826*00 

1.1416*01 

8.9446*00 

1.2746*00 

7.100EP03 

1.394E400 

2.389E402 

9.718E*01 

7.0936*00 

1.9876*00 

1.2036*01 

9.3946*00 

1.2486*00 

7.200EP03 

1.334E*00 

2.434E*02 

9.739E»01 

7.1236*00 

1.9926*00 

1.2426*01 

9.8916*00 

1.2986*00 

7.300E*03 

l.3l2E*on 

2.48IE«02 

9.793E»0t 

7.1926 * 00 

1.9976' 00 

1.3406*01 

1.0996*01 

1.2476*00 

7.400EP03 

1.291E*00 

2.932EP02 

9.772E»01 

7.1796*00 

2.0026*00 

1.4396 *01 

1.1446*01 

1.2346 * 00 

7.500EP03 

1.270E*P0 

2.987E*02 

9.792E*01 

7.2046*00 

2.0096*00 

1.9416*01 

1.2926*01 

1.2296*00 

7.400E*03 

1.249E»00 

2.447E*02 

9.S14EP01 

7.2946*00 

2.0146*00 

1.7046*01 

1.3786*01 

1.2196*00 

7.700E*03 

1.227EP00 

2.712Et02 

9.B37EP0I 

7.2706*00 

2.0246*00 

1.8776*01 

1.9246*01 

1.20!>r*00 

7.800E03 

1.204EP00 

2.789E*02 

9.B43E«0l 

7.3086*00 

2.0346*00 

2.0746*01 

1.4916*01 

1.1976 ' 00 

7.900E»03 

1.184E*00 

2. 849EP02 

9.B90E*01 

7.3916*00 

2.0496*00 

2.2976*01 

1.8776*01 

1.1896 *00 

8.000EP03 

1.142EP00 

2.993E*02 

9.921E*01 

7.4006*00 

2.0976*00 

2.9446*01 

2.0836*01 

1.1836*00 

8.200E»03 

1.117E*00 

3.140EP02 

9.99-'E*01 

7.9146*00 

2.0886*00 

3.1096*01 

2.9386*01 

1.1736*00 
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Table 1.- Conllnued. 


T 

RHO/ftHO-0 

M/RTO 

&/R 

4/80 

2 

CF/8 

CV/R 

CMNA 

a.«ooE«o) 

l.OHEtOO 

3.409E»02 

4.0736*01 

7.6986*00 

2.1276 *00 

3.7246*01 

3.0276*01 

1.1476*00 

».«90E«03 

1.023E»00 

3.709E»02 

6.1486*01 

7.8296*00 

2.1756*00 

4.3936*01 

3.5076*01 

1.1446*00 

a.aooE*03 

9.741E-01 

4.0446*02 

4.2796*01 

8.0196*00 

2.2326*00 

4.9326*01 

3.9346*01 

1.1436*00 

9.000E*03 

9.2S8E-01 

4.42SE*02 

4.3916*01 

8.2246*00 

2.2946*00 

9.4026*01 

4.2676*01 

1.1446*00 

9.200E»03 

a.T9U>01 

4.8336*02 

4.9136*01 

8.4496*00 

2.3496*00 

9.7146*01 

4.4776*01 

l> 1446*00 

9.900E*03 

a.34T£-01 

».2S;E*02 

4.4386*01 

8.4836*00 

2.4386*00 

9.8416*01 

4.9906*01 

<.1706*00 

9.»00E»03 

7.934E-01 

9.6I<<E*02 

6.7416*01 

8.9236*00 

2.9116*00 

9.7846*01 

4.4886*01 

1.1746*00 

9.S00E*03 

7.S61E*01 

4. lv)0E*02 

4.8786*01 

9. 1446*00 

2.9816*00 

9.9496*01 

4.3106*01 

1. 1806*00 

1.000E»04 

7.224E-01 

4.4«6E*02 

4.9876*01 

9.4036*00 

2.4486*00 

9.2246*01 

4.0446*01 

1.1876*00 

l.a20E«04 

6.924E-01 

4.844E*02 

7.0846*01 

9.4346*00 

2.7086*00 

4.8196*01 

3.7286*01 

1.1996*00 

1.040E*04 

4.4S8E-01 

7.200E*02 

7.1746*01 

9.8436*00 

2.7436*00 

4.3786*01 

3.3906*01 

1.2046*00 

1.0bOE»04 

4.42 U-01 

7.5096*02 

7.2956*01 

1.0086*01 

2.8106*00 

3.9936*01 

3.0996*01 

1.2136*00 

1.0a0E*04 

4.2UE-01 

7.7806*02 

7.3256*01 

1.0306*01 

2.8926*00 

3.9446*01 

2.7946*01 

1.2236*00 

1.100E*a4 

6.022E-01 

8.0286*02 

7.3876*01 

1.0506*01 

2.8886*00 

3.2246*01 

2.4866*01 

1.2346*00 

U120E*04 

s.asiE-oi 

8.2936*02 

7.4436*01 

1.0706*01 

2.9196*00 

2.9406*01 

2.2616*01 

1.2446*00 

l.l40E«a4 

S.49SE-01 

8.4406*02 

7.4936* 01 

1.0886*01 

2.9446*00 

2.7116*01 

2.0786*01 

1.29*6*00 

1. t40E*04 

9.9SU-01 

8.4916*02 

7.9386*01 

1.1046*01 

2.9716*00 

2.9316*01 

1.9346*01 

: 2436*00 

l.ia0Et04 

9.418E-01 

8.8326*02 

7.9806*01 

1.1236*01 

2.9926*00 

2.3976*01 

1.8266*01 

1.27w6*00 

t.2W^»04 

J.293E-01 

9.0036*02 

7.4206*01 

1.1396*01 

3.0126*00 

2. 3016*01 

1.7496' 01 

1.2746*00 

l.220E»04 

5.1T9E-01 

9.1496*02 

7.4576*01 

1.1946*01 

3.0306*00 

2.2396*01 

1.69«'/£*S1 

1.280':' 09 

1.240E«04 

5.043E>ai 

9.3326*02 

7.4936*01 

1.1476*01 

3.0476 * 00 

2.2036*01 

1.6'. 16*01 

*00 

1.2»0E*04 

4.9S4E-01 

9.4936*02 

7.7296*01 

1.1806*01 

3.0436*00 

2.1926*01 

1.4426*01 

*00 

1.2a0E*04 

4.853E-01 

9.4936*02 

7.7436*01 

1.1936*01 

3. 0 796 * 00 

2.1996*01 

l.(i686*0i 

*00 

1.300E*04 

4.TS4E-01 

9.8196*02 

7.7976*01 

1.2046*01 

3.0956*00 

2.2236*01 

1.4886*0' 

t 00 

1, 320t»04 

4.4SaE-0l 

9.9796*02 

7.8326*01 

1.2146*01 

3.1116*00 

2.2616*01 

1.7186*01 

30 

1.340E*04 

4.96SE-01 

1.0196*03 

7.8446*01 

1.2276*01 

3.1276*00 

2.3116*01 

1.7586*01 

. '3 

1.340E«04 

4.474E-01 

1.0326*03 

7.9016*01 

1.2386*01 

3.1446*00 

2.3716*01 

1.8046*01 

1.. i^crUO 

l.3a0E»04 

4.3aS£-01 

1.0496*03 

7.9346*01 

1.2496*01 

3.1416*00 

2.4406*01 

1.8416*01 

1.2716*00 

1.400E*04 

4.299E-01 

1.0486*03 

7.9716*01 

1.2406*01 

3.1786*00 

2.5176*01 

1.9216*01 

1.2486*00 

1.420E«04 

4.214E-01 

1.0866*03 

8.0086*01 

1.2716*01 

3.1946*00 

2.4006*01 

1.9846*01 

1.249<;*0a 

1.440E*04 

4.132E~01 

1.1046*03 

8.0496*01 

1.2826*01 

3.2196*00 

2.6896*01 

2.0946*01 

1.2416*00 

1.460E«04 

4.090E-01 

1.1246*03 

8.0826*01 

1.2936*01 

3.2356*00 

2.7846*01 

2.1296*01 

1.2906*00 

1.480E»04 

3.97U~01 

1.1446*03 

8.1216*01 

1.3046*01 

3.2956*00 

2.8846*01 

2.2046*01 

1.2946*00 

1.300E»04 

3.892E-01 

1.1486*03 

8.1406*01 

1.3146*01 

3.2746*00 

2.9886*01 

2.2 896 * 01 

1.2936*00 

1.520E*04 

3.ai9E-01 

1.1906*03 

8.2016*01 

1.3286*01 

3.2986*00 

3.0946*01 

2.3486*01 

1.2906*00 

i.540E*04 

3.740E~01 

1.2136*03 

8.2426*01 

1.3406*01 

3.321c*00 

3.2076*01 

2.4526*01 

1.2486*00 

X.960E*04 

3.44M-01 

1.2376*03 

8.2846*01 

1.3926*01 

3.3496*00 

3.3226*01 

2.9386*01 

1.2496*00 

1.5aOE*04 

3.992E-01 

1.2426*03 

8.3276*01 

1.3496*01 

3.3706*00 

3.4406*01 

2.6246*01 

1.2436*00 

1.400E»04 

3.52OE-01 

1.2806*03 

8.3716*01 

1.3776*01 

3.3946*00 

3.5406*01 

2.7196*01 

1.2416*00 

1.420E«04 

3.4»0E-01 

1.3146*03 

8.4146*01 

1.3906*01 

3.4236*00 

3.4836*01 

2.8066*01 

1.2396*00 

U440E»04 

3.380E-01 

1.3416*03 

8.4426*01 

1.4046*01 

3.4516*00 

3.8086*01 

2.8976*01 

1.2386*00 

1.660E*04 

3.312E-01 

1.3706*03 

8.9096*01 

1.4176*01 

3.4806*00 

3.9346*01 

2.9886*01 

1.2346*00 

1.680£*04 

3.244E-01 

1.3996*03 

8.9576*01 

1.4316*01 

3.9106*00 

4.0426*01 

3.0816*01 

1.2396*00 

l.700E*04 

3.178E-01 

1.4296*03 

8.4046*01 

1.4456*01 

3.9416*00 

4.1916*01 

3.1736*01 

1.2346*00 

UT20E*04 

3.113E-01 

1.4406*03 

8.4996*01 

1.4406*01 

3.9736*00 

4.3216*01 

3.249E*0i 

1.2336*00 

l.T40E»04 

3.049E-01 

1.4936*03 

8.7046*01 

1.4746*01 

3.4046*03 

4.4517*01 

3.3946*01 

1.2326*00 

l.760E*04 

2.984E-01 

1.9266*03 

8.7986*01 

1.4896*01 

3.6406*00 

4.9816*01 

3.4476*01 

1.2316*00 

1.780E»0« 

2.92SE-01 

1.9406*03 

8.8106*01 

1.5046*01 

3.6756*00 

4 .7116*01 

3.5376*01 

1.2306*00 

1.8 00E*04 

2.864E-01 

1.9996*03 

8.8636*01 

1.5206*01 

3.7116*00 

4.8396*01 

3.6256 * 01 

1.2306*00 

l.a20E*04 

2.80SE-01 

1.4316*03 

8.9186*01 

1.5346*01 

3.7486*00 

4.9646*01 

3.7116*01 

1.2:96*00 

l.a40E*04 

2.744E-01 

1.4676*03 

8.9736*01 

1.9926*01 

3.7896*00 

9.0916*01 

3.7946*01 

1.2296*00 

t.860E«04 

2.6a9E-01 

1.7096*03 

9.0286*01 

1.5486*01 

3.8246*00 

5.2136*01 

3.8736*01 

1.2296*00 

1.880E*04 

2.433E-0X 

1.7446*03 

9.0856*01 

1.9896*01 

3.8446*00 

9.3336*01 

3.9976*01 

1.2296*00 

l.900£*04 

2.S79E-01 

1.7836*03 

9.1426*01 

1.4016*01 

3.9096*00 

9.4486*01 

4.0326*01 

1.22 96*00 

U920E*04 

2.92SE-01 

1.8236*03 

9.1996*01 

1.4186*01 

3.9446*00 

9.5996*01 

4.1046*01 

1.2296*00 

1.940E«04 

2.472E-01 

1.8496*03 

9.2986*01 

1.4346*01 

3.988E.-'nti 

9.4496*01 

4.1726*01 

1.2296*00 

1.9*0E*04 

2.421E-01 

1.9046*03 

9.3146*01 

1.4936*01 

4.0316*00 

5.7696*01 

4.2346*31 

1.23 06*00 

1.980E«04 

2. 37U-01 

1.9496*03 

9.3756*01 

1.4716*01 

4.0746*00 

9.8996*01 

4.2996*01 

1.2306 * 00 

2.000E*04 

2.322E-01 

1.9926*03 

9.4396*01 

1.4896*01 

4.1186*00 

9.9476*01 

4.3486*01 

1.2316*00 

2.020E»04 

2.279E-01 

2.0346*03 

9.4946*01 

1.7076*01 

4.1636*00 

6.0246*01 

4.3976*01 

1.2326*00 

2.040E*04 

2.22a£-01 

2.0806*03 

9.9546*01 

1.7256*01 

4.2086*00 

4.0986*01 

4.4396*01 

1.2336*00 

2.040E«04 

2.183£-0i 

2.1296*03 

9.4146*01 

1.7446*01 

4.2936*00 

6.1416*01 

4.4796*01 

1.2346*00 

2.a80fc«04 

2.139E-01 

2.1716*03 

9.4736*01 

1.7426*01 

4.2996*00 

6.2196*01 

4.9096*01 

1.2396*00 

2.tOOE*04 

2.094E-01 

2.2142*03 

9.7336*01 

1.7816*01 

4.3496*00 

4.2406 * 01 

4.9296* 01 

1.23»E*00 

2.120E*04 

2.099E-ai 

2.2426*03 

9.7936*01 

1.8006*01 

4.3916*00 

6.2956*01 

4.9446*01 

1.2376*00 

2.140E»04 

2.019E-01 

2.3086*03 

9.8926*01 

1.8196*01 

4.4376*00 

6.3216*01 

4.9946*01 

1.2396*00 

2.1ME»U4 

1.97SE-01 

2.3996*03 

9.9116*01 

1.8386*01 

4.4836*00 

6.3366*01 

4.9996*01 

1.2416*00 

2.ia0E«04 

1.938E-01 

2.4016*03 

9.9496*01 

1.8976*01 

4.9296*00 

6.34 16*01 

4.9946*01 

1.2426*00 

2.200E*04 

1. 9016-01 

2.44 86*03 

1.0036*02 

1.8776*01 

4.5746*00 

6.3366*01 

4.9446*01 

1.2446*00 

2.220E»04 

t.849E-0l 

2.4946*03 

1.0086*02 

1.8946*01 

4.42 06*00 

6.3216*01 

4.9296*01 

1.2446*00 

2.240E*04 

l.aJlE-Ol 

2.9406*03 

1.0146*02 

1.9196*01 

4.4456*00 

6.2976*01 

4.9046*01 

1.2486*00 

2.240EO4 

1.T9TE-01 

2.9846*03 

1.0206*02 

1.9396*01 

4.7096*00 

6.2636*01 

4.4776*01 

1.2906*00 

2.280E*04 

l.7*»E-0t 

2.6326*03 

1.0296*02 

1.9946*01 

4.7936*00 

6.2206*01 

4.4426*01 

1.2926*00 

2.30nE*04 

U734E-01 

2.4776*01 

1.0316*02 

1.9736*01 

4.7946*00 

6.1696*01 

4.4326*01 

1.2996*00 

2.320E«04 

U704E-01 

2.7226*03 

1.0346*02 

1.9926*01 

4.8396*00 

6.1116*01 

4.3946*01 

1.2976*00 

2.34OE*04 

1.4TSE-01 

2.7476*03 

1.0416*02 

2.0116*01 

4.8816*00 

6.0496*01 

4.3046*01 

1.2996*00 

2.360E*04 

1.447E-01 

2.8116*03 

1.0446*02 

2.0316*01 

4.9226*00 

9.9726*01 

4.2926*01 

1.2426*00 

2.3aOE*04 

1.420E-01 

2.8946*03 

1.0916*02 

2.0906 * 01 

4.9426*00 

9.8946*01 

4.1946*01 

1.2496*00 

2.400E*04 

1.994E-01 

2.8976*03 

1.0946*02 

2.0486*01 

9.0016*00 

9.8116*01 

4.1336*01 

1.2476*00 

2.420£«04 

I.M9E-01 

2.9196*03 

1.0416*02 

2.0876*01 

9.0396*00 

9.7246*01 

4.0496*01 

1.2706*00 

2.440E*04 

1.944E-01 

2.9816*03 

1.0446*02 

2.1046*01 

9.0746*00 

9.4336*01 

4.0036*01 

1.2736*00 

2.440E*04 

1.92U-01 

1.0226*03 

1.0706* 02 

2. 1246*01 

9.1136*00 

9.9396*01 

3.9346*01 

1.2796*00 

2.480E*04 

1.4986-01 

3.0426*03 

1.0796*02 

2.1436*01 

9.1486*00 

9.4446*01 

3.8476*01 

1.2786*00 

2.$0OE*O4 

1.477E-01 

3.1016*03 

1.0796*02 

2.1416*01 

9.1826*00 

9.3486*01 

3.7986*01 

1.2816*40 



Table I.' Continued. 


p/co • I.OOEtOl 


T 

KHO/ftHO'O 

H/RTO 

S/R 

A/40 

2 

CP/R 

CV/R 

GANNA 

1.000 E«02 

2. 144E402 

-1.718E402 

1.713E*01 

4.271E-01 

1.0006*00 

3.5126*00 

2.5126*00 

1.3986*00 

2.000EP02 

1.093E402 

-1.705E402 

t.94<SE*01 

8.702E-01 

1.0006*00 

3.8916*00 

2.8916*00 

1.3466*00 

3.000E«02 

7.2i7E*01 

-1.490E402 

2.135£»01 

1.042E*00 

1.0006*00 

4.4756*00 

3.4756*00 

1.2886*00 

4.000E*02 

9.445E»01 

-1.472E«02 

2.270E*01 

1.187E40'^ 

1.0006*00 

4.9686*00 

3.9686*00 

1.2526*00 

S.O00E*02 

4.372E01 

•1.453EV02 

2.3MEt01 

1.315EK0 

1.0006*00 

5.3646*00 

4.3646*00 

1.2296*00 

6.000e*02 

3.444Et01 

-1.433E402 

2.484E401 

1.431£*00 

1.0006*00 

5.6866*00 

4.6866*00 

1.2136*00 

T.OOOE402 

3.123E401 

-1.61/ E*02 

2.574E4Q1 

1.538E400 

1.0006*00 

5.9536*00 

4.953i;*00 

1.2026*00 

e.O0OE*O2 

2.733E401 

-l.S9bE402 

2.457E401 

1.439E400 

1.0006*' 0 

6.1746*00 

5.1746*00 

1.1936*00 

«.O00E*02 

2.429E401 

-1.S47E402 

2.731E401 

1.733E400 

1.0006. v/O 

6.3576*00 

5.35 76*00 

1.1876*00 

1.000E03 

2.1ME401 

-1.543E402 

2.799E401 

1.823E400 

1.0006*00 

6.5086*00 

5.5096*00 

1.1826*00 

1.100E403 

1.947E401 

-1.519E+0? 

2.841E401 

1.909E400 

1.0006*00 

6.6376*00 

5.6376*00 

1.1776*00 

t.200E^03 

1.U2E401 

-1.494E*02 

2.920E»01 

1.991E490 

1.0006*00 

6.7446*00 

5. 7446*00 

1.1746*00 

1.300E*03 

1.442E»01 

-1.470E*02 

2.974E«0l 

2.070E400 

1.0006*00 

6.8346*00 

5.8366*00 

1.1716*00 

1.400 E»03 

1.942E*01 

-1.444E+02 

3.025E401 

2.146£400 

1.000c '00 

6.9196*00 

5.9186*00 

1.1696*00 

l.SOOE«03 

1.457E401 

-1.419E*02 

3.073E*01 

2.219E400 

1.0006*00 

7.0006*00 

5.9996*00 

1.1676*00 

1.600E403 

1.344E*01 

-1.393E«02 

3.118E»C1 

2.290E*00 

1.0006*00 

7.0906*00 

6.0876*00 

1.1656*00 

1.TO0E4O3 

1.244Ei01 

-1.367E402 

3. 162E*01 

2.358E400 

1.0006*00 

7.2016*00 

6.1946*00 

1.1626*00 

1.S00E403 

1.214E»01 

-1.340E*02 

3.203E«01 

2.4246*00 

1.0016*00 

7.3506*00 

4.3376*00 

1.1606*00 

1.900E*03 

1.149E401 

-1.313E»02 

3.243E*01 

2.4872*00 

1.0016*00 

7.5556*00 

6.5316*00 

1.1566*00 

2.000E4-03 

1.091E401 

-1.285E*02 

3.283E401 

2.549E*00 

1.0026*00 

7.8366*00 

6.7966*00 

1.1526*00 

2.100E*03 

1.034E»01 

-1.254002 

3.322£»01 

2.608£*00 

1.0036*00 

8.2156*00 

7.1486*00 

1.1486*00 

2.20PE403 

9.M9E»C 

-1.22SE*02 

3.361£*01 

2.6466*00 

1.0056*00 

8.7096*00 

7.6066*00 

1.1436*00 

2.300E403 

9.434E»00 

-1.192E*02 

3.401E*01 

2.7246*00 

1.0086*00 

9.3376*00 

8.1836*00 

1.1386*00 

2.400E»03 

'.0OtE»O0 

-1.154Et02 

3.443E*01 

2.7826*00 

1.0116*00 

1.01.2*01 

8.8886*00 

1.1336*00 

2.300E03 

4.405E400 

-1.117E*02 

3.4S4E«01 

2.8416*00 

1.0146*00 

1.1046*01 

9.7266*00 

1.1296*00 

2.600E«03 

•.222£»00 

-1.075E*02 

3.531E»01 

2.9016*00 

1.0236 *00 

1.2126*01 

1.0696*01 

1.1256*00 

2.700E*03 

7.SS4E*00 

-1.028E402 

3.579E»01 

2.9646*00 

1.0316*00 

1.3356*01 

1.1786*01 

1.1226*00 

2.t00E»03 

7.SOOE40O 

-9.771E*01 

3.630E*Q) 

3.0316*00 

1.0416*00 

1.4726*01 

1.2«>76*- 

1.1206*00 

2.900E+03 

7.1S4E»00 

-9.204E*01 

3.684t«01 

3.1016*00 

1.0536*00 

1.6196*01 

1.4246*01 

1. <196*00 

3.000E*03 

4.I22E»00 

-8.505£«01 

3.742E»91 

3.1756*00 

1.0686*00 

1.7756*01 

1.5556*01 

1.1186*00 

3. 100E*03 

4.498E*CiO 

-7.904E*01 

3.807£*01 

3.253E*00 

1.0856*00 

1.9 346 * 01 

1.6886*01 

1.1186*00 

3.200E03 

4.1*?E»00 

-7.149E*01 

3.866EP01 

3.3366*00 

1.1056*00 

2.0936*01 

l.dl7E*01 

1.1196*00 

3.3JOE*03 

».878E*00 

-6.374E«01 

3.933£»01 

3.4246*00 

1.1276*00 

2.2466*01 

1.9386*01 

1.1206*00 

3.400E»03 

5.544E400 

-5.525E»01 

4.003E*Oi 

3.5156*00 

1.1516*00 

2.3916*01 

2.0506*01 

1.1226*00 

3.300E»03 

5.302E»00 

-4.425E*01 

4.074E*01 

3.6126*00 

1.1786*00 

2.5216*01 

2.1476*01 

1.1256*00 

3.600E«03 

5.03?^.»CO 

-3.681E*01 

4. 144E*01 

3.7126*00 

1.2076*00 

2.6356*01 

2.2296*01 

1.1276*03 

3.T00EO3 

4.777E*00 

-2.498£*01 

4.220E»01 

3.8156*00 

1.2376*00 

2.7316*01 

2.2946*01 

1.130. *00 

.>.a00E*03 

4.534E400 

-1.683E*01 

4.294E»01 

3.922E*00 

1.2696*00 

2.80/6*01 

2.3426*01 

1.134.. >00 

3.900E403 

4.307E*00 

-4.441 E*00 

4.368E*01 

4.0316*00 

'.3026*00 

2.8666*01 

2.3756*01 

1.1386*00 

4.000E*03 

4.093E*00 

4.133E*00 

4.441E»01 

4.1426*00 

1.3356*00 

2.9076*01 

2.3946*01 

1.1426*00 

4.10aE»03 

3.192E»00 

1.483E*01 

4.513E«01 

4.2556*00 

1.3706*00 

2.9346<01 

2.4016*01 

1.1466*00 

4.200E403 

3. 705E»00 

2.541E»01 

4.584E*01 

4.3696*00 

1.4056*00 

2.9496*01 

2.3986-01 

1.1506*00 

4.300E403 

3.531E*00 

3.641E01 

4.453E*01 

4.4846*00 

1.4406*00 

2.9536*01 

2.3886*01 

1.1556*00 

4.400E*03 

3.34W*00 

4.722E«01 

4.721E*01 

4.6006*00 

1.4756*00 

2.9476*01 

2.3706*01 

1.1596*00 

4.500E403 

3.217E«00 

5.799E*01 

4.787E*01 

4. 7176*00 

1.5106*00 

2.9326*01 

2.3456*01 

1.1646*00 

4.600E»03 

3.074E*00 

4.848E*01 

4.851E»01 

4.8346*00 

1.5456*00 

2.9076*01 

2.3136*01 

1.1696*00 

4. 700E*03 

2.94SE«00 

7.927£*01 

4.914E»01 

4.9516*00 

1.5306*00 

2.6716*01 

2.2736*01 

1.1746*00 

4.SOOE»03 

2.I23E*00 

8.949E*0l 

4.974E>01 

5.0486*00 

1.6136*00 

2.8236*01 

2.2256*01 

1.1796*00 

4.900E*03 

2.710E*0C 

9.992E*01 

5.031E»01 

5. 1846*00 

1.6476*00 

76 16*01 

2.1686*01 

1.1846*00 

3.000E»03 

2.405E*00 

1.090E»92 

5.084E*01 

5.2996*00 

1.6796*00 

2.68 56 * 01 

2.1006*01 

1.1906*00 

S.100E»03 

2.S04E»00 

1.194£»02 

5.139E*01 

5.4146*00 

1.7096*00 

2.5956*01 

2.0246*01 

1.1956*00 

3.2 00E03 

2.414E*00 

l.289E*02 

5.188£«01 

5.52 76 *00 

1.7386*00 

2.4926*01 

1.9386*01 

1.2016*00 

3.300E»03 

2.334E»00 

1.37SE*02 

5.234£»01 

5.6386*00 

1.7666*00 

2.3786*01 

1.8456*01 

1.2086*00 

3.400E403 

2.240E400 

1.463E*02 

5.278E«01 

5.7486*00 

1.7916*00 

2.2546-01 

1.7476*01 

1.2146*00 

5.300 E*03 

2.190E»00 

1.543E«02 

5.318£«01 

5.6556*00 

1.8156*00 

2.1306.01 

1.6466*01 

1.2216*03 

5.600E*03 

2.124E*00 

1.619E*02 

5.355E»01 

5.9406*00 

1.8366*00 

2.0036*01 

1.5446*01 

1.2286*00 

5.700E«03 

2.047E*00 

1.490E 02 

5.j90E>01 

6.0436*00 

1.8566*00 

1.8786*ul 

1.4456*01 

1.2366*00 

5.SOOE*03 

2.012EO0 

1.754£*C2 

5.421E*01 

4.1446*00 

1.8736*00 

1.7586*01 

1.3506*01 

1.2436*00 

5.900E*03 

1.942E400 

1.819E*02 

5.450E»01 

6.2426*00 

1.8896*00 

1.6466*01 

1.2616*01 

1.2516*00 

4.b00E*03 

1.919E»00 

1.87TE*02 

5.477E*01 

6.35 76 * 00 

1.9026*00 

>.5436*01 

1.1806*01 

1.2586*00 

6.100E403 

1.472E»00 

1.932E*02 

5.502EP01 

4.4496*00 

1.9156*00 

1.4516*01 

1.1076*01 

1.2666*00 

«.200E«03 

1.831E400 

1.984E402 

5.525E401 

4.5376*00 

1.9256*00 

1.3706*01 

1.0446*01 

1.2736*00 

*.300f*03 

1.794E400 

2.032E*02 

5.544E401 

4.4216*00 

1.9356*00 

1.3016*01 

9.8936*00 

1.2796<00 

*.400E«03 

1.79«E*00 

2.079E402 

5.564E*01 

4.7016*00 

1.9436*00 

1.2446*01 

9.4456*00 

1.2846*00 

6.S00E403 

1.724E*00 

2.124E402 

9.S8SE401 

4.7746*00 

1.9506*00 

1.1986*01 

9.0946*00 

1.2886*00 

4.600E403 

1.493E»00 

2.147E*02 

5.403E«01 

6.8456*00 

1.9576*00 

1.1646*01 

8.8426*00 

1.2906*00 

4.700E<03 

1.442E*00 

2.209E*02 

5.420E401 

4.9096*00 

1.9436*00 

1.1436*01 

8.6896*00 

1.2906*00 

4.800 E*03 

1.433E*00 

2.251E*02 

5.637E*01 

6.9466*00 

1.9686*00 

1.1336*01 

8.6416*00 

1.2896*00 

4.900E»03 

1.404E»00 

2.292£«02 

5.454E*01 

7.0166*00 

1.9736*00 

1.1376*01 

8.7026*00 

1.2856*00 

7.000E»03 

1.579E»00 

2.334E*02 

5.470E*01 

7.0606*00 

1.9786*00 

1.1546*01 

8.87«6*00 

1.2806*00 

7.100E4C3 

1.593E*00 

2.377E02 

5. 48^1 M*! 

7.0986*00 

1.9836*00 

1.1846*01 

9.1836*00 

..2726*00 

7.200E*03 

1.52 IP.;: 

2 *21E»02 

5.704E4 . 

7.1326*00 

1.9886*00 

1.2346*01 

9.6226*00 

1.2636*00 

7.300E*03 

1.50.'c*00 

2.468E*02 

5.721E4J1 

7.1626*00 

1.99U*00 

1.2996 * 01 

1.0216*.' 

1.2336*00 

7.400E*03 

1.474E*00 

2.517E*02 

5. 740E401 

7.1906*00 

1.9986*00 

1.3(46*01 

1.0946*01 

1.2436*00 

7.500E*03 

1.<.54E*00 

2.549£«02 

5.759E401 

7.2186*00 

2.0046*00 

1.4896*01 

1.1806.01 

1.2326*00 

7.400E»03 

:.431E»00 

2.424£*02 

5.779£*01 

7.2476*00 

2.0116*00 

1.6146*01 

1.2996*01 

1.2226*00 

7.700E403 

1.407E»00 

2.4S8E*02 

3.801E401 

7.2 796 * 00 

2.0156*00 

1. 7476*01 

l.'29«:*01 

1.21'6*00 

7.800E403 

1.343E»00 

2.754E«02 

5.825E401 

7.3146*00 

2.0276*00 

1.94 36*01 

1.5786*01 

1-1036*00 

7.900E«03 

i.359E«00 

2.831E*02 

5.851E401 

7.3546*00 

2.0376*00 

2.1446*P: 

1.7486*01 

1.1956*00 

•.00OE*03 

1.334E400 

2.913E«02 

5.8I0E401 

7.4006*00 

2.0486*00 

2.3486*01 

1.9356*0'. 

1. 1886*00 

I.200E03 

l.2i4E»00 

3.105E*02 

5.944E401 

7.5016*00 

2.0746*00 

2.8846*01 

2.3596*01 

1.1776*00 
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Table 1. - Continued. 


T 

RHO/RHO-O 

h/RTO 

S/R 

A/AO 

< 

CP/R 

CV/R 

6ANHR 

•.400E»03 

1.232E*00 

3.338E402 

«.021E*01 

7.«41E*00 

2.112E400 

3.471E*01 

2.824E401 

1.170E400 

8.600E»03 

1.179E400 

3.614E402 

6.110E401 

7.79BE400 

2.196E400 

4.081E431 

3.299E401 

1.166E400 

S.aOOt*03 

1.125E400 

3.935E402 

6.210E401 

7.9T9E400 

2.209E400 

4.669E401 

3.731E401 

1.164E400 

9.000E*03 

l.070E*00 

4.293E4C2 

4.32IE401 

B.I80E400 

2.2A9E400 

9.144E401 

4.09OE401 

1.164E400 

9.200 E«0} 

I.OITEOO 

4.8S8E*02 

8.439E401 

8.39TE400 

2.334E400 

9.920E401 

4.340E401 

1.166E400 

9.400E903 

9.664E-0t 

5.I01£*02 

4.9ME401 

a.B26E*00 

2.406E400 

9.T26E401 

4.464E401 

1.169E400 

9.600E903 

9.1S9E-01 

S.S22E402 

6.M1E401 

a.8«2E40a 

2.4T8E400 

9.T66E401 

4.49SE401 

1.174E4Q0 

9.800£»03 

S.7S2E-01 

S.938E*02 

«.798E*01 

9.101E400 

2.949E400 

9.999E401 

4.333E401 

1.179E400 

1.000E*04 

S.3S8E-01 

8.338E402 

6.9a9E«ai 

9.339E400 

2.«1BE400 

9.320E401 

4.113E401 

1.189E400 

1.020E904 

S.002E-01 

«.71SE*02 

7.011E401 

9.9T3E40Q 

e.btbevoo 

4.991E401 

3.827E401 

1.192E400 

1.090E904 

7.M8E-01 

7.0*2E*02 

7.103E401 

9.a02E400 

2.T39E400 

4.938E401 

3.909E401 

1.201E400 

1.040E904 

7.40SE-01 

7.379E402 

7.1S9E401 

t.002E»0i 

2.Tt9E400 

4.120E401 

3.184E401 

1.210E400 

l.080E*04 

7. IS9E-01 

7.666E402 

I.299E401 

1.02-tE*01 

2.B29E4Q0 

3.729E401 

2.876E401 

I.220E400 

1.100£*04 

4.931E-01 

7.926E*02 

7.324E«01 

l.049E*01 

2.a*BE400 

3.3T1E401 

2.999E401 

1.230E400 

1. 120E*04 

«. 729E-01 

8.U1E402 

7.382E401 

1.049E4C'. 

2.901E400 

3.06TE401 

2.399E401 

i.74QC400 

1.140E404 

6.54SE-01 

8.378E402 

7.434E401 

t.084E*01 

2.930E400 

2.816E401 

2. 199E401 

1.290E400 

1.160E404 

6.3T6E-01 

8.575E»02 

7.481E401 

1.I02E401 

2.996E400 

2.616E401 

1.999E401 

1.299E400 

1.180E*04 

4.221E-01 

8.760E402 

7.924E*0I 

1.119E»0l 

2.97BE400 

2.461E401 

1.879E401 

1.267E400 

1.200E»04 

6.07SE 01 

8.93RE402 

7.964E*01 

1.139E40! 

2.999E400 

2.346E401 

1.783E401 

1.273E400 

1.220E404 

S.934E-01 

9. t04£402 

7.602E«0l 

1.191E*01 

3.01BE400 

2.266E401 

1.719E401 

1.278E400 

1.240E404 

S.a09E-01 

9.268E402 

7.639E«01 

1.1B9E*01 

3.039E400 

2.214E401 

1.679E401 

I.282E400 

1.280E404 

!>.MSE-01 

' 429E402 

7.874E401 

1.1TBE401 

3.092E400 

2.189E401 

1.699E401 

1.283E400 

1.280E*04 

S.567E-01 

.3S9E402 

7.708E401 

1.191E401 

3.oaaE40o 

2.189E401 

1.699E401 

1.284E400 

1.300E404 

S.453E-01 

9.7S0E402 

7.742E4 01 

1.2C3E401 

3.0BVE400 

2.197E401 

1.666E401 

1.283E400 

1.320E404 

S.343E'01 

9.912E*02 

7.776E401 

1.214E*C1 

3.099E400 

2.229E401 

1.688E401 

1.282E400 

1.340E»04 

3.237E-01 

l.008E*03 

7.810E401 

1.22B£*0I 

3.119E400 

2.268S401 

1.721E401 

1.279E400 

1.3fc0E«’O4 

S.134E-01 

1.024E403 

7«844E*01 

1.23TE»01 

3.131E400 

2.317E401 

1.762E401 

1.277E400 

1.380E404 

S.033E-ai 

1.042E>03 

7.878E401 

1.248E401 

3. 148(400 

2.3T7E401 

1.810E401 

1.274E400 

1.400E404 

4.93SE-01 

1.0S9E403 

7.913E401 

1.238£*01 

3.164E400 

2.446E401 

1.864E401 

1.271E400 

1.420E40« 

4.839E-01 

1.077E403 

7.948E401 

t.2B9£*01 

3.182E40C 

2.922E401 

1.924E401 

1.268E400 

1.440E404 

4.74SE-0I 

1.096E403 

7.984E*Ql 

1.280E401 

3.200E400 

2.604E401 

1.988E401 

1.264E400 

U460E404 

4.853E-01 

1.114E403 

8.020E4Q1 

1.291E*01 

3.218E400 

2.692E401 

2.097E401 

1.261E400 

1.480E»04 

4.S82E-01 

U138£*03 

8.a98£4Ql 

1.302E*01 

3.238E400 

2.784E401 

2.129E401 

1.298E400 

I.S00E404 

4.474E-01 

1.1S6E403 

8.094E401 

U314E401 

3.258E400 

2.882E401 

2.203E401 

1.296E400 

l.S20f*04 

4.387E-01 

I.17t£»03 

8.134E401 

1.329E401 

3.279E400 

2.983E401 

2.281E401 

1.293E400 

1.440E404 

4.301E-01 

U200E403 

a.l74E*Cl 

1.337E401 

3.301E400 

3.088E»01 

2.361E401 

1.290E400 

l.S60£»04 

4.217E-01 

1.223E403 

a.2:9£401 

1.349E401 

3.323E400 

3.197E401 

2.443E401 

1.248E400 

1.880E404 

4.134E-01 

1.247E403 

a.296E»o; 

1.3«1E»01 

3.347E400 

3.3O0E4O1 

2.927E401 

1.246E400 

l.&OOE*04 

4.0S3E-01 

1.2T1E«03 

a.29aE40i 

1.374£»01 

3.371E400 

3.423E401 

2.612E401 

1.243E400 

1.620E404 

3.973E-01 

1.297E403 

a.342E»01 

1.3B6E401 

3.397E400 

3.939E401 

2.698E401 

1.242E40O 

1.640E404 

3.894E-01 

l.323E*03 

a.3a6E»oi 

I.399E401 

3.423E400 

3.698E401 

2.786E4C1 

1.240E400 

1.660E404 

3.S17E-01 

1.3S1E403 

a.43lE*0l 

1.412E401 

3.490E400 

3.779E401 

2.874E401 

1.238E400 

1.680E404 

3.741E-01 

1.379E403 

a.477E*01 

t.42B£«01 

3.479E400 

3.901E401 

2.962E401 

1.237E400 

1.700E404 

3.M6E-01 

1.408E403 

a.924E*01 

1.440E«01 

3.908E400 

4.029E401 

3.091E401 

1.239E400 

1.720E404 

3.592E-01 

1.438E*03 

8.972E401 

1.494C401 

3.938E400 

4.190E401 

1.140E401 

1.234E400 

1.740E*04 

3.S20E-01 

1.468E*03 

a.620E»01 

3.4B8E»01 

3.970E400 

4.279E401 

3.229E401 

1.233E400 

7.760E*04 

«49E-0i 

l.S00E*03 

a.670E*01 

1.4a2E»01 

3.602E400 

4.400E401 

3.317E401 

1.232E400 

1. 780E404 

3.3T9E-01 

US33E^03 

a.720C»01 

1.497F401 

3.639E400 

4.929E401 

3.404E401 

1.231E400 

1.800E404 

3.310E-01 

1.S68E403 

a.771E»01 

1.912L*0: 

3.609E400 

4.650E401 

3.490E401 

1.231E400 

1.820E«04 

3.243E-C. 

1.601E403 

a.a24E»oi 

1.927E*01 

3.704E400 

4.774E401 

3.979E401 

1.230E400 

1.840E404 

3.177E-01 

1.63«E*03 

a.B76E*01 

l.943E*01 

3.740E400 

4.896E401 

3.698E401 

1.230E400 

1.860E404 

3.112E-01 

1.673E*03 

8.930E»01 

1.999E*01 

3.777E400 

9.016E401 

3.739E401 

1.229E40C 

1.880E404 

3.048E-01 

1.710E*03 

8.984E401 

1.979E*01 

3.819E400 

9.134E401 

3.818E401 

1.229E400 

1.900E404 

2.986E-01 

1.74SE403 

9.039E*01 

1.991E»0I 

3.894E400 

9.249E401 

3.894E401 

1.229E400 

1.920E404 

2.925E-01 

1.787E*03 

9.099E401 

l.a08E*01 

3.893E400 

9.360E40I 

3.967E401 

1.229E400 

1.940E404 

2.885E-01 

1.82AE*03 

9.191E*01 

1.629E401 

3.933E400 

9.467E401 

4.036E401 

1.229E400 

1.960E404 

2.804E-0i 

1.8«7E*03 

9.207E401 

1.642E»01 

3.974E400 

9.96M401 

4.101E401 

1.230E400 

1.980E404 

2.749E-01 

1.908E*03 

9.2B4E»01 

l.«99£*01 

4.0I8E400 

9.666E401 

4.163E401 

1.230E400 

2.000E*04 

2.693E-01 

1.9S0E403 

9.322E»01 

I.B76E401 

4.09BE400 

9.798E401 

4.220E401 

1.231E400 

2.020E404 

2.639E-01 

l.992E*03 

9.380£*0l 

1.494£*01 

4.101E400 

9.842E401 

4.272E401 

1.231E400 

2.040E404 

2.9>;*E-01 

2.03SE*03 

9.438E*0l 

>.T12E*01 

4.149E400 

9.920E401 

4.319E401 

1.232E400 

2.060E«04 

2.834E-01 

2.079E*03 

9.496E*0l 

1.7301 401 

4.189E400 

9.991E401 

4.360E401 

1.233E400 

2.080E404 

2.4S3E-01 

2.123E*03 

9.994E*01 

1. 7481401 

4.233E400 

6.093E401 

4.396E401 

1.234E400 

2.100E404 

2.434E-01 

2. 167E*03 

9.612E401 

1.7B7E401 

4.277E400 

6.107E4bi 

4.426E401 

1.239E400 

2.120E404 

2.386E-01 

2.212E*03 

9.670E401 

1.789E401 

4.322E400 

6.193E401 

4.490E401 

1.237E400 

2.140E404 

2.339E-01 

2.298E*03 

9. 728E*0l 

1.B04E401 

4.38TE400 

6.189E401 

4.468C401 

1.238E400 

2.160E*04 

2.294E-01 

2.303E*03 

9.786E*01 

1.823E401 

4.412E400 

6.217E401 

4.479E401 

1.239E400 

2.1B0E»04 

2.2!i0E-Ol 

2.349E403 

9.843E*01 

1.842E401 

4.497E400 

6.238E401 

4.484E401 

1.261E400 

2.200E*04 

2.208E-01 

2.394E*03 

9.900E*01 

1.861E401 

4.901E400 

6.243E401 

4.483E401 

1.243E400 

2.220E*04 

2.166E-01 

2.440E*03 

9.997E*0l 

1.BB0E401 

4.946E400 

6.242E401 

4.476E401 

1.244E400 

2.240E»04 

2.128E-01 

2.4S«E*03 

1.001E*02 

1.B99E401 

4.990E400 

6.232E401 

4.462E401 

1.246E400 

2.240E404 

2.087E-01 

2.S31E403 

1.007E*02 

1.918E401 

4.63 4E 400 

6.213E401 

4.443E401 

1.248E400 

2.28''E*04 

2.O50E-U1 

2.ST7E*03 

1.012E402 

1.93TE401 

4.678E400 

6.189E401 

4.417E401 

1.290E400 

2.300E*04 

2.013E-01 

2.622E*03 

i.0!8E*02 

1.99*E401 

4.T21E400 

6.149640- 

4.387E401 

1.292E400 

2.320E*04 

1.978E-01 

2.667E»03 

1.023E*U2 

1.9’9£401 

4.764E400 

6.104E401 

4.391E401 

1.299E400 

2.340E+04 

1.944E-01 

2.7IiE*03 

1.02aE*02 

1.99^E401 

4.806E400 

6.092E401 

4.310E401 

1.297E400 

2.380E404 

1.911E-01 

2.7SSE*03 

1.033E402 

2.0131401 

4. 84 7E 4 00 

9.994E401 

4.264E401 

1.299E400 

2.380E404 

1.879E-01 

2.799E403 

1.03BE*02 

2.032E«01 

4.887E400 

9.928E401 

4.219E401 

1.262E400 

2.400E*04 

1.849E-01 

2.842E403 

1.043E»02 

2.09I.E 

4.927E400 

9.898B401 

4.162E401 

1.264E400 

2.420E404 

1.819E-01 

2.889E403 

1.048E*02 

2.070E 

4.966E400 

9.782S401 

4.106E401 

1.267E400 

2.440E*04 

1.790E-01 

2.927E*03 

1.093E402 

2.0aai 4C1 

9.004E400 

9.702E401 

4.047E401 

1.270E400 

2.460E404 

1.783E-01 

2.968E*03 

1.097£*02 

2.10TC401 

9.041E400 

9.610E401 

3.986E401 

1.272E400 

2.4S0E404 

1.738E-01 

3.009£*03 

1.0B2E*02 

2.129E401 

9.07TE400 

9.931E401 

3.923E401 

1.279E400 

2.SOOE404 

l.TlOE-01 

3.C49E40’ 

1.066E492 

2.K3C401 

9.112E400 

9.443E401 

3.899E401 

1.278E400 
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^/PO > 4.00E*01 


I 

ftHO/RHO-O 

H/RTO 

S/R 

A/80 

1 

CP/R 

CV/R 

CANNA 

l.OOOE*02 

2.6S9E*02 

-1.7iaE*02 

1.7026401 

6.2716-01 

1.0006400 

3.5126400 

2.5126400 

1.3986400 

2.000E«<>2 

l.230E*02 

-1.70SE»02 

1.954E401 

8.7026-01 

1.0006400 

3.8916400 

2.8916400 

1.3566400 

3.000EP02 

a.l9aE601 

-1.690E*02 

2.123E401 

1.0426400 

1.0006400 

5.5756400 

3.5756400 

1.2886400 

4.000 E«02 

6.169E*0X 

-1.672E4J2 

2.2S9E401 

1.187E400 

1.0006400 

5.9686400 

3.9686400 

1.2526400 

S.O0OEPO2 

6.919E*01 

-1.6S3E402 

2.374E401 

1.3156400 

1.0006400 

5.3656400 

5.3656400 

1.2296400 

6.000 E*02 

6.099E601 

-1.633E402 

2.47SE401 

1.4316400 

1.0006400 

5.68a6400 

5.6866400 

1.2136400 

7.000E02 

3.S13E*01 

-1.612E402 

2.S64E401 

1.5386400 

1.0006400 

5.9536400 

5.9536400 

1.2026400 

a.OOOE*02 

3.076£«01 

-l.S90E*02 

2.64SE401 

1.6396400 

1.0006400 

6.17564C0 

5.1756400 

1.1936400 

«.000E»02 

2.T33E601 

-l.S67E*02 

2.719E401 

>.7336400 

1.0006400 

6.3576V00 

5.35764 00 

1.1876 400 

1.000EP03 

2.659E»01 

-l.»43E*02 

2.7876401 

1.8236400 

1.0006400 

6.5^6400 

5.5096400 

1.1826400 

1.100E»03 

2.236E»0l 

-1.3L9E402 

2.890E401 

1.9096400 

1.0006400 

4.6376400 

5.6376400 

1.1776400 

l.200E»03 

2.0S0E*01 

-1.494E4U2 

2.908E401 

1.9916400 

1.0006400 

6.7556400 

5.7556400 

1.1756400 

1.300E*03 

l.a92E»01 

-1.47rE402 

2.962E401 

2.0706400 

1.00064:;J 

6.8366400 

5.8356400 

1.1716400 

1.600E+03 

1.797E601 

-1.444E402 

3.013E401 

2.1466400 

l.OOOf'.OO 

6.9186400 

5.9186400 

1.1696400 

t.S00E*O3 

1.660E601 

-1.419E402 

3.061E401 

2.2196400 

1.00-36400 

6.9996400 

5.9986400 

1.1676400 

l.600E«03 

1.S37E601 

-1.393E402 

3.107E401 

2.2906400 

1.0006400 

7.0876400 

6.0856400 

1.1656400 

l.T00E*O3 

1.666E601 

-1.367E402 

3.1S0E401 

2.3586400 

1.0006400 

7.1966400 

6.1906400 

1.1626400 

l.a00E«03 

1.366E»01 

-1.340E402 

3.191E401 

2.424E400 

1.0006400 

7.3516400 

6.3286400 

1. 1606400 

1.900 E*03 

l.293E*01 

-1.313E402 

3.231E401 

2.4876400 

1.-3016400 

7.5396400 

6.5176400 

1.1576400 

2.000E*03 

1.22aE*01 

-1.269E4C2 

3.271E401 

2.5496400 

1.0026400 

7.8116400 

6.7726400 

1.1536400 

2.100E«03 

1.166E601 

-1.2S6E402 

3.310E401 

2.6086400 

1.0036400 

8.1766400 

7.1126400 

1.1586400 

2.200EP03 

1.113E*01 

-1.225E402 

3.349E401 

2.6676400 

1.0056400 

6.6536400 

7.5536400 

1. 1556400 

2.300£*03 

1.062E»01 

-I.192E4C2 

3.389E401 

2.7246400 

1.0076400 

9.2576400 

8.1096400 

1.1396400 

2.600E«03 

1.016E*01 

-1.167E402 

3.430E401 

2.7826400 

1.0116400 

1.0006401 

8.7896400 

1.1356400 

2.S00E*03 

9.667E400 

-1.119E402 

3.4726401 

2.8416400 

l.Olf.6400 

1.0906401 

9.5976400 

1.1306400 

2.600E«03 

9.23aE»00 

-1.077E4Q2 

3.S17E401 

2.9016400 

1.0226400 

1.1956401 

1.0536401 

1.1266400 

2.TaOE*03 

a.866E*00 

-1.031E402 

3.964E401 

2.9646400 

1.0306400 

1.3136401 

1.1586401 

1.1236400 

2.aOOE»03 

a.6soE*oo 

-9.aO9E401 

3.614E401 

3.0296400 

1.0506400 

1.5556401 

1.2736401 

1.1216400 

2.9C0E«03 

a.066E»0C 

-9.2S4E401 

3.667E401 

3.0996400 

1.0516400 

1.5876401 

1.3966401 

1.1196400 

3.000 E*03 

7.( 73E*00 

-a.649E401 

3.724E401 

3.1726 400 

1.0666400 

1.7386401 

1.5256401 

1.1196400 

3.100E403 

7.331E*00 

-7.981E4UI 

3.78364 01 

3.2496400 

1.0826400 

1.8936401 

1.6526401 

1.1196400 

3.2aOE*03 

6.9aoE*oa 

-T.2SVC401 

3.8466401 

3.3316400 

1.1016400 

2.0586401 

1.7796401 

1.1196400 

3.300E*03 

6.639E»00 

-6.4a2E401 

3.9116401 

3.4176400 

1.1236400 

2.1996401 

1.8986401 

1.1216400 

3.600E»03 

6.311E*00 

-S.6SOE401 

3.9796491 

3.5086400 

1.1666400 

2.3516401 

2.0086401 

1.1226400 

3.S00E»03 

S.396E*00 

-4.769E401 

4.0496401 

3.6026400 

1.1726400 

2.5706401 

2.1066401 

1.1256400 

3.600 E*03 

S.696E*00 

-3.643E401 

4.1206401 

3. 7016400 

1.2006400 

2.5856401 

2.1886401 

1.12 76400 

3.700E»03 

9.607E»00 

-2.879E401 

4.1926401 

3.8036400 

1.2296400 

2.6816401 

2.2556401 

1.1306400 

3.600 E403 

S.139E*00 

-i.882E401 

4.26SE401 

3.9086400 

1.2606400 

2.7596401 

2.3056401 

1.1356400 

3.900E*03 

6.a79E*0U 

•8.606E400 

4.3376401 

4.0166400 

1.2926400 

2.8196401 

2.3396401 

1.1376400 

6.000E»03 

6.639E»00 

4.602E400 

4.4096401 

4.1266400 

1.3256400 

2.8636401 

2.3606401 

1.1516400 

6. 100E*03 

6.613E»00 

1.234E401 

4.4806401 

4.2376400 

1.3596400 

2.892E401 

2.3696401 

1.1556400 

6.200E*03 

6.202E»00 

2.297E401 

4.5*06401 

4.3516400 

1.3936400 

2.9096401 

2.3686401 

1.1506400 

6.300E*03 

6.00aE»00 

3.363E401 

4.619F401 

4.4656400 

1.5286400 

2.9156401 

2.3606401 

1.1556400 

6.400E*03 

3.a22E*00 

4.431E4C1 

4.6866401 

4.5806400 

1.5626400 

2.9126401 

2.3556401 

1.1596400 

6. 300£*03 

3.6S1E»00 

3.499E401 

4.7516401 

4.6956400 

1.5976400 

2.9006401 

2.3226401 

1.1636400 

6.600E'»03 

3.691E*00 

6.5S3E4C1 

4.81564 01 

4.8116400 

1.5316400 

2.8796401 

2.2936401 

1.1686400 

6.700 E«03 

3.363£*00 

7.602E4Q1 

4.8766401 

4.9276400 

1.5666400 

2.8586 4 01 

2.2576401 

1.1736400 

6.800E*03 

3.206E*00 

8.638E401 

4.9366401 

5.0436400 

1.5996400 

2.8066401 

2.2156401 

1.1786400 

6.300E«03 

3.076E*00 

9.6S6E401 

4.9936401 

5.1596400 

1.6326400 

2.7526401 

2.1626401 

1.1836400 

S.OOOE»03 

2.996E*00 

1.065E402 

5. 0486401 

5.2746400 

1.6656400 

2.6856401 

2.1016401 

1.1886400 

S.100E*03 

2.a66E»00 

1.162E402 

5.1006401 

5. 3886 4 00 

1.6956400 

2.6036401 

2.0316401 

1.1956400 

S.2 00E»03 

2.766E*00 

<.2S6E402 

5.15CE401 

5.5006400 

1.7256400 

2.5106401 

1.9526401 

1.2006400 

S.300E+03 

2.669E»00 

1.3464402 

5.1976401 

5.6126400 

1.7526400 

2.5056401 

1.8666401 

1.2066400 

3.600E*03 

2.962E*00 

1.432E402 

5.2416401 

5.7216400 

1.7786400 

2.2916401 

1.7736401 

1.2126400 

S.300E*03 

2.662E'00 

1.S13E402 

5.282E401 

5.8296400 

1.8026400 

2.1726401 

1.6776401 

1.2196400 

S.600E+03 

2.60aE*00 

1.991E402 

5.3206401 

5.9356400 

1.8256400 

2.0506401 

1.5806401 

1.2266400 

S.700E*03 

2.340E*00 

1.664E402 

5.3556401 

6. 0386400 

1.8556400 

1.9286401 

1.5836401 

1.2336400 

9.a00E*03 

2.277E»00 

1.732E402 

5.3886401 

6.1396400 

1.8626400 

1.8106401 

1.3906401 

1.2506400 

5.900E»03 

2.219£*00 

1.796E40: 

5.4 1 86 4 01 

6.24.6400 

1.8796400 

1.6986401 

1.3016401 

1.2586400 

6.000E*03 

2.16SEa00 

1.836E402 

5.4456401 

6.3336400 

1.8936400 

1.S95E401 

1.2196401 

1.2556400 

6.100E6U3 

2.115E*00 

' .913E>02 

5.4716401 

6.4266400 

1.9066400 

1.5996401 

1.1556401 

1.2026400 

6.200E603 

2.06aE*00 

1.966E402 

5.4946401 

6.5156400 

1.9186400 

1.5156401 

1.0786401 

1.2696400 

6.iOOE*03 

2.02SE*00 

2.017E4Q2 

5.5176401 

6.6016400 

1.9286400 

1.3516401 

1.0206401 

1.2756400 

6.600E»03 

l.9a4E*00 

2.069E402 

5.5376401 

6.6836400 

1.9376400 

1.2796401 

9. 7166400 

1.2816400 

6.300E*03 

1.946E*00 

2.111E402 

5. 5576401 

6.7606400 

1.9556400 

1.2296401 

9.3256400 

1.2856400 

6.600E+03 

1.909EO0 

2.15SE402 

5.5756401 

6.8326400 

1.9526400 

1.1896401 

9.0276400 

1.2886400 

6.700E*03 

l.a75E»00 

2.19aE402 

5.59364 01 

6.8986400 

1.9586400 

1.1626401 

8.8276400 

1.2896400 

6.a00E»03 

l.a42E»00 

2.240E402 

5.6106401 

6.9586400 

1.9656400 

1.1566401 

8. 7266400 

1.2896400 

6.900E*03 

i.aioE*oo 

2.282E402 

5.6276401 

7.0126400 

1.9696400 

1.1536401 

8.7306400 

1.2866400 

7.000E*03 

t.7a0E»00 

2.324E402 

5.6436401 

7.0596 4 00 

1.9756400 

1.1536401 

8.8556400 

1.2826400 

7.100E*03 

1.750E»00 

2. 36 7E 402 

5.6606401 

7.1016400 

1.9796400 

1.1766401 

9.0776400 

1.2756400 

7.200E*03 

1.722E*00 

2.410E402 

5.6766401 

7.1376400 

1.9856400 

1.2156401 

9.5366400 

1.2686400 

7.300E«03 

1.694E»00 

2.456E402 

9.6936401 

7.1706400 

1.9896400 

1.2706401 

9.9356400 

1.2586400 

7.600E*u3 

1.666£*00 

2.504E402 

5.7116401 

7. 1996400 

1.9956400 

1.35 76401 

1.0586401 

1.2586400 

7.S00E*03 

1.640EO0 

2.5S4E402 

5.7306401 

7.2286400 

2.0006 400 

1.5356401 

1.1396401 

1.2386400 

7.600E*03 

1.613E*0C 

2.609E402 

5.7496401 

7.2576400 

2.0066400 

1.5576401 

1.2386401 

1.2286400 

T.700E»03 

l.»a6Ea00 

2.668E402 

5.7716401 

7.2876400 

2.0156400 

1.68 26 4 01 

1.3556401 

1.2186400 

7.600E«03 

1.560£*00 

2.732E402 

5.7936401 

•.3216400 

2.0226400 

1.8506401 

1.5906401 

1.2086400 

7.900E*03 

l.S33E*00 

2.a03E402 

5.8166401 

7.3596 4 00 

2.0316400 

2.0226401 

1.6556401 

1.2006400 

a.000E»03 

l.S06E*00 

2.881E402 

5.84564 01 

7.4016400 

2.0516401 

2.2286401 

1.8166401 

1.1936400 

a.200E»03 

1.451EP00 

3.061E402 

5.9056401 

7.5036400 

2.0676400 

2.7076401 

2.2116401 

1.1816400 
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T 

ftHQ/RHO-0 

H/RTO 

S/« 

6/AU 

2 

Ct>/R 

CV/R 

GANN* 

8.«00E«0i 

1.394E400 

3.279E402 

5.9778*01 

7.6288*00 

2.1008*00 

3.2598*01 

2.6538*01 

1.1738*00 

a.b00E»03 

1.33bE*00 

3.539E402 

6.0618*01 

7.7778*00 

2.1418*00 

3.8498*01 

3.1138*01 

1.1688*00 

8.800E*03 

1.276E*00 

3.843E402 

6.1568*01 

7.9508*00 

2.1908*00 

4.4298*01 

3.5508*01 

1.1668*00 

9.000 E*03 

1.216£»00 

4.186E402 

6.2618*0’. 

8. 1438*00 

2.2478*00 

4.9468*01 

3.9268*01 

1.1658*00 

9.200E*03 

1.137E400 

4.564E402 

6.3758*31 

8.3538*00 

2.3118*00 

5.3498*01 

4.2078*01 

1.1678*00 

9.^00 E»03 

1.100E400 

4.966E*02 

6.4938*01 

8.5778*00 

2.3798*00 

5.6018*01 

4.3728*01 

1.1698*00 

9.t>00E»03 

1.04bE*00 

E.380E*02 

6.6128*01 

a. 8098*00 

2.4508*00 

5.6838*01 

4.4128*01 

1.1738*00 

9.800E*03 

9.939E-01 

S.794E*02 

6.7288*01 

9.0468*00 

2.5208*00 

5.6028*01 

4.3348*01 

1.1788*00 

1.000E*0« 

9.504E-01 

b.l97E«02 

6.8408*0* 

9.2838*00 

2.5888*00 

5.3798*01 

4.1558*01 

1.1848*00 

1.020fc*04 

9.094E-81 

b.379E*02 

6.9438 * 01 

9.5178*00 

2.6518*00 

5.0548*01 

3.9028*01 

1.1918*00 

1.0ME«04 

8.72TE-Q1 

b.936E*02 

7.0388*01 

9.7478*00 

2.7108*00 

4.6698*01 

3.6048*01 

1.1988*00 

1.0b0E*0« 

8.40U-01 

7.243E402 

7.1238*01 

9.9708*00 

2.7628*00 

4.2638*01 

3.2908*01 

1.2078*00 

l.080E«0b 

8.U0E-01 

7.3608*02 

7.1998*01 

1.0198*01 

2. 8088*00 

3.8688*01 

2.9848*01 

1.2168*00 

1.100E*04 

7.849C-01 

7.830E«02 

7.2668*01 

1.0408*01 

2.8498*00 

3.5058*01 

2.7008*01 

1.2268*00 

1.120E»04 

7.613E-01 

8.0748*02 

7.3268*01 

1.0608*01 

2.8848*00 

3.1878*01 

2.4508*01 

1.2368*00 

l.lbOE»Ob 

7.402E-01 

8.2988*02 

7.3808*01 

1.0798*01 

2.9158*00 

2.9188*01 

2.2388*01 

1.2468*00 

1.160E»04 

f.208E-01 

8.303E*02 

7.4298*01 

1.0988*01 

2.9428*30 

2. ■998*01 

2.0648*01 

1.2568*00 

l.t80£»04 

7.028E-0I 

8.6948*02 

7.4748*01 

1.1158*01 

2.9668*00 

2.5268*01 

1.9268*01 

1.2648*00 

1.200E*04 

6.862E-01 

8.8748*02 

7.5158*01 

1.1328*01 

2.9878*00 

2.3948*01 

1.8218*01 

1.2718*00 

l.220E«0b 

6.705E-01 

9.0458*02 

7.5548*01 

1.1488*01 

3.0068*00 

2.2998*01 

1.7448*01 

1.2778*00 

1.240E«^0b 

6.S38E-C1 

9.2118*02 

7.5918*01 

1.1628*01 

3.0258*00 

2.2348*01 

1.6938*01 

1.2818*00 

l.260E*^0b 

6.418E-01 

9.3738*02 

7.6268*01 

1.1768 *01 

3.0428*00 

2. 1958*01 

1.6628*01 

1.2838*00 

1.280E»0b 

6.284E-01 

9.3338*02 

7.6608*01 

1.1898*01 

3.0588*00 

2.1798*01 

1.6498*01 

1.2848*00 

1.300E*0b 

6.13SE-01 

9.6938*02 

7.6948* 01 

1.2018*01 

3.0748*00 

2.1818*01 

1.6528*01 

1.2848*00 

1.320E*0b 

6.03iE-01 

9.8338*02 

7.7288*01 

1.2138*01 

3.0898*00 

2.2008*01 

1.6678*01 

1.2838*00 

1.390E*0b 

S.912E-01 

1.0028*03 

7.7618*01 

1.2258*01 

3.1058*00 

2.2318*01 

1.6938*01 

1.2818*00 

1.36OE«0b 

3.796E-01 

1.01 8E*C: 

7.7948*01 

1.2368*01 

3.1208*00 

2.2758*01 

1.7278*01 

1.279E*0\< 

1.380E*04 

S.683E-01 

1.0358*03 

7.8288*01 

1.2478*01 

3.1368*00 

2.3288*01 

1.7708*01 

1.2768*00 

l.bOOE*Ob 

3.37i£-01 

1.0528*03 

7.8628*01 

1.2578 >01 

3.1538*00 

2.3858*01 

1.8198*01 

1.2738*00 

1.420£*0b 

S.485E-01 

1.0708*03 

7.8968*01 

1.2688 *01 

3.K 98*00 

2.4598*01 

1.6748*01 

1.2708*00 

1.4b0E*0b 

S.360E-01 

1.088E*0J 

7.9318*01 

1.2798*01 

3.1878*00 

2.5348 * 01 

1.9338*01 

1.2678*00 

i.460E*04 

5.257E-01 

1.107E*CJ 

7.9668 * 01 

1.2908*01 

3.2048*00 

2.6168*01 

1.9978*01 

1.2648*00 

1.480E«04 

S.136E-01 

1.1268*03 

8.0038*01 

1.3018*01 

3.22 38*00 

2.7038*01 

2.0658*01 

1.2618*00 

1.500E4Q4 

S.0S7E-01 

1.1478*03 

8.0408*01 

1.3128*01 

3.2*28*00 

2.7948*01 

2.1368*01 

1.2588-00 

1.320E»04 

4.960E-01 

1.1678*03 

8.0778*01 

1.3238*01 

3.2628*00 

2.8908*01 

2.2098*01 

1.2558*00 

l.540E*04 

4.86SE-01 

1.1898*03 

8.1168*01 

1.3358*01 

3.2838*00 

2.9908*01 

2.2858*01 

1.2538*00 

1.$<>0E>04 

4.771E-01 

1.2118*03 

8.1558*01 

1.3468*01 

3.3058*00 

3.09 38 * 01 

2.3638*01 

1.250R*00 

l.»30£*04 

4.679E-01 

1.2348*03 

8.1458*01 

1.3588*01 

3.3278*00 

3.1998*01 

2.4438*01 

1.2488*00 

1.600£*04 

4.388E-0t 

1.2588*03 

8.2368*01 

1.3708*01 

3.3508*00 

3.3088*01 

2.5258*01 

1.2458*00 

1.620E404 

4.499E-01 

1.2838*03 

8.2788*01 

1.3838*01 

3.3758*00 

3.4198*01 

2.6088*01 

1.2438*00 

1.640E4O4 

4.411E-01 

1.3088*03 

8.3208*01 

1.3958*01 

3.4008*00 

3.5338*01 

2.6928*01 

1.2428*00 

U660E*04 

4.32SE-01 

1.3348*03 

8.3648*01 

1.4088*01 

3.4268*00 

3.6498*01 

2.7778*01 

1.2408*00 

l.o80E»04 

4.240E-01 

1.3628*03 

8.4098*01 

1.4218*01 

3-4538*00 

3.7668*01 

2.8638*01 

1.2388*00 

1.700E404 

4.157E-01 

1.3908*01 

8.4538*01 

1.4358*01 

3.4818*00 

3.8858*01 

2.9498*01 

1.2378*00 

1.720E*04 

4.074E-01 

1.4188*03 

8.5008*01 

1.4488*0' 

3.5098*00 

4.0058*01 

3.0358*01 

1.2358*00 

1.740E*04 

3.994E-01 

1.4488*03 

8.5478*01 

1.4628*01 

3.5398*00 

4.1268*01 

3.1218*01 

1.2348*00 

1.760E»04 

3.914E-01 

8.4798*03 

8.5948 * 01 

1.4768 *01 

..5708*00 

4.2478*01 

3.2068*01 

1.2338*00 

1.780E*04 

3.836E-01 

1.5108*03 

8.6438*01 

1.4918*01 

3.6028*00 

4.3688*01 

3.2928*01 

1.2328*00 

1.800E*04 

3.760E-01 

1.5438*03 

8.6938*01 

1.50SE *01 

3.6348*00 

4.4898*01 

3.3768*01 

1.2328*00 

1.820£«04 

3.684E~ai 

1.5768*03 

8.7438*01 

1.5208*01 

r. 6688*00 

4.6108*01 

3.4598*01 

1.2318*00 

1.840E»04 

3.610E-01 

1.6108*03 

8.7948*01 

1.5368*01 

3. 7028*00 

4.7298*01 

3.5418*01 

'.2308*00 

1.860E+04 

3.338E-01 

1.645E*03 

8.8468*01 

1.5518*01 

3.7 3 88 *00 

4.8478*01 

3.6218*01 

1.2308*00 

1.880E*04 

3.467E-01 

1.681E*03 

8.8988*01 

1.5678*01 

3.7748*00 

4.9638*01 

3.6988*01 

1.2308*00 

l.OOOEtO^ 

3.397E-01 

1.7188*03 

8.9518*01 

1.5838*01 

3.8118*00 

5.0768*01 

3.7748*01 

1.2308*00 

1.920E*04 

3.328E-01 

1.7568*03 

9.0058*01 

1.5998*01 ' 

3.8498*00 

5.1878*01 

3.8478*01 

1.2308*00 

1.940E404 

3.261E-01 

1.7948*03 

9.0598*01 

1.6158*01 

3.8878*00 

5.2948*01 

3.9178*01 

1.2308*00 

1.96(,£*C4 

3.196E-01 

1.8338*03 

9.1148*01 

1.6328*01 

3.9278*00 

5.3978*01 

3.9838*01 

1.2308*00 

1.980E404 

3.131E-01 

1.8738*03 

9.1698*01 

1.6498*01 

3.9678*00 

5.4968*01 

4.0468*01 

1.2308*00 

2.000E404 

3.069E-01 

1.9148*03 

9.2258*01 

1.6668*01 

4.0078*00 

5.5908*01 

4.1058*01 

1.2318*00 

2.020E404 

3.00TE-01 

1.9558*03 

9.2818*01 

1.6838*01 

4.0498*00 

5.6788*01 

4.1608*01 

1.2318*00 

2.040E404 

2.947E-01 

1.9978*03 

9.3388*01 

1.7018*01 

4.0918*00 

5.7608*01 

4.2108*01 

1.2328*00 

2.060E404 

2.889E-01 

2.0398*03 

9.3948*01 

1.7188*01 

4.1338*00 

5.8358*01 

4.2558*01 

1.2338*00 

2-080E*04 

2.832E-01 

2.0828*03 

9.4518*01 

1.7368*01 

4.1768*00 

5.9048*01 

4.2968*01 

1.2348*00 

2.100E404 

2.776E-01 

2.1268*03 

9.5088*01 

1.7548 *01 

4.2198*00 

5.9658*01 

4.3308*01 

1.2358*00 

2. 120E*04 

2.722E-01 

2.1708*03 

9.5648*01 

1.7728*01 

4.2628*00 

6.0188*01 

4. 3608*01 

1.2368*00 

2.140E404 

2.669E-01 

2.2148*03 

9.6218*01 

1.7918*01 

4.3068*00 

6.0638*01 

4.3838*01 

1.2378*00 

2. 160E404 

2.618E-01 

2.2588*03 

9.6788*01 

1.8098 *01 

4.3508*00 

6.0998*01 

4.4018*01 

1.2388*00 

2.180E404 

2.368E-ai 

2.3038*03 

9.7348*01 

1.8288*01 

4.3948*00 

6.1278*01 

4.4138*01 

1.2408*00 

2.200E404 

2.319E-01 

2.3488*03 

9.7908*01 

1.8468*01 

4.4388*00 

6.1468*01 

4.4198*01 

1.2418*00 

2.220E404 

2.472E-01 

2.3938*03 

9.8468*01 

1.8658*01 

4.4828*00 

6.1578*01 

4.4198*01 

1.2438*00 

2.240E*04 

2.426E-01 

2.4388*03 

9.9018*01 

1.8848*01 

4.5268*00 

6.1588*01 

4.4138*01 

1.2458*00 

2.260E404 

2.382E-01 

2.4838*03 

9.9568*01 

1.9038*01 

4.5698*00 

6.1518*01 

4.4018*01 

1.24 78 *00 

2.280E404 

2.339E-01 

2.5288*03 

1.0018*02 

1.9228*01 

4.6128*00 

6.1358*01 

4.3848*01 

1.2498*00 

2.300E404 

2.297E-01 

2.5738*03 

1.0068*02 

1.9418*01 

4.6558*00 

6.1118*01 

4.3618*01 

1.2518*00 

2.320E»04 

2.257E-01 

2.6188*03 

1.0128*02 

1.9608*01 

4.6978*00 

6.0798*01 

4.3338*01 

1.2538*00 

2.340E404 

2.21SE-01 

2.6628*03 

1.0178*02 

1.9798*01 

4.7398*00 

6.0398*01 

4.3008*01 

1.2558*00 

2.360E404 

2. UOE-Ol 

2.7068*03 

1.0228*02 

1.9978*01 

4.7818*00 

5.9928*01 

4.2638*01 

1.2578*00 

2.380E»04 

2.143E-01 

2.7508*03 

1.0278*02 

2.0168*01 

4.8218*00 

5.9398*01 

4.2218*01 

1.2608*00 

2.400E404 

2.108E-01 

2.7938*03 

1.0328*02 

2.0358*01 

4.8618*00 

5.8798*01 

4.1758*01 

1.2628*00 

2.420E404 

2.074E-01 

2.8368*03 

1.0378*02 

2.0548*01 

4.9008*00 

5.8148*01 

4.1268*01 

1.2648*00 

2.440E404 

2.041E-01 

2.8788*03 

1.0428*02 

2.0728*01 

4.9398*00 

5.7448*01 

4.0738*01 

1.2678*00 

2.440E404 

;.009E-01 

2.9208*03 

1.0468*02 

2.0918*01 

4.9768*00 

5.6788*01 

4.0188*01 

1.2 708 * 00 

2.480E404 

1.978E-01 

2.9618*03 

1.0518*02 

2. 1098*01 

5.0138*00 

5.5928*01 

3.9618.01 

1.2728*00 

2.300E404 

1.948E-01 

3.0028*03 

1.0558*02 

2.1288*01 

5.0498*00 

5.5118*01 

3.9028*01 

1.2758*00 
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Table I. ~ Continued. 


P/PO « 1.00E»02 


I 

KHO/KHO-O 

H/RTO 

S/R 

A/80 

2 

CP/R 

CV. R 

6ANHA 

< 

1.000E*02 

2.733E402 

-1.718E402 

1.691E401 

6.271E-01 

1.000E*00 

3.S12E*00 

2.5126*00 

1.3986*00 

r 

2.000E*02 

1.386E*02 

-1.703E402 

1.943E401 

8.702E-01 

t.000E*00 

3.891E*00 

2.8916*00 

1.3466*00 


3.000E*ti2 

9.109E401 

-1.690E402 

2.112E401 

l.042E*00 

1.000E*00 

4.47SE*00 

3.4756*00 

1.2886*00 


«.O0OE»O2 

6.832E40I 

-1.672E*02 

2.248E»0l 

1.187E*00 

1.000E*00 

4.968E*00 

3.9686*00 

1.2526*00 


S.000E»O2 

S.48SE401 

•K653E402 

2.383E401 

l.313E*00 

X.00OE*00 

S.364E*00 

4.3646*00 

1.2296*00 


6.000E»02 

4.SSSE*01 

-1.633E*02 

2.4*4E»01 

1.431E400 

l.O0OE*O0 

5.686E*00 

4.6866*00 

1.2136*00 


I.OOOEt-02 

3.904E40I 

-1.612E402 

2.S34E401 

1.S38E400 

1.000E*00 

S.953E*00 

4.95’E*00 

1.2026*00 


S.O0OE*O2 

3.416E*01 

-1.S90E402 

2.833E401 

1.639E400 

1.000E*OC 

6.174E*00 

5.1746*00 

1.1736*00 


9.000E»02 

3.036E401 

-l.Sb7E*02 

2.709E40i 

1.733E400 

X.OOOE*O0 

6.3S7r*00 

5.3576*00 

1.1876*00 

1 

l.OOOE^OS 

2.T33E*01 

-1.S43E402 

2.776E401 

1.823E400 

l.OOOE*00 

6.S09E*00 

5.5096*00 

1.1826*00 


1.100E*03 

2.484E401 

-1.519E*02 

2.839E4 01 

1.909E400 

t.000E*00 

6.637E*00 

5.6376*00 

1.1776*00 


1.200E*03 

2.277E*0l 

-l.494E*02 

2.897E»01 

1.991E»00 

1.000E*00 

6.744E*00 

5.7446*00 

1.1746*00 


l.300£»03 

2.102E40'. 

-l.470e*02 

2.9S2E401 

2.070E400 

1.000E*00 

6.835E*03 

5.8356*00 

1.1716*00 


l.«00E»O3 

1.952E»01 

-1.444E402 

3.003E401 

2.14bE*00 

t.000E*00 

6.918E*00 

5.9176*00 

1.1696*00 


l.S00E*03 

1.822E*01 

-1.419E402 

3.051E401 

2.219E*00 

1.000E*00 

6.998E*O0 

5.9976*00 

1.1676*00 


l.tt00E*03 

1.708E401 

-1.393E402 

3.096E*01 

2.290E*00 

1.000E*00 

7.oasE*oo 

6.0826*00 

1.1656*00 


l./00£«^03 

1.607E401 

-1.367E*02 

3.139E401 

2.3S8E400 

1.000E*00 

7.192E*00 

6.1866*00 

1.1636*00 


1.800E»03 

1.S17E401 

-1.340E402 

3.181E401 

2.424E«00 

1.000E*00 

T.333E*00 

6.3216*00 

1.1606*00 


U900E»03 

1.437E401 

-1.313E402 

3.221E401 

2.488E400 

1.001E*00 

7.526E*00 

6.5046*00 

1.1576*00 


2.000E«03 

1.364£»01 

-1.285E402 

3.260£»01 

2.549£*00 

1.002E*00 

7.789E*00 

6.7526*00 

1.1536*00 


2. 100E4^03 

i.298E«01 

-1.2SbE*02 

3.299E401 

2.609E400 

i.003E*00 

8.143£*00 

7.0816*00 

1.1496*00 

% 

2.200E»03 

l.237E»0l 

-1.22EE402 

3.338E401 

2.6b7E»0C 

1.00SE*00 

8.604E*00 

7.5086*00 

1.1446*00 


2. 300E»03 

1.180E401 

-1.193E*02 

3.377E401 

2.72SE»00 

1.007E*00 

9.189E*00 

8.0466*00 

1.1396*00 


2.400E*03 

1.127E401 

-1.158E402 

3.418E*01 

2.782E400 

1.010E*00 

9.910E*OU 

8.7036*00 

1.1356*00 


2.500E»03 

1.077E»0J 

-1.120E*02 

3.480E*01 

2.841E400 

1.01SE*00 

l.077E*01 

9.4856*00 

1.1306*00 


2.600E»03 

1.029E<’01 

-1.079E*02 

3.504E»01 

2.901E400 

1.021E*00 

1.178E*01 

1.0396*01 

1.1276*00 


2.r00E»03 

9.839E*00 

-1.034E402 

3.SS1E*01 

2.963E '00 

1.029E*00 

1.294E*01 

1.1416*01 

1.1246*00 


2.a00E»03 

9.401E»00 

-9.841E*01 

3.400E*01 

3.028E400 

1.038E*00 

1.421E*01 

1.2526*01 

1.1216*00 

r 

2.900E»03 

8.977E*00 

-9.296E*01 

3.652E4C1 

3.097E*00 

1.0S0E*00 

1.560E*01 

1.3726*01 

1.1206*00 


3.000E»03 

8.S85E400 

-8.696E*01 

3.708E>01 

3.1b9E*00 

1.063E*00 

1.706E*01 

1.4966*01 

1.1196*00 


3.iOOE*03 

8.16«E»00 

-8.048E401 

3.768E401 

3.2466*00 

1.079E*00 

1.857E*0l 

1.6226*01 

1.1196*00 


3.2 00E*03 

7. 778E*00 

-7.338E*0l 

3.827E401 

3.326E*00 

1.098E*00 

2.0096*01 

1.7466*01 

1.1206*00 


3.300E«03 

7.403E400 

-6.575E401 

3.892E401 

3.412E*00 

l.U9E*00 

2.157E*01 

1.8636*01 

1.12ir*00 

,■ 

3.«0OE»O3 

7.040E*00 

-5.75.9E401 

3.958E401 

3.S01E*00 

1.142E*00 

2.297E*01 

1.9726*01 

1.12 36*00 


3.300E»a3 

6.692E400 

-4.894£*01 

4.027E*0X 

3.595£*00 

t.l67E*00 

2.426E*01 

2. '.596*01 

1.1256*00 


3.A00E»03 

6.358E400 

-3.985E401 

4.097E401 

3.692E*00 

1.194E*00 

2.S39E*01 

2.1526*01 

1.1276*00 


3.7C»E*03 

6.041E400 

-3.037£*0l 

4.167E»01 

3.793E*00 

1.223E*00 

2.6366*01 

2.2196*01 

1.1306*00 


3.a00E*03 

S.740E400 

-2.056E*01 

4.239E401 

3.897E*00 

1.253E*00 

2.7166*01 

2.2706*01 

1.1346*00 


3.900E*03 

5.456E400 

-1.050E401 

4.310E*0l 

4. 003E*00 

1.284£*00 

2.7786*01 

7.3C’E*01 

1.1376*00 

■« 

4.000E«'03 

S.188E*00 

-2.413£-01 

4.381E401 

4.112E*00 

1.317E*00 

2.82 36 *01 

2.3306*01 

1.1416*00 


4.100E»03 

4.938E400 

1.016E401 

4.451E401 

4.222E*00 

1.350E*00 

2.85SE*01 

2.3416*01 

1.1456*00 


«.200E*03 

4.703EfO0 

2.06SE401 

4.520E401 

4.334E*0C 

1.383E*00 

2.8736*01 

2.3426*01 

1.1496*00 


4.300 E+03 

4.484E400 

3.U9E401 

4.588E*0l 

4.447E*CU 

1.417E*00 

2.8826*01 

2.3356*01 

1.1546*00 


4.4 00E*03 

4.279E*00 

4.174E*01 

4.654E<-01 

4.SA1E*00 

1.4S1E*00 

2.8816*01 

2.3216*01 

1.1586*00 


4.500E*03 

4.088E400 

S.227E40I 

4.719E+01 

4.6I6E*00 

1.486E*00 

2.871E*01 

2.3006*01 

1.1636*00 


4.600E»03 

? 9IOE400 

6.276E401 

4.782E*01 

4.791E*00 

l.$19E*00 

2.8536*01 

2.2746*01 

1.1686*00 


4.700E403 

3.744E«^00 

7.316E401 

4.843E401 

4.906E*00 

1.9S3E*00 

2.8266*01 

2.2416*01 

1.1726*00 


4.800E*03 

3.589E*00 

8.344E401 

4.902E*'01 

5.021E*00 

l.S86E*00 

2,7896*01 

2.2026*01 

1.1776*00 


4.900E403 

3.44SE400 

9.337E401 

4.9S9E401 

S.136£*00 

1.619E*00 

2.7416*01 

2.1546*01 

1.1826*00 


5.000E403 

3.3IIE*00 

1.035E402 

S.014E4 01 

S.2S1E*00 

l.651E*00 

2.6806*01 

2.0986*01 

1.1886*00 


S.100E»03 

3.187E400 

1.132E402 

S.066E*01 

5.364E*00 

1.681E*00 

2.6076*01 

2.0346*01 

1.1936*00 


3.2 00E403 

3.0T2E400 

1.226E402 

5.118E401 

5.477E*00 

l.711E*00 

2.5216*01 

1.9616*01 

1.1996*00 


S.300E»03 

2.96SE*00 

1.316E402 

S.163E*01 

S.S88E*00 

1.739E*00 

2.4256*01 

1.8816*01 

1.2056*00 

\ 

3.4 00E*03 

2.a67E400 

t.403E*02 

S.208E401 

S.698E*00 

1.765E*00 

2.3196*01 

1.7946*01 

1.2116*00 


3.5 00E»03 

2.776E*00 

1.486E402 

S.249E401 

S.805E*00 

1.790E*00 

2.2066*01 

1.7036*01 

1.2176*00 

I 

S.600E*03 

2.692E400 

1.S65E402 

5.288EtOl 

S.9UE*00 

1.813£*00 

2.0896*01 

1.6096*01 

1.2246*00 

■« 

S.T00E»03 

2.615E*00 

1.639E402 

S.324E401 

6. OISE *00 

l.83’.E*00 

1.9716*01 

1.5166*01 

1.2316*00 


S.S00E*03 

2.543E400 

1.709E402 

».3«7E*0l 

6. U6E*00 

1.8S2E*00 

1.8556*01 

1.4246*01 

1.2386*00 


5.900E»03 

2.477E*00 

1.775E*02 

S.U8£»01 

6.21SE*00 

l.w70E*00 

1.7436*01 

1.3366*01 

1.2456*00 


6.000E403 

2.416E400 

3.837E402 

S.416E401 

6.312E*00 

1.88SE*00 

1.6396*01 

1.2536*01 

1.2526*00 


6.100E403 

2.360E*00 

1.893E402 

S.443E*01 

6.40SE*00 

l.899E*00 

1.5426*01 

l.P76*01 

1.259E*s'’0 

- 

6.200E*03 

2.307E400 

1.9S0E402 

S.4«7E*0L 

6.496E*Q0 

1.911E*00 

1.4556*01 

1.1096*01 

1.2666*00 


6.300F»03 

2.2S7E*00 

2.002E402 

S.490E401 

6.583E*00 

1.921E*00 

1.3796*01 

1.0496*01 

1.2726*00 


6.400E*03 

2.211E400 

2.051E402 

S.SUE401 

6.666E*00 

1.931E*00 

1.3136*01 

9.9726*00 

1.2786*00 


6.500E»03 

2.188E400 

2.098E402 

5.S31E401 

6.745E*00 

1.939E*00 

1.2586*01 

9.5476*00 

1.2836*00 


6.600E*03 

2. L27E400 

2. 143E402 

5.SSOE401 

6.819£*00 

1.947E*00 

1.2146*01 

9.2126*00 

1.2866*00 


6.700E«03 

2.088E400 

2. 18TE402 

5.568E40I 

6.887E*00 

1.9S4E*00 

1.1826*01 

8.9716*00 

1.2886*00 


6.800E»03 

2.030E400 

2.230E402 

S.385E*0I 

6.9SOE*00 

t.960E*00 

1.1616*01 

8.8276*00 

1.2886*00 


6.900E*03 

2.01SE»a0 

2.272E*02 

S.602E401 

7.006£*00 

U966£*00 

1.1526*01 

8.7826*00 

1.28 76*00 


7.000E*03 

1.981E400 

2.314E402 

5.619E401 

7.0S7E*00 

l.971E*00 

1.1556*01 

8.8426*00 

1.2836*00 


7.100E*03 

1.948E*00 

2.337E402 

3.63SE4 01 

7. 10tE*00 

1.976E*00 

1.1726*01 

9.0156*00 

1.2786*00 


7.200E»03 

1.916E400 

2.400E402 

S.652E401 

7. 141E*00 

1.981E*00 

1.2026*01 

9.3096*00 

1.2716*00 


7.300E403 

1.885E400 

2.443E402 

S.669E401 

7.175E*00 

1. 786E*00 

1.2496*01 

9.7326*00 

1.2636*00 


7.400E»03 

1.835E400 

2-492E402 

S.686E401 

7.207E*00 

i.991E*00 

1.3116*01 

1.0306*01 

1.2536*00 


7.300E*03 

1.825c:»00 

2.S42E*02 

S.704E401 

7.236E*00 

l.997£*00 

1.3926*0’ 

1.1016*01 

1.2436*00 


7.600E*03 

U795E400 

2.594E402 

S.723E401 

7.26SE*00 

2.003E*0C 

1.4936*01 

1.1896*01 

1.236*00 


7.700E403 

1.766E*00 

2.631E»02 

5.743E401 

7.295E*00 

2.009E*00 

1.6146*01 

1.2956*01 

1.22 36*00 

; 

7.800E*03 

1.737E*00 

2.T13E*02 

S.76SE401 

7.328E*00 

2.017E*00 

1.7576*01 

1.4186*01 

1.2136*00 


7.900E403 

1.708E400 

2.780E*02 

5.789E401 

7.364E*00 

2.026E*00 

1.9246*01 

1.5596*01 

1.2056*00 

X 

8.000E*03 

1.678E400 

2.6S4E*02 

3.814E*01 

7.404E*00 

2.03S£*00 

2.1136*01 

1.7196*01 

1.1976*00 


8.200E403 

1.618E400 

3.02SE402 

5.871E401 

7.500E*00 

2.0S9E*00 

2.5586*01 

2.0876*01 

1.1846*00 
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Table I. * Continued. 


T 

RHO/RHO-0 

H/RTO 

S/R 

R/AO 

2 

CP/R 

CV/R 

SAMHA 

a.400E«oi 

1.5376*00 

3.2316*02 

5.9396*01 

7.6196*00 

2.3906*00 

3.0806*01 

2.5086*01 

1.1756*00 

a.60oe*03 

1.4936*00 

3.4776*02 

6.0186*01 

7.7616*00 

2.1286*00 

3.6486*01 

2.9546*01 

1.1706*00 

8.SO0E*O3 

1.4286*00 

3. 7656*02 

6.1096*01 

7.9266*00 

2.1746*00 

4.2206*01 

3.3896*01 

1.1676*00 

9.000 E«03 

1.3626*00 

4.0946*02 

6.2106*01 

8.1126*00 

2.2296*00 

4.7466*01 

3.7756*01 

1.1666*00 

9.200E»03 

1.2976*00 

4.4586*02 

6.3196*01 

8.3166*00 

2.2906*00 

5.1776*01 

4.0806*01 

1.1676*00 

9.900E«03 

1.2346*00 

4.8496*02 

6.4346*01 

8.5346*00 

2.3546*00 

5.4726*01 

4.2776*01 

1.1696*00 

9.600E*03 

1. 1746*00 

5.2556 '02 

6.5516*01 

8.7436*00 

2.4256*00 

5.6086*01 

4.3576*01 

1.1736*00 

9.800 tH>3 

1.1186*00 

5.6666*02 

6.6666*01 

8.9976*00 

2.4946*00 

5.5826*01 

4.3196*01 

1.1776*00 

l.O0OE»O4 

1.0676*00 

6.0696*02 

6.7786*01 

9.2336*00 

2.5626*00 

5.4136*01 

4.1786*01 

1.1836*00 

1.020E«09 

1.0206*00 

6.4566*02 

6.8826*01 

9.4676*00 

2.6276*00 

5.1306*01 

3.9566*01 

1.1896*00 

l.0«0E*04 

9.7826-01 

6.8196*02 

6.9786*01 

9.6976*00 

2.6846*00 

4.7746*01 

3.6816*01 

1.1966*00 

1.060E404 

9.4086-01 

7.1546*02 

7.0666*01 

9.9216*00 

2.7406*00 

4.3856*01 

3.3806*01 

1.2056*00 

1.080E^04 

9.0756-01 

7.4616*02 

7.1446*01 

1.0146*01 

2.7886*00 

3.9946*01 

3.0786*01 

1.2)46*00 

1.100E4U4 

8.7776-01 

7.7396*02 

1.2146*01 

1.0356*01 

2.8306*00 

3.6276*01 

2.7926*01 

1.2236*00 

1.120E»04 

8.5096-01 

7.9936*02 

7.2766*01 

1.0556*01 

2.8486*00 

3.2986*01 

2. 5356*01 

1.2336*00 

1.140E404 

8.2666-01 

8.2236*02 

7.3>2E*01 

1.0756*01 

2.9006*00 

3.0166*01 

2.3126*01 

1.2436*00 

1.160E*04 

8.0456-01 

8.4356*02 

1.3826*01 

1.0946*01 

2.9286*00 

2.7816*01 

2.1276*01 

1.2526*00 

1.180E*04 

7.8416-01 

8.6326*02 

7.4286*01 

1.1126*0. 

’ ‘536*00 

2.5926*01 

1.9766*01 

1.2616*00 

1.200E404 

7.6536- 01 

Ov 8166*02 

7.4706*01 

1.1296*01 

2.9766*00 

2.4456*01 

1.8596*01 

1.2696*00 

1.220E404 

7.4766-01 

8.9916*02 

7.5106*01 

1.1456*01 

2.9966*00 

2.3356*01 

1.7726*01 

1.2756*00 

1.240EO4 

7.3106-01 

9.1596*02 

7.5476*01 

1.1606*01 

3.0156*00 

2.2576*01 

l.VlOf-Ol 

1.2806*0v 

1.260E404 

7.J536-U1 

9.3226*02 

7.5836*01 

1.1746*01 

3.0326*00 

2.2076*01 

1.6706*01 

1.2836*00 

1.2S0E404 

7.0037-01 

9.4826*02 

7.6176*01 

1.1876*01 

3.0486*00 

2.1806*0! 

- .^* >64 01 

1.2846*00 

1.300E404 

t .6603-01 

9.6426*02 

7.6516*01 

1.2006*01 

3.0646*00 

2.1736*01 

1.6446*01 

1.2856*00 

1.320E404 

6.7l26-01 

9.8016*02 

7.6846*01 

1.2126*01 

3.0826*00 

2.1826*01 

1.6526*01 

1.2846*00 

1.340E404 

6. 5896-01 

9.9626*02 

7.7176*01 

1.2236*01 

3.0956*00 

2.2066*01 

1.6716*01 

1.2836*00 

1.3i>OE*04 

6.4596-01 

1.0126*03 

7.7506 * 01 

1.2356 *01 

3.1116*00 

2.2426*01 

1.7016*01 

1.2816*00 

I.380E404 

6. 4346-01 

1.0296*03 

7.7836*01 

1.2456*01 

3.1266*00 

2.2886*01 

1. .'386 *01 

.2786*00 

1.400 £*04 

6.2126-01 

1.0466*03 

7.8176*01 

1.2566*01 

3.1426*00 

2.3446*01 

1.76*6*01 

1.2756*00 

1.420E*04 

6.0936-01 

1.0636*03 

7.8506*01 

1.2676*01 

3.1586*00 

2.4076*01 

1.8326*0' 

1.2726*00 

1.440£*04 

5.9776-01 

1.0816*03 

7.8846*01 

1.2786*01 

3.1756*00 

2.4776*01 

1.8886*01 

1.2696*00 

1.4b0E*04 

5.8636-01 

1.1006*03 

7.9196*01 

1.2886*01 

3.1926*00 

2.5536*01 

1.9486*01 

1.2666*00 

l.4a0E*04 

S. 7526-01 

1.1196*03 

7.9546*01 

1.2996*01 

3.2106*00 

2.6356*01 

2.0116*01 

1.2636*00 

l.SO0E*O4 

3.6436-01 

1.1386*03 

7.9906*01 

1.3106*01 

3.2296*00 

2.7216*01 

2.0786*01 

1.2606*00 

1.S20E404 

5.5356-01 

1.1586*03 

8.0276*01 

1.3216-01 

3.2486*00 

2.8126*01 

2.1486*01 

1.2576*00 

1.540£*04 

5.4306-01 

1.17.96*03 

8.0646*01 

1.3336*01 

3.2686*00 

2.9066*01 

2.2216*01 

1.2556*00 

1.3b0E*04 

5.3276-01 

1.2016*03 

8.1026*01 

1.3446*01 

3.2896*00 

3.0046*01 

2.2966*01 

1.2526*00 

1.380E*04 

5.2256-01 

1.2236*03 

8.1416*01 

1.3566*01 

3.3106*00 

3.1066 *01 

2.3736*01 

1.2506*00 

1.600E*04 

5. 1256-01 

1.2476*03 

8.1816*01 

1.3686*01 

3.3326*00 

3.2106*01 

2.4516*01 

1.2476*00 

t.620E*04 

5.0276-01 

1.2706*03 

8.2226*01 

1.3806*01 

3.3546*00 

3.3176*01 

2.531f<2t 

1.2456*00 

1.640E*04 

4.9306-01 

1.2956*03 

8.2636*01 

1.3926*01 

3.3806*00 

3.4266*01 

2.6126*01 

1.2436*00 

t.660E*04 

4.8356-01 

1.3216*03 

8.3056*01 

1.4056*01 

3.4056*00 

3.5376*01 

2.6946*01 

1.241 *00 

1.680E*04 

4.74 26-01 

1.3476*03 

8.3486*01 

1.4186*01 

3.4306*00 

3.6506*01 

2.7776*01 

1.2406* 00 

1.T0OE4O4 

4.6506-01 

1.3746*03 

8.3926*01 

1.4316*01 

3.45 76*00 

3.7656*01 

2.8606*01 

1.2386*00 

i.720E*04 

4.5596-01 

1.4026*03 

8.4376*01 

1.4446*01 

3.4856*00 

3.8816*01 

2.9446*01 

1.23 76* 00 

1.740E*J4 

4.4706-01 

1.4316*03 

8.4826*01 

1.4586*01 

3.5136*00 

3.9986*01 

3.0286*01 

1.2356*00 

1.760E*04 

4.3836-01 

1.4616*03 

8.5296*01 

1.4716*01 

3.5436*00 

4.1156*01 

3.1116*01 

1.2346*00 

1.780E*04 

4.2976-01 

U491E*03 

8.5766*01 

1.4856*01 

3.5736*00 

4.2336*01 

3.1946*01 

1.2336*00 

1.800E*04 

4.2126-01 

1.5236*03 

8.6246*01 

1.5306*01 

3.6046*00 

4.3506* 01 

3.2766*01 

1.2326*00 

1.820E*04 

4.1296-01 

1.5556*03 

8.6726 * 01 

1.5146*01 

3.6366*00 

4.4686*01 

3.3586*01 

1.2326*00 

1.840E*04 

4.0476-01 

1.5886*03 

8.7226*01 

1.5296*01 

3.6696*00 

4.5846*01 

3.4386*01 

1.2316*00 

1.860E*04 

3.9676-01 

1.6226*03 

8.7726*01 

1.5446*01 

3.7036*00 

4.7006*01 

3.5176*01 

1.2316*00 

t.880E*04 

3.8886-01 

1.6576*03 

8.8236*01 

1.5606*01 

3.7386*00 

4.8146*01 

3.5946*01 

1.2306*00 

1.900E*04 

3.8116-01 

1.6926*03 

8.8756*01 

1.5756*01 

3.7746*00 

4.9266*01 

3.6696*01 

1.2306*00 

1.920E*04 

3.7366-01 

1.7296*03 

8.9276*01 

1.5916*01 

3.8106*00 

5.0356*01 

3. 7426*01 

1.2306*00 

l.940E*04 

3.6616-01 

1.76(6*03 

8.9796* 01 

1.6076*01 

3.8476*00 

5.1426*01 

3.8126*01 

1.2306*00 

1.9b0£*04 

3.5896-01 

1.8046*03 

9.0336*01 

1.6236*01 

3.8856*00 

5.2456*01 

3.8796*01 

1.2306*00 

l.980E*04 

3.5176-01 

1.8436*03 

9. 0866*01 

1.6406*01 

3.9246*00 

5.3446*01 

3.9436*01 

1.2306*00 

2.000E*04 

3.4486-01 

1.8836*03 

9.1416*01 

1.6576*01 

3.9636*00 

5.4396*01 

4.0036*01 

1.2316*00 

2.020E404 

3.3796- 01 

1.9236*03 

9.1956*01 

1.6736*01 

4.0036*00 

5.5296*01 

4.0606*01 

1.2316*00 

2.040E*04 

3.3136-01 

1.9636*03 

9.2506*01 

1.6916*01 

4.0446*00 

5.6146*01 

4.1126*01 

1.2326*00 

2.060E*04 

3.2486-01 

2.0056*03 

9.3056*01 

1.7086*01 

4.0856*00 

5.6936*01 

4.1606*01 

1.2326*00 

2.0806*04 

3.1846-01 

2.0476*03 

9.3616*01 

1.7266*01 

4.1266*00 

5.7666*01 

4.2036*01 

1.2336*00 

2.100E*04 

3.1226-01 

2.0896*03 

9.4166*01 

1.7436*01 

4.1686*00 

5.8326*01 

4.2426*01 

1.2346*00 

2.120E*04 

3.0616-01 

2.1326*03 

9.4726*01 

1.7616*31 

4.2116*00 

5.8916*01 

4.2756*01 

1.2356*00 

2.1406*04 

3.0026-01 

2.1766*03 

9-5276*01 

1.7796*C1 

4.2536*00 

5.9426*01 

4.3036*01 

1.2366*00 

2.1606*04 

2.9456-0'. 

2.2196*03 

9.5836 * 01 

1 .7 976 *01 

4.2966*00 

5.9866*01 

4.3266*01 

1.2386*00 

2.1806*04 

2.8896-01 

2.2636*03 

9.6386*01 

1.8166*01 

4.3396*00 

6.0226*01 

4.3436*01 

1.2396*00 

2.200E*04 

2.8356-01 

2.3076*03 

9.6936*01 

1.8346*01 

4.3826*00 

6.0506*01 

4.3556*01 

1.2406*00 

2.2206*04 

2.7826-01 

2.3526*03 

9.7486*01 

1.8536*01 

4.4256*00 

6.0696*01 

4.3616*01 

1.2426*00 

2.2406*04 

2.7306-01 

2.3966*03 

9.8036*01 

1.8716*01 

4.4686*00 

6.0806*01 

4.3616*01 

1.2446*00 

2.2606*04 

2.6806-01 

2.4416*03 

9.8576*01 

1.8906*01 

4.5116*00 

6.0836*01 

4.3566*01 

1.2456*00 

2.2806*04 

2.6326-01 

2.4856 *03 

9.9106*01 

1.9086*01 

4.5546*00 

6.0776*01 

4.3456*01 

1.2476*00 

2.3«7*04 

2.5856-01 

2.5306*03 

9.9636*01 

1.9276*01 

4.5966*00 

6.0636*01 

4.3296*01 

1.2496*00 

2.3206*04 

2.5406-01 

2.5746*03 

1.0026*02 

1.9466*01 

4.6386*00 

6.0426*01 

4.3086*01 

1.2516*00 

2.34C£*04 

2.4956-01 

2.6186*03 

1.0076*02 

1.9656*01 

4.6806*00 

6.0126*01 

4.2826*01 

1.2536*00 

2.3606*04 

2.4536-01 

2.6626*03 

1.0126*02 

1.9846*01 

4.7216*00 

5.9766*01 

4.2516*01 

1.2556*00 

2.3806*04 

2.4116-01 

2.7066*03 

1.0176*02 

2.0026*01 

4.7626*00 

5.9336*01 

4.2166*01 

1.2586*00 

2.4006*04 

2.3716-01 

2.7496*03 

1.0226*02 

2.0216*01 

4.8026*00 

5.8836*01 

4.1776*01 

1.2606*00 

2.420E*04 

2.3336-01 

2.7926*03 

1.0276*02 

2.0406*01 

4.8416*00 

5.8286*01 

4.1346*01 

1.2626*00 

2.4406*04 

2.2956-01 

2.8346*03 

1.0316*02 

2.0586*01 

4.8806*00 

5.7676*01 

4.0886*01 

1.2656*00 

2.4606*04 

2.2546-01 

2.8766*03 

1.0366*02 

2.0776*01 

4.9186*00 

5.7016*01 

4.0386*01 

1.2676*00 

2.480E*04 

2.2246-01 

2.9186*03 

1.0416*02 

2.0956*01 

4.9556*00 

5.6316*01 

3.9866*01 

1.2706*00 

2.3006*04 

2.1906-01 

2.9596*03 

1.0456*02 

2.1136*01 

4.9916*00 

5.5586*01 

3.9326*01 

1.2726*00 
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T^le I. * Continued. 


P/PO > 2.00EP02 


T 

RHO/KHO-0 

H/RTO 

S/R 

A/ AO 

2 

CP/R 

CV/R 

6AHNA 

1.000E»02 

5.48SE402 

-1.718E*02 

1.6226*01 

6.2716-01 

1.0006*00 

3.5126*00 

2.5126*00 

1.3986*00 

2.000E*02 

2.T33E402 

-1.7056*02 

1.8746*01 

8.7026-01 

1.0006*00 

3.8916*00 

2.8916*00 

1.3466*00 

3.000E«02 

1.S22E402 

-1.690E*02 

2.0436*01 

1.0426*00 

1.0006*00 

4.4756*00 

3.4756*00 

1.2886*00 

«.000E*02 

1.366E402 

-1.6726*02 

2.1796*01 

1.1876*00 

1.0006*00 

4.9686*0u 

3.9686*00 

1.2526*00 

S.OOOE*02 

1.093E*02 

-1.6536*02 

2.2946*01 

1.3156*00 

1.0006*00 

5.3646*00 

4.3646*00 

1.2296*00 

t.000E*02 

9.109E*01 

-1.6336*02 

2.3956*01 

1.4316*00 

1.0006*00 

5.6866*00 

4.6866*00 

1.2136*00 

T.000E»02 

7.«0«E»01 

-1.612E*02 

2.4846*01 

1.5386*00 

1.0006*00 

5.9536*00 

4.9536*00 

1.2026*00 

a.OOOE*02 

6.a32E401 

-1.5906*02 

2.5656*01 

1.6396*00 

1.0006*00 

6.1746*00 

5.1746*00 

1.1936*00 

9.0(»E«02 

6.0T3E401 

-1.5676*02 

2.6396*01 

1.7336*00 

1.0006*00 

6.3576*00 

5.3576*00 

1.1876*00 

UOOOE403 

S.46SE401 

-3.5436*02 

2.7076*01 

1.8236^00 

1.0006*00 

6.5096*00 

5.5096*00 

1.1826*00 

1.100t»03 

4.969E401 

-1.5196*02 

2.7706*01 

1.9096 ^00 

1.0006*00 

6.6376*00 

5.6376*00 

1.1776*00 

1.200E*03 

4.59SE401 

-1.4946*02 

2.8286*01 

1.9?lc*00 

1.0006*00 

6.7436*00 

5.7436*00 

1.1746*00 

1.300£*03 

4.304E*01 

-1.4706*02 

2.8826*01 

2.070£*00 

1.0006*00 

6.8356*00 

5.8356*00 

1.1716*00 

l.«00E*03 

3.904E«01 

-1.44*E*02 

2.9336*01 

2.1466*00 

1.0006*00 

6.9166*00 

5.9156*00 

1.1696*00 

1.500E*03 

3.643E401 

-1.4196*02 

2.9816*01 

2.2196*00 

1.0006*00 

6.9926*00 

5.9916*00 

1.1676*00 

1.600E*03 

3.416E*01 

-1.3936*02 

3.0276*01 

2.2906*00 

1.0006*00 

7.0736 *00 

6.0716*00 

1.1656*00 

l.700E*03 

3.214E01 

-1.3676*02 

3.0706*01 

2.3596*00 

1.0006*00 

7.1676*00 

6.1636*00 

1.1636*00 

l.SO0E*O3 

3.039E»01 

-1.3416*02 

3.1116*01 

2.4256*00 

1.0006*00 

7.2886* 00 

6.2786*00 

1.1616*00 

1.900E«(I3 

2.a74E40l 

-1.314E*02 

3.1516*01 

2.4896*00 

1.0016*00 

7.4486*00 

6.4316*00 

1.1586*00 

2.000E'»03 

2.729E*01 

-1.2866*02 

3.1906*01 

2.5516*00 

1.0016*00 

7.6646*00 

6.6346*00 

1.1556*00 

2.I00£«0J 

2.597E401 

-1.2586*02 

3.2286*01 

2.6116*00 

1.0026*00 

7.9506*00 

6.9016*00 

1.1516*00 

2.200E*03 

2.4TSE*01 

-1.2286*02 

3.2656*01 

2.6696*00 

1.0046*00 

8.3226*00 

7.2466*00 

1.1476*00 

2.300E»03 

2.363E401 

-1.1966*02 

3.3036*01 

2.7276*00 

1.0066*00 

8.7916*00 

7.6 786*00 

1.1436*00 

2.400E^3 

2.299E*01 

-1.1636*02 

3.3426*01 

2.7846*00 

1.0086*00 

'’.3786*00 

8.2076*00 

1.1396*00 

2.500E»03 

2. 160E«01 

-1.1286*02 

3.3826*01 

2.8416*00 

1.0126*00 

1.7066*01 

8.8376*00 

1.1356*00 

2.600E*03 

2.06TE401 

-1.0896*02 

3.4236*01 

2.9006*00 

1.0176*00 

1.0o86*01 

9.5676*00 

1.1316*00 

2.700E*03 

1.979E*01 

-1.0486*02 

3.4656*01 

2.9606*00 

1.0236*00 

1.1816*01 

1.0396*01 

1.1286*00 

2.800E*03 

l.a94£»01 

-1.0036*02 

3.5106*01 

3.0226*00 

1.0306*00 

1.2856*01 

1.1316*01 

1.1256*00 

2.900E»03 

l.S13E*0l 

-9.5376*01 

3.5576*01 

3.0876*00 

1.0406*00 

1.3986*01 

1.2296*01 

1.1236*00 

3.a00E»03 

1.734£»01 

-9.0046*01 

3.6076*01 

3.1556*00 

1.0516*00 

1.5196*01 

1.3336*01 

1.1226*00 

3. 100£»03 

1.6S7E*01 

-8.4246*01 

3.6586*01 

3.2266*00 

1.0646*00 

1.6466*01 

1.43 96*01 

1.1226*00 

3.200 E+03 

1.58 3E*01 

-7.7986*01 

3.7136*01 

3.3016*00 

1.0796*00 

1.7756*01 

1.5466*01 

1.1226*00 

3.300E*03 

1.512E01 

-7.1246*01 

3.7696*01 

3.3796*00 

1.0966*00 

1.9046*01 

1.6516*01 

1.1236*00 

3.400E*03 

1.442E401 

-6.4046*01 

3.8286 * 01 

3.4626*00 

1.1156*00 

2.0306*01 

1.7506*01 

1.1246*00 

3.S00£*03 

I.37SE403 

-5.6396*01 

3.8896*01 

3.5486*00 

1.1366*00 

2.1496*01 

1.8426*01 

1.1266*00 

3.600E«^03 

1.31 1E401 

-4.8326*01 

3.9516*01 

3.6376*00 

1.1586*00 

2.2586*01 

1.9246*01 

1.1286*00 

3.700E*03 

1.249E401 

-3.9866*01 

4.0146*01 

3.7306*00 

1.1836*00 

2.3566*01 

1.9956*01 

1.1306*00 

3.800E*03 

1.190E401 

-3.1086*01 

4.0786*01 

3.8266*00 

1.2086*00 

2.4416*01 

2.0536*01 

1.1336*00 

3.900E*03 

1.134E401 

-2.2016*01 

4.1426*01 

3.9256*00 

1.2366*00 

2.5116*01 

2.0996*01 

1.1366*00 

4.000E»03 

1.081E401 

-1.2716*01 

4.2076*01 

4.0266*00 

1.2646*00 

2.5676*01 

2.1326*01 

1.1406*00 

4.100£»03 

1.031E*01 

-3.2276*00 

4.2716*01 

4.1296*00 

1. 2936*00 

2.6096*01 

2.1546*01 

1.1436*00 

4.200E*03 

9.840E400 

6.3876*00 

4.3346*01 

4.2346*00 

1.3226*00 

2.6406*01 

2.1666*01 

1.1476* 00 

4.300E^3 

9.397E*00 

1.6096*01 

4.3966*01 

4.3406*00 

1.3536*00 

2.6596*01 

2.1696*01 

1.1516*00 

4.400E*03 

8.4S1E*00 

2.5856*01 

4.4586*01 

4.4476*00 

1.3836*00 

2.6706*01 

2.1656*01 

1.1556*00 

4.SOOE»03 

8.591E400 

3.5646*01 

4.5186*01 

4. 5566*00 

1.4146*00 

2.6726*01 

2.1556*01 

1.1606*00 

4.6 00E*03 

8.22$E*00 

4.5426*01 

4.5766*01 

4.6646*00 

1.4456*00 

2.6696*01 

2.1416*01 

1.1646*00 

4.700E*03 

7.8a2E400 

5.5176*01 

4.6346*01 

4.7746 *00 

1.4756*00 

2.6596*01 

2.1216*01 

1.1686*00 

4.800E«'03 

7.562E*00 

6.4 8 86*01 

4.6906*01 

4.8836*00 

1.5066*00 

2.6436*01 

2.0986*01 

1.1736*00 

4.9U0E403 

7.261E400 

7.4526*01 

4. 7446*01 

4. 9936*00 

1.5366*00 

2.6216*01 

2.0716*01 

1.1786*00 

$.000E»03 

6.9806*00 

8.4076*01 

4.7966*01 

5.1036*00 

1.5666*00 

2.5936*01 

2.0396*01 

1.1826*00 

S.100E*03 

6.716£*00 

9.3506*01 

4.8486*01 

5.2136*00 

1.5966*00 

2.5576*01 

2.0026*01 

1.1876*00 

S.200E«03 

6.470E*00 

1.0286*02 

4.8976*01 

5.3226*00 

1.6246*00 

2.5136*01 

1.9606*01 

1.1926*00 

S.300E*03 

6.240E*00 

1.1196*02 

4.9446*01 

5.4316*00 

1.6536*00 

2.4616*01 

1.9126*01 

1.1976*00 

$.400E»03 

6. 02 $6*00 

1.2086*02 

4.9906*01 

5.5396*00 

1.6806*00 

2.4016*01 

1.8596*01 

1.2026*00 

S.500E*03 

5.824E*00 

1.2956*02 

5.0336*01 

5.6456*00 

1.7066*00 

2.3326*01 

1.8016*01 

1.2076*00 

S.600E403 

5.637E400 

1.3796*02 

5.0746*01 

5.7516*00 

1.7316*00 

2.2566*01 

1.7376*01 

1.2136*00 

5.700E*03 

5. 4636*00 

1.4606*02 

5.1146*01 

5.8566*00 

1.7556*00 

2.1736*01 

1.6696*01 

1.2186*00 

S.800£»03 

3.3016*00 

1.5386*02 

5.1516*01 

5.9596*00 

1.7786*00 

2.0866*01 

1.5996*01 

1.2246*00 

S.900E«03 

5.1506*00 

1.6136*02 

5.1866*01 

6.0606*00 

1.7996*00 

1.9956*01 

1.5266*01 

1.2306*00 

4.000E*03 

5.0106*00 

1.6846*02 

5.2186*01 

6.1596*00 

1.8186*00 

1.9036*01 

1.4536*01 

1.2366*00 

8.100E403 

4.8806*00 

1.7526*02 

5.2496*01 

6.2566*00 

1.8366*00 

1.8126*01 

1.3816*01 

1.2426*00 

4.200E403 

4.7506*00 

1.8176*02 

5.2786*01 

6.3516*00 

1.8536*00 

1.7236*01 

1.3116*01 

1.2486*00 

6.300E403 

4.6456*00 

1.8786*02 

5.3056*01 

6.4446*00 

1.8686*00 

1.6386*01 

1.2456*01 

1.2546* 00 

6.400E403 

4.5396*00 

1.9376*02 

5.3306 * 01 

6.5336*00 

1.8816*00 

1.5596*01 

1.1836*01 

1.2606*00 

8.SOOE403 

4.4406*00 

1.9926*02 

5.3546*01 

6.6216*00 

1.8946*00 

1.4866*01 

1.1266*01 

1.2666*00 

8.600E403 

4.3476*00 

2.0466*02 

5.3766 * 01 

6.7056*00 

1.9056*00 

1.4206*01 

1.0766*01 

1.2716*00 

6.700E403 

4.2596*00 

2.0976*02 

5.3976*01 

6.7856*00 

1.9156*00 

1.3626*01 

1.0316*01 

1.2756*00 

6.800E«03 

4.1766*00 

2.1456*02 

5.4166*01 

6.8626*00 

1.9246*00 

1.3136*01 

9.9426*00 

1.2796*00 

6.900E403 

4.0986*00 

2.1936*02 

5.4356*01 

6.9346*00 

1.9336*00 

1.27 36*01 

9.6436*00 

1.2826*00 

7.000E*03 

4.0246*00 

2.2396*02 

5.4536*01 

7.0026*00 

1.9406*00 

1.2436*01 

9.4216*00 

1.2836*00 

7.100E«03 

3.9536*00 

2.2846*02 

5.4716*01 

7.0646*00 

1.94 76*00 

1.2226*01 

9.2816*00 

1.2836*00 

7.200E«03 

3.8856*00 

2.3286*02 

5.4886*01 

7.1226*00 

1.9546*00 

1.2116*01 

9.2266*00 

1.2826*00 

7.300E»03 

3.8206*00 

2.3736*02 

5.5056*01 

7.1746*00 

1.9606*00 

1.2126*01 

9.2626*00 

1.2796*00 

7.400E*03 

3.7576*00 

2.4176*02 

5.5216*01 

7.2226*00 

1.9666*00 

1.2236*01 

9.3946*00 

1.2756*00 

7.300E*03 

3.697E*00 

2.4636*02 

5.5386*01 

7.2646*00 

1.9716*00 

1.24 76*01 

9.6286*00 

1.2696*00 

7.600E*03 

3.638£*00 

2.5096*02 

5.5556*01 

7. 3036*00 

1.9776*00 

1.2846*01 

9.9726*00 

1.2626*00 

7.700E403 

3.5806*00 

2.5576*02 

5.5726*01 

7.3396*00 

1.9836*00 

1.3356*01 

1.0436*01 

1.2546*00 

7.800E403 

3. 5246*00 

2.6076*02 

5.5896*01 

7.3736*00 

1.9896*00 

1.4016*01 

1.1026*01 

1.2466* 00 

7.900E403 

3.4686*00 

2.6606*02 

5.6086 * 01 

7.4066*00 

1.9956*00 

1.4836*01 

1.1746*01 

1.2376*00 

8.000E403 

3.4136*00 

2.7166*02 

5.6276*01 

7.4396*00 

2.0026*00 

1.5816*01 

1.2596*01 

1.2286*00 

8.200E403 

3.3046*00 

2.8406*02 

5.6696*01 

7.5116*00 

2.0176*00 

1.8316*01 

1.4736*01 

1.2126*00 
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Table 1.' 

Continued. 






- 

T 

RHO/RHO-0 

H/RTO 

S/R 

6/AO 

2 

CP/R 

CV/R 

66HHA 


V 

S.«00E«03 

3.1958*00 

2.9868*02 

5.7178*01 

7.5958*00 

2.0378*00 

2.1548*01 

1.7428*01 

1.1998*00 



S.600E*03 

3.0848*00 

3.1578*02 

9.7728*01 

7.6968*00 

2.0618*00 

2.5448*01 

2.0628*01 

1.1888*00 



a.800E>03 

2.9718*00 

3.3608*02 

5.8358*01 

7.8168*00 

2.0908*00 

2.9888*01 

2.4168*01 

1.1818*00 



9.000E*03 

2.8968*00 

3.5968*02 

5.9088*01 

7.9568*00 

2.1278*00 

3.4628*01 

2.7858*01 

1.1768*00 


i 

9.200E*03 

2.7398*00 

3.8678*02 

5.9898*01 

8.1168*00 

2.1698*00 

3.9368*01 

3.1428*01 

1.1738*00 



9.900E»03 

2.6218*00 

4.1718*02 

6.0798*01 

8.2938*00 

2.2188*00 

4.3738*01 

3.4618*01 

1.1728*00 

f ■ 

V 

9.600E«03 

2.5048*00 

4.5068*02 

6.1758* 01 

8.4878*00 

2.2738*00 

4.7398*01 

3.7198*01 

1.1738*00 

/ 

J. 

9.800 E*03 

2.3918*00 

4.8638*02 

6.2758*01 

8.6938*00 

2.3328*00 

5.0078*01 

3.8988*01 

1.1758*00 


1 

l.0Q0E*09 

2.2838*00 

5.2368*02 

6.3788*01 

8.9098*00 

2.3948*00 

5.1588*01 

3.9908*01 

1.1788*00 



l.020E*04 

2.1808*00 

5.6158*02 

6.4818*01 

9.1318*00 

2.4588*00 

5.1878*01 

3.9938*01 

1.1828*00 


»■ 

l.040E»04 

2.0898*00 

5.9938*02 

6.5818*01 

9.3568*00 

2.5208*00 

5.1018*01 

3.9148*01 

1.1878*00 



1.060E*04 

1.9988*00 

6.3608*02 

6.6778*01 

9.5818*00 

2.5818*00 

4.9208*01 

3.7678*01 

1.1932*00 



1.080E404 

1.9198*00 

6.7118*02 

6.7668*01 

9.8048*00 

2.6388*00 

4.6668*01 

3.5698*01 

1.1998*00 



1.100E904 

1.8478*00 

7.0428*02 

6.8498*01 

1.0028*01 

2.6918*00 

4.3688*01 

3.3408*01 

1.2078*00 



1.120E*04 

1.7828*00 

7.3518*02 

6.92Si*01 

1.0248*01 

2.7398*00 

4.0518*01 

3.0968*01 

1.2148*00 



1.140E404 

1.7238*00 

7.6368*02 

6.9948*01 

1.0458*01 

2.7828 *00 

3.7368*01 

2.8548*01 

1.2238*00 

1 


1.140E+04 

1.6708*00 

7.8988*02 

7.0568*01 

1.0658*01 

2.8218*00 

3.4398*01 

2.6248*01 

1.2328*00 



1.180E404 

1.6228*00 

8. 1408*02 

7.1138*01 

1.0848*01 

2.8568*00 

3.1718*01 

2.4168*01 

1.2408*00 



1.200E404 

1.5788*00 

8.3638*02 

7.1648*01 

1.1038*01 

2.8878*00 

2.9358*01 

2.2328*01 

1.2498*00 


• 

t.220E«04 

1.5378*00 

8.5708*02 

7.2118*01 

1.1218*01 

2.9148*00 

2.7358*01 

2.0768*01 

1.2578*00 


1 

1.240E404 

1.5008*00 

8.7648*02 

7.2548*01 

1.1398*01 

2.9388*00 

2.5698*01 

1.9468*01 

1.2658*00 



1.240E4Q4 

1.4658*00 

8.9488*02 

7.2948*01 

1.1558*01 

2.9608*00 

2.4368*01 

1.8428*01 

1.2728*00 

; 


1.2S0E404 

1.4338*00 

9.1228*02 

7.3318*01 

1.1718*01 

2.9808*00 

2.3338*01 

1. 7618*01 

1.2778*00 



1.300E404 

1.4028*00 

9.2908*02 

7.3678*01 

1.1858*01 

2.9998*00 

2.2558*01 

1.7008*01 

1.2818*00 



1.320E*04 

1.3738*00 

9.4538*02 

7.4018*01 

1.1998*01 

3.0168*00 

2.2018*01 

1.6588* 01 

1.2848*00 



1.340E404 

1.3458*00 

9.6128*02 

7.4348*01 

1.2128*01 

3.0328*00 

2.1668*01 

1.6328*01 

1.2868*00 



1.360E404 

1.3198*00 

9.7708*02 

7.4668*01 

1.2258*01 

3.0478*00 

2.1498*01 

1.6198*01 

1.2878*00 



1.380E404 

1.2938*00 

9.9278*02 

7.6978*01 

1.2378*01 

3.0628*00 

2.1468*01 

1.6198*01 

1.2878*00 

■ 


1.400E404 

1.2698*00 

1.0088*03 

7.5288*01 

1.2488*01 

3.0778*00 

2.1568*01 

1.6288*01 

1.2868*00 

' •» 


1.420E404 

1.2458*00 

1.0248*03 

7.5598*01 

l.r598*01 

3.0918*00 

2.1788*01 

1.6468*01 

1.2848*00 



1.440E404 

1.2228*00 

1.0408*03 

7.5898*01 

1.2708*01 

3.1068*00 

2.2088*01 

1.6718*01 

1.2828*00 



1.460E404 

1.2008*00 

1.0578*03 

7.6208*01 

1.2808*01 

3.1208*00 

2.2478*01 

1.7038*01 

1.2798*00 



1.480E*04 

1.1788*00 

1.0738*03 

7.6518*01 

1.2918*01 

3.1358*00 

2.2938*01 

1.7418*01 

1.2768*00 



1.S00EO4 

1.1578* 00 

1.0908*03 

7.6828*01 

1.3018*01 

3.1508*00 

2.3468*01 

1.7838*01 

1.2748*00 



1.520E*04 

1.1368*00 

1.1088*03 

7.7138*01 

1.3118*01 

3.1658*00 

2.4048*01 

1.8298*01 

1.2718*00 



1.540E404 

1.1168*00 

1.1268*03 

7.7458*01 

1.3228*01 

3.1818*00 

2.4678*01 

1.8798*01 

1.2688*00 



1.940E404 

1.0968*00 

1.1448*03 

7.7788*01 

1.3328*01 

3.1978*00 

2.5348*01 

1.9328*01 

1.2658*00 

■ ^ 


1.580E404 

1.0778*00 

1.1638*03 

7.8108*01 

1.3428*01 

3.2138*00 

2.6068*01 

1.9888*01 

1.2628*00 


'■- 

1.&00E404 

1.0578*00 

1.1828*03 

7.8448*01 

1.3538*01 

3.2308*00 

2.6808*01 

2.0468*01 

1.2598*00 



1.620E404 

1.0398*00 

1.2028*03 

7.8778*01 

1.3648*01 

3.2488*00 

2.7588*01 

2.1078*01 

1.2568*00 


V 

l.640£*04 

1.0208*00 

1.2228*03 

7.9128*01 

1.3748*01 

3.2668*00 

2.8398*01 

2.1698*01 

1.2548*00 


V, 

1.660E404 

1.0028*00 

1.2438*03 

7.9476*01 

1.3858*01 

3.2858*00 

2.9228*01 

2.2328*01 

1.2518*00 


<4 

1.680E»04 

9.8458-01 

1.2658*03 

7.9828*01 

1.3978*01 

3.3048*00 

3.0088*01 

2.2978*01 

1.2498*00 



1.700E404 

9.6718-01 

1.2888*03 

8.0188*01 

1.4088*01 

3.3248*00 

*.0958*01 

2.3638*01 

1.2478*00 


’ 

1.720e*04 

9.4998-01 

1.3118*03 

8.0558*01 

1.4208*01 

3.3458*00 

3.1848*01 

2.4308*01 

1.2458*00 



1.740E404 

9.3318-01 

1.3348*03 

8.0928*01 

1.4316*01 

3.3668*00 

3.2758*01 

2.4988*01 

1.2438*00 



1.760E404 

9. 1698-01 

1.3588*03 

8.1308*01 

1.4438*01 

3.3888*00 

3.3678*01 

2.5668*01 

1.2428*00 


'' 

1.7808*04 

9.0018-01 

1.3838*03 

8.1698*01 

1.4558*01 

3.4118*00 

3.4618*01 

2.6348*01 

1.2408*00 



1.800E*04 

8.8408-01 

1.4098*03 

8.2088*01 

1.4688*01 

3.4358*00 

3.5558*01 

2.7038*01 

1.23 98*00 



1.820E*04 

8.6828-01 

1.4368*03 

8.2488*01 

1.4808*01 

3.4598*00 

3.6508*01 

2.7718*01 

1.23/8*00 



1.840E*04 

8.5278-01 

1.4638*03 

8.2888*01 

1.4938*01 

3.4848*00 

3.7458*01 

2.8398*01 

1.2368*00 


*■ 

1.840E404 

8.3738-01 

1.4908*03 

8.3298*01 

1.5068*01 

3.5098*00 

3.841':*Q1 

2.9078*01 

1.2358*00 


'• 

1.880E*04 

8.2238-01 

1.5198*03 

8.3718*01 

1.5198*01 

3.5358*00 

3.9378*01 

2.9758*01 

1.2348*00 



1.9008*04 

8.0758-01 

1.5488*03 

8.4138*01 

1.5328*01 

3.5628*00 

4.0328*01 

3.0428*01 

1.2338*00 



1.9208*04 

7.9298-01 

1.5788*03 

8.4568*01 

1.5468*01 

3.5908*00 

4.1278*01 

3.1088*01 

1.2338*00 



1.940E*04 

7.7868-01 

1.6088*03 

8.4998*01 

1.5608*01 

3.6188*00 

4.2228*01 

3.1738*01 

1.2328*00 



1.9408*04 

7.6458-01 

1.6408*03 

8.5438*01 

1.5748*01 

3.6488*00 

4.3158*01 

3.2368*01 

1.2328*00 



1.9808*04 

7.5068-01 

1.6728*03 

8.5878*01 

1.588^*01 

3.6778*00 

4.4088*01 

3.2998*01 

1.2318*00 



2.0008*04 

7.3708-01 

1.7048*03 

8.6328*01 

1.6028*01 

3.7088*00 

4.4998*01 

3.3598*01 

1.2318*00 



2.020E*04 

7.2378-01 

1.7388*03 

8.6778*01 

1.6178*01 

3.7398*00 

4.5888*01 

3.4188*01 

1.2318*0* 



2.0408*04 

7.1068-01 

1.7718*03 

8.7238*01 

1.6328*01 

3.7708*00 

4.6 7 58 * 01 

3.4758*01 

1.231E*OC 



2.060E*04 

6.9778-01 

1.8068*03 

8.7698*01 

1.6478*01 

3.8038*00 

4.7608*01 

3.5308*01 

1.2318*00 


% 

2.080E*04 

6.8518-01 

1.8418*03 

8.815S*01 

1.662E*0i 

3.8358*00 

4.8428*01 

3.5828*01 

1.2318*00 



2.1008*04 

6.7278-01 

1.8778*03 

8.8628*01 

1.6788*01 

3.8698*00 

4.9218*01 

3.6328*01 

1.2328*00 



2.1208*04 

6.6068-01 

1.9138*03 

8.9098*01 

1.6938*01 

3.90 38*00 

4.9978*01 

3.6798*01 

1.2328*00 


K 

2.1408*04 

6.4878-01 

1.9508*03 

8.9568*01 

1.7U9E*01 

3.93 78*00 

5.0698*01 

3.7248*01 

1.2338*00 

f 


2.1:>08*04 

6.3708-01 

1.9878*03 

9.0038*01 

1.7258*01 

3.9728*00 

5.1388*01 

3.7658*01 

1.2338*00 

; 


2.1808*04 

6.2568-01 

2.0258*03 

9.0518*01 

1.7418*01 

4.0088*00 

5.2038*01 

3.8038*01 

1.2348*00 



2.2008*04 

6.1448-01 

2.0648*03 

9.0998*01 

1.7588 * 01 

4.0438*00 

5. 2638*01 

3.8388*01 

1.2358*00 



2.2208*04 

6.0358-01 

2.1028*03 

9.1478*01 

1.7748*01 

4.0i9E*00 

5.3198*01 

3.8708*01 

1.2368*00 



2.240E*04 

5.9288-01 

2.1428*03 

9.1958*01 

1.7918*01 

4.1168*00 

5.3708*01 

3.8988*01 

1.2378*00 



2.2608*04 

5.8248-01 

2.1818*03 

9.2438*01 

1.6088*01 

4.1538*00 

5.4158*01 

3.9228*01 

1.2388*00 



2.2808*04 

5.7228-01 

2.2218*03 

9.2918*01 

1.8258*01 

4.1908*00 

5.4568*01 

3.9428*01 

:.2398*00 



2.3008*04 

5.6228-01 

2.2618*03 

9.3388*01 

1.842C*01 

4.2278*00 

5.4918*01 

3.9598*01 

1.2408*00 


V 

2.3208*04 

5.5298-01 

2.3018*03 

9.3868*01 

1.8598*01 

4.2648*00 

5.5218*01 

3.9728*01 

1.2428*00 



2.3408*04 

5.4308-01 

2.3428*03 

9.4348*01 

1.8768*01 

4.3018*00 

5.5456*01 

3.9818*01 

1.2438*00 



2.3608*04 

5.3378-01 

2.3828*03 

9.4818*01 

1.8948*01 

4.3398*00 

5.5648*01 

3.9878*01 

1.2458*00 



2.3808*04 

5.2478-01 

2.4238*03 

9.5288*01 

1.9118*01 

4.3768*00 

5.5 778* 01 

3.9888*01 

1.2468*00 



2.4008*04 

5.1598-01 

2.4648*03 

9.5758*01 

1.9298*01 

4.4148*00 

5.5846*01 

3.9868*01 

1.2488*00 



2.4208*04 

5.0748-01 

2.5058*03 

9.6218*01 

1.9468*01 

4.4518*00 

5.5868*01 

3.9808*01 

1.2508*00 



2.4408*04 

4.9918-01 

2.5468*03 

9.6678*01 

1.9648*01 

4.4888*00 

5.5838*01 

3.9718*01 

1.2528*00 


> 

2.4608*04 

4.9108-01 

2.5878*03 

9.7128*01 

1.9818*01 

4.5258*00 

5.5738*01 

3.95 88*01 

1.2548*00 


1 

2.4808*04 

4.8318-01 

2.6278*03 

9.7578*01 

1.9998*01 

4.5628*00 

5.5598*01 

3.9418*01 

1.2568*00 

- 

i 

2.3008*04 

4.7548-01 

2.6688*03 

9.8028*01 

2.0178*01 

4.5998*00 

5.5408*01 

3.8228*01 

1.2588*00. 
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Table I. ~ Continued. 


P/eo • 3.00E*02 


T 

RHO/RHO-0 

H/RTO 

S/R 

A/60 

2 

CP/R 

CV/R 

CANNA 

l.000E»02 

8. 19SE902 

-l.718E»02 

1.5816*01 

6.2716-01 

1.0006*00 

3.5126*00 

2.5126*00 

1.3986*00 

2.000E*02 

9.099E902 

-l.709E»02 

1.8336*01 

8.7026-01 

1.0006*00 

3.6916*00 

2.8916*00 

1.3966*00 

3.000E*02 

>.T33E«02 

-1.690E«02 

2.0026*01 

1.0926*00 

1.0006*00 

9.9756*00 

3.9736*00 

1.2886*00 

4.a00E>02 

2.090E902 

-1.672E«02 

2.1386*01 

1. 1876*00 

1.0006*00 

9.9686*00 

3.9686*00 

1.2526*00 

S.000E*02 

1.690E902 

-1.693E*02 

2.2536*01 

1.3156*00 

1.0006*00 

5.3696*00 

9.3*96*r'' 

1.2296*00 

6.000E«02 

1.366E902 

-1.633E902 

2.3596*01 

1.9316*00 

1.0006*00 

3.6866*00 

9.6866*00 

1.2136*00 

T.0O0E*02 

1.171E02 

-1.612E902 

2.9996*01 

1.5386*00 

1.0006*00 

3.9536*00 

9.9336*00 

1.2026*00 

•.OOOE«02 

1.023E»02 

-1.S90E902 

2.5256*01 

U639E*00 

1.0006*00 

6.1796*00 

5.1/96*00 

1.1936*00 

9.000E«a2 

9.109E*01 

-l.S67E*02 

2.3996*01 

1.7336*00 

1.0006*00 

6.3576*00 

5.3576*00 

1.1876*00 

1.000E»03 

8.19SE«01 

-l.S93E»02 

2.6666*01 

1.8236*00 

1.0006*00 

6.5086*00 

3.3096*00 

1.1826*00 

U100E*03 

T.993E901 

-l.S19E*02 

2.7296*01 

1.9096*00 

1.0006*00 

6.6376*00 

5.6376*00 

1.1776*00 

1.200E»03 

6.832E*0l 

-1.999E»02 

2.7876*01 

1.9916*00 

1.0006*00 

6.7636*00 

5.7936*00 

1.1796*00 

l.i00E*03 

6.306E*OI 

-1.970E402 

2.8926*01 

2.0706*00 

1.0006*00 

6.8396*00 

5.8396*00 

1.1716*00 

l.«00E*03 

3.8S6E»01 

-1.999E»02 

2.8936*01 

2.1966*00 

1.0006*00 

6.9156*00 

5.9196*00 

1.1696*00 

1.500E*03 

5.96SE*01 

-1.919E*02 

2.9916*01 

2.2196*00 

1.0006*00 

6.9906*00 

3.9896*00 

1.1676*00 

1.600E«03 

S.123E*01 

-1.393E*02 

2.99«e*01 

2.2906*00 

1.0006*00 

7.0676*00 

6.0656*00 

1.1656*00 

l.T00E*03 

9.822E*01 

-1.367E902 

3.0296*01 

2.3596*00 

1.0006*00 

7.1566*00 

6.1516*00 

1.1936*00 

1.800E*03 

9.533E«01 

-1.391E*02 

3.0706*01 

2.9236*00 

1.0006*00 

7.2666*00 

6.2386*00 

1.1616*00 

1.900 E^3 

9.312E»01 

-1.319E«02 

3.1106*01 

2.9896*00 

1.0016*00 

7.9116*00 

6.3956*00 

1.1596*00 

2.0 OQE*' 3 

9.099E901 

-1.286E*02 

3.1986*01 

2.5316*00 

1.0016*00 

7.6036*00 

6.3776*00 

1.1566*00 

2.100E*03 

3.896E«01 

-1.2S8E*02 

3.1866*01 

2.6126*00 

1.0026*00 

7.8366*00 

6.8196*00 

1.1326*00 

2.200E03 

3.71SE*01 

-1.229E902 

3.2236*01 

2.6106*00 

1.0036*00 

8.1896*00 

7.1186*00 

1.1996*00 

2.300E<'03 

3.59TE«01 

-1.198E«02 

3.2616*01 

2.7286*00 

1.0036*00 

8.5986*00 

7.9996*00 

1.1956*00 

2.900E*03 

3.391E01 

-1.166E902 

3.2986*01 

2.7856*00 

1.00 76*00 

9.1076*00 

7.9636*00 

1.1916*00 

2.S00E«03 

3.29SE901 

-1.131E*02 

3.3376*01 

2.8926*00 

1.0106*00 

9.7186*00 

8.5196*00 

1.1376*00 

2.600E*03 

3.108E«0I 

-1.093E«02 

3.3766*01 

2.9006*00 

1.0156*00 

1.0936*01 

9.1636*00 

1.1336*00 

2.T00E«03 

2.97TE»01 

-1.055E*02 

3.9176. 01 

2.9596*00 

1.0206*00 

1.1256*01 

9.8936*00 

1.1306*00 

2.800E03 

2.852E4'ai 

-1.012E902 

3.9606*01 

3.0206*00 

1.0276*00 

1.2176*01 

1.0706*01 

1.1286*00 

2.900E«33 

2.732E*01 

-9.636E»01 

3.3096*01 

3.0836*00 

1.0336*00 

1.3186*01 

1.1586*01 

1.1266*00 

3.000 E»03 

2.616E»01 

-9.159E901 

3.3506*01 

3.1986*00 

1.0956*00 

1.9266*01 

1.2316*01 

1.1296*00 

3.100E*03 

2.S09E*01 

-S.611E»0t 

3.3996*01 

3.2176*00 

1.0566*00 

1.53.96*01 

1.3976*01 

1.1296*00 

3.200E*03 

2.396E*01 

•8.026E901 

3.6506*01 

3.2886*00 

1.0696*00 

1.6566*01 

1.9996*01 

1.1296*00 

3.300EO3 

2.291E»01 

•7.398E901 

3.7036*01 

3.3696*00 

1.0896*00 

1.7796*01 

1.5916*01 

1.1296*00 

3.900 E*03 

2.190E»01 

-8.727E901 

3.7576*01 

3.9926*00 

1.1016*00 

1.8916*01 

1.6396*01 

1.1256*00 

3.S00E*03 

2.092E901 

-6.019E901 

.8196*01 

3.5296*00 

1.1206*00 

2.0026*01 

1.7216*01 

1.1266*00 

3.800E*03 

1.99TE»01 

-S.262E901 

3.8726*01 

3.6096*00 

1.1906*00 

2.1076*01 

1.8J1E*01 

1.1286*00 

3.T00EO3 

1.90TE901 

-9.9736*01 

3.9316*01 

3.6986*00 

1.1626*00 

2.2036*01 

1.8716*01 

1.1316*00 

3.800E*03 

1.820E901 

-3.6S0E*01 

3.9916*01 

3.7896 *00 

1.1866*00 

2.28 76*01 

1.9316*01 

1.1336*00 

3.900E»03 

1.73TE901 

-2.7996*01 

9.0316*01 

3.8896*00 

1.2106*00 

2.3606*01 

1.9806*01 

1.1366*00 

9.000E«03 

1.6S8E901 

-1.9236*01 

9.1116*01 

3.9806*00 

1.2366*00 

2.9216*01 

2.0186*01 

1.1396*00 

4.100E903 

1.383E901 

-1.028E*01 

9.1726*01 

9.0796*00 

1.2636*00 

2.9686*01 

2.0966*01 

1. 1936*00 

9.200 E»03 

l.$13E9bl 

-1.1696*00 

9.2326*01 

9. 1806* 00 

1.2906*00 

2.5036*01 

2.0636*01 

1.1966*00 

9.300E«03 

1.996E901 

8.0326*00 

9.2916*01 

9.2826*00 

1.3186*00 

2.5306*01 

2.0726*01 

1.1506*00 

9.900E«03 

l.389E*01 

1.7356*01 

9.3996*01 

9.3866*00 

1.3976*00 

2.5976*01 

2.0796*01 

1.1596*00 

9.300E«03 

1.323E01 

2.6686*01 

9.9076*01 

9.9906*00 

1.3736*00 

2.5536*01 

2.0696*01 

1.1386*00 

9.600E*03 

1.269E»01 

3.6036*01 

9.9636*01 

9.5936*00 

1.9096*00 

2.5576*01 

2.0396*01 

1.1626*00 

9.T0OE*03 

l.217E*01 

9.3916*01 

9.3186*01 

9.7016*00 

1.9336*00 

2.5536*01 

2.0936*01 

1.1666*00 

9.800E*03 

1.168E*01 

3.9796*01 

9.5726*01 

9.8076*00 

1.9626*00 

2.5996*01 

2.0286*01 

1.1716*00 

9.900E>03 

1.122E*0l 

6.9096*01 

9.6296*01 

9.9196*00 

1.9916*00 

2.5306* 01 

2.0076*01 

1.1756*00 

3.000E«03 

1.079E»01 

7.3276*01 

9.6736*01 

3.0206*00 

1.5196*00 

2.5126*01 

1.9836*01 

1.180E*0C 

5.100E>03 

1.039E*01 

8.293E*01 

9.7256*01 

3.1276*00 

1.3976* 00 

2.9896*01 

1.9336*01 

1.1896*00 

S.200E»03 

1.001E*01 

9.1996*01 

9.7736*01 

3.2396*00 

1.3736*00 

2.9606*01 

1.9296*01 

1.1896*00 

5.300E«03 

9.651E»00 

1.0096*02 

9.8196*01 

3.3906*00 

1.6036*00 

2.9256*01 

1.889E*C1 

1.1936*00 

3.900E«03 

9.316E»00 

1.0926*02 

9.8696*01 

3.9966*00 

1.6306*00 

2.3896*01 

1.8506*01 

1.1986*00 

5.300E*03 

9.003E»00 

1.1796*02 

9.9076*01 

5.3316*00 

1.6566*00 

2.3376*01 

1.8076*01 

1.2036*00 

S.600E*03 

a.709E»00 

1.2696*02 

9.9996*01 

5.6366*00 

1.6816*00 

2.2836*01 

1.7396*01 

1.2086*00 

5.7 00t*03 

8.939E*00 

1.396E«J2 

9.9896*01 

5.7596'' 00 

1.7036*00 

2.2226*01 

1.7076*0 . 

1.2136*00 

5.800E»03 

8.176E»00 

1.9266*02 

3.0276*01 

3.8626*00 

1.7296*00 

2.1366*01 

1.6326*01 

1.2186*00 

5.900E+03 

7.939E*00 

1.3096*02 

3.0636*01 

3.9636*00 

1.7316*00 

2.0896*01 

1.3936*01 

1.2296*00 

9.000E*03 

7.710E*00 

1.5796*02 

3.0986*01 

6.0636*00 

1.7726*00 

2.0096*01 

1.3336*01 

1.2296*00 

6.100E*03 

7.SOOE*0O 

1.6316*02 

5.1306*01 

6.1616*00 

1.7926*00 

1.9316*01 

1.9716*01 

1.2396*00 

6.200E«03 

7.303E*00 

1.7206*02 

3.1616*01 

6.2376*00 

1.8106*00 

1.8536*01 

1.9086*01 

1.2906*00 

6.300E*03 

7.120E*00 

1.7876*02 

3.1906*01 

6.3326*00 

1.8286*00 

1.7796*01 

1.3976*01 

1.2966*00 

6.900E*03 

6.998E»00 

1.8306*02 

3.2176*01 

6.9996*00 

1.8996*00 

1.6986*01 

1.2876*01 

1.2516*00 

4.300E*03 

6.7S7E*00 

1.9116*02 

3.2936*01 

6.3396*00 

1.8386*00 

1.6296*01 

1.2306*01 

1.2566*00 

6.600 E«03 

6.636E*00 

1.9696*02 

3.2676*01 

6.6216*00 

1.8726*00 

1.5556*01 

1.1766*01 

1.2616*00 

6.700E*03 

6.999E*00 

2.0236*02 

3.2906*01 

6.7066*00 

1.8896*00 

1.9916*01 

1.1276*01 

1.2666*00 

6.800E*03 

6.360E»0C 

2.0786*02 

3.3126*01 

6.7886*00 

1.8966*00 

1.9336*01 

1.0836*01 

1.2716*00 

6.900E*03 

6.239E*00 

2.1306 *02 

3.3336*01 

6.8666*00 

1.9066*00 

1.3826*01 

1.0996*01 

1.2796*00 

T.OOOE«C3 

6.119EOO 

2.1806*02 

3. 3326*01 

6.9916*00 

1.9136*00 

1.3386*01 

1.0116*01 

1.2776*00 

7.100E903 

6.001E»00 

2.2286*02 

3.3716*01 

7.0126*00 

1.9296*00 

1.3026*01 

9.8976*00 

1.2796*00 

7.200E«03 

$.899E*00 

2.2736*02 

3.3896*01 

7.0786*00 

1.9326*00 

1.2796*01 

9.6326*00 

1.2806*00 

7.300E.03 

3.791E»00 

2.3226*02 

3.9066*01 

7.1906 *00 

1.9396*00 

1.2366*01 

9.3296*00 

1.2806*00 

7.900E«03 

3.692E900 

2.367E*02 

3.9236 *01 

7. 1986*00 

1.9966*00 

1.2966*01 

9.9896*00 

1.2796*00 

7.3 00E*03 

5.598E900 

2.913E*02 

3.9906*01 

7.2316*00 

1.9336*00 

1.2916*01 

9.3216*00 

1.2767*00 

7.600E*03 

5.906£»00 

2.9396*02 

3.9376* 01 

7.2996*00 

1.9396*00 

1.2176*01 

9.6966*00 

1.2726*00 

7.700E*03 

3.918E«00 

2.303E*02 

3.9736*01 

7.3936 * 00 

1.9656*00 

1.2796*01 

9.8636*00 

1.2676*00 

7.800E*03 

3.332E»00 

2.3336*02 

3.9906*01 

7.3896*00 

1.9716*00 

1.3136*01 

1.0186*01 

1.2616*00 

7.900E*03 

3.299E*00 

2.6026*02 

3.3076*01 

7.9216*00 

1.9776*00 

1.3606*01 

1.0606*01 

1.2596*00 

S.000E*03 

5.167E»00 

2.6326*02 

3.3256*01 

7.9376 *00 

1.9836*00 

1.9196*01 

1.1136*01 

1.2936*00 

8.200E*03 

S.007E900 

2.7926*02 

5.3616*01 

7.3286*00 

1.9976*00 

1.5826*01 

1.2356*01 

1.2306*00 
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Table I. - Contlnuel 


T 

RHO/RHO-0 

H/RTO 

S/R 

R/RO 

1 

CP/R 

CV/R 

CRNMR 

8.400 E*03 

4.8S0E»00 

2.886E402 

S.602E401 

7.602E400 

2.0128*00 

1.8036*01 

1.4456*01 

1.2158*00 

8.600E403 

4.893E<00 

3.028E402 

5.648E40L 

7.687E400 

2.0318*00 

2.0928*01 

1.6858*01 

1.2028*00 

8.800 E»03 

4.S3SE400 

3.194E402 

S.700E401 

7.786E400 

2.034E*00 

2.436E*01 

1.9676*01 

1.1926*00 

9.000E*03 

4.37SE400 

3.386E402 

5.7S9E4 01 

7.903E400 

2.082E*00 

2.8298*01 

2.2806*01 

1.1858*00 

9.200 E403 

4.212E400 

3.609E*02 

S.826E401 

8.037E400 

2.116E*00 

3.2308*01 

2.6086*01 

1.1808*00 

9.400E*03 

4.047E»00 

3.862E402 

S.900E4 01 

8.190E*00 

2. 1S5E*00 

3.6738*01 

2.9296*01 

1.1778*00 

9.600E*03 

3.882E*00 

4.146E*02 

S.982E401 

1 3S9E4Q0 

2.200E*00 

4.0758*01 

3.2226*01 

1.1768*00 

9.800E403 

3.718E*00 

4.438E402 

6.070E401 

8.343E400 

2.2S0E*00 

4.4238*01 

3.4696*01 

1.1776*00 

l.000£*04 

3.SS7E400 

4.792E402 

6.162E401 

a.739E»00 

2. 30SE*00 

4.6958*01 

3.6536*01 

1.1788*00 

1.020E*04 

3.403E400 

S;l43E402 

6.267E401 

8.946E400 

2.362E*00 

4.872E*01 

3.7656*01 

1.1818*00 

1.040E<’04 

3.258E»00 

>.S03E*02 

6.352E»0l 

9. 160E400 

2.421E*00 

4.9488*01 

3.8036*01 

1.1848*00 

1.060E404 

3.U8E400 

S.86SE402 

6.446E*01 

9.377E*00 

2.481E*00 

4.9248*01 

3.7696*01 

1.1898*00 

1.080E»U4 

2.990E400 

6.222E*Q2 

6.538E401 

9.S97E400 

2.539£*00 

4.8118*01 

3.6728*01 

1.1948*00 

1.100E404 

2.872E4 00 

6.S68E402 

6.624E401 

9.81SE400 

2.S99E*00 

4.6258*01 

3.5248*01 

1.2006*00 

1.120E404 

2.765E*00 

6.898E402 

6.70SE401 

l.003E*0l 

2.6488*00 

4.3888*01 

3.3406*01 

1.2066*00 

1. 140E»04 

2. 66 7E 4-00 

7.210E*02 

6.781E401 

1.024E401 

2.6978*00 

4.1218*01 

3.1346*01 

1.2138*00 

1.160E404 

2.578E*00 

7.901E402 

6.8S0E*0t 

l.04$E*01 

2.7418*00 

3.8428*01 

2.9208*01 

1.2218*00 

U180E404 

2.497E*00 

7.772E*02 

6.913E401 

1.06SE401 

2.782E*00 

3.5678*01 

2.7106*01 

1.2298*00 

1.200E404 

2.424E»00 

8.024E+02 

6.971E401 

1.08SE401 

2.8188*00 

3.3098*01 

2.5116*01 

1.2378*00 

1.220E404 

2.357E400 

S.2S8E402 

7.024E401 

1.104E401 

2.8S1E*00 

3.073£*01 

2.3316*01 

1.2458*00 

1.240E*04 

2.29SE400 

a.475E*02 

7.072E401 

1.122E401 

2.881E*00 

2.8688*01 

2.1716*01 

1.2538*00 

l.2a0E»04 

2.238E*00 

8.678E402 

7.U7E401 

1.140E401 

2.9078*00 

2.6918*01 

2.0336*01 

1.2618*00 

1.280E404 

2.186E400 

8.8 70E402 

7.1S8E401 

1.1S6E401 

2.931E*00 

2.5428*01 

1.9188*01 

1.2676*00 

1.300E404 

2.136E400 

9.0S1E402 

7.196fc*01 

1.172E»01 

2.9S2E*00 

2.421E*C1 

1.8248*01 

1.2736*00 

1.320E*04 

2.090E400 

9.225E402 

7.232E»01 

1.188E401 

2.9728*00 

2.3258*01 

1.7506*01 

1.2788*00 

1.340E404 

2.046E*00 

9.392E402 

7.267E401 

1.202E401 

2.990E*00 

2.2526*01 

1.6946*01 

1.2828*00 

1.360E404 

2.00SE400 

9.S9SE402 

7.300E*01 

1.216E401 

3.0078*00 

2.1996*01 

1.6536*01 

1.2856*00 

l.380E»04 

1.96SE400 

9.715E402 

7.33U401 

1.228E401 

3.023£*00 

2.1638*01 

1.6278*01 

1.2866*00 

l.400E*04 

1.928£*00 

9.872E402 

7.362E401 

1.241E401 

3.0388*00 

2.143E*01 

1.6138*01 

1.2876*00 

1.420E404 

i.891E*00 

1.003E403 

7.393E401 

1.2S2E»0l 

3. 0938*00 

2.13TE*01 

1.6096*01 

1.2878*00 

1.440E404 

1.8$6E*00 

1.019E403 

7.423E401 

1.264E401 

3.0678*00 

2.1428*01 

1.6158*01 

1.2868*00 

l.480E»04 

1.823E400 

1.034E403 

7.4S2E401 

1.275E401 

3.0818*00 

2.1578*01 

1.6288*01 

1.2848*00 

1.480E404 

U790E400 

1.030E403 

7.482E401 

1.289E401 

3.0938*00 

2.1818*01 

1.6496*01 

1.2826*00 

I.SOOE404 

1.738E400 

1.066E403 

7.511E401 

1.296£»0l 

3.1098*00 

2.2128*01 

1.6758*01 

1.2806*00 

1.820E404 

U727E»00 

1.083E403 

7.S4IE401 

1.306E401 

3.123E*00 

2.2518*01 

1.7078*01 

1.2776*00 

I.S40E404 

1.697E400 

1.099E403 

7.S71E401 

1.316E401 

3.137E*00 

2.29SE*01 

1.74 38*01 

1.2748*00 

l.$80E*04 

1.668E400 

1.U6E403 

7.600E401 

1.326E401 

3.151E*00 

2.3458*01 

1.7838*01 

1.2718*00 

l.S80E*04 

1.639E400 

1.134E4Q3 

7.631E4Q1 

1.336E401 

3.1668*00 

2.3998*01 

1.8268*01 

1.2688*00 

1.600E404 

1.6I1E400 

I.1S1E403 

7.661E401 

1.346E401 

3.ia0E*00 

2.4578*01 

1.8738*01 

1.2666*00 

1.820E404 

1.384E400 

1. 170E403 

7.692E401 

1.3S6E401 

3.1968*00 

2.5198*01 

1.9218*01 

1.2638*00 

1.640E404 

1.S57E400 

1.188E*03 

7.723£*01 

1.366E401 

3.211E*00 

2.5348*01 

1.9736*01 

1.2608*00 

1.880E404 

I.S30E400 

1.207E403 

7.759E401 

1.377E401 

3.228E*00 

2.6518*01 

2.0268*01 

1.2578*00 

1.880E404 

U904E400 

1.227E403 

7.787E401 

L.387E401 

3.244£*00 

2.7228*01 

2.0808*01 

1.2556*00 

1.700E404 

1.479E*00 

1.247E403 

7.820E401 

1.398E401 

3.2618*00 

2.7958*01 

2.1366*01 

1.2526*00 

l.T20E*04 

1.454E400 

1.268E403 

7.8S3E401 

1.408EV01 

3.279E*00 

2.8698*01 

2.1946*01 

1.2506*00 

1.740E404 

1.429E400 

1.289E403 

7.887E401 

U419E401 

3.2978*00 

2.9468*01 

2.2526*01 

1.2486*00 

U760E404 

1.405E400 

1.311E»03 

7.921E401 

1.430E401 

3.3168*00 

3.0248*01 

2.3118*01 

1.2468*00 

1.780E*04 

1.381E»00 

1.334E403 

7.955E*0l 

1.441E401 

3.335E*00 

3.1048*01 

2.3718*01 

1.2448*00 

1.800E404 

1.398E400 

1.397E403 

7.991E401 

1.4S3E401 

3.3538*00 

3.1848*01 

2.4318*01 

1.2428*00 

1.820E404 

1.33SE400 

1.380E403 

8.026E401 

1.464E401 

3.3758*00 

3.2668*01 

2.4928*01 

1.2416*00 

1.840E404 

1.312E*00 

1.404E403 

8.062E401 

1.476E»01 

3.396E*00 

3.3498*01 

2.5528*01 

1.2398*00 

1.860E»04 

1.290E*00 

l.429E*03 

8.099E401 

1.488E401 

3.4178*00 

3.432E*01 

2.6138*01 

1.2388*00 

1.880E404 

l.268E»00 

1.4S5E403 

8.136E401 

1.500E401 

3.4408*00 

3.5168*01 

2.6748*01 

1.2378*00 

1.900E404 

1.246E400 

1.481E403 

8.174E401 

l.S12E»0L 

3.462E*00 

3.6008*01 

2.7346*01 

1.2358*00 

1.920E404 

1.225E400 

l.$07E*03 

8.2UE401 

1.S25E401 

3.4868*00 

3.6848*01 

2.7948*01 

1.2358*00 

1.940E404 

1.204E*00 

1.S3SE403 

8.2S0E401 

1.537E401 

3.3108*00 

3.7688*01 

2.8538*01 

1.2348*00 

1.960E404 

1.183E*00 

1.363E403 

8.290E401 

1.S90E401 

3.3348*00 

3.8526*01 

2.9128*01 

1.2338*00 

1.980E404 

t.l63E*00 

L.591E403 

8.329E401 

1.S63E401 

3.3398*00 

3.93SE*01 

2.9696*01 

1.2328*00 

2.000E404 

1.143E400 

1.620E403 

8.369E401 

1.576E401 

3.3838*00 

4.018E*01 

3.0268*01 

1.2328*30 

2.020E404 

1.124E*00 

1.6S0E403 

8.409E»01 

1.S90E401 

3.612E*00 

4.1008*01 

3.0828*01 

1.2318*00 

2.040E404 

1.10SE400 

1.680E403 

8.430E401 

1.603E*01 

3.6388*00 

4.1816*01 

3.1378*01 

1.2318*00 

2.060E404 

1.086E*00 

1.7UE403 

8.491E401 

1.617E401 

3. 6668*00 

4.2606*01 

3.1908*01 

1.2318*00 

2.080E404 

1.067E*00 

1.743E403 

8.S33E401 

1.631E»01 

3.6948*00 

4.3398*01 

3.2418*01 

1.2318*00 

2.100E404 

1.049E400 

1.77SE403 

8.S7SE401 

1.64SE401 

3.7238*00 

4.4156*01 

3.2918*01 

1.2318*00 

2.120E404 

l.031E*00 

l.807E*03 

8.617E»01 

1.639E401 

3.7328*00 

4.4906*01 

3.3398*01 

1.2318*00 

2.140E404 

1.013E*00 

1.840E403 

8.660E401 

1.674E401 

3. 7818*00 

4.5628*01 

3.3858*01 

1.2318*00 

2. 160E»04 

9.9S8E-01 

1.874E403 

8.702E401 

1.689E401 

3.8118*00 

4,6336*01 

3.4308*01 

1.2318*00 

2. 180E»04 

9.788E-01 

1.908E403 

8.743E401 

1.704E*0; 

3.8428*00 

4.7008*01 

3.4718*01 

1.2328*00 

2.200E404 

9.621E-01 

1.943E*03 

8. 789 E* 01 

U719E401 

3.8738*00 

4.7656*01 

3.5116*01 

1.2328*00 

2.220E404 

9.4S8E-01 

1.978E*03 

8.832E*01 

1.734E401 

3.9058*00 

4.8278*01 

3.5488*01 

1.2338*00 

2.240E404 

9.297E-01 

2.014E403 

8.876E401 

1.749E401 

3.9378*00 

4.8866*01 

3.5838*01 

1.1348*00 

2.260E404 

9.140E-01 

2.0SOE403 

8.919E401 

1.76SE*01 

3.9698*00 

4.9426*01 

3.6158*01 

1.2348*0l 

2.280E404 

B.986E-01 

2.086E403 

8.963E40L 

1.780E401 

4.0018*00 

4.9948*01 

3.6448*01 

1.2358*00 

2.300E404 

8.833E-01 

2.123E403 

9.007E*01 

1.796E401 

4.034E*00 

5.0428*01 

3.6718*01 

1.2368*00 

2.320E«C4 

8.687E-01 

2.160E403 

9.031E401 

1.8UE»01 

4.0688*00 

5.0876*01 

3.6958*01 

1.2378*00 

2.340E404 

S.943E-01 

2. 197E403 

9.094E401 

1.828E401 

4.1018*00 

5.1276*01 

’,7158*01 

1.2388*00 

2.360E404 

8.401E-01 

2.239E*03 

9.138E401 

1.843E401 

4.1338*00 

5.1646*01 

3.7338*01 

1.2408*00 

2.380E404 

8.263E-01 

2.273E403 

9.182E401 

1.861E401 

4.1698*00 

5.1966*01 

3.7488*01 

1.2418*00 

2.400E*04 

8. U8E-01 

2.3UE403 

9.226E401 

1.878E*01 

4.2038*00 

5.2246*01 

3.7598*01 

1.2428*00 

2.420E404 

7.99SE-01 

2.349E403 

9.269E401 

1.894E»01 

4.2378*00 

5.2476*01 

3.7688*01 

1.2448*00 

2.440E*04 

7.866E-01 

2.388E403 

9.312E401 

1.911E401 

4.2718*00 

5.2676*01 

3.7 746*01 

1.2458*00 

2.460E404 

7.740E-01 

2.426E403 

9.355E*0l 

1.928E401 

4.3068*00 

5.2816*01 

3.7768*01 

1.24 78 * 00 

2.480E*04 

7.617E-01 

2.469E403 

9.398E*01 

1.9448*01 

4.3408*00 

5.2928*01 

3.7768*01 

1.2498*00 

2.S0OE404 

7.497E-01 

2.S04E403 

9.441E401 

1.961E*01 

4.3748 *00 

5.2988*0). 

3 . 7 7 38 * 01 

1.2508*00 


129 


t 

Vhbbbhi 







*•4. - 

r 

t 



... m 

I 


1 


Table 1.- 

' I 

Continued. 

1 



1 

■I ^ 

f 





f/PO • 

4.006*02 








T 

ftrtO/RHO-0 

H/RTO 

S/R 

A/ AO 

2 

CP/8 

CV/8 

GANNA 

/ 

’ 


1.0ME»02 

1.093E403 

-1.7iJ5*02 

1.5536*01 

6.2716-01 

1.0006*00 

3.5126*00 

2.5126*00 

1.3986*00 




2.000E»02 

5.46SE«02 

-1.7056*02 

1.8056*01 

8.7026-01 

1.0006*00 

3.8916*00 

2.8916*00 

1.3446*00 




3.000E*02 

3.644E402 

-1.6906*02 

1.9746*01 

1.0426*00 

1.0006*00 

4.4756*00 

3.4756*00 

1.2886*00 


4 


4.000 E*02 

2.733E402 

-1.6726*02 

2.1096*01 

1.1876*00 

1.0006*00 

4.9486*00 

3.9486*00 

1.2526*00 




1.000E*02 

2.186E402 

-1.6336*02 

2.2256*01 

1.3156*00 

1.0006*00 

5.3446*00 

4.3446*00 

1.2296*00 




4.000E402 

l.S22E*02 

-1.6336*02 

2.3256*01 

1.4316*00 

1.0006*00 

5.4846*00 

4.4846*00 

1.2136*00 




T.O00E«O2 

1.982E402 

-1.4126*02 

2.4156*01 

1.5386*00 

1.0006*00 

5.9536*00 

4.9536*00 

1.2026*00 




«.O0OE*O2 

1.386E402 

-1.3906*02 

2.4966*01 

1.6396*00 

1.0006*00 

4.1746*00 

5.1746*00 

1.1936*00 




9.000E*02 

1.219E»02 

-1.5676*02 

2.3706*01 

1.7336*00 

1.0006*00 

4.3576*00 

5.3576*00 

1.1876*00 


* i 


t.O0OE*O3 

l.093E*02 

-1.5436*02 

2.6386*01 

1.8236*00 

1.0006*00 

4.5096*00 

5.5096*00 

1.1826*00 


J 


1.100E*03 

9.937EOI 

-1.5196*02 

2.7006*01 

1.9096*00 

1.0006*00 

4.4376*00 

5.4376*00 

1.1776*00 




l.200E«03 

9.109E«01 

-1.4946*02 

2.7596*01 

1.9916*00 

1.0006*00 

4.7436*00 

5.7436*00 

1.1746*00 




1.300E»03 

8.408E*0l 

-1.4706*02 

2.8136*01 

2.0706*00 

1.0006*00 

4.8346*00 

5.8346*00 

1.1716*00 




U400E«03 

7.808E»01 

-1.4446*02 

2.8646*01 

2.1466*00 

1.0006*00 

4.9146*00 

5.9146*00 

1.1496*00 




l.9 00£«03 

7.287E401 

-1.4196*02 

2.9126*01 

2.2196*00 

1.0006*00 

4.9886*00 

5.9876*00 

1.1476*00 




l.60QE*a3 

6.831E«01 

-1.3936*02 

2.9576*01 

2.2906*00 

1.0006*00 

7.0436*00 

4.0426*00 

1.1456*00 




l.T00E*O3 

8.429^*01 

-1.3676*02 

3.0006*01 

2.3596*00 

1.0006*00 

7.1486*00 

4.1446*00 

1.1436*00 




l.a00E»03 

6.071e*01 

-1.3416*02 

3.0416*01 

2.4256*00 

1.0006*00 

7.2526*00 

4.2446*00 

1.1416*00 




1.900E«03 

S.750E«01 

-1.3146*02 

3.0016*01 

2.4896*00 

1.0016*00 

7.3876*00 

4.3736*00 

1.1596* 00 




2.000E«03 

9.4«0E*01 

-1.2876*02 

3.1196*01 

2.5526*00 

1.0016*00 

7. 5446*00 

4.5406*00 

1.1546*00 




2.300E403 

S.19»E*01 

-1.2596*02 

3.1576*01 

2.6126*00 

1.0026*00 

7.79 76* 00 

4.7586*00 

1.1536*00 




2.200E*03 

4.9S4E«01 

-1.2306*02 

3.1946*01 

2.6716*00 

1.0036*00 

8.0976*00 

7.0376*00 

1.1506*00 




i.300e*03 

4.732E401 

-1.1996*02 

3.2306*01 

2.7296*00 

1.0046*00 

8.4756*00 

7.3846*00 

1.1446*00 


V 


2.400E03 

4.529E»01 

-1.1676*02 

3.2676*01 

2.7866*00 

1.0076*00 

8.9406*00 

7.8116*00 

1.1426*00 




2.500E»03 

4.331E»01 

-1.1346*02 

3.3056*01 

2.8436*00 

1.0096*00 

9.4986*00 

8.3186*00 

1.1386*00 




2.600£*^03 

4.149E*01 

-1.0986*02 

3.3446*01 

2.9006*00 

1.0136*00 

1.0156*01 

8.9076*00 

1.1356*00 


* n. 


2.700E»03 

3.976E401 

-1.0596*02 

3.3836*01 

2.9586 *00 

1.0186*00 

1.0906*01 

9.5756*00 

1.1326*00 




2.800Et03 

3.8UE*01 

-1.0186*02 

3.4246*01 

3.0186*00 

1.0246*00 

1.1746*01 

1.8326*01 

1.1296*00 




2.900E«03 

3.6S4E*01 

-9.7326*01 

3.4676*01 

3.0806*00 

1.0326*00 

1.2446*01 

1.1126*01 

1.1276*00 




3.000E403 

3.S02EO1 

-9.2506*01 

3.5126*01 

3.1446*00 

1.0416*00 

1.3446*01 

1.1986*01 

1.1246*00 




3.100E*03 

3.3SSE401 

-8.7316*01 

3.5586*01 

3.2116*00 

1.0516*00 

1.4716*01 

1.2876*01 

1.1256*00 




3.200E*03 

3.213E*01 

-8.1726*01 

3.6076*01 

3.2816*00 

1.0436*00 

1.5806*01 

1.3786*01 

1.1256*00 




3.300E«^03 

3.078E4QI 

-7.5746*01 

3.6576*01 

3.3546*00 

1.0776*00 

1.4906*01 

1.4496*01 

1.1256*00 




3.400E*03 

2.943E*01 

-6.9336*01 

3.7096*01 

3.4306*00 

>.0926*00 

1.7996*01 

1.5576*01 

1.1246*00 




3.SO0E«O3 

2.815E*01 

-6.2576*01 

3.7636*01 

3.5096*00 

1.1106*00 

1.9056*01 

1.4406*01 

1.1276*00 




3.600E»03 

2.691E*01 

-5.5406*01 

3.8186*01 

3.5926*00 

1.1286*00 

2.0046*01 

1.7186*01 

1.1296 *00 




3.700E«03 

2.572E*01 

-4.7896*01 

3.8746*01 

3.6776*00 

1.1496*00 

2.0996*01 

1.7876*01 

1.1316*00 




3.B00EO3 

2.4S7E401 

-4.0046*01 

3.9316*01 

3.7666*00 

1.1716*00 

2.1836*01 

1.8486*01 

1.1336*00 




3.900E*03 

2.34BE*01 

-3.1916*01 

3.9096*01 

3.8576*00 

1.1946*00 

2.2576*01 

1.8986*01 

1.1346*00 




4.000E03 

2.244E*01 

-2.3536*01 

4.0476*01 

3.9506*00 

1.2186*00 

2.3196*01 

1.9396*01 

1.1396*00 


- 


4.100E+03 

2.14SE»01 

-1.4946*01 

4.1056*01 

4.0466*00 

1.2436*00 

2.3706*01 

1.9706*01 

1.1426*00 




4.200E»03 

2.091E*01 

-6.1856*00 

4.1626*01 

4.1446*00 

1.2496*00 

2.4106*01 

1.9916*01 

1.1456*00 




4.300E»03 

1.962E*01 

2.6966*00 

4.2196*01 

4.2436*00 

1.2956*00 

2.4396*01 

2.0036*01 

1.1496*00 




4.400E>03 

1.879E*01 

1.1676*01 

4.2766*01 

4.3446*00 

1.3226*00 

2.4406*01 

2.0096*01 

1.1536*00 




4.900£4^03 

l.aOOEOl 

2.0706*01 

4.3316*01 

4.4466*00 

1.3506*00 

2.4726*01 

2.0076*01 

1.1576*00 




4.600E«03 

1.72SE01 

2.9766*01 

4.3866*01 

4.5486*00 

1.3776*00 

2.4776*01 

2.0016*01 

1.1416*00 




4. 700E*03 

1.658E«01 

3.8846*01 

4.4396*01 

4.6526*00 

1.4056*00 

2.4776*01 

1.9906*01 

1.1456*00 




4.800E«03 

1.990EO1 

4.7906*01 

4.4916*01 

4.7556*00 

1.4326*00 

2.4726*01 

1.9746*01 

1.1496*00 




4.900£*-0 3 

1.328E*01 

5.6946*01 

4.5426*01 

4.8596*00 

1.4406*00 

2.4426*01 

1.9586*01 

1.1736*00 




5.000E«03 

1.470E«01 

6.5936*01 

4.5926*01 

4.9646*00 

1.4876*00 

2.4496*01 

1.9386*01 

1.1786*00 


} 


5.100E*03 

l.41SE*01 

7.4876*01 

4.6406*01 

5.0686*00 

1.5156*00 

2.4326*01 

1.9156*01 

1.1826*00 




S.200E»03 

1.364E»01 

8.3736*01 

4.6876*01 

5.1736*00 

1.5426*00 

2.4106*01 

1.8906*01 

1.1876*00 




S.300E*03 

1.31SE*01 

9.2516*01 

4.7336*01 

5.2776*00 

1.5486*00 

2.3846*01 

1.8416*01 

1.1916*00 



S.400E*03 

1.270E*01 

1.0126*02 

4.7776*01 

5.3816*00 

1.5946*00 

2.3536*01 

1,8306*01 

1.1946*00 

, 



S.S0OE*O3 

1.227E*01 

1.0976*02 

4.8206*01 

5.4856*00 

1.4206*00 

2.3176*01 

1.7956*01 

1.2006*00 


1 1 


5.600E»03 

1.188E*01 

1.1616*02 

4.8..'6*01 

5.5886*00 

1.4456*00 

2.2756*01 

1.7546*01 

1.2056*00 




S.700£«03 

1.149E*01 

1.2646*02 

4.90U*01 

5.6916*00 

1.4706*00 

2.2286*01 

1.7146*01 

1.2106*00 


/. 


S.800E*03 

1.113E*01 

1.3456*02 

4.9396*01 

5.7926*00 

1.4936*00 

2.1756*01 

1.4486*01 

1.2156*00 

( 



S.900£«03 

1.0806*01 

1.4236*02 

4.9766*01 

5.8936*00 

1.7146*00 

2.1186*01 

1.4206*01 

1.2206*00 

J 



6.000E*03 

1.0486*01 

1.5006*02 

5.0116*01 

5.9936*00 

1.7386*00 

2.0546*01 

1.5486*01 

1.2256*00 




6.100E*03 

1.0196*01 

1.5746*02 

5.0456*01 

6.0916*00 

1.7586 *00 

1.9906*01 

1.5156*01 

1.2306*00 

1 



6.200E403 

9.9176*00 

1.6456*02 

5.0766 *01 

6.1886*00 

1.7786*00 

1.9216*01 

1.4406*01 

1.2356*00 




6.300E»03 

9.6396*00 

1.7146*02 

5.1076 * 01 

6.2836*00 

1.7946*00 

1.8526*01 

1.4056*01 

1.2406*00 

\ 

X* 


6. 400E«03 

9.4186*00 

1. 7816*02 

5.1356*01 

6.3766*00 

1.8146*00 

1.7816*01 

1.3496*01 

1.2456*00 

J 



6.$OOE*03 

9.1916*00 

1.8456*02 

5.1626*01 

6.4676*00 

1.8306*00 

1.7126*01 

1.2956*01 

1.2506*00 

: 

' 


6.600E*03 

8.978E*00 

1.9066*02 

5.1886*01 

6.5576*00 

1.8456*00 

1.4456*01 

1.2436*01 

1.2556*00 

3 

j 

} 


6.700E403 

8.778E*00 

1.9656*02 

5.2126*01 

6.6446*00 

1.8586*00 

1.5816*01 

1.1936*01 

1.2406*00 


4 


O.SOOEtOB 

8.590E*00 

2.0226*02 

5.2356*01 

6.7286*00 

1.8716*00 

1.5216*01 

1.1476*01 

1.2456*00 

' 

“f 


6.900E«03 

8.413E*00 

2.0776*02 

5.2576*01 

6.8096*00 

1.8836*00 

1.4446*01 

1.1056*01 

1.2496*00 




7.000E«03 

8.2436*00 

2.1306*02 

5.2786*01 

6.8886*00 

1.8946*00 

1.4146*01 

1.0486*01 

1.2726*00 




7.1u0E*03 

8.0866*00 

2. 1816*02 

5.2986*01 

6.9636*00 

1.9046*00 

1.3736*01 

1.0346*01 

1.2756*00 

1 



7.200E*03 

7.9366*00 

2.2306*02 

5.3176*01 

7.0356*00 

1.9136*00 

1.3376*01 

1.0096*01 

1.2776*00 




7.300E*03 

7.7926*00 

2.2796*02 

5.3356*01 

7.1036*00 

1.9226*00 

1.3086*01 

9.8856*00 

1.2786*00 




7.400E«03 

7.6966*00 

2.3266*02 

5.3526*01 

7.1666*00 

1.9306*00 

1.28 76*01 

9.74*6*00 

1.2796*00 


. 


7.»00E»03 

7.3296*00 

2.3736*02 

5.3706*01 

7.2256*00 

1.9376*00 

1.2746*01 

9.4 736*00 

1.2786*00 


.t 


7.600E»03 

7.3996*00 

2.4206*02 

5. 3866*01 

7.2806*00 

1.9446*00 

1.2706*01 

9.4756*00 

1.2756*00 




7.700E*03 

7.2786*00 

2.4666*02 

5.4036*01 

7.3316*00 

1.9516*00 

1.2766*01 

9.7546*00 

1.2726*00 




7.800 E*03 

7.1616*00 

2.5136*02 

5.4206*01 

7.3786*00 

1.95 76 * 00 

1.2916*01 

9.9216*00 

1.2486*00 




7.900E*03 

1.0486*00 

2.5616*02 

5.4366*01 

7.4216*00 

1.9436*00 

1.3186*01 

1.0176*01 

1.2426*00 




a.000E*03 

6.9376*00 

2.6106*02 

5.4536*01 

7.4626*00 

1.9706*00 

1.3556*01 

1.0526*01 

1.2546*00 



L 

8.200£»03 

6.7246*00 

2.7136*02 

5.4886*01 

7.5376*00 

1.9826*00 

1.4476*01 

1.1526*01 

1.2426*00 
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Table I. - Continued. 


T 

RHO/RHO-0 

H/RTO 

S/R 

6/ AO 

1 

CP/R 

CV/R 

CANNA 

•.400E03 

6.517£*00 

2.8268*02 

5.3258*01 

7.6108*00 

1.9978*00 

1.6328*01 

1.2948*01 

1.2288*00 

S.600E«03 

6.3148*00 

2.9348*02 

5.3668*01 

7.6898*00 

2.0138*00 

1.8538*01 

1.4828*01 

1.2148*00 

a.800E«03 

6.112E»00 

3.0998*02 

3.6128*01 

7.7778*00 

2.0328*00 

2.1308*01 

1.7118*01 

1.2028*00 

9.0UOE*03 

3.9088*00 

3.2678*02 

3.6638*01 

7.8808*00 

2.0568*00 

2.4578*01 

1.9788*01 

1.1<;38*00 

9.20OE*0i 

3.7028*00 

3.4608*02 

3.7218*01 

7.9988*00 

2.0848*00 

2.82 58 * 01 

2.2698*01 

1.1868*00 

9.9ME»03 

3.4938*00 

3.6818*02 

3.7868*01 

8. 1348 *00 

2.1178*00 

3.2148*01 

2.3708*01 

1.1828*00 

9.600E*03 

3.2838*00 

3.9318*02 

3.8388*01 

8.2858*00 

2.1558*00 

3.6048*01 

2.8638*01 

1.1798*00 

9.SME*03 

3.0738*00 

4.2088*02 

3.9368*01 

8.4528*00 

2.1998*00 

3.9698*01 

3.1308*01 

1.1798*00 

1.000E*04 

4.8648*00 

4.5118*02 

6.0208*01 

8.6338*00 

2.2478*00 

4.2878*01 

3.3538*01 

1.1798*00 

1.020E»0« 

4.6618*00 

4.8358*02 

6.1078*01 

8.8268*00 

2.29.98*00 

4.5368*01 

3.5218*01 

1.1818*00 

1.040 E>04 

4.4648*00 

3.1738*02 

6.1978*01 

9.0288*00 

2.3548*06 

4.7028*01 

3.6268*01 

1.1838*00 

1.060E404 

4.2778*00 

3.3218*02 

6.2878*01 

9.2378*00 

2.4118*00 

4.7808*01 

3.6658*01 

1.1878*00 

1.080EO4 

4.1018*00 

5.8718*02 

6.3778*01 

9.4508*00 

2.4688*00 

4.7698*01 

3.6428*01 

1.1918*00 

1.100E404 

3.93 78 *00 

6.2178*02 

6.4638*01 

9.6658*00 

2.5248*00 

4.6798*01 

3.5628*01 

1.1968*00 

1.120E*04 

3.7868*00 

6.5538*02 

6.5468*01 

9.8798*00 

2.5788*00 

4.5228*01 

3.4358*01 

1.2028*00 

1.140E404 

3.6468*00 

6.8788*02 

6.6258*01 

1.0098*01 

2.6308*00 

4.3168401 

3.2758*01 

1.2088*00 

1.160E404 

3.3198*00 

7.1868*02 

6.6988*01 

1.0308*01 

2.6788*00 

4.0798*01 

3.0928*01 

1.2158*00 

1.180b»04 

3.4038*00 

7.4758*02 

6.7658*01 

1.0518*01 

2.7228*00 

3.8288*01 

2.9008*01 

1.2228*00 

1.200E»04 

3.2988*00 

7.7468*02 

6.8288*01 

1.0718*01 

2.7628*00 

3.5768*01 

2.7078*01 

1.2298*00 

1.220E»04 

3.2018*00 

7.9998*02 

6.8858*01 

1.0908*01 

2.7998*00 

3.3358*01 

2.5238*01 

1.23 78*00 

1.240 E»04 

3.1128*00 

8.2358*02 

6.9378*01 

1.1098*01 

2.8328*00 

3.1128*01 

2.3528*01 

1.2448*00 

1.260E*04 

3.0318*00 

8.4558*02 

6.9858*01 

1.1278*01 

2.8628*00 

2.9128*01 

2.1988*01 

1.2528*00 

1 280E404 

2.9568*00 

8.6628*02 

7.0308*01 

1.1448*01 

2.8898*00 

2.7378*01 

2.0648*01 

1.2598*00 

1.300E*04 

2.8868*00 

8.8578*02 

7.0718*01 

1.1618*01 

2.9138*00 

2.5888*01 

1.9498*01 

1.2668*00 

1.320E*04 

2.8218*00 

9.0428*02 

7.1098*01 

1.1778*01 

2.9368*00 

2.4648*01 

1.8538*01 

1.2718*00 

1.340Et04 

2.7608*00 

9.2188*02 

7.1468*01 

1.1938*01 

2.9s, 8*00 

2.3638*01 

1.7768*01 

1.2768*00 

1.340E404 

2.7028*00 

9.3888*02 

7.1808*01 

1.2078*01 

2.9748*00 

2.2848*01 

1.7158*01 

1.2808*00 

1.380E»04 

2.6488*00 

9.5538*02 

7.2138*01 

1.2218*01 

2.9928*00 

2.22 38 *01 

1.6698*01 

1.2838*00 

1.400E*04 

2.5968*00 

9. 7' 48*02 

7.2458*01 

1.2348*01 

3.0088*00 

2.1808*01 

1.6378*01 

1.2858*00 

1.420E«’04 

2.3468*00 

9.8738*02 

7.2758*01 

1.2468*01 

3.0238*90 

2.1528*01 

1.6178*01 

1.2868*00 

1.440EO4 

2.4998*00 

1.0038*03 

7.3058*01 

1.2588*01 

3.0388*00 

2.1378*01 

1.6078*01 

1.2868*00 

1.460E*04 

2.4338*00 

1.0198*03 

7.3358*01 

1.2698*01 

3.0528*00 

2.1348*01 

1.6078*01 

1.2858*00 

1.480E*04 

2.4098*00 

1.0348*03 

7.3648*01 

1.2808*01 

3.0668*00 

2.1418*01 

1.6148*01 

1.2848*00 

1.500E»04 

2.3668*00 

1.0508*03 

7.3938*01 

1.2918*01 

3.0808*00 

2.1578*01 

1.6298*01 

1.2828*00 

l.$20E»04 

2. 3258*00 

1.0668*03 

7.4218*01 

1.3018*01 

3.0938*00 

2.1808*01 

1.6498*01 

1.2808*00 

1.540E404 

2.2838*00 

1.0828*03 

7.4508*01 

1.3118*01 

3.1078*00 

2.2118*01 

1.6758*01 

1.2788*00 

l.S60E*04 

2.2468* 00 

1.0988*03 

7.4798*01 

1.3218*01 

3.1208*00 

2.24 78 * 01 

1.7058*01 

1.2758*00 

l.S80E»04 

2.2078*00 

1.1158*03 

7.5088*01 

1.3318*01 

3.1348*00 

2.2898*01 

1.7398*01 

1.2738*03 

1.600E»04 

2.1708*00 

1.1328*03 

7.5378*01 

1.3418*01 

3.1488*00 

2.3358*01 

1.7778*01 

1.2708*00 

1.620E404 

2.1348*00 

1.1498*03 

7.5668*01 

1.3518*01 

3.1628*00 

2.3858*01 

1.8178*01 

1.2678*00 

1.440E*04 

2.0988*00 

1.1678*03 

7.5968*01 

1.3618*01 

3.1768*00 

2.4398*01 

1.8618*01 

1.2648*00 

1.660E*04 

2.0648*00 

1.1858*03 

7.6268*01 

1.3718*01 

3.1918*00 

2.4978*01 

1.9068*01 

1.2618*00 

1.680E*04 

2.0298*00 

1.2038*03 

7.6568*01 

1.3818*01 

3.2968*00 

2.55 78 *01 

1.95*8*01 

1.2598*00 

l.700E*04 

1.9968*00 

1.2228*03 

7.6878*01 

1.3918*01 

».22i£*00 

2.6198*01 

2.0038*01 

1.2568*00 

1.720E*04 

1.9638*00 

1.24’8*03 

7.7188*01 

1.4018*01 

3.2378*00 

2.6848*01 

2.0538*01 

1.2548*00 

1.74OE*04 

1.9318*00 

1.2678*03 

7.7498*01 

1.4128*01 

3.2538*00 

2.7518*01 

2.1058*01 

). 2518*00 

1.760E*04 

1.8998*00 

1.2828*03 

7.7818*01 

1.4228*01 

3.2 708* 00 

2.8208*01 

2.1588*01 

1.2468*00 

1.780E»04 

1.8688*00 

1.3038*03 

7.8138*01 

1.4338*01 

3.2878*00 

2.8908*01 

2.2128*01 

1.2478*00 

1.800E*04 

1.8388*00 

1.3248*03 

7.8468*01 

1.4438*01 

3.3058*00 

2.9628*01 

2.2668*01 

1.2458*00 

1.820E*04 

1.8078*00 

1.3468*03 

7.8798*01 

1.4548*01 

3.3238*00 

3.0348*01 

2.3218*01 

1.2438*00 

1.840E404 

1.7788*00 

1.3698*03 

7.9128*01 

1.4658*01 

3.3428*00 

3.1088*01 

2.3768*01 

1.2418*00 

1.860E*04 

1.7498*00 

1.3928*03 

7.9468*01 

1.4778*01 

3.3618*00 

3.1838*01 

2.4328*01 

1.2408*00 

1.880E*04 

1.7208*00 

1.4158*03 

7.9818*01 

1.4888*01 

3.3808 *00 

3.2588*01 

2.4878*01 

1.2388*00 

1.900E«04 

1.6928*00 

1.4398*03 

8.0168*01 

1.4998*01 

3.4008*00 

3.3348*01 

2.5438*01 

1.2378*00 

1.920EO4 

1.6648*00 

1.4648*03 

8.0518*01 

1.5118*01 

3.4218*00 

3.4108*01 

2.5988*01 

1.2368*00 

1.940E»04 

1.6378*00 

1.4898*03 

8.0878*01 

1.5238*01 

3.4428*00 

3.4878*01 

2.6538*01 

1.2358*00 

1.960E*04 

1.6108*00 

1.5158*03 

8.1238*01 

1.5358*01 

3.4648*00 

3.5638*01 

2.7078*01 

1.2348*00 

1.980E*04 

1.3838*00 

1.5428*03 

8.1598*01 

1.5478*01 

3.4868*00 

3.6398*01 

2.7618*01 

1.2338*00 

2.000E*04 

1.5578*00 

1.5688*03 

8.1968*01 

1.5608*01 

3.5098*00 

3.7158*01 

2.8158*01 

1.2328*00 

2.020£*04 

1.3328*00 

1.5968*03 

8.2348*01 

1.5728*01 

3.5338*00 

3.7918*01 

2.8678*01 

1.2328*00 

2.040E«04 

1.3078*00 

1.6248*03 

8.2718*01 

1.5858*01 

3.5568*00 

3.8668*01 

2.9198*01 

1.2318*00 

2.040E«04 

1.4828*00 

1.6538*03 

8.3108*01 

1.5988*01 

3.5818*00 

3.9408*01 

2.9708*01 

1.2318*00 

2.080E*04 

1.4378*00 

1.6828*03 

8.3488*01 

1.6118*01 

3.6068*00 

4.0148*01 

3.0198*01 

1.2308*00 

2.100E*04 

1.4338*00 

1.7118*03 

8.3878*01 

1.6248*01 

3.6318*00 

4.0868*01 

3.0678*01 

1.2308*00 

2.120E404 

1.4108*00 

1.7428*03 

8.4268*01 

1.6388*01 

3.6578*00 

4.1578*01 

3.1148*01 

1.2308*00 

2.140E*04 

1.3878*00 

1.7728*03 

8.4658*01 

1.6528*01 

3.6848*00 

4.2278*01 

3.1608*01 

1.2308*00 

2.140E404 

1.3648*00 

1.8038*03 

8.5058*01 

1.6658*01 

3.7108*00 

4.^958*01 

3.2048*01 

1.2308*00 

2.180E*04 

1.3418*00 

1.8358*03 

8.5458*01 

1.6748 * 01 

3.7388*00 

4.3628*01 

3.2468*01 

1.2308*00 

2.200E*04 

1.3198*00 

1.8678*03 

8.5838*01 

1.6948*01 

3.7668*00 

4.4268*01 

3.2878*01 

1.2318*00 

2.220E»04 

1.2988*00 

1.5008*03 

8.6258*01 

1. 7088 *01 

3.7948*00 

4.4888*01 

3.3258*01 

1.2318*00 

2. 240E»04 

1.2778*00 

1.9338*03 

8.6668*01 

1.7228*01 

3.8238*00 

4.5488*01 

3.3628*01 

1.2328*00 

2.2608*34 

1.2368*00 

1.9678*03 

8.7068 * 01 

1.7378*01 

3.8528*00 

4.6068*01 

3.3968*01 

1.2328*00 

2.280E*04 

1.2358*00 

2.0008*03 

8.7478*01 

1.7528*01 

3.8818*00 

4.6618*0> 

3.4298*01 

1.2338*00 

2.300E*04 

1. 2138*00 

2.0358*03 

8.7888*01 

1.7678*01 

3.9118*00 

4.7138*01 

3.4598*01 

1.2348*00 

2. 320E*04 

1.1938*00 

2.0698*03 

8.8298*01 

1.7828*01 

3.9418*00 

4.7638*01 

3.4878*01 

1.2348*00 

2.340E*04 

1.1768*00 

2.1058*03 

8.8708*01 

1.7978*01 

3.9728*00 

4.8098*01 

3.5128*01 

1.2358*00 

2.360E*04 

1.1378*00 

2.1408*03 

8.9118*01 

1.8138*01 

4.0028*00 

4.8528*01 

3.5358*01 

1.2368*00 

2.380E*04 

1.1398*00 

2.1768*03 

8.9528*01 

1.8288*01 

4.0348*00 

4.8928*01 

3.5568*01 

1.2378*00 

2.400E*04 

1.1208*00 

2.2128*03 

8.9948*01 

1.8448*01 

4.0658*00 

4.9298*01 

3.5748*01 

1.2398*00 

2.420£*04 

1.1038*00 

2.2488*03 

9.0358*01 

1.8598*01 

4.0468*00 

4.9628*01 

3.5898*01 

1.2408*00 

2.4408*04 

1.0858*00 

2.2848*03 

9.0768*01 

1.8758*01 

4.1288*00 

4.9928*01 

3.6038*01 

1.2418*00 

2.460E*04 

1.0688*00 

2.3218*03 

9.1168*01 

1.8918*01 

4.1608*00 

5.0188*01 

3.6138*01 

1.2438*00 

2.4808*04 

1.0328*00 

2.3588*03 

9.1578*01 

1.4078*01 

4.1928*00 

5.0408*01 

3.6218*01 

1.2448*00 

2.3008 *04 

1.0338*00 

2.3958*03 

9.1488*01 

1.9248*01 

4.2248*00 

5.0598*01 

3.6268*01 

1.2468*00 
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T^le I. * C inued. 


P/PO • 9.00E«02 


I 

RH0/6>U-0 

H/RTO 

S/K 

6260 

2 

CP/R 

CV/R 

OMH* 

1.0(WE»02 

1.366E*03 

-1.7188*02 

1.9308*01 

6.2718-01 

1.0008*00 

3.9128*00 

2.9128*00 

1.3908*00 

2.000E«02 

6.832E*02 

-1.7098*02 

1.782E*01 

8.7028-01 

1.000E*00 

9.0918*00 

2.8918*00 

1.3668*00 

3.000E»02 

6.999E*02 

-1.6908*02 

1.9918*01 

1.0628*00 

1.0008*00 

6.6798*00 

3.6798*00 

1.2888*00 

«.O00E»02 

3.6168*02 

-1.6728*02 

2.0878*01 

1.1878*00 

1.0008*00 

6.9688*00 

3.9688*00 

1.2928*00 

S.00OE*02 

2.7338*02 

-1.6938*02 

2.2028*01 

1.3198*00 

1.0008*00 

9.3668*00 

6.3668*00 

1.2298*00 

4.000E«02 

2.2778*02 

-1.6338*02 

2.3038*01 

1.6318*00 

1.0008*00 

9.6868*00 

6.6868*00 

1.2138*00 

T.OUOE«02 

l.992E*02 

-1.6128*02 

2.3938* 01 

1.9388*00 

1.0008*00 

9.9938*00 

6.9938*00 

1.2028*00 

a. 0 O 0 E *02 

1.7068*02 

-1.9908*02 

2.6768*01 

1.6398*00 

1.0008*00 

6.1768*00 

9.1768*00 

1.1938*00 

9.000E*02 

1.9168*02 

-1.9678*02 

2.9688*01 

1.7338*00 

1.0008*00 

6.3978*00 

9.3978*00 

1.1878*00 

1.000E»03 

1.3668*02 

-1.9638*02 

2.6198*01 

1.0238*00 

1.0008*00 

6.9098*00 

9.9098*00 

1.1028*00 

I.IOOEO) 

1.2628*02 

-1.919E*02 

2.6788*01 

1.9098*00 

1.0008*00 

6.6378*00 

9.6378*00 

1.1778*00 

1.200E»OJ 

1.139E*02 

-1.6968*02 

2.7368*01 

1.9918*00 

1.0008*00 

6.7638*00 

9.7638*00 

1.1768*00 

l.SOOE^Ol 

1.0918*02 

-1.6708*02 

2.7918*01 

2.0708*00 

1.0008*00 

6.8368*00 

9.8368*00 

1.1718*00 

1.400E«09 

9.7608*01 

-1.6668*02 

2.8628*01 

2.1668*00 

1.0008*00 

6.9138*00 

9.9138*00 

1.1698*00 

l.$00E4O} 

9.1098*01 

-1.619£*C? 

2.8898*01 

2.2198*00 

1.0008*00 

6.9878*00 

9.9868*00 

1.1678*00 

l.600E*0] 

6.9398*01 

-1.393E*02 

2.9358*01 

2.2908*00 

1.0008*00 

7.0618*00 

6.0998*00 

1.1698*00 

1.TOOE403 

6.0368*01 

-1.367E*02 

2.9788*01 

2.3998*00 

1.0008*09 

7.1638*00 

6.1398*00 

1.1638*00 

t.aOOE^Q) 

7.9698*01 

-1.3618*02 

3.0198*01 

2.6298*00 

1.0008*03 

7.2628*00 

6.2358*00 

1.1618*00 

1.900E«03 

7.1668*01 

-1.3168*02 

3.0988*01 

2.6908*00 

1.0018*00 

7.3708*00 

6.3978*00 

1.1998*00 

2.000E«'a3 

6.629E*01 

-1.2878*02 

3.0978* 01 

2.9928*00 

1.0018*00 

7.9378*00 

' 6.9198*00 

1.1978*00 

2. I 00£«03 

6.6968*01 

-1.299E*02 

3.1368*01 

2.6138*00 

1.0025*00 

7.7998*00 

6.719E*0U 

1.1948*00 

2.20UE*03 

6.1968*01 

-1.2308*02 

i. 1718*01 

2.6728*00 

1.0038*00 

8.0398*00 

6.9808*00 

1.1908*00 

2.300E«03 

9.9168*01 

-1.200E602 

3.2078*01 

2.7298*00 

1.0068*00 

0.3888*00 

7.9098*00 

1.1678*00 

2.400E*03 

9.6998*01 

-1.1698*02 

3.2668*01 

2.7868*00 

1.0068*00 

8.8218*00 

7.7028*00 

1.1638*00 

2.500E«03 

9.6168*01 

-1.1398*02 

3.2818*01 

2.0638*00 

1.0098*00 

9.3618*00 

8. 1 768*00 

1.1398*00 

2.600E403 

9.1918*01 

-1.100E*02 

3.3198*01 

2.9008*00 

1.0128*00 

9.9908*00 

8.7238*00 

1.1368*00 

2.T0OE4O3 

6.9778*01 

-1.0628*02 

3.3978*01 

2.9968*00 

1.0178*00 

1.0698*01 

9.3678* 00 

1.1338*00 

2.800E*03 

6.7728*01 

-1.0228*02 

3.3978*01 

3.0178*00 

1.0238*00 

1.1638*01 

1.0068*01 

1.1308*00 

2.900E*03 

6.9778*01 

-9.769£*01 

3.6398*01 

3^0768*00 

1.0298*00 

1.2308*01 

1.0808*01 

1.1288*00 

3.000E403 

6.3698*01 

-9.3168*01 

3.6828*01 

3.1618*00 

1.0368*00 

1.3238*01 

1.1608*01 

1.1278*00 

3.100E»03 

6.2068*01 

-8.6168*01 

3.9278*01 

3.207£*00 

1.0678*00 

1.6228*01 

1.2668*01 

1.1268*00 

3.200E*03 

6.013E*01 

-6.2778*01 

3.9768*01 

3.2798*00 

1.0998*00 

1.9268*01 

1.3308*01 

1.1268*00 

3.300E«03 

3.6668*01 

-7.7008*01 

3.6238* 01 

3.3678*00 

1.0728*00 

1.6208*01 

1.6168*01 

1.1268*00 

3.«0OE«03 

3.7008*01 

-7.0898*01 

3.6738*01 

3.6218*00 

1.0868*00 

1.7328*01 

1.9008*01 

1.1278*00 

3.500E»03 

3.9628*01 

-6.632E*01 

3.7268*01 

3.6988*00 

1.1028*00 

1.8368*01 

1.9818*01 

1.1268*00 

3.400E03 

3.3698*01 

-9.7628*01 

3.7778*01 

3.9798*00 

1.1208*00 

1.9318*01 

1.6968*01 

1.1298*00 

3.<OOE»03 

3.2628*01 

-9.0188*01 

3.8328*01 

3.6628*00 

1.1398*00 

2.0228*01 

1.7298*01 

1.1318*00 

i.800E*03 

3.1008*01 

-6.2628*01 

3.8878*01 

3.7688*00 

1.1608*00 

2.1098*01 

1.7898*01 

1.1338*00 

3.9QOE»03 

2.9698*01 

-3.6778*01 

3.962'=v0l 

3.0378*00 

1.1828*00 

2.1768*01 

1.6368*01 

1.1368*00 

4.000E«03 

2.836E*01 

-2.6668*01 

3.9988*01 

3.9298*00 

1.2098*00 

2.2<-2E*01 

1.8788*01 

1.1398*00 

4.100E«03 

2.7138*01 

-1.8378*01 

6.0968* 01 

6.0228*00 

1.2288*00 

2.2998*01 

1.9118*01 

1.1628*00 

4.200E+03 

2.996E*01 

-9.6828*00 

6.1108*01 

6.1178*00 

1.2938*00 

2.3978*01 

1.939E*01 

1.1698*00 

4.300E«03 

2.6898*01 

-1.2628*00 

6.1668*01 

6.2198*00 

1.2798*00 

2.3708*01 

1.9508*01 

1.1698*00 

4.400E«03 

2.3818*01 

7.6608*00 

6.2208*01 

6.1138*00 

1.3068*00 

2.3938*01 

1.9988*01 

1.1928*00 

«.S0OE*03 

2.2828*01 

1.6298*01 

6.2768*01 

6.6138*00 

1.3318*00 

2.6088*01 

1.9608*01 

1.1968*00 

4.600E*03 

2.1698*01 

2.9098*01 

6.3278*01 

6.9138*00 

1.39 78* 00 

2.6168*01 

1.9968*01 

1.1608*00 

4.700E403 

2.1018*01 

3. 3968*01 

6.3798*01 

6.6168*00 

1.3868*00 

2.6188*01 

1.9678*01 

1.1668*00 

4.S00E»03 

2.0168*01 

6.2798*01 

6.6308*01 

6.7168*00 

1.6108*00 

2.6168*01 

1.9398*91 

1.1688*00 

4.900E*03 

1.9608*01 

9.1638*01 

6.6808*01 

6.8198*00 

1.6378*00 

2.6098*01 

1.9208*01 

1.1728*00 

5.000E*03 

1.6678*01 

6.0638*01 

6.9298*01 

6.9218*00 

1.6668*00 

2.3988*01 

1.9098*01 

1.1768*00 

$.100£»03 

1.79U*0; 

6.9198*01 

6.9768*01 

9.0268*00 

1.6908*00 

2.3868*01 

1.8838*01 

1.1818*00 

S.200E*03 

1.7338*01 

7. *898*01 

6.6228*01 

9.1278*00 

1.9168*00 

2.3678*01 

1.8608*01 

1.1898*00 

9.300E»03 

1.6728*01 

8.6928*01 

6.6678*01 

9.2298*00 

1.9628*00 

2.3668*01 

1.8398*01 

1.1898*00 

9.400E«03 

1.616E*01 

9.9078*01 

6.7118*01 

9.3328*00 

1.9688*00 

2.3218*01 

1.8088*01 

1.1968*00 

S.500E«03 

1.9998*01 

1.0398*02 

6.7938*01 

9.6368*00 

1.9938*00 

2.2928*01 

1.7788*01 

1.1988*00 

3.600E»03 

1.9088*01 

1.1188*02 

6.7968* 01 

9.9368*00 

1.6188*00 

2.2988*01 

1.7698*01 

1.2038*00 

».700£*03 

1.6608*01 

1.2008*02 

6.8368*01 

9.6388*00 

1.6628*00 

2.2198*01 

1.710'*01 

1.2078*00 

5.800£*03 

1.619F*0I 

1.2818*02 

6.8728*01 

9.7398*00 

1.6698*00 

7.1768*01 

1.671L.01 

1.2128*00 

9.9008*03 

1.3728*01 

1.3608*02 

6.9098*01 

9.8378*30 

. >881*00 

2.12K*01 

1.6298*01 

1.2178*00 

6.000E*03 

1.3328*01 

1.6378*02 

6.9668*01 

9.9388*00 

1.7108*00 

2.07aE*01 

1.9868*01 

1.2228*00 

6. 100 £*03 

1.2968*01 

1.9128*02 

6.9''0E*Ol 

6.0368*00 

1.7318*00 

2.0198*01 

1.9388*01 

1.2268*00 

6.2008*03 

1.2988*01 

1.9898*02 

9.t/i08*01 

6.1338*00 

1.7318*00 

1.9608*01 

1.6898*01 

1.2318*00 

6. 3008*03 

1.2298*01 

1.6998*02 

9.0618*01 

6.2288*00 

1.7708 * 00 

1.8988*01 

1.6398*01 

1.23*8*00 

6.400E*03 

1.1968*01 

1.7268*02 

9.0718*01 

6.3228*00 

1.7888*00 

1.8368*01 

1.3888*01 

1.2618*00 

6.9008*03 

1.1668*01 

1.7908*02 

S.0998*01 

6.6168*00 

1.8068*00 

1.7708*01 

1.3388*01 

1.2668*00 

9.6008*03 

1.1378*01 

1.8938*02 

9.1298*01 

6.9068*00 

1.8218*00 

1.7078*01 

1.2898*01 

1.2918*00 

6.7008*03 

1.1118*01 

1.9198*02 

9.1908*01 

6.9928*00 

1.8368*00 

1.6698*01 

1.2618*01 

1.2968*00 

6.6008*03 

1.0668*01 

1.9768*02 

9.1768*01 

6.6788*00 

1.8908*00 

1.9068*01 

1.1998*01 

1.2608*00 

6.9008*03 

1.0638*01 

2.0318*02 

5.1978*01 

6. 7618*00 

1.8638*00 

1.9308*01 

1.1928*01 

1.2668*00 

7.0008*03 

1.0618*01 

2.0868*02 

9.2198*01 

6.8628*00 

1.8798*00 

1.6788*01 

1.1138*01 

1.2688*00 

7.1008*03 

1.0208*01 

2.1398*02 

9.2398*01 

6.9208*00 

1.8868*00 

1.6328*01 

1.0788*01 

1.2718*00 

7.200E*03 

1.0018*01 

2.1918*02 

9.2998*01 

6.9998*00 

1.8968*00 

1.3918*01 

1.0688*01 

1.2768*00 

7.3008*03 

9.8218*00 

2.2618*02 

9.2788*01 

7.0668*00 

1.9068*00 

1.3968*01 

1.0228*01 

1.2768.00 

7.6008*03 

9.6668*00 

2.2908*02 

9.2968*01 

7.1368*00 

1.9198*00 

1.3286*01 

1.0038*01 

1.2 778*00 

7.900E*01 

9.6798*00 

2. 3 388* 02 

9.31*8*01 

7.1968*00 

1.9238*00 

1.3078*01 

9.8878*00 

1.1778*00 

7.6008*03 

9.3138*00 

2.3868*02 

9.3318*01 

7.2;;8*00 

<.9a0E*00 

1.2968*01 

9.8138*00 

1.2768*00 

7.7008*03 

9.1988*00 

2.6 338 *02 

9.3688*01 

7.3138*00 

1.9388*00 

1.2898*01 

9.8078*00 

1.2748*00 

7.1008*01 

9.006£*00 

2.6818*02 

9.3698*01 

7.3638*00 

1.9698*00 

1.2938*01 

9.8768*00 

1.2718*00 

7.900E*03 

6.6668*00 

2.9288*02 

9.3618*01 

7.6138*00 

1.9918*00 

1.3068*01 

1.0028*01 

'.2678*00 

6.0008*03 

8.7268*00 

2.9768*02 

9.3988*01 

7.6388*00 

1.9988*00 

1.3308*01 

1.029E*01 

1.2628*00 

6.200£*03 

8.6998*00 

2.6778*02 

9.6328*01 

7.9398*00 

1.9718*00 

1.6098*01 

1.0978*01 

1.2908*00 
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Table I.- Continued. 


T 

KHO/RHO>0 

H/RTC 

S/R 

8/40 

2 

CR/R 

CV/R 

CANtt* 

•.400E*01 

8. 197E*00 

2.784E*02 

9.467801 

7.6198*00 

1.9898*00 

1.9348*01 

1.2078*01 

1.23 78 *00 

S.600E*03 

7.94SE»00 

2.903E*02 

9.9098*01 

7.6928*00 

2.0008*00 

1.7108*01 

1.3588*01 

1.22 38*00 

a.800E*03 

7.69aE*00 

3. V14E*02 

9. 9478*01 

7.7758*00 

2.01 78*00 

1.9388*01 

1.9498*01 

1.2118*00 

a.oooE^os 

T.4SIE*00 

3.188E*02 

9.9948*01 

7.8498*00 

2.0388*00 

2.2148*01 

1.7788*01 

1.2008*00 

9.200Et03 

7.203E400 

1.342E*02 

9.6468*01 

7.9768*00 

2.0428*00 

2.9388*01 

2.0378*01 

1.1928*00 

9.900E»a3 

4.992E400 

3.340E*02 

9.7048* 01 

8.0998*00 

2.0918*00 

2.8918*01 

2.3198*01 

1.1878*00 

9.600E03 

4.499E400 

1.789E*02 

9.7698*01 

8.2388*00 

2.1298*00 

3.2588*01 

'9968*01 

1.1838*00 

9.a00E*03 

4.445E«00 

4.037E*02 

9.8408*01 

8.3928 *00 

2.1438*00 

3.4188*01 

<..8648*01 

1.18! 8*00 

1.000E»04 

4.192E*00 

4.31SE*02 

9.9168*01 

8.9608*00 

2.2 0 78 *00 

3.9918*01 

3.1038*01 

1.1808*00 

1.020E409 

3.942E400 

4.419E*02 

*.9978*01 

8.7418*00 

2.2948*00 

4.2348*01 

3.3018*01 

1.1818*00 

1.040E»04 

S.*99E*00 

4.913E*02 

6.3828*01 

8.^338*00 

2.3058*00 

4.4938*01 

3.4468*01 

1.1838*00 

L.060E*04 

5.444E*00 

9.249E*02 

6.1688*01 

9.1338*00 

2.3998*00 

4.9998*01 

3.9348*01 

1.1868*00 

uoaoE*04 

9.241E400 

9.404E*02 

6.2998*01 

9.3398*00 

2.4148*00 

4.4978*01 

3.9628*01 

1.1898*00 

1.100E404 

3.031E»00 

9.949E*02 

6.3408*01 

9.9498*00 

2.4698*00 

4.6408*01 

3.9348*01 

1.1948*00 

U120E*04 

4.a3*E*00 

4.282E*02 

6.4238*01 

9.7618*00 

2.9238*00 

4.9928*01 

3.45 78 *01 

1.1998*00 

1.140E»04 

4.4S4E400 

4.610E*02 

6. 9028*01 

9.9728* 00 

2.5798*00 

4.4098*01 

3.3388*01 

1.2048*00 

l.t60E*04 

4.488E*00 

6.924E*02 

6.9778*01 

1.0188*01 

2.6298*00 

4.2198*01 

3.1898*01 

1.2108*00 

l.ia0E*04 

4.333E400 

7.227E*02 

4.6488*01 

1.0398*01 

2.6718*00 

3.9968*01 

3.0218*01 

1.2178*00 

1.200E404 

4.19SE*00 

7.311E*02 

6.7138*01 

1.0598*01 

2.7148*00 

3.7648*01 

c. 8448*01 

1.2248*00 

1.220£«04 

4.067E*0O 

7.778E*02 

6.7738*01 

1.0798*01 

2.7548*00 

3.9318*01 

2.6668*01 

1.2318*00 

1.240E404 

3.949E401. 

8.028E*02 

6.8298*01 

1.0988*01 

2.7908*00 

3.3048*01 

2.4948*01 

1.2388*00 

1.260E404 

3.841E400 

8.242E*02 

6.8808*01 

1.1168*01 

2.8238*00 

.0978*01 

2.3348*01 

1.2498*00 

1.2aOE»04 

3.742E*00 

8.482E*02 

6.9278*01 

1.1348*01 

2.8938 *00 

2.9088*01 

2.1908*01 

1.2938*00 

1.300E04 

3.4S0E*00 

8.489E*02 

6.9718*01 

1.1928*01 

2.8808*00 

2.7418*01 

2.0628*01 

1.2998*00 

1.320E*04 

3.56SE400 

8.884E*02 

7.0128*01 

1.1688*01 

2.9048*00 

2.9978*01 

1.9528*01 

1.2668*00 

1.340E404 

3.489E«00 

9.069E*02 

7.0908*01 

1.1848*01 

2.9268*00 

2.4768*01 

1.8998 * 01 

1.2718*00 

1.340E404 

3.410E»00 

9.2478*02 

7.0868*01 

1.1998*01 

2.9468*00 

2.3778*01 

1.7838*01 

1.2768*00 

1.380E*04 

3.339E400 

9.418E*02 

7.1208*01 

1.2148*01 

2.9698*00 

2.2978*01 

1.7 2 38* 01 

1.2798*00 

l.400E»04 

3.272E*00 

9.S84E*02 

7.1928*01 

1.2278*01 

2.9838*00 

2.2398*01 

1.6778*01 

1.2828*00 

1.420E404 

3.209E»d0 

9.7448*02 

7.1848*01 

1.2408*01 

2.9998*00 

2.1908*01 

1.4438*01 

1.2848*00 

i.440E*04 

3.148E*00 

9.9058*02 

7.2148*01 

1.2 9 38 *01 

3.0148*00 

2.1998*01 

1.6218*01 

1.2898*00 

1.460E404 

3.090E»00 

1.0048*03 

7.2448*01 

1.2698*01 

3.0298*00 

2.1418*01 

1.6098* 1 

1.2858*00 

1.4a0E*04 

3.034Eb00 

1.0228*03 

7.2738*01 

1.2768*01 

3.0438*00 

2.1348»ul 

1.6068*01 

1.2858*00 

1.900E*04 

2.980E*00 

1.0378*03 

7.3018*01 

1.28 78 *01 

3.0578*00 

2.1378*01 

1.6108*01 

1.2848*00 

1.S20E404 

2.928E*00 

1.0^38*03 

7.3308*01 

1.2978*01 

3.0718*00 

2.1468<01 

1.6218*01 

1.2828*00 

1.S40E404 

2.877E»00 

1.0698*03 

7.3988*01 

1.3088*01 

3.0848 * 00 

2.1678*01 

1.6 388*01 

1.2808*00 

l.S40E*04 

2.828E*00 

1.0898*03 

7.3868*01 

1.3188*01 

3.0978*00 

2.1938*01 

1.6618*01 

1.2788*00 

l.S80E«04 

2.780E«00 

1.1018*03 

7.4148*01 

1.3288*01 

3.1108*00 

2.2258*01 

1.6878*01 

1.2758*00 

l.600E*04 

2.734E400 

1.1188*01 

7.4438*01 

1.3378*01 

3.1248*00 

2.2618*01 

1.7U8*01 

1.2728*00 

1.620E«04 

2.689E*00 

1.1348*03 

7.4718*01 

1.3478*01 

3.1378*00 

2.3038*01 

1.7528*01 

1.2708*00 

1.440E404 

2.*44E*00 

1.1918*03 

7.4998*01 

1.3978*01 

3.1518*00 

2.3488*01 

1.7898*01 

1.2678*00 

1.460E*04 

2.401E*00 

1.1498*03 

7.5268*01 

1.3678*01 

3.1648*00 

2 . 39 78*01 

1.8298*01 

1.2648*00 

1.680E*04 

2.559E400 

1.1848*03 

7.5578*01 

1.3768*01 

3.1788*00 

2.4498*01 

1.8718*01 

1.2618*00 

1.200E«04 

2.S17E400 

1.2048*03 

7.9868*01 

1.3868 *01 

3.1938 *00 

2.9048*01 

1.9148*01 

1.2998*00 

l.720E»04 

2.477E400 

1.2238*03 

7.6168*01 

1.3968*01 

3.2078*00 

2.9618*01 

1.9608*01 

1.2568*00 

U740E*04 

2.437E«00 

1.2428*03 

7.6468*01 

1.4068*01 

3.2228*00 

2.6218*01 

2.0078 * 01 

1.2548*00 

1.740E404 

2.398E400 

1.2618*03 

7.6768*01 

1.4168*01 

3.2388*00 

2.6638*01 

2.0958*01 

1.2918*00 

1.780E*04 

2.399E400 

1.2818*03 

7.7078*01 

1.4278*01 

3.2938*00 

2.7468*01 

2.l«4e*01 

1.2498*00 

1.800E»04 

2.322E*00 

1.3028*03 

7.7388*01 

1.4378*01 

3.2708*00 

2.8118*01 

2.1538*01 

1.2478*00 

1.820E*04 

2.283E*00 

1.3228*03 

7.7698*01 

1.4478 *01 

3.2868*00 

2.8778*01 

2. ’.0*8*01 

1.2458*00 

1.840£»04 

2.248E»00 

1.3448*03 

7.8018*01 

1.4588*01 

3.3038*00 

2.'9448*01 

2.2998*01 

1.2438*00 

1.860E*04 

2.212E400 

1.3668*03 

7.8338*01 

1.4698*01 

3.3218*00 

3.0128*01 

2.7068*01 

1.2428*00 

1.880E*04 

2.177E400 

1.1888*01 

7.8668*01 

1.480C*C1 

3.3388*00 

3.0818*01 

2.3588*01 

1.24 08 * 00 

1.900E»04 

2.142EOO 

1.4118*03 

7.8998*01 

l.49’r*01 

3.39 78 * 00 

3.1918*01 

2.4108*01 

1.2388*00 

1.920E*04 

2.108E»00 

1.4348*03 

7. 9328*01 

1. '028*01 

3.3768*00 

3.2218*01 

2.4618*01 

1.2378*00 

1.940E404 

2.073E*00 

1.4988*03 

7.9668*01 

1.9138*01 

3.3998*00 

3.2918*01 

2.5138*01 

1.2368*00 

1.9b0E*04 

2.041E»00 

1.4828*03 

8.0008*01 

1.5258*01 

3.4198*00 

3.3628*01 

2.5648*01 

1.2398*00 

1.980EO4 

2.009E*00 

1.9078*03 

8.0398*01 

1.5368*01 

3.43 98 * 00 

3.4338*01 

2.6198*01 

1.2348*00 

2.000Et04 

1.977E400 

1.9328*03 

8.0708*01 

1.5488*01 

3.4968*00 

3.5038*01 

2.6698*01 

1.2338*00 

2.020E*04 

1.943E400 

1.9988*03 

8.1098*01 

1.5608*01 

3.4 7 78 * 00 

3.9748*01 

2.7198*01 

1.2328*00 

2.040E404 

1.914E»00 

1.4898*03 

8. 1*08*. 1 

1.5728*01 

3.4998*00 

3.6448*01 

2.7648*01 

1.2318*00 

2.060E«04 

1. 8842*00 

1.6128*03 

8.1/68*01 

1.9858*01 

3.9218*00 

3.7148*01 

2.8138*01 

1.2318*00 

2.080EtC> 

i.834E*00 

1.6398*03 

8.2128*01 

1.9978*01 

3.5448*00 

3.7838*01 

2.8608*01 

1.23''8*00 

2.100E*04 

l.A24E*00 

1.6678*03 

8.?4«.*01 

1.6108*01 

3. 9678 * 00 

3.8918*01 

2.9078*01 

1.2308*00 

2.120E404 

1.799E*00 

1.4®C8*03 

8.2868*01 

l.62l8*01 

3.9918*00 

3.9198*01 

2.9528*01 

1.2308*00 

2. I40E404 

1.764E*00 

1.7298*03 

8.3238*01 

1.6368*01 

3.6198*00 

3.98 98 * 01 

2.9968*01 

1.2308*00 

2.140E*04 

l.738E*00 

1.7948*01 

8.3608*01 

1.6498*01 

3.6398*00 

4.0918*01 

3.0398*01 

1.2308*00 

2.180Eb04 

1.710E*00 

1.7848*01 

8.3988*01 

1.6628*01 

3.6648*00 

4.1198*01 

3.0818*01 

1.2308*00 

2.200Eb04 

U883E*80 

1.8148*03 

8.4368*01 

1.6768*01 

3.6908*00 

4.1778*01 

3.1218*01 

1.2 3 08 * 00 

2.220E*04 

1.6»4E*00 

1.8498*01 

8.4748*01 

1.6898 *01 

3.7168*00 

4.2388*01 

3.1998*01 

1.2308*00 

2.240£»0« 

1.83«*00 

1.8748*01 

8.9128*01 

1.7038*01 

3. 7428*00 

4.2978*01 

3.1968*01 

1.2308*00 

2.240E*04 

l.k04E*00 

1.9088*03 

8.9918*01 

1.7178*01 

3.7698*00 

4.3998*01 

3.2328*01 

1.2318*00 

2.280E404 

l.»7M*00 

1.9408*03 

8.9898*01 

1.7318*01 

3.7968*00 

4.4108*01 

3.2698*01 

1.2318*00 

2.3a0Eb04 

1.934E*00 

1.9728*01 

8.6288*01 

1.7468 * 01 

3.8238*00 

4.4638*01 

3.2978*01 

1.2328*00 

2.320E*04 

1.3298*00 

2.0098*03 

8.6678*01 

1.7608*01 

3.8518*00 

4.9148*01 

3.3268*01 

1.2328*00 

2.340E*04 

1.903E*00 

2.0198*03 

8.7068*01 

1.7748*01 

3.8798*00 

4.9628*01 

3.3948*01 

1 .2338*00 

2.340E*04 

1.482E*00 

2.0728*03 

8.7498*01 

1.7898*01 

3.9088*00 

4.6088*01 

3.3798*01 

2348*00 

2.380t«'04 

1.438E*00 

2.1048*01 

8. 7848*01 

1.8048*01 

3.9368*00 

4.6518*01 

3.4038*01 

..2358*00 

2.400E*04 

1.4148*00 

2.1408*03 

8.8238*01 

1.8198*01 

3.9658*00 

4.6928*01 

3.4248*01 

1.2968*00 

2.420E»04 

1.413E*00 

2.1798*0> 

8.8628*01 

1.0348 *01 

3.9998*00 

4.7308*01 

3.4448*01 

1.2378*00 

2.440E404 

1.192E*00 

2.2108*03 

8.9018*01 

1.8498*01 

4.0248*00 

4.7648*01 

3.4618*01 

1.2388*00 

2.460E404 

1. 3708*00 

2.2498*01 

8.9408*01 

1.8698*01 

4.0948*00 

4. 7968*01 

3.4798*01 

1.2398*00 

2.480E»04 

1.349E>00 

2.2808*01 

8.9798*01 

1.8808*01 

4.0848*00 

4.8298*01 

3.4888*01 

1.2418*00 

2.»0OE»O4 

1.1298*00 

2.3198*03 

9.0188*01 

1.8968*01 

4.1148*00 

4.8518*01 

3.4988*01 

1.2428*00 
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Table I. * Continued. 


P/PO • 


f 

RHO/RHO-O 

H/RTO 

S/R 

l.OOOE«02 

l.*40E*03 

-1.7188*02 

1.9128*01 

2.000E402 

8.198E*02 

-1.709E*02 

1.7648*01 

3.000E402 

3.463E*02 

-1.6908*02 

1.9338*01 

4.000E402 

4.099E*02 

-1.6128*02 

2.0698*01 

3.000E402 

3.279E*02 

-1.6938*02 

2.1848*01 

6.000E402 

2.733E*02 

-1.6338*02 

2.2698*01 

7.000E402 

2.342E*02 

-1.6128*02 

2.3798*01 

8.000E402 

2.0SOE*02 

-1.9908*02 

2.4968*01 

9.000E402 

1.822E*02 

-1.9*18*02 

2.929E*01 

l.O0OE*O3 

1.040E*02 

-1.9438*02 

2.997E*01 

1.100E403 

1.4918*02 

-1.919E*02 

2.6608*01 

1.200EE03 

1.3**E*02 

-1.4148*02 

2.7188*01 

1.300E.03 

1.2*1E*02 

-1.410E*02 

2.7728*01 

1.400E403 

1.1718*02 

-1.4448*02 

2.82 38 * 01 

1.500E403 

1.0938*02 

-1.4198*02 

2.8718*01 

1.600E403 

1.029E*02 

-1.3938*02 

2.9178*01 

1.700E*03 

9.*44E*01 

-1.3678*02 

2.9608*01 

1.800e«03 

9.1078*01 

-1.3418*02 

3.0018*01 

1.900E*03 

8.6298*01 

-1.3148*02 

3.0408*01 

2.000E403 

8.1918*01 

-1.2818*02 

3.0788*01 

7.100E403 

7.79*8*01 

-1.2998*02 

.3.11:8*01 

2.20UE403 

7.4348*01 

-1.2308*02 

3.1928*01 

2.300E*03 

7.1018*01 

-1.2018*02 

3.1888*01 

2.900E*03 

6.7938*01 

-1.1698*02 

3.2248*01 

2.300E403 

*.9098*01 

-1. 1 378*02 

3.2618*01 

2.600EtO3 

6.2348*01 

-1.102E*02 

3.2988*01 

2.700E*03 

9.9788*01 

-1.0698*02 

3.3368*01 

2.800E403 

9.7348*01 

-1.0298*02 

3.3768*01 

2.9 00E403 

9.9018*01 

-9.8278*01 

3.4168*01 

?.0Q0E*O3 

9.2788*01 

-9.ill8*01 

3.4998*01 

A.'100E»03 

9.0638*01 

-8.8828*01 

3.9021*01 

3.2UUE403 

4.8998*01 

-8.3918*01 

3.9468*01 

3.300E403 

4.6948*01 

-1.7978*01 

3.9 998 * 01 

3.4U0E4'O3 

4.4608*01 

-7.2008*01 

3.6448*01 

3.SOOi.<03 

4.2728*01 

-6.9668*01 

3.6948*01 

3.600E»03 

4.0918*01 

-9.8988*01 

3.7498*01 

3.100E»03 

3.9168*01 

-9.1998*01 

3.7968*01 

3.BO0E4O3 

3.7488*01 

-4.4628*01 

3.8918*01 

3.900E403 

3.9878*01 

-3. 100E*01 

3.9098*01 

4.000E403 

3.4338*01 

-2.9138*01 

3.9608*01 

4. IOOE*03 

3.2868*01 

-2.104£*0» 

4.0148*01 

4.200E403 

3.14*8*01 

-1.2188*1.1 

4.069E*01 

4 . 300E»03 

3.0138*01 

-4.3708*00 

4.1238*01 

4.400E403 

7.8888*01 

4.1488*00 

4.1768*01 

4.300E403 

2.7698*01 

1.2148*01 

4.2298*01 

4.*00E»03 

2.6978*01 

2.1398*01 

4.2818*01 

4.7XE403 

2.9928*01 

3.0078*01 

4.3328*01 

4.800E*03 

2.4928*01 

3.8*98*01 

4.3828*01 

4.900E403 

2.3918*01 

4.7s28*01 

4.4318*01 

S.000£»03 

2.2 7 08 * 01 

9.6068*01 

4.4*88*01 

i. IOOE403 

2.1868*01 

6.4678*01 

4.9298*01 

3.2 00E403 

2.1088*01 

7.3248*01 

4.9708*01 

3.300E403 

2.0338*01 

8.1148*01 

4.6198*01 

9.4 00E403 

1.9638*01 

9.0178*01 

4.4988*01 

!>.900E*03 

1.8978*01 

9.8918*01 

4.6998*01 

5.6C0E403 

1.8398*01 

1.0688*02 

4.7408*01 

S.700E»Oj 

1.1768*01 

1.1498*02 

4.1798*01 

$. 8008*03 

1.1218*01 

1.2298*02 

4.8178*01 

5. »00E*03 

1.6698*01 

1.3068*02 

4.8948*01 

*.OOOE*03 

1.6198*01 

1.3898*02 

4.8908*01 

6.100E*03 

1.9138*01 

1.4608*02 

4.9248*01 

*.200E*03 

1.9298*01 

1.934C*02 

4.9968*01 

6.300E*03 

1.48 88*01 

1.6098*02 

4.9878*01 

6.*00E*03 

1.4908*01 

1.6*98*02 

9.0178*01 

6.900E*03 

1.4138*01 

1.1428*02 

9.0468*01 

6.600E*03 

1.3798*01 

1.8078*02 

9.0738*01 

*. 700E*03 

1.3478*01 

1.8108*02 

5.0998*01 

*.800E*03 

1.316E*01 

1.9318*02 

9. 1248*01 

*.900E*03 

1.2*88*01 

1.9908*02 

9.1478*01 

7.000E*03 

1.2618*01 

2.0418*02 

9.1698*01 

7.100E*0 3 

1.2398*01 

2.1028*02 

9.1918*01 

7 . 200E*03 

1.2118*01 

2.1998*02 

9.2118*01 

7.300E*03 

1.1888*01 

2.207E*02 

9.2318*01 

7.400E*03 

1.16*8*01 

2.2988*02 

9.2908*01 

7.900E*03 

1.1498*01 

2.3018*02 

9.26*8*01 

7.600E*03 

1.1298 * 01 

2.3968*02 

9.2898*01 

7. 70CE.03 

1.10*8*01 

2.4048*02 

9.3038 * 01 

7.8 00E*03 

1.0.18*01 

2.4928*02 

9.319E*01 

7.9008*03 

1.0708*01 

2.9008*02 

9.3368*01 

8.0008*03 

1.0928*01 

2.94*8*02 

9.3938*01 

8.200E*03 

1.020**01 

2.6478*02 

9.3868*01 


6.00E«02 


A/AO 

1 

CP/R 

C9/R 

6.2718-01 

1.0008*00 

3.9128*00 

2.9128*00 

8.1028-01 

1.000E« Ob 

3.8918*00 

2.8918*00 

1.0428*00 

l.OOOF 00 

4.4798*00 

3.4798*00 

1.1818*00 

1.0008*00 

4.9688*00 

3.9688*00 

1.3198*00 

1.0008*00 

9.3648*00 

4.3648*00 

1.4318*00 

1.0008*00 

9.6*68*00 

4.6868*00 

1.9388*00 

1.0008*00 

9.9538*00 

4.9538.00 

1.6398*00 

1.0008*00 

6.1748*00 

5.1748*00 

1.7338*00 

1.0008*00 

0.3978*00 

9.3978*00 

1.8238*00 

1.0008*00 

6.9098*00 

9.5098*00 

1.9098*00 

1.0008*00 

6.6378*00 

9.6378*00 

1.9918*00 

1.0008*00 

6.7438*00 

5.7438*00 

2.0708*00 

1.0008*00 

6.b34C*00 

9.8348*00 

2. 1468*00 

1.0008*00 

6.9138*00 

9.9138*00 

2.2198*00 

1.0008*00 

6.9boE*00 

5.9898*00 

2.2908*00 

1.0008*00 

7.0998*00 

6.0978*00 

2.3998*00 

1.0008*00 

7.1398*00 

6.1398*00 

2.4298*00 

1.0008*00 

7.2358*00 

6.2288*00 

2.490E'00 

1.0018*01 

7.3578*00 

6.3498*00 

2.9928*00 

1.0018*00 

7.5168*00 

6.4998*00 

..6138*00 

1.0028*00 

7.7238*00 

6.689!1*C0 

2.6728*00 

1.0028*00 

7.9888*00 

6.9368*00 

2.7308*00 

i.oo4:*oo 

8.3218*00 

7.2438*00 

2.7878*00 

1.0068*00 

8.7308*00 

7.918F*00 

2.6448*00 

1.0088*00 

9.2218*00 

8.0648*00 

2.9008*00 

1.0128*00 

9,7968*00 

8.9838*00 

2.9588*00 

1.0168*00 

1.0488*01 

9.1738*00 

3.0178*00 

1.0218*00 

1.1208*01 

9.8298*00 

3.9778*00 

1.0288*00 

1.20 18*01 

1.0948*01 

3. 1398*00 

1.0368*00 

1.2908*01 

1.1318*01 

3.2048*00 

1.0458*00 

1.3838*01 

1.2118*01 

3.2718*00 

1.0558*00 

1.4818*01 

1.2938*01 

3.3418*00 

1.0688*00 

1.5818*01 

1.379t:*01 

3. *148*00 

1.0818*00 

1.6818*01 

1.4968*01 

3.4908*00 

1.0978 30 

1.7798*01 

1.9348*01 

3.9498' 00 

1.1138*00 

1.8738*01 

1.6088*01 

3.6908*00 

1.1328*00 

1.9628*01 

1.6758*01 

3.7398*00 

1.15)8*00 

2.0448*01 

1.7358*01 

3.8228*00 

1.1728*00 

2.1178*01 

1.7878*01 

3.91)8*)0 

1.194E*00 

2.1808*01 

1.830E*C1 

4.0018*00 

1.2178*00 

2.2348*01 

’ .864r*01 

4.0978*00 

1.2418*00 

2.27?e*ni 

■ . waE‘01 

4.1928*00 

1.2658*00 

2.3 ■ - 

■78*01 

4.2898*00 

1.2908*00 

2.33*.;..,. 

1 ;7E*01 

4. 3bo8 *00 

1.3168*00 

2.3968*01 

1.-.'?1E*01 

4.4398*00 

1.3418*00 

2.3668*01 

1.9198*01 

4. 9898*00 

1.3678*00 

2.3718*01 

1.9138*0! 

4.6898 *00 

1.3938*00 

2.3708*01 

1.9028*01 

4.1861*00 

1.4198*00 

2.3658*01 

1.8898*01 

4.8678*00 

1.4458*00 

2.35 78*01 

1.8738*01 

4.9888*00 

1.4718*00 

2.. 3458*0 ■ 

1.8998*01 

9.0908*00 

1.4968*00 

2.3:08*01 

1.8198*01 

9.19k. *00 

1.5218*00 

2.3128*01 

1.8128*01 

9.2938*00 

1.9478*00 

2.2918*01 

1.7888*01 

9.3948*00 

1.9718*00 

2.2678*01 

1.7628*01 

9.4998*00 

1.9968*00 

2.2388*01 

1.7338*01 

9.9*98*00 

1.6198*00 

2.2068*01 

1.7018*01 

! .6998*00 

1.6438*00 

2.1698*01 

1.6678*01 

9.1948*00 

1.6698*00 

2.1288*01 

1.5308*01 

9.8938*00 

1.68 78*00 

2.0828*01 

1.5918*01 

9.9908*00 

1.7098*00 

2.0338*01 

1.9498*01 

6.0*78*00 

1.7298*00 

1.9818*01 

1.9098*01 

6. 1828*00 

1.7498*00 

1.9258*01 

1.4608*01 

6.2768*00 

1.7678*00 

1.8688*01 

1.4148*01 

6.3678*00 

1.7898*00 

1.8098*01 

1.3678*01 

6.49 98 * 00 

1.8018*00 

1.7508*01 

1.3218*01 

6.9488*00 

1.8178.00 

1.69 28 * 01 

1.2 798*01 

6.6398*00 

1.83/8*00 

1.6348*01 

1.2318*01 

6.7208*00 

1.8498*00 

1.9808*01 

1.1898*01 

6.8028*00 

1.8988*00 

1.9288*01 

1.1498*01 

6.8828*00 

1.8708*00 

1.480E*01 

1.1138*01 

6.9998*00 

1.8818*00 

1.4378*01 

1.0808*01 

7.0338*00 

1.8918*00 

1.3988*01 

1.0928*01 

7.1038*00 

1.9018*00 

1.3668*01 

1.0298*01 

7.1708*00 

1.9108*00 

1.3408*01 

:. 0118*01 

7.2348*00 

1.9188*00 

1.3218*01 

9.9838*00 

7.2938*00 

1.9268*00 

1.3098*01 

9.9188*00 

7.1498*00 

1.9338*00 

1.3098*01 

9.9188*00 

7.4018*00 

1.9418*00 

k. 3098*01 

9.98*8*00 

7.4498*00 

1.9478*00 

1. 3228*01 

1.0138*01 

7.5378*00 

1.9618*00 

1.3778*01 

1.0698*01 


GANH* 

1.39£E»00 
1.346E*00 
1.2«aE»00 
1.2S2CP00 
1.229E»00 
1.213E»00 
1.202E»00 
1.193E<-00 
1.1S7E»C0 
1.1«2E*00 
1.1TTE»00 
l.i.'«E»00 
1.17iE*00 
1.1»9E*00 
1.167E»00 
1.165E»00 
1.163E»00 
1.162E»00 
U159E*00 
1.137E»00 
1.154E*00 
1.15JE»00 
l.l*7E»PO 
1.14AE»00 
U140E*00 
1 137E*00 
1.134E»00 
1.131E*00 
1.129E+00 
1.128E»00 
1.127E400 
U126E»00 
1.127E*00 
1. 127E*00 
1.128E*00 
1.130E»00 
1.13IE»00 
1.133E*00 
1.136E»00 
1.139E»00 
l.U2E*00 
1. U3E*00 
1.148E»00 
1.132E*00 
1.133E»00 
1.159J*00 
».'»3E»00 
l.l»7E»00 
l.iriE»00 
1. l?5E*00 
1 . >79E*00 
1. 184E*00 
1.188E»00 
L. 192E*00 
1.197E<’00 
l.201E«00 
U206E*00 
1.210E*00 
1 ,213E*00 
l.219E»00 
1.224E»00 
i.229E>00 

1.23 3E*00 
1.23BE>00 

1.24 3»*0a 
1.247E»00 
U232E>00 
1.236E»00 
1.26IE»00 
i.263E»00 
1.268E*00 
1.27l£*00 
1.273E»00 
t.273E»00 
1.2 7*000 
l.276E*00 
1.2 75E*00 
l.273E»0C 
l.2T0E»00 
1.26*E*0C 
1.23*E*00 
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T 

RHO/KHO-0 

H/RTO 

S/» 

6/60 

2 

C9/H 

CV/R 

C6NHR 

", 

S.400E»03 

9.88TE*00 

2.751E*02 

S.420£*'U 

7.6172*00 

1.9742*00 

1.4742*01 

1.1522*01 

1.2432*00 


«.600£»03 

9.»84E*00 

2.864E*02 

5.456E*Q1 

7.6942*00 

1.9892*00 

1.6182*01 

1.2772*01 

1.2102*00 

- 

• .•0OE«O3 

9.293E400 

2.9&9E*02 

5.496E*01 

7.7742*00 

2.0052*00 

1.8092*01 

1.4392*01 

1.2182*00 

/ 

9.000E*03 

9.002E400 

3.130c*02 

5.539E*01 

7.8622*00 

2.0252*00 

2.0492*01 

1.6382*01 

1.2072*00 


9.200E*03 

8.712E*00 

3.290E*02 

S.587E*01 

7. 9632*00 

2.0462*00 

2.3332*01 

1.8702*01 

>.1982*00 


9.900 E*03 

8.420E*00 

3.473E*02 

S.641E*01 

8.0772*00 

2.0722*00 

2.6532*01 

2. 1242*01 

1.1912*00 


9.o00E*03 

8.i2tf»0a 

3.680E*02 

S.700E*01 

8.2062*00 

2.1022*00 

2.9952*01 

2.3892*01 

1.1862*00 


9.800E*03 

T.U0E»00 

3.912E*02 

S.766C*01 

8.3492*00 

2.1372*00 

3.3422*01 

2.6522*01 

1.1532*00 


l.000E«04 

7.S34E400 

4.169E*02 

S.836E*01 

8.5072*00 

2.1762*30 

3.6752*01 

2.8962*01 

1.1822*00 


1.020 E*09 

7.240E400 

4.449E*02 

S.912E*01 

8.6782*00 

2.2202*00 

3.9742*01 

3.1092*01 

1.1822*00 

•v' 

1.090E*09 

«.9S2E»00 

4.750E*02 

S.992E*01 

8.8612*00 

2.2682*00 

4.2232*01 

3.2792*01 

1.1832*00 


1.0ME909 

4.8T2E400 

5.066E*02 

6.074E*01 

9.0532*00 

2.3182*00 

4.4082*01 

3.3992*01 

1.1852*00 


1.0ME909 

6.404E*00 

5.393E*02 

6.158E*01 

9.2522*00 

2.3712*00 

4.5202*01 

3.4652*01 

1.1882*00 

* 

1.100E*09 

4.149E400 

5.726E*02 

6.241E*01 

9.4572*00 

2. 4242*00 

4.5592*01 

3.4772*01 

1.1922*00 


1.120£»09 

3.90^400 

6.05«E*02 

6.323E*01 

9.6642*00 

2.4782*00 

4.5262*0* 

3.4392*01 

1.1972*00 


1.190E*09 

5.68:,£400 

6.388E*02 

4.4032*01 

9.8732*00 

2.530e*C3 

4.4312*01 

3.3572*01 

1.2022*00 


1.190E*09 

3.4T8E400 

6.707E*02 

6.478E*01 

1.0082*01 

2.5802*00 

4.2852*01 

3.2402*01 

1.2072*00 


1.180E*09 

5.28 TE *00 

7.014E^02 

6.550E*01 

1.0292*01 

2.6282*00 

4.1022*01 

3.0972*01 

1.2132*00 


l.<0OE*O9 

5.U2£*00 

7.307E*02 

6.617E*01 

1.0492*01 

2.6732*00 

3.8952*01 

2.9382*01 

1.2202*00 


1.220E909 

4.9S1E*00 

7.584E*02 

6.680E*01 

1.0692*01 

2.715E*30 

3.6772*01 

2.7712*01 

1.2262*00 


1.290E909 

4.803E*00 

7.845E*02 

6.738E*01 

1.0882*01 

2.7532*30 

3.4592*01 

2.6052*01 

1.2332*00 


1.260E904 

4.84TE*00 

8.091E*02 

6.792E*01 

1. 1072*01 

2.7882*00 

3.2492*01 

2.4452*01 

1.2402*00 


1.280E»09 

4.542E*00 

8.32IE*02 

6.841E*01 

1.1252*01 

2.8202*00 

3.0536*01 

2.2962*01 

1.2472*00 


1.30CC+09 

4.42TE*00 

8.538E*02 

6.887E*01 

1.1432* 01 

2.8492*00 

2.8762*01 

2.1612*01 

1.2542*00 

; 

1.320E»09 

4.320E*00 

8.743E*02 

6.930E*01 

1.160E*01 

2.8752*00 

2.7202*01 

2.0422*01 

1.2602*00 


l.340E*09 

4.220E*00 

8.937E*02 

6.970E*01 

1.1762*01 

2.900E*00 

2.5042*01 

1.9392*01 

1.2662*00 


1.360E*09 

4.12TE*00 

9.122E*02 

7.007E*01 

1.1922*01 

2.9212*00 

2.4692*01 

1.8522*01 

1.2712*00 


1.380E909 

4.039E*00 

9.299E*02 

7.042E*01 

1.2072*01 

2.9422*00 

2.3742*01 

1.7802*01 

1.2762*00 


1.900E*09 

3.956E*00 

9.470E*02 

7.076E*01 

1.2212*01 

2.9602*00 

2.2982*01 

1.7222*01 

1.2792*00 


1.920E*09 

3.8T8£*00 

9.636£*02 

7.108E*01 

1.2352*01 

2.9782*00 

2.2382*01 

1.6782*01 

1.2822*00 


1.940E«09 

3.803E*00 

9.798E*02 

7.139E*01 

1.2482*01 

2.9942*00 

2.1942*01 

1.6452*01 

1.2832*00 


1.960E»09 

3.732E»03 

9.958E*02 

7.169E*01 

1.2602*01 

3.0092*00 

2.1632*01 

1.6232*01 

1.2842*00 


1.980EO9 

3.444E*0C 

1.012E*03 

7.198E*01 

1.2722*01 

3.0242*00 

2.1442*01 

1.6112*01 

1.2842*00 


l.30(IE»09 

3.598E400 

1.027£*Q3 

7.227E*01 

1.2832*01 

3.0382*00 

2.1356*01 

1.6072*01 

1.2842*00 


1.320E*09 

3.535E*00 

.'.043E*03 

7.2S5E*01 

1.2942*01 

3.0522*00 

2.1376*01 

1.6102*01 

1.2832*00 


1.390E909 

3.474E*00 

1.058£*03 

7.283E*01 

1.3042*01 

3.0652*00 

2.1462*01 

1.6202*01 

1.2812*00 


1.360E*09 

3.415E400 

1.074E*03 

7.311E*01 

1.3142*01 

3.0782*00 

2.1632*01 

1.6352*01 

1.2792*00 


1.580E909 

3.357E*00 

1.090E*03 

7.339E*01 

1.3242*01 

3.0912*00 

2.1862*01 

1.6562*01 

1.2772*00 


1.600E909 

3.301E*00 

1.106E*03 

7.367E*01 

1.3342*01 

3.1042*00 

2.2152*01 

1.6802*01 

1.2742*00 


1.620EO9 

3.247E*00 

1.123E*03 

7.394E*01 

1.3442*01 

3.1172*00 

2.2492*01 

1.7092*01 

1.2722*00 


l.690:*09 

3.194E400 

1.139E*03 

7.422E*01 

1.3542*01 

3.1302*00 

2.2872*01 

1.7412*01 

1.2692*00 


1.660E*09 

3.142E*00 

1.1S6E*03 

7.4S0E*01 

1.3632*01 

3.1432*00 

2.3292*01 

1.7752*01 

1.2562*00 


1.980E*09 

3.092E*00 

1.173E*03 

7.478E*01 

1.3732*01 

3.1572*00 

2.3752*01 

1.812E«01 

1.2642*00 

'■ 

l.TO0C*O9 

3.042E400 

K191E*03 

7.507E*01 

1.3832*01 

3.1702*00 

2.4232*01 

1.851.2*01 

1.2612*00 


1.720E*C9 

2.994E*00 

1.209E*03 

7.535E*01 

1.3922*01 

3.1842*00 

2.4746*01 

1.8932*01 

1.2582*00 


1.T90E904 

2.946E400 

1.227E*03 

7.5t*E*0l 

1.402E*01 

3. 1982*00 

2.5282*01 

1.9352*01 

1.2562*00 


1./60C909 

2. 900E400 

1.246E*03 

7.593E+01 

1.4122*01 

3.2132*00 

2.58*2*01 

1.980£*01 

1.2532*00 


1.T80E909 

2.8S4E*00 

1.26SE*03 

7.623E*01 

1.4222*01 

3.2272*00 

2.6412*01 

2.0252*01 

1.2512*00 


l.a00E»09 

2.809E*00 

1.285E*03 

7.6532*01 

1.432E*01 

3.2432*00 

2.7012*01 

2.0712*01 

1.2492*00 


1.820E909 

2.76SE»00 

1.30SE*03 

7.683E*01 

1.4422*01 

3.2582*00 

2.7612*01 

2.1182*01 

1.2472*00 


1.890E909 

2.722E*00 

1.325E*03 

7.713E*0l 

1.4522*01 

3.2742*00 

2.8232*01 

2.1662*01 

1.2452*00 


1.860E909 

2.4'9£*00 

1.346E«03 

7.7442*01 

1.463E*01 

3.2902*00 

2.8862*01 

2.2142*01 

1.2432*00 


1.8a0E*09 

2.4>7E*00 

1.367E*03 

7.775E*Ol 

1.4732*01 

3.3O72*C0 

2.9502*01 

2.2622*01 

1.2412*00 


1.900E«09 

2.596£*00 

l.389E*03 

7.807t:*0l 

1.4042*31 

3.3242*00 

3.015E*01 

2.3112*01 

1.2392*00 


1.920E«0<. 

2.S58E*00 

1.4UE*03 

7.839E*01 

1.4952*01 

3.3412*00 

3.0802* 01 

2.3592* 01 

1.2382*00 


l.990E*09 

2.S16E*00 

1.414E*03 

7.871E*01 

1.5062*01 

3.3592 *00 

3.1462*01 

2.4082*01 

1.2372*00 


1.960E»04 

2.477E*00 

1.4S7E*03 

7.904E*01 

1.5172*01 

3.3 7 82 *00 

3.2122*01 

2.4572*01 

1.2352*00 

i 

l.980E*09 

2.438E*0u 

1.481E*03 

7.937E*01 

1.5282*01 

3.396E*00 

3.2782*01 

2.5052*31 

1.2342*00 


2.000E*09 

2.400E*00 

1.505E*03 

7.970E*01 

l.539E*01 

3.4162*00 

3.3452*01 

2.5S3E*01 

1.233E*0C 


2.020E909 

2.363£*00 

1.530E*03 

8.00*F*01 

1.551E*01 

3.4352*00 

3.4112*01 

2.6002*01 

1.2322*00 


2.090E*09 

2.326c*00 

1.55SE*03 

8.0382*01 

1.563E*01 

3.4552*00 

3.4772*01 

2.6472*01 

1.232'.:*00 


2.060E*09 

2.290E*00 

1.581E*03 

8.072E*01 

1.5752*01 

3.4762*00 

3.5432*01 

2.6932*01 

1.2312*00 


2.080E»04 

2.2542*00 

1.607E*03 

S.106E*01 

1.5872*01 

3.4972*00 

3.6082*01 

2.7392*01 

1.2302*00 


2.100E*04 

2.219t*00 

1.634E*03 

8.141E*01 

1.599E*01 

3.5182*00 

3.6732*01 

2.7842*01 

1.2302*00 


2.120E404 

2.185£*00 

1.661E*03 

8.176E*01 

1.6112*01 

3.5402*00 

3.7382*01 

2.8282*01 

1.229E*00 


2.140E404 

2.151E*00 

1.689E*03 

8 .2<2E*01 

1.6242*01 

3.5632*00 

3.8012*01 

2.870E*01 

1.2292*00 


2.160E»04 

2.117E*00 

1.717E*03 

8.247E*01 

1.636E*01 

3.5852*00 

3.864E*01 

2.912E*01 

1.229E*00 

- 

2.1S0E404 

2.084E*00 

1.745E*03 

8.283E*01 

1.649E*01 

3.6092*00 

3.92SE*01 

2.9532*01 

1.2292*00 


2.2XE404 

2.052E*00 

1.7ri4E*03 

8.319£*01 

1.662E*01 

3.6322*00 

3.9852*01 

2.9922*01 

1.229E*00 


2.220E404 

2.020E*00 

1.804E*03 

8.3562*01 

1.6752*01 

3.6562*00 

4.0452*01 

3.0302*01 

1.229E*00 


2.k40E*04 

1.989E*00 

1.833E*03 

8.392E*J1 

1.6882*01 

3.6812*00 

4.1022*01 

3.0672*01 

1.229E*00 


2.240E404 

1.958E*00 

l.864E*03 

S.429E*01 

1.702E*01 

3.705E*00 

4.1582*01 

3.1022*01 

1.2302*00 

'1 

2.280E*04 

1.928E*00 

1.894E*03 

8.466E*U1 

1.7152*01 

3.7312*00 

4.2132*01 

3.1362*01 

1.2302*00 

£ 

2.300E*04 

1.898E*00 

l.92£'*03 

6.S03E*OI 

1.7292*01 

3.7562*00 

4.2662*01 

3. 1682401 

1.2302*00 


2.320E404 

1.869E*00 

1.957 *03 

8.5402*01 

1.7432*01 

3.7822*00 

4.3162*01 

3. 1982*01 

1.2312*00 


2.340E404 

i.840E*00 

1.989E*03 

S.577E*01 

1.7572*01 

3.8082*00 

4.3652*01 

3.227E*01 

1.2322*00 


2.340E*04 

1.812E*00 

2.021E*03 

8.6152*01 

1.771E>01 

3.835E*00 

4.4122*01 

3.2542*01 

1.2322*00 


2.380E*04 

1.784E*00 

2.053E*03 

8.652E*01 

1.7862*01 

3.8622*00 

4.4572*01 

3.279E*0l 

1.2332*00 

4 

2.400E404 

1.757E*00 

2.086E*03 

8.690E*01 

1.8002*01 

3.8892*00 

4.4992*01 

3.302E*01 

1.2342*00 


2.420E404 

l.730E*00 

2.119E*03 

8.721E*01 

1.815E*01 

3.9172*00 

4.5392*01 

3.323E*01 

1.235E*00 


2.440E404 

1.7O4E*00 

2.1S2E*03 

8.765E*01 

l.B29E*01 

3.9442*0. 

4.5762*01 

3.343E*01 

1.2362*00 


2.460E^4 

1.678E*00 

2.186E*03 

8.8022*01 

1.8442*01 

3.972E*00 

4.6112*01 

3.3602*01 

1.2372*00 


2.4S0E404 

l.»53E*00 

2.220E*G3 

8.8402*01 

1.859E*01 

4.0002*00 

4.6432*01 

3.3752*01 

1.2382*00 


2.SOOE404 

1.62 8E *00 

2.2S4E*03 

8.877E*01 

1.8742 *01 

4.029E*00 

4.6732*01 

3.3892*01 

1.2392*00 





' i„ ,ai:J 

t;Lvi‘aiNiYj^ PACiM Is P/um 




Yabte I.' Continued. 


P/PO • T.OOE^Z 


I 

RNO/KNO-0 

H/RTO 

i/K 

3/80 

2 

CP/8 

CV/8 

GANNA 

1.000EP02 

1.91SE603 

•i.TllE»02 

1.497E401 

6.271E-01 

1.0006*00 

3.5126*00 

2.5126*00 

1.3986*00 

2.000 E«32 

9.566E*02 

-1.T0SE402 

1.749E4 01 

8. 702E-03 

1.0006*00 

3.C91E*00 

2.8916*00 

1.3466*00 

3.000E*02 

6.376E*02 

-1.690E*02 

l.918E*01 

1.042E400 

1.0006*00 

4.4756*00 

3.4756*00 

1.2886*00 

4.000E*02 

6.7S2E*02 

-1.672E402 

2.0S3E401 

1.187E400 

1.0006*00 

4.9686*00 

3.9686*00 

1.2526*00 

&.000E«02 

3.826E*02 

-1.6S3E*02 

2.169E»01 

1.315E»0b 

1.0006*00 

5.2646*00 

4.3646*00 

1.2296*00 

6.000E*02 

3. 188E*02 

-1.633E402 

2.269E«01 

1.431EOO 

1.0006*00 

5.6866*00 

4.6866*00 

1.2136*00 

T.000E«02 

2.733E602 

•1.612E«02 

2.359E*01 

l.S38E*00 

1.0006*00 

5.9536*00 

4.9536*00 

1.2026*00 

t.000E»02 

2.391E*02 

-l.S90E»02 

2.440E'»01 

1.639E»00 

1.0006*00 

6.1746*00 

5.1746*00 

1.1936*00 

0.000E*02 

2.12SE»02 

-I.S6TE*02 

2.S14E*01 

1.733E»00 

1.0006*00 

6.3576*00 

5.3576*00 

1.1876*00 

1.000E»03 

1.913E»02 

-l.343E»02 

2.582E»0l 

1.823E400 

1.0006*00 

6.5086*00 

5.5096*00 

1.1826*00 

l.lOOEtOl 

l.739E*02 

-1.519E4’02 

2.644E+01 

1.909E*00 

1.0006*00 

6.6376*00 

5.6376*00 

1.1776*00 

1.200E*03 

1.S96E02 

-l.494E*02 

2.703E*01 

1.991E*00 

1.0006*00 

6.7436*00 

5.7436*00 

1.1746*00 

1.300F*03 

1.671E»02 

-1.470E*02 

2.737E*01 

2.070E»00 

1.0006*00 

6.8346*00 

5.8346*00 

1.1716*00 

1.400E«03 

1.366E»02 

-l.444£*02 

2.808E*0l 

2.146E»00 

1.0006*00 

6.9136*00 

5.9136*00 

1.1696*00 

1.300E»03 

1.27SE402 

-1.419E402 

2.8S6E«01 

2.219E*00 

1.0006*00 

6.9856*00 

5.9856*00 

1.1676*00 

l.600£»03 

1.19SE602 

-l.393E*02 

2.90IE»01 

2.290E«00 

1.0006*00 

7.0576*00 

6.0566*00 

1.1656*00 

l.TO0E*O3 

1.12SE*02 

-1.367E*02 

2.944E*01 

2.3S9E»00 

1.0006*00 

7.1356*00 

6.1326*00 

1.1646*00 

l.800E*03 

1.062E*02 

-1.341E*02 

2.985E»01 

2.426E*00 

1.0006*00 

7.2296*00 

6.2226*00 

1.1626*00 

1.900E»03 

l.006E»02 

-1.314E402 

3.02SE+01 

2.490E»00 

1.000E*00 

7.3466*00 

6.3356*00 

1.1596*00 

2.000E*03 

9.5S6£*01 

-1.26IE*02 

3.063E»01 

2.5S2E*00 

1.0016*00 

7.4996*00 

6.4796 *00 

1.1576*00 

2.iooe.o3 

9.096E*01 

-1.2S9E*02 

3.100E»01 

2.613!:«00 

1.0C<5*00 

7.6976*00 

9.6656*00 

1.1546*00 

2.200E»03 

8.675E301 

-1.231E»02 

3.136E»01 

2.6726*00 

1.0026*00 

7.9506*00 

6.9006*00 

1.1516*00 

2.300£»03 

8.2S7E401 

-1.201E*02 

3.172E*01 

2.730EO0 

1.0046*00 

8.2686*00 

7.1946*00 

1.1486*00 

2.*00E«03 

7.927E»01 

-1.170E*02 

3.208E*0l 

2.787E*00 

1.0056*00 

8.6586*00 

7.5516*00 

1.1446*00 

2.500E*03 

7.592E*0l 

-1.138E*02 

3.244E401 

2.844E40O 

1.0086*00 

9.1256*00 

7.9766*00 

1.1416*00 

2.600 E»03 

7.277E»01 

-1.103E*02 

3.281E*01 

2.9016*00 

1.0116*00 

9.6736*00 

8.4716*00 

1.1386*00 

2.7a0E*O3 

6.979£»01 

-l.067£*02 

3.3I9E«01 

2.9586*00 

1.0156*00 

1.0306*01 

9.0336*00 

1.1356*00 

2.S00EO3 

6.697E»0l 

-1.028E402 

3.338E601 

3.0166*00 

1.0206*00 

1.1016*01 

9.6606*00 

1.1326*00 

2.900E*03 

6.627E*0l 

-9.86O£«0l 

3.397E401 

3.0766*00 

1.0266*00 

1.1796*01 

1.0346*01 

1.1306*00 

3.000 E«03 

6. 168E401 

-9.413E401 

3.439E*01 

3.1386*00 

1.0346*00 

1.2636*01 

1.1076*01 

1.1296*00 

3.100£t03 

S.919E*01 

-8.934E»01 

3.482E*0l 

3.202E*00 

1.0436*00 

1.3536*01 

1.1846*01 

1.1286*00 

3.200E*03 

S.679E*0t 

-8.422E*01 

3.S26E*01 

3.2686*00 

1.0536*00 

1.4466*01 

1.2636*01 

1.1276*00 

3.300E*03 

S.666E*0l 

-7.87SE*01 

3.572E*01 

3.337E*00 

1.0646*00 

1.5426*01 

1.3426*01 

1.1276*00 

3.600E*03 

5.222E»01 

-7.292E+01 

3.620E*01 

3.4096*00 

1.0776*00 

1.6386*01 

1.4216*01 

1.1206*00 

3.500E«03 

S.00K*01 

-6.67SE*01 

3.66aE»01 

3.4836*00 

1.0926*00 

1.7336*01 

1.4976*01 

1.1296*00 

3.600 E*03 

6.79SE*01 

-6.023E401 

3.719E*01 

3.5616*00 

1.1086*00 

1.8256*01 

1.5686*01 

1.1306*00 

3.700E*03 

6.S93E401 

-S.339E*0l 

3.770E401 

3.6416*00 

1.1266*00 

1.9126*01 

1.6346*01 

1.1326*00 

3.8 00E*03 

4.398E*01 

-4.624E01 

3.822E401 

3.T24E*00 

1.1446*00 

1.9936*01 

1.6946*01 

1.1346*00 

3.900E*03 

6.212E»0l 

-3.881E401 

3.875E401 

3.8096*00 

1.1656*00 

2.06 56*01 

1.7466*01 

1.1366*00 

6.000E603 

6.033£*01 

-3.112E401 

3.928E401 

3.8976*00 

1.1866*00 

2.1296*01 

1.7896*01 

1.1396*00 

6.100E*03 

3.863E401 

-2.322E401 

3.981E40t 

3.9886*00 

1.2086*00 

2.1846* 01 

1.8256*01 

1.1416*00 

6.200E*03 

3.700E301 

-1.S14E401 

4.034E«0l 

4. 0806*00 

1.2316*00 

2.2296*01 

1.8526*01 

1.1446*00 

6. 3a0E*03 

3. 366E401 

-6.910E600 

4.087E*’01 

4.1736*00 

1.2556*00 

2.2656*01 

1.8716*01 

1.1486*00 

6.600E»03 

3.600E401 

1.437E*00 

4. 140E*01 

4.2696*00 

1.2796*00 

2.2926*01 

1.8836*01 

1.1516*00 

6.500E*03 

3.261E*01 

9.869E*00 

4.191E»01 

4.3656*00 

1.3036*00 

2.3126*01 

1.8886*01 

1.1556*00 

4.600E*03 

3.131E«01 

1.836E*01 

4. 242E«^01 

4.46-6*00 

1.3286*00 

2.3246*01 

1.8886*01 

1.1596*00 

6.700E»03 

3.007E»ai 

2.688E»01 

4.292E*01 

4.5616*00 

1.3536*00 

2.3306*01 

1.8836*01 

1.1626*00 

«.800t»0i 

2.890E»01 

3.542E«01 

4.341E»01 

4.6606*00 

1.3796*00 

2.3316*01 

1.8746*01 

1.1666*00 

6.900E*03 

7.780E*01 

4.395E+01 

4.389c»01 

4.7596*00 

1.4046*00 

2.3286*01 

1.8626*01 

1.1706*00 

S.00OE»03 

2.677E*0l 

3.246E*01 

4.436E<-01 

4.8596*00 

1.4296*00 

2.3216*01 

1.8486*01 

1.1746*00 

5.100£»03 

2.S79E*0; 

6.09SE*01 

4.482E»01 

4.9596*00 

1.4546*00 

2.3116*01 

1.8316*01 

1.1796*00 

5.200E»03 

2.686£*01 

6.939E»01 

4.527E*01 

5.0596*00 

1.4796*00 

2.2986*01 

1.8126*01 

1.1836*00 

S.300£*03 

2.399E»01 

7.778E*01 

4.S71E»01 

5.1596*00 

1.5046*00 

2.2836*01 

1.7926*01 

1.1876*00 

S.600£»03 

2.317E*01 

8.61iE*01 

4.613E»01 

5.2606*00 

1.5296*00 

2.2646*01 

1.7706*01 

1.1916*00 

S.S00E*03 

2.239E*0l 

9.436E*01 

4.6S5E»01 

5.3606*00 

1.5536*00 

2.2436*01 

1.7466*01 

1.1956*00 

S.600E*03 

2.166E40t 

1.02SE*02 

4.69SE»01 

5.4606*00 

1.5776*00 

2.2186*01 

1.7196*01 

1.2006*00 

S.700E*03 

2.096E*01 

1.106E*02 

4.734E*0l 

5.5596*00 

1.6016*00 

2.1906*01 

1.6916*01 

1.2046*00 

S.8 00E»03 

2.03iE*01 

1.186E402 

4.772E»01 

5.6586*00 

1.6246*00 

2.1586*01 

1.6606*01 

1.2096*00 

S.900E*03 

1.969E«01 

l.264E*02 

4.808E*01 

5.7576 *00 

1.6466*00 

2.1226*01 

1.6276*01 

1.2136*00 

6.000E*03 

1.911E*01 

1.341E»02 

4.844E»01 

5.8556*00 

1.6686*00 

2.0826*01 

1.5926*01 

1.2176*00 

6.100E*03 

1.836E*01 

1.4i6E«^02 

4.378E»01 

5.9526*00 

1.6906*00 

2.0396*01 

1.5546*01 

1.2226*00 

6.200 E»03 

1.806E*01 

1.490E*02 

4.911E*01 

6.0486*00 

1.7106*00 

1.9926*01 

1.5156*01 

1.22 76*00 

6.300E*03 

1.7SSE*01 

1.362E*02 

4.942E*0l 

6.1436*00 

1.7306*00 

1.9426*01 

1.4736*01 

1.2316*00 

6.600E*03 

1.709E»01 

1.632E402 

4.972E*01 

6.2376*00 

1.7496*00 

1.8906*01 

1.4316*01 

1.2366*00 

6.500E»03 

1.666E»01 

1.701E302 

5.001E401 

6.3306*00 

1.7676*00 

1.8366*01 

1.3876*01 

1.2406*00 

6.600E*03 

•.62SE»0t 

1.767E402 

S.029E401 

6.4216*00 

1.7846*00 

1.7816*01 

1.3*46*01 

1.2456*00 

6.700E«03 

..S8*E»01 

1.831E»02 

3.0$5E»01 

6.5106*00 

1.8006*00 

1.7266*01 

1.3006*01 

1.2496*00 

6.800E303 

l.SS0E»Ol 

l.893E»02 

5.080E*01 

6.5986*00 

1.8156*00 

1.6716*01 

1.2586*01 

1.2546*00 

6.900E*03 

1.51»E»01 

1.9S4E*02 

S.104E«-01 

6.6836*00 

1.8306*00 

1.6186*01 

1.2176*01 

1.2586*00 

7.000£*03 

l.683E*01 

2.0t2E*02 

5.I27E*01 

6. 7676*00 

1.8436*00 

1.5676*01 

1.1786*01 

1.2626*00 

7.100E303 

I.432E401 

2.068E302 

S.149E*01 

6.8486*00 

1.8566*00 

1.5196*01 

1.1416*01 

1.2656*00 

7.200E»03 

1.623E401 

2.123E*02 

S.170E401 

6.9266*00 

1.8676*00 

1.4756*01 

1.1086*01 

1.2686*00 

7.300E*03 

1.39SE*01 

2.177E402 

3.190E301 

7.0026*1') 

1.8786*00 

1. *356*01 

1.0786*01 

1.2716*00 

7.400E*03 

1.369E«01 

2.228E*02 

3.209E*01 

7.0746*00 

1.8886*00 

1.4006*01 

1.0536*01 

1.2736*00 

7.S00E403 

1.346E01 

2.27«£»02 

S.228E*01 

7.1446*00 

1.8986*00 

1.3706*01 

1.0326*01 

1.2756*00 

7.6 00E»03 

1.320E401 

2.329E«02 

5.246E»01 

7.2106*00 

1.9076*00 

1.3476*01 

1.0166*01 

1.2756*00 

7.700E*03 

1.297E401 

2.378E»02 

3.264E*01 

7.2726*00 

1.9156*00 

1.3306*01 

1.0056*01 

1.2756*00 

7.8 00E403 

1.27M*01 

2.426E*02 

5.281E30I 

7.3316*00 

1.9236*00 

1.3206*01 

1.0006*01 

1.2746*00 

7.900E*03 

1.2S4E*01 

2.47SE*02 

5.297£*01 

7.3866*00 

1.9316*00 

1.3186*01 

1.0026*01 

1.2726*00 

8.000E»03 

1.234E401 

2.523E*02 

5.314E»01 

7.4386*00 

1.9386*00 

1.3236*01 

1.0106*01 

1.2696*00 

8.200E403 

1.193E*01 

2.621E402 

3.347E401 

7.5316*00 

1.9526*00 

1.361c*ul 

1.0476*01 

1.2606*00 
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Table 1.- 

Continued. 








T 

RHO/RHO-O 

H/RTO 

S/R 

6/60 


CP/R 

CV/R 

G6HNR 



, i S.400E»03 

1.139E401 

2.723E*02 

5.3818*01 

7.6158*00 

l..< 58*00 

1.4378*01 

1.1178*01 

1.2498*00 



•.600E403 

1.124E401 

2.833E*02 

5.4188*01 

7.6948*00 

1.9808*00 

1.5558*01 

1.2218*31 

1.2368*00 



•.800£*03 

t.090E*01 

2.9$2E*02 

5.4548*01 

7.7748*00 

1.9958*00 

1.7188*01 

1.3608*01 

1.2248*00 

1 


9.000E403 

1.09«E*01 

3.088E*02 

5.4948*01 

7.8598*00 

2.0138*00 

1.9278*01 

1.5368*01 

1.2128*00 

f 


9.2 00E*OJ 

1.023E401 

3.23«E*02 

5.5408*01 

7.9548*00 

2.0338*00 

2.1808*01 

1.7438*01 

1.2028*00 



i 

9.400£*03 

9.899E400 

3.408E*02 

5.5898*01 

8.0618*00 

2.0578*00 

2.4718*01 

1.9778*01 

1.1958*00 



9.600E*0) 

9.S«0E»00 

3.S99£*02 

5.6458*01 

8.1828*00 

2.0848*00 

2.7898*01 

2.2268*01 

1.1898*00 



9.a00E»03 

9.224E400 

3.81SE*02 

5.7068*01 

8.3178*00 

2.1168*00 

3.1208*01 

2.4798*01 

1.1868*00 



1.000E*04 

8.88*E*00 

4.0S5E*02 

5.7728*01 

8.4668*00 

2.1538*00 

3.4478*01 

2.7238*01 

1.1848*00 



1.020E404 

S.551E400 

4.3I9E*02 

5.8438*01 

8.6298*00 

2.1938*00 

3.7518*01 

2.9438*01 

1.1838*00 



1.U40E404 

8.219E400 

4.804E*02 

5.9198*01 

8.8038*00 

2.2388*00 

4.0178*01 

3.1288*01 

1.1848*00 



1.090E404 

7.89*E*00 

4.908E*02 

5.9988*01 

8.9888*00 

2.2868*00 

4.2298*01 

3.2708*01 

1.1858*00 



i.oaoE*o« 

7.583E*0<> 

9.222E*02 

6.0788*01 

9.1818*00 

2.3368*00 

4.3788*01 

3.3648*01 

1.1888*00 


J 

1.100E*0« 

7.284£*il0 

5.5488*02 

6.1598*01 

9.3808*00 

2.3878*00 

4.4598*01 

3.4078*01 

1.1918*00 



1.120E»04 

7.MIE400 

5.873E*02 

6.2408*01 

9.5848*00 

2.4408*00 

4.4118*01 

3.4008*01 

1.1958*00 



1.140E404 

6.735E400 

8. 199E*02 

6.3198*01 

9.7908*00 

2.4918*00 

4.4208*01 

3.3508*01 

1.2008*00 



1.160E*04 

4.4S7E*00 

8.519E*02 

6.3958*01 

9.9968*00 

2.5428*00 

4.3148*01 

3.2618*01 

1.2058*00 



l.ldOE*04 

*.2S8E*00 

8.830E*02 

6.4678*01 

1.0208*01 

2.5908*00 

4.1658*01 

3.1428*01 

1.2108*00 




1.200E404 

*.048E*00 

7.128E*02 

6.5368*01 

1.0408*01 

2.6368*00 

3.9848*01 

3.0028*01 

1.2168*00 



, 1.220E*04 

S.8S1E*00 

7.413E*02 

6.6008*01 

1.0608*01 

2.6808*00 

3.7858*01 

2.8498*01 

1.2238*00 



I.240E404 

9.672E400 

7.882E*02 

6.6608*01 

1.0808*01 

2.7208*00 

3.5788*01 

2.6918*01 

1.2298*00 



1.260E404 

5.SOTE*0O 

7.937E*02 

6.7158*01 

1.0998*01 

2.7578*00 

3.3738*01 

2.5358*01 

1.2368*00 



F 1.280E404 

5.384E*00 

8.178E*02 

6.7678*01 

1.1178*01 

2.7908*00 

3.1778*01 

2.3868*01 

1.2438*00 



1.300E404 

5.216E400 

8.402E*02 

6.8158*01 

1.1358*01 

2.8218*00 

2.9958*01 

2.2488*01 

1.2508*00 



1.320E*04 

S.0S6E400 

8.8158*02 

6.8598*01 

1.1538*01 

2.8498*00 

2.8308*01 

2.1238*01 

1.2568*00 



1.340E*04 

4.965E400 

8.817E*02 

6.9018*01 

1.1698*01 

2.8758*00 

2.6848*01 

2.0128*01 

1.2628*00 



1.360E*04 

4.aS3E*00 

9.009E*02 

6.9398*01 

1.1858*01 

2.8998*00 

2.5588*01 

1.9168*01 

1.2678*00 





4.747E400 

9.192E*02 

6.9768*01 

1.2018*01 

2.9208*00 

2.4518*01 

1.8358*01 

1.2728*00 



1.400E404 

4.648E»ao 

9. 388E*02 

7.0118*01 

1.2158*01 

2.9408*00 

2.3628*01 

1.7698*01 

1.2768*00 



1.420E404 

4.S54E*M 

9.538E*02 

7.0448*01 

1.2298*01 

2.9588*00 

2.2908*01 

1.7158*01 

1.2798*00 



1.440E*04 

4.465E400 

9.704E*02 

7.0758*01 

1.2438*01 

2.9758*00 

2.2348*01 

1.6748*01 

1.2818*00 



1.4ME404 

4.380E400 

9.868E*02 

7.1068*01 

1.2558*01 

2.9918*00 

2.1938*01 

1.6448*01 

1.2838*00 



1.4«0E404 

4.2<-9E*30 

1.002E*03 

7.1358*01 

1.2678*01 

3.0078*00 

2.1638*01 

1.6238*01 

1.2838*00 



1.500E404 

4.221E400 

1.018E*03 

7.1648*01 

1.2798*01 

3.0218*00 

2.1458*01 

1.6128*01 

1.2838*00 



1.S20E404 

4.147E*00 

1.0348*03 

7.1938*01 

1.2908*01 

3.0358*00 

2.1388*01 

1.6088*01 

1.2838*00 



1.540E404 

4.07SE400 

l.OS0E*03 

7.2218*01 

1.3018*01 

3.0498*00 

2.1398*01 

1.6128*01 

1.2818*00 



1.$60E404 

4.00SE*00 

1.085E*03 

7.2488*01 

1.3118*01 

3.0628*00 

2.1478*01 

1.6218*01 

1.2808*00 



1.380E404 

3.938E*00 

1.0aiE*03 

7.2768*01 

1.3218*01 

3.0758*00 

2.1638*01 

1.6368*01 

1.2788 * 00 



1.600E404 

3.872E*00 

1.097E*03 

7.3038*01 

1.3318*01 

3.0888*00 

2. 1858*01 

1.6568*01 

1.2758*00 



1.620E*04 

3. 809E*00 

1.113E*03 

7. 3308*01 

1.3418*01 

3.1008*00 

2.2128*01 

1.6798*01 

1.2738*00 



1.640E4'04 

3.747E400 

1.129E*03 

7.3588*01 

1.3518*01 

3.1138*00 

2.2448*01 

1.7068*01 

1.2708*00 




1.660E^04 

3.486E400 

1.148E*03 

7.3858*01 

1.3608*01 

3.1268*00 

2.2818*01 

1.7378*01 

1.2688*00 




i.680E^04 

3.627E400 

1.183E*03 

7.4138*01 

1.3708*01 

3.1398*00 

2.3218*01 

1.7708*01 

1.2658*00 



1.T00E404 

3.S70E*00 

1.1S0E*03 

7.4408*01 

1.3798*01 

3.1528*00 

2.3648*01 

1.8058*01 

1.2628*00 



1.720E404 

3.314E*00 

1.197E*03 

7.4688*01 

1.3898*01 

3.1658*00 

2.4108*01 

1.8438*01 

1.2608*00 



1.740E*04 

3.458E4aO 

1.21SE*03 

7.4968*01 

1.3998*01 

3.1798*00 

2.4598*01 

1.8828*01 

1.2578*00 



1.760E404 

3.404E400 

1.233E*03 

7.5258*01 

1.4088*01 

3.1938*00 

2.5098*01 

1.9238*01 

1.2558*00 



1. 780E404 

3.3S1E»00 

1.252E*03 

7.5538*01 

1.4188*01 

3.2078*00 

2.5628*01 

1.9658*01 

1.2528*00 



1.800E*C4 

3.299E400 

1.271E*03 

7.5828*01 

1.4288*01 

3.2218*00 

2.6178*01 

2.0088*01 

1.2508*00 



1.820E404 

3.248E*00 

1.290E*03 

7.6128*01 

1.4388*01 

3.2368*00 

2.6738*01 

2.0528*01 

1.2488*00 



1.840E*04 

3. 19.IE400 

1.310E*03 

7.6418*01 

1.4488*01 

3.2508*00 

2.7318*01 

2.0978*01 

1.2468*00 



1.860E»04 

3.14VE400 

1.330E*03 

7.6718*01 

1.4588*01 

3.2668*00 

2.7908*01 

2.1428*01 

1.2448*00 



1.880E404 

3.101E400 

1.351E*03 

7.7018*01 

1.4688*01 

3.2818*00 

2.8498*01 

2.1888*01 

1.2428*00 



1.900E404 

3.05;E*00 

1.372E*03 

7.7318*01 

1.4798*01 

3.2988*00 

2.9108*01 

2.2348*01 

1.2408*00 



1.920E»04 

3.0082*00 

1.394E*03 

7. 7628*01 

1.4898*01 

3.3148*00 

2.9718*01 

2.2808*01 

1.2398*00 



1.940E*04 

2.960E*00 

1.418E*03 

7.7938*01 

1.5008*01 

3.3318*00 

3.0338*01 

2.3268*01 

1.2378*00 1 

( 


1.940E*04 

2.91SE*00 

1.438£*03 

7. 8258*01 

1.5108*01 

3.3488*00 

3.0958*01 

2.3728*01 

1.2368*00 



1.980E404 

2.871E*00 

1.4818*03 

7.8578*01 

1.5218*01 

3.3668*00 

3.1588*01 

2.4188*01 

1.2358*00 



2.000E404 

2.82 7E *00 

1.4848*03 

7.8898*01 

1.5328*01 

3. 3848*00 

3.2208*01 

2.4648*01 

1.2348*00 

' I 


2.020E404 

2.784E*00 

1.5088*03 

7.9218*01 

1.5448*01 

3.4028*00 

3.2838*01 

2.5108*01 

1.2338*00 



2.040E404 

2. 741E*00 

1.5328*03 

7.9548*01 

1.5558*01 

3.4218*00 

3.3468*01 

2.5558*01 

1.2328*00 



2.060E404 

2.679E*00 

1.5578*03 

7.9878*01 

1.5668*01 

3.4408*00 

3.4088*01 

2.5998*01 

1.2318*00 



2.080E404 

2.8S8E*00 

1.5828*03 

8.0208*01 

1.5788*01 

3.4608*00 

3.4718*01 

2.6498*01 

1.2308*00 



2.100E*04 

2.618E*00 

1.8088*03 

8.0538* 01 

1.5908*01 

3.4608*00 

3.5338*01 

2.6868*01 

1.2308*00 



2..120E404 

2.S78E*00 

1.8348*03 

8.0878*01 

1.6028*01 

3.5008*00 

3.5948 *01 

2.7298*01 

1.2298*00 



2.140Ei'04 

2.S38E*00 

1.8808*03 

8.1218*01 

1.6148*01 

3.5218*00 

3.6558*01 

2.7708*01 

1.2298*00 



2.140E404 

2.S0OE*00 

1.8878*03 

.3.1558*01 

1.6268*01 

3.5438*00 

3.7158*01 

2.8118*01 

1.2298*00 


’ 

2.180E404 

2.482E*00 

1.7158*03 

8.1908*01 

1.6398*01 

3.5648*00 

3.7 748*01 

2.8508*01 

1.2288*00 


\ 

2.2ME404 

2.424E*00 

1.7438*03 

8.2258*01 

1.6518*01 

3.5878*00 

3.8328*01 

2.8898*01 

1.2288*00 


*. 

2.220E4Q4 

2.387E*00 

1.7718*03 

8.2608*01 

1.6648*01 

3.6098*00 

3.8898*01 

2.9268*01 

1.2288*00 



2.240E404 

2.3S1E*00 

1.8008*03 

8.2'.’5£*01 

1.6778*01 

3.6328*00 

3.9458*01 

2.9628*01 

1.2288*00 



2.260E404 

2.316£*00 

1.8298*03 

8.3308*01 

1.6908*01 

3.6558*00 

4.0008*01 

2.9978*01 

1.2298*00 



2.240E404 

2.280E*00 

1.85*8*03 

8.3658*01 

1.7038*01 

3.6798*00 

4.0538*01 

3.0318*01 

1.2298*00 



2.300E404 

2.246E*00 

1.8888*03 

8.4018*01 

1.7168*01 

3. 7038*00 

4.1058*01 

3.0638*01 

1.2298*00 



2.320E404 

2.212E*00 

1.9188*03 

8.4378*01 

1.7308*01 

3. 7278 *00 

4.1558*01 

3.0938*01 

1.2308*00 



2.340E404 

2. 179£*00 

1.9498*03 

8.4738*01 

1.7438*01 

3.7528*00 

4.2048*01 

3.1228*01 

1.2308*00 



2.360E*04 

2.148E*00 

1.9808*03 

8.5098 -01 

1.7578*01 

3.7778*00 

4.2518*01 

3.1508*01 

1.2318*00 



2.380E404 

2.114£*00 

2.0118*03 

8.5458*01 

1.7718*01 

3.8038*00 

4.2958*01 

3.1758*01 

1.2328*00 



2.4UOE404 

2.082E*00 

2.0438*03 

8.5818>01 

1.7858*01 

3.8288*00 

4.3388*01 

3.2008*01 

1.2328*00 



2.420E*04 

2.0S1E*00 

2.0758*03 

8.617c*01 

1.7998*01 

3.8548*00 

4.3 798 * 01 

3.2228*01 

1.2338*00 



2.440E<-04 

2.0208*00 

2.1078*03 

8.6538*01 

1.8138*01 

3.8808*00 

4.4188*01 

3.2438*01 

1.2348*00 



2.V60E404 

t.990E*00 

2.1398*03 

8.6898*01 

1.8278*01 

3.9078*00 

4.4548*01 

3.2628*01 

1.2358*00 



2.480E404 

1.961E* 0 

2.1728*03 

8.7268*01 

1.8428 * 01 

3.9348*00 

4.4898*01 

3.2798*01 

1.2368*00 



2.SOOE*04 

1.932E*00 

2.2058*03 

8.7628*01 

1.8568*01 

3.9618*00 

4.5218*01 

3.2948* 01 

1.2378*00 
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Table I.* Continued 


P/eO • B.00E*O2 


I 

RHO/RHO-O 

h/rto 

3/R 

6/AO 

2 

CP/R 

C8/R 

GAMMA 

l.OOOE»02 

2. 18«E*03 

-1.718E*02 

l.4S3E*0l 

6.2718-01 

1.0008*00 

3.5128*00 

2.5128*00 

1.3988*00 

2.000E»02 

1.093E*03 

-1.70SE*02 

1.733E*0t 

8.7028-01 

1.0008*00 

3.8918*00 

2.8918*00 

1.3468*00 

J.a00E*02 

7.2S7E*02 

-1.690E*02 

1.904E*0l 

1.0428*00 

1.0008*00 

4.4758*00 

3.4758*00 

1.2888*00 

B.000E»02 

S.44SE»02 

-l.672E*02 

2.0408*01 

1.1878*00 

1.0008*00 

4.9688*00 

3.9688*00 

1.2528*00 

S.000E*02 

4.372E*02 

-1.6S3E*02 

2.133E*01 

1.3138*00 

1.0008*00 

5.3648*00 

4.3648*00 

1.2298*00 

6.000E*02 

3.844E*02 

-1.433E*02 

2.236E*01 

1.4318*00 

1.0008*00 

5.0868*00 

4.6868*00 

1.2138*00 

T.000E«O2 

3.123E*02 

-l.812E*02 

2.346E*01 

1.3388*00 

1.0008*00 

5.9538*00 

4.9538*00 

1.2028*00 

S.OaOE»02 

2.7338*02 

-l.S90E*02 

2.4278*01 

1.6398*00 

1.0008*00 

6.1748*00 

3.1748*00 

1.1938*00 

9.000E»02 

2.429E*02 

-l.S67E*02 

2.3018*01 

1.7338*00 

1.0008*00 

6.3578*00 

3.3 578 *00 

1.1878*00 

1.000E»0) 

2.1S6E*02 

-l.S43E*02 

2.368E*01 

1.8238*00 

1.0008*00 

6.5088*00 

3.3098*00 

1.1828*00 

1.1Q0E*03 

1.987E*02 

-l.S19E*02 

2.631E*01 

1.9098*00 

1.0008*00 

6.6378*00 

5.6378*00 

1.1778*00 

1.2Q0E*O3 

1.822E»02 

-1.494E*02 

2.689E*01 

1.9918*00 

1.0008*00 

6.7438*00 

5.7438*00 

1.1748*00 

1.300E*03 

l.682E*02 

-1.47CE*02 

2.7448*01 

2.0708*00 

1.0008*00 

6.8348*00 

5.8348*00 

1.1718*00 

l.«00E*O3 

l.S62E*02 

-l.444E*02 

2.79SE*01 

2. 1468*00 

1.0008*00 

6.9138*00 

5.9128*00 

1.1698*00 

l.S00E*O3 

l.4S7E*02 

-1.419E*02 

2.842E*01 

2.2198*00 

1.0008*00 

6.9838*00 

5.9848*00 

1.1678*00 

l.600E»03 

1.386E*02 

-l.393E*02 

2.8888*01 

2.2908*00 

1.0008* 00 

7.0568*00 

6.0548*00 

1.1658*00 

l.700E*03 

1.288E*02 

-1.347E*02 

2.931E*01 

2.3398*00 

1.0008*00 

7.1338 *00 

6.1308*00 

1.1648*00 

1.8Q0E*03 

3.214E*02 

-l.341E*02 

2.9728*01 

2.4268*00 

1.0008*00 

7.2248*00 

6.2188*00 

1.1628*00 

1.900E»03 

1.1S0E»02 

-l.3t4E*02 

3.0118*01 

2.4908*00 

1.0008*00 

7.3388*00 

6.3278*00 

1.1608*00 

2.000E»03 

l.092E*02 

-l.287E*02 

3.049E*01 

2.3338*00 

1.0018*00 

7.4858*00 

6.4668*00 

1.1578*00 

2.100E*03 

l.040E*02 

-l.280E*02 

3.0868*01 

2.6138*00 

1.0018*00 

7.6768*00 

6.6438*00 

1.1558*00 

2.200E«03 

9.91SE*01 

-l.231E*02 

3.1228*01 

2.6738*00 

1.0028*00 

7.9198*00 

6.8718*00 

1.1528*00 

2.3Q0E»03 

9.4T2E*01 

-1.201E*02 

3.1388*01 

2.7318*00 

1.0038*00 

8.2248*00 

7.1538*00 

1.1488*00 

2.400E»03 

9.062E*01 

-1.171E*02 

3.1948*01 

2.7888*00 

1.0058*00 

8.5988*00 

7.4968*00 

1.1458*00 

2.S00E«O3 

8.679E*01 

-l.I38E*02 

3.2308*01 

2.8448*00 

1.0088*00 

9. 0468*00 

7.9048*00 

1.1428*00 

2.600E«03 

8.320E*01 

-1.104E*02 

3.2668*01 

2.9018*00 

1.0118*00 

9.5718*00 

8.3788*00 

1.1388* 00 

2.7008*03 

7.9S2E*01 

-1.068E*02 

3.3048*01 

2.9588*00 

1.0148*00 

1.0178*01 

8.9178*00 

1.1368*00 

2.800E*03 

7.660E*0l 

-1.030E*02 

3.3428*01 

3.0168*00 

1.0198*00 

1.0838*01 

9.5198*00 

1.1338*00 

2.900E*03 

T.3$3E*01 

-9.887E*01 

3. 3818*01 

3.0738*00 

1.0238*00 

1.1608*01 

1.0188*01 

1.1318*00 

3.000E*03 

7.0S9E*01 

•9.448E*01 

3.4228*01 

3.1378*00 

1.0328*00 

1.2418*01 

1.0888*01 

1.1298*00 

3.100E*03 

6.77bE*01 

-8.977E*01 

3.4648*01 

3.2008*00 

1.0418*00 

1.3278*01 

1.1628*01 

1.1288*00 

3.200E*03 

6.504E*01 

-8.475E*0l 

3.3088*01 

3.2668*00 

1.0508*00 

1.4188*01 

1.2388*01 

1.1288*00 

3.30aE*03 

6.240E*0l 

-7.939E*0l 

3.3338*01 

3.3348*00 

1.0628*00 

1.5108*01 

1.3158*01 

1.1288*00 

3.*00E*03 

S.988E*0l 

-7.349E*01 

3.5998*01 

3.4048*00 

1.0748*00 

1.6038*01 

1.3918*01 

1.1288*00 

3.300E*03 

S.739E*01 

-6.76SE*01 

3.6478*01 

3.4788*00 

1.0888*00 

1.6968*01 

1.4658*01 

1.1298*00 

3.600E*03 

3.S02E*01 

-4.128E*0i 

3.6968*01 

3.5348*00 

1. 1048 *uu 

I.7S58*ni 

1.3358*01 

1.1308*00 

3.700E*03 

3.272E*01 

-5.458E*01 

3.7468*01 

3.6338*00 

1.1218*00 

1.8708*01 

1.6008*01 

1.1328*00 

3.800 E*03 

i. OS2E*Ol 

-4.75.9E*01 

3.7978*01 

3.7138*00 

1.1398*00 

1.9508*01 

1.6598*01 

1.1348*00 

3.900E*03 

4.840E*01 

-4.032E*01 

3.8498*01 

3. 7998*00 

1.1388*00 

2.0228*01 

1.7118*01 

1.1368*00 

4.000E*03 

4.637E*01 

-3.279E*0l 

3.9018*01 

3.8868*00 

1.1798*00 

2.0868*01 

1.7558*01 

1.1388*00 

4.100E*03 

4.443E*01 

-2.S09E*01 

3.9538*01 

3.9748*00 

1.2008*00 

2.1418*01 

1.7918*01 

1.1418*00 

4.200E*03 

4.2S8E*01 

-l.713£*01 

4.0038*01 

4.0638*00 

1.2228*00 

2.1878*01 

1.8198*01 

1.1448*00 

4.300E*03 

4.08?E*0l 

-9.047E*00 

4.0378*01 

4.1588*00 

1.2458*00 

2.2248*01 

1.8398*01 

1.1478*00 

4.400 E*03 

3.91SE*01 

-8.468E-01 

4.1088*01 

4.2328*00 

1.2698*00 

2.2538*01 

1.8538*01 

1.1518*00 

4.300E*03 

3.757E*01 

7.443E*00 

4.1398*01 

4.3478*00 

1.2938*00 

2.2748*01 

1.8608*01 

1.1548*00 

4.800E*03 

3.60SE*0l 

1.380E*01 

4.2098*01 

4.4438*00 

1.3178*00 

2.2888*01 

1.8618*01 

1.1588*00 

4.700E*03 

3.4«6E*0l 

2.419E*0l 

4.2398*01 

4.5408*00 

1.3428*00 

2.2958*01 

1.8578*01 

1.1628*00 

4.800E*03 

3.333E*0l 

3.260E»0l 

4.3078*01 

4.6388*00 

1.3678 *00 

2.2988*01 

1.8508*01 

1.1668*00 

4.900£*03 

3.207E*0l 

4.101E*01 

4.3348*01 

4.7368 *00 

1.3918*00 

2.2968*01 

1.8398*01 

1.1708* 00 

S.OOOE*03 

3.0S8E*01 

4.941E*01 

4.4018*01 

4.8358*00 

1.4168*00 

2.2918*01 

1.8268*01 

1.1748*00 

S.L00E*03 

2.975E*0l 

5.779E*01 

4.4468*01 

4.9348*00 

1.4418*00 

2.2828 * 01 

1.8108*01 

1.1788*00 

S.200E*03 

2.869E*0l 

6.8l2E*0l 

4.4908*01 

5.0338*00 

1.4638*00 

2.2718*01 

1.7938*01 

1.1828*00 

3.300E*03 

2.769E*01 

7.441E*01 

4.3338*01 

5.1328*00 

1.4908*00 

2.2578 * 01 

1.7748*01 

1.1868*00 

3.400E*03 

2.474E*0l 

8.26SE*0l 

4.3738*01 

5.2328*00 

1.5148*00 

2.2408*01 

1.7538*01 

1.1908*00 

S.3 00E*03 

2.S8SE*01 

9.082E*0l 

*.6168*01 

5.3318*00 

1.5388*00 

2.2218*01 

1.7318*01 

1.1948*00 

S.600E*03 

2.500E*01 

9.891E*01 

4.6368*01 

5.4308*00 

1.5618*00 

2.1998*01 

1.7078*01 

1.1998*00 

S.700E*03 

2.420E*0l 

l.069E*02 

4.6938*01 

3.3298*00 

1.5858*00 

2.1748 * 01 

1.6808*01 

1.2038*00 

3.800E*03 

2.343E*04 

1.148E*02 

4.7338*01 

5.6278*00 

1.6088*00 

2.1458*01 

1.6528*01 

1.2078*00 

5.900E*03 

2.273E*0l 

1.226E*02 

4.7698*01 

5.7258*00 

1.6308*00 

2.1138*01 

1.6228*01 

1.2128*00 

6.000E*03 

2.206E*01 

1.303E*02 

4.8048*01 

3.8228*00 

1.6528*00 

2.0788*01 

1.5908*01 

1.2168*00 

8.100E*03 

2.142E*01 

1.378E*02 

4.8388*01 

5.9198*00 

1.6738*00 

2.0398*01 

1.5568*01 

1.2208*00 

6.200E*03 

2.082E*0l 

1.452E*02 

4.8718*01 

6.0158*00 

1.6948*00 

1.9978*01 

1.5198*01 

1.2258*00 

6.300E*03 

2.02$E*01 

l.$2SE*02 

4.9038*01 

6.1098*00 

1.7138*00 

1.9328*01 

1.4818*01 

1.2298*00 

6.400E*03 

1.972E*01 

l.395E*02 

4.9338*01 

6.2038*00 

1.7328*00 

1.9048*01 

1.4428*01 

1.2348*00 

4.300E403 

1.92lE*0l 

1.664E*02 

4.9628*01 

6.2968*00 

1.7518*00 

1.8338*01 

1.4018*01 

1.2388*00 

4.600E*03 

l.873E*01 

1.73tE*02 

4.9908*01 

6.3878*00 

1.7688*00 

1.8048 *01 

1.3608*01 

1.2438*00 

6.700E*03 

l.82SE*01 

1.7968*02 

3.0178*01 

6.4768*00 

1.7858*00 

1.7528*01 

1.3198*01 

1.2478*00 

6.800E*03 

1.7t*E*0l 

1.8398*02 

3.0438*01 

6.5648*00 

1.8018*00 

1.7008*01 

1.2798*01 

1.2518*00 

6.900E*03 

1.74SE*01 

l.921E*02 

3.0678 * 01 

6.6318*00 

1.8138*00 

1.6498*01 

1.2398*01 

1.2558*00 

7.000E*03 

1.707E*0l 

l.980E*02 

3.0908*01 

6.7358 *00 

1.8298*00 

1.5998 * 01 

1.2018*01 

1.2598*00 

7.100E*93 

l.«71E*01 

2-038E*02 

3.1138*01 

6.8178*00 

1.8428*00 

1.5528*01 

1.1658*01 

1.2638*00 

7.2 00E*03 

l.837E*0l 

2.094E*02 

3.1348*01 

6.8968*00 

1.8558*00 

1.5078*01 

1. 1318*01 

1.2668*00 

7.300E*03 

1.60SE*01 

2.148E*02 

3.1338*01 

6.9738*00 

1.8668*00 

1.4678*01 

1.1018*01 

1.2698*00 

7.400 E*03 

1.574E*01 

2.201E*02 

3.1748*01 

7.0488*00 

1.8778*00 

1.4 308 * 01 

1.0748*01 

1.2718*00 

7.300E*03 

1.54»E*01 

2.233E*02 

3.1938*01 

7.1198*00 

1.3878*00 

1.3988*01 

1.0518*01 

1.2738*00 

7.600E*03 

1.517E*01 

2.304E«02 

3.2128*01 

7.1878*00 

1.8968*00 

1.3728*01 

1.0328*01 

1.2748*00 

7.700E*03 

1.490E*01 

2.3S4E*02 

3.2298*01 

7.2528*00 

1.9058*00 

1.3518*01 

1.0198*01 

1.2748*00 

7.800E*03 

1.403E*01 

2.4038*02 

3.2478*01 

7.3138*00 

1.9148*00 

1.3378*01 

1.0108*01 

1.2748*00 

7.900E*03 

l.440E*01 

2.4328*02 

3.2648*01 

7.3718*00 

1.9218*00 

1.3298*01 

1.0088*01 

1.2728*00 

8.000E*03 

1.417E*01 

2.3008*02 

3.2818*01 

7.4258*00 

1.9298*00 

1.3298*01 

1.0118*'ll 

1.2708*00 

B.200E*03 

1.372E*01 

2.399E*02 

3.3148*01 

7.5248*00 

1.9438*00 

1.3538*01 

1.0378*0’. 

1.2638*00 
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Table 1.- 

Continued. 

1 




T 

RHO/RHO-0 

K/RTO 

S/R 

A/AO 

1 

CP/R 

CV/R 

GANNA 

8.«00E*03 

1.330E601 

2.700E»02 

S.387E*01 

T.6t2E800 

1.9S7E600 

1.813E801 

1.093E801 

1.293E800 

8.80QE»03 

1.289E601 

2.80«E*02 

S.381E601 

T.693E800 

1.971E600 

1.911E801 

1.180E801 

I.281E800 

8.800E*03 

l.251E*0l 

2.922E*02 

9.8l8E*0l 

7.T73E800 

1.988E600 

1.692E801 

1.302E801 

1.229E803 

8.000 E»03 

1.213E601 

3.0S0E602 

S.8$7E*0l 

7.8S6E800 

2.003E600 

1.83AE801 

1.89TE801 

1.21TE800 

8.2C0E*03 

1. 17SE*01 

3.192E802 

S.899E*01 

7.987E800 

2.022E*00 

2.083E801 

1.689E801 

1.20TE800 

9.800 E*03 

1.138E601 

3.333E802 

9.S8TE*0l 

8.089E800 

2.088E600 

2.328E80I 

1.860E801 

1.199E800 

9.600£*03 

1.100E801 

3.!38£802 

5.S99E801 

8.1*8E«00 

2.070E*00 

2.828E801 

2.098E801 

1.I92E800 

9.800 E803 

1.083E6OI 

3.738E802 

S.«ME*Ol 

8.292E80Q 

2.099E800 

2.938E801 

2.33TE801 

1.188E800 

1.000E»09 

l.02SE*0l 

3.968E602 

3.719E801 

8.838E800 

2.133E800 

3.29SE801 

2.976E80t 

1.186E800 

1.020E*09 

9.871E600 

8.218E*02 

9.786E801 

8.390E*00 

2.171E600 

3.999E801 

2.798E'01 

1.188E800 

1.080E*08 

9.89SE800 

8.88SE*02 

S.aS8E80l 

8.TS7E8C0 

2.213E*00 

3.S38E801 

2.993E801 

1.188E800 

1.0o0E*08 

9.132E»00 

8.778E8Q2 

S.933E*01 

8.93SE*00 

2.2S8E*00 

8. O08E8OI 

3.190E801 

1.188E800 

1.080e*09 

8.777E*00 

3.C79E602 

6.011E*01 

9.122E»00 

2.308E800 

8.239E80I 

3.268E801 

1.188E800 

1.100E*0« 

8.833E800 

S.398E*02 

6. 090£*0l 

9.316E600 

2.3S8E800 

8.352E80I 

3.331E801 

t.l90E*00 

1.120E*08 

8. 109E*00 

3.71SE*02 

6.169E*0l 

9.518E*00 

2.807E800 

8.800E801 

3.391E801 

1.I98E800 

1.180E*08 

7.801E*v.0 

6.037E*02 

6.287E*01 

9.T19E*0C 

2.8S8E800 

8.388E8U1 

3.328E801 

1.198E800 

1.160E«08 

7.513E»00 

6.3S6E802 

6.322E*''! 

9.923E»00 

2.509E800 

8.319E801 

3.262E801 

L.203E800 

1.180E*08 

7.28SE*00 

6.687E*02 

6.393E»01 

l.0t3E«0l 

2.557E600 

8.197E801 

3.16SE801 

1.208E800 

1.200E»08 

6.996E*00 

6.969E*02 

6.8«SE*01 

l.0*3E»01 

2.608E600 

8.083E8C1 

3.088E8Q1 

1.218E800 

1.220E«08 

8.767E*00 

7.259E*02 

6.S30E*01 

l.0S3E*0l 

2.688E800 

3.868E801 

2.908E801 

1.220E800 

l.280E*08 

fc.SSSE*00 

7.335E802 

6.S91E*01 

l.073E»0I 

2.690E*00 

3.A71E801 

2.798E801 

1.226E800 

1.260E808 

6.360E*00 

7.798E*02 

6.688E*0l 

1.092E801 

2.728E*00 

3.878E801 

2.b08E801 

1.233E800 

1.280E808 

6. 181E*00 

a.088E»02 

6.702E6QI 

U110E*01 

2. 763E*00 

3.28'.E801 

2.862E8QI 

1.239E800 

1.300E808 

6.ai5£»00 

8.277E*02 

6.751E*Ql 

1.129E601 

2.796E*00 

3.097E801 

2.323E801 

1.286E800 

1.320E*08 

3.862E600 

8.89IE*02 

8.797E*0l 

1.186E»01 

2.829E600 

2.928E801 

2.198E801 

1.292E800 

1.380E*08 

S.719E600 

8.706E»02 

6.880E601 

I.I63E801 

2.893E600 

2.779E801 

2.079E801 

1.298E800 

1.360E808 

S.387E800 

8.908E602 

6.S80E»Ot 

1.179E601 

2.877E*00 

2.680E801 

1.977E801 

1.268E800 

1.380£«08 

S.8*3E*00 

9.093E802 

8.918E*01 

1.199E*01 

2.900E*00 

2.928E801 

1.889E801 

1.269E800 

1.400E*08 

3.388E600 

9.278E*02 

6.933E*01 

l.2I0E*01 

2.921E800 

2.829E801 

1.81SE801 

1.273E800 

1.820E»08 

3.236E*00 

9.889E»02 

6.987E»01 

1.228E*01 

2.980E600 

2.388E801 

1.798E801 

1.276E800 

1.880E*08 

3.132E600 

9.618E602 

7.019E*01 

1.238E801 

2.9S8E*00 

2.278E801 

1.709E801 

1.279E800 

1.860e*08 

S.033E600 

9.782E*02 

7.050E*01 

l.25U*01 

2.979E800 

2.22 7E801 

1.668E801 

1.281E800 

l.^tlOE^O^ 

8.939E*00 

9-988E*02 

7.080E601 

l.268E*Cl 

2.991E*00 

2.189E801 

1.681E801 

1.282E800 

1.500E*08 

8.889E600 

l.010E*03 

7.110E*01 

3.279E801 

3.006E*00 

2.162E801 

1.623E801 

1.283E800 

1.320E808 

8.762E600 

1.02«E*03 

7.138E601 

l.287E*0I 

3.020E600 

2.186E801 

1.613E801 

1.282E800 

l.380E*08 

8.679E800 

1.082E603 

7.166E*01 

l.298E*01 

3.038E600 

2.180E801 

1.611E801 

1.281E800 

l.S80E»08 

8.399E800 

1.037E603 

7.198E*0l 

l.308E*01 

3.087E»00 

2.182E80L 

1.619E801 

1.280E800 

1.580E808 

8.S21E800 

1.073£*03 

7.221£*0l 

l.319E*01 

3.060E*00 

2.191E801 

1.629E801 

1.278E800 

l.b00E*08 

8.886E600 

1.089E603 

7.288E»01 

l.329E*0l 

3.073E+00 

2.167E801 

1.680E801 

1.276E800 

1.620E»n« 

8.373E600 

1.10SE803 

7.27SE601 

1.338E801 

3.086E«'00 

2.1S8E801 

U699E801 

1.278E800 

1.680E*Q8 

8.302E600 

1.121E*03 

7.302E801 

1.388E*01 

3.098E600 

2.219E801 

1.682E801 

1.271E800 

1.660E.08 

8.2l3£»00 

1.137E603 

7.329E601 

1.398E*01 

3.111E600 

2.286E801 

1.709E801 

1.269E800 

1.680£»08 

8.166E*00 

1.1S8E603 

7.35&E*01 

1.367E801 

3.128E600 

2.281E801 

1.73BE801 

1.266E800 

1.T00E«08 

8.100E800 

1.171E603 

7.388E601 

1.377E*01 

3.136E*00 

2.319E801 

1.770E801 

1.268E800 

l.T20E8(;8 

8. 038E*00 

1.188E*03 

7.811E*01 

l.386E*01 

3..89E*00 

2.361E801 

1.S08E801 

1.261E800 

1.780E«-Ov 

3.973E*00 

1.2Q5E803 

7.838E*01 

1.396E601 

3.162E*00 

2.809E801 

1.880E801 

1.298E800 

1.760£*08 

3.911E*00 

1.223E803 

7.8ME601 

1.809E801 

3.176E*00 

2.892E801 

1.8 78E8 01 

1.296E800 

l.780E»08 

3.8S1E600 

1.281E603 

7.898E601 

1.819E*01 

3.189E»00 

2.90tE801 

1.917E801 

1.293E800 

l.800E*08 

3.792E800 

1.260E603 

7.S22E601 

1.828E601 

3.203E800 

2.991E801 

1.998E801 

1.291E800 

l.820E»08 

3.738£*00 

1.279E803 

7.551E*01 

1.838E*01 

3.217E600 

2.608E801 

1.999E801 

L.289E800 

1.880E*08 

3.677E*00 

1.298E803 

7.580E*01 

U888E801 

3.231E*00 

2.698E801 

2.081E801 

1.287E800 

1.860E*08 

3.621E*00 

l.317E*03 

7.609£*0l 

1.8S8E*0t 

3.286E*00 

2.713E801 

2.0S8E801 

1.289E800 

l.880E»08 

3.386E600 

l.338E*03 

7.638E»01 

1.868E601 

3.261E600 

2.769E801 

2.128E801 

1.283E800 

l.900E»08 

3.512E»00 

1.3%8E*03 

7.668E601 

1.87-.E801 

3.276E600 

2.826E801 

2.172E801 

1.281E800 

l.920E*08 

3.8S9E6CIJ 

1.379E*03 

7.697E801 

1.888E*0t 

3.291E*00 

2.888E801 

2.216E801 

1.239E800 

1.980E»08 

3.807E*00 

i.800E803 

7.728k*01 

1.899E801 

3.307E800 

2.982E801 

2.260E801 

1.238E800 

1.960E»08 

3.3S6E800 

1.822E.03 

7.758E*0l 

l.S09E*Oi 

3.328E600 

3.001E801 

2.308E801 

1.236E800 

L.980E*08 

3.30SE800 

1.888E603 

7.789E601 

1.916E601 

3.380E*00 

3.061E801 

2.388E801 

1.239E800 

2.0tNE*08 

3.2S6E600 

1.867E*03 

7.820E601 

I.S27E601 

3.397E*00 

3.120E801 

2.392E801 

1.238E800 

2.020E808 

3.207E*00 

t.890E»03 

7.891E»01 

1.538E601 

3.375E*00 

3.180E801 

2.836E801 

1.233E800 

2.080E8Q8 

3.159E800 

1.513E»03 

7.883E«-0t 

1.S89E601 

3.393E600 

3.280E801 

2.879E801 

1.232E800 

2.060E»08 

3.111E600 

l.S37E*03 

7.91$£»0l 

l.960E*01 

3. 811E600 

3.299E801 

2.922E801 

1.231E800 

2.0a0E*04 

3.065E*00 

l.362E*03 

7.987E»01 

1.571E601 

3.829E*00 

3.3i>9E8Cl 

2.968E801 

1.230E800 

2. 100E»08 

3.019E*00 

1.987E*03 

7.979E»0l 

l.$83E«01 

3. 88 8E 8 00 

3.818E801 

2.606E801 

1.230E800 

2.120E»08 

2.978E800 

1.612E803 

8.0U.801 

1.998E801 

3.868E800 

3.877E801 

2.687E801 

1.229E800 

2.180E>08 

2.929E»00 

1.637E803 

8.08SE*0l 

1.606E801 

3.888E»00 

3.939E801 

2.688E801 

t.229E800 

2.160E808 

2. 88SE*00 

1.6«8E*03 

a.078E»0l 

1.818E601 

3.S08E800 

3.993E801 

2.727E801 

1.228E800 

2.180£*08 

2.882E800 

1.690E803 

8.11U801 

l.A30E*01 

3. 92 8E 8 00 

3.690E801 

2.766E801 

1.2.BE800 

2 . 200E*08 

2.800E»00 

1.717E803 

8.185E*0l 

l.682£»0l 

3.989E800 

3.706E801 

2.803E801 

1.228E8 00 

2.220E*08 

2.798E600 

1.788E*03 

8.179E*01 

1.699E60I 

3.571E800 

3.761E801 

2.B80F801 

1.228E800 

2.280E*08 

2.717E600 

1.772E*03 

8.213E*01 

1.687E801 

3.992E800 

3.819E8QI 

2.879E801 

1.228E800 

2.2b0E*08 

2.676E600 

l.800E»03 

8.287E*0l 

l.680E*01 

3.618E800 

3.B69E801 

2.910E801 

U228E800 

2.2d0E'»08 

2.63 7E»00 

l.829E*03 

8.281E*0l 

1.692E801 

3.637E800 

3.921E801 

2.983E801 

1.228E800 

2.300E»08 

2.597E*00 

l.8S8E*03 

8.3l6E»0l 

l.70SE*01 

3. 69 9E 8 00 

3.971E801 

2.979E801 

1.228E800 

2.320E*08 

2.SS9E»00 

1.887E60:.' 

8.3S0E801 

1.7l’8E*01 

3.683E800 

8.021E801 

3.009E801 

1.229E800 

2.380E*08 

2.S21E600 

1.916E*03 

8.335E»0l 

1.732E»01 

3. 706E8"0 

8.069E801 

3.038E801 

1.229E800 

2. 36. £*08 

2.888E*00 

l.986E*03 

8.820E*0l 

U789E601 

3.730E800 

8.H9E801 

3.062E801 

1.230F.OO 

2.380E608 

2.887E800 

l.977E*03 

8.839E»01 

1.7S8E*01 

3.798E800 

8.160E80I 

3.08BE801 

1.230E800 

2.800E608 

2.811E600 

2.007E603 

8.890E*01 

1.772E*01 

3. 778E800 

8.203E801 

3.113E801 

1.23U800 

2.820E»08 

2.373E*00 

2.038E»03 

a.525F*0l 

l.786E*0l 

3.803E800 

8.288E801 

3.136E801 

1.232E800 

2.880E>08 

2.381E*00 

2.069E803 

a.$60E60l 

l.800£»0l 

3.828E800 

8.283E801 

3.197E801 

1.23:IE800 

2.860E808 

2.308E600 

2.10tE*03 

8.595E + 01 

1.813E601 

3.893E800 

8.32CE801 

3.177E801 

1.23 (£800 

2.880E*08 

2.273£*00 

2. 133E603 

8.63O£>01 

1.878E*0l 

3.878E800 

8.396E801 

3. 198E801 

1.238E800 

2.S0OE808 

2.280E800 

2.169E*03 

8.669E801 

l.882E*0l 
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3.908E800 

8.389E801 

3.212E*01 

U236E800 
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T^le U - Continued. 


P/^0 * 9 * 00€^02 


I 

RHO/8HO-0 

H/RTO 

S/ft 

ft/AO 

2 

Cft/ft 

C9/ft 

GAMMA 

1.000E»02 

2.459E*03 

-1.718E402 

1.4TIE401 

A.2T1E-01 

1.000E400 

3.S12E400 

2.S12E400 

1.398E»00 

2.000E»02 

1.230E*03 

-1.709E402 

1.724£»01 

8.702E-01 

1.000E400 

3.B91E400 

2.891E400 

1.346E400 

3.000E*02 

8.198E*02 

-1.69OE402 

1.893E401 

1.042E400 

1.000E400 

4.47SE400 

3.47SE400 

1.288E400 

4.000E»02 

6. U9E*02 

-1.672E*02 

2.028E401 

1.187E400 

1.000E400 

4.968E400 

3.968E400 

1.252E400 

S.UO0E*O2 

4.919E402 

-l.6$3E*a2 

2.t44£*01 

t.31S£*00 

1.000E400 

S.364E400 

4.364E400 

1.229E400 

6.000E«-02 

4.099E*02 

';.633E402 

2.244£*01 

1.431£»00 

1.000E400 

S.68«E*00 

4.686E400 

1.213E400 

7.au0£*02 

3.S13E402 

-1.612E*02 

2.334E401 

1.S38E400 

1.000E400 

9.953E400 

4.9S3E400 

1.202E400 

8.000E«'02 

3.074£»02 

-I.590E402 

2.41SE401 

t.639E*00 

1.000E400 

6.174E400 

S. 174E400 

1.193E400 

9.000E*02 

2.733E*02 

-l.$87E*a2 

2.489E401 

1.733£*00 

1.000E400 

6.3S7E400 

S.3S7E400 

1.187E400 

l.OOOE*Oa 

2.4S9E*02 

-1.543E*02 

2.5S7£*01 

1.823E*00 

l.OOOE 00 

6.50SE400 

S.$09E400 

1.182E400 

l.lOOEtOJ 

2.236E*02 

-l.S19E*02 

2.«19E*01 

1.909E400 

1.000E400 

6.63TE400 

S.637E400 

1.177E400 

i.200E»03 

2.050£*02 

•1.494E402 

2.6/7E401 

3.991E400 

1.000E400 

6.743E400 

S.743E400 

1.174E400 

1.300E*03 

l.S92E*02 

-1.470E*02 

2.732E40I 

2.070E400 

1.000E400 

6.834E400 

S.834E400 

1.171E400 

l.«00E»O3 

I.TSTE402 

-t.444£402 

2.783E401 

2.144E400 

1.00J£»00 

6.912E400 

S.912E400 

1.149E400 

l.S0OE*O3 

l.«40E»02 

-1.419E402 

2.831E401 

2.219E400 

l.OOOE 400 

6.9S4E400 

5.984E400 

1.1ATF400 

1.600E*03 

l.S37E*02 

-1.393£*02 

2.8T6E*01 

2.290E400 

1.000E400 

7. 0SSE400 

6.0S3E400 

l.lASEiTO 

1.700E»03 

l.«47E*02 

-t.3«7E402 

2.9i9E*01 

2.3S9E»00 

1.000E400 

7.130E400 

6.127E400 

1.164E400 

l.a00E*03 

1.3««E»02 

-l.34ie*02 

2.960£40i 

2.426E400 

1.000E400 

7.219E400 

6.214E400 

I.162E*00 

1.900E»03 

1.294E4Q2 

-1.314E«C2 

2.999E401 

2.490E400 

1.000E400 

7.330E400 

6.320E400 

1.160E400 

2.000E»03 

1.229E*02 

-1.287E402 

3.037E401 

2.S53E400 

1.001E400 

7.473E400 

6.455E400 

1.197E*00 

2.100E*03 

1.170E*02 

-1.260E402 

3.074E»01 

2.614E400 

1.001E400 

7.6S8E400 

6.A28E400 

1.15SE400 

2.200E*03 

l.U«£»02 

-U231E402 

3.I10E*01 

2.A73E400 

1.002E400 

7.893E400 

6.847E400 

1.192E400 

2.300E*03 

1.066£*02 

-1.202E402 

3.148E401 

2.731E400 

1.003E400 

8.187E400 

7. 119E400 

1.149E400 

2.«()0E*03 

1.020£*02 

-1.171E*02 

3.182E401 

2.788E400 

1.00SE400 

8.547E400 

7.449E400 

1.145E400 

2.S00E*03 

9. 767E401 

-1.139E*02 

3.217E431 

2.844E400 

1.007E400 

8.979E400 

7.842E4 00 

1.142E400 

2.600E*03 

4.384£*01 

-1.105E»02 

3.2S3E»01 

2.901E400 

1.010E400 

9.48SE400 

8.299E400 

1.139E400 

2.700EO3 

8.984E*01 

•1.07QE*02 

3.290E401 

2.9S8E400 

1.014E400 

1.007E401 

8.819E400 

1.13AE400 

2.300E»03 

8.624£*0l 

-1.032E402 

3.328E*01 

3.01AE*00 

1.019E400 

1.072E401 

9.399E400 

1.134E400 

2.400E»03 

8.2SOE401 

-9.910E401 

3.367E4CI 

3.079E400 

1.024E400 

1.144E401 

1.003E401 

1.132E400 

3.000E»03 

7.95U»01 

-9.477E401 

3.407E*0: 

3.136E400 

1.031E400 

1.222E401 

1.071E401 

1.130E400 

34l00E»03 

7.«34£*01 

-9.0I4E*01 

3.449E401 

3.198£»00 

1.039E400 

1.306E401 

1.143E401 

1.129E400 

3.200E»03 

7.330E*01 

-8.S20E401 

3.491E*0t 

3.2«3E*00 

1.049E400 

1.393E401 

1.216E401 

1.128E400 

3.300E»03 

7.03SE*01 

-7.994E401 

3.S36£»Ot 

3.331E400 

1.0S9E400 

1.483E401 

1.291E401 

1.128E400 

3.4«>E*03 

6. 75tE401 

-7.434E401 

3.S8t£*01 

3.401E400 

1.072E400 

1.973E401 

1.365E401 

1.128E400 

3.S00E»03 

8.476C401 

-6.842E401 

3.628E*0l 

3.4T3£»00 

1.089E400 

1.A63E401 

1.43TE401 

1.129E*00 

3.600E03 

*.210E*01 

-6.217E401 

3.476E401 

3.549£*00 

1.100E400 

1.7S1E401 

1.906E401 

1.130E400 

3.700E*03 

5.954£*01 

-5.560E401 

3.725E401 

3.A27E400 

1.116E400 

1.834E401 

1.S70E401 

1.132E400 

3.800E»03 

S. 708E401 

-4.874E401 

3.775E401 

3.707E*00 

1.134E400 

1.913E401 

1.S29E401 

1.134E400 

3.900E*03 

S.471E*01 

-4.1*>IE401 

3.826E*01 

3. 790E400 

1.1S3E400 

1.984E401 

1.6SOE401 

1.136E400 

4.000E»03 

S.243E»01 

-3.422E*01 

3.877E401 

3.876E*00 

1.173E400 

2.048E401 

1.725E401 

1.136E400 

4.100E»03 

S.026E401 

-2.662£*01 

3.928E401 

3. 963E400 

1.194E400 

2.103E401 

1.761E401 

1.141E400 

«.200E«03 

4.819E*01 

-U883E401 

3.980£»01 

4.a53E400 

1.21SE400 

2.1S0E401 

1.790E401 

1.144E400 

4.iME«03 

4.621E*0t 

-i.088E401 

4.031E*01 

4.144E400 

1.23SE400 

2.188E401 

1.812E401 

1.147E400 

4.400E*03 

4.434E401 

-2.811E400 

4.0S1E401 

4.237E400 

1.261E400 

2.218E401 

1.826E401 

1.1S1E400 

4.300E*03 

4.2$*£401 

S.3SSE400 

4.131E401 

4.331E400 

1.284E400 

2.240E401 

1.83S€4Q1 

1.1S4E400 

4.600E*03 

4.088E401 

U339E401 

4.t81E*01 

4.426E »00 

1.308E400 

2.296E401 

1.837E401 

1.1S8E400 

4.700E403 

3.929E*01 

2.187E401 

4.229E*01 

4.S22E*00 

1.332E400 

2.26SE401 

1.839E401 

1.161E400 

4.800E*03 

3.778E401 

3.017E401 

4.277E»0l 

4.6:9E»00 

1.356E400 

2.268E4Q1 

1.829E401 

1.165E400 

4.900E*03 

3.634E»01 

3.847E401 

4.324E>01 

4.716E400 

1.380E400 

2.268E401 

1.819E401 

1.16 400 

S.OOOE*03 

3.S02E401 

4.*77E*01 

4.370E»0l 

4.814E400 

1.405E400 

2.263E401 

1.8C7E401 

1.K3E400 

S.100E*03 

3. 37SE401 

S.9USE401 

4.41}E*01 

4.912E400 

1.429E400 

2.296E401 

1.792E401 

1.177E«00 

>.200E*03 

3.25SE*0t 

4.329E401 

4.4S8d*01 

5.010E400 

1.49iE400 

2.246E401 

1.776E401 

1.181E400 

5.300E*03 

3.142E401 

7.149E401 

4.S0IE*Ol 

S.109E*00 

1.4>4E400 

2.233E401 

1.7S8E401 

1.185E400 

5.400£»03 

3.03SE401 

7.9o4t»0l 

4.943tt0l 

S.207E*00 

1.SOK400 

2.218E401 

1.738E401 

1.189E400 

S.S0OE*03 

2.933E*01 

8,774E»C' 

4.$83£40t 

5.305£»00 

1.524E400 

2.201E401 

1. 717E401 

1.193E400 

S.6tH)£»03 

2.838E401 

9.576E»0l 

4.623E*01 

9.404E400 

1.S48E400 

2.181E401 

1.694E401 

1.198E400 

5.7a0E*03 

2.747E401 

1.037E402 

4.661E401 

S.502E400 

1.371E400 

2.158E401 

1.670E401 

1.202E400 

S-800E403 

2.661E401 

1.116E402 

4.698E401 

5.599E»00 

1.S93E400 

2.132E401 

1.644E401 

1.206E400 

i.900£*03 

2.980£40i 

1.193£*02 

4.735E*0I 

5.697E»00 

1.616E400 

2. 104E401 

1.616E401 

1.210E400 

6.0CME403 

2.504E401 

U2 70E*02 

4.770E*01 

5.793E400 

1.637E400 

2.072E*01 

1.S8AE401 

1.219E400 

6. 100E»03 

2.431E401 

1.345E*02 

4.804£*0l 

9.889E400 

1.698E400 

2.037E401 

1.5S5E401 

1.219E400 

«.200E»03 

2.363E401 

1.419£*02 

4.8i6E»01 

5.985£»00 

1.679E400 

1.998E401 

1.S21E401 

1.22 3E400 

6.300E03 

2.298E401 

1.491E402 

4.868b«'01 

6.n79E*00 

1.699E400 

1.9S7E401 

1.486E401 

1.228E400 

6.400E*03 

2.237E*0l 

l.S62E*02 

4.899E»01 

6.173E»00 

1.718E400 

1.914E401 

1.449E401 

1.232E400 

6.SOOE»03 

2.179E401 

1.631E*02 

4.928E*01 

6.26»£>00 

1.736E400 

1.8A8E40< 

1.411E401 

1.236E400 

6.600E403 

2.i24£*01 

l.699E*02 

4.9S6E*01 

6.357E»00 

1.7S4E400 

1.820E401 

1.373E401 

1.241E4 00 

6.700E403 

2.073E401 

1.765E402 

4.9S3£*Ol 

6.446E400 

1.771E40Q 

1.771E401 

1.334E401 

1.249E400 

6.800E*03 

2.024E*01 

1.829E402 

9. 009 £ 4 01 

6.$3SE400 

1.787E400 

1.722E4C1 

1.29$E401 

1.249E400 

6.900£»0i 

1.978E401 

1.891E«02 

5.034E»01 

6.621E400 

1.802E400 

1.A73E401 

1-257E401 

1.293E400 

7.000E4C3 

1.934£*01 

1.9$1E*02 

$.098E*01 

6.706E400 

1.817E400 

1.625E401 

1.220E401 

1.2S7E4.K> 

7.100E*03 

i.893E*01 

2.010E402 

S.080E4 01 

6. 788E400 

1.830E400 

1.S79E401 

1.184E401 

1.261E4J0 

7.200E*03 

1.8S3E401 

2.067E402 

9.102E40I 

4.8A9E400 

1.84 3E400 

1.939E401 

1.151E401 

1.264E400 

7.300E»03 

1.816E401 

2.122E402 

$.123fc*01 

6.947E4 00 

1.9S5E400 

1.494E401 

1. 120E401 

1.267E400 

7.400E403 

1.781E401 

2.178E402 

$.143E>01 

7. 02 3E 400 

1.866E400 

1.4S6E401 

1.092E40I 

1.270E400 

7.S00E403 

1.747E401 

2.229£*02 

9.I62E401 

7.095E400 

1.877E400 

1.423E401 

1.068E401 

I.272E400 

7.600£<’03 

1. 71S£*01 

2.281E*02 

$.1«1E»01 

7.14SE 400 

1.887E400 

1.394E401 

1.048E401 

1.273E400 

7.700E403 

1.68SE40t 

2.331E402 

S.199E401 

7.232E400 

1.S96E400 

1.371E401 

1.032E401 

1.274E400 

7.800E403 

1.65*£*01 

2.381E*02 

S.217E401 

7.299E400 

1.90SE400 

1.3S4E401 

1.021E401 

1.273E400 

7.900E*03 

1.628E401 

2.430E*02 

$.234E*01 

7.39SE400 

1.9J 3E400 

1.342E401 

1.019E401 

1.273E400 

a.000£*03 

1.601£»01 

2.480E*02 

$.2$1E*0I 

7.4UE400 

1.921E400 

1. J38E401 

1.01SE401 

1.27U400 

8.200E»03 

US50E401 

2.S78E*02 

$.284£>0l 

7.51SE400 

1.936E400 

1.151E401 

1.032E4UI 

1.265E400 
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Table I. - Continued. 


1 

RHO/RHU-O 

H/RTO 

S/R 

A/RO 

2 

CP/R 

CV/R 

GAMMA 

8.«OOE»03 

1.502E«01 

2.«78E»02 

S.317E*01 

7.6076*00 

1.9506*00 

1.3976*01 

1.0776*01 

1.2566*00 

a.600E»03 

1.4S6E»01 

2.784E*02 

:.331E»0l 

7.6916*00 

1.9646*00 

1.4806*01 

1.1516*01 

1.2456*00 

8.800E*03 

1.412E»02 

2.896E*02 

S.38bE«0t 

7.7716*00 

1.9796*00 

1.6026*01 

1.2576*01 

1.2336*00 

9.000 E*03 

1.370£*01 

3.019E*02 

5.424E»01 

7.8546*00 

1.9956*00 

1.7656*01 

1.3966*01 

1.2216*00 

9.200 E03 

1.328E01 

3.1S«E*02 

3.4bSE»01 

7.9426*00 

2.0136*00 

1.9706*01 

1.5676*01 

1.2116*00 

9.«00E»03 

1.287E*01 

3.309E*02 

S.510E»01 

8.0406*00 

2.0346 * 00 

2.2146*01 

1.7666*01 

1.2026*00 

9.b00E«03 

l.249E*01 

3.481E*02 

3.939E»01 

8.1506*00 

2.0586*00 

2.4896*01 

1.9866*01 

1.1956*00 

9.800E«03 

l.203E*01 

3.4T4E<'02 

S.bl4E*01 

8.2 736*00 

2.0856*00 

2.78 76* 01 

2.2186*01 

1.1906*00 

1.000E»04 

1.U2E401 

3.889E*02 

S.473E*0l 

8.4096*00 

2.1176*00 

3.0936*01 

2.4506*01 

1.1876*00 

l.020E»04 

1.120EOI 

4.127E*02 

S.737E*01 

8.5576*00 

2.1536*00 

3. 3936*01 

2.6726*01 

1.1866*00 

l.040E*04 

1.079E«0l 

4.38«E*02 

S.806E»01 

8.7186*00 

2.1926*00 

3.6716*01 

2.8726*01 

1.1856*00 

1.060E»04 

1.038E*01 

4.4*4E«02 

S.878E»01 

8.8916*00 

2.2356*00 

3.9136*01 

3.0406*01 

1.1866*00 

1.0aOE>04 

9.982E»00 

4.958E*02 

9.993E>01 

9.0726*00 

2.2816*00 

4.1076*01 

3.1696*01 

1.1876*00 

1.100E4’04 

9.S98E*00 

S.264E*02 

b.030E»0l 

9.2626*00 

2.3306*00 

4.2446*01 

3.2556*01 

1.1906*00 

1. 120E>04 

9.230E*00 

S.S78E*02 

b.l07E«01 

9.4576*00 

2.3796*00 

4.3216*01 

3.2966*01 

1.1936*00 

1.140E+04 

8.881E*00 

5. 89SE*02 

b.l84E»0l 

9.6566*00 

2.4296*00 

4.3386*01 

3.2936*01 

1.1976*00 

1.160E»04 

8. SS2E*00 

6.212E*02 

b.259E»01 

9.8586*00 

2.4796*00 

4.2986*01 

3.2516*01 

1.2016*00 

1.180E*04 

8.24SE«00 

6.523E*02 

b.332E«01 

1.0066*01 

2.5286*00 

4.2096*01 

3.1746*01 

1.2066*00 

1.200E»04 

7.940E«00 

6.827E*02 

b.402E*01 

1.0266*01 

2.5756*00 

4.0796*01 

3.0706*01 

1.2126*00 

1.220E»04 

7.695E*00 

7.120E*02 

b.468E*01 

1.0466*01 

2.6206*00 

3.9216*01 

2.9466*01 

1.2176*00 

1.240£*04 

7.4S1E»00 

7.401E*02 

9.930E»01 

1.0666*01 

2.6626*00 

3.7436 * 01 

2.8106*01 

1.2236*00 

I.2»OE»04 

7.22$E*00 

7.448C*02 

b.S89E*01 

1.0856*01 

2.7026*00 

3.5566*01 

2.6676*01 

1.2306*00 

1.280E+04 

7.01TE»00 

7.921E*02 

6.643E*0l 

1.1046*01 

2.7386*00 

3. 3686 * 01 

2.5256*01 

1.2366*00 

1.300E04 

6.825E*00 

8.161E*02 

b.694E>0I 

1.1226*01 

2.7726*00 

3.1866*01 

2.3876*01 

1.2436*00 

1.320E*04 

6.647E«'00 

8.388E*Q2 

6.741E»01 

1.1406*01 

2.8036*00 

3.0156*01 

2.2576*01 

1.2496*00 

1.3M>E»04 

6.482E»00 

8.603E*02 

b.7B5E*0l 

1.1576*01 

2.8316*00 

2.8586*01 

2.1396*01 

1.2556*00 

1.360E*04 

6.329E*00 

8.807E*02 

6.827E*01 

1.1746*01 

2.8576*00 

2.7176*01 

2.0326*01 

1.2606*00 

1.380E*04 

6.18SE*00 

9.001E*02 

b.865E*01 

1.1906*01 

2.8816*00 

2.5936*01 

1.9396*01 

1.2666*00 

1.400E»04 

6.0S1E»00 

9.187E402 

6.902E*01 

1.2056*01 

2.9036*00 

2.48 76*01 

1.8596*01 

1.2706*00 

1.420E*04 

5.924E*00 

9.366E»02 

6.937E*01 

1.2206*01 

2.9246*00 

2.3976*01 

1.7926*01 

1.2746*00 

1.440E*04 

S.80SE»00 

9.S38E*02 

b.970E*01 

1.2346*01 

2.9426*00 

2.3236*01 

1.7376*01 

1.2776*00 

1.460E»04 

S.bOlEt-OO 

9.706E*02 

7.001E»01 

1.2476*01 

2.96 06*00 

2.2636*01 

1.6946*01 

1.2796*00 

1.480E*04 

S.383E*00 

9.870E*02 

7.032E»01 

1.2606*01 

2.9766*00 

2.2176*01 

1.6616*01 

1.2816*00 

1.300E<04 

S.481E4’00 

1.003E»03 

7.061E*01 

1.2726*01 

2.9926*00 

2.1836 * 01 

1.6376*01 

1.2816*00 

l.S20E*04 

S.382E*00 

1.019E*03 

7.090E*01 

1.2846*01 

3.0066*00 

2.1606*01 

1.6226*01 

1.2826*00 

1.340E*04 

S.287E»00 

l.035E»03 

7.U8E»01 

1.2956*01 

3.0216*00 

2.14'>E*01 

1.6146*01 

1.2816*00 

1 560E'»04 

S.196E«’00 

1.050E*03 

7. 14bE«0l 

1.3056*01 

3.0346*00 

2.1426*01 

1.6146*01 

1.2806*00 

1.380E»04 

S.108E»00 

1.066E403 

7.173E*0l 

1.3166*01 

3.0476*00 

2.1466*01 

1.6196*01 

1.2796*00 

1.600E»04 

».023E»00 

1.082E*03 

7.200E*01 

1.3266*01 

3.0606*00 

2.1566*01 

1.6306*01 

1.2776*00 

1.620E*04 

4.940E»00 

l.ORBEt-OB 

7.22TE*01 

1.3366*01 

3.0736*00 

2.1726*01 

1.6456*01 

1.2756*00 

1.640E«04 

4.860E»00 

1.114E*03 

7.2546*01 

1.3466*01 

3.0856*00 

2.1946*01 

1.6656*01 

1.2726*00 

l.b60E*04 

4.782E*00 

1.130E*03 

7.280E*0l 

1.3556*01 

3.0986*00 

2.2206*01 

1.6886*01 

1.2706*00 

1.680E*04 

4.707E*00 

1.146E*03 

7.307E401 

1.3656*01 

3.1106*00 

2.2516*01 

1.7146*01 

1.26 76* 00 

1.700E»04 

4.633E»00 

1.163E*03 

7.334E401 

1.3746101 

3.1236*00 

2.2856*01 

1.7436*01 

1.2656*00 

1.720E»04 

4.560E»OQ 

1.180E*03 

7.3blE40l 

1.38.6*01 

3.1366*00 

2.3226*01 

1.7746*01 

1.2626*00 

t.740E«04 

4.490E*00 

1.197E*03 

7.3B8E401 

1.3936*01 

3.1486*00 

2. 3636*01 

1.8086*01 

1.2596*00 

1.760E*04 

4.42 lEtOO 

1.214E*03 

7.415E403 

1.4036*01 

3.1616*00 

2.4066*01 

1.8436*01 

1.2576*00 

1.780E^04 

4.353E»00 

1.232E*03 

7.443E401 

1.4126*01 

3.1746*00 

2.4516*01 

1.876c*01 

1.2546*00 

1.800E»04 

4.2S7E*00 

1.2S0E4-03 

7.470E401 

1.4226*01 

3.1876*00 

2.4986*01 

1.9176*01 

1.2526*00 

l.8£0E*04 

4.222E*00 

l.269E*03 

7.4986*01 

1.4316*01 

3.2016*00 

2.5486*01 

1.9576*01 

1.2506*00 

1.840E»04 

4.1S8E»00 

1.23BE*03 

7.52bE*01 

1.4416*01 

3.2156*00 

2.59 86 * 01 

1.9976*01 

1.2486*00 

1.8bOE*04 

4.096E»00 

1.307E»03 

7.5556*01 

1.4516*01 

3.2296*00 

2.6506*01 

2.0376*01 

1.2466*00 

l.BS0E*04 

4.034E«00 

1.326E*03 

7.5836*01 

1.4606*01 

3.2436*00 

2. 7036 * 01 

2.0796*01 

1.2446*00 

l.900E»04 

3.974E+00 

1.346E*03 

7.6126*01 

1.4706*01 

3.2576*00 

2.7576*01 

2.1216*01 

1.2426*00 

1.920£»04 

3.914E»00 

i.347E*03 

7.641E*01 

1.4806*01 

3.2726*00 

2.8126*01 

2.1636*01 

1.2406*00 

1.940E»04 

3.836E»00 

1.387E*03 

7.6716*01 

1.4916*01 

3.2886*00 

2.8686*01 

2.2056*01 

1.2386*00 

1.9b0E*04 

3.799E*00 

1.409E»03 

7.7006*01 

1.5016*01 

3.3036 * 00 

2.9246*01 

2.2486*01 

1.2376*00 

1.980E*04 

3. 742E*00 

l.430E»0;> 

7.7306*01 

1.5116*01 

3.3196*00 

2.9806*01 

2.2906*01 

1.2356*00 

2.000E*04 

3.487E*no 

1.432E»03 

».761£*01 

1.5226*01 

3.3356*00 

3.0376*01 

2.3326*01 

1.2346*00 

2.020E*04 

3.632E*00 

1.47SE*03 

7.7916*01 

1.5326*01 

3.3526*00 

3.0946*01 

2.3746*01 

1.2336*00 

2.040E4-04 

3.379£»00 

1.498E*03 

7.8226*01 

1.5436*01 

3.3696 *00 

3.1516*01 

2.4166*01 

1.2326*00 

2.060E*04 

3.326E»00 

1.321£*03 

7.8536*01 

1.5546*01 

3.3866*00 

3.2086*01 

2.4586*01 

1.2316*00 

2.080E*04 

3.474E»00 

t.343E*03 

7.8846*01 

1.5656*01 

3.4046*00 

3.2656*01 

2.4996*01 

1.2306*00 

2. 100E*04 

3.422E*00 

USb9E»03 

7.916E*01 

1.5776*01 

3.4226*00 

3.3226*01 

2.5396*01 

1.2306*00 

2.120E*04 

3.372E*00 

l.S93E*03 

7.9476*01 

1.5886*01 

3.4406*00 

3.3796*01 

2.5796*01 

1.2296*00 

2.L40E*04 

3.322E»00 

1.618E*03 

7.9796*01 

1.5996*01 

3.4596*00 

3.4356*01 

2.6186*01 

1.22 86*00 

2.140E*04 

3.273E*00 

1.644E*03 

8.0126*01 

1.6116*0; 

3.4786*00 

3.4906*01 

2.6576*01 

1.2286*00 

2.180£*04 

3.22SE»00 

1.469E«03 

8.0446*01 

1.6236*01 

3.49 86 * 00 

3.5456 * 01 

2.6946*01 

1.2286*00 

2.200E»04 

3.178E»00 

1.693E*03 

8.0776*01 

1.6356*01 

3.5186*00 

3.6006*01 

2.7316*01 

1.2276*00 

2.220E«04 

3.131E*00 

1.722E»03 

8.1106*01 

1.6476*01 

3.5386*00 

3.6536*01 

2.7676*01 

1.2276*00 

2.240E*04 

3.08SE»00 

l.749E*C3 

8.1436*01 

1.6596*01 

3.5596*00 

3.7066*01 

2.8026*01 

1.2276*00 

2.7b0E*04 

3.040E*00 

l.776E*03 

8.1766*01 

1.6716*01 

3.5806*00 

3.7586*01 

2.8356*01 

1.2276*00 

2.2S0E»O4 

2.993E»00 

1.804E*03 

8. 209c * Oi 

t. 6846*01 

3.6016*00 

3.8086*01 

2.8686*01 

1.2276*00 

2.300E»04 

2.9S2E*00 

1.832E*03 

8.2436*01 

1.6966*01 

3.5236*00 

3.8586*01 

2.9006*01 

1.2276*00 

2.320E»04 

2.908E«00 

1.860E*03 

8.2766*01 

1.7096*01 

3.6456*00 

3.9066*01 

2.9306*01 

1.2286*00 

2. 34QE»04 

2.846E*00 

1.889E*0J 

8.3106*01 

1.7226*01 

3.6676*00 

3.9536*01 

2.9596*01 

1.2286*00 

2.3b0E»04 

2.824E*00 

1.918E*03 

8.3446*01 

1.7356*01 

3.6906*00 

3.9996*01 

2.9866*01 

1.22 96 * 00 

2.380E»04 

2.783E»00 

1.948E«03 

8.3786*01 

1.7486*01 

3.7136*00 

4.0436*01 

3.0136*01 

1.2296*00 

2.400E*04 

2.743£»00 

l.978E»03 

8.4126*01 

1.7616*01 

3.7 366*00 

4.0866*01 

3.0386*01 

1.2306*00 

2.420E*04 

2.703E»00 

2.008E*03 

8.4466*01 

1.7756*01 

3. 7606*09 

4.1276*01 

3.0616*01 

1.2306*00 

2.440E»04 

2.664E»00 

2.038E*03 

8.4806*01 

1.7886*01 

3.7836*00 

4.1666*01 

3.0836*01 

1.2316*00 

2.460E4'04 

2.626£*00 

2.0b9E*03 

8.5146*01 

1.8026*01 

3.8086*00 

4.2046*01 

3.1046*01 

1.2326*00 

2.*80E»04 

2.SS8E*00 

2.100E»03 

8.5486*01 

1.8166*01 

3.8326*00 

4.24 06 * 01 

3.1236*01 

1.2336*00 

2.300E*04 

2.531E»00 

2.13U«03 

8.5826*01 

1.8296*01 

3.8566*00 

4.2746*01 

3.1406*01 

1.2346*00 
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Table I. - Continued. 


e/eo - 1.00E*03 


T 

RHO/RHO-0 

H/RTQ 

&/R 

4/ AO 

2 

CP/R 

CV/R 

GAMMA 

l.OOOEtO^ 

2.733E»03 

-U718E*02 

1.4«1E*01 

6.2716-01 

1.0006*00 

3.5126*00 

2.5126*00 

1.3986*00 


1.3«6E*03 

-l.705E»02 

1.713E401 

8. 7026-01 

1.0006*00 

3.8916*00 

2.8916*00 

1.346E*<'6 

3.000E»02 

9.109£»02 

•U690E*02 

1.882E+01 

1.0426*00 

1.0006*00 

4.4756*00 

3.4756*00 

1.2886 j 

4.000E*02 

6.832E*02 

-1.672E»02 

2.018E»01 

1.1876*00 

1.0006*00 

4.9686*00 

3.9686*00 

1.2526*00 

3.000E*02 

i.4«SE»02 

-l.653E*02 

2.133E401 

1.3156*00 

1.0006*00 

5.3646*00 

4.3646*00 

1.2296*00 

6.000E*02 

4.SS$E*02 

-U633E*02 

2.234E*0l 

1.431E*00 

1.0006*00 

5.6866*00 

4.6866*00 

1.2136*00 

T.OCOE*02 

3.90«E«02 

-t.6l2E*02 

2.324E901 

l.S38E*00 

1.0006*00 

5.9536*00 

4.9536*00 

1.2026*00 

8.000E>02 

3.416E*02 

-l.590E*02 

2.404E»01 

1.6396*00 

1.0006*00 

6.1746*00 

5.1746*00 

1.1936*00 

9.000E»02 

3.036E*02 

-1.367E402 

2.478E*0l 

1.7336*00 

1.0006*00 

6.3576*00 

5.3576*00 

1.1876*00 

l.000E*03 

2.733E»02 

-1,543E*02 

2.$4«E«0l 

1.8236*00 

1.0006*00 

6.5096*00 

5.50>1E*00 

1.1826*00 

1.100E«'03 

2.484E»02 

-1.519E402 

2.609t«’01 

1.9096*00 

1.0006*00 

6.6376*00 

5.6376*00 

1.1776*00 

1.200E»03 

2.277E*02 

-1.494E402 

2.667£*01 

1.9916*00 

1.0006*00 

6.7436*00 

5.7436*00 

1.1746*00 

1.3(X1E*03 

2.102E*02 

-l.470£*02 

2.72lE*0l 

2.0706*00 

1.0006*00 

6.8346*00 

5.8346*00 

1.1716*00 

l.^OOE^OS 

1.9S2E*02 

-l.444E»Q2 

2.7^2£»0l 

2.1466*00 

1.0006*00 

6.9126*00 

5.9126*00 

1.1696*00 

i.500E«'a3 

1.822E*02 

-l.419E*02 

2.820E*01 

2.2196*00 

1.0006*00 

6.9846*00 

5.9836*00 

1.1676*00 

1.600E*03 

1.708E*02 

-l.393E»02 

2.863E*01 

2.2906*00 

1.0006*00 

7.0546*00 

6.0526*00 

1.1656*00 

1.700E*03 

l.»07E»02 

-l.367E*02 

2.908E»0l 

2.3596 * 00 

1.0006*00 

7.1286*00 

6.1256*00 

1.1646*0C 

l.tt00E»03 

l.5I8E»02 

-U341E*02 

2.949E401 

2.4266*00 

1.0006*00 

7.2166*00 

6.2106*00 

1.1626*00 

1.900E»03 

1.438E*02 

-1.314E402 

2.989£*03 

2.4906*00 

1.0006*00 

7.3246*00 

6.3146*00 

1.1606*00 

2.000E*03 

1.36SE402 

-1.287E*02 

3.027E*0l 

2.5536*00 

1.0016*00 

7.4636*00 

6.4466*00 

1.1586*00 

2.100E«03 

l.300E*a2 

-1.260E*02 

3.063E*01 

2.6146*00 

1.0016*00 

7.6426*00 

6.6146*00 

1.1556*00 

2.200E»03 

1.240E402 

-1.231E402 

3.100E401 

2.6736*00 

1.0026*00 

7.8 7 06*00 

6.8266*00 

1.1526*00 

2. 300E«03 

1.184E»02 

-1.202E*02 

3.139E»01 

2.7316*00 

1.0036*00 

8.1546*00 

7.0896*00 

1.1496*00 

2.900E*03 

1.133E»02 

-1.172E402 

3.371E*ai 

2.7886*00 

1.0056*00 

8.5036*00 

7.4096*00 

1.1466*00 

2.500E»03 

1.08SE402 

-1.140E»02 

3.206£40t 

2.845E*00 

1.0076*00 

8.9216*00 

7.7896*00 

1.1436*00 

2.600E*03 

l.041E»02 

-1.1ME*02 

3.242E»01 

2.9016*00 

1.0106*00 

9.4106*00 

8.2316*00 

1.1406*00 

2.700E*03 

9.98IE»01 

-1.071E*02 

3.2 79E*01 

2.9586*00 

1.0136*00 

9.9726*00 

8.7356*00 

1.1376*00 

2.800E+03 

9.SB8E«’01 

•1.033£*02 

3.3U>E*0l 

3.0166*00 

1.0186*00 

1.0616*01 

9.2966*00 

1.1346*00 

2.900E»03 

9.207£*0l 

-9.930E»01 

3.3546*01 

3.0746*00 

1.02 36*00 

1.1306*01 

9.9106*00 

1.1326*00 

3.000E*Uj 

8.843E»01 

-9.502E+03 

3.394E*01 

3.1356*00 

1.0306*00 

1.2066*01 

1.0576*01 

1.1306*00 

3.100E»03 

8.494E»01 

-9.046E*01 

3.435E*0l 

3.1976*00 

1.0386*00 

1.2876*01 

1.1266*01 

1.1296*00 

3.200E*03 

8.1S7E»01 

-8.559E+01 

3.47TE*01 

3. 2616*00 

1.0476*00 

1.3726*01 

1.1986*01 

1.1296*00 

3.300E»03 

7.832E*01 

-8.041E»01 

3.520E*01 

3.3286*00 

1.0576*00 

1.4596*01 

1.2716*01 

1.1296*00 

3.4Q0E»03 

7.S18E401 

-7.491E*0l 

3.5656* 01 

3.3976 * 00 

1.0696*00 

1.5476*01 

1.3436*01 

1.1296*00 

3.300E*03 

7.214E*01 

-6.908E«'01 

3.6116*01 

3.4696*00 

1.0826*00 

1.6356*01 

1.4146*01 

1.1306*00 

3.600E»03 

6.921E»01 

-6.294E»01 

3.6596*01 

3.5446*00 

1.0976*00 

1.7216*01 

1.4816*01 

1.1316*00 

3. 700E»03 

8.638E4^0l 

-5.649E*01 

3.707E*01 

3.6216*00 

1.1136*00 

1.8036*01 

1.5446*01 

1.1326*00 

3.800E»03 

6.36SE*01 

-4.974E*01 

3.756E*01 

3.701E*00 

1.1306*00 

1.8806*01 

1.6026*01 

1.1346*00 

3.900E«'03 

&.103£»0l 

-4.273£*0l 

3.8066*01 

3.7836*00 

1. 1486*00 

1.9516*01 

1.6546*01 

1.1366*00 

4.000E»03 

S.852E»01 

-3.546E*01 

3.8566*01 

3.867E*00 

1.16 76*00 

2.0156*01 

1.6986*01 

1.1386*00 

9. 100E»03 

S.612£»0l 

-2.798E*0l 

3.907E*01 

3.9546*00 

1.1886*00 

2.0706*01 

1.7356*01 

1.1416*00 

9.2 00^*03 

3.382E*01 

-2.031E«01 

3.957E*01 

4.0426*00 

1.2096*00 

2.1186*01 

1.7656*01 

1.1446*00 

9.300E+03 

S.163E*01 

-1.248E»01 

4.0076*01 

4. 1326*00 

1.2316*00 

2.1576*01 

1.7876*01 

1.1476*00 

9.900E*03 

4. 955€*01 

-4.S29E400 

4.0576*01 

4.2246*00 

1.2536*00 

2.1876*01 

1.8036*01 

1.1506*00 

9.500E*03 

4.798E»0l 

3.526E*00 

4.1076*01 

4.3176*00 

1.2766*00 

2.2116*01 

1.8126*01 

1.1546*00 

9.bOOE»03 

4.971E401 

1.163E*01 

4.1566*01 

4.4116*00 

1.3006*00 

2.2276*01 

1.8166*01 

1.1576*00 

«.700Et03 

4.394E*01 

1.983E>01 

4.2046*01 

4.5076*00 

1.3236*00 

2.2376*01 

1.8156*01 

1.1616*00 

9.800Et03 

4.227E»0l 

2.803E401 

4.2516*01 

4.6026*00 

1.3476*00 

2.2426*01 

1.8096*01 

1.1656*00 

9.900E«03 

4.068E*0l 

3.624E401 

4.2976*01 

4.6996*00 

1.3716*00 

2.2436*01 

1.8016*01 

1.1686*00 

S.OOOE»03 

3.919E»01 

4.443E*0i 

4.3426*01 

4.7966*00 

1.3956*00 

2.2396*01 

1.7896*01 

1.1726*00 

S.100E»03 

3.777£*01 

S.264E401 

4.3 8 76 * 01 

4.89 36 * 00 

1.4196*00 

2.2336*01 

1.7766*01 

1.1766*00 

S.2 00E*0 3 

3.644£*01 

6.080E»01 

4.4306*01 

4.9906*00 

1.4426*00 

2.2236*01 

1. 7606*01 

1.1806*00 

3.3 00E*Q3 

3.S17£*01 

b.892E*01 

4.4 726*01 

5.0886*00 

1.4666*00 

2.2126*01 

1.7436*01 

1.1846*00 

5.<>00c*03 

3.398E*01 

7.700E<01 

4.5136*01 

5. 1856*00 

1.4896*00 

2.1986*01 

1.7246*01 

1.1886*00 

S.300E*03 

3.28S£*Ot 

8.S02E401 

4.5546*01 

5.2836*00 

1.5136*00 

2.1826*01 

1.7046*01 

1.1936*00 

3.&0UE»03 

3.178E*01 

9.298E*01 

4.5936*01 

5.3816*00 

1.536C*00 

2.1646*01 

1.6836*01 

1.1976*00 

S.7 00E*03 

3.076£»01 

1.009E»02 

4.6316*01 

5.4786*00 

1.5586*00 

2.1436*01 

1.6606*01 

1.2016*00 

S.800E*03 

2.981£*ai 

1.087E»02 

4.6686*01 

5.5756*00 

1. 5816*00 

2.1196*01 

1.6366*01 

1.2056*00 

3.900E*03 

2.89()E*0t 

1. 164E*02 

4.7046 * 01 

5.6726*00 

1.6036*00 

2.0936*01 

1.6106*01 

1.2096*00 

b.OOOE*Q3 

2.804E401 

U240E«02 

4.7396*01 

5. .'686*00 

1.6246*00 

2.0646*01 

1.5826*01 

1.2136*00 

6.100E»03 

2. 723E401 

1.313E402 

4.7736*01 

5.8636*00 

1.6456*00 

2.0326*01 

1.5526*01 

1.2186*00 

6. 200E»03 

2.644£»0l 

1.389E402 

4.8066*01 

5.9586*00 

1.6666*00 

1.9976*01 

1.5216*01 

1.2226*00 

6.300E*03 

2.573E»01 

l.46tE402 

4.8376*01 

6.0536*00 

1.6866*00 

1.9596*01 

1.4886*01 

1.2266*00 

6.900E»03 

2.904E401 

l.532E*02 

4.8686*01 

6. 1466*00 

1.7056*00 

1.9196*01 

1.4546*01 

1.2316*00 

6.500E*03 

2.439E*0l 

1.602E402 

4.8976*01 

6.2386*00 

1.7246*00 

1.8766*01 

i.4ier*oi 

1.2356*00 

6.600E»03 

2.378E401 

1.670£*02 

4.9266*01 

6. 3296 * 00 

1.7416*00 

1.8326*01 

1.3826*01 

1.2396*00 

6 . 700E*03 

2.319E*01 

1.736E«02 

4.9536*01 

6.4196 .00 

1.7596*00 

1.7866*01 

1.3456*01 

1.2436*00 

6.eO0EtO3 

2.264E*0l 

1.800E*02 

4.9796*01 

6. 50 76 * 00 

1.7756*00 

'.7396*01 

1.3086*01 

1.2476*00 

6.900E»03 

2.212E*0l 

1.863E»02 

5.0046*01 

6.5946*00 

1.7906*00 

1.6926*01 

1.2716*01 

1.2516*00 

7.0 00E*03 

2.143E401 

1.924E*02 

5.0286*01 

6.6796 * 00 

1.8056*00 

1.6466*01 

1.2356*01 

1.2556*00 

7. 100E«03 

2.116E*01 

1.984E»02 

5.0516*01 

6.7636*00 

1.8196*00 

1.6016*01 

1.2006*01 

1.25 96 * 00 

7.200E*03 

2.072E»U1 

2.042E*02 

5.0736*01 

6. 8446 * 00 

1.8326*00 

1.5586*01 

1.1676*01 

1.2626*00 

7.300E*U3 

2.030E*01 

2.098Et02 

5.0946*01 

6.9236*00 

1.8446*00 

1.5176*01 

1.1376*01 

1.2656*00 

7.900E»03 

1.990£»01 

2.1S3E*Q2 

5.1156*01 

6.9996*00 

1.8566*00 

1.4796*01 

1.1096*01 

1.2686*00 

7.300E*03 

l.9»2E»01 

2.206E*02 

5.1346*01 

7.0736*00 

1.8676*00 

1.4456*01 

1.0846*01 

1.2706*00 

7.b00E*03 

1.91SE401 

2.259E»02 

5.1536*01 

7.1446*00 

1.8776*00 

1.4156*01 

1.0626*01 

1.2726*00 

7.T00E403 

l.S81E*01 

2.310E*02 

5.1726*01 

7. jl26*00 

1.8876*00 

1.3906*01 

1.0456*01 

1.2736*00 

7.800E«03 

1.84SE»9l 

2.361E*02 

5.1906*01 

7.2776*00 

1.8966*00 

1.3706*01 

1.03.6*01 

1.2736*00 

7.900E4'03 

1.814E*01 

2.4U£*02 

5.2076*01 

7.3396*00 

1.9056*00 

1.3566*01 

1.0236*01 

1.2726*00 

8.000E»03 

1. 786E»01 

2.4*0E*02 

5.2246*01 

7.3986*00 

1.9136*00 

1.3486*01 

1.0206*01 

1.2716*00 

8.200E»03 

l.728E*01 

2.5S9E*02 

5.2576*01 

7.5056*00 

1.9286*00 

1.3526*01 

1.0306*01 

1.2666*00 
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I 

RH0/8HO-0 

H/RTO 

S/R 

6/60 

2 

CP/8 

CV/R 

6AHNA 

il.400E»03 

1.674E401 

2.6S9E402 

5.290E4C1 

7.600E400 

1.943E400 

1.3888401 

1.0668401 

1.2588*00 

8.600E»03 

1.424E401 

2.763E*02 

5.324E401 

7.6878400 

1.937E400 

1.4578401 

1.1298401 

1.2488*00 

8.800 E*03 

I.S7SE401 

2.873E402 

5.358E401 

7.769E400 

1.972E400 

1.5638401 

1.2238401 

1.237C400 

9.000E»03 

1.S28E401 

2.993E*02 

5.39SE401 

..8S2E400 

1.98'E400 

1.7108401 

1.3488401 

1.2258*00 

9.200E«03 

1.482E»0l 

3.12SE*02 

S.435E401 

7.938E400 

2.00SE400 

1.8968401 

1.5048401 

1.2158*00 

9.4>OOE*03 

1.436E*01 

3.272E402 

9.478E4 01 

8.033E400 

2.025E400 

2.1208401 

1.6888*01 

1.2058400 

9.600 E*0' 

1.39QE401 

3.436E402 

^.S2SE401 

8.139E400 

2.0478400 

2.3778401 

1.8958*01 

1.1988*00 

9.800E*03 

1.34SE401 

3.621E«02 

S.577E401 

8.2S7E400 

2.0738400 

2.6598401 

2.1168401 

1.1938*00 

l.OOOE*04 

1.299E401 

3.826E402 

S.634E401 

8. 387E400 

2.1038400 

2.9548401 

2.3428*01 

1.1898*00 

l.020E«04 

1.2S4E*01 

4.053E402 

S.695E401 

8.S31E400 

2.137E400 

3.2478401 

2.5628*01 

1.1878400 

1.040E404 

1.20SE401 

4.301E402 

S.761E401 

8.686E400 

2.175E400 

3.5268401 

2.7648401 

1.1868*00 

1.060E404 

1.164E*01 

4.569E402 

5.830E401 

8.853E400 

2.216C400 

3.7 758 4 01 

2.9398*01 

1.1868*00 

1.080E404 

1.120E*0i 

4.853E402 

S.903E401 

9.029E400 

2.260E400 

3.9838401 

3.0798*01 

1.1878*00 

1.100E404 

1.077E401 

5.151E402 

5.978E401 

9.214E400 

2.3068400 

4.1398401 

3.1808*01 

1.1908400 

1.120E'.04 

1.036E401 

5.45IE>02 

6.053E401 

9.405E400 

2.3558400 

4.2488401 

3.2388*01 

1.1928*00 

1.140E404 

9.973E*00 

5.771E402 

6.1298401 

9.602E400 

2.4048400 

4.2828401 

3.2548*01 

1.1968*00 

1.160E404 

9.604E400 

6.084E402 

6.203E401 

9.801E400 

2.4538400 

4.2698401 

3.2318*01 

1.2008400 

1.180E*04 

9.2SSE400 

6.394E*02 

6.276E401 

1.000E401 

2.5018400 

4.2058401 

3.1728 * 01 

1.2058400 

1.200E404 

8.93SE400 

6.699E402 

6.346E401 

1.020E401 

2.5498400 

4.0998401 

3.0858401 

1.2108*00 

1.220E404 

8.63SE*00 

6.094E402 

6.412E401 

1.040E401 

2.5948400 

3.9608401 

2.9758401 

1.2158*00 

1.240E404 

8.3S8E*00 

7.278E402 

6.475 E401 

1.060E401 

2.6378400 

3.7988401 

2.8498*01 

1.2218400 

1.260E404 

8.101E400 

7.S50E402 

6.5358401 

1.079E401 

2.6778400 

3.6228401 

2.7158-01 

1.2278*00 

1.280E404 

7.864E400 

7.808E402 

6.S90E401 

1.098E401 

2.7158400 

3.4428401 

2.5788401 

1.2338*00 

1.300E404 

7.644E*00 

8.054E402 

6.642E401 

1.116E401 

2.7508400 

3.2638401 

2.4428*01 

1.2408400 

1.320E*04 

7.441E*00 

8.2S6E402 

6.691E401 

1.134E401 

2.7828400 

3.0928401 

2.3138401 

1.2468*00 

1.340E404 

7.2S3E*00 

8.507E402 

6.736E401 

1.152E401 

2.8128400 

2.9338401 

2.1938401 

1.2528*00 

1.360E404 

7.078E400 

8.716E402 

6.7J8E401 

1.169E401 

2.8398400 

2.7888401 

2.0848*01 

1.2588400 

1.380E404 

6.91 5E 400 

8.915E402 

6.818E401 

1.185E401 

2.8648400 

2.6588401 

1.9868*01 

1.2638*00 

1.400E404 

6.762E*00 

9.106E402 

6.856E401 

1.200E401 

2.8878400 

2.5458401 

1.9028401 

1.2678*00 

1.420E*04 

6.618E400 

9.288E4C2 

6.891E401 

1.215E401 

2.9088400 

2.4488401 

1.8298*01 

1.2718400 

1.440E404 

6.483E*00 

9.469E402 

6.925E401 

1.230E401 

2.92 78 4 00 

2.3678401 

1.7698:01 

1.2758*00 

1.460E404 

6.3S4E400 

9.63SE402 

6.957E401 

1.243E401 

2.9468400 

2.3008401 

1.7208401 

1.2778*00 

1.480E«04 

6.232E400 

9.S02E402 

6.988E401 

1.256E401 

2.9638400 

2.2478401 

1.6828401 

1.2798*00 

1.300E*04 

6.116E400 

9.965E402 

7.018E401 

1.269E401 

2.9798400 

2.2078401 

1.6538*01 

1.2808*00 

1.320E404 

6.00SE400 

1.013E403 

7.047E401 

1.280E401 

2.9948400 

2.1778401 

1.6338401 

1.2818*00 

1.S40EO4 

S.899E400 

1.028E403 

7.0T5E401 

1.292E401 

3.0088400 

2.1588401 

1.6218401 

1.2818400 

1.360E404 

5.796E400 

1.044E403 

7.103E401 

1.303E401 

3.0228400 

2.1488401 

1.6168401 

1.2808*00 

1.380E404 

).698E*00 

1.060E403 

7.130E401 

1.313E401 

3.0358400 

2.1468401 

1.6178401 

1.2798* 00 

1.600E404 

S.603E400 

1.076E403 

7.157E401 

1.324E401 

3.0488400 

2.1518401 

1.6248*01 

1.2778*00 

1.620E404 

5.S10E400 

1.091E403 

7.184E401 

1.334E401 

3.0618400 

2.1628401 

1.6368*01 

1.2758*00 

1.640E»04 

5.42 U*00 

1.10TE403 

7.210E401 

1.343E401 

3.0748400 

2.179E<01 

1.6528*01 

1.2738*00 

1.660E404 

S.334E400 

1.123E403 

7.2378401 

1.353E401 

3.0868400 

2.2018401 

1.6728*01 

1.2708* 00 

1.680E404 

9.250E400 

1.139E403 

T.263E401 

1.363E401 

3.0998400 

2.2288401 

1.6958*01 

1.2688*00 

1.700E404 

5.167E400 

1.196E403 

7.290E401 

1.372E401 

3.1118400 

2.2588401 

1.7218*01 

1.26584 90 

1.T20E404 

5.087E400 

1.173E403 

7.31TE401 

1.381E401 

3.1238400 

2.2928401 

1.7508401 

1.2638*00 

1.74dE«-04 

S.009E400 

1.189E403 

7.343E401 

1.391E401 

3.1368400 

2.3296401 

1.7818401 

1.2608*00 

1.760E»04 

4.932E400 

1.207E403 

7.370E401 

1.400E401 

3. 1488400 

2.3698401 

1.8148401 

1.2588*00 

1.780E404 

4.8STE400 

U224E403 

7.397E401 

1.410E401 

3.1618400 

2.4118401 

1.8488*01 

1.2558*00 

1.SOOE404 

4.783E400 

1.242E403 

7.424E4 01 

1.419E401 

3.1748400 

2.4558401 

1.8848401 

1.2538*00 

1.S20E404 

4.711E400 

1.260E*03 

7.4528401 

1.4288401 

3.1878400 

2.5016*01 

1.9218*01 

1.2518*00 

1.840E404 

4.641E400 

1.279E403 

7.479E4Q1 

1.438E40I 

3.2008400 

2.5408 »01 

1.9598*01 

1.2488*00 

1.S60E404 

4.572E400 

1.297E403 

7.507E401 

1.448E401 

3.2148400 

2.5988401 

1.9988*01 

1.2468*00 

1.SOOE404 

4.504E400 

1.317E*03 

7.535E401 

1.4S7E401 

3.2278400 

2.6488401 

2.0388401 

1.2448*00 

1.900E*04 

4.437E«'0 

1.336E403 

7.563E401 

1.467E401 

3.24284 00 

2.7008401 

2.07 ^401 

1.2428*00 

1.920E404 

4.371E400 

1.356E*03 

7.592E401 

1.477E401 

3.2568400 

2.7528401 

2.1188401 

1.2408* 00 

1.940E404 

4.307E400 

1.377E403 

7.621E401 

1.487E401 

3.2718400 

2.8058401 

2.1598401 

1.2398*00 

1.960E404 

4.244E400 

1.397E403 

7.650E401 

1.497E401 

3.2858400 

2.8588401 

2. 2 0^8401 

1.2378*00 

1.980E404 

4.181E.00 

1.418E*03 

7.679E401 

1.S07E401 

3.3018400 

2.9128401 

2.2418*01 

1.2368*00 

2.000E*04 

4.120£400 

1.440E403 

7.709E401 

1.S18E401 

3.3168400 

2.96 78 401 

2.2828*01 

1.2348*00 

2.020£«04 

4.060E400 

1.4628403 

7.738E401 

1.528E401 

3.3328400 

3.0228401 

2.3228*01 

1.2338*00 

2.040E4U4 

4.000E400 

1.484E403 

7.768E401 

1.539E401 

3.3498400 

3.0778401 

2.3638*01 

1.2328*00 

2.060E404 

3.942E400 

1.907E403 

7.799E401 

1.549E401 

3.3658400 

3.1318401 

2.4038*01 

1.2318*00 

2.080E404 

3.889E*0G 

1.930E403 

7.829E401 

1.560E401 

3.3828400 

3.1861:401 

2.4438 * 01 

1.2308*00 

2.100E404 

3.828E400 

1.554E403 

7.860E401 

1.571E401 

3.3998400 

3.2411:401 

2.4828*01 

1.2298*00 

2.120E*04 

3.772E4&0 

l«.57Vf 403 

7.8918401 

1.582E401 

3.4178400 

1.2951:401 

2.5218*01 

1.2298400 

2.140E404 

3.718E400 

1.602E403 

7.922E401 

1.594E401 

3.4358400 

3.3508401 

2.5598*01 

1.2288*00 

2.160E404 

3.664E400 

1.627E403 

7.954E401 

1.605E401 

3.45384 00 

3.4036401 

2.5968401 

1.2288*00 

2.180E404 

3.610E400 

1.692E403 

7.985E401 

1.617E401 

3.4728400 

3.4578401 

2.6338*01 

1.2278*00 

2.200E404 

3.558E400 

V.677E403 

8.017E401 

1.628E401 

3.4918400 

3.50K401 

2.6698*01 

1.2278*00 

2.220E404 

3.507E400 

1.703E403 

8.049E401 

1.640E401 

3.5108400 

3.5618401 

2.7048*01 

1.2278*00 

2.240E404 

3.456E*00 

1.729E403 

8.081E401 

1.652E401 

3.5308400 

3.6128401 

2.7388401 

1.2278*00 

2.260E404 

3.406E400 

1.796E403 

8.114E401 

1.664E401 

3.5508400 

3.6638401 

2.7718*01 

1.22 78*00 

2.280E404 

3.39TE*00 

1.783E403 

8.146E401 

1.676E401 

3.5718400 

3.7128401 

2.8048*01 

1.2278*00 

2.300£*04 

3.308E400 

1.810E403 

8.179E401 

1.688E401 

3.5918400 

3.7608401 

2.8358401 

1.22 78*00 

2.320E»04 

3.261E400 

1.838E403 

8.211E40I 

1.7018401 

3.6128400 

3.8088401 

2.8658*01 

1.2278*00 

2.340E*04 

3.214E400 

1.S66E403 

I.244E401 

1.713E401 

3.6348400 

3.8548401 

2.89:'8*01 

1.2278*00 

2.360E404 

3.168E400 

1.894E403 

8.2778401 

1.7268401 

3.6568400 

3.8996401 

2.v; 5*01 

1.2288*00 

2.380E»04 

3.122E»00 

1.923E403 

8.310E401 

1.739E401 

3.6788400 

3.9428401 

2.9478*01 

1.2288*00 

2.4 00E*04 

3.07TE400 

1.952E403 

8.3448401 

1.752E401 

3.7008 400 

3.9856401 

2.9728401 

1.2298*00 

2.420E*04 

3.034E400 

1.981E403 

S.377E401 

1.765E401 

3.7228400 

4.0258401 

2.9968401 

1.2298*00 

2.440EK4 

2.990E400 

2.011E403 

8.410E401 

1.77SE401 

3.7458400 

4.0698401 

3.0188*01 

1.2308*00 

2.460E*04 

2.948E400 

2.041E403 

8.443E401 

1.792E401 

3.7688400 

4.1028401 

3.0398*01 

1.2318*00 

2.480E«^04 

2.906E400 

2.071E403 

8.477E401 

1.805E401 

3.7928400 

4.1388401 

3.0598401 

1.2328*00 

2.500E*04 

2.069E400 

2.107E403 

8.510E401 

1.819E401 

3.8158400 

4.17K401 

3.0778*01 

1.2338*00 
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Table I.' Continued. 


P/PO 


2.00E»03 


I 

RH0/«Hi>-0 

H/RTO 

S/R 

A/40 

2 

CP/R 

CV/R 

GAMMA 

1.900E«02 

3.9696*03 

-1.7186*02 

1.3926 * 01 

6.2716-01 

1.0006*00 

3.5126*00 

2.5126*00 

1.3986*00 

2.100E*02 

2.7336*03 

-1.7056*02 

1.6996*01 

3.7026-01 

1.0006*00 

3.8916*00 

2.8916*00 

1.3966*00 

3.0.X)E*02 

1.8226*03 

-1.6906*02 

1.8136*01 

1.0926*00 

1.0006*00 

9.9756*00 

3.9756*00 

1.2886*00 

4.000EP02 

1.3666*03 

-1.6726*02 

1.9986*01 

1.1876*00 

1.0006*00 

9.9686*00 

3.9686*00 

1.2526*00 

S.O0OE*O2 

1.0936*03 

-1.6536*02 

2.0696*01 

1.3156*00 

1.0006*00 

5.3696*00 

9.3696*00 

1.2296*00 

6.0QOE»02 

9.1096*02 

-1.6336*02 

2.1696*01 

1.9316*00 

1.0006*00 

5.6866*00 

9.6866*00 

1.2136*00 

r.O0OE»O2 

7.8086*02 

-1.6126*02 

2.2596*01 

1.5386*00 

1.0006*00 

5.9536*00 

9.9536*00 

1.2026*00 

S.O0OE«O2 

6.8326*02 

-1.9906*02 

2.3396*01 

1.6396*00 

1.0006*00 

6.1796*00 

5.1796*00 

1.1936*00 

9.000E«02 

6.0736*02 

•1.9676*02 

2.9096*01 

1.7336*00 

1.000E*OC 

6.3576*00 

5.3576*00 

1.1876*00 

1.000E«03 

3.9696*02 

-1.9936*02 

2.9776*01 

1.82 36 *00 

1.0006*00 

6.5096*00 

5.5096*00 

1.1826*00 

1. 100E»03 

9.9696*02 

-1.5196*02 

2.939E*01 

1.9096*00 

1.0006*00 

6.6376*00 

5.6366*00 

1.1776*00 

1.200E»03 

9.9936*02 

-1.9996*02 

2.9986*01 

1.9916*00 

1.0006*00 

6.7936*00 

5.7936*00 

1.1796*00 

1.300E»03 

9.2096*02 

-1.970E*02 

2.6526*01 

2.0706*00 

1.0006*00 

6.8336*00 

5.8336*00 

1.1716*00 

1.400E»03 

3.9096*02 

-1.9996*02 

2.7036*01 

2.1966*00 

1.0006*00 

6.9116*00 

5.9116*00 

1.1696*00 

l.SOOE*03 

3.6996*02 

-1.9196*02 

2.7516*01 

2.2196*00 

1.0006*00 

6.9816*00 

5.9816*00 

1.1676*00 

UbOOE^OS 

3.9166*02 

-1.3936*02 

2.7966*01 

2.2'’ '’6*00 

1.0006*00 

7.0986*00 

6.0976*00 

1.1666*00 

1.700E*03 

3.2196*02 

-1.3676*02 

2.8i9E*01 

2. 6*00 

1.0006*00 

7.1176*00 

6.1156*00 

1.1696*00 

l.800E*03 

3.0366*02 

-1.3916*02 

2.8806*01 

2. 6*00 

1.0006*00 

7.1956*00 

6. 1906*00 

1.1626*00 

1.900E»03 

2.8766*02 

-1.3156*02 

2.9196*01 

2. 9. .6*00 

1.0006*00 

7.2886*00 

6.2 806*00 

1.1606*00 

2.000E*03 

2.7316*02 

-1.2886.02 

2.9576*01 

2.5596*00 

1.0016*00 

7.9056*00 

6.3916*00 

1.1586*00 

2.100E»03 

2.6006*02 

-1.2606*02 

2.993E*01 

2.6156*00 

1.0016*00 

7.5526*00 

6.5306*00 

1.1566*00 

2.200E«03 

2.9806*02 

-1.2326*02 

3.0296*01 

2.6796*00 

1.0026*00 

7.7386*00 

6.7036*00 

1.1596*00 

2.300E+03 

2.3706*02 

-1.209E*02 

3.0696*01 

2.7336*00 

1.0036*00 

7.9696*00 

6.9176*00 

1.1516*00 

2.900E»03 

2.2696*02 

-1.1796*02 

3.0986*01 

2.7906*00 

1.0096*00 

8.2506*00 

7,1756*00 

1.1986*00 

2 . 500E4^03 

2.1796*02 

-1.1936*02 

3.1326*01 

2.8966*00 

1.006F»00 

8.5866*00 

7.9826*00 

1.1956*00 

2.600E*03 

2.0866*02 

-1.1116*02 

3.1676*01 

2.9026*00 

1.00>'.F*00 

8.979E*00 

7.8386*00 

1.1936*00 

2.700E4’03 

2.0036*02 

-1.0776*02 

3.2026*01 

2.9586*00 

1.0116*00 

9.9316*00 

8.2996*00 

1.1906*00 

2.800E*03 

1.9296*02 

-1.0926*02 

3.237E*01 

3.0156*00 

1.0196*00 

9.9916*00 

8.6976*00 

1.1386*00 

2.900E*03 

1.8506*02 

-1.0056*02 

3.2736*01 

3.0726*00 

1.0196*00 

1.0506*01 

9.1956*00 

1.1366*00 

3.000E»03 

1.7796*02 

-9.6506*01 

3.309E*01 

3.1306*00 

1.0296*00 

1.1126*01 

9.7316*00 

1.1396*00 

3.100E*03 

1.7116*02 

-9.2316*01 

3.3976*01 

3.1906*00 

1.0306*00 

1.1786*01 

1.0306*01 

1.1336*00 

3.2 00E+03 

1.6966*02 

-8.7876*01 

3.3856*01 

3.2516*00 

1.0376*00 

1.29 76*01 

1.0896*01 

1.1326*00 

3.300E«03 

1.9896*02 

-8.3176*01 

3.9256*01 

3.3196*00 

1.0966*00 

1.3196*01 

1.1506*01 

1.1316*00 

3.400fc»03 

1.5236*02 

-7.8216*01 

3.9656*91 

3.3796*00 

1.0556*00 

1.39 36 * 01 

1.2116*01 

1.1316*00 

3.300E»03 

1.9656*02 

-7.2976*01 

3.5076*01 

3.9966*00 

1.0666*00 

1.9686*01 

1.2726*01 

1.1326*00 

3.600E«03 

1.9096*02 

-6.7966*01 

3.5996*01 

3.5166*00 

1.0786*00 

1.5916*01 

1.3316*01 

1.1326*00 

3.700E*03 

1.3596*02 

6.1686*01 

3.5926 * 01 

3.5876*00 

1.0916*00 

1.61.2*01 

1.3876*01 

1.1396*00 

3.800E«03 

1.3026*02 

-5.5656*01 

3.6366*01 

3.6616*00 

1.1056*00 

1.6826*01 

1.9906*01 

1.1356*00 

3.900E»03 

1.2516*02 

-9.937E*01 

3.6816*01 

3.7376*00 

1.1206*00 

1.7986*01 

1.9896*01 

1.1376*00 

9.000E»03 

1.2036*02 

-9.2866*01 

3.7266*01 

3.8156*00 

1.1366*00 

1.8086*01 

1.5326*01 

1.1396*00 

9. 100E»03 

1.1566*02 

-3.6196*01 

3.7716*01 

3.8956*00 

1.1536*00 

1.8636*01 

1.5716*01 

1.1916*00 

9.200E*r3 

1.1116*02 

-2.9226*01 

3.8176*01 

3.9776*00 

1.1716*00 

1.9116*01 

1.6036*01 

1.19 36*00 

9.30UE»03 

1.0686*02 

-2.2156*01 

3.8626*0. 

9.0616*00 

1.1906*00 

1.9596*01 

1.6306*01 

1.1966*00 

9.900E»03 

1.0276*02 

-1.9926*01 

3.9086 * 01 

9.1966*00 

1.2096*00 

1.9896*01 

1.6516*01 

1.1996*00 

9.300E903 

9.8826*01 

-7.5896*00 

3.9536*01 

9.2336*00 

1.2296*00 

2.0196*01 

1.66 76 * 01 

1.1526*00 

9.600E«03 

9.5116*01 

-1.981< -01 

3.9976 * 01 

9.3216*00 

1.29 96 *00 

2.0926*01 

1.6776*01 

1.1556*00 

9 . 700E«’03 

9.1576*01 

7.3616*00 

9.0916*01 

9.9106*00 

1.2706*00 

2.0596*01 

1.6826*01 

1.1586*00 

9.800E«03 

8.8216*01 

1.9926*01 

9.0896*01 

9.5006*00 

1.2916*00 

2.0716*01 

1.6896*01 

1.1626*00 

9.900E»03 

8.5026*01 

2.2526*01 

9.1286*01 

9.5906*00 

1.3126*00 

2.0786*01 

1.6816*01 

1.1656*00 

3.000E*03 

8.1996*01 

3.0196*01 

9.1706* 01 

9.6816*00 

1.3336*00 

2.0816*01 

1.6756*01 

1.1696*00 

5.100E903 

7.9126*01 

3.7766*01 

9.2116*01 

9.7736*00 

1.3596*00 

2.0806*01 

1.6676*01 

1.1726*00 

5.200E903 

7.6906*01 

9.5372*01 

9.2516*01 

9.8656*00 

1.3766*00 

2.0/76*01 

1.6576*01 

1.1766*00 

5.300E*03 

7.3816*01 

5.2976*01 

9.2916*01 

9.9576*00 

1.3976*00 

2.0716*01 

1.6956*01 

1.1806*00 

5.900E*03 

7.1366*01 

6.0596*01 

9.3296*01 

5.0506*00 

1.9186*00 

2.0636*01 

1.6316*01 

1.1896*00 

3.500E903 

6.9096*01 

6.8076*01 

9. 3676*01 

5.1926*00 

1.9396*00 

2.0536*01 

1.6166*01 

1,1876*00 

S.600E903 

6.6896 * 01 

7.5586*01 

9.9096*01 

5.2356*00 

1 .9606*00 

2.0926*01 

1.6016*01 

1.1916*00 

S.700E903 

6.9796*01 

a.303E*01 

9.9906*01 

5. 3276 *00 

1.9816*00 

2.0306*01 

1.5896*01 

1.195t*00 

S.800E903 

6.2766 * 01 

9.0996*01 

9.9756*01 

5.9206*00 

1.5026*00 

2.0166*01 

1.5676*01 

1.1996*00 

3.9 00E903 

6.0876*01 

9.7806*01 

9.5106*01 

5.5126*00 

Iv 52; 6*00 

2.0016*01 

1.5996*01 

1.2036*00 

6.000E903 

5.9076*01 

1.0516*02 

9.5936*01 

5.6096*00 

1.5926*30 

1.9896*01 

1.5316*01 

1.2076*00 

6.1006*03 

5.7376*01 

1.1236*02 

9.5766 * 01 

5.6966*00 

1.57.26*00 

1.9666*01 

1.5116*01 

1.2106*00 

6.200E*03 

9.9756*01 

1.1956*02 

9.6086*01 

5.7876*00 

1.5816*00 

1.9966*01 

1.9916*01 

1.2196*00 

6. 3006*03 

9.9206*01 

1.2666*02 

9.6396*01 

5.8 786 *00 

1.6016*00 

1.9256*01 

1.9706*01 

1.2186*00 

6.900E*03 

9.2736*01 

1.3366*02 

9.6696*01 

5.9696*00 

1.6196*00 

1.9026*01 

1.99 76 * 01 

1.2226*00 

6.SO0E*O3 

5.1396*01 

1.9056*02 

9.6986*01 

6.0596*00 

1.6386*00 

1.8776*01 

1.9296*01 

1.2266*00 

6.6006*03 

5.0016*01 

1.9736*02 

9.7276*01 

6. 1986*00 

1.6566*00 

1.8516*01 

1.9006*01 

1.2306*00 

6.700E*03 

9.8756*01 

1.9916*02 

9.7596*01 

6.2376*00 

1.6736*00 

1.8236*01 

1.3766*01 

1.2336*00 

6.8006*03 

9 . 7996*01 

1.6076*02 

9.7816*01 

6.3296*00 

1.6906*00 

1.7936*01 

1.3516*01 

1.2376*00 

6.9006*03 

9.6906*01 

1.6726*02 

9.8076*01 

6.9116*00 

1.7076*00 

1.7636*01 

1.3256*01 

1.2916*00 

7.000E*03 

9.5316*01 

1.7366*02 

9.8326*01 

6.9976 -'00 

1.7236*00 

1.7316*01 

1.2996*01 

1.2996*00 

7.10CE*03 

9. 9286*01 

1.7996*02 

9.8566*01 

6.5826*00 

1.7386*00 

1.6996*01 

1.2726*01 

1.2986*00 

7.2006*03 

9.3296*01 

1.8606*02 

9.8806*01 

6.6656*00 

1.7536*00 

1.6666*01 

1.2966*01 

1.2516*00 

7.300E*03 

9.2356*01 

1.9216*02 

9.9016*01 

6. 7976*00 

1.7686*00 

1.6336*01 

1.2206*01 

1.2596*00 

7.9006*03 

9.1966*01 

1.9806*02 

9.9256*01 

6.8276*00 

1.7816*00 

1.6016*01 

1.1956*01 

1.25 76*00 

7.S00E*03 

9.0616*01 

2.0386*02 

9.9986*01 

6.9066*00 

1.7996*00 

1.5696*01 

1.1716*01 

1.2606*00 

7.600E*03 

3.9806*01 

2.0996*02 

9.9676*01 

6.9836*00 

1.8076*00 

1.5396*01 

1.1986*01 

1.2626*00 

7.700E*03 

3.9026 *01 

2. 1516*02 

9.9876*01 

7.0586*00 

1.8196*00 

1.5116*01 

l.UT'-^Ol 

1.2696*00 

7.800E*03 

3.8286*01 

2.2066*02 

5.0066*01 

7.1316*00 

1.8306*00 

1.9856*01 

1.1086*01 

1.2666*00 

7.900E*03 

3.7976*01 

2.2606*02 

5.0256*01 

7,2026*00 

1.8916*00 

1.96 16*01 

1.0916*01 

1.2676*00 

8.000E*03 

3.6906*01 

2.3136*02 

5.0936*01 

7.2 706 * 00 

1.8526*00 

1.9906*01 

1.0776*01 

1.2686*00 

8.200E*03 

3.5626*01 

.'.9176*02 

5.0786*01 

7.3996*00 

1.8716*00 

1.9106*01 

1.05 86 * 01 

1.2686*00 
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Table V 


Continued. 




1 


T 

RH3/RHO-0 

H/RTO 

9/R 

A/iO 

2 

CP/R 

CV/R 

GAMMA 

e.400E*03 

3.44SE*01 

2.320E*02 

9.U2E*01 

7.918E*00 

1.889E*00 

l.39bE*01 

1.0936*01 

1.2666*00 

8.600E«03 

3.339E01 

2.622E*02 

9.l49E*0l 

7.626E*00 

1.909E*00 

1.404E*01 

1.069E*01 

1.2626*00 

8.800E»03 

3.233E401 

2.774E*02 

9.178E*0l 

7.729E*00 

1.921E*00 

1.434E*01 

1.096E*01 

1.2996*00 

9.g00E*03 

3.136E>ai 

2.833E*02 

9.210E*01 

7.818E*00 

1.93b£*00 

1.491E*01 

1.1496*01 

1.2476*00 

9.200E»03 

3.043E401 

2.943E*02 

9.244E*01 

7.906E*00 

l.992E*00 

l.977E*01 

1.2246*01 

1.2376*00 

9.<>00E*03 

2.9S4E401 

3.06SE*02 

9.279E*01 

7.993E*00 

1.9b8E*00 

i.692E*01 

1.3236*01 

1.2286*00 

9.600E*03 

2.848E*0l 

3.194E*02 

9.316E*01 

8.082E*00 

1.989E*00 

1.837E*01 

1.4496*01 

1.2186*00 

9..800E*03 

2.783EtOl 

3.335E*02 

9.396E*01 

8.178E*00 

2.004E*00 

2.011E*01 

1.9886*01 

1.2106*00 

1.000E*08 

2.8<)E401 

3.4S9E*02 

9.399E*01 

8. 28 IE *00 

2.029E*00 

2.210E*01 

1.7496*01 

1.2046*00 

l.020E*04 

2.6l»E*0i 

3.6S9E*02 

9.44SE*0l 

S.393E*00 

2.049E*00 

2.429E*01 

1.9216*01 

1.1986*00 

1.080E*04 

2.S33E*01 

3.3*8E*02 

9.494E*01 

8.519E*00 

2.079E*00 

2.6blE*01 

2.1006*01 

1.1946*00 

1.080E»04 

2.491E*01 

4.049E*02 

9.947E*0L 

8.64TE*00 

2.104E*00 

2.89bE*0t 

2.2776*01 

1.1926*00 

1.0SOE»04 

2.349E401 

4.269E*02 

9.603E*01 

8.790E*00 

2.13bE*00 

3.124£*0l 

2.4496*01 

1.1916*00 

i.lOOE»04 

2.289E401 

4.S06E402 

9.663E*01 

8.942E*00 

2.171E*00 

3.337E*bl 

2.9976*01 

1.1906* 00 

1.120E404 

2.210E401 

4.7S8E*02 

9.T24E*01 

9. 103E*00 

2.208E*00 

3.926E*0l 

2.7276*01 

1.1916*00 

1.140E404 

2.132E401 

S.022E*02 

9.788E*0l 

9.272E*00 

2.248E*00 

3.b83E*01 

2.8316*01 

1.1926*00 

1.160E*04 

2.038E401 

5.296E*02 

9.893E*01 

9.447E*00 

2.290£*00 

3.804E*01 

2.9076*01 

1.1996*00 

1.180E404 

1.986E*01 

J.578E»02 

9.919E*01 

9.628E*00 

2.333£*b0 

3.889E*01 

2.9936*01 

1.1976*00 

1.200E4U4 

1.917E401 

9.864£*02 

9.989£*01 

9.813E*00 

2.376E*00 

3.»29E*0l 

2.9696*01 

1.2016*00 

1..220E404 

1.8S1E401 

6.1$2E*02 

b.G90E*0l 

1.000E*01 

2.420E*00 

3.927E*01 

2.9906*01 

1.2046*00 

1.240E404 

l.T89E»01 

6.439E*02 

6.114E401 

1.019E*01 

2.4b3E*00 

3.892E*01 

2.9216.01 

1.2096*00 

1.260E*04 

1.731E401 

6.721E*02 

6.179E*01 

1.03BE*0l 

2.906E*00 

3.826E*01 

2.8646*01 

1.2136*00 

1.280E404 

1.676E401 

6.998E*02 

6.23«5*01 

1.057E*0t 

2.947£*00 

3.739E*01 

2.7896*01 

1.2186*00 

U300E404 

1.62SE401 

7.268E*02 

6.2921*01 

1.07oE*0l‘ 

2.987E*00 

3.624E*01 

2.7016*01 

1.2236*00 

1.320E404 

1.S77E401 

7.929E*02 

6.346E*0l 

1.094E*0t 

2.629E*00 

3.499E*01 

2.6096*01 

1.2286*00 

1.340C404 

1.S33E401 

7.780E*02 

6.398E*01 

l.U2E*01 

2.bblE*00 

3.3476*01 

2.904E*01 

1.2336*00 

1.360E404 

1.491E401 

8.022E*02 

6.-.47E*0l 

1.130E*01 

2.b99E*00 

3.231E*01 

2.402E*01 

1.7386*00 

1.380E»04 

1.4S3E*0l 

8.293E*02 

6.493b*01 

Ut47E*01 

2.726E*00 

3.098E*01 

2.3026*01 

1.2446*00 

1.400E404 

t.41<>E40l 

8.479E*02 

6.937E*0i 

1.164E*01 

2.79bE*00 

2.9C9E*01 

2.2096*01 

;. 2496*00 

1.420E»04 

1.383E»Ol 

8.688E*02 

6.978E*01 

1.180E*01 

2.784E*C0 

2.847E*01 

2.1196*01 

1.2936*00 

1.440E404 

1.3S1E401 

8.892E*02 

6.6l7E*0l 

1.196E*01 

2.809E*00 

2.739E*01 

2.032E*01 

1.2986*00 

1.4b0E*04 

U321E401 

9.089E*02 

6.694E*01 

1.212E*01 

2.833E*00 

2.633E*01 

1.9986*01 

1.2616*00 

1.480E*04 

U293E401 

9.276E»02 

6.689E*0l 

1.226E*01 

2.89bE*00 

2.943E*Ql 

1.8916*01 

1.2696*00 

1.5CI0E404 

1.267E401 

9.461E*02 

6.723E*01 

1.240E*01 

2.876E*00 

2.443E*01 

1.8346*01 

1.2686*00 

1.320E«04 

1.242E»0l 

9.639E*02 

6.7S9E*0l 

1.294£*01 

2. 89b E *00 

2.3996*01 

1.7896*01 

1.2706*00 

l.S40E«04 

1.218E*Ol 

9.812E*02 

6.786E*01 

l.267E*01 

2.914E*00 

2.33TE*01 

1.7446*01 

1.2726*00 

l.S40E»04 

1.195E»0l 

9.982E*02 

6.816E*01 

l.279E*01 

2.931E*00 

2.289E*01 

1.7116*01 

1.2736*00 

1.3S0E*04 

1.174E*ai 

1.019E*03 

6.849E*01 

1.291E*01 

2.947E*00 

2.291E*01 

1.6896*01 

1.2736*00 

1.600E*04 

1.153E*ai 

1.031E*03 

6.873E*01 

l.303E*0t 

2.9b2E*00 

2.222E*0l 

1.6666 * 01 

1.2736*00 

1.620E404 

1.133E»01 

1.047E*03 

6.900E*01 

l.314E*01 

2.977£*00 

2.20CE401 

1.6936*01 

1.2736*00 

1.640E404 

l.U4E*01 

1.063E*03 

6.927E*0l 

1.329E*01 

2.990E*00 

2.186E*01 

1.6466*01 

1.2726*00 

1.6b0E»04 

1.094E401 

l.079E*03 

6.994E*01 

l.339E*01 

3.004E*00 

2.1786*01 

1.6446*01 

1.2716*00 

l.680E»04 

1.078E»01 

1.099E*03 

6.980E*01 

l.349E*0l 

3.017E*00 

2.177E*01 

1.0466*01 

1.2696*00 

1.700£*04 

1.041E401 

l.llie*03 

7.009E*01 

1.399E*0l 

3.320E*00 

2.1816*01 

1.6936*01 

1.2676*00 

1.720E<^a4 

l.045E*01 

1.127E*03 

7.031E*01 

l.369E*01 

3.041£*00 

2.1896*01 

1.6636*01 

1.2696*00 

l.740E»04 

l.029E*0l 

1.143E*03 

7.096E*01 

l.374E*0l 

3.093E*00 

2.2026*01 

1.6766*01 

1.2636*00 

U760E»04 

l.OlSEbOi 

1.199E*03 

7.082E*01 

l.383E*01 

3.069E*00 

2.2196*01 

1.6926*01 

1.2616*00 

1.780Et04 

9.979E»aO 

1.176E*03 

7.107E*01 

l.393E*0l 

3.077E*00 

2.2396*01 

1.7116*01 

1.2996* 00 

1.8d0E*04 

9.831E400 

1.192E*03 

7.132E*0l 

l.402E*0l 

3.088E*00 

2.7b3E*01 

1.7326*01 

1.2966*00 

1.820E404 

9.687E»00 

U209E*03 

7.197E*01 

1.4UE*01 

3.100E*00 

2.2896*01 

1.7956*01 

<.2946*00 

1.840E404 

9.S47E400 

1.22«E*03 

7.1S2E*01 

1.420E*01 

3.U1E*00 

2.3176*01 

1.7806*01 

1.2926*00 

1.860E404 

9.409E»00 

E.243E*03 

7.207E*01 

1.429E»0l 

3.123E*00 

2.34 76*01 

1.8066*01 

1.2496*00 

1.880E404 

9.273E*aO 

l.260E*03 

7.233E*01 

1.438E*01 

3.134E*00 

2.3806*01 

1.8336*01 

1.2476*00 

1.900E*04 

9.143E400 

1.278E*03 

7.298E*01 

1.447£*01 

3.l4bE*00 

2.413E*01 

1.8616*01 

1.2496*00 

1.920E*04 

9.01SE»00 

1.299E*03 

7.283E*Q1 

l.496£*01 

3.198E*00 

2.4496*01 

1.8906*01 

1.2436*00 

1,.940E«04 

8.88SE'Q0 

1.314E*03 

7.309E*0l 

l.469E*01 

3.170E*00 

2.489E*01 

1.9206*01 

1.2416*00 

1.960E»04 

8.765E lO 

l.332E*03 

;.339E*01 

1.474E*01 

3.18U*00 

2.9236*01 

1.9916*01 

1.2396*00 

1.980t»04 

8.643E^Ou 

1.390E*0* 

7.360E«01 

1.484E*01 

3. 194E*00 

2.9616*01 

1.9826*01 

1.2386*00 

2.0'30E*04 

8.524E*00 

1.369E*0i 

7.386E*0l 

1.493E*0l 

3.206E*00 

2.6006*01 

2.0136*01 

1.2366*00 

^. 0 ^ 0 ^* 0 * 

8.407E»00 

1.389E*03 

7.412E»0l 

1.902E*01 

3.218E*P0 

2.6406*01 

2.0446*01 

1.2346*00 

2.040E+04 

8.293E»00 

1.408E*03 

7.439E*0l 

l.912£*01 

3.231E*00 

2.6816*01 

2.0766 * 01 

1.2336*00 

2.060E*04 

8.180E400 

1.428E*03 

7.465E*01 

1.921E*01 

3.243E*00 

2.7216*01 

2.1076*01 

1.2326*00 

2.380E*04 

8.069E*00 

1.44BE*03 

7.492E*0l 

1 .93lE*0l 

3.29bE*00 

2.7626*01 

2.1396*01 

1.2306*00 

2.LXE404 

7.960E*00 

1.468E*03 

V. 418E*0l 

1.941E*01 

3.2T0E*00 

2.8046*01 

2. 1706*01 

1.2296*00 

2.120E»04 

7.8S3E400 

l.489E*03 

7.949E*01 

1.991E*01 

3.283E*00 

2.8496*01 

2.2016*01 

1.2286*00 

2.140E4Q4 

7.747E400 

l.910E*03 

7.97?E*0l 

1.961E*07 

3.29TE*00 

2.8866*01 

2.2326*01 

1.22 76*00 

2.140E*04 

7. 4437*00 

l.931E*03 

7.999E*01 

1.971E*01 

3.3L0E*00 

2.9286*01 

2.2636*01 

1.2266*00 

2.180t*04 

7.54lE*bO 

1.993E*03 

7.426E*01 

1.981E*01 

3.329E*00 

2.9696*01 

2.2436*01 

1.2266*00 

2.200E*04 

7.441E*00 

1.979E*03 

7.693E*01 

l.991E*0l 

3.339E*00 

3.0lCE*0l 

2.32’>E*0l 

1.2296*00 

2.22CIE»04 

7.342E*00 

1.997E*03 

7.681E*01 

1.601E*01 

3.393E*00 

3.0916*01 

2.3926*01 

1.2246*00 

2.240E»04 

'.244E*00 

1.6l9E*03 

7.708E*0l 

1.612E*01 

3.368E*00 

3.0916*01 

2.3816*01 

1.2246*00 

2.2oOE*C4 

7. 148E*00 

l.642E*03 

7.736E*0> 

1.622E*01 

3.383E*00 

3.1316*01 

7.4096*01 

1.22 36*00 

2.260E404 

7.034E*00 

1.469E*03 

7.764E*01 

l.633£*01 

3.398£*00 

3.1716*01 

2.4376*01 

1.2236*00 

2.300E*04 

6.941E*00 

1.489E*03 

7.792E*01 

1.643E*0l 

3.414E*00 

3.2106*01 

2.4636*01 

1.2236*00 

2.320E404 

6.8«9E*00 

1.712E*03 

7.820£»01 

1.63<.f *01 

3.430£*00 

3.2496*01 

2.4906*01 

1.2236*00 

2.J40E404 

6.779E*00 

1.736E*03 

7.848E*01 

l.669E*01 

3.44bE*00 

3.2876*01 

2.9196*01 

1.2236*00 

2.360E404 

6.690E*00 

1.760E*03 

7.876F*0I 

1.67bE*01 

3.4b2£*00 

3.3246*01 

2.9406*01 

1.22 36*00 

2.380c»04 

4.602E*?0 

i.789E*Q3 

7.904E*01 

l.b87E*01 

3.478£*00 

3.3616*01 

2.9646*01 

1.2236*00 

2.400E*04 

6.3UE*00 

l.810E*03 

7.932E*01 

1 ,b99E*01 

3.499E*00 

3.3976*01 

2.9876*01 

1.2236*00 

2.420E»04 

4.431E*00 

1.039C*03 

7.961E*01 

1.710E*01 

3.912£*00 

3.4326*01 

2.6096*01 

1.22 36*00 

2.440E*04 

6.347E*00 

l.860E*03 

7.989E*01 

1.722£*0l 

3.929E*00 

3.4476*01 

2.6116*01 

1.2246*00 

2.460E«04 

4.263E400 

1.889E*03 

8.017c*0l 

l.733E*0l 

3.94b£*00 

3.9016*01 

2.651£*01 

1.2246*00 

2.480E«04 

6.183E*00 

1.911E*03 

8.046E*0l 

l.749E*0l 

3.944E*00 

3.9336*01 

2.6716*01 

1.224E»00 

2.300E404 

6.103E*00 

1.937E*03 

8.074E*01 

1.797£*0l 

3.982E*00 

3.9496*01 

2.6906*01 

1.2296*00 
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Table I.' Continued. 


P/PO • 3.00CP03 


T 

RHO/HNO-O 

H/RTO 

$/ft 

A/80 

1 

CP/R 

CV/R 

CAHNA 


i.000£»02 

8.198EP03 

-t.7t8E402 

1.331E401 

A.2T1E-01 

1.000E4QO 

3.S12E400 

2.512E400 

1.39SE400 


2.030E02 

*.099E*03 

-1.705E402 

1.603E401 

8.702E-01 

1.000E400 

3.891E400 

2.891E400 

1.346E400 


3.0J0E»02 

2.733EP03 

-1.E90E402 

1.772E401 

1.042E400 

1.000E400 

4.47SE400 

3.47SE400 

1.2S8E400 


4.000E*02 

2.0$0£*03 

•1.672E402 

1.908E401 

1.187E400 

1.000E400 

4.9(.8E400 

3.948E400 

1.232E*00 


S.000EP02 

1.840EP03 

-E.6S3E402 

2.023E401 

1.31SE400 

t.noo£400 

3.3A4£400 

4.364E400 

1.229E400 


6.000E*02 

l.366E*03 

-I.633E402 

2.124E401 

1. 431 E 400 

1 .OOOE400 

9.684E400 

4.6SEE400 

1.213E400 

• 

T.000£»02 

1.171E403 

-1.612E402 

2.214E401 

1.338E400 

1.000E400 

5.993E400 

4.933E400 

1.202E400 


8.000E«02 

1.023EP03 

-1.S90E402 

2.299E401 

1.A39E400 

1.000E400 

6.174E400 

3.174E400 

1.193E400 


9.0(X>E»02 

9.109E402 

-1.S67E462 

2.368E401 

1.733E400 

1.000E400 

6.337E400 

5.157E400 

1.187E400 

< 

1.000E*03 

8.198^402 

-1.S43E402 

2 436E401 

1.823E400 

1.000E400 

6.509E400 

3.509E400 

1.182E400 


1.100EP03 

7.4S3E402 

-1.S19E402 

2.499 >01 

1.909E400 

1.000E400 

A.436E400 

S.636E400 

1.177E400 


1.2COEP03 

6.832E02 

'1.494E402 

2.»S7E401 

1.991E400 

1.000E400 

4.743E400 

5. 74 3E 4 00 

1.174E400 

*'■ 

1.300E»03 

6.306E402 

-U470E402 

2.6UE401 

2.070E*00 

1.000E400 

6.833E400 

S.833E400 

1.171E400 


1.900E»03 

S.898E402 

-U444E402 

2.862E401 

2.146E400 

1.000E400 

6.911E4C0 

S.911E>00 

1.1E9E400 


1.500EP03 

3.465£*02 

'1.419E402 

2.710E401 

2.219E4Q0 

1.000E400 

6.980E4OO 

5.980E400 

1.167E400 


1.600E«03 

5.174E402 

-1.393E402 

2.756E401 

2.290E400 

1.000E400 

7.045E400 

6.044E400 

1.16AE400 


1.700E»03 

4. 82 2E402 

'1.367E402 

2.798E401 

2.3S9E400 

1.000E400 

7.111C400 

6.110E400 

1.1A4E400 


l.aOOE^OS 

4.S54E402 

'1.341E402 

2.S39E401 

2.426£*00 

1.000E400 

7.185E400 

6. 1S1E400 

1.162E400 


1.400EP03 

4.314E402 

-1.31SE403 

2.878 E401 

2.491E400 

1.000E40U 

7.271E400 

6.2A4E400 

1.161E400 


2.000E»03 

4.097E402 

'1.288E402 

2.916E401 

2.S54E400 

1.001E400 

7.37AE400 

6.364E400 

1.159E400 


2. 100E*03 

3.900E402 

'1.281E402 

2.9S2E401 

2.41SE400 

1.001E400 

7.309E»00 

6.4B9E400 

1.137E400 


2.200E»03 

3. 72 IE 402 

-1.233E402 

2.988E401 

2.67SE400 

1.001E400 

7.674E400 

6.644E>00 

1.133E400 


2.3 00E«03 

3.3SAE402 

-1.205E402 

3.022E401 

2.733E400 

1.002E4C0 

7.878E400 

6.833E400 

1.1S2E400 


2.400E»03 

3.404E402 

-1.175E402 

3.0S6E4 01 

2.791E400 

1.003E400 

8.127E400 

7.062E400 

1.130E400 


2.300E»03 

3.263E402 

-1.145E402 

3.090E401 

2.847E400 

1 '>0SE4OO 

8.423E400 

7. 332E400 

1.147E*0C 


2.6U0EP03 

3.I32E402 

-1.113E402 

3.124E401 

2..903E400 

1. J07E400 

8.769E400 

7.64AE400 

1.144E400 


2. 700EP03 

3.008E402 

-1.0S1E402 

3.1S7E401 

2.9S9E400 

1.009E400 

9.167E400 

A.00.E400 

1.142E400 


2.600EP03 

2.892E402 

-1.044E402 

3.192E401 

3.01SE400 

1.012E400 

9.61SE400 

8.404E400 

I.140E400 


2.900E«03 

2. 782E403 

-1.0I0E40' 

3.226E401 

3.071E400 

1.016E400 

1.011E401 

8.843E400 

1.138E400 


3.000E*03 

2.67TE402 

-9. 722E401 

3. 261E401 

3.128E400 

1.021E400 

1.064E401 

9.318E400 

1.136E400 


3.100E*03 

2.S76E402 

-9.321E401 

3.297E401 

3.187E400 

1.026E400 

1.124E401 

9.823E400 

1.13SE4Q0 


3.200Et03 

2.480E402 

-8.899E401 

3.334 E401 

3.246E400 

1.033E400 

1.18SE401 

1.035E401 

1.I34E400 


3.300E«^03 

2.388E402 

-8.4»3£<01 

3.371E401 

3.308E400 

1.040E4 00 

1.23OE401 

1.089E401 

1.133E400 


3.400E«a3 

2.299E402 

-7.983E401 

3.410E401 

3.371E400 

1.049E400 

1.31AE401 

1.144E401 

1.133E400 


3.SOOE»03 

2.214E402 

-7.489E401 

3.449E401 

3.435E400 

I.058E400 

1.383E401 

1.199E401 

1.133E400 


3.600E*03 

2. 131E402 

-6.971E401 

3.489E401 

3.S02E400 

1.G68E400 

1.450E401 

1.253E401 

1.134E400 


3.700E*03 

2.0S2E402 

-4.428E401 

3.S29E4 01 

3.S71E400 

1.080E400 

1.S14E401 

1.303E401 

1.133E400 

( 

3.S0OE«^O3 

1.97SE402 

-5.861E401 

3.S70E4Q1 

3.A42E400 

1.092E400 

1.580E401 

1.335E401 

1.136E400 


3.900E«03 

1.901E402 

-5.27iE401 

3.612E401 

3.715E4O0 

1.104E400 

1.641E401 

1.401E401 

1.137E*00 

? 

9.000E03 

1.829E402 

-4.660E401 

3.6SSE401 

3.789E400 

1.120E400 

1.498E40I 

1.443E401 

1.139E400 

y 

4.100E03 

1.741E402 

-4.028E401 

3.697E401 

3.846E400 

1.136E400 

1.7310401 

1.481E401 

1.141E400 


9.200£*03 

1.69SE402 

-3.378E401 

3.740E*0l 

3.944E400 

1.1S2E400 

1.799E401 

1.314E401 

1.143E400 


9.300E*03 

1.431E402 

-2.711E401 

3.783E401 

4.024E400 

1.169E400 

1.842E401 

1.543E40: 

1.146E400 


*.4J0E»03 

t.$7lE402 

-2.030E401 

3.826E401 

4.106E400 

1.186E400 

1.879E401 

1.344E*01 

1.148E400 


*.i00t*03 

1.513E402 

-1.336E401 

3.868E4Q1 

4.189E400 

1.204E400 

1.910E401 

1.584E40I 

1.131E400 


9.600E*03 

1.4S7E4Q2 

-6.317E400 

3.910E401 

4.273E400 

1.223E400 

1.936E401 

1.597E401 

1.134E400 


9.700E»03 

1.404E402 

8.115E-Ct 

3.952E401 

4.3S9E400 

1.242E400 

1.9S8E401 

1.406E401 

1.157E400 


9.8 00E«03 

1.3S4E402 

8.00EE400 

3.994E40I 

4.443E400 

1.261E400 

1.972E401 

1.610E401 

1.1A0E400 

' 

4.900£*03 

1.306E402 

1.S23E401 

4.033E*01 

4.S32E400 

1.281E400 

1.983E401 

1.611E401 

1.163E400 


5.000£»03 

1.261E402 

2.232E401 

4.075E»01 

4.620E400 

1.301E400 

1.989E401 

1.609E401 

1.1A7E400 


S.100Et03 

1.217E402 

2.98IE401 

4.114E401 

4.708E>00 

1.320E400 

1.992E401 

1.604E401 

1.170E>00 


S.200£»03 

1.174E402 

3.711E401 

4. 1S3E4 01 

4.797Et00 

l-344f400 

1.992E401 

1.396E401 

1.174E400 


S.3<»£»03 

U137E402 

4.44OE401 

4.191E401 

4.88AE400 

1.360E400 

1.989E401 

1.387E401 

1.1 77E400 

\ 

S.«00£»03 

1.100E402 

S.167£»01 

4.228E401 

4.975E400 

1.38CE4 00 

1.984E»0I 

1.576E>01 

1.18IE400 


S.$OO£»0i 

1.04SE402 

$.893E401 

4.244£>01 

S.065E409 

1.400E4O0 

1.977E401 

I.SA4E401 

I.185E400 

1 

3.6OO£t03 

1.031E402 

6.615E401 

4.300E4 01 

3.134E400 

1.419E400 

1.949E401 

1.531E401 

1.188E400 


5.700E03 

9. 99SE401 

7.33SE401 

4.33SE401 

».244E*00 

1.439E403 

1.959E401 

1.337E401 

1.192E400 


S.800E»03 

9.692£*01 

8.0S0E401 

4.369E4 01 

S.334E4 00 

1.458E*00 

1.948E401 

1.522E401 

1.19AE400 


S.900£*03 

9.403C401 

S.762E401 

4.402E401 

3.423E400 

1.478E400 

1.936E401 

1.507E401 

1.199E400 


6.000£*03 

9.129E401 

9.469E401 

4.434E401 

5.31 E*00 

1.497E400 

1.923E401 

U491E40; 

1.203E400 


8. 100£«'03 

8.847E401 

1.017E402 

4.466E401 

5.60<c400 

1.S1AE400 

1.910E40I 

U47SE401 

1.207E400 


6.2ME»03 

8.618E401 

1.087E402 

4.497E401 

3.691E400 

1.S34E400 

1.893E4U1 

1.458E401 

1.210E4P0 


6. 300£«03 

8.381E401 

1.1S6E402 

4.S27E401 

5.779E400 

1.353E400 

1.879E401 

t.441E*01 

1.214E400 


6.800E*03 

8.19SE401 

1.224E402 

4.557E401 

3.848E400 

1.571E400 

1.842E401 

1.423E401 

1.2I7E400 


6.300E»03 

7.939E401 

1.292£40^ 

4.S8SE401 

3.954E400 

1.589E400 

1.S44E401 

I.403E401 

1.<2I E400 


6.60UE<’03 

7.733E401 

1.359E402 

4.613E401 

6.043E400 

1.606E400 

1.825E401 

1.34AE*01 

1.22SE400 


8.700E03 

7.S37E401 

1.42EE402 

4.641E»01 

A. 130E400 

1.'423E400 

1.803E401 

1.367E401 

1.228E400 


6.800E»03 

7.330E401 

1.492E402 

4.667E*01 

A.216E400 

1.64OE*00 

1.783E401 

1.347E401 

1.232E400 


8.900E«03 

7.172E401 

1.SS7E402 

4.691£*01 

6.302E400 

1.637£»00 

I.761E401 

1.327E401 

l./SSEt-M 


7.000£»03 

7.001E401 

1.621E4Q2 

4.718E401 

6.387E400 

1.673E400 

U737E- A 

1.306E401 

1.238E400 


t.lOOt*Oi 

6.839E401 

1.484E402 

4.743E*01 

4.471E400 

t.488E400 

1.713E401 

1>283E*01 

1.242E400 


7.200E»03 

6.483E4Ct 

1.744E402 

4.767E«01 

A.554E400 

1.704E4')0 

1.681E401 

1.264E»01 

1.243E400 


7.300E»03 

4.S3SE401 

1.808E402 

4.79C£»01 

6.636E*00 

1.718E400 

1.641<:401 

1.243E401 

1.248E400 


7.400£*03 

4.394E401 

1.8&8E402 

4.812E401 

6.7:7E400 

1.733E400 

1.A37E401 

1.222E401 

1.231E400 


7.300£*03 

8.2$t£401 

1.927E4C2 

4.834E4 01 

A.797E400 

1.74TE400 

1.611E401 

1.20IE40I 

1.234E400 


7.600£*03 

6.179E401 

1.984E402 

4.8»»Et01 

6.875E400 

1.760E400 

1.S33E401 

U 181E*01 

1.236E400 


7. 70U£4i>3 

«.004£>0i 

2.044E402 

4.874E401 

6.952E400 

1.773E400 

1.3A0E401 

1.162E*01 

1.239E400 


7.8(ME»03 

3.88SE431 

2.100E402 

4.896£*01 

7.027E400 

1.783E400 

1.336E40I 

1. 144E401 

1.2A1E*00 


7.900E*03 

». 775E»01 

2. 136E402 

4.91$E*01 

7. 101E400 

1.797E400 

1.314E401 

1.127E*01 

1.243E400 


8.00C£»0i 

3.M7E401 

2.211E402 

4.934E4Q1 

7.172E*00 

1.808E>00 

U493E401 

1.112E401 

1.2A4E400 


8.200E»03 

5.463E401 

2.319E4C2 

4.971E40I 

7.309E400 

1.830E400 

1.4S7E401 

1.087E401 

1.26AE400 
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Table l.~ Continued. 




• I 

KHO/RHO-O 

H/RTO 

S/R 

R/AO 

1 

CP/R 

C9/R 

GAMMA 



•.«ooeto3 

3.27«E*0l 

2.<29E*02 

3.a09E*0l 

7.438E*00 

1.8508*00 

1.4328*01 

1.0728*01 

1.2668*00 



«.b00E»03 

S.103£*0l 

2.529E*02 

3.039E*01 

7.9S8E*00 

1.868E*00 

1.4208*01 

1.0688*01 

1.2648*00 



t.800E*03 

4.941E601 

2.433E*02 

S.072E*01 

7.669E*00 

1.8858*00 

1.4268*01 

1.0788. 01 

1.2608*00 



9.000E*03 

4.7S9E*0l 

2.739£*32 

S.104£*01 

7.771E*00 

1.9028*00 

1.4308*01 

1.10.’8*01 

1.2548*00 



9.2ME»03 

4.646E*01 

2.847E*02 

S.l36£*0l 

7.86 7E *00 

1.9188*00 

1.4968*01 

1.14 >8*01 

1.2478*00 



9.400E*03 

4.510E*01 

2.9S9E*02 

S.169E*01 

7.9S9E*00 

1.934£*00 

1.5658*01 

1.2018*01 

1.2398*00 



9.600 E*03 

4.379E601 

3.078E*02 

9.203E*0t 

a.048£*00 

1.9508*00 

1.6598*01 

1.2908.C1 

1.2308*00 



9.B00E603 

4.23 3E *01 

3.202E*02 

S.239E*0l 

8.139E*00 

1.9678*00 

1.7798*01 

1.3918*01 

1.2228*00 



1.000E606 

4.130E*01 

3.338E*02 

S.276£*01 

8.234E*00 

1.985E*00 

1.9228*01 

’.5108*01 

1.2148*00 

‘ 


l.O^OfetOb 

4.009E«01 

3.48SE*02 

S.3.3E*01 

a.334£*00 

2.005E*00 

2.0888*01 

1.6448*01 

1.2078*00 

i 


1.040E*04 

3.890£*01 

3.644E*02 

S.338E*01 

8.442£*00 

2.02 78*00 

2.2728*01 

1.7908*01 

1.2028*80 



1.060E606 

3.TT2E*01 

3.818E*02 

9.403£*0t 

8.9S8E*00 

2.0518*00 

2.4698*01 

1.9448*01 

1.1988*00 



1.080E606 

3.693E*01 

4.006E*02 

3.4S1E*01 

8.682E*00 

2.0778*00 

2.6728*01 

2.0988*01 

1.1938* 00 



1.100E*06 

3.940E*01 

4.209E*02 

S.S02E*Ot 

a.8l6E*00 

2.1068*00 

2.8748*01 

2.2488*01 

1.1938*00 



1.120E*06 

3.42*E*01 

4.427E*02 

9.SS6E*01 

8.999E*00 

2.1378 *00 

3.0678*01 

2.3888*01 

1.1928*00 



1.160EO4 

3.314E*01 

4.458E*02 

S.612E*01 

9. 109E*00 

2.1708*00 

3.2458*01 

2.5138*01 

1.192E*(>0 


• 

1.160E604 

3.204£»01 

4.902E*02 

3.649£*Q: 

9.268E*00 

2.206E*00 

3.4018*01 

2.6198*01 

1.1938*00 



1.180E604 

3.a9TE*Jl 

S.136E*02 

$. 729£*01 

9.433£*00 

2.243E*00 

3.5308*01 

2.7038*01 

1.1958*00 



1.200E»04 

2.993E*01 

S.418E*02 

9.789E*01 

9.603E*00 

2.282E*00 

3.6298*01 

2.7648*01 

1.1978*00 



1.220E604 

2.894E*01 

S.686E*02 

3.8SOE*01 

9.778E*00 

2.3228*00 

3.6968*01 

2.8008*01 

1.2008*00 



: 1.240E«04 

2.79SE*01 

S.9S.9E*02 

3.910E*01 

9.937£*00 

2.363E*00 

3.7308*01 

2.8138*01 

1.2038*00 



1.260E*04 

2.707E401 

6.232E*02 

9.970£*01 

1.014E»01 

2.4038*00 

3.7338*01 

2.8048*01 

1.2078*00 

. 


! 1.2S0E604 

2.621E*01 

6.509E*02 

6.028£*01 

1.032E*0l 

2.4468*00 

3.7088*01 

2.7758*01 

1.2108*00 



1.300E«04 

2.339E*01 

6.77«E*02 

8.086E*0l 

1.030E*01 

2.4848*00 

3.6588*01 

2.7308*01 

1.2158*00 



1.320E*04 

2.4«2E*01 

7.040E*02 

6.141£*01 

1.069E*01 

2.5228*00 

3.5878*01 

2.6708*01 

1.2198*00 



' 1.340E604 

2.390E*0t 

7.299£*02 

6.194E*01 

1.087E*01 

2.5608*00 

3.4998*01 

2.6008*01 

1.2248*00 



t.360E*04 

2.322E*01 

7.932E*02 

6.245E*01 

1. 10S£*01 

2.5968*00 

3. 3998*01 

2.5228*01 

1.2288*00 



1.380E604 

2.298E*01 

7.797£*02 

6.296E*01 

1.122E*01 

2.4318*00 

3.2918*01 

2.4408*01 

1.2338*00 



1 l.400E*04 

2.199E*01 

a.034E*02 

6.341£*01 

1.139E*01 

2.6638*00 

3.1808*01 

2.3558*01 

1.2388*00 

f 


1.420E604 

2.143E*01 

8.263E*02 

6.38SE*01 

l.l$6E*0l 

2.6948*00 

3.0688*01 

2.2728*01 

1.2428*00 



l.440E*04 

2.091E*01 

a.483E*Q2 

6.427£*01 

1.173E*01 

2. 7238*00 

2.9588*01 

2.1908*01 

1.2478*00 



1.460E*04 

2.04iE*01 

8.696E*02 

6.467E*01 

1.189E*01 

2.7518*00 

2.8548*01 

2.1138*01 

1.2518*00 



U48UE*04 

1.99SE*01 

S~901E*02 

6.JOS£*01 

1.204E*01 

2.7768*00 

2.7558*01 

2.0418*01 

1.2548*00 

' 


1.300£»04 

1.9S2E*0l 

9.099E*02 

6.S42E*01 

1.219E*01 

2.8008*00 

2.6648*01 

1.9758*01 

1.2588*00 



t.320E»04 

l.9U£*01 

9.291E*02 

6.576E*01 

t.234£*01 

2.82 38 *00 

2.5828*01 

1.9168*01 

1.2618*00 

Ik. 


1.340E»04 

1.872£*0l 

9.478E*02 

6.610£*0; 

l.247E*01 

2.8448*00 

2.5088 * 01 

1.8638*01 

1.2638*00 



I.S60EO4 

1.833E*01 

9.6S9E*02 

6.642E*01 

t.261E*01 

2.8648*00 

2.4438*01 

1.8178*01 

1.2658*00 



l.Sa0E*04 

t.800E*01 

9.836E*02 

6.6 72£*01 

1.2 74£*0l 

2.8838*00 

2 . 38 78 * 01 

1.7788*01 

1.2668.00 

V 


l.600E*04 

1.767E*0l 

1.001£*03 

6.702E*0l 

1.286E*01 

2.9008*00 

2.3408*01 

1.7468*01 

1.267E*J^ 



1.620E*04 

1.73SE*01 

1.018E*03 

6.73U*0t 

1.298E*01 

2.9178*00 

2.3008 * 01 

1.7208*01 

1.2688*00 



l.6-.0E*04 

1.703E*01 

1.035E*03 

a.7$9E*0l 

1.310E*01 

2.9328*00 

2.2688*01 

1.6998*01 

1.2688*00 



l.660E*04 

1.676E*01 

1.051E*03 

6.786E*ai 

t.321£*01 

2.94 78 * 00 

2.2438*01 

1.6848*01 

1.2678*00 



U680E«04 

1.648E*01 

1.067E*03 

6.813E*0l 

U331E*01 

2.9628*00 

2.2258*01 

1.6748*01 

1.2678*00 



1.700E»04 

l.621E*0l 

U084E*03 

6.839£*01 

l.342E*01 

2.9758*00 

2.2138*01 

1.6698*01 

1.2658<00 



1.720E«04 

l.S95E*01 

1.100E*03 

6. 86SE*0t 

1.3S2E*01 

2.9888*00 

2.2068*01 

1.6678*01 

1.2648*00 



l.T40E*04 

1.370c*0l 

1.116E*03 

«.891E*01 

l.362E*0l 

3.0018*00 

2.2048*01 

1.6708*01 

1.2628*00 



1.760E*04 

l.S46E*0l 

1.132£*03 

6.916E*0l 

1.371E*01 

3.0138*00 

2.2068*01 

1.6768 * 01 

1.2618*00 



1.780E*04 

1.522E*01 

1.148E*03 

6.941£*01 

1.381E*0l 

3.0268*00 

2.2138*01 

1.6858*01 

1.2598*00 



1.800E*04 

1.300E*01 

1.163E*03 

*.966E*0l 

1.390E*01 

3.0378*00 

2.2238*01 

1.6968*01 

1.2578*00 



1.820E»04 

1.477E*01 

1.181E*03 

6.990E*0l 

l.399E*0l 

3. 0498*00 

2.2378*01 

1.7108*01 

1.2548*00 



l.840E*04 

1.436E*01 

1.197E*03 

7.013E*0l 

t.40SE*Ot 

3.0608*00 

2.2538*01 

1. 7268*01 

1.2528*00 



1. I60E*04 

1.43SE*01 

1.214E*03 

7.039E*01 

1.417E*01 

3.0718*00 

2.2738*01 

1.7448*01 

1.2508*00 



1.880E*04 

1.41SE*01 

1.231E*03 

7.066E*01 

i.426E *01 

3.0828*00 

2.2948*01 

1. 7648*01 

1.2488*00 



1.900E*04 

1.393E*0l 

1.247E*03 

7.088E*0l 

t.433E*01 

3.0948*00 

2.3178*01 

1.7858*01 

1.2468*00 



l.920E»04 

1.373^*01 

l.E.-.bE^OS 

7.112E*01 

1.444E*0l 

3.18:58*00 

2 . 3438 * 01 

1.8078*01 

1.2448*00 



1.940E604 

t.3Sw.'01 

1.2S2E*03 

7.137E*01 

l.4S3E*01 

3.1168*00 

2.3708*01 

1.8318*01 

1.242E*OC 



1.960fc*04 

1.338E*01 

1.299E*03 

7.161E*01 

1.462E*01 

3.1278*00 

2.3988*01 

1.8558*01 

1.2408*00 



U980E«04 

1.320E*01 

1.317E*03 

7.186E*01 

1.471E*01 

3.1388*00 

2.4278*01 

1.8798*01 

1.2388*00 



2.000E»04 

1.302E*01 

1.335E*03 

7.210E*01 

1.480E*0l 

3.1498 * 00 

2.4588*01 

1.9058*01 

1.2368*00 



2.020E»04 

1.284E*01 

U333E*03 

7.235E*01 

1.489E*01 

3.1608*00 

2.4498*01 

1.9318*01 

1.2358*00 



2.040E»04 

1.267E*01 

l.371c*03 

7.260E*01 

1.4V8E*01 

3.1718*00 

2.5218*01 

1.9578*01 

1.2338*00 



2.060E*04 

1.231E*01 

l.390E*03 

7.28<iE*0l 

1.507E*01 

3.1828*00 

2.5548*01 

1.9838*01 

1.2328*00 



2.080E*04 

1.234E*01 

U409£*03 

7.309E*01 

1.516E*01 

3.1948*00 

2.5878*01 

2.0108*01 

1.2308*00 



2. 100E*04 

l.218E*01 

1.428E*C3 

7.336E*0 

l.323c*01 

3.2058*00 

2.6218*01 

2.0378*01 

1.2298*00 



2.120E«^04 

1.202E*nt 

1.447£*03 

7.359E* . 

1.533E*01 

3.2188*00 

2.6558*01 

2.0638*01 

1.2288*00 



2.140E*04 

1.186E*01 

1.466E*03 

7.384E< .1 

l.S44E*01 

3.2298*00 

2.6898*01 

2.0908*01 

1.22 78*00 



2.160E*04 

1.171E*01 

1.486E*03 

7.409E*01 

1.393E*01 

3,2418*00 

2.7238*01 

2.1168*01 

1.2258*00 



2.180E*04 

l.t36E*0l 

1.308E*03 

7.435E*0l 

l.363E*01 

3.25 38*00 

2.75 78 * 01 

2. 1428*01 

1.2258*00 



2.200£«^04 

1.141£*01 

1.327E*03 

7.460E*0I 

l.373E*01 

3.2658*00 

2.7928*01 

2.1688*01 

1.2248*00 



2.220E*04 

1.127E*01 

1.347E*03 

7.485E*01 

l.$82E*01 

3.2 788*00 

2.8268*01 

2.1948*01 

1.22 38*00 



2.240£*04 

t.U2E*01 

1.368E*03 

7.9;iE*01 

t.392E*01 

3.2908*00 

2.8608*01 

2.2198*01 

1.2228*00 



' 2.260E*04 

1.098E*01 

1.389E*03 

7.936E*01 

1.602E*01 

3.3038*00 

2.8948*01 

2.2448*01 

1.2228*00 



2.280£»04 

1.084£*01 

l.610E*03 

7.362E*01 

l.612t *01 

3.3168*00 

2.9288*01 

2.2688*01 

1.2218*00 



2.300£»0« 

1.071£*01 

l.*32E*03 

7. 3888*01 

1.6228*01 

3. 3298*00 

2.9618*01 

2.2928*01 

1.2218*00 



2.320E»04 

1.03 7E*01 

1.654E*03 

7.613E*01 

1.632E*01 

3.3438*09 

2.9958*01 

2.3158*01 

1.2218*00 



2.340£»04 

1.044£*01 

l.*76£*03 

7.639E*01 

1.6*2E*0l 

3. 3568 * 00 

3.0278C0I 

2.3 388*01 

1.2208*00 



2.360E*04 

l.031E*01 

1.698E*03 

7.663E*01 

1.692E*01 

3.3708*00 

3.0608*01 

2.3608*01 

1.2208*00 



2.3S0E604 

U018E*01 

1.721E*0J 

7.691E*01 

1.663E*01 

3.3848*00 

3.0918*01 

2.3828*01 

1.2208*00 



2.400E*04 

1.003E*01 

1.743E*C3 

7.7WE*0l 

1.673E*01 

3.3988*00 

3.1238*01 

2.4038*01 

1.22 08 * 00 



2.420£«04 

9.927E*00 

1.766E*03 

7.743E»31 

1.6848*01 

3.4128*00 

3.1548*01 

2.4238*01 

1.2208*00 

1 


2.460E*04 

9.804E*00 

1.790E*03 

7.769E*01 

1.694E*0I 

3.4278*00 

3.1848*01 

2.44 38 * 01 

1.22 08 * 00 



2.460E«04 

9.683E*00 

1.813E*03 

7.795E*0l 

1.7038*01 

3.4428*00 

3.2148*01 

2.4628*01 

1.2208*00 



2.480E*0* 

9.464E*00 

1.837E*03 

7.822E*0t 

1.7168*01 

3.4568*00 

3.2438*01 

2.4808*0 

1.2218*00 



J 2.33UE*04 

9.444£*00 

1.860E«03 

7.848E*01 

1.7278*01 

3.4 728*00 

3.2718*01 

2.4988*v 

1.2218*00 
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Table 1. - 

Continued, 







j 



P/PO * 

4.006*03 







i 1 

8H07RH0-0 

H/RTO 

i/R 

6/60 

2 

CP/R 

CV/R 

C6NNA 

/ 


' 2.000&«02 

».469E*03 

-l.70SE*02 

1.974E401 

0.7026-01 

1.0006*00 

3.8916*00 

2.8916*00 

1.3466*00 



3.000E«02 

3.644E403 

-1.690E*02 

1.7436*01 

1.0426*00 

1.0006*00 

4.4756*00 

3.' :*oo 

1.2886*00 



4.000E»02 

2.733£»03 

-1.672E*02 

1.8796*01 

1.1876*00 

1.0006*00 

4.9686*00 

3.96»6*J0 

1.2526*00 



J i 5.000EM2 

2. 186E*03 

-1.6S3E*02 

l.'.94£*01 

1.3196*00 

1.0006*03 

5.3646*00 

4.3646*00 

1.2296*00 



; 6.000E*02 

t. 8228*03 

-1.633£*02 

2.0996*01 

1.4316*00 

1.0006*00 

9.6866*00 

4. 6866 * 00 

1.2136*00 



, i 7.000E»CI2 

1.562E*03 

-1.612E*02 

2.1896*01 

1.9386*00 

1.0006*00 

9.9936*00 

4.953E*0u 

1.2026*00 



; 1 8.000E*02 

l.36*E*03 

-l.$90E*02 

2.266E*01 

1.6396*00 

1.0006*00 

6.1746*00 

5.1746 * 00 

1.1936*00 



9.000E02 

i.2l9E*03 

-l.»67E*02 

2.3406*01 

1.7336*00 

1.0006*00 

6.3976*00 

5.3976*00 

1.18 76 * 00 



1.000E:03 

1.093E*03 

-l.S43E*02 

2.4076*01 

1.8276*00 

1.0006 * 00 

6.9096*00 

5.5096*00 

1.1826*00 



1.100E*03 

9. 937£*C2 

-l.S19E*02 

2.4706*01 

1.9096*00 

1.0006*00 

6.6366*00 

5.6366*00 

1.1776*00 



1.200E»03 

9.109E*02 

-1.494£*0J 

2.928E*01 

1.9916*00 

1.0006*00 

6.7436*00 

9.7436*00 

1.1746*00 



' 1.300E«03 

8.408E*02 

-U470E*02 

2.9836*01 

2.0706*00 

1.0006*00 

6.8336*00 

9.8336*00 

1.1716*00 



. l.400E*03 

7.808E*02 

-1.444E*02 

2.634E 01 

2. 146_.'0w 

1.0006*00 

6.9106*00 

9.9106*00 

1.1696*00 


* 

‘ 1.SOOE4 03 

7.287E*02 

-1.419E*02 

2.6816*01 

2.2196*00 

1.0006*00 

6.9796*00 

5.9 796 * 00 

1.1676*00 



1.600£t03 

6.832£*02 

•1.393E*02 

2.7276*01 

2.2906*00 

1.0006*00 

7.04 3E>00 

6.0436*00 

1.1666*00 



, 1.700E*03 

6.429£*02 

-1.387E*02 

2.770E*01 

2.3996*00 

1.0006*00 

7.1086*00 

6. 1066*00 

1.1646*00 



l.800E»03 

6.072E*02 

-1.341E*02 

2.8106*01 

2.4266*00 

1.0006 * 00 

7.1786*00 

6.1756*00 

1.1626*00 



1.900E»03 

9.792E*02 

-1.319E*02 

2.849E*C1 

2.4916*00 

1.0006*00 

7.2606*00 

6.2936*00 

1.1616*00 


i. 

2.000E»03 

9.463E*02 

-1.288E*02 

2.8876*01 

2.9946*00 

1.0006*00 

7. 3996*00 

6.3486*00 

1.1596*00 



2. lOOE^OS 

S.20i£*02 

-1.261E*02 

2.9236*01 

2.6166*00 

1.0016*00 

7.4616*00 

6.4636*00 

1.1576*00 



2.200E»03 

4.962E*02 

-1.233E*02 

2.9986*01 

2.6796*00 

1.0016*00 

7.6346*00 

6.6066*00 

1.1556*00 



2.300E»03 

4.743£*02 

-1.20SE*02 

2.9936*01 

2.7346*00 

1.0026*00 

7.8216*00 

6.7806*00 

1.1536*00 



2.400E*03 

4.94U4 02 

-1.17«E*02 

3.0266*01 

2.7916*00 

1.0036*00 

8.0496*00 

6.9/06*00 

1.1506 * 00 



2.»OOE»03 

4.393E402 

-1.144E*02 

3. 36*01 

2.8476*00 

1.0046*00 

8.3196*00 

7.2376*00 

1.1486*00 



2.600E*03 

4.178E402 

-1.119E*02 

3.0936*01 

2.9036*00 

1.0066*00 

8.6366*00 

7.5246*00 

1.1456*00 



2.T00EO3 

4.014E402 

-1.083E*02 

3.1266*01 

2.9996*00 

1.0086*00 

8.9996*00 

7.8516+00 

1.143F*C0 



?.800E*03 

3.860E02 

-1.049E*02 

3.1606*01 

3.0196*00 

1.0116*00 

9.4096*00 

8.2176*00 

1.1416*00 



2.9'KI£«03 

3.T14E02 

-1.014E*02 

3.1946*01 

3.0716*00 

1.0196*00 

9.8646*00 

8.6196*00 

1.1396*00 



3.GOOE«03 

3.979E402 

-9.74£E*01 

3.2286*01 

3.1276*00 

1.0196*00 

1.03/6*01 

9.0956*00 

1.1376*00 



3.100£*03 

3.443E402 

-9.379E*01 

3.2636*01 

3. 1896*00 

1.0246*00 

1.0896*01 

9.5186*00 

1.1366*00 



3.200E»03 

3.317E402 

-8.969E*01 

3.2986*01 

3.2446*00 

1.0306*00 

1.1466*01 

1.0006*01 

1.1356*00 



3.300£»03 

3.t9SE*02 

-0.939E*01 

3.3346*01 

3. 3046*00 

1.0376*00 

1.2096*01 

1.0506*01 

1.1346*00 



3.900£*03 

3.079E402 

-8.087E*01 

3.3716*01 

3.3696*00 

1.0446*00 

1.2666 *01 

1.1016*01 

1.1346*00 



3.300c»03 

’.968E402 

-3.612E*01 

3.4096*0) 

3. 4296 * 00 

1.0936*00 

1.3286*01 

1.1536*01 

l.i:'46*00 



3.600£*03 

,;.8S8E*02 

-7.1'4E*01 

3.4476*01 

3. 4946 *00 

1.0626*00 

1.3916*01 

1.2036*01 

1.1346*00 



3.70CE»03 

2.793E*02 

•6. J94£*01 

3.4866*01 

3.9616*00 

1.0736*00 

1.4526*01 

1.2526*01 

1.1356*00 



; 3.8 00E»03 

2.6S2E402 

-6.051E*01 

3.9266*01 

3.6296 *00 

1.0846*00 

l.5li6*Cl 

1.2996*01 

1.1366*00 



3.900E*03 

2.SS9E402 

-S.484E*U) 

3.9666*01 

3.7006*00 

1.0976*00 

1.9706*01 

1.3436*01 

1.1386*00 



y 9.000E»03 

2.481E402 

-4.901E*01 

3.6066*01 

3.7736*00 

1.1106*00 

1.62 96*01 

1.3846*01 

1.1396>00 



9.100E03 

2.371E402 

•4.297E*01 

3.6476*01 

3.8476*00 

1.1246*00 

1.6766*01 

1.4216*01 

1.1416*00 



4.200£*03 

2.284E402 

-3.674E*01 

3.6886*01 

3.9236*00 

1.1396*00 

1.7236*01 

1.454c*01 

1.1436*00 



4.300E»03 

2.201E402 

-3.039E*01 

3.7296*01 

4.0006*00 

1.1996*00 

1.7666*01 

1.4836*01 

1.1456 •' 3 



4.400E403 

2.1212*02 

-2.381E. ;.l 

3.7706*01 

4.0806*00 

1.1716*00 

1.8036*01 

1.5076*01 

1.1486 >00 



4.S00E403 

2.044E*92 

-l.ri5E*01 

3.8116*01 

4.1606*00 

1.1886*00 

1.8366*0! 

1.5266*01 

1.1506*00 


. 

4.600E403 

1.971E*02 

-1.038E*01 

3.891E*ni 

4.2426*00 

1.2066*00 

1.8636*01 

1.5416*01 

l.!536i >0 



4.700E*03 

1. 901E*02 

-3.912E*00 

3.8926*01 

4.3296*00 

1.2246*00 

1.8856*01 

1.5526*01 

1.1566*00 



4.800E03 

1.834E*02 

3.42i£*00 

3.9326*01 

4.4096*00 

1.2426*00 

1.9036*01 

1.5596*01 

1.1596*00 



4.900Ef03 

1.7T0E*02 

l.042E*Ul 

3.9716*01 

4.4936*00 

1.2606*00 

1.9166*01 

1.5626*01 

1.1626*00 



9.000£»03 

l.T09E*02 

1.74$E*01 

4.0106*01 

4.9796 * 00 

1.2796*00 

1.9296*01 

1.5626*01 

I.1666*;0 



9.100E»03 

1.852E*02 

2.491E*01 

4.0406*01 

4.6696*00 

1.2986*00 

1.9306*01 

1.5596*01 

1.1696 * 00 



S.200£*03 

1.997E*02 

3. lS8£*0t 

4.0066*01 

4.7916*00 

1.3176*00 

1.9326*01 

1.5536*01 

1.1726*00 



5.300£*03 

l.S44£*02 

3.86«,£*01 

4.1226*01 

4.8386*00 

1.3396*00 

1.9316*01 

1.5466*01 

1.1766*00 < 



5.4(»£403 

1.499E*02 

4.573E*<U 

4.1986*01 

4.9296*00 

1.3946*00 

1.9286*01 

1.5376*01 

1.1796*00 



5.S00E403 

1.447E*02 

3.278E*01 

4.1946*01 

9.0136*00 

1.3736*00 

1.9236*01 

1.5266*01 

1.18^6*00 



S.600E403 

1.402E*0.. 

5.981E*01 

4.2286*01 

9.1006*00 

1.3926*00 

1.9176*01 

1.5156*01 

1.1866*00 



S.700E03 

1.399E*02 

k.»82E*01 

4.2626*01 

9. 1886*00 

1.4116*00 

1.9096*01 

1.5026*01 

1.1906*00 



S.800£»03 

1.318E*02 

7.379E*01 

4.2996*01 

9.2796*00 

1.4296*00 

1.9006*01 

i.489c*0l 

1.1936*00 


— 

S.900E*03 

1.280E*02 

8.07iE*01 

4.3286*01 

9.3636*00 

1.4486*00 

1.8896*01 

1.4756*01 

1.1976*00 



6.000£»03 

1.243E*02 

8.763E*01 

4.3606*01 

9.4 906 * 00 

1.4666*00 

1.8796*01 

1.4616*01 

1.2006*00 



*.100£*03 

1.207E*02 

9.449E*01 

4.3906*01 

9.9376*00 

1.4846*00 

1.8676*01 

1.4476*01 

1.2046*00 


Tl 

6.200E*03 

1.174£*02 

1.013E*02 

4.4216*01 

9.6246*00 

1.9026*00 

1.8946*01 

1.4326*01 

1.207L*00 


8.300E403 

1.141E*02 

1.0fcl£*02 

4.4906*01 

9.7116*00 

1.5206*' 2 

1.8416*0) 

1.4176*01 

1.2116*00 



8.400E*03 

I.111E*02 

1.148E*02 

4.4796*01 

9.7986*00 

l.53«6*00 

1.8276*01 

1.4016*01 

1.2146*00 



«.900E*03 

1.082E*02 

1.219£*02 

4.9376*01 

9.8846*00 

1.9996*00 

1.8136*01 

1.3856*01 

1.2186*00 


F 

6.600£*03 

1.094E*02 

1.281£*02 

4.9396*01 

9.9706 *00 

1.5726*00 

1.7976*01 

1.3696*01 

1.2216*00 



*.700E*03 

1.02TE*02 

l.346£*02 

4.9626*01 

6. 0966*00 

1. 5 896 *00 

1.7816*01 

1.3536*01 

1.2256*00 



6.800E403 

1.001E*02 

1.411E*02 

4.9006*01 

6.1416*00 

1.6056*00 

1.7646*01 

1.3366*01 

1.2286*00 



6.90U£*03 

9.770£*01 

1.47SE*02 

4.6146*01 

6.2296*00 

1.6216*00 

1.7466*01 

1.3 196*01 

1.2316*00 


m 

7.000E03 

9.537£*01 

1.939E*02 

4.6396*01 

6.3096 *00 

1.6376*00 

1.7276*01 

1.3016*01 

1.2356*00 



r. 1U0E403 

9.319E*01 

1.402E*02 

4.6636*01 

6.3926*00 

1.6536*00 

1.7076*01 

1.7846*01 

1.2386*00 



7.200£*03 

9.102E*01 

1.6646*02 

4.6876*01 

6.4296*00 

1.6686*00 

1.4876*01 

1.2666*01 

1.2416*00 



7.300E403 

8.898E*01 

1.7266*02 

4.7106*01 

6.9966*00 

1.6836*00 

1.6666*01 

1.2486*01 

1.2446*00 



7.400E03 

8.703E*01 

1.7C6E*02 

4.7336*01 

4.6 376 *00 

1.69 76 *00 

1.6456*01 

1.2306*01 

: .2976*00 



7.300£*03 

8.917E*0I 

1.846E*02 

4.7996*01 

6. 7166*00 

1.7116*00 

1.6246*01 

1.2U6*01 

1.2496*00 



7.600£»03 

8.338E*01 

l.909E*02 

4.7766*01 

6.7996*00 

1.7296*00 

1.6026*01 

1.1946*01 

1.2526*00 



7.700E403 

8.167E*01 

1.963E*02 

4.7976*01 

6.07.6*00 

1.7386*00 

1.9816*ul 

1. 1 776*01 

1.2546*00 



T.800£»03 

8.004E*01 

2.021E*02 

4.8176*01 

6.9486*00 

1.7516*00 

1.5606*01 

1. 1616*01 

1.2576*00 



7.900E403 

7.847E*0l 

2.073E*02 

4.8376*01 

7.0236*00 

1.7636*00 

1.5396*01 

1.1456*01 

1.2 5 96 * 00 



8.000£*03 

7.697E*01 

2.134E*02 

4.8966*01 

7.0966*00 

1.7796*00 

1.5206*01 

1.1316*01 

1.2406*00 



8.200E403 

7.414E*01 

2.2446*02 

4.8936*01 

7.2376*00 

1.7986*00 

1.4856*01 

1.1056*01 

1.2636*00 



«.400£»03 

7.1S4£*01 

2.3926*02 

4.9296*01 

7.3716*00 

1.8196*00 

1.4576*01 

1.0876*01 

1.2646*00 

1 

1 


1 

1 

\ 

i 
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Table I. - Continued. 


I KHO/RHO-O H/RTO 



6.9136*01 

2.458E*02 

a.800t*03 

6.6896*01 

2.5636*02 

9.000£»03 

6.4796*01 

2.6686*02 

9.20oe»o3 

6.2826*01 

2.775E*02 

4.^00£*03 

6.0966 *Cl 

2.8846*02 

9.600E*03 

S.919E*01 

2.9976*02 

9.«OOE*03 

$.7496*01 

3.1166*02 

1.000E*04 

». $856*01 

3.2426*02 

1.020E+04 

$.42SE*01 

3.3’76*02 

l.C^OEt-O^ 

S.269E*01 

3.5226*02 

1.06CE»09 

$.11SE*01 

3.6796*02 

1.0«0E»O^ 

4.9646*01 

3.8486*02 

i.ioot-*s* 

4.914E*01 

4.0306*02 

1.120ti.0* 

4.6676*01 

4.2266*02 

1.1*0E*0* 

4.5216*01 

4.4356*02 

1.160E»04 

4.378E*01 

4.6576*02 

Ul<taE»09 

4.2386*01 

4.8896*02 

1.2C0E+0* 

4.1016*01 

5.1326*02 

l.2 20E<-0* 

3.9696*01 

5. 3 8 36 * 02 

1.290E+09 

3.8416*01 

5.6406*02 

U260E»09 

3.7186*01 

5.9016*02 

i.230e*09 

3.6006*01 

6.1646*02 

1.300E*09 

3.4886*01 

6.4286*02 

1.320E»09 

3.3826*01 

6.6906*02 

l.340t«-0« 

3.281E*01 

6.9496*02 

1.360E4’04 

3.1S6£*01 

7.2046*02 

1. 380E404 

3.0976*01 

7.4536*02 

U^OOE^O^ 

3.013E*01 

7.6976*02 

1-«.20E»04 

2.9336*01 

7.9336*02 

1.440E*04 

2.a$9E*ai 

8.1636*02 

U460E404 

2. 7896*01 

8.3856*02 

1.480E»04 

2 . 72 36 * 01 

8.6016*02 

l.500E»04 

2.6616*01 

8.8106*02 

1.52aE40<> 

2.602E«01 

9.0126*02 

1.5*0E*04 

2.547E*01 

9.2086*02 

1.560E*04 

2.4956*01 

9.3996*02 

l.580E*04 

2.4456*01 

9.5846*02 

l.bOOE»04 

2.3986*01 

9.7666*02 

1.620e»04 

2.3536*01 

9.9436*02 


2.3106*01 

1.0126*03 

l«b&OE«Q'» 

2.270£*01 

1.0296*03 

1.680E404 

2.230E*01 

1.0466*03 

1.700E»04 

2.1936*01 

1.0626*03 

1.7 20E404 

2.1576*01 

1.0796*03 

1.740E404 

2.1226*01 

1.0956*03 

X.760£*04 

2.0896*01 

1.1126*03 

1.7aOE*04 

2.0576*01 

..1286*03 

1.800E»04 

2.0256*01 

1.1446*03 

1.820E<’04 

1.9951.01 

1.1616*03 

1.840E*04 

1 '*666*01 

1.1776*03 

l.8b0E*04 

1. *376*01 

1.1936*03 

1.880F>04 

1.9106*01 

1.2106*03 

U9 00E«'04 

1.8836*01 

1.2266*03 

l.920fc»04 

1.85 76*01 

1.2436*03 

1.940E404 

1.8316*01 

1.2606*03 

i.960E*04 

1.8066*01 

1-2776*03 

t.9aOE»0-> 

1.7826*01 

1.294E*'l3 

2-0tK)£*04 

1.7586*01 

1.3126*03 

2.020E*04 

1.734£*01 

1.3296*03 

2.0tOE*04 

1.7126*01 

1.3476*03 

2.060E404 

1.6896*01 

1.3656*03 

2.080E404 

1.667E*01 

1.3836*03 

2. 100£*04 

1.6466*01 

1.4026*03 

2.120E404 

1.62 56*01 

1.4206*03 

2.140E404 

1.6046*01 

1.4396*03 

2. 160E»04 

1.5846*01 

1.4586*03 

2.1a0£»04 

1.5646*01 

1.4776*03 

2.200E404 

1.5446*01 

1.496E»C3 

2.220t*04 

1.5256*01 

l.«166«03 

2.2406*04 

1.5066*01 

1.5366*03 

2.2406*04 

1.4876*01 

1.5566*03 

2.2806*04 

1.469E*01 

1.5766*03 

2.3006*04 

1.4516*131 

1.5976*03 

2.3206*04 

1.43 36*01 

1.6186’03 

2.3406*04 

1.4156*01 

1.6396*03 

2.3606*04 

1.3986*01 

1.6606*03 

2.3806*04 

1.3816*01 

1.6816*03 

2.4006*04 

1.3656*01 

1.7036*03 

2.4206*04 

1.3486*01 

1. 7246*03 

2.4406*04 

1.3326*01 

1.7466*01 

2.4o06*04 

1.3166*01 

1.7686*03 

2.4806*04 

1.3006*01 

1.7916*03 

2.5006*04 

1.2856*01 

l.C'3E*03 


S/R 

A/80 

2 

4.9636*01 

7.4976 *00 

1.6396*00 

4. 9966 * 01 

7.6146*00 

1.8576*00 

5.0286*01 

7.7246*00 

1.8756*00 

5.0606*01 

7.8276*00 

1.8916*00 

5.0926*01 

7.9236*00 

1.9076*00 

5.1256*01 

8.0166*00 

1.92 46*00 

5.1586*01 

8.1086*00 

1.9406*00 

5.1936*01 

8.2006*00 

1.9576*00 

5.2306*01 

8.2966*00 

1.9756*00 

5.2686*01 

8.3966*00 

1-9956*00 

5.3096*01 

8.5036*00 

2.0166*00 

5.3526*01 

8.6176*00 

2.0396*00 

5. 3986*01 

8.7406*00 

2.0646*00 

5.4466*01 

8.8706*00 

2.0916*00 

5.4966*01 

9.0086*00 

2.1216*00 

5.^5496*01 

9.1546*00 

2.1526*00 

5.6036*01 

9. 3076*00 

2.1866*00 

5.6596*01 

9.4666*00 

2.2216*00 

5. 7166*01 

9.6316*00 

2.2586*00 

5.7 736*01 

9.8006*00 

2.2956*00 

5.8306*01 

9.9736*00 

2.3336*00 

5.8866*01 

..0156*01 

2.3726*00 

5.9426*01 

1.0336*01 

2.4106*00 

5.9976*01 

1.0506*01 

2.4496 * 00 

6.0506*01 

1.0686*01 

2.4866*00 

6.1026*01 

l.C86E*01 

2.5226*00 

6.1526*01 

1.1036*01 

2.5586*00 

6.1996*01 

1.1216*01 

2.5926*00 

6-2456*01 

1.1386*01 

2.6246*00 

6.2896*01 

1.1546*01 

2-6556*00 

6.3316*01 

1.1716*01 

2.6856*00 

6.3716*01 

1-1876*01 

2-7136*00 

6.4096*01 

1.2026*01 

2.7396*00 

6.4466*01 

1.2176*01 

2.7646*00 

6.4816*01 

1.2316*01 

2-7876*00 

6.5156*01 

1.2456*01 

2.809E*C0 

6.5476*01 

1-2596*01 

2.8306*00 

6.578C*0l 

1.2726*01 

2.8496*00 

6.6086*01 

1.2856*01 

2.86 76 * 00 

6.6376*01 

-.2976*01 

2.8856*00 

6.6666*01 

1.3086 *01 

2.9016*00 

6.6936*01 

1.3206*01 

2.9176*00 

6.7206*01 

1.3316*01 

2.9326*00 

6.7466*01 

1.3416*01 

2.9466*00 

6.7726*01 

1.3516*01 

2.9606*00 

6.7986*01 

1.3616*01 

2.9736*00 

6.8236*01 

1.3716*01 

2-986£*00 

6.8486*01 

1.3816*01 

2.9986*00 

6.8736*01 

1.3906*01 

3.0106*00 

6.8976*01 

1.3996*01 

3.0226*00 

6.9216*01 

U408-*01 

3.0336*00 

6.9456*01 

1-417£*01 

3.0446*00 

6.9696*01 

1.4266*01 

3.0566*00 

6-9936*01 

1.4356*01 

3.0666*00 

7.0176*01 

1.4446*01 

3.0776*00 

7.0416*01 

1.4536*01 

3.0886*00 

7,0656*01 

1.4626*01 

3.0996*00 

7.0896*01 

1-4716*01 

3.1096*00 

7.1136*01 

1-4796*01 

3,1206*00 

7.1376*01 

1.4886*01 

3. 1316*00 

7.1616*01 

1.4976*01 

3.1416*00 

7.1856*01 

1.5066*01 

3.1526*00 

7.2096*01 

1.5156*01 

3.1636 *00 

7.2336*01 

1.5246*01 

3.1746*00 

7.2576*01 

1.5336*01 

3.1856*00 

7.2816*01 

1.5426*01 

3.1966*00 

7.3056*01 

1-5516*01 

3.2076*00 

7.3296*01 

1.5616*01 

3.2186*00 

7.3536*01 

1-5706*01 

3.2296*00 

7.3786*01 

1.5796*01 

3.2416*00 

7.4026*01 

1.5896*01 

3.2526*00 

7.4276*01 

1.5986*01 

3-2646*00 

7.4516*01 

1.6086*01 

3.2766*00 

7.4766*01 

1.6176*01 

3.2886*00 

7.5006*01 

1.6276*01 

3. 3006*00 

7.5256*01 

1.6376*01 

3.3126*00 

7.5496*01 

1.6476*01 

3.3256*00 

7.5746*01 

1.6576*01 

3.3376*00 

7.5996 + 01 

1,6676*01 

3.3506*00 

..6236*01 

1.6776*01 

3.3636*00 

7.6486 01 

1.6876*01 

3-3 766*00 

7.6736*01 

1.6976*01 

3.3896*00 

7.6976*01 

1-7086*01 

3,4036*00 


CP/R CV/R GRHH* 


1.4396*01 

1.0776*01 

1.2636*00 

1.4346*01 

1.0776*01 

1.2616*00 

1.4436*01 

1.0906*01 

1.2576*00 

1.4696*01 

1.1176 .01 

1.2526*00 

1.5146*01 

1.1596*01 

1.2456*00 

1.5806*01 

1-2176*01 

1.23 76*00 

1.6676*01 

1.2936*01 

1.2296*00 

1.7776*01 

1.3866*01 

1.2216*00 

1.9076*01 

1.4946*01 

1.2146*00 

2.0576*01 

1.6156*01 

1.2086*00 

2.2236*01 

1.7476*01 

1.2036* 0 

2.3996*01 

1.8846*01 

1.1996*00 

2.5826*01 

2.0236*01 

1.1966*00 

2 . 7646 * 01 

2.1596*01 

1.1946*00 

2.940£*0: 

2.2876*01 

1.1936*00 

3.1036*01 

2.4026*01 

1.1936*00 

3.2486*01 

2.5016*01 

1.1946*00 

’,3726*01 

2.5826*01 

1.1956*00 

3.4706*01 

2.6446*01 

1.1976*00 

3.5416*01 

2. 6846*01 

1.2006*00 

3.5856*01 

2.7056*01 

1.2036*00 

3.6026*01 

2.7066*01 

1.2066*00 

3.5946*01 

2.6906*01 

1.2106*00 

3.5636*01 

2.6586*01 

1.2136*00 

3.5136*01 

2.6136*01 

1.2186*00 

3.4466*01 

2.5586*01 

1.2226*00 

3. 3666*01 

2.4956*01 

1.2266*00 

3.2786*01 

2.4266*01 

1.2306*00 

3.1846*01 

2.3546*01 

1.2356*00 

3.0676*01 

2.2826*01 

1.2396*00 

2.9916*01 

2.2106*01 

1.2436*00 

2.8966*01 

2.1406*01 

1.2476*00 

2.8066*01 

2. 0746 * 01 

1.2506*00 

2.7206*01 

2.0126*01 

1.25 36*00 

2,6426*01 

1.9566*01 

1.2566*00 

2.5706*01 

1.9056 *01 

1.2586*00 

2.5056*01 

1.8596*01 

1.2606*00 

2.4486*01 

1.8206*01 

1.2626*00 

2.3986*01 

1.7866*01 

1.2636*00 

2.3556*01 

1.7576*01 

1.2636*00 

2.3196*01 

1.7346*01 

1.2646*00 

2.2906*01 

1.7166*01 

1.2636*00 

2.26 76*01 

1.7036*01 

1.2636*00 

2.2496*01 

1.6946*01 

1.2626*00 

2.2376*01 

1.6886*01 

1.2616*00 

2.2306*01 

1.6876*01 

1.2596*00 

2.22 76*01 

1.6896*01 

1.2586*00 

2.2286*01 

1.6946*01 

1,2566*00 

2.2326*01 

1.7016*01 

1.2546*00 

2.2406*01 

1.7116*01 

1.2526*00 

2.2516*01 

1.7236*01 

-.2506*00 

2,2656*01 

1.7376*01 

1.2486*00 

2.2806*01 

1.7536*01 

1.2466*00 

2.2986*01 

1.7706*01 

1.2446*00 

2.3186*01 

1.7886+01 

1.2426*00 

2.3406*01 

1.8086*01 

1.240C*00 

2.3636*01 

1.8286*01 

1.2336*00 

2.38 70*01 

1-8496*01 

1.2366*00 

2.4126*01 

1.8716*01 

1.2356*00 

2.4386*01 

1.8946*01 

1.2336*00 

2.4666*01 

1.9166*01 

1.2316*00 

2.4936*01 

1.9396*01 

1.2336*00 

2.5226*01 

1.9626*01 

1.2296*00 

2.5506*01 

1-9866*01 

1.22 76*00 

2.5796*01 

2.0096*01 

1.2266*00 

2.6096*01 

2.0326*01 

1.2256*00 

2.6386*01 

2.0566*01 

1.2246*00 

2.6686*01 

2.0796*01 

1.2236*00 

2.6986*01 

2.1026*01 

1.2226*00 

2.7286*01 

2.1246*01 

1.2216*00 

2.75 76*01 

2.1466*01 

1.2216*00 

2.7876*01 

2.1686*01 

1.2206*00 

2.8166*01 

2.1906*01 

1.2206*00 

2.8456*01 

2.2116*01 

1.2196*00 

2.8746*01 

2.2326*01 

1.2196*00 

2.9336*01 

2.2526*01 

1.2196*00 

2.9316*01 

2-2726*01 

1.216. *00 

2.9596*01 

2.2916*01 

1.2186*00 

2.98 76*01 

2,3106*01 

1.2186*00 

3.0146*01 

2. 3286*01 

1.2186*00 

3.0406*01 

2.3466*01 

1-2186*00 

3.0666*01 

2. 3636*01 

1.2186*00 

3.0926*01 

2,3796*01 

1.2196*00 
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Table I. - Continued. 


e/eo • s.ooe*03 


T 

RHO/ftHO-0 

h/rto 

5/R 

2.0Qoe«a? 

6.8326*03 

-l.V05E*02 

1.5526*01 

3.0 00E»02 

4.555E*03 

-1.69CE*02 

1.7216*01 

«.000fc*02 

3.4166*03 

-1.6726*02 

1.8576*01 

%. 0 a 0 E *02 

2.7336*03 

-1.6536*02 

1.972 6 *01 

(>.U00€*a2 

2.2776*03 

-1.6336*02 

2.0736*01 

7.000E»02 

1.9526*03 

-1.6126*02 

2.1636*01 

8.oa0E*02 

1.7086*03 

-1.5906*02 

2.2446*01 

9.0 00E<'02 

1.5186*03 

-1.5676*02 

2.U»E*01 

l.0U0E*03 

1.3666*03 

-1.5436*02 

2.3856*01 

l.lOOE+03 

1.2426*03 

-1.5196*02 

2.4486*01 

1.200E*03 

1.1396*03 

-1.4946*02 

2.5066*01 

1.3008*03 

1.0516*03 

-1.4706*02 

2.5606*01 

1.<»00E*03 

9. 7606*02 

-1.4446*02 

2.6116*01 

l.500E*03 

9.1096*02 

-1.4196*02 

2.6596*01 

l.bQ0E»03 

8.5396*02 

-1.3936*02 

2.7046*01 

l.700E*03 

8.0376*02 

-1.3676*02 

2.7476*01 

l.a00E*03 

7.5906*02 

-1.3416*02 

2.7886*01 

l.900E*03 

7.1906*02 

-1.3156*02 

2.8276*01 

2.000E*03 

6.8296*02 

-1.2886*02 

2.8656*01 

2.1C0E*03 

6.5026*02 

-1.2616*02 

2.9016*01 

2.200E*03 

6.2036*02 

-1.2346*02 

2.9366*01 

2. 300£*03 

5.9296*02 

-1.2056*02 

2.9706*01 

2.400E*03 

5.6776*02 

-1.1766*02 

3.0036*01 

2. 5 00 ^.*03 

5.4436*02 

-1.1476*02 

3.0376*01 

2.t>0OE*O3 

5.2256*02 

-1.1166*02 

3.0696*01 

2.700E*03 

5.0216*02 

-1.0846*02 

3.1026*01 

2.aOOE*03 

4.8296*02 

-1.0516*02 

3.1356*01 

2.yOOE*03 

4.6486*02 

-1,0166*02 

3.1686*01 

3.000E*03 

4.4756*02 

-9.8006*01 

3.2026*01 

3.100E*03 

4.3116*02 

-9.4206*01 

3.2366*01 

3.2 00E*03 

4.1546*02 

-9.0206*01 

3.2716*01 

3.300E*03 

4.0046*02 

-8.6016*01 

3.3066*01 

3.<>00E*03 

3.8606*02 

-8.1616*01 

3.3426*01 

3.S00E*03 

3.7216*02 

-7.70JE*01 

3.3786*01 

3.600E*03 

3.5876*02 

-7.2176*01 

3.4166*01 

3.700E+03 

3.4586*02 

-6.7136*01 

3.4536*01 

3.dOOE*03 

3.3336*02 

-6.1876*01 

3.4926*01 

3.yOOE*03 

3.2136*02 

-5.6416*01 

3.5306*01 

9.000E*03 

3.0976*02 

-5.0766*01 

3.5696*01 

4. 100E*03 

2.9866*02 

-4.4916*01 

3.6096*01 

4.200E*03 

2.8786*02 

-3.6896*01 

3.6486*01 

4.300E*03 

2.7756*02 

-3.2706*01 

3.6886*01 

4.400E»03 

2.6766*02 

-2.6376*01 

3.7286*01 

4.3 008*03 

2.5816*02 

-1.9926*01 

3.7686*01 

4.6006*03 

2.4906*02 

-1.3356*01 

3.8076*01 

4. 700E*03 

2.4026*02 

-6.6846*00 

3.8466*1*1 

4.dOOE*03 

2,3196*02 

5.7216-02 

3.8856*01 

4.900E*03 

2.2406*02 

6.8596*00 

3.9236*01 

5.00oe*03 

2.1646*02 

1.3716*01 

3.9616*01 

5.1006*03 

2.0926*02 

2.0596*01 

3.9986*01 

5.200E*03 

2.02 36* 02 

2.7496*01 

4.0356*01 

5.3006*03 

1.9576*02 

3.4406*01 

4.0716*01 

5.4006*03 

1.8956*02 

4. 1316*01 

4.1066*01 

5.5006*03 

1.8356*02 

4.8216*01 

4.1416*01 

5.6006*03 

1.7796*02 

5.5096*01 

4.1756*01 

5.7006*03 

1.7256*02 

6. 1956*01 

4.2086*01 

5.6006*03 

1.6 7 36 * 02 

6.8786*01 

4.2406*01 

5.9006*03 

1.62 46*02 

7.5596*01 

4.2726*01 

6. 0006*03 

1.5786*02 

8.2366*01 

4.3036*01 

6. 1006*03 

1.5336*02 

8.9096*01 

4.3336*01 

6.2006*03 

1.4916*02 

9.5786*01 

4.3636*01 

6.3006*03 

1.4506*02 

1.0246*02 

4.3926*01 

6.4006*03 

1.4116*02 

1.0906*02 

4.4216*01 

6.5208*0 3 

1.3746*02 

1.1566*02 

4.4486*01 

6.6006*03 

1.339£*02 

1.2216*02 

4.4766*01 

6 . 7006*03 

1.3056*02 

1.2866*02 

4.5326*01 

6. 8006*03 

1.2736*02 

1.3506*02 

4.5286*01 

6.9008*03 

1.2426*02 

1.4146*02 

4.5546 * 01 

7.0006*03 

1.2126*02 

1.4776*02 

4.5786*01 

7.1006*03 

1.1846*02 

1.5356*02 

4.6026*01 

7.2 006*03 

1.1576*02 

1.6016*02 

4.6266*01 

7.3008*03 

1.1116*02 

1.6626*02 

4.6496*01 

7,4008*03 

1.1066*02 

1.7236*02 

4.6726*01 

7.5006*03 

1.0826*02 

1.7826*02 

4.6946*01 

7.6008*03 

1.0596*02 

1.8426*02 

4.7156*01 

7.7006*03 

1.0376*02 

1.9006*02 

4.7366*01 

7.8006*03 

1.0166*02 

1.9586*02 

4. 7566*01 

7.9006*03 

9.9626*01 

2.0156*02 

4.7766*01 

8.0 00 8*0 3 

9. 7688*01 

2.0726*02 

4.7966*01 

8. 2006*03 

9.4056*01 

2.1836*02 

4.8336*01 

8.4006*03 

9.0696*01 

2.2926*02 

4.8696*01 


8/80 

2 

cp/n 

CV/R 

GAHNR 

8.7026-01 

1.0006*00 

3.8916*00 

2.8916*00 

1.3466*00 

1.0426400 

1.0006*00 

4.4756*00 

3.4756*00 

1.2886*00 

1.18TE400 

1.0006*00 

4.9656 * 00 

3.9686*00 

1.2526*00 

1.3156*00 

1.0006*00 

5.3646*00 

4.3646*00 

1.2296*00 

1.4316*00 

1.0006*00 

5.6866*00 

4.6866*00 

1.2136*00 

1.5386*00 

1.0006*00 

5.9536*00 

4.9536*00 

1.2026*00 

1.6396*00 

1.0006*00 

6.1746*00 

5.1746*00 

1.1936*00 

1.7336*00 

1.0006*00 

6. 3576 * 00 

5.3576*00 

1.1876*00 

1.8236 *00 

1.0006*00 

6.5096*00 

5.5096*00 

1.1826*00 

1.9096*00 

1.0006*00 

6.6366*00 

5.6366*00 

1.1776*00 

1.9916*00 

1.0006*00 

6.7436*00 

5.7436*00 

1.1746*00 

2.0706*00 

1.0006*00 

6.8336*00 

5.8336*00 

1.1716*00 

2.1466*00 

1.0006*00 

6.9106*00 

5.9106*00 

1.1696*00 

2.2196*00 

1.0006*09 

6.9796*00 

5.9786*00 

1.1676*00 

2.2916*00 

1.0006*00 

7.0426*00 

6.0416*00 

1.1666*00 

2.3396*00 

1.0006*00 

7.1006*00 

6. 1046*00 

1.1646*00 

2.4266*00 

1.0006*00 

7.1736*00 

6.1706*00 

1.16 36*00 

2.4916*00 

1.0006*00 

7.2526*00 

6.2466*00 

t. 1616*00 

2.5546*00 

1.0006*00 

7-3466*00 

6.3366*00 

1.1596*00 

2.6166*00 

1.0016*00 

7.4626*00 

6.4456*00 

1-1576*00 

2-6766*00 

1.0016*00 

7.6056*00 

6.5 796*00 

1.1556*00 

2 . 7346 * 00 

1.0026*00 

7.7816*00 

6.7426*00 

1.1536*00 

2.7916*00 

1.0036*00 

7.9936*00 

5.9386*00 

1.1516*00 

2.8486*00 

1.0046*00 

8.2466*00 

7.1696*00 

1.1496*00 

2.9046*00 

1.0066*00 

8.5416*00 

7.4376*00 

1.1466*00 

2.9596*00 

1.0086*00 

8.8806*00 

7.7426*00 

1.1446*00 

3.0156*00 

1.0116*00 

9.2626*00 

8.0846*00 

1.1426*00 

3.0706*00 

1.0146*00 

9.6866*00 

8.4596*00 

1.1406*00 

3.1276*00 

1.0186*00 

1.0156*01 

8.8666*00 

1.1386*00 

3. 1846*00 

1.0226*00 

1.0656*01 

9.2996*00 

1.1376*00 

3.2426*00 

1.0286*00 

1.1186*01 

9,7546*00 

1.1366*00 

3.3016*00 

1.0346*00 

1.1736*01 

1.0236*01 

1.1356*00 

3.3626*00 

1.0416*00 

1.2306*01 

1.0716*01 

1.1356*00 

3.4246*00 

1,0496*00 

1.2896*01 

1.1196*01 

1.1356*00 

3.4886*00 

1.0586*00 

1.3486*01 

1.1676*01 

1.1356*00 

3-5536*00 

1.0686*00 

1.4066*01 

1.2136*01 

1.1366*00 

3.6216*00 

1.07.96*00 

1.4636*01 

1.2586*01 

1.1376*00 

3.6906*00 

1.0906*00 

1.5196*01 

1.3016*01 

1.1386*00 

3.7606 *00 

1. 1036*00 

1,5726*01 

1.3416*01 

1-1406*00 

3.8336*00 

1.1166*00 

1.6216*01 

1,3776*01 

1.1416*00 

3.9076*00 

1.1306*00 

1.6676*01 

1.4096*01 

1.1436*00 

3.9836' 00 

1.145F*00 

1.7096*01 

1.4386*01 

1.1456*00 

4. 0606*00 

1. 1616*00 

1.7476*01 

1.4626*01 

1.1486*00 

4-1396*00 

1.1776*00 

1.7796*01 

1.4836*01 

1.1506*00 

4.2196<00 

1.1936*00 

1.8086*01 

1.4996*01 

1.1536*00 

4.3006*00 

1.2106*00 

1.8316*01 

1.5116*01 

1.1566*00 

4.3826*00 

1.2276*00 

1.8506*01 

1.5196*01 

1.1586*00 

4.4646*00 

1.2456*00 

1.8646*01 

1.5246*01 

1.1616*00 

4.5486*00 

1.2836*00 

1.8756*01 

1.5256*01 

1.1656*00 

4.6326*00 

1.2816*00 

1.8826*01 

1.5246*01 

1.1686*00 

4.7176*00 

1.2996*00 

1.8866*01 

1.5206*01 

1.1716*00 

4.8026*00 

1.31 76*00 

1.8076*01 

1.5146*01 

1.1746*00 

4.8886*00 

1.3356*00 

1.8856*01 

1.5076*01 

1.1786*00 

4.9736*00 

1.3546*00 

1.8826*01 

1.4976*01 

1.1816*00 

5.0596*00 

1.3726*00 

1.8776*01 

1.4876*01 

1.1856*00 

5- 1456*00 

1.3906*00 

1.8706*01 

1.4766*01 

1.1886*00 

5.2316*00 

1.4086*00 

1.8626*01 

1.4646*01 

1.1916*00 

5.3176*00 

1.4266*00 

1.8536*01 

1.4516*01 

1.1956*00 

5.4036 *00 

1.4436*00 

1.84 36*01 

1.4386*01 

1.1986 * 00 

5.4896*00 

1.4616*00 

1.8336*01 

1.4246*01 

1.2026*00 

5.5746*00 

1.4786*00 

1.8226*01 

1.4116*01 

1.2056*00 

5.6606*00 

1.4966*00 

1.8106*01 

1.3976*01 

1.2096*00 

5.7456*00 

1.5136*00 

1.7986*01 

1.3836*01 

1.2126*00 

5.8306*00 

1.5296*00 

1 7856*01 

1.3686*01 

1.2156*00 

5.9156*00 

1.5466*00 

1.7726*01 

1. 3546*01 

1.2196*00 

5.9996*00 

1.5626*00 

1.7586*01 

1.3396*01 

1.2226*00 

6.0836*00 

1.5796*00 

1.7436*01 

1.3246*01 

1.2,756*00 

6.166E*r 

1.5946*00 

1.7286*01 

1.3086*01 

1.2296*00 

6.2496 *0 

1.6106*00 

1.7126*01 

1.2936*01 

1.2326*00 

6.3316*00 

1.6256*00 

1.6966*01 

1.2776*01 

1.2356*00 

6.4136*00 

1.6406*00 

1.6796*01 

1.2626*01 

1.2366*00 

6.4946*00 

1,6556*00 

1.6616*01 

1.2466*01 

1.2416*00 

6.5746*00 

1.6706*00 

1.6436*01 

1.2306*01 

1.2446*00 

6.6546*00 

1.6846*00 

1.6256*01 

1.2146*01 

1.2466*00 

6.7326*00 

1.6976*00 

1.6066*01 

1.1996*01 

1.2496*00 

6.8096*00 

1.7116*00 

1.5886*01 

1. 1836 * 01 

1.2516*00 

6.8856*00 

1.7246*00 

1.5696*01 

1.1686*01 

1.2546*00 

6.9606*00 

1.7366*00 

1.5516*01 

1. 1546*01 

1.2566*00 

7.0346*00 

1.7486*00 

1.5346*01 

1.1406*01 

1.2576*00 

7- 1776*00 

1-7726*00 

1.5016*01 

1.1156*01 

1.2606*00 

7,3136*00 

1.7946*00 

1.4746*01 

1.0976*01 

1.2626*00 
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Table I.- Continued. 


r 

RHO/RHQ-O 

H/fTQ 

S/ft 

A/ao 

1 

Cf>/ft 

CV/ft 

GAMHft 

6 . 600 E ^3 

8 . 758 E»ai 

2 . 399 E *02 

9 . 903£*01 

7 . 443 E »00 

1 . 814 E *00 

1 . 4 S 4 E *01 

1 . 084 E *01 

1 . 2626*00 

a. 0 OO£O 3 

8 . 469 E *01 

’.S 0 SE *02 

9 . 937 E *01 

7 « 965 E 400 

1 . 833 EOO 

1 . 443 E 401 

1 . 080 E *01 

1 . 2616*00 

9 «OOOE«Oa 

8 . 199 E*ai 

2 . 611 E *02 

9 . 969 E *01 

7 « 68 (^O 0 

I. 8 S 2 EOO 

l.«« 4 E *01 

1 . 088 E *01 

1 . 2986*00 

9 . 200 E ^03 

T. 997 E *01 

2 . 717 E* 3 < 

S.OOlEtOl 

7 «?a 7 E ^00 

1 . 869 EOO 

1 . 499 E *01 

1 . 103 E *01 

1 . 2946*00 

9 « 400 E 03 

T.rG 9 E *01 

2 . 82 SE 30 * 

S. 033 E »01 

7 «aa 9 E*oo 

l. 886£»00 

1 . 490 E 401 

1 . 1336*01 

1 . 2486*00 

9 . 600 E ^03 

7 . 983 E »01 

2 . 938 E *02 

i.OftSE^Ol 

7 * 985 E «00 

1 . 902 E ^00 

1 .S 38 E 401 

1 . 178 E *01 

1 . 2416*00 

9 ,a 00 E ^03 

7 . 288 E* 0 l 

3 . 031 E *02 

$. 097 E «01 

a*o 78 E*ao 

l* 918 E *00 

1 . 606 E 401 

1 . 237 E *01 

1 . 2346*00 

l, 000 EO 4 

7.08 U*Ol 

3 . 172 E «02 

S. 130 E »01 

a*l 71 E *00 

l* 935 £b 00 

1 . 692 E 401 

1 . 3126*01 

1 . 2276*00 

l« 020 E 04 

«. 8 « 1 E »01 

3 . 299 E *02 

$. l«SE«Ol 

a« 245 Eb 00 

l. 932 E ^00 

l. 799 E *01 

1 . 4 blE *01 

1 . 2196*00 

uo^e ^04 

6 . 667 E *01 

3 . 936 E 302 

S. 201 E« 0 l 

a* 362 €b 00 

U 971 E 400 

1 . 923 E 401 

l.$ 04 E *01 

1 . 2136*00 

i* 060 E^ 0 « 

6 . 977 E *01 

3 .S 82 E »02 

S. 239 E* 0 t 

a. 463 E »00 

1 . 990 E «00 

2 . 065 E 401 

1 . 61 SE *01 

1 . 2076*00 

i.oaoE^os 

6 . 290 E »01 

3 . 739 E *02 

S. 279 £'»ai 

a*s 7 U«oo 

2 » 011 E^ 0 O 

2 . 219 E 401 

1 . 7416*01 

1 . 2026*00 

l.i 00 E ^04 

6 . 106 E *01 

3 . 907 E »02 

S. 32 IE «01 

8 * 684 E ^00 

2 « 034 E ^00 

2 . 383 E *01 

1 . 868 E *01 

1 . 1996*00 

1 . 120 E »04 

5 . 929 E »01 

4 . 088 E *02 

S. 366 E *01 

a«a 08 Eb 00 

2 . 039 E^ 0 O 

2 . 991 E *01 

1 . 9966*01 

1 . 1966*00 

1 . 140£«04 

5.79 7 E *01 

9 . 281 E *02 

3 . 913 E* 0 l 

8 . 937 E ^00 

2 . 083 E 400 

2 . 718 E 401 

2 . 1206*01 

1 . 1946*00 

1 . 160 EO 4 

9 .S 72 E »01 

9 . 986 E *02 

9 . 9 «IE* 0 . 

9 . 074 E «00 

2 . 114 EOO 

2 . 879 E» 0 l 

2 . 236 E *01 

1 . 1946*00 

l.ia 0 E »04 

9 . 399 E »01 

9 . 702 E *02 

5 .SUE »01 

9 . 218 E «00 

2 . 14 SE «^00 

3 . 028 E 401 

2 . 341 E *01 

1 . 1946*00 

1 * 200 E ^04 

S. 231 E* 0 l 

4 . 929 E *02 

S. 9 « 9 E* 0 l 

9 , 368 E »00 

2 . 177 E^OO 

3 .lblE »01 

2 . 4326*01 

1 . 1946*00 

U 220 E ^04 

9 . 067 E «01 

S.USE »02 

5 . 617 E *01 

9 . 524 E 400 

2 . 2 LOE^OO 

3 . 279 E 401 

2 . 9076*01 

1 . 1966*00 

1 . 240 E »04 

9 . 907 E *01 

S. 909 E *02 

S.« 71 £* 0 t 

9 . 683 E »00 

2 « 24 SE *00 

3 . 387 E 401 

2 . 964 E *01 

1 . 1986*00 

i* 260 E >04 

9 . 7 S 3 E *01 

9 . 6 S 8 E *02 

9 . 728 E »01 

9 <. 850 EbOO 

2 . 281 E «^00 

3 . 436 E *01 

2 . 6036 * 01 

1 . 2006*00 

1 . 280 E «^04 

4 . 60 SE *01 

S. 911 E *02 

5 . 780 E» 0 l 

l. 002 E ^01 

2 . 318£^00 

3 . 480 E *01 

2 . 6246*01 

1.2036 *00 

1 . 300 E ^04 

9 . 463 E *01 

6 . 167 E *02 

».B 39 E *01 

i.omol 

2 . 3 S 3€»00 

3 .S 00 E 401 

2 . 629 E *01 

1 . 2066*00 

1 * 320 E ^04 

9 . 32 SE »01 

6 . 923 E *02 

9 . 888 E *01 

l. 036 E«^ 0 l 

2 . 392 E^OO 

3 . 499 E 401 

2 . 6176*01 

1 . 2096*00 

1 . 340 E ^04 

9 . 199 E «01 

6 . 679 E *02 

S. 990 E *01 

U 034 EO 1 

2 . 428 E »00 

3 . 477 E *01 

2 . 9926*01 

1 . 2136*00 

1 . 360 E ^04 

9 . 076 E *01 

6 . 932 E *02 

5 . 992 E *01 

1 . 071 E ^01 

2 * 445 E^OO 

3 . 437 E '01 

2 . 9996*01 

1 . 2176*00 

1 . 3 a 0 E ^04 

3 . 961 E »01 

7 . 182 E *02 

6 . 091 E *01 

1 « 089 E *01 

2 . SOOE^OO 

3 . 382 E 401 

2 . 9096*01 

1 . 2216*00 

1 * 400 E «04 

3 . 8 S 1 E »01 

7 . 427 E »02 

6 . 090 E »01 

l* 106 E«^ 0 l 

2 .S 34 EOO 

3 . 316 E 401 

2 . 4996*01 

1 . 2296*00 

I. 420£>04 

3 . 79 SE »01 

T. 667 E »02 

6 . 136 E «01 

U 123 E^ 0 I 

2 . 348 E ^00 

3 . 240 E 401 

2 . 3996*01 

1 . 2296*00 

l* 440 E«a 4 

3 . 690 E *01 

7 . 902 E *02 

6 . 181 E *01 

l*l 40 Eb 01 

2 *S 99 EOO 

3 . 1 S 8 E 401 

2 . 3336*01 

1 . 2336*00 

l. 460 E «-04 

3 . 5 ; 8 E *01 

8 . 130 E *02 

6 . 229 E *01 

U 1 S 6 E «01 

2 * 630 E «00 

3 . 073 E 401 

2 . 2686*01 

1 . 2376*00 

:. 4 ao £^04 

3 . 972 E» 0 i 

8 . 352 E »02 

6 . 26 SE *01 

l.i 72 E #01 

2 . 6 S 9 EOO 

2 . 987 E 401 

2 . 2046*01 

1 . 2416*00 

l. 300 E ^04 

3 . 390 E* 0 l 

8.»e7£»02 

6 . 30 SE»Q 1 

!• 188£»01 

2 . 687 E «00 

2 . 902 E *01 

2 . 1416*01 

1 . 2446*00 

1 . 520 E ^04 

3 . 313 E *01 

8 . 777 E »02 

«. 393 E »01 

1 . 203 E^ 0 i 

2 . 713 E ^00 

2 . 820 E »01 

2 . 0816*01 

1 . 2486*00 

1 * 340£^04 

3 . 290 E »01 

8 . 980£*02 

6 . 379 £»U 1 

l. 218 E* 0 l 

2 . 738 E *^00 

2 . 741 E 401 

2 . 0296*01 

1 . 2906*00 

I. 360 E «>04 

3 . 171 E »01 

9 .l 78 Et 02 

6 . 919 E »01 

l. 232 E^ 0 l 

2 . 762 E ^00 

2 . 6 « 8 E *01 

1 . 9726*01 

1 . 2936*00 

U 5 d 0 E ^04 

3 . 106 E »01 

9 . 371 E *02 

8 . 947 E «01 

l« 246 E ^01 

2 . 784 E «^00 

2 . 600 E 401 

1 . 9246*01 

1 . 2996*00 

1 . 600 E ^04 

3 . 099 E *01 

9 . 9 S 9 E *02 

6 . 480 E *01 

i. 240£^01 

2 . 805 E »00 

2 . 538 E 401 

1 . 8816*01 

1 . 2976*00 

l. 620 E ^04 

2 . 986 E *01 

9 . 743 E 302 

6 . 511 E »01 

1 . 273 E «^01 

2 . 823 E »00 

2 . 483 E *01 

1 . 8436*01 

1 . 2986*00 

1 . 640 E «^04 

2 . 93 aE «-01 

9 . 923 E »02 

6 .S 41 E *01 

l« 2 a 5 EbCi 

2 .a 44 EbOO 

2 . 434 E *01 

1 . 8106*01 

1 . 2996*00 

i • 660 E ^04 

2 . 878 E *01 

1 . 010 E *03 

6 . 570 E »01 

t. 298 E «01 

2 . 862 E »00 

2 . 391 E »01 

1 . 7826*01 

1 . 2606*00 

i.aao £^04 

2 . 825 E»ai 

l. 027 E *03 

6 . 599 E »01 

i. 309 E^ 0 i 

2 . 879 E »00 

2 . 394 E 401 

1 . 7986*01 

1 . 2606*00 

1 . 700 E »04 

2 . 777 E *01 

i. 099 E »03 

6 . 626 E *01 

1 . 321 E^ 0 i 

2 . 895 EbOO 

2 . 324 E 401 

1 . 7406*01 

1 . 2606*00 

U 720 E «04 

2 . 730 E »01 

1 . 061 E *03 

6 . 6 S 3 E 401 

1 . 332 Ef 01 

2 . 910 E «00 

2 . 299 E 401 

1 . 7296*01 

1 . 2996*00 

1 . 740 E ^04 

2 . 68 SE »01 

1 . 078 E *03 

8 . 680 E 401 

l* 342 £b 01 

2 « 925 E ^00 

2 . 279 E 401 

1 . 7146*01 

1 . 2986*00 

1 . 7606^04 

2 . 692 E *01 

1 . 099 E *03 

6 . 706 E *01 

U 3 S 3 E ^01 

2 . 939 E *00 

2 . 264 E 401 

1 . 7086*01 

1 . 2976*00 

X.7a0E^04 

2 . 600 E *01 

1 . 111 E *03 

6 . 731 E »01 

1 . 363£^01 

2 . 9 S 2 E *00 

2 . 2 S 4 E *01 

1 . 7046*01 

1 . 2966*00 

1*6 OOE ^^04 

2 . 560 E »01 

1 . 128 E *03 

«. 796 E »01 

U 3 T 2 £* 0 i 

2 . 963 EOO 

2 . 248 E *01 

1 . 7046*01 

1 . 2996*00 

Ua20E«^04 

2 . 321 E »01 

1 . 199 E «03 

6 . 781 E» 0 t 

1 . 382 E ^01 

2 . 978 E ^00 

2 . 246 E» 0 l 

1 . 7076*01 

1 . 2936*00 

1 . 840 E ^04 

2 . 984 E «01 

1 . 161 E *03 

6 . 806£*01 

l« 391£«01 

2 * 990 E ^00 

2 . 247 E 401 

1 . 7126*01 

1 . 2916*00 

l.a 60 E »04 

2 . 997 E »01 

1 . 177 E *03 

8 . 830 E» 0 l 

1 . 401 E «01 

3 .O 02 E^OO 

2 . 2 $ 2 E *01 

1 . 7196*01 

1 . 2496*00 

l.d 80 E «04 

2 . 912 E *01 

1 . 199 E »03 

6 . 8 S 4 E»Q 1 

1 . 410 E 401 

3 . 013 E^OO 

2 . 2 & 9 E »01 

1 . 7296*01 

1 . 2476*00 

1 * 900£^04 

2 . 378 E 01 

1 . 210 E »03 

6 . 878 E*Ql 

1 . 419 E ^01 

3 . 02 SE *00 

2 . 269 E* 0 I 

1.7406 * 01 

1 . 2496*00 

1.920£^U4 

2 . 399 E» 0 I 

1 . 227 E*Q 3 

6 . 902 E»Oi 

1 . 428 f* 0 i 

3 . 036£^00 

2 . 281 E 401 

1 . 7936*01 

1 . 2446*00 

1 . 940 E *04 

2 . 312 E »01 

1 . 299 E »03 

6 . 926 E* 0 l 

1 . 437 E ^01 

3 . 047 E^ 0 O 

2 . 296 E» 0 l 

1 . 7686*01 

1 . 2426*00 

i. 960 E »04 

2 . 280 E *01 

1 . 260 E *03 

6 . 949 E *01 

1 . 444 E «^01 

3 * 037 E ^00 

2 . 3126*01 

1 . 7846*01 

1 . 2406*00 

l. 980£«>04 

2 . 299£«-01 

1 . 277£»03 

6 . 973 E »01 

1 . 454£»01 

3 . 068 E «00 

2 . 330 E *01 

1 . 8006*01 

1 . 2386*00 

2 « 000 E >04 

2 . 219 E »01 

1 . 298 E »03 

4 . 996 E «01 

U 443 E >01 

3 . 079 E ^00 

2 . 349 E »01 

1 . 8186*01 

1 . 2366*00 

2 . 020£^04 

2 . 190 E »01 

1 . 312 E »03 

7 . 020£*01 

l. 472£*01 

3 . 089 E^OO 

2 . 389 E *01 

1 . 8376*01 

1 . 2346*00 

2 * 040 E ^04 

2 . 161 E *01 

1 . 32 «E *03 

7 - 043 £* 0 l 

l« 481 E *01 

3 * 100 E *00 

2 . 391 E *01 

1 . 8966*01 

1 . 2336*00 

2 * 060 E >04 

2 . 133 E* 0 l 

1 . 397 E «03 

T. 087 E» 0 t 

1 . 490 EOI 

3 *U 0 E «00 

2 . 414 E *01 

1 . 8766*01 

1 . 2316 *C 0 

2 « 080 E ^04 

2 . 10 SE* 0 l 

1 . 3 ASE »03 

7 . 090 E* 0 i 

1 * 498£^01 

3 .UOEOO 

2 . 437 E* 0 ! 

1 . 8966*01 

1 . 230 'i :*00 

2 « 100 E ^04 

2 . 078 E *01 

l. 382 E «03 

7 . 1 l 3 £* 0 l 

i.sore^oi 

3 « 131 E ^00 

2 . 461 E *01 

1 . 9166*01 

1 . 2286*00 

2 « 120£^04 

2 . 0 S 2 E »01 

1 . 901 E «03 

7 . 137 E *01 

U 316 E »01 

3 * 141 E »00 

2 . 486 E *01 

1 . 9376*01 

1.22 76*00 

2 « 140 E ^04 

2 . 026 E »01 

.. 9 L 9 E *03 

7 . 160 E *01 

l« 523 Eb 01 

3 . 131 E^OO 

2 .S 11 E *01 

1 . 9986*01 

1 . 2266*00 

2 0 EO 4 

2 . 001 E »01 

1 . 937 E *03 

7 . 184£»01 

U 534 E» 0 l 

3 . 162 E ^00 

2 . 537 E *01 

1 . 9796*01 

>. 2246*00 

«.*itfOE »04 

1 . 976 E >01 

1 . 4 $«E «03 

7 . 207 E »01 

US 43 E »01 

3 .t 72 E «00 

2 . 963 E *01 

2 . 0006*01 

1.22 36*00 

2 * 200 E »04 

1 . 9 JlE» 0 l 

l. 975 E »03 

7 . 231 E 401 

l, 532 E «01 

3 . 1 B 3 EOO 

2 . 389 E *01 

2 . 0216*01 

1 . 22 ^ 6*00 

2 . 220 E »04 

1.92 7 E *01 

1 . 999£*03 

7 . 2 S 4 E <’01 

I.SAIE^OI 

3 . 194 E »00 

:. 619 E *01 

2 . 0416*01 

1 . 2216*00 

2 . 240 E *04 

1 . 909 E* 0 l 

l. 313 E *03 

7 . 278 E* 0 l 

1 . 570 E ^01 

3 . 204 Et 00 

2 . 642 E *01 

2 . 0626*01 

1 . 2216*00 

2«2o0E^04 

1 . 880 E »01 

l.S 33 E *03 

7 . 302 E* 0 l 

US 79 E^ 0 l 

3 . 21 SE ^00 

2 . 668 E *01 

2 . 0826*01 

1 . 2206*00 

2 « 280 E ^04 

1 . 8 S 7 E »01 

1 . 992 E *03 

7 , 325 E» 0 l 

usaSE^oi 

3 . 226£«^00 

2 . 694 E *01 

2 . 1026*01 

1 . 2196*00 

2 . 300 E «04 

1 . 83 S £*01 

1 . 972 E *03 

7 . 349 E* 0 l 

l. 398 E ^01 

3 . 237 E^OO 

2 . 721 E *01 

2 . 1226*01 

1 . 2196*00 

2 . 320£»04 

1 . 813 E* 0 l 

1 . 992 E *03 

7 . 372 E* 0 l 

U 607 E ^01 

3 * 248 E »00 

2 . 747 E* 0 l 

2 . 1416*01 

1 . 2186*00 

2 . 340 E ^04 

l. 79 lE* 0 l 

1 . 612 E *03 

7 . 396 E »01 

l• 616 E ♦01 

3 . 260 EO 0 

2 . 773 E *01 

2 . 1616*01 

1 . 2186*00 

2 . 360 E «04 

1 . 770£*01 

1 . 633 E »03 

7 . 420 E* 0 l 

1 . 826 E« 0 l 

3 . 271 E »00 

2 . 798 E *01 

2 . 1776*01 

1 . 2176*00 

2 , 3 d 0 E ^04 

l. 799 E *01 

l.« 33 E *03 

7 . 444 E* 0 l 

U 633 E ^01 

3 . 283 E^OO 

2 . 824 E *01 

2 . 1976*01 

1 . 2176*00 

2 . 400 E ^04 

l. 728 E *01 

1 . 679 E «03 

7 . 467 E *01 

:* 643€»01 

3 « 294 E ^90 

2 . 849 E *01 

2 . 2196*01 

1 . 2176*00 

2 . 420 E >04 

1 . 708 E*Ot 

1 . 699 Et 03 

7 - 491 E» 0 l 

l« 633 E^ 0 l 

3 * 308 E »00 

2 . 874 E *01 

2 . 2336*01 

1 . 2176*00 

2 . 440 E ^04 

1 . 688 E» 0 I 

1 . 716 E »03 

T.SlSEtOl 

1 . 665 E ^01 

3 . 318 E ^00 

2 . 899 E *01 

2 . 2496*01 

1 . 2176*00 

2 « 4 b 0 E ^04 

1 . 688 E »01 

1 . 737 E »03 

r. 539 E* 0 l 

U 674 E^ 0 l 

3 . 330 E ^00 

2 . 923 E *01 

2 . 2666*01 

1 . 2176*00 

2 . 4 d 0 E ^04 

1 . 699 E «01 

l. 759 E *03 

7 . 962 E *01 

1 . 6 a 4 E ^01 

3 * 342 E »00 

2 . 946 E *01 

2 . 2816*01 

1 . 2176*00 

2 . 500 E ^04 

1 . 629 E *01 

1 . 780 E *03 

7 . 986 E *01 

1 . 694 E 01 

3 . 334 E *00 

2.9 706 * 01 

2 . 2976*01 

1 . 2176*00 
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Table I. - Continued. 


X 

RHO/RHO-0 

H/RTO 

R/PO • 
5/R 

6.006*03 

8/80 

£ 

CR/R 

CV/R 

G*MH3 

2.0Q0E*02 

8.198E403 

-1.7056*02 

1.5346*01 

8.7026-01 

1.0006*00 

3.8916*00 

2.8916*00 

1.3466*00 

i.OOOE*02 

3,bb3E*03 

-1.4906*02 

1.7036*01 

1.0426*00 

1.0006*00 

4.4756*00 

3.4756*00 

1.2886*00 

4.uaOE»U2 

4.099E403 

-1.4726*02 

1.8396*01 

1.1876*00 

1.0006*00 

4.9486*00 

3.9686*00 

1.2526*00 

S.000E*02 

3.279E403 

-1.4536*02 

1.9546*01 

1.3156*00 

1.0006*00 

5.3446*00 

4.3446*00 

1.2296*00 

6.000E«’02 

2.733E403 

-1.4336*02 

2.0556*01 

1.4316*00 

1.0006*00 

5.4846*00 

4.4846*00 

1.2136*00 

T.OOOE*02 

2.342E*03 

-1.4126*02 

2.1446*01 

1.5386*00 

1.0006*00 

5.9536*00 

4.9536*00 

1.2026*00 

8.000E»02 

2.0S0E403 

-1.5906*02 

2.2256*01 

1.4396*00 

1.0006*00 

4.1746*00 

5.1746*00 

1.1936*00 

9.000E»02 

1.82 2E *03 

-1.5476*02 

2.2996*01 

1.7336*00 

1.0006*00 

6.3576*00 

5.3576*00 

1.1876*00 

1.000E*03 

l.bb0E*03 

-1.5436*02 

2.3676*01 

1.8236*00 

1.0006*00 

6.5096*00 

5.5096*00 

1.1826*00 

1.100E*03 

l.491E*03 

-1.5196*02 

2.4306*01 

1.9096*00 

1.0006*00 

4.6346*00 

5.4346*00 

1.1776*00 

1.200E*03 

l.3bbE»03 

-1.4946*02 

2.4886*01 

1.9916*00 

1.0006*00 

6.7436*00 

5.7436*00 

1.1746*00 

1.300E»03 

1.2blE*03 

-1.4706*02 

2.5426*01 

2.0706 * 00 

1.0006*00 

6.8336*00 

5.8336*00 

1.1716*00 

l.«O0E«’03 

1.171E*03 

-1.4446*02 

2.5936*01 

2.1446*00 

1.0006*00 

4.9106*00 

5.9106*00 

1.1496*00 

1.5C0E*03 

1.093E*03 

-1.4196*02 

2.6416*01 

2.2196*00 

1.0006*00 

4.9786*00 

5.9786*00 

1.1676*00 

l.b00E»03 

1.025E*03 

-1.3936*02 

2.4846*01 

2.2916*00 

1.0006*00 

7.0416*00 

6.0416*00 

1.1446*00 

l.rOOE*OJ 

9.b4bE*02 

-1.3476*02 

2.7296*01 

2.3596*00 

1.0006*00 

7.1046*00 

6.1026*00 

1.1446*00 

1.800E<^03 

9.108E*02 

-1.3416*02 

2.7706*01 

2.4266*00 

1.0006*00 

7.1706*00 

4.1476*00 

1.1436*00 

l.9aOE»33 

8.b2B£*02 

-1.3156*02 

2.8096*01 

2.4916*00 

1.0006*00 

7.2446*00 

4.2406*00 

1.1416*00 

2.0iX>E»03 

S.19SE*02 

-1.2686*02 

2.8446*01 

2.5556*00 

1.0006*00 

7.3366*00 

6.3266*00 

1.1596*00 

2.100E«03 

7.802E*02 

-1.2416*02 

2.8826*01 

2.6166*00 

1.0016*00 

7.4476*00 

4.4316*00 

1.1586*00 

2.200E*03 

7.44bE*02 

-1.2346*02 

2.9176*01 

2.4746*00 

1.0016*00 

7.5836*00 

6.5596*00 

1.1546*00 

2.300E*03 

7.11bE*02 

-1.2046*02 

:. 9516*01 

2.7346*00 

1.0026*00 

7.7506*00 

4.7146*00 

1.1546*00 

2.bOOE*03 

b.814E*02 

-1.1776*02 

2.9856*01 

2.7926*00 

1.0036*00 

7.9516*00 

6.8996*00 

1.1516*00 

2.500E*03 

b.S33E*02 

-1.1476*02 

3.0186*01 

2.8486*00 

1.0046*00 

8.1906*00 

7.1186*00 

1.1496*00 

2.t>a0E»03 

b.272E*02 

-1.1176*02 

3.0506*01 

2-9046*00 

1.0056*00 

8.4486*00 

7.3716*00 

1.1476*00 

.>..700E*03 

b.028E*02 

-1.0856*02 

3.0836*01 

2.9596*00 

1.0076*00 

8.7886*00 

7.4596*00 

1.1456*00 

2.dOOE*03 

S.79SE*02 

-1.0526*02 

3,1156*01 

3.0156*00 

1.0106*00 

9.1496*00 

7.9826*00 

1.1436*00 

2.900E«03 

S.381E*02 

-1.0186*02 

3.1486*01 

3.0706*00 

1.0136*00 

9.5506*00 

8.3376*00 

1.1416*00 

3.300E*03 

5.37bE*02 

-9.8256*01 

3.1816*01 

3.1246*00 

1.0176*00 

9.9876*00 

8.7226*00 

1.1396*00 

3.iOOE*03 

3. 180E*02 

-9,4516*01 

3.2156*01 

3.1836*00 

1.0216*00 

1.0466*01 

9.1326*00 

1.1386*00 

3.2 90E*03 

4.993E*02 

-9.0596*01 

3.2496*01 

3.2406 * 00 

1.0266*00 

1.0946*01 

9.5636*00 

1.1376*00 

3.300E303 

4.814E*02 

-8.4486*01 

3.2836*01 

3.2996*00 

1.0326*00 

1.1496*01 

1.0016*01 

1.1346*00 

3.bUv)t«'a3 

4.642E*02 

-8.2186*01 

3.3186*01 

3.3596*00 

1.0396*00 

1.2036*01 

1.0476*01 

1.1366*00 

3.300E*03 

4.477E*02 

-7.7676*01 

3.3546*01 

3.4206*00 

1.0466*00 

1.2596*01 

1.0936*01 

1.1356*00 

3.630t;*03 

4.318£*02 

-7.2946*01 

3.3906*01 

3.4836 * 00 

1.0556*00 

1.3156*01 

1.1386*01 

1.1366*00 

3. 700E«'03 

4.1b4E*02 

-4.8046*01 

3.4276*01 

3. 5486*00 

1.0446*00 

1.3706*01 

1.1836*01 

1.1366*00 

3.800E*.)3 

4.01bE*02 

-6.2936*01 

3.4446*01 

3.4146*00 

1.0746*00 

1.4256*01 

1.2266*01 

1.1376*00 

3.900E*G3 

3.873E*02 

-5.7616*01 

3.5026*01 

3.6826*00 

1.0856*00 

1.4796*01 

1.2486*01 

1.1386*00 

b.OOOE*0..< 

3.736E*02 

-5.2106*01 

3.5406*01 

3.7516*00 

1.0976*00 

1.5306*01 

1.3046*01 

1.1406*00 

9.100E^3 

3.603E*02 

-4.6416*01 

3.5796*01 

3.8226*00 

1.1106*00 

1.5786*01 

1.3426*01 

1.1416*00 

b.200E«03 

3,4?5E*02 

-4.0556*01 

3.4176*01 

3.8956*00 

1.1236*00 

1.4236*01 

1.3746*01 

1.1436*00 

9.300E»03 

3.352E*02 

-3.4536*01 

3.6566*01 

3.9696*00 

1.1376*00 

1.4456*01 

1.4026*01 

1.1456*00 

4.900£»03 

3.234E*02 

-2.8366*01 

3.4956*01 

4.0456*00 

1.1526*00 

1.7026*01 

1.4276*01 

1.1486*00 

4.300£*03 

3.121E*02 

-2.2076*01 

3.7336*01 

4. 1226*00 

1.1676*00 

1.7356*01 

1.4486*01 

1.1506*00 

4.600E»03 

3.012E*02 

-1.5666*01 

3.7726*01 

4.2016*00 

1.1836*00 

1.7636*01 

1.4656*01 

1.1526*00 

4.TOOE403 

2.90S£*02 

-9.1406*00 

3.8106*01 

4.2806*00 

1.2006*00 

1.7876*01 

1.4736*01 

1.1556*00 

4.800E»03 

2. 8096*02 

-2.5176*00 

3.8486*01 

4.3616*00 

1.2146*00 

1.8076*01 

1.4876*01 

1.1586*00 

4.900E«03 

2.71V£*02 

4.0716*00 

3.8856*01 

4.4426 * 00 

1.2336*00 

1.8236*01 

1.4936*01 

1.1416*00 

S.OOOE«03 

2.b23!;*02 

1.0776*01 

3.9226*01 

4.5246*00 

1.2506*00 

1.8356*01 

1.4946*01 

1.1646*00 

%.100£*03 

2.53bt*02 

1.7516*01 

3.9596*01 

4.6076 * 00 

1.2686*00 

1.8436*01 

1.4906*01 

1.1676*00 

3.200E»03 

2.4S4E*02 

2.4276*01 

3.9946*01 

4.4906*00 

1.2856*00 

1.8486*01 

1.4936*01 

1.1706*00 

5,3aCE*03 

2.375E*C2 

3. 1046*01 

4.0306*01 

4. 7746*00 

1.3036*00 

1.8516*01 

1.4886*01 

1.1736*00 

5.s>0OE*03 

2.300E*02 

3.7826*01 

4.0646*01 

4.8586*00 

1.3206*00 

1.8506*01 

1.4826*01 

1.1 776*00 

5.i00E*03 

2.228E*02 

4.4596*01 

4.0986*01 

4.9426*00 

1.3386*00 

1.8486*01 

1.4746*01 

1.1806*00 

3.60Cfc*03 

2.ibOE*02 

5.1356*01 

4.1316*01 

5.0276*00 

1.3566*00 

1.8446*01 

1.4646*01 

1.1836*00 

3.700E»03 

2.09 56*02 

5.8106*01 

4.1446*01 

5.1116*00 

1.3736*00 

1.8386*01 

1.4546*01 

1.1876*00 

5.aOOE*03 

2.0336*02 

4.4826*01 

4.1966*01 

5.1966*00 

1.3916*00 

1.8316*01 

1.4436*01 

1.1906*00 

3.900E*03 

1.974E*02 

7.1516*01 

4.2276*01 

5.2816*00 

1.4086*00 

1.8236*01 

1.4316*01 

1. 1936*00 

6.000E403 

1.917E*02 

7.9176*01 

4.2586*01 

5.3656*00 

1.4256*00 

1.8156*01 

1.4196*01 

1.1976*00 

b.l00E>^03 

l.8b4E*02 

8.4906*01 

4.2886*01 

5.4506*00 

1.4426*00 

1.8056*01 

1.4066*01 

1.2006*00 

b.200fc*03 

1.8126*02 

9.1406*01 

4.3176*01 

5.5356*00 

1.45 96 * 00 

1.7956*01 

1.3936*01 

1.2046*00 

b.300E403 

1.7b3E*02 

9.7956*01 

4.3466*01 

5.4196*00 

1.4746*00 

1.7846*01 

1.3806*01 

1.2076*00 

b.4iX)E*03 

1.71bE*02 

1.0456*02 

4.3746*01 

5.7036*00 

1.4936*00 

1.7736*01 

1.3476*01 

1.2106*00 

b.300E»03 

Ub71£*02 

1.1096*02 

4.4016*01 

5.7876*00 

1.5096*00 

1.7426*01 

1.3536*01 

1.2146*00 

b.b00£»03 

l.b29E*02 

1.1746*0? 

4.4286*01 

5.8706*00 

1.5256*00 

1.7506*01 

1.3406*01 

1.2176*00 

b.700E*03 

1.588E*02 

1.2386*02 

4.4546*01 

5.9546*00 

1.5416*00 

1.7376*01 

1.3266*01 

1.2206*00 

b.800E*a3 

1.5486*02 

1.3016*02 

4.4806*01 

6. 0346 *00 

1.5576*00 

1.7246*01 

1.3126*01 

1.2236*00 

b.900E«-03 

1.511E*02 

1.3446*02 

4.5056*01 

4.1196*00 

1.5736*00 

1.7116*01 

1.2986*01 

1.2266*00 

T.OOOE*03 

1.475E*02 

1.4266*02 

4.5306*01 

4.2016*00 

1.5886*00 

1.4976*01 

1.2846*01 

1.2296*00 

7. 100E*03 

1.440E*02 

1.4886*02 

4.5546*01 

6.2826*00 

1.6036*00 

1.6836*01 

1.2706*01 

1.2326*00 

7.200E*03 

1.4076*02 

1.5506*02 

4.5(76*01 

6.3436*00 

1.6186*00 

1.6686*01 

1.2566*01 

1.2356*00 

7.300E*03 

1.3 746*02 

1.6106*02 

4.600:-*01 

6.4446*00 

1.6336*00 

1.6526*01 

1.2416*01 

1.2386*00 

7.400E»03 

1.3456*02 

1.4716*02 

4.6226*01 

6.5236*00 

1.6476*00 

1.6376*01 

1.2276*01 

1.2416*00 

7.300E*03 

1.3146*02 

1.7306*02 

4.6446*0! 

6.6026*00 

1.6416*00 

1.6216*01 

1.2136*01 

1.2446*00 

7.bOOE*03 

1.2886*02 

1.7896*02 

4.6666*01 

6.6806*00 

1.4756*00 

1.4046*01 

1.1996*01 

1.2446*00 

7.700E*03 

1.2416*02 

1.8486*02 

4.6846*01 

6.7576*00 

1.4886*00 

1.5886*01 

1.1856*01 

1.2496*00 

7.800F»03 

1.2 3 46 * 02 

1.9046*02 

4.7076*01 

6.8336*00 

1.7016*00 

1.5726*01 

1.1716*01 

1.2516*00 

7.900E*03 

1.2116*02 

1.9636*02 

4.7276*01 

6.9086*00 

1.7146*00 

1.5566*01 

1.1586*01 

1.2536*00 

8.000E«03 

1.1876*02 

2.0206*0? 

4.7466*01 

6.9826*00 

1.7246*00 

1.5406*01 

1.1456*01 

1.2556*00 

8.200E«'03 

1.1436*02 

2.1316*02 

4.7846*01 

7. 1266*00 

1.7506*00 

1.5106*01 

1.1226*01 

1.2586*00 

8.400E*03 

1.1016*02 

2.2416*02 

4.8206*01 

7.2646*00 

1.7726*00 

1.4846*01 

1.1036*01 

1.2406*0' 
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Table I. - Continued 


r 

RHO/RHO-O 

H/RTO 

S/8 

A/ AO 

2 

CP/ft 

CV/ft 

GAHMA 

8.600E«03 

1.063E*02 

2.349E*02 

4.6556401 

7.396E400 

1.7936400 

1.4646401 

L.090E40L 

1.2616400 

a.sooE^oa 

1.028E«02 

2.456E402 

4.8886401 

7.52164^00 

1.8136400 

1.4516401 

1.083E401 

1.2606400 

9.000c03 

9.94SE»01 

2.S6^E402 

4*9216401 

7. 6396^00 

1.8326400 

1.4486401 

1.0856401 

1.2586400 

9.200£^03 

9.63SE»01 

2«668E*02 

4.9536401 

7.750E4O0 

1.8506400 

1.4566401 

1,0966401 

1.2556400 

9.%OOE^03 

9. 344E*01 

2.776E402 

4.9866401 

7.855E400 

i. 86 76400 

1.4776401 

1.119E401 

1.2506400 

9.O00E403 

9.06aE»ai 

2.88SE402 

5.0166401 

7.955E400 

1.8836400 

1*5146401 

1.1546401 

1.2446400 

9,dOOE»03 

8.806E»01 

2«998E*02 

5.0486401 

8.050E400 

1.9006 ►OO 

1.5686401 

1.2026401 

1*2376400 

i.OOOE^O^ 

8.$3SE»01 

3.il5E*02 

5.0806401 

8. 1646 400 

1.9176400 

1.6396401 

1.2646401 

1.23064C0 

l.O^OE^OV 

8.il9E»01 

3.239E402 

5*1136401 

6.2386^0 

1.9336400 

1.7276401 

I.339640I 

1.22 36400 

l.O^OE^O^ 

8.081E»ai 

3.3698402 

5.148E401 

8*3336400 

1.9516400 

1.8346401 

1*4266401 

I.217E400 

1«060E^04» 

r.8S3E«0t 

3.508E402 

5.1846401 

8*4326400 

1.9706400 

1.9566401 

1.5286401 

1.2UE400 

i«080E«-0^ 

7.631E*01 

3.656E402 

5.2226401 

8.S35E4Q0 

1.9896400 

2.0936401 

1.6386401 

1*2056400 

I.IOOE^O^ 

r.«13E*0l 

3.819E402 

5.2626401 

8.645E400 

2.C11E400 

2.2406401 

1.7546401 

1.201E4QO 

l.UOE^O^ 

7. 199E*01 

3.9846402 

5.3036401 

8. 761E400 

2.0346400 

2.3956401 

1.8736401 

U196E400 

i«l40Em 

6.988E»01 

4.166E402 

5.3476401 

8.883E400 

2.058E400 

2.5516401 

1.9926401 

1.196E400 

1*160E^04 

8.781E»01 

4. J58E402 

5.3936401 

9.013E400 

2.065E400 

2.7066401 

2.1066401 

1.1946400 

l«U0E^04 

O.S77E»01 

4.562E402 

5.4416401 

9. 1496400 

2.113E400 

2.6546401 

2.212E401 

1.1946400 

i.200E^0^ 

6. 3T7E»01 

4.776E402 

5.4906401 

9.292E400 

2.143E400 

2.9906401 

2.3086401 

1.1946400 

i.220£«>04 

6.3«2E*01 

S.OOOE402 

5.5406401 

9*4416400 

2.174F400 

3.1126401 

2.390E401 

1.1956400 

1.240E»04 

5.9»2E*01 

3.232E4G2 

5.5926401 

9.596E400 

2.207E400 

3.2156401 

2.4576401 

1.1966400 

1.260E404 

S.8C8E*01 

5.4706402 

' 5.6446401 

9.75564 00 

2.2416400 

3.2986401 

2.5086401 

1.1986400 

1.2d0E^04 

S.*3-)£»01 

5.7146402 

S.696E401 

9.917E400 

2.275E400 

3.3606401 

2.543E4C1 

1.2016400 

l.300E«04 

3.^->i£»01 

5.962E402 

5.7496401 

1.008E40I 

2.3116400 

3.4016401 

2.5626401 

1.2036400 

l.320E«^04 

i.29«E*01 

6.212C^02 

5.8016401 

1.025E401 

2*3466400 

3.4206401 

2.566E401 

1.2066400 

1.340E404 

i. 137E*01 

6.463E402 

5.8526401 

1.042E401 

2. 3826400 

3.4706401 

2.556E401 

1.2106400 

!• Jt»0E*04 

«.987E*0i 

6.713E402 

5.9036401 

1 .0596 401 

2.4176400 

3.40^6401 

2.534E401 

1*2136400 

U3d0E«04 

9. B«3E»01 

6.961E402 

5.9526401 

1.076E401 

2*4526400 

3.3676401 

2*5016401 

1.2176400 

U400E«-04 

«. 710E»01 

7.2066402 

6.001E401 

1.093E401 

2.4876400 

3.3196401 

2.460E401 

1.2216400 

1.420E^04 

9.S82E»01 

7.4476402 

6.047E401 

1.1106401 

2.5206400 

3.2616401 

3.4126401 

1.2256400 

1.440E>04 

4.461c»0i 

7.683E402 

6.092E401 

1.127E401 

2.5526400 

3.1946401 

2.3596401 

1.2296400 

1.460E^04 

4.3*7£»01 

7.914E402 

6.1366401 

1.144E401 

2.5846400 

3.1216401 

2.303E401 

1.2376400 

1.480E«^04 

♦.239E»01 

8. 140E402 

6.1766401 

1 .1606 401 

2.614E400 

3.0456401 

2.2456401 

1.2366400 

1.^00E4>04 

«.337E*01 

8.360E402 

6*2186401 

1.176E401 

2.6426400 

2.9676401 

2.1876401 

1.2396400 

U520t4«04 

«.090E»01 

8.574E402 

6.2576401 

1.19U401 

2.6706400 

2.8906401 

2.130640* 

1.2436400 

i.&40E^04 

3.949E»01 

8.7B36«^02 

6.2946401 

1.206E401 

2.6966400 

2.8156401 

2.0166401 

1.2466400 

l*5o0E«^04 

3.863E»01 

8.987E402 

6.3306401 

1.2216401 

2.7216400 

2.7436401 

2.0246401 

1.2466400 

1.5d0E^04 

3. 782E»01 

9.185E402 

6.3656401 

1.235E401 

2.7446400 

2.6756401 

1.9766401 

1.2516400 

U6i>0E4>04 

3.704E»01 

9.379E402 

6.3986401 

I.249E401 

2.7666400 

2.6126401 

1.9316401 

1.2536400 

1.620E4>04 

3.63tE»01 

9.568E402 

6.430E401 

1.262E401 

2.7886400 

2.5546401 

1.8916401 

1-2546400 

i.640E*U4 

3. 5616^01 

9.7536402 

6.4616401 

3.275E401 

2.8086400 

2.5016401 

1.8556401 

1.2566400 

1.660E^04 

3.99*E*01 

9.934E402 

6.491E401 

L.268E 401 

2.8276400 

2.4546401 

1.8246401 

1.2566400 

1.680E<'04 

3.431E»01 

1.0116403 

6.5206401 

1. 3006 401 

2.8456400 

2*4136401 

1.7976401 

1.2576400 

1.700E>04 

3.370E»01 

1.0296403 

6.549E401 

1.3126401 

2.6626400 

2.3786401 

1.7756401 

1.2576400 

U720E^04 

3.312E«'01 

1.0466403 

6.5766401 

1.323E4U1 

2.8786400 

2.3476401 

1.7566401 

1.2576400 

U740E^04 

3.257E»01 

1.0636403 

6.6036401 

1.334E 401 

2.8946400 

2.3226401 

1.7426401 

1.2566400 

I«760E>04 

3.203E*01 

1.C80E403 

6.630E401 

1.3456401 

2.9086400 

2.3026401 

1.7316401 

1.2556400 

I.780E^04 

1.152E»01 

1.0976403 

6.6566401 

1.3556401 

2.92364 00 

2.286E401 

1. 7246401 

1.2546400 

U8O0E^04 

3.102E»01 

1.1136403 

6.6816401 

1.3656401 

2*9366400 

2.275F401 

1.7196401 

1.2536400 

i.820E«^4 

3.059E*01 

1.1306403 

6.7066401 

1.37SE401 

2.9506400 

2.267E401 

1.7186401 

1.2526400 

1.640E^04 

3.008E»01 

1.1476403 

6. 731E401 

1.3846401 

2.9626400 

2.2636401 

1.7206401 

1*2506400 

1«660E«>04 

2.963E*01 

1.1636403 

6.7556401 

U394E401 

2.9756400 

2.2636401 

1.7236401 

1.2486400 

i*dd0E^04 

2.920E*01 

1.1806403 

6.7796401 

1.4036401 

2.9876400 

2.2656401 

1.7296401 

1.2476400 

l*900fc^04 

2.878E*U1 

1.1966403 

6.8036401 

1.412E401 

2.9996400 

2.2706401 

1.7376401 

1.2456400 

1.92CEV04 

2. 83 7E»01 

1.213E403 

6.827E401 

1.421E401 

3*0106400 

2.2786401 

1.7476401 

1.2436400 

1. » • • E^04 

2.798E*01 

1.2306403 

6.6516401 

1.4306401 

3.0216400 

2.2886401 

1.7596401 

1.2416400 

fO- 

2.7S9E»01 

1.2476403 

6.874E40L 

U439E401 

3.0326400 

2.300E401 

1.7716401 

1.2396400 

l.SfC; »0!» 

2.722E*01 

1.2636403 

6.8986401 

1.448E401 

3.0426400 

2.3136401 

1.7856401 

a.2366400 

2«0&. 

2.68SE»01 

1*2806403 

6.9216401 

1.4576401 

3.0536400 

2.329640: 

1.8006401 

1.2366400 

2«020£»04 

2.630£»01 

1.2986403 

6.9446401 

1.4666401 

3.0636400 

2.3456401 

1.8166401 

1.234E400 

2*0408^04 

2.613E*01 

1.3156403 

6.9666401 

1. 4746 401 

3.0746400 

2.3636*01 

1. 8336401 

1.2326400 

2.060E4-04 

2.381E*01 

1.3326403 

6.9916401 

1.4836401 

3.0646400 

2.3826401 

1*8506401 

1.2316400 

2.080E«04 

2.5*7£»0l 

1.3506403 

7.0146401 

1.4926401 

3.094E400 

2.4026*01 

1*6686401 

1.2296400 

2«iOOE^04 

2.$lS£»0t 

1*3676403 

7.0376401 

1*5016401 

3.1056400 

2.4236401 

1.6866401 

1.2286400 

2* I20E«04 

2.«83E»01 

1.3856403 

7.0606401 

1.5096401 

3. U 56 400 

2.444c40l 

1.904E401 

1.2266400 

2.140E»04 

2.4S2E*01 

1.4036403 

7*0836401 

1.5186401 

3.1256400 

2.4666401 

1.9236401 

1*2256400 

2.160E»04 

2.421E*01 

1.4216403 

7.1066401 

1.5276401 

3.1356400 

2.4896401 

1.942E401 

1.2246400 

2.1d0E404 

2.391E»01 

U439E403 

7.1296401 

1.5366401 

3.1456400 

2*5126401 

1*9616401 

1*22 36400 

2.200 E>04 

2.3«2E*01 

1.4586403 

7*1526401 

1*5456401 

3.1556 4 00 

2.5356401 

1.9806401 

U222E400 

2.220E«04 

2.333E»01 

1.477E403 

7.1756401 

U554E401 

3.1666400 

2.5586401 

1.9996401 

1.221F400 

2.240E«’C4 

2.30S£»01 

1*4956403 

7. 1966401 

1.5636401 

3.1766400 

2.5826401 

2.01BE40L 

1.22 02400 

2.260E«04 

2.277E*01 

1.5 46403 

7,2216401 

1.5726401 

3.1866400 

2.606F401 

2.0376401 

1.2196400 

2.2d0E«04 

2.2S0E»01 

1.5^46403 

7.2446401 

1.5816401 

3.1976400 

2.629640* 

2.0556401 

1.2196400 

2*300E^04 

2.223E»0l 

1.55JE403 

7.2676401 

1.5906401 

3.2076400 

2.6536401 

2.0736401 

1.2186400 

2. 3208^04 

2^196E*01 

1«572(:403 

7.2906401 

1.5996401 

3.2186400 

2.6776401 

2.0916401 

1.2176400 

2.340E«^04 

2.170E*0i 

1. 5926^03 

7.3146401 

1.6086401 

3.2286400 

2.7006401 

2.1096401 

1.2 1 76 4 0 0 

2.360Ef04 

2.14SE»01 

1.6126403 

7.3376401 

1.6176 401 

3.239E400 

2.7246401 

2.1266401 

1.2166400 

2.3d0E^04 

2.120E»01 

l«632Ef 03 

7.3606401 

1.6276401 

3.2506400 

2.7476401 

2. 1436401 

1.2166400 

2« 400E«>04 

2.093E*01 

1.6526403 

7.3836401 

1.6366401 

3.2616400 

2.7706401 

2.1606401 

1.216E400 

2. <» 208^04 

2.071E»01 

1.67264)3 

7.4066401 

1.6466401 

3.2726400 

2.7936401 

2. 1 766401 

1.2I6E400 

2.440E404 

2.047£«'01 

1.69364C3 

7.4296401 

1.6556401 

3*2636400 

2.8156401 

2. 1926401 

1.2166400 

2«460k^04 

2.02 3E»Q1 

1.7146403 

7.4526401 

1.6656401 

3.2946400 

2.8376401 

2.2076401 

1.2166400 

2.4d0E«-04 

2.000E*01 

1. 735640. 

r. 4756401 

1.6746401 

3.3066400 

2.8596401 

2.2226401 

1.2166400 

2«$0OE>04 

l.977E*0l 

1.7566403 

7.4966401 

1.6846401 

3.317E4Q0 

2.8816401 

2.2366401 

1.2166400 
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P/PO « 7.00E*03 


T 

RHO/RHO-0 

H/RTO 

S/R 

A/AO 

t 

CP/R 

CV/R 

GAMMA 

2.000fc>02 

9.S64E403 

'l.T09E«02 

1.51BE*01 

8.7026-01 

1.0006*00 

3.891E*00 

2.8916*00 

1.3566*00 


6«374£403 

-l.6«0tP02 

1.687E*0l 

l.C >26*00 

1.0006*00 

5.5756*00 

3.5756*00 

1.2886*00 

^•OOOE«02 

4.782E«03 

-l.672E«02 

1.823E*01 

1.1876*00 

1.0006*00 

5.9686*00 

3.9686*00 

1.2526*00 

5*OOOE^02 

3«826£403 

-1.6i3E«02 

1.9386*01 

1.3156*00 

1.0006*00 

5.3656*00 

5.3656*00 

1.2296*00 

6.000E«02 

3* L68£403 

-l.6J3E*02 

2.0396*01 

1. *316*00 

1.0006*00 

5.6866*00 

5.6866 *00 

1.2136*00 

7«0 00k>02 

2.733£*03 

-l.bL2E«02 

2.1296*01 

1.5386*00 

1.0006*00 

5-9536*00 

5.9536*00 

1.2026*00 

0,OOOE«-O2 

2.39LE403 

-1.590E»02 

2.210E*01 

1.6396*00 

1.0006*00 

6. 1756*00 

5.1756*00 

1.1936*00 

9«00OE«02 

2.12SE403 

'l.S67E*02 

2.28*6*01 

1.7336*00 

1.0006*00 

6.3576*00 

5.357E*00 

' - 1876*00 

l.OOOE^O) 

1*913£403 

-l.S43E*02 

2.3516*01 

1.8236*00 

1.0006*00 

6.5C«E*00 

5.5096*00 

1. 1826*00 

1. 1 jOE^O) 

1.739E4Q3 

-U519E*02 

2. *1*6*01 

1.9096*00 

1.0006*00 

6.6366*00 

5.6 366*00 

1.1776*00 

l«200E^03 

1«394£«03 

-l.*9*e*02 

2. *726*01 

1.9916*00 

1.0006*00 

6.7536*00 

5.7536*00 

1.1756*00 

l«300£t03 

1«471E403 

-1.970E*02 

2.5276*01 

2.0706*00 

1.0006*00 

6.8336*00 

5.8336*00 

1-1716*00 

l«400c^03 

1.364E403 

-l.44*E*02 

2.5786*01 

2.1*66*00 

1.0006*00 

6.9106*00 

5.9106*00 

1.169E*C0 

U300E»03 

l.27SE»03 

-1.419E*02 

2.6266*01 

2.2196*00 

1.0006*00 

6.5786*00 

5. 9786*00 

1. 1876*00 

i«600E>03 

I.194E403 

-1.393E*02 

2.6716*01 

2.2916*00 

1.0006*00 

7.0516*00 

6.0506*00 

1 . 1666*00 

1.700E^03 

1.125E403 

-l.367e*02 

2.71*6*01 

2.3606*00 

1.0006*00 

7.1026*00 

8.1016*00 

1.1656*00 

I.BOOE^03 

1«04 3£403 

-X.39ie»02 

2.75*6*01 

2. *266 *00 

1.0006*00 

7. 1676*00 

6.16*-E*00 

1.1636*00 

I*900E«^03 

1.007E403 

-l.31SE»02 

2.7936*01 

2. *916*00 

1.0006*00 

7.2516*00 

6.235E*00 

1. 1616*00 

2.000E«03 

9«54IE402 

-l.28aE*02 

2.8316*01 

2.5556*00 

1.0006*00 

7.3286*00 

6.3196*00 

1.1606*00 

2.i00£«^03 

9* 103E402 

-l.261E»02 

2.8676*01 

2.6166*00 

1.0016*00 

7.5356*00 

6.5206*00 

1. 1586*00 

2*200E»03 

a.68SE402 

-l.23«E»02 

2.9026*01 

2.6766 * 00 

1.0016*00 

7.5656*00 

6.5526*00 

1 .1566*00 

2«300E^03 

8.303E»02 

-l.20ic*02 

2.93*6*01 

2.7356*00 

1.0026*00 

7.7256*00 

6.6916*00 

1. 1556*00 

2*^00b«03 

7.950E402 

-1.177E*02 

2. ...96*01 

2.7926*00 

1.0036*00 

7.917E*00 

6. 8686*00 

1. 1526*00 

2*Si)0E^03 

7,624E402 

-l.l«9E»02 

3.0026*01 

2.8*86*00 

1.0056*00 

8.1556*00 

7.0766*00 

1.1506*00 

Z.600€^03 

7*320E4«J2 

-l.ll£E*02 

3.03*6*01 

2.90*6*00 

1.0056*00 

8.5106*00 

7-3186*00 

1 . 1576*00 

2*700E«03 

7.Q3$E4a2 

-1.08AE*02 

3.0666*01 

2.9606 * 00 

1.0076*00 

8.7156*00 

7.5936*00 

1.1556*00 

2«B00E#03 

6.766E402 

-l.054E»02 

3.0996*01 

3.0156*00 

1.0096*00 

9.0596*00 

7. 900E + 0O 

1.15 36*00 

2*900E»03 

6.5L6E402 

-l.a20E*02 

3.1316*01 

3.0706*00 

1.0126*00 

9.5516*00 

8.2396*00 

1.1516*00 

3«000E«‘03 

6.277E402 

-9.a*5E*01 

3.16*6*01 

3.1266*00 

1.0186*00 

5.8586*00 

8.6066*00 

1.1506*00 

3* 100E^03 

o«0S0E*02 

-9.*76E»0l 

3.1976*01 

3.1826*00 

1.0206*00 

1.0316*01 

8.9976*00 

1.1386*00 

3.200E«’03 

5.833E402 

-9.090E«01 

3.2306*01 

3.2396*00 

1.0756*00 

1.0796*01 

9.5096*00 

1. 1376*00 

3. 300E^03 

5.62 3E402 

-8.6a6E»01 

3.26*6*01 

3.2376*00 

1.0316*00 

1.1296*01 

9.8376*00 

1.1376*00 

3.%00E»Q3 

5*<24E*02 

-8.263E»0l 

3.2996 * 01 

3.3576*00 

1.0376*00 

1.1816*01 

1.0276*01 

1 . 1366*00 

3.5CX>E«^03 

S.234E402 

-7.821E*01 

3.33*6*01 

3. *176*00 

l.C556*00 

1.2356*01 

1.0726*01 

1.1366*00 

3.600E«^03 

$.0d0£402 

-7.359E»01 

3.3696*01 

3. *806*00 

1.0526*00 

1.2686*01 

1- 116E*01 

1.1366*00 

3*700E^03 

4.872£^02 

-6.878£*Cl 

3-*056*0l 

3.5*36*00 

1.0616*00 

1.3526*01 

1.1596*01 

1.1376*00 

3»BOOE«^03 

4.70U402 

-6.377E*01 

3. **26*01 

3.6086 * 00 

1.0716*00 

1.3956*01 

l.201E*01 

1.1386*00 

3*900E«^0i 

4.336E402 

-5.857E»Cl 

3. *796*01 

3.6756*00 

1.0816*00 

1.5566*01 

1.2516*01 

1,1396*00 

4*OOOE^03 

4.377E402 

-5.318E*Q) 

3.5166*01 

3. 7**6*00 

1.0936*00 

1.5966*01 

1.2786*01 

1.1506*00 

i00E«>03 

4.223E402 

-9.762E*0l 

3.5536*01 

3.81*6*00 

1.1056*00 

1.5536*01 

1.3136*01 

1.1526*00 

4«200£^03 

4.075E402 

-<i.i8se»oi 

3.5916*01 

3.8856*00 

1.1186*00 

1.5876*01 

1.3556*01 

1.1536*00 

4«300£*^03 

3.933E402 

-3.60CE*01 

3-6296*01 

3.9596*00 

1.1316*00 

1.6286*01 

1.3736*01 

1. 1556*00 

4« 4 09 £40 3 

3.796E402 

-2.997E*Ql 

3.6676*01 

*.0336*00 

1.1556*00 

1.6656*01 

1.3986*01 

1.1576*00 

4*^00£403 

3*664Et02 

-2.38LE»01 

3.7056*01 

*.1096*00 

1.1606*00 

1.6986*01 

1.5196*01 

1. 1506*00 

4.600E403 

3.338E402 

-l,759E + 0l 

3.7*26*01 

*. 1866*00 

1.1756*00 

1.7266*01 

1.5366*01 

1.1526*00 

4»700E403 

3.4I7E402 

-1.117E»01 

3.7806*01 

*.26*6*00 

1.1916*00 

1.7516*01 

1.5506*01 

1.1556*00 

4. 890 £403 

3.302£^02 

-*.72i£»00 

3.8176*01 

*.3*36*00 

1.2076*00 

1.7726*01 

1.5606*01 

1.1586*00 

4,900£403 

3. 191E402 

1. 796£»0C 

3.85*6*01 

*.*236*00 

1.2236*00 

1.7886*01 

1.5676*01 

1.1606*00 

5«000£^03 

3.0dSE4O2 

8.370£«'0a 

3.8906*01 

*.50*6*00 

1.2506*00 

1.8016*01 

1-5716*01 

1. 1636*00 

5* 1 OOE403 

2.984c^02 

1.^98E*0l 

3. 9266*0! 

*.5866*00 

1.2576*00 

1.8116*01 

1.5726*01 

1. 1666*00 

3*200E403 

2*‘'$aE402 

2. 163E»01 

3.9616*01 

*.6686*00 

1.2756*00 

1.8176*01 

1.5706*01 

1.1696*00 

3*300£403 

2.796E402 

2.829E»0l 

3.9956*01 

*.7506*00 

1.2916*00 

1.8206*01 

1.5676*01 

1.1736*00 

3*400E*-03 

2«708£4a2 

3.^9*E*0l 

*.0306*01 

*.8336*00 

1.3086*00 

1.8216*01 

1.5616*01 

1. 1 766*00 

5.300E403 

2«62 5E4 02 

<>. 162E*01 

*.0636*01 

*.9166*00 

1.3256*00 

1.8206*01 

1.5556*01 

1.1796*00 

3*6 00 £403 

2.545E«02 

*.P28E*0l 

*.0966*01 

5.0006*00 

1.3526*00 

1.8166*01 

1.5556*01 

1. 1826*00 

700E403 

2.469E402 

5-*93E*0l 

*.1286*01 

5.0836*00 

1.3596*00 

1.8126*01 

1.5366*01 

1.1886*00 

SvdOOE^Oi 

2.396E402 

6.15SE*0l 

*.1596*01 

5. 1676*00 

1.3766*00 

1.6056*01 

1.5256*01 

1.1896*00 

5«900E403 

2. 327^^02 

6.813E*C1 

*.1906*01 

5.2516*00 

l.393E*00 

1.7986*01 

1.5156*01 

026*00 

6.000E403 

2. 261E402 

7.472E*0l 

*.2206*01 

5.33*6*00 

1.5106*00 

1.7906*01 

1,5026*01 

1 . >56*00 

6.100E4Q3 

2.L98E402 

S.12<>E«0l 

*.2506*01 

5. *186*00 

1.52 76*00 

1.7826*01 

1.3906*01 

1. . .96*00 

6.209E403 

2.137E402 

8.777E»01 

*.2 796*01 

5.5016*00 

1.5556*00 

1.7726*01 

1,3786*01 

1.. 126*00 

6« 300E403 

2.080E402 

9.*25E»0l 

*.3076*01 

5.5856*00 

l.580E*00 

1.7626*01 

I.’ ,66*01 

1.2056*00 

6.400 E4Q3 

2«025£402 

l.007fc*02 

*.3356*01 

5.6686*00 

1.5766*00 

1.7526*01 

1. 3536*01 

1.2096*00 

6.500E403 

L.972E»02 

l.07LE»02 

*.3626*01 

5.7516*00 

1.5926*00 

1.7516*01 

1.3506*01 

1.2126*00 

6*4Q0£403 

1.922E402 

1. 139£»02 

*.3886*01 

5.8336*00 

1.5086*00 

1.7306*01 

1.3276*01 

1.21 56*00 

6«700£403 

L.873E402 

1.1S8E*0? 

*.*1*6*01 

5.9166*00 

1.5256*00 

1.7196*01 

1. 3156*01 

1.2186*00 

6.800E403 

1.827E402 

U260E*02 

*.**06*01 

5.9986*00 

1.5506*00 

1.7076*01 

1.3026*01 

1.22 16*00 

6.900£«^03 

1.783E402 

l.323E*02 

*.*656*01 

6.0796*00 

1.5556*00 

1.6956*01 

1.2896*01 

1.2256*00 

7.0 00 E403 

L*74l£»02 

1.385£fC2 

*.*896*01 

6.1616*00 

1.5706*00 

1.6826*01 

1.2 756*01 

1,2286*00 

7«100E^03 

U700E402 

1.8«#>E»02 

*.5136*01 

6.2*16*00 

1.5856*00 

1.6696*01 

1.2626*01 

1.2316*00 

7«200£*03 

U861E402 

1.30TE*02 

*.5366*01 

6.3216*00 

1.6006*00 

1. 6566*01 

1.2596*01 

1.2336*00 

7.300E403 

1*424E402 

1.867E«02 

*.5596*01 

6. *016*00 

1.6156*00 

1.6526*01 

1.2386*01 

1 ,2386*00 

7.400E403 

l.$88E402 

l.627E*02 

*.5816*01 

6. *806*00 

1.6286*00 

1.6286*01 

1.2236*01 

1.2396*00 

r«»OOE403 

l«35 3E*^02 

1.637E*02 

*.6036*01 

6.5586*00 

1.85 26*00 

1.6156*01 

1.2106*01 

1.2*26*00 

7«600£^03 

U320E402 

1.7*56*02 

*.62*6*01 

6.6366*00 

1.6566*00 

1.6006*01 

1. 1976*01 

1.2556*00 

7,7a0£403 

1.489E402 

1 80*E*02 

*.6*56*01 

6.7136*00 

1.6696*00 

1.5856*01 

1.1856*01 

1.2576*00 

7.800E403 

1.45e£»02 

1.8626*02 

*.6656*01 

6.7896*00 

1.8026*00 

1.5706*01 

1.1716*01 

1.2596*00 

7.900E403 

I.429E^02 

1.9196*02 

*.6856*01 

6. 86*6*00 

1.6956*00 

1.5566*01 

1.1596*01 

1.2516*00 

8«000£f0i 

1.401E402 

1.976E*C2 

*.7056*01 

6.9376*00 

1.7076*00 

1.5526*01 

1.1576*01 

1.2536*00 

d«200£403 

1.348E402 

2.0asE*02 

*.7*26*01 

7.0826*00 

1.7316*00 

1.5156*01 

1. 1^66*01 

1 .2566 *00 

8«400E403 

l.299£*02 

2. 198E*02 

*.7796*01 

7.2216*00 

1.7556*00 

1.5906*01 

1.1076*01 

1.2586*00 
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Table I. - Continued. 


T 

RHO/RHO-0 

H/RTO 

5/R 

A/AO 

1 

CP/R 

CV/R 

GAN HA 

S.600E*03 

1.2838*02 

2.3068*02 

4.8148*01 

7.3548*00 

1.7758*00 

1.4708*01 

1.0948*01 

1.2598*00 

8.800E*03 

1.2118*02 

2.4138*02 

4.9478*01 

7.4818*00 

1.7958*00 

1.4568*01 

1.0868*01 

1.2598*00 

9.000E«0} 

1.1718*02 

2.5208*02 

4.8808*01 

7.6028*00 

1.8148*00 

1.4518*01 

1.0858*01 

1.2588*00 

9.200E+03 

1.138E*02 

2.6268*02 

4.9128*01 

7.7168*00 

1.83 38 *00 

1.4558*01 

1.0928*01 

1.2558*00 

9.400E*03 

1. 100E*02 

2.7338*02 

4.9438*01 

7.8238*00 

1.8508*00 

1.4708*01 

1.1108*01 

1.2518*00 

9.600E*03 

1.0678*02 

2.8428*02 

4.9758*01 

7.9268*00 

1.8678*00 

1.4998*01 

1.1388*01 

1.2468*00 

9.800E03 

1.0368*02 

2.9538*02 

5.0068*01 

8.0248*00 

1.8848*00 

1.5438*01 

1.1788*01 

1.2408*00 

1.000E»09 

1.0078*02 

3.06 88*02 

5.0388*01 

8.1198*00 

1.9008 * 00 

1.6028*01 

1.2308*01 

1.2338*00 

1.020E*09 

9.7828*01 

3.1888*02 

5.0708*01 

8.2138*00 

1.9178*00 

1.6788*01 

1.2968*01 

1.2268*00 

1.090E»04 

9.5098*01 

3.3158*02 

5.1048*01 

8.3078*00 

1.9348*00 

1.7708*01 

1.3738*01 

1.2208*03 

1.060E404 

9.244E»01 

3.44 88*02 

5.1388*01 

8.4048*00 

1.9528*00 

1.8788*01 

1.4638*01 

1.2138*00 

i.aaoE*o4 

8.9868*01 

3.5908*02 

5.1758*01 

8.5058*00 

1.9718*00 

1.9998*01 

1.5628*01 

1.2088*00 

1.100E404 

8.7338*01 

3.7428*02 

5.2138*01 

8.6118*00 

1.9918*00 

2.1338*01 

1.6688*01 

1.2038*00 

1.120E*04 

8.4858*01 

3.9038*02 

5.2528*01 

8.7228*00 

2.0138*00 

2.2758*01 

1.7798*01 

1.2008*00 

I.I40E«04 

8.2428*01 

4.0758*02 

5.2948*01 

8.8408*00 

2.0368*00 

2.4228*01 

1.8928*01 

1.1978*00 

1. 1608404 

8.0038*01 

4.2588*02 

5.3378*01 

8.9648*00 

2.0618*00 

2.5698*01 

2.0028*01 

1.1958*00 

1. 180E404 

7. 7688*01 

4.4528*02 

5.3838*01 

9.0958*00 

2.0878*00 

2.7138*01 

2.1078*01 

1.1948*00 

1.200E404 

7.5378*01 

4.6558*02 

5.4298*01 

9.2328*00 

2.1158*00 

2.8498*01 

2.2048*01 

1.1948*00 

1.220EO4 

7.3128*01 

4.8698*02 

5.4788*01 

9.3758*00 

2.1448*00 

2.9738*01 

2.2908*01 

1.1948*00 

1.240E404 

7.0918*01 

5.0918*02 

5. 5278*01 

9.5238*00 

2.1758*00 

3.0838*01 

2.3638*01 

1.1958*00 

1. 260E404 

6.8778*01 

5.3208*02 

5.5778*01 

9.6778*00 

2.2088*00 

3.1768*01 

2.4238*01 

1.1978*00 

1.280E404 

6.6708*01 

5.5568*02 

5.6288*01 

9.8348*00 

2.2418*00 

3.2508*01 

2.4678*01 

1.1998*00 

1.300E404 

6.4698*01 

5.7968*02 

5.6788*01 

9.9958*00 

2.2758*00 

3.3048*01 

2.4978*01 

1.2018*00 

1.320E404 

6.2768*01 

6.0398*02 

5.7298*01 

1.0168*01 

2.3098*00 

3.3398*01 

2.5138*01 

1.2048*00 

1.340E404 

6.0918*01 

6.2848*02 

5.7808*01 

1.0338*01 

2.3448*00 

3.3558*01 

2.5148*01 

1.2078*00 

1.360E404 

5.9158*01 

6.5308*02 

5.8298*01 

1.0498*01 

2.3788*00 

3.3548*01 

2.5048*01 

1.2108*00 

1.380E*04 

5.'>46E*01 

6.7758*02 

5.8788*01 

1.0668*01 

2.4128*00 

3.3368*01 

2.4838*01 

1.2148*00 

1.400E404 

5.5858*01 

7.0198*02 

5.9268*01 

1.0838*01 

2.4468*00 

3.3048*01 

2.4528*01 

1.2178*00 

1.420E404 

5.4338*01 

7.2598*02 

5.9738*01 

1.1008*01 

2.4808*00 

3.2608*01 

2.4148*01 

1.2218*00 

1.440E404 

5.2888*01 

7.4968*02 

6.0188*01 

1.1168*01 

2.5128*00 

3.2068*01 

2.3708*01 

1.2258*00 

1.460E»04 

5.1518*01 

7.7298*02 

6.0628*01 

1.1338*01 

2.5448*00 

3.1458*01 

2.3218*01 

1.2288*00 

1.480E404 

5. 0218*01 

7.9568*02 

6.1048 * 01 

1.1498*01 

2.5748*00 

3.0798*01 

2.2708*01 

1.2328*00 

l.S00E*C4 

4.8998*01 

8.1798*02 

6.1458*01 

1.1658*01 

2.6038*00 

3.0108*01 

2.2188*01 

1.2358*00 

1.S20E404 

4.7838*01 

8.3978*02 

6.1848*01 

1.1818*01 

2.6318*00 

2.9398*01 

2.1658*01 

1.2398*00 

1.340E404 

4.6738*01 

8.6108*02 

6.2228*01 

1.1968*01 

2.6588*00 

2.8698*01 

2.1138*01 

1.2428*00 

1.S60E404 

4.5698*01 

8.8178*02 

6.2598*01 

1.2118*01 

2.6848*00 

2.8008*01 

2.0638*01 

1.2458*00 

1.S80E404 

4.4708*01 

9.0208*02 

6.2948*01 

1.2258*01 

2.7088*00 

2.7338*01 

2.0168*01 

1.2478*00 

1.600E404 

4. 3778*01 

9.2188*02 

6.3288*01 

1.2398*01 

2.7328*00 

2.6718*01 

1.9728*01 

1.2498*00 

1.620 E*04 

4.2888*01 

9.4118*02 

6.3618*01 

1.2538*01 

2.7548*00 

2.6128*01 

1.9318*01 

1.2518*00 

1.640E404 

4.2048*01 

9.6008*02 

6.3938*01 

1.2668*01 

2.7758*00 

2.5588*01 

1.8948*01 

1.2528*00 

1.660E404 

4.1238*01 

9.7868*02 

6.423' *01 

1.2798*01 

2.7958*00 

2.5098*01 

1.8618*01 

1.2538*00 

1.680E404 

4.0478*01 

9.9688*02 

6.4538*01 

1.2918*01 

2.8148*00 

2.4658*01 

1.8328*01 

1.2548*00 

l.T0OE*04 

3.9748*01 

1.0158*03 

6.4828*01 

1.3038*01 

2.8328*00 

2.4268*01 

1.8078*01 

1.2548*00 

1.720E404 

3.9048*01 

1.0328*03 

6.5108*01 

1.3158*01 

2.8498*00 

2.3938*01 

1.7868*01 

1.2548*00 

1.740E*04 

3.8378*01 

1.0508*03 

6.5388*01 

1.3268*01 

2.8658*00 

2.3648*01 

1.7688*01 

1.2548*00 

1.7ME404 

3.7728*01 

1.0678*03 

6.5658*01 

1.3378*01 

2.8818*00 

2.3398*01 

1.7548*01 

1.2548*00 

1.780E404 

3.7118*01 

1.0848*03 

6.5918*01 

1.3488*01 

2.8968*00 

2.3198*01 

1.7448*01 

1.2538*00 

1.800E404 

3.6518*01 

1.1018*03 

6.6178*01 

1.3588*01 

2.9108*00 

2.3046*01 

1.1378*01 

1.2528*00 

1.820E404 

3.5948*01 

1. 1188*03 

6.6428*01 

1.3688*01 

2.9248*00 

2.2928*01 

1.7328*01 

1.2508*00 

1.840E404 

3.5398*01 

1.1348*03 

6.6678*01 

1.3788*01 

2.9378*00 

2.2848*01 

1.7318*01 

1.2498*00 

1.860E404 

3.4868*01 

1.1518*03 

6.6928 * 01 

1.3888*01 

2.9508*00 

2.2798*01 

1.7328*01 

1.2478*00 

1.880E404 

3.4348*01 

1.1688*03 

6.7168*01 

1.3978*01 

2.9638*00 

2.2778*01 

1.7358*01 

1. "468*00 

1.900E404 

3.3848*01 

1.1848*01 

6.7408*01 

1.4068*01 

2.9758*00 

2.2798*01 

1.7408*01 

1.2448*00 

1.920E*04 

3.3368*01 

1.2018*03 

6.7648*01 

1.4168*01 

2.9868*00 

2.2828*01 

1.7478*01 

1.2428*00 

1.940E404 

3.2898*01 

1.2188*03 

6.7888*01 

1.4258*01 

2.9988*00 

2.2898*01 

1.7568*01 

1.2418*00 

1.960E404 

3.2438*01 

1.2358*03 

6.8118*01 

1.4348*01 

3.0098*00 

2.2978*01 

1.7668*01 

1.2398*00 

1. 9808*04 

3.1998*01 

1.2528*03 

6.8358*01 

1.4438*01 

3.0208*00 

2.3078*01 

1.7778*01 

1.2378*00 

2.000E*04 

3.1568*01 

1.2688*03 

6.8588*01 

1.4518*01 

3.0318*00 

2.3198*01 

1.7908*01 

1.2358*00 

2.0208*04 

3.1148*01 

1.2858*03 

6.8818*01 

1.4608*01 

3.0418*00 

2.3328*01 

1.8048*01 

1.2348*00 

2.0408*04 

3.0738*01 

1.3038*03 

6.9048*01 

1.4698*01 

3.0528*00 

2.34 78*01 

1.8188*01 

1.2328*00 

2.0608*04 

3.0338*01 

1.3208*03 

6.9278*01 

1.4788*01 

3.0628*00 

2.3638*01 

1.8338*01 

1.2308*00 

2.0808*04 

2.9948*01 

1.3378*03 

6.9508*01 

1.4868*01 

3.0728*00 

2.3808*01 

1.849E*ri 

1.22 98*00 

2.1008*04 

2.9558*01 

1.3558*03 

6.9738*01 

1.4958*01 

3.0828*00 

2.3988*01 

1.8658*01 

1.2288*00 

2.1208*04 

2.9188*01 

1.3728*03 

6.9968*01 

1.5048*01 

3.0928*00 

2.4168*01 

1.8828*01 

1.2268*00 

2.1408*04 

2.8818*01 

1.3908*03 

7.0188*01 

1.5128*01 

3.1028*00 

2.4368*01 

1.8998*01 

1.2258*00 

2.1608*04 

2.8458*01 

1.4088*03 

7.0418*01 

1.5218*01 

3.1128*00 

2.4558*01 

1.9168*01 

1.2248*00 

2.1808*04 

2.8108*01 

1.4268*03 

7.0648*01 

1.5308*01 

3.1228*00 

2.4768*01 

1.9338*01 

1.2228*00 

2.200E*04 

2.7768*01 

1.4448*03 

7.0878*01 

1.5398*01 

3.1328*00 

2.4968*01 

1.9518*01 

1.2218*00 

2.2208*04 

2.7428*01 

1.4628*03 

7.1098*01 

1.5478*01 

3.1428*00 

2.5188*01 

1.9688 *01 

1.2208*00 

2.2408*04 

2.7098*01 

1.4818*03 

7.1328*01 

1.5568*01 

3.1528*00 

2.5398*01 

1.9868*01 

1.2198*00 

2.2608*04 

2.6778*01 

1.5008*03 

7.1558*01 

1.5658*01 

3.1628*00 

2.5608*01 

2.0038*01 

1.2198*00 

2.2808*04 

2.6458*01 

1.5188*03 

7.1778*01 

1.5748*01 

3.1728*00 

2.5828*01 

2.0208*01 

1.2188*00 

2. 3008*04 

2.6138*01 

1.5378*03 

7.2008*01 

1.5838*01 

3.1828*00 

2.6038*01 

2.0378*01 

1.2178*00 

2.3208*04 

2.5838*01 

1.5578*03 

7.2228*01 

1.5928*01 

3.1938*00 

2.6258*01 

2.0548*01 

1.2178*00 

2.3408*04 

2.5528*01 

1.5768*03 

7.2458*01 

1.6018*01 

3.2038*00 

2.6468*01 

2.0708*01 

1.2168*00 

2.3608*04 

2.5238*01 

1.5958*03 

7.2688*01 

1.6108*01 

3.2138*00 

2.6688*01 

2.0868*01 

1.2168*00 

2.3808*04 

2.4938*01 

1.6158*03 

7.2908*01 

1.6198*01 

3.2238*00 

2.6898*01 

2. 1028*01 

1.2158*00 

2.4008*04 

2.4658*01 

1.6358*03 

7.3138*01 

1.6298*01 

3.2348*00 

2.7108*01 

2.1188*01 

1.2158*00 

2.4208*04 

2.4368*01 

1.6558*03 

7.3358*01 

1.6388*01 

3.2448*00 

2.7318*01 

2.1338*01 

1.2158*00 

2.4408*04 

2.4098*01 

1.6758*03 

7.3588*01 

1.6478*01 

3.2558*00 

2.7528*01 

2.1488*01 

1.2158*00 

2.460E*04 

2.3818*01 

1.6958*03 

7.3808*01 

1.6578*01 

3.2668*00 

2.7728*01 

2. 1628*01 

1.2158*00 

2.480E*04 

2.3548*01 

1.7158*03 

7.4038*01 

1.6668*01 

3.2768*00 

2.7938*01 

2.1768 * 01 

1.2158*00 

2.300E*Q4 

2.3288*01 

1.7368*03 

7.4258*01 

1.6168*01 

3.28 78 * 00 

2.8128*01 

2.1898*01 

1.2158*00 
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Table I. * Continued. 


P/PO • 8.00E*03 


r 

RHO/RHO-O 

H/RTO 

S/P 

A/AO 

2 

CP/R 

CV/R 

CAMNA 

3.000E+02 

7.267E*03 

-1.6906*02 

l.6T4E«01 

1.0426*00 

1.0006*00 

4.4756*00 

I5E*00 

1.2886*00 

4.000E«02 

S.46SEP03 

-1.6726*02 

l.aiOE^Ol 

1. 1876*00 

1.0006*00 

4.9686*00 

3.968E^00 

1.2526*00 

$«U0UE^02 

4.372E»03 

-1.6536*02 

1*925E^0I 

1.3156*00 

1.0006*00 

5.3646*00 

4.364£*00 

1.2296*00 

6*000E»02 

3.«44E*03 

-1.6336*02 

2.026E^0l 

1.4316*00 

1.0006*00 

5.6866 * 00 

4«686E^00 

1.2136*00 

7.000E«02 

3.123E*03 

-1.6126*02 

2.116E^01 

1.5386*00 

1.0006*00 

5.9536*00 

4*9$3E^00 

1.2026*00 

8.000E^02 

2.733E»03 

-1.5906*02 

2.197E401 

1.6396*00 

1.0006*00 

6.1746*00 

5* 1746^00 

1.1936*30 

9.000E«>02 

2.429E4I33 

-1.5676*02 

2,270E«‘0l 

1.7336*00 

1.0006*00 

6.3576*00 

5.357E»00 

1.1876*00 

1.000E03 

2.186E*03 

-1.5436*02 

2.338E^0l 

1.8236*00 

1.0006 * 00 

6.5 096 * 00 

S«509E»00 

1.1826*00 

l*100E«03 

1.987E*03 

-1.5196*02 

2.^01£^0I 

1.9096*00 

1.0006*00 

6.6366*00 

5*636E^00 

1.1776*00 

l.200E^03 

l.822E*03 

-1.4946*02 

2.459£^0l 

1.9916*00 

1.0006 * 00 

6.7436*00 

5.743E^00 

1.1746*00 

1.300E03 

1.682E403 

-1.4706*02 

2.513E^01 

2.0706*00 

1.0006*00 

6.8336*00 

S.833E^00 

1.1716*00 

1.400E^03 

1.562E»03 

-1.4446*02 

2.564E»0l 

2.1466*00 

1.0006*00 

6.9106*00 

3«910E»00 

1.1696*00 

1.500E«-03 

1.4S7E403 

-1.4196*02 

2«612E^0l 

2.2196*00 

1.0006*00 

6.9786*00 

S.977EtOO 

1.1676*00 

l.600E«03 

1.366E»03 

-1.3936 02 

2.6S7E^0I 

2.2916*00 

1.0006* 00 

7.U4 06*00 

6«039£«^00 

1.1666*00 

I.700E403 

1.284E»03 

-1.3676*02 

2.700E^0i 

2.3606*00 

1.0006*00 

7.1016*00 

6.099E^OO 

1.1646*00 

l.dOOE^Oi 

1.214E»03 

-1.3416*02 

2.74LE^01 

2.4266*00 

1.0006*00 

7.1656*00 

6.162E»00 

1.1636*00 

1.900£«>03 

1.150E»03 

-1.3156*02 

2.780E«^0l 

2.4926*00 

1.0006*00 

7.2376*00 

6.232E^00 

1.1616*00 

2.000E^03 

1.393E403 

-1.2886*02 

2.817E«01 

2.5556*00 

1.0006*00 

7.3226*00 

6.313E^00 

1.1606*00 

2*100E«03 

U040E*03 

-1.2616*02 

2,833E^01 

2.6166*00 

1.0016*00 

7.4256*00 

6.411E^00 

1. 1586*00 

2.200Et03 

9.927E402 

-1.2346*02 

2.888E«01 

2.6766*00 

1.0016*00 

7.5516*00 

6.529E^00 

1.1566*00 

2*300k^03 

9.490E«'02 

-1.2066*02 

2.922E401 

2.7356*00 

1.0026*00 

7.7046*00 

6.672E^00 

1.1546*00 

2.400E^03 

9.087E»02 

-1.1776*02 

2.955E*01 

2.7926*00 

1.0026*00 

7.8896*00 

6.842E^00 

1.1526*00 

2.500E«’03 

8.714E*02 

-1.1486*02 

2.988E«01 

2.8496*00 

1.0046*00 

8.1076*00 

7*042E^00 

1.1506*00 

2.600E03 

8.36 7E*02 

-1.1186*02 

3.020E^0I 

2.9046 *00 

1.0056*00 

8.3626*00 

7*274E^00 

1.1486*00 

2.700E«'03 

8.043E*02 

-1.0876*02 

'^052E+01 

2.9606*00 

1.0076*00 

8.6556*00 

7.538E>00 

1.1466*00 

2.600E^03 

7.738E*02 

-1.0556*02 

3* 

3.0156*00 

1.0096 * 00 

8.9846*00 

7.833E^00 

1.1446*00 

2.900E«‘03 

7.4516*02 

-1.0216*02 

3«116E^01 

3.0706*00 

1.0126*00 

9.3506*00 

6.198E^00 

1.1426*00 

3.U00E«'03 

7.178E*02 

-9.8626*01 

3.U9E»0l 

3.1256*00 

1.0156*00 

9.7516*00 

8«S10E400 

1.1406*00 

3.100E03 

6.920E*02 

-9.4976*01 

3.181E^01 

3.1816*00 

1.0196*00 

1.0186*01 

8,886E^00 

1.1396*00 

3«200E^03 

6.673E*02 

-9.1166*01 

3«2Uh4^0l 

3.2386*00 

1.0246*00 

1.0646*01 

9«282E«^00 

1.1386*00 

3.300E^03 

6.437E*02 

-8.7176*01 

3.2^8£^01 

3.2966*00 

1.0296*00 

1.1126*01 

9*693ErOO 

1.1376*00 

3.^00E^U3 

6.2iOE*Q2 

-8.3016*01 

3,282E^Ol 

3.3556*00 

1.0356*00 

1.1626*01 

1*011E«>01 

1.1376*00 

3.500E^03 

5. 9936*02 

-7.8666*01 

3.316E^01 

3.4156*00 

1.0426*00 

1.2146*01 

Jl.054€»0l 

1.1376*00 

3«o00E^03 

5.7846*02 

-7.4126*01 

3.351E^01 

3.4776*00 

1.0506*00 

1.2666*01 

1«097E*01 

1.1376*00 

3.700E»03 

5.582E*02 

-6.9396*01 

3«387Ef01 

3.5406*00 

1.0596*00 

1.3186*01 

U138E«01 

1.1376*00 

3.800£^03 

5.388E*02 

-6.4476*01 

3«422fc«01 

3.6046*00 

1.0686*00 

1.3696*01 

l.l79Et01 

1.1386*00 

3.900E*03 

S.200E*02 

-5.9376*01 

3.939E«^0l 

3.6706*00 

1.0786*00 

1.4196*01 

1.218E401 

1.1396*00 

4«OOOEt03 

5.019E*02 

-5.4086*01 

3.493e^01 

3.7386*00 

1.0896*00 

1.4676*01 

t.2S5E^0l 

1.1406*00 

4.100E^03 

4.8456*02 

-4.8636*01 

3*332E^0i 

3.8076*00 

1.1016*00 

1.5136*01 

l.289Et0l 

1.1426*00 

4*200E«03 

4.6776*02 

-4. 3006*01 

3.S69E4-01 

3.8776*00 

1.1136*00 

1.5576*01 

U320E«0I 

1.1436*00 

4.300E«03 

4.515E*02 

-3.7236*01 

3.606E401 

3.9496*00 

1.1266*00 

1.5976*01 

U348E»01 

1.1456*00 

4.400£>03 

4. 3606*02 

-3.1316*01 

3*643E^0i 

4.0236*00 

1.1406*00 

1.6336*01 

U373E^0l 

1.1476*00 

4.500E>03 

4.210E*02 

-2.5276*01 

3.660E^0l 

4.0986*00 

1.1546*00 

1.6666*01 

U394E^0I 

1.1506*00 

9«600E^03 

4.067E*02 

'1.9126*01 

3.7l7E«0l 

4.1746*00 

1.1696*00 

1.6956*01 

1.412E^01 

1.1526*00 

4.700E03 

3.9296*02 

-1.2866*01 

3.754E*01 

4.2516*00 

1. 1846*00 

1.7206*01 

1»426E^01 

1.1546*00 

4.d00E4^03 

3.7986*02 

-6.5236*00 

3.790t*0l 

4.3296*00 

1.1996*00 

1.7416*01 

1.437E^0l 

1.1576*00 

4.900E403 

3.6716*02 

-1.1376-01 

3«827E>01 

4.4086*00 

1.2156*00 

1.7596*01 

U445E401 

1.1606*00 

5kOOOE^03 

1.5516*02 

6.3536*00 

3.862E«01 

4.4386*00 

1.2316*00 

1.7726*01 

l.449E»0l 

1.1636*00 

5.100E«>03 

3.4356*02 

1.2866*01 

3.8S7E^01 

4.5686*00 

1.2486*00 

1.7826*01 

U431E«0L 

1.1666*00 

^•ZOOEf'CB 

3.32 56*02 

1.9406*01 

3.932E^01 

4.6496*00 

1.2646*00 

1.7906*01 

1.450E»01 

1.1696*00 

3.300E«-03 

3.2206*02 

2.5976*01 

3.966E^01 

4. 7316*00 

1.2816*00 

1.7946*01 

1.448E^01 

1.1726*00 

5.400b«03 

3. 1206*02 

3.2546*01 

4.000E^0l 

4.8126*00 

1.2986*00 

1.7966*01 

1.443E>01 

1.1756*00 

5.500 £: -*-03 

3.0246*02 

3.9126*01 

4.033E^0i 

4.8956*00 

1.3146*00 

1.7956*01 

1.436E«^01 

1.1786*00 

5.600E^O? 

2.9336*02 

4.5696*11 

4.063E«>01 

4.9776*00 

1.3316*00 

1.7936*01 

1.429E«01 

1. 1816*00 

5.700E*03 

2.8456*02 

5.2246*01 

4.097E4>01 

5.0606*00 

1.3486*00 

1.7896*01 

1.420E^0I 

1.1856*00 

5.ttOOE«-03 

2. 7626*02 

5.8796*01 

4. 1286^01 

5.1426*00 

1.3656*00 

1.7836*01 

I«410E^01 

1.1886*00 

5.900E^03 

2.6836*02 

6.5316*01 

4.158E^0l 

5.2256*00 

1.3816*00 

1.7776*01 

1.399E^01 

1.1916*00 

6.000E>03 

2.60 76 * 02 

7. 1806*01 

4.L88E^0L 

5.3086*00 

1.3986*00 

1.7696*01 

U388E»0l 

1.1946*00 

6.100E«’03 

2.5356*02 

7.8276*01 

4.217E^01 

5.3916*00 

1.4146*00 

1.7616*01 

i.377E»01 

1.1986*00 

6.200E^03 

2.46 56 * 02 

8.4706*01 

4.246E«0l 

5.4736*00 

1.4306*00 

1.7536*01 

U365E^0l 

1.2016*00 

6.300£^03 

2.3996*02 

9.1106*01 

4.2?4E^0l 

5.5566*00 

1.4466*00 

1.7436*01 

U3$3E40l 

1.2046*00 

6.400E^03 

2. 3 366 * 02 

9. 7476*01 

4.30iE^01 

5.6386*00 

1.4626*00 

1.7346*01 

U34IE^0L 

1.2 0 76 * 00 

6.500E^03 

2.2756*02 

1.0386*02 

4.328E^01 

5.7206*00 

1.4786*00 

1.7246*01 

U329E«^0i 

1.2116*00 

6.600E^03 

2.2176*02 

1. 1016*02 

4.334E^01 

5.8026*00 

1.4946*00 

1.7136*01 

l.aiTE^Ol 

1.2146*00 

6. 700E«’03 

2.1626*02 

1.1646*02 

4.380E^0l 

5.8836*00 

1.5096*00 

1.7036*01 

i.304E*01 

1.2176*00 

6.800E>03 

2.1096*02 

1.2266*02 

4.403E^01 

5.9656*00 

1.5256*00 

1.6926*01 

l.292E^01 

1.2206*00 

6.9i.X)E»U3 

2.0586*02 

1.2876*02 

4.430E^01 

6.0456*00 

1.5406*00 

1.6806*01 

l.280E«01 

1.2236*00 

7. 'j00£^03 

2.0096*02 

1.3496*02 

4.434E«01 

6.1266*00 

1.5556*00 

1.6696*01 

I.267E^0l 

1.2266*00 

7.100E403 

1.9626*02 

1.4106*02 

4,476EtOL 

6.2066*00 

1.56 96 *00 

1.6576*01 

l«25Se^01 

1.2296*00 

7«200E^03 

1.9176*02 

1.4706*02 

4.501E«>01 

6.2866*00 

1.5846*00 

1.6456*01 

1.242E^0l 

1.2326*00 

7.300E^03 

1.8746*02 

1.5306*02 

4.523E^0l 

6.3656*00 

1.5986 *00 

1.6326*01 

1.230EO1 

1.2356*00 

7.400E403 

1.833E*02 

1.5906*02 

4«546E^0l 

6.4436*00 

1.6126*00 

1.62 06 * 01 

1«218E^01 

1.2376*00 

7.500E^03 

1.7936*02 

1.6496*02 

4.567E^0l 

6.5216*00 

1.6266*00 

1.6076*01 

1.206E^0l 

1.2406*00 

7.600E^03 

1.755E*02 

1.7086*02 

4.388£»0I 

6.5986*00 

1.6396*00 

1.5946 *01 

1.193E^01 

1.2426*00 

7.;0OE*03 

1.718E*02 

1.7666*02 

4,609E401 

6.6746*00 

1.6526*00 

1.5806*01 

t.l8lE«0l 

1.2456*00 

7«600E^03 

1.683E*02 

1.8236*02 

4.630E401 

6.7506*00 

1.6656*00 

1.5676*01 

U L70E^0l 

1.2476*00 

7.900E^03 

1.6496*02 

1.8816*02 

4*649E>0i 

6.8256*00 

1.6786*00 

1.5546*01 

UL38E^01 

1.2496*00 

0.OOOE«>O3 

1.6176*02 

1.9376*02 

4#669E^0L 

6.8986*00 

1.6906*00 

1.5416*01 

1. 147E*01 

1.2516*00 

8.200Et03 

1.5556*02 

2.0496*02 

4.707E^0l 

7.0436*00 

1.7146*00 

1.5166*01 

1.127E401 

1.2546*00 

8.<»00E*03 

1.4986*02 

2.1596*02 

4*743E«^01 

7.1826*00 

1.7376*00 

1.49 36 * 01 

UllOE^Ol 

1 .2576«uO 

6«600E^03 

1.4456*02 

2.2686*02 

4*778E^0I 

7.3176*00 

1.7596*00 

1.4746*01 

U096E^0l 

1.2586*00 
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Table 1.* 

Continued. 





r 

RHa/RHO-0 

H/RTO 

S/R 

8/80 

2 

CP/R 

CV/R 

GAMMA 

B.aao£»u3 

1.398E»02 

2.376E*02 

4.8126*01 

7.4456*00 

1.7796*00 

1.4606*01 

1.0876*01 

1.2586*00 

«.aOOE*03 

1.3S0E»02 

2.4826*02 

4.8446*01 

7.567E*00 

1.7996*00 

1.45 36 *01 

1.0856*01 

1.2576*00 

9.^00E»03 

1.307J4U2 

2.S89E*02 

4.8766*01 

7.684E*00 

1.6186*00 

1.4546*01 

1.0906*01 

1.2556*00 

9.400E*03 

1.267E»02 

2.496E*02 

4.9086*01 

7.7946*00 

1.8356*00 

1.4666*01 

1.1036*01 

1.2526*00 

9.600E*03 

1,229E*02 

2.8042*02 

4.9396*01 

7.8986*00 

1.8536*00 

1.4896*01 

1.1276*01 

1.2476*00 

9.a00E*03 

t.t93E»02 

2.9146*02 

4.9706*01 

7.9986*00 

1.8696*00 

1.5256*01 

1.1616*01 

1.2416*00 

l.0(WE*a9 

1.1S9E402 

3.028E*02 

5.0016*01 

8.093E*00 

1.8866*00 

1.5766*01 

1.2066*01 

1.2356*00 

1.020E«04 

1.U6E402 

3.1466*02 

5.0336*01 

8.190E*00 

1.9036*00 

1.64 26 * 01 

1.2636*01 

1.2296*00 

1.040E«0« 

1.095E402 

3.2646*02 

3.0666 * 01 

8.284E*00 

1.9206*00 

1.7226*01 

1.3326*01 

1.2226*00 

1.060E>04 

i.04SE»02 

3.3966*02 

5.1006*01 

8.380E*00 

1.9376*00 

1.8186*01 

1.4136*01 

1.2166*00 

1.0«OEt04 

l.03SE*02 

3.3366*02 

5.1356*01 

0.4796*00 

1.9556*00 

1.9286*01 

1.5036*01 

1.2106*00 

l.i00E»04 

1.006£»02 

3.681E*02 

3.1716*01 

8.5826*00 

1.9756*00 

2.0506*01 

1.6016*01 

1.2056*00 

1.120£»04 

9.783E*01 

3.8366*02 

3.2096*01 

8.6906*00 

1.9956*00 

2.1816*01 

1.7046*01 

1.2016*00 

1.140E*04 

9.»07E»01 

4.0016*02 

5.2496*01 

8.8046*00 

2.0176*03 

2.3186*01 

1.8116*01 

1.1986*00 

1.160E»04 

9.236E*01 

4. 176E*02 

5.2916*01 

8.9236*00 

2.0416*00 

2.4596*01 

1.9176*01 

1.1966*00 

1.380E*04 

8.970E*01 

4.361E*02 

5.3346 * 31 

9.0496*00 

2.0656*00 

2.5976*01 

2.0206*01 

1.1946*00 

1.200E*04 

8. 709E*01 

4.5S7E*02 

5.3796*0. 

9.1816*00 

2.0926*00 

2.7316*01 

2.1166*01 

1.1946*00 

1.220E«^04 

8.453E*0i 

4.7616*02 

5.4236*01 

9.3196*00 

2.1206*00 

2.8566*01 

2.2046*01 

1.1946*00 

i.240E*04 

8.203E*Cl 

4.9736*02 

5.472E*01 

9.4636*00 

2.1496*00 

2.9686*01 

2.2816*01 

1.1946*00 

1.260£«04 

7.959E401 

3.1966*02 

3.5216*01 

9.6116*00 

2.1806*00 

3.0676*01 

2.3466*01 

1.1966*00 

1.2a0E»04 

7. 723E«01 

3.4246*02 

5.5706*01 

9.7646*00 

2.2> 26*00 

3.1496*01 

2.3976*01 

1.1976*00 

1.300£«04 

7.494E401 

5.6576*02 

5.6196*01 

9.9216*00 

2.2446*00 

3.2146*01 

2.4356*01 

1.1996*00 

1.320£»04 

7.273E*01 

5.8946*02 

5.6696*01 

1.0086*01 

2.2776*00 

3.2606*01 

2.4596*01 

1.2026*00 

1.340E»04 

T.060E*01 

6. 134E*02 

5.7186*01 

1.0246*01 

2.3116*00 

3.2896*01 

2.4716*01 

1.2056*00 

1.360£«04 

4.8S6£»01 

6.3766*02 

5. 7676*01 

1.0416*01 

2.3456*00 

3.3006*01 

2.4706*01 

1.2066*00 

1.3BOE»04 

6.661E*01 

6.6176*02 

5.8156*01 

1.0576*01 

2.3786*00 

3.2966*01 

2.4586*01 

1.2116*00 

1.400E»04 

6.47SE»01 

6.8566*02 

5.8626*01 

1.0746*01 

2.4126*00 

3.2776*01 

2.4366*01 

1.2146*00 

1.420£»04 

6.298E«01 

7.0976*02 

5.9096*01 

1.0916*01 

2.4456*00 

3.2466*01 

2.4076*01 

1.2186*00 

1.440E*04 

6.129E»01 

7.3346*02 

5.9546*01 

1.1076*01 

2.4776*00 

3.2056*01 

2.3716*01 

1.2226*00 

1.460E*04 

3.949E»0t 

7.5666*02 

5.9986*01 

1.1236 *01 

2. 5086*00 

3.1546*01 

2.3296*01 

1.2256*00 

1.4S0Et04 

3.818E*0l 

7.7956*02 

6.0406*01 

1.14OE*0l 

2.5396*00 

3.0986*01 

2.2846*01 

1.22 96*00 

US00E*04 

5.674E»01 

8.0206*02 

6.0816*01 

1.1566*01 

2.5696*00 

3.0366*01 

2.2376*01 

1.2326*00 

1.520E*04 

3.S38E»01 

8.2406*02 

6.1216*01 

1.1716*01 

2.5976*00 

2.9726*01 

2.1896*01 

1.2356*00 

1.34tiE*04 

5.409E»01 

8.4556*02 

6. 160E*01 

1.1876*01 

2.6256*00 

2.9076*01 

2.1406*01 

1.2386»00 

1.S60E<'04 

S.286Et01 

8.6666*02 

6.1976*01 

1.2026*01 

2.6516*00 

2.8426*01 

2.0936*01 

1.2416*00 

i.sao£<'04 

5.170E*ai 

8.8726*02 

6.2336*01 

1.2166*01 

2.6766*00 

2.7796*01 

2.0476*01 

1.2446*00 

1.600E*04 

5.0«0E»01 

9.0736*02 

6.2676*01 

1.2306*01 

2.7006*00 

2.7166*01 

2.0046*01 

1.2466*00 

1.620E«'04 

4.956£*01 

9.2706*02 

6.3016*01 

1.2446*01 

2.7236*00 

2.6606*01 

1.9636*01 

1.2486*00 

1.640£»04 

4.856£*01 

9.462E*02 

6.3336*01 

1.2586*01 

2.7456*00 

2.6066*01 

1.9266*01 

1.2496*00 

1.6«0E*04 

4.762£»01 

9.6516*02 

6.3646*01 

1.2716*01 

2.7666*00 

2.5566*01 

1.8926*01 

1.2516*00 

1.680E«04 

4.672E*0t 

9.8376*02 

6.3956*01 

1.2836*01 

2.7866*00 

2.5116*01 

1.8626*01 

1.2516*00 

l.;00£»04 

4. S8«E»01 

1.0026*03 

6.4246*01 

1.2966*01 

2.8046*00 

2.4706*01 

1.8356*01 

1.2526*00 

1. 720E»04 

4.$03E»01 

1.0206*03 

6.4536*01 

1.3086*01 

2.8226*00 

2.4346*01 

1.8126*01 

1.2526*00 

1.740E»04 

4.42?E*01 

1.0386*03 

6.4816*01 

1.3196*01 

2.8406*00 

2.4026*01 

1.7936*01 

1.2526*00 

1.760£*04 

4.34 9E*01 

1.0556*03 

6.3086*01 

1.3306*01 

2.8566*00 

2.3746*01 

1.7776*01 

1.2526*00 

1.780E*04 

4.277E*01 

1.0726*03 

6.5356*01 

1.3416*01 

2.8726*00 

2.3516*01 

1.7646*01 

1.2516*00 

1.800E»04 

4.208E»01 

1.0696*03 

6.5616*01 

1.3526 *01 

2.88 76 *00 

2.3326*01 

1. 7546*01 

1.2506*00 

1.820£t04 

4. 141E»01 

1.1066*03 

6.5866*31 

1.3626*01 

2.9016*00 

2.3176*01 

1.7476*01 

1.2496*00 

1.840£»04 

4.076E*01 

1.1236*03 

6.6126*01 

1.3726*01 

2.9156*00 

2.3066*01 

1. 7436*01 

1.2486*00 

1.860E*04 

4.014£*01 

1.1406*03 

6.6376*01 

1.3826*01 

2.9286*00 

2.2986*01 

1.7426*01 

1.2466*00 

1.880E«04 

3.9S4E*01 

1.1576*03 

6.6616*01 

1.3916*01 

2.9416*00 

2.2936*01 

1.7436*01 

1.2456*00 

1.900£«04 

3.896E*01 

1.1746*03 

6.6856*01 

1.4016*01 

2.9536*00 

2.2916*01 

1.7456*01 

1.2436*00 

1.920E»04 

3.840E»01 

1.191£*03 

6.7096*01 

1.4106*01 

2.9656*00 

2.2916*01 

1.7506*01 

1.2426*00 

i.940£*04 

3. 78SE«01 

1.2076*03 

6. 7336*01 

1.4196*01 

2.9776*00 

2.2946*01 

1.7576*01 

1.2406*00 

1.960E»04 

3.732E401 

1.2246*03 

6.7576*01 

1.4286*01 

2 . 98 96 * 00 

2.2996*01 

1.7656*01 

1.2386*00 

1.9S0E*04 

3.681E»0l 

1.2416*03 

6. 7806*01 

1.4376*01 

3.0006*00 

2.30 76*01 

1.7746*01 

1.2376*00 

2.000E»04 

3.631E*01 

1.2586*03 

6.8036*01 

1.4466*01 

3.0116*00 

2.3156*01 

1.7856*01 

1.2356*00 

2.020E*04 

3.582E*01 

1.2756*03 

6.8266*01 

1.4556*01 

3.0216*00 

2.3266*01 

1.7966*01 

1.2336*00 

2.040E»04 

3.535E»01 

1.2926*03 

6.8496*01 

1.4646*01 

3.0326*00 

2.3386*01 

1.8096*01 

1.2326*00 

2.060E*04 

3.48 8E»01 

1.3096*03 

6.8726*01 

1.4736*01 

3.0426*00 

2.3516*1)1 

1.8226*01 

1.2306*00 

2.080E»04 

3.443£*01 

1.3266*03 

6.8956*01 

1.4816*01 

3.0536*00 

2.3666*(>1 

1.8366*01 

1.2296*00 

2.100£*04 

3.399E»01 

1.3446*03 

6.9186*01 

1.4906*01 

3.0636*00 

2.381E*( 1 

1.8516*01 

1.22 76*00 

2.120E404 

3.3S6E*01 

1.3616*03 

6.9406*01 

1.4996*01 

3.0736*00 

2.397E*C 1 

1.8666*01 

1.2266*00 

2.140E404 

3.314E401 

1.3796*03 

6.9636*01 

1.5076*01 

3.0836*00 

2.4146*01 

1.8816*01 

1.2246*00 

2.160E404 

3.273E401 

1.3976*03 

6.9856*01 

1.5166*01 

3.0936*00 

2.4326*0 

1,8976*01 

1.2236*00 

2. 180E*04 

3.232E»0l 

1.4146*03 

7.0086*01 

1.5256*01 

3.1026*00 

2.4506*0 

1.9136*01 

1.2226*00 

2.200E»04 

3.193E»0t 

1.4326*03 

7.0306*01 

1.5336 *01 

3.1126*00 

2.4696*01 

1.9296*01 

1.2216*00 

2.220E404 

3.1»4E*01 

1.4516*03 

7.0536*01 

1.5426 01 

3.1226*00 

2.4876*01 

1.9456*01 

1.22 06 * 00 

2.240E*04 

3.11*E»01 

1.469E*0J 

7.0756*01 

1.5516*01 

3.1326*00 

2.5076*01 

1.9616*01 

1.2196*00 

2.260E*04 

3-079E*0l 

1.4876*03 

7.0976*01 

1.5606*01 

3.1426*00 

2.5266*01 

1.9776*01 

1.2186*00 

2.280E*04 

3.043E»01 

1.3066*03 

7.1206*01 

1.5696 *01 

3. 1516*00 

2.5466*01 

1.9936*01 

1.2176*00 

2 . 300E»04 

3.007£*01 

1.5246*03 

7.1426*01 

1.5786*01 

3.1616*00 

2.5666*01 

2.0096 * 01 

1.2176*00 

2.320E*04 

2.972£*01 

1.5436*03 

7.1646*01 

1.5866*01 

3.1716*00 

2.5856*01 

2.0256*01 

1.2186*00 

2.340E4'04 

2.93 7£»01 

1.5626*03 

7.1876*01 

1.5956*01 

3.1816*00 

2.6056*01 

2.0406*01 

1.2186*00 

2.360£*a4 

2.9036*01 

1.5816*03 

7.2096*01 

1.6046 * 01 

3. 1916*00 

2.6256*01 

2.0556*01 

1.2156*00 

2. 380E*04 

2.870£*01 

1.6016*03 

7.2316*01 

1.6136*01 

3.2016*00 

2.6446*01 

2. 0706*01 

1.2156*00 

2.400E*04 

2.837E*01 

1.6206*03 

7.2536*01 

1.6226*01 

3.2116*00 

2.6646*01 

2.0856*01 

1.2146*00 

2.420Eta« 

2.8QS£*0l 

1.6406*03 

7.2756*01 

1.6326*01 

3.2216*00 

2.6836*01 

2.0996*01 

1.2146*00 

2.440E»a4 

2.773E*01 

1.6S«6*03 

7.2986*01 

1.6416*0t 

3.2316*00 

2.7026*01 

2.1136*01 

1.2146*00 

2.460E»04 

2. 742E*01 

1.6 796*03 

7.3206*01 

1.6506*01 

3.2426*00 

2.7216*01 

2. 1266*01 

1.2146*00 

2.480£»a4 

2.7116*01 

1.6996*03 

7.3426*01 

1.6596*01 

3.2526*00 

2.7406*01 

2.1396*01 

1.2146*00 

2. SOOE»04 

2.681E*01 

1.7L9E*03 

7.3646*01 

1.6696*01 

3.2626*00 

2.7596*01 

2.1526*01 

1.2146*00 
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Table I.- Continued. 


P/PO « 9.00E«03 


T 

RHO/RHa-O 

H/RTO 

&/R 

4/RO 

1 

CP/R 

CV/R 

GAMM/k 

3.Q0OE*02 

8.198E«'03 

-1.690E402 

1.662E401 

1.042E400 

1.000E*00 

4.479£*00 

3.479E*00 

1.288E*00 

«.0OOE*O2 

6. 149E*03 

-1.672E*02 

1.798E*0t 

1.187E400 

1.0C0E*00 

4.968E*00 

3.968E*00 

1.292E*00 

5.0aOE«O2 

4.919E403 

-1.6S3E402 

1.913E*01 

1.315'^*00 

1.000E*00 

9.364E*00 

4.364E*00 

1.229E*00 

6.000E*02 

4.099E*03 

-1.633E402 

2.014E*01 

1.431t*00 

1.000E*00 

S.6e6E*00 

4.686E*00 

1.213E*00 

7.000E»02 

3.913E*03 

-1.612E402 

2.104E401 

1.S38E400 

1.000E*00 

9.9S3E*00 

4.993E*00 

t.202E*00 

H.a00c*02 

3.074E*03 

-;.S90E*02 

2.i85E>01 

1.639£»00 

1.000E*00 

6. 174E*00 

9.174E*00 

1.19.3E*00 

9.000E»02 

2.733E»03 

-US47E402 

2.2S9E»01 

1.733E400 

1.000E*00 

6.397E*00 

9.39TE*00 

1.187E*00 

1.000E03 

2.4S9E303 

>1.943E402 

2.326E»0t 

1.823E400 

1.000E*00 

6.909E«00 

9.909E*00 

1.182E*00 

l.iOOE»03 

2.234E»03 

-1.919E402 

2.389E401 

1.909E400 

1.000E*00 

6.636E*00 

9.636E*00 

1.177E*00 

1.200E»03 

2.0S0E»O3 

-1.494E402 

2.447E401 

1.991E400 

1.000E*00 

4.743E*00 

9.743E*00 

1.174E*00 

1.300£<'03 

1.892E»03 

-1.470E402 

2.502E*0i 

2.070E»00 

1.000E*00 

6.633E*00 

9.833E*00 

1.171E*00 

l.400Et03 

1.7S7E903 

•1.444E402 

2.592E»ai 

2.146E400 

1.000E*00 

6.910£*00 

9.910E*00 

1.169E*00 

:.500E*03 

1.840E903 

-1.419E*02 

2.600E40t 

2.219E400 

1.000E*00 

6.977E*00 

5.977E*00 

1.167E*00 

X.600E»03 

1.S37E403 

-1.393E*02 

2.446E401 

2.291E»00 

1.000E*00 

7.039E*00 

6.039E*00 

1.166E*00 

1.700E»03 

1.447E403 

-1.367E402 

2.688E«^01 

2.360E»00 

1.000E*00 

7.100E*00 

&.U98E*00 

1.164E*00 

l.»00E*03 

1.344E*03 

-1.341£*02 

2.729E»0t 

2.427E*00 

1.000E*00 

7.163E*00 

6.160E*00 

1.163E*00 

1.900E»03 

t.294E»03 

-1. 315E*02 

2.768E*0t 

2.492E400 

1.000E*00 

7.233E*00 

6.229E*00 

1.161E*00 

2.gOOE»03 

1.229E403 

-1.288£»02 

2.805E40I 

2.$55E»00 

1.000E*00 

7.316E*00 

6.308E*00 

1.160E*00 

2.100E«03 

1.X70E403 

-1.261E402 

2.841E»01 

2.616E*00 

1.001E*00 

7.416E*00 

6.403E*00 

1.198E*00 

2.200E*03 

1.117E403 

-1.234E*02 

2.876E*0l 

2.676E400 

1.001E*00 

7.938E*00 

6.917E*00 

1.196E*00 

2.300E»03 

1.06SE403 

-U204E*02 

2.910E*0l 

2.735E*00 

1.002E*00 

7.687E*00 

6.699E*00 

1. 194E*00 

2.400E«03 

1.022E403 

-1.178E402 

2.943E*01 

2.792£*00 

t.002E*00 

7.869E*00 

6.820E*00 

1.192E*00 

2.300E«03 

9.80SE402 

-1.149E+02 

2.976£*0l 

2.849E»00 

1.003E*00 

8.076E*00 

7.013E*00 

1.190E*00 

2.600E*03 

9.4ISE402 

-1.119E*02 

3.008E*01 

2. 909E400 

1.009E*00 

8.322E*00 

7.237E*00 

1.148E*00 

2.700E*03 

9.050E*02 

-1.088E*02 

3.040£«-01 

2.960E*00 

l.006E*00 

B.604E*00 

7.491E*00 

1.146E*00 

2.8CUE»03 

B.708E402 

-1.0S4E402 

3.072E*0l 

3.015E*00 

1.009E*00 

8.32:E*00 

7.776E*00 

1.144E*00 

2.900E*03 

8.386E»02 

-1.022E*02 

3.103E*0I 

3.070E400 

1.011E*00 

9.274E*00 

B.089E*00 

1.142E*00 

3.000E»03 

8.080E402 

-9.a76E«01 

3.136E*0l 

3. 125E400 

1.019E*00 

9.660E*00 

e.429E*00 

l.I41E*00 

3.100E+03 

7.790E402 

-9.514E401 

3.168E»0l 

3.181E»00 

1.018E*00 

1.008E*01 

8.791E*00 

t.l39E*00 

3.200 E»03 

7.S14E402 

-9.137E*01 

3.201E*Ol 

3.237E400 

1.023E*00 

1.092E*01 

9.174E*00 

1.136£*00 

3.300E»03 

7.249E*02 

-8. 744E*01 

3.234E401 

3.295E+00 

1.028E*00 

1.099E*01 

9.971E*00 

1.138E*00 

S.^OOE^OS 

6.996E»02 

-8.333E*01 

3.267E*0i 

3.3S3E400 

1.034E*00 

1.147E*01 

9.979E*00 

1.137£*00 

3.500E*03 

6.7S2E*02 

-7.904C401 

3.301E«01 

3.413E*00 

1.041E*00 

1.196E*01 

l.039E*0l 

1.137E*00 

3.600E*03 

6.S18E*02 

-7.457E401 

3.33SE»01 

3.474E*00 

1.04S£*00 

1.24T£*01 

1.080E*01 

1.137E*00 

3.700Et03 

6.293E402 

-6.991£*0l 

3.370E*0l 

3.S36E*00 

1.096E*00 

1.297E*01 

1.121E*01 

1. 138E*00 

3.800E>03 

6.075E402 

-6.507£*01 

3.406£*01 

3.600E»00 

1.069E*00 

1. 347E*01 

1.161E*01 

1.138E*00 

3.VOOE*03 

5.866E402 

-6.005E*01 

3.44tE»0l 

3.«66E*00 

l.079E*00 

1.396E*01 

1.199E*0l 

1.139E*00 

«.00OE*03 

5.663E«-02 

-5.485£*01 

3.477E*0i 

3.732E*00 

1.086£*00 

l.443E*01 

l.239E*01 

1.140E*00 

‘X.lOOEt'OS 

5.469E402 

-4.948E+01 

3.5l3£*0l 

3.801E»00 

1.097E*00 

1.488E*01 

1.268E*01 

1. 142E*00 

4.200E«03 

3.2S1E»02 

-4.396E*0l 

3.J50E*01 

3. 870E*00 

U109E*00 

1.931E*01 

1.299E*0I 

1.143E*00 

4.300E*03 

S.100E402 

-3.828E*01 

3.S86E4-01 

3.942E*00 

1.122E*00 

1.570E*0l 

l.327E*01 

1.145E*00 

4.400E*03 

4.926E»02 

-3.246E*01 

3.623E*0l 

4.014E»00 

1.139E*00 

1.606E*01 

1.392E*01 

1.147E*00 

4.500E<'03 

4. 7SBE*02 

-2.652E4C1 

3.6$9E4’g! 

4,088E*00 

1.149E*00 

1.639E*01 

l.373E*01 

1.149E*00 

4.600E*03 

4.S98E402 

-2.046E*01 

3.696E»01 

4. 163E4Q0 

1. 163E*00 

t.66BE*01 

1.391E*01 

1.192E*00 

4.700E3-03 

4.444E402 

-1.431E»01 

3.732E«01 

4.239E«’0C 

1.178E*00 

1.693E*01 

1.406E*01 

1. 154F*00 

4.800E»03 

4.296E»02 

-8.06b£»00 

3.768E*01 

4.316E*00 

1.193E*00 

l-719E*01 

1,417E*01 

1.197E*00 

4.900E»03 

4.1S4Et02 

-1.752E400 

3.803E*01 

4.394£*00 

1.20SE*00 

l.733E*01 

1.425c*0i 

:.160E*00 

5.000E403 

4.019E402 

4.620E*00 

3.838E«01 

4.4V3E + 00 

1.224£*00 

l.747E*01 

1.430E*01 

1.162F*00 

3.100E»03 

3.889E«-02 

1.104E401 

3.873E+01 

4.S$3E*00 

1.240E*00 

1. 7*8E*01 

1.433E*0l 

1.169E*00 

5.200E»03 

3.765E402 

1.749E301 

3.907£«^0l 

4.633£»00 

1.296E*00 

1.7«6E*01 

l.433E*0i 

1.168E*03 

S.300E»03 

3.647E<-02 

2.3«7E*01 

3.941E*01 

4.714E«Q0 

1.272E*00 

1.771E*01 

1.431E*0t 

1. 171E*00 

S.400E»03 

3.S34E»02 

3.046E401 

3.974E401 

4.795E+00 

1.289E*00 

I.773E*01 

l.427E*01 

1.174E*00 

5.500E+03 

3.426E*02 

3.699E*C1 

4.007£*01 

4.876F *00 

1.309E*00 

1.773E*0l 

1.421E*01 

1. 1 77E*00 

5.600E»03 

3.323E»02 

4.34SE401 

4.039E*01 

4. 957E*00 

1.322E*00 

1.772£*01 

1.414E*01 

1.181 E*00 

3.700E*03 

3.225E*02 

4.993E*01 

4.070E*01 

9.039E *00 

1. 338F*00 

1.768E*01 

1.406E*01 

1. 184E*00 

5.800E«'03 

3.131E402 

9.640E*01 

4.101£*0l 

9. 121E*00 

1.394E*00 

U7*4E*01 

1.397E*0t 

1.187E*00 

S.900E*03 

3.042E»02 

6.28SE»01 

4.1’1£*01 

9.203£*00 

1.371E*00 

1.798E*01 

1.387E*0l 

1.190E*00 

6.000E403 

2.996E402 

6.927E*01 

4. 160E*01 

9.289E*00 

1.387E*00 

l.791E*01 

1.376C*01 

1.193E*00 

6.100E*03 

2.874E402 

7.567E301 

4.189E*01 

9.347E*00 

1.403E*00 

l.743E*01 

1.369E*01 

:.197E*00 

6.200E403 

2.796E*02 

e.204£«01 

4.218£*01 

9. 449E*00 

1.419E*00 

l.7>9E*0l 

1.3S4E*01 

l.200E*00 

6.300E403 

2.721E402 

8.838E*01 

4.249E*Qt 

9.»:>0E*00 

1.439E*00 

1.726E*01 

1.342E*01 

1.203E*00 

6.400E*03 

2.bSOE*02 

9.469£*01 

4.272£>0t 

9.612E*00 

1.490E*00 

l.717E*0l 

t.330E*01 

1.206E*00 

6.300E*03 

2.S81E»02 

1.010E402 

4.299E«01 

9.693E*00 

1.466E*00 

1.708E*01 

1.31SE*01 

1.209E*00 

6.600E403 

2.316E»02 

1.072E402 

4.325£*0l 

9. 774£*00 

U481E*00 

1.698E*0t 

1.307E*01 

1.212E»00 

6 . 700E403 

2.4J3E402 

1.134E*02 

4.390E401 

9.899E*00 

l.496E*00 

1.688E*01 

U299E*01 

1.216E*00 

6.8O0E9O3 

2.393E*02 

1.196£*02 

4.375E»01 

9. 936£*00 

1.9l.*E*00 

1.678E*01 

1.283E*01 

1.219E*00 

6 . 900E*0; 

2.33SE402 

1.2S7E402 

4.400E40I 

6.01«E*00 

1.926E>00 

1.667E*01 

l.27lE*Ol 

1.222E*00 

7.000E403 

2.280E»02 

1.318E402 

4.424E*0l 

6.096E*00 

1.941E*00 

1.696E*01 

1.260E*01 

l.229E*00 

7. iaot»03 

2.227E402 

1.378E*02 

4.447£*0l 

6.179E*00 

1.996E*00 

i.‘-45E*0’ 

1.24BE*01 

l.22 7E*00 

7.200E»03 

2.176E402 

1.438E*02 

4.470E301 

6.294£*00 

1.970E*00 

1.634E*01 

1.236E*01 

1.230E*00 

7.300E»03 

2. 12 7E402 

1.498E*02 

4.493E»01 

6.333E*00 

1.984E*00 

l.622E*0l 

1.224E*01 

1.233E*GO 

7.400E«'03 

2.080E402 

l.JS7E*02 

4.919E»0t 

6.411E*0D 

t.998E*00 

l.frllE*01 

1.213E*01 

l.236E*00 

7.300E303 

2.03SE402 

1.616E»02 

4.936E»01 

6.488E*00 

1.611E*00 

1.999E*01 

1.201E*01 

1.238E*00 

7.600E«03 

1.992E402 

1.674E*02 

4.557E*0l 

6.949E*00 

1.629£*00 

1.987E*01 

1.190E*01 

1.241E*00 

7.700E403 

1.930E*02 

1.732E*02 

4.578E«0l 

6.641E*00 

1.638E*00 

1.979E*01 

1.179E*01 

1.243E*00 

7.800E«03 

1.910E»02 

1.790E*02 

4.S98E*01 

6. 7t6£*00 

1.691£*00 

l.943E*01 

1.168E»01 

1.249E*00 

7.900E403 

l.872E*02 

l.S47Et02 

4.618£*0l 

6.79l£*00 

1.663E*00 

1.990E*01 

1.197E*01 

1.247E*00 

8.0CI0E403 

1.834E*02 

1.903E»02 

4.638E*ai 

4. 864£*00 

1.676E*00 

1.939E*01 

1.147E*01 

1.249E*00 

8.200E*03 

1.764E*02 

2.013E*02 

4.679E*0l 

7.008E*00 

1.700E*00 

1.919E*01 

1.127E*01 

1.293E*00 

8.400E403 

1.700E402 

2.12SE*02 

4.712£»0l 

7. 148E*00 

1.723£*00 

1.494E*01 

1.U1E*01 

1.299E*00 

8.bOOE*03 

t.639E»02 

2.234E»02 

4.747E*01 

7.283E*00 

1.749E*00 

1.476E*01 

1.097E*01 

1.297E*00 
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Table I. * Continued. 


I 

RHO/RHO-0 

H/RTO 

S/R 

A/AO 

t 

CP/R 

CV/R 

GAMMA 

«.8UO£»03 

1.383E*02 

2.3426*02 

4. 7806*01 

7.4126*00 

1.7656*00 

1.4626*01 

1.0886*01 

1.2576*00 

9. 000 £*03 

I.S31E*02 

2.449£*02 

4.8136*01 

7.5366*00 

1.7856*00 

1.4556*01 

1.0856*01 

1.2576*00 

9.^00£*03 

1.4S2E*02 

2.3S5£*02 

4.8456*01 

7.6546*00 

1.8046*00 

1.4546*01 

1.0886*01 

1.2556*00 

9.*00E*03 

1.436E*02 

2.662£*02 

4.8766*01 

7.7666*00 

1.8226*00 

1.4636*01 

1.0996*01 

1.2526*00 

9.600£*03 

1.393£*02 

2.770E*02 

4.9086*01 

7.8726*00 

1.8396*00 

1.4826*01 

1.1196*01 

1.2486*00 

9.800 £*03 

1.332£*02 

2.8806*02 

4.9386*01 

7.9746*00 

1.8566*00 

1.5136*01 

1.1486*01 

1.2436*00 

1.000£*0* 

1.313£*02 

2.9926*02 

4.9696*01 

8.0726 * 00 

1.8736*00 

1.5566*01 

1.1886*01 

1.2376*00 

1.0^0£*04 

1.276£*02 

3.1086*02 

5.0016*01 

8. 1686*00 

1.8906*00 

1.6146*01 

1.2396*01 

1.2306*00 

1.0*0£*04 

1.240E*02 

3.2296*02 

5.0336*01 

8.2626*00 

1.9066*00 

1.6866*01 

1.3016*01 

1.2246*00 

1.0b0£*0* 

1.206£*02 

3;3S8E*02 

5.0666*01 

8.3586*00 

1.9246*00 

1.7726*01 

1.3736*01 

1.2186*00 

1.080E*04 

1.173E*02 

3.4896*02 

5.1006*01 

8.4556*00 

1.9416*00 

1.8726*01 

1.4566*01 

1.2126*00 

1.100£*04 

1.141E*02 

3.6306*02 

5.1356*01 

8.5566*00 

1.9606*00 

1.9846*01 

1.5476*01 

1.2076*00 

1.120E*04 

1. 109E*02 

3.7806*02 

5.1726*01 

8.6626*00 

1.9806*00 

2.1056*01 

1.6436*01 

1.2036*00 

1.140E*04 

1.078£*02 

3.9396*02 

5.2116*01 

8.7726*00 

2.0016*00 

2.2346*01 

1.7446*01 

1.1996*00 

1.160£*04 

1.048£*02 

4.1086*02 

5.2516*01 

8.8896*00 

2.0236*00 

2.3676*01 

1.8466*01 

1.1976*00 

1.180E*04 

1.01B£*02 

4.2866*02 

5.2926*01 

9.0116*00 

2.0476*00 

2.5016*01 

1.9466*01 

1.1956*00 

1.200E*04 

9.890E*01 

4.4746*02 

5.3356*01 

9.1396*00 

2.0726*00 

2.6316*01 

2.0426*01 

1.1946*00 

1.220£*04 

9.604E*01 

4.6716*02 

5.3806*01 

9.2726*00 

2.0996*00 

2.7556*01 

2.1306*01 

1.1946*00 

1.240£*04 

9.32S£*01 

4.8 786*02 

5.4266*01 

9.4116*00 

2.1276*00 

2.8696*01 

2.2096*01 

1.1946*00 

t.2b0£*04 

9.032E*01 

3.0926*02 

5.4736*01 

9.5566*00 

2.1566*00 

2.9706*01 

2.2776*01 

1.1956*00 

1.280E*04 

8.787E*01 

3.3136*02 

5.5206*01 

9.7056*00 

2.1876*00 

3.0586*01 

2.3346*01 

1.1966*00 

1.300£*04 

8.S30£*01 

5.5396*02 

5.5686*01 

9.8576*00 

2.2186*00 

3.1306*01 

2.3786*01 

1.1986*00 

1.320E*04 

8.281£*01 

5.7716*02 

5.6166*01 

1.0016*01 

2.2506*00 

3.1856*01 

2.4096*01 

1.2006*00 

l.i40£*04 

8.041E*01 

6.0066*02 

5.6656*01 

1.0176*01 

2.2836*00 

3.2236*01 

2.4276*01 

1.2036*00 

1.360£*04 

7.S10E»01 

6.2436*02 

5.7136*01 

1.0336*01 

2.3156*00 

3.2466*01 

2.4346*01 

1.2066*00 

1.380E*04 

7.989E*01 

6.4816*02 

5.7606*01 

1.0506*01 

2.3486*00 

3.2526*01 

2.4306*01 

1.2096*00 

1.400£*04 

7.378£*01 

6.7196*02 

5.8076*01 

1.0666*01 

2.3816*00 

3.2456*01 

2.4166*01 

1.2126*00 

1.420£*04 

7.176E*01 

6.9566*02 

5.8536*01 

1.0826*01 

2.4146*00 

3.2246*01 

2.3946*01 

1.2156*00 

1.440 £*04 

6.983F*01 

7.1916*02 

5.R98E*01 

1.0996*01 

2.4466*00 

3.1936*01 

2.3656*01 

1.2196*00 

1.4tt0£*04 

6.800£*01 

7.4236*02 

5.9426*01 

1.1156*01 

2.4776*00 

3.1536 * 01 

2.3306*01 

1.2226*00 

1.480£*04 

6.626E*01 

7.6526*02 

5.9846*01 

1.1316*01 

2.5086*00 

3.1056*01 

2.:91E*01 

1.2266*00 

1.300£*04 

6.461£*01 

7.8786*02 

6.0256*01 

1.1476*01 

2.5386*00 

3.0516*01 

2.2496*01 

1.2296*00 

l.S20£*04 

U.304E401 

8.0996*02 

6.0666*01 

1.1636*01 

2.5676*00 

2.9946*01 

2.2046*01 

1.2326*00 

l.S40E*04 

6.1S6E*01 

8.3166*02 

6.1046*01 

1. 1786*01 

2.5946*00 

2.93 56* 01 

2.1606*01 

1.2356*00 

1.360E*04 

6.015£*01 

8.5296*02 

6.1426*01 

1.1936*01 

2.6216*00 

2.8746*01 

2.1156*01 

1.2386*00 

t.S80£*04 

S.S81E*01 

8.7376*02 

6.1786*01 

1.2'08E*01 

2.6476*00 

2.8146*01 

2.0716*01 

1.2416*00 

t.600£*04 

i.7S4E*01 

?. 9416*02 

6.2136*01 

1.2226*01 

2.6726*00 

2.7566*01 

2.0296*01 

1.2436*00 

1.620E*04 

S.633£*01 

9.1416*02 

6.2476*01 

1.7'36E*01 

2.6956*00 

2.6996*01 

1.9906*01 

1.2456*00 

1.640E*04 

S.S18£*01 

9.3376*02 

6.2806*01 

1.2506*01 

2.7186*00 

2.6466*01 

1.9536*01 

1.2476*00 

1.6b0£*04 

5.409£*01 

9.5286*02 

6.3126*01 

1.2636*01 

2.7396*00 

2.5966*01 

1.9196*01 

1.2486*00 

1.680E*04 

S.305£*01 

9.7176*02 

6.3426*01 

1.2766*01 

2.7606*00 

2.5506*01 

1.8886*01 

1.2496*00 

1. r00£*04 

9.206E*0l 

9.9026*02 

6.3726*01 

1.2896*01 

2.7796*00 

2.5 0 86 * 01 

1.8606*01 

1.2506*00 

l./20£*04 

5.111E*01 

1.0086*03 

6.4016*01 

1.:-I016*01 

2.7986*00 

2.4706*01 

1.8366*01 

1.2506*00 

1.740E*04 

9.020E*01 

1.0266*03 

6.4306*01 

1.3136*01 

2.8166*00 

2.4376*01 

1.8156*01 

1.2506*00 

1.760£*04 

4.933E*01 

1.0446*03 

6.4576*01 

1.3246*01 

2.8336*00 

2.4076*01 

1.7976*01 

1.2506*00 

1.780E*04 

4.8S0E*01 

1.0626*03 

6.4846*01 

1.3.156*01 

2.8496*00 

2.3826*01 

1.7836*01 

1.24 96 * 00 

l.800E*04 

4.770E*01 

1.0796*03 

6.5116*01 

1. 3966*01 

2.8646*00 

2.3606*01 

1.7716*01 

1.2496*00 

1.820E*04 

4.693E*01 

1.0966*03 

6.5376*01 

1.3!>6E*01 

2.8796*00 

2.3426*01 

1.7636*01 

1.2486*00 

1.840 £*04 

4.619E*01 

1.1136*03 

6.5626*01 

1.3(k66*01 

2. 8946*00 

2.3286*01 

1.7576*01 

1.2476*00 

1.860E*04 

4.S48E*01 

1.1306*03 

6.5886*01 

1.3766*01 

2.9076*00 

2.31 76*01 

1.7536*01 

1.2456*00 

1.880E*04 

4.479£*01 

1.1476*03 

6.6126*01 

1.3066*01 

2.9216*00 

2.3106*01 

1.7526*01 

1.2446*00 

1.900£*04 

4.412E*01 

1.1646*03 

6.6376*01 

1.3S*6E*01 

2.9346*00 

2.3056*01 

1 7536*01 

1.2436*00 

1.920£*04 

4.348£*01 

1.181E«03 

6.6616*01 

1.4056*01 

2.9466*00 

2.3036*01 

1.7566*01 

1.2416*00 

1.940E*04 

4.286E*01 

1.1986*03 

6.6856*01 

1.4>4E*01 

2.9586*00 

2.3036*01 

1.7606*01 

1.2396*00 

1.960£*04 

4.229E*01 

1.2156*03 

6.7086*01 

1.42-46*01 

2.9706*00 

2.3056*01 

1.7666*01 

1.2386*00 

1.980£*04 

4.166E*01 

1.2326*03 

6.7326*01 

1.42136*01 

2.9816*00 

2.3106*01 

1.7746*01 

1.2366*00 

2.000E*04 

4.109£*01 

1.2486*03 

6.7556*01 

1.4626*01 

2.9926*00 

2.3166*01 

1.7836*01 

1.2346*00 

2.020E*04 

4.094E*31 

1.2656*03 

6.7786*01 

1.4516*01 

3.0036*00 

2.3256*01 

1.7936*01 

1.2336*00 

2.040E*04 

4.000E*01 

1.2826*03 

6.8016*01 

1.4596*01 

3.0146*00 

2.3346*01 

1.8046*01 

1.2316*00 

2.060£*04 

3.947E*01 

1.3006*03 

6.8246*01 

1.4686*01 

3.0256*00 

2.3456*01 

1.8156*01 

1.2306*00 

2.080E*04 

3.896£*01 

1.3176*03 

6.8466*01 

1.4776*01 

3.0356*00 

2.3576*01 

1.8286*01 

1.2286*00 

2.100E*04 

1.846£*01 

1.3346*03 

6.8696*01 

1.4866*01 

3.0456*00 

2.3706*01 

1.8416*01 

1.2276*00 

2.120E*04 

3.797E*01 

1.3516*03 

6.8926*01 

1.4946*01 

3.0556*00 

2.3846*01 

1.8546*01 

1.2256*00 

2.140E*04 

3.7$0E*01 

1.3696*03 

6.9146*01 

1.5036*01 

3.0656*00 

2.3996*01 

1.8686*01 

1.2246*00 

2.1M£*04 

3.703E*01 

1.3876*03 

6. 9366 * 01 

1.5126*01 

3.0756*00 

2.4156*01 

1.8836*01 

1.2236*00 

2.180E*04 

3.6S7£*01 

1.4046*03 

6.9596*01 

1.5206*01 

3.0856*00 

2.4316*01 

1.8976*01 

1.2226*00 

2.200E*04 

3.613E*01 

1.4226*03 

6.9816*01 

1.5296*01 

3.0956*00 

2.4486*01 

1.9126*01 

1.2216*00 

2.220£*04 

3.569E*01 

1-4406*03 

7.0036*01 

1.5386*01 

3.1046*00 

2.4656*01 

1.9276*01 

1.2206*00 

2.240E*04 

3.S26E*01 

1.4586*03 

7.0256*01 

1.5466*01 

3.1146*00 

2.4826*01 

1.9426*01 

1.2196*00 

2.260£*04 

3.484£*01 

1.4766*03 

7.0486*01 

1.5556*01 

3.1246*00 

2.5006*01 

1.9576*01 

1.2186*00 

2.280£*04 

3.443£*01 

1.4966*03 

7.0706*01 

1.5646*01 

3.1336*00 

2.5186*01 

1.9726*01 

1.2176*00 

2.iOOE*l'4 

3.402£*01 

1.5136*03 

7.0926*01 

1.5736*01 

3.1436*00 

2.5366*01 

1.9876*01 

1.2166*00 

2.320£*04 

3.363£*01 

1.5326*03 

7.1146*01 

1. 5816*01 

3.1536*00 

2.5546*01 

2.0016*01 

1.2166*00 

2.340£*04 

3.324£*01 

1.5516*03 

7.1366*01 

1.5906*01 

3.1626*00 

2.5736*01 

2.0166*01 

1.2156*00 

2.340E*04 

3.286£*01 

1.5706*03 

7.1586*01 

1.5996*01 

3,1726*00 

2.5916*01 

2.0306*01 

1.2146*00 

2.380£*04 

3.248E*01 

1.5856*03 

7.1806*01 

1.6086*01 

3.1826*00 

2.6096*01 

2.0446*01 

1.2146*00 

2.400£*04 

3.211£*01 

1.6086*03 

7.2016*01 

1.6176*01 

3.1916*00 

2.6276*01 

2.0586*01 

1.2146*00 

2.420E*04 

3. 173E*01 

1.6276*03 

7.2236*01 

1.6266*01 

3.2016*00 

2.6456*01 

2.0716*01 

1.2136*00 

2.440E*04 

3.139£*01 

1.6466*03 

7.2456*01 

1.6356*01 

3.2116*00 

2.6636*01 

2.0846*01 

1.2136*00 

2.460E*04 

3.104E*01 

1.6666*03 

7.2676*01 

1.6446*01 

3.2216*00 

2.6806*01 

2.0976*01 

1.2136*00 

2.480£*04 

3.069E*01 

1.6866*03 

7.2896*01 

1.6536*01 

3.2316*00 

2.6986*01 

2.1106*01 

1.2136*00 

2.300E*04 

3. 03»£*01 

1.7066*03 

7.3106*01 

1.6636*01 

3.2416*00 

2.7156*01 

2.1226*01 

1.2136*00 
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Table I. ■ Continued. 


P.'PO ■ 1.00E*04 


r 

RHO/RHO-O 

H/RTO 

S/R 

A/AO 

2 

CP/R 

CV/R 

GAMMA 

3.000E*02 

9.109E*03 

-1.690E402 

1.4S2£*01 

1.042E400 

1.000E*00 

4.47SE*00 

3.4756*00 

1.2886*00 

4.000E»02 

6.832E403 

-1.672E402 

i.raaEdoi 

1.187E400 

1.000E*00 

4.96aE*00 

3.9686*00 

1.2526*00 

S.OOOE^OZ 

S.4«»E«03 

-1.4S3E402 

1.903E401 

1.31SE400 

1.000£*00 

S.364E*00 

4.3646*00 

1.2296*00 

6.000E»02 

4.5S$E«03 

-1.633E432 

2.004E401 

1.431E400 

1.000E*00 

9.686E*00 

4.6866*00 

1.2136*00 

T.000EO2 

3.904£*03 

-1.612E402 

2.093E401 

1.S38E400 

1.000£*00 

5.9S3E*00 

4.9536*00 

1.202c*00 

a.OOOE»02 

3.416E403 

-1.S90E402 

2.174E401 

1.639E400 

1.000E*00 

6.174E*00 

5.1746*00 

1.1936*00 

«.000E»02 

3.038E*03 

-1.S67E402 

2.248E401 

1.733E*00 

1.000E*00 

6.3S7E*00 

5.3576*00 

1.1876*00 

1.000«03 

2.733E*03 

-1.S43E402 

2.316E4 01 

1.823E400 

1.000E*00 

6.509£*00 

5.3096*00 

1.1826*00 

1.100 E»03 

2.48«E»03 

-1.S19E402 

2.37a£*01 

1.409£»00 

1.000E*00 

6.A36E*00 

3.6336*00 

1.1776*00 

1.200E*03 

2.277E403 

-1.494E402 

2.437E401 

1.991E400 

1.000£*00 

6.743E*0C 

3.7436*00 

1.1746*00 

1.300E«03 

2.102E*03 

-1.470E402 

2.491E401 

2.070E400 

1.000E*00 

6.833E*00 

5.8336*00 

1.1716*00 

1.400E«03 

1.952E»03 

-1.444E402 

2.S42E*01 

2.144E»00 

1.000E*00 

6.910E*30 

5.9106*00 

1.1696*00 

1.3 03E»03 

1.822E»03 

-1.419E402 

2.S90E401 

2.219E400 

1.000E*00 

6.977E*00 

5.9776*00 

1.1676*00 

1.600Et03 

1.708E403 

-1.393E402 

2.639E401 

2.291E400 

1.000E*00 

7.039E*00 

6.0386*00 

1.1666*00 

l.TOOE*03 

1.407E403 

-1.347E402 

2.678E401 

2.360E400 

1.000E*00 

7.099E*00 

6.0986*00 

1.1646*00 

1.800Et03 

1.S18E403 

-1.341E402 

2.719E401 

2.427E»00 

1.000E*00 

7.1A1E*00 

6.1596*00 

1.1636*00 

1.900E*03 

1.438£*03 

-1..31SE402 

2.TS8E401 

2.492E*00 

1.000E*00 

7.231E*00 

6.2266*00 

1.1616*00 

2.000Et03 

1.366E*03 

-1.288E*02 

2.79SE401 

2.$S5E»00 

1.000E*00 

7.312E*00 

6.3036*00 

1.1606*00 

2.100E»03 

1.301E*03 

-1.261E402 

2.831E401 

2.A16E400 

1.001E*00 

7.409E*00 

6.3966*00 

1.1586*00 

2.200E«03 

1.241E403 

-1.234E*02 

2.846E4ai 

2* E .OC400 

1.001E*00 

7.528E*00 

6.3086*00 

1.1566*00 

2. 3001^03 

1.186E*03 

-1.206E*02 

2.a99E401 

2.735E400 

1.002E*00 

7.672E*00 

6.6426*00 

1.1556*00 

2.400E03 

1.136E»>. 

-1.178E*02 

2.932E401 

2.793E400 

1.002E*00 

7.84SE*00 

6.8016*00 

1.1536*00 

2.300E*03 

1.090E403 

-1.149E402 

2.96SE401 

2.849E400 

1.003E*00 

a.049£*00 

6.9886*00 

1.1316*00 

2.600E*03 

1.046E403 

-1.119E402 

2.997E*01 

2.905E400 

1.00SE*00 

8.287E*00 

7.2056*00 

1-1486*00 

2.700E03 

1.006E403 

-l.a8a£»02 

3.029E401 

2.960E400 

1.006E*00 

8.S39E*00 

7.4516*: 

1.1466*00 

2.a00£*03 

9.679E402 

-1.036E402 

3.060E401 

3.015£t00 

1.008E*00 

8.8671*00 

7.7266*00 

1.1446*00 

2.900E«03 

9. 321E402 

-1.023E403 

3.092E401 

3.070E400 

1.011E*00 

9.208E*00 

8.0306*00 

1.1436*00 

3.000£»03 

8.983E402 

-9.888E401 

3. 124E4 01 

3.12SE400 

1.014E*00 

9.38*E*00 

8.3586*00 

1.1416*00 

3.100E*03 

8.661E402 

-9.529£*01 

3.1S6E401 

3.181E*00 

t.018E*00 

9.98 36 * 00 

8.7106*00 

1.1406*00 

3.200E*03 

8.39$E402 

-9-1S4E401 

3. 188E4U1 

3.237E400 

1.022E*00 

1.0416*01 

9.0806*00 

1.1396*00 

3.300E03 

8.062E402 

-8.767E*01 

3.221E401 

3.294£»00 

1.027E*00 

1.086E*01 

9.4666*00 

1.1386*00 

3.40OE«0i 

7.782E402 

-8.360E401 

3.2S4E*0l 

3.392E400 

1.033E*00 

1.1336*01 

9.8616*00 

1.1376*00 

3.SOOE»03 

7.S12E402 

-7.937E401 

3.2aaE401 

3.411£»00 

1.039E*00 

1.181E*01 

1.0266*01 

1.1376*00 

3.600E»03 

7.2S4E»02 

-7.495E401 

3. 322E401 

3.472E400 

1.047E*00 

1.230E*01 

1.0666*01 

1.1376*00 

3.700E«03 

7.004E4Q2 

-7.036£«01 

3.396C»01 

3.334£*00 

1.0S4E*00 

1.279E*01 

1.1066*01 

1.1386*00 

3.dO0E«03 

6. 764E402 

-6.S58E401 

3.39l£«01 

3.597F»00 

1.063E*00 

1.3286*01 

1.1456*01 

1.1386*00 

3.900E*03 

6.S32E402 

-6.063E401 

3.426E401 

3.6A2E«00 

1.073E*00 

1.376E*01 

1.1826*01 

1.1396*00 

<i.000£«03 

6.309E»02 

-5.551E401 

3.46t£*Jl 

3. 723E4O0 

1.083E*00 

1.4226*01 

1.2176*01 

1.1416*00 

4.100E»03 

6.094E402 

-5.j23E*01 

3.497£*01 

3.799E>00 

1.094E*00 

1.4666 * 01 

1.2506*01 

1.1426*00 

<>.200E*03 

S.886E402 

-4.478E401 

3.533E*01 

3.86SE»00 

1.105E*00 

1.5086*01 

1.2816*01 

1.1446*00 

4.300E»03 

5.686E402 

-3.919E«01 

3.S69E401 

3.939E400 

1.118E*00 

1.547E*01 

1.3086*01 

1.1456*00 

4.«O0E«03 

3.494E402 

-3.346E401 

3.603E401 

4. 007E400 

1.131E*00 

1.38 3E*C1 

1.3336*01 

1.1476*00 

4.!'OOE»03 

3. 308E»02 

-2.760E*01 

3.641E*01 

4.0eOE400 

1.144E*00 

1.613E*01 

1.3546*01 

1.1496*00 

4.600E*03 

3.131E402 

-2.163E4Q1 

3.676E»0l 

4. 194E400 

1.138E*00 

1.6446*01 

1.3726*01 

1.1326*00 

9.700E*03 

4.960E402 

-l.556E*0l 

3.7I2E»ai 

4.229t»00 

1.172E*00 

1.670E*01 

1.3876*01 

1.1346*00 

4.a00E*03 

4.796E402 

-9.410E400 

3. 747E*01 

4.306E400 

1.187E*00 

1.691E*01 

1.3996*01 

1.1576*00 

4.900E403 

4.639E402 

-3.182E*00 


4.383E»00 

1.202E*00 

1.710E*01 

1.4086*01 

1.1596*00 

3.000E*03 

4.489E402 

3.107E*00 

3..ji7t»01 

4.461E»00 

1.218E*00 

1.7246*01 

1.4146*01 

1.1626*00 

».100E*03 

4.345E402 

9.444£*00 

3.B32E401 

4.539E*00 

l.233E*00 

1.7366*01 

1.4176*01 

I. 1656*00 

5.200E»03 

4.208E*'32 

1.582E»0l 

3.883E401 

4.619E»00 

1.249E*00 

1.7446*01 

1.4186*01 

1.1686*00 

5.300£*03 

4.076E*32 

2.222E»01 

3,919E«01 

4.A99E»00 

1.26SE*00 

1.7306*01 

1.4166*01 

1.1716*00 

$.400E*03 

3.9S1E432 

2.863E401 

3.951E*01 

4.779£»00 

1.261E*00 

1.7536*01 

1.4136*01 

1.1746*00 

S.300E»03 

3.831E432 

3.30«E»01 

3.9a4E«-01 

4.859E*C0 

1.297E*0U 

1.754E*01 

1.4086*01 

1.1776*00 

$.600E*03 

3.716E432 

4. 148E4UI 

4.015E»0l 

4.940E»00 

1.313C*00 

1.7336*01 

1.4016*01 

1.1806*00 

5.JOOt*03 

3.607E*02 

4.790E»01 

4.046E>01 

5.021E400 

1.32 9E*00 

1.7506*01 

1.3936*01 

1.1836*00 

$.dOOE»03 

3.302E»02 

5.430E»0l 

4.077E»01 

5.102EH)0 

l.J45E*00 

1.746E*01 

1.3656*01 

1.1866*00 

5.900fc*03 

3.403E»I)2 

6.069E401 

4.10«E«01 

3. I84E400 

1.361E*00 

1. 7416*01 

1.3756*01 

1.1896*00 

6.000E»03 

3.307E402 

6.70SE*01 

4 . 136E*01 

5.265E»00 

1.377E*00 

1.7336*01 

1.3656*01 

1.1936*00 

6.100E»03 

3.214E402 

7.339E401 

4. 164E401 

3.346E400 

1.393E*00 

1.7276*01 

1.3546*01 

1.1966*00 

6.200E«03 

3. 129E402 

7.971E*0l 

4. 192E*01 

3.42 7E400 

1.409E*00 

1.720E*01 

1.3436*01 

1.1996*00 

6.J0Oa»03 

3.046E402 

8.399E«01 

4.220E»01 

5.308E400 

1.424E*00 

1.711E*01 

1.3326*01 

1.2026*00 

6.400E401 

2.964E*02 

9.224E«01 

4. 247E*01 

3.989E>00 

1.440E*00 

1.7036*01 

1.3216*01 

1.2036*00 

6.300E*03 

2.890E402 

9.846E«01 

4.273E»01 

3.670E»00 

l.455E*00 

1.6946*01 

1.3106*01 

1.2086*00 

6.600E»03 

2.816E402 

1.046E402 

4.299E+01 

5.730E*00 

l.470E*00 

1.6846*01 

1.2986*01 

1.2116*00 

6.700E»03 

2.746E»02 

1.10aL*02 

4.324E*01 

5.830E>00 

1.4831*00 

1.6756*01 

1.2876*01 

1.2146*00 

6.800E>03 

2.679€*02 

1. 169E»02 

4.349E«01 

5.91OE.0O 

1.300E*00 

1.6636*01 

1.2756*01 

1.217600 

6.900£»03 

2.613E402 

t.230E*02 

4.373E*0I 

5.990E*00 

1.313E*00 

1.6356*01 

1.2646*01 

1.2206*00 

7.000E403 

2.333E402 

l.290E*02 

4. 397E*01 

A.069E«00 

l.329E*00 

1.6456*01 

1.2526*01 

1.2236*00 

7.100£*03 

2.494E»02 

1.330E402 

4.420E»01 

6. 1461*00 

1.343EI 00 

1.6346*01 

1.2416*01 

1.2266*00 

7.200E*C3 

2.417£*02 

1.410E*02 

4.443E*0l 

6.226E»00 

'.338E*00 

1.6246*01 

1.2306*01 

1. ’’96*00 

7.300E*03 

2.382t*02 

1.469E402 

4.46SE401 

b.304E*00 

;.371E*00 

1.6136*01 

1.2196*01 

1.2326*00 

7.400E*03 

2.330E*02 

1.328E402 

4.48 7E4 01 

6.382E400 

1.S83E*00 

1.60 26 * 01 

1.2086*01 

1.2346*00 

7.500E+03 

2.279E402 

1.S87E402 

4.509E*dl 

6.4>9E*00 

1. 399E*00 

1.5916*01 

1.1976*01 

1.2376*00 

7.600E*03 

2.231E402 

1.643E402 

4.930E*01 

6.333E*U0 

1. 612E*00 

1.5806*01 

1.1866*01 

1.2396*00 

7.7C»E«03 

2.184E402 

1.703E*02 

4,5S0E*01 

6.61 1E*00 

1.623E*00 

1.5 6 96 * 01 

1.1 756*01 

1.2426*00 

7.800E*03 

2.139E*02 

1. 760E402 

4. 370E»01 

6.686E400 

l.b38E*00 

1.5576*01 

1.1656*01 

1.2446*00 

7.900E*03 

2.096E402 

1.817E*02 

4.390E»01 

6. 760E *00 

l.b'iOE.'OO 

1.3466*91 

1.1556*01 

1.2466*00 

e.QOCEtOi 

2.054E402 

1.873E402 

4.blOE«01 

6.a3 3E*C0 

1.663E*00 

1.535**01 

1. 1.56*01 

1.2486*00 

a.200E«33 

t.976E*02 

1.983E*02 

4.647E*01 

6.977E*00 

1.68VE*00 

1. 5146*01 

1.1276*01 

1,251 *00 

8.400t»03 

1.903E*02 

2. J9SE402 

4.684E401 

7.1I7E*00 

1.710i *00 

1.494-*01 

1.1116*01 

1.2546*00 

8.600E*03 

1.83SE*02 

2.2C4E»02 

4.719E*01 

7.25,?E*00 

1. 732E*00 

1.4776*01 

1.0986*01 

1.2566*00 


liiJ’:;; ■ ‘A.: ;, . . ■ 
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V. 


Table I, - Concluded. 


I 

• .«00EO3 

«. 000£»03 

9 . 2006*01 

9 . 9006*03 

9 . 9006*03 

9 . 8006*03 

1 . 0006*09 

1 . 0206*09 

1 . 0906*09 

1 . 0606*09 

1 . 0806*09 

1 . 1006*09 

1 . 1206*09 

1 . 1906*09 

1 . 1606*09 

1 . 1806*09 

1 . 2006 * 0 * 

1 . 2206*09 

1 . 2906*09 

1 . 2606*09 

1 . 2806*09 

1 . 3006*09 

1 . 3206*09 

1 . 3906*09 

1 . 3606*09 

1 . 3806*09 

1 . 9006*09 

1 . 9206*09 

1 . 9906*09 

1 . 9606*09 

1 . 9806*09 

1 . 8006*09 

1 . 5206*09 

1 . 5906*09 

1 . 5606*09 

1 . 5806*09 

1.6 006*09 

1 . 6206*09 

1 . 6906*09 

1 . 6606*09 

1 . 6806*09 

I . TM6*09 

1 . 1206*09 

1 . 7906*09 

1 . 7606*09 

1 . 7806*09 

1.8006 *09 

1 . 8206*09 

1 . 8906*09 

1 . 8606*09 

1 . 8806*09 

1 . 9006*09 

1 . 9206*09 

1 . 9906*09 

1 . 9606*09 

1 . 9806*09 

2.C 06*09 

2 . 0206*09 

2 . 0906*09 

2 . 0606*09 

2 . 0806*09 

2 . 1006*09 

2 . 1206*09 

2 . 1906*09 

2 . 1606*09 

2 . 1806*09 

2 . 2006*09 

2 . 2206’.09 

2 . 2906*09 

2 . 2606*09 

2 . 2806*09 

2 . 3006*09 

2 . 3206*09 

2 . 1906*09 

2 . 1606*09 

2 . J « u6*09 

2 . 9006*09 

2 . 9206*09 

2 . 9906*09 

2 . 9 » 06*09 

2 . 9806*09 

2 . 5006*09 


AHO/RHO-O 

1 . 7726*02 
1 . 7136*02 
1 . 6586*02 
1 . 6066*02 
1 . 5586*02 
1 . 5126*02 
1 . 6686*02 
1 . 9276*02 
1 . 3676*02 
1 . 3446*02 
1 . 3126*02 
1 . 2766*02 
1 . 2416*02 
1 . 2076*02 
1 . 1736*02 
1 . 1406*02 
1 . 1086*02 
1 . 0776*02 
1 . 0466*02 
1 . 0156*02 
4 . 6616*01 
4 . 5746*01 
4 . 3006*01 
4 . 0336*01 
8 . 7756*01 
8 . 5286*01 
8 . 2916*01 
8 . 0656*01 
7 . 8986*01 
7 . 6926*01 
7.4966 * 01 
7 . 2596*01 
7 . 0826*01 
4 . 9136*01 
4 . 7536*01 
4 . 60 ) 6*01 
4 . 4576*01 
6 . 3206*01 

4 . 1896 * 01 
6 . 0656*01 
5 . 9976*01 
5 . 8396*01 
5 . 7266*01 
5 . 6236*01 
5 . 5296*01 
5 . 4296*01 
5 . 3346*01 
5 . 2516*01 

5 . 1486*01 
5 . 0876*01 
5 . 0096*01 
4 . 9396*01 
9 . 8416*01 
4 . 7906*01 
9 . 7226*01 
9 . 6546*01 
4 . 5426*01 
4 . 5296*01 
4 . 9496*01 
4 . 4106*01 
4 . 3526*01 
4 . 2966*01 
4 . 2416*01 
9 . 1886*01 
9 . 1366*01 
4 . 0856*01 
4 . 0356*01 
3 . 9846*01 
3 . 9386*01 
3 . 8916*01 
3 . 8956*01 
3 . 8006*01 
3 . 7546*01 
3 . 7136*01 
3 . 6706*01 
3 .** 86*01 
3 . 581^*01 
3 . 5976*21 
3 . 5076*01 
3 . 4686*01 
3 . 9306*01 
3 . 3926*01 


H/RTO 

2 . 3126*02 

2 . 4186*02 

2 . 5256*02 

2 . 6326*02 

2 . 7396*02 

2 . 8486*02 

2 . 9406*02 

3 . 0756*02 

3 . 199^*02 

3 . 3196*02 

3.99 86 * 02 

3 . 5866*02 

3 . 7326*02 

3 . 8666*02 

9 . 0996*02 

9 . 2226*02 

9 . 9096*02 

9 . 5956*02 

9 . 7996*02 

5 . 0026*02 

5 . 2176*02 

5 . 9386*02 

5 . 6496*02 

5 . 8996*02 

6 . 1246*02 

4 . 3416*02 

6 . 5946*02 

4 . 831C * J2 

7 . 0446*02 

7 . 2966*02 

7 . 5296*02 

7 . 7506*02 

7 . 9726*02 

8 . 1906*02 

8 . 9056*02 

8 . 4156*02 

8 . 8716*02 

9 . 0236*02 

9 . 2216*02 

9 . 4156*02 

9 . 4046*02 

9 . 7936*02 

9 . 9786*02 

1 . 0166*03 

1 . 0346*03 

1 . 0526*03 

1 . 0496*03 

1 . 0876*03 

1 . 1046*03 

1 . 1216*03 

1 . 1386*03 

1 . 1556*03 

1 . 1726*03 

1 . 1896*03 

1 . 2046*03 

1 . 2236*03 

1 . 2906*03 

1 . 2576*03 

1 . 2796*03 

1 . 2916*03 

1 . 3086*03 

1 . 3256*03 

1 . 3936*03 

1 . 3406*03 

1 . 3786*03 

1 . 3956*03 

1 . 4136*03 

1 . 4316*03 

1 . 4996*03 

1 . 9476*03 

1 . 9856*03 

1 . 5036*03 

1 . 5226*03 

1 . 5416*03 

1.55 96 * 03 

1 . 5786*03 

1 . 5976*03 

1 . 4146*03 

1 . 4356*03 

1 . 4556*03 

1 . 4746*03 

1 . 4936*01 


S/k 

4 . 7526*01 
9 . 7856*01 
9 . 8176*01 
9 . 8996*01 
9 . 8796*01 
9 . 9106*01 
9 . 9916*01 
9 . 9726*01 
5 . 0096*01 
5 . 0346*01 
5 . 0496*01 
5 . 1046*01 
5 . 1906*01 
5 . 1776*01 
5 . 2146*01 
5 . 2546*01 
5 . 2986*01 
5 . 3916*01 
5 . 3856*01 
5 . 9316*01 
5 . 9776*01 
5 . 5296 * 0 ) 
5 . 5716*01 
5 . 4186*01 
5 . 4456*01 
5 . 7126*01 
5 . 7586*01 
5 . 8036*01 
5 . 8486*01 
5 . 8926*01 
5 . 9346*01 
5 . 9746*01 
4 . 0146*01 
4 . 0556*01 
4 . 0936*01 
4 . 1296*01 
4 . 1496 * 01 
6 . 1996*01 
6 . 2326*01 
4 . 2496*01 
4 . 2956*01 
6 . 3266 * 0 ) 
6 . 3556*01 
4.3896 * 01 
6 . 9126*01 
4 . 9396*01 
4 . 9666*01 
6 . 4926*01 
6 . 5186*01 
4 . 5936*01 
4 . 5486*01 
4 . 5936*01 
4 . 6176*01 
4 . 6416*01 
6 . 4656*01 
6 . 4886*01 
6 . 7126*01 
6 . 7356*01 
4 . 7586*01 
4 . 7816*01 
4 . 8026*01 
4 . 8266*01 
6 . 8986*01 
6 . 8116*01 
6 . 8936*01 
6 . 9156*01 
4 . 9376*01 
4 . 9596*01 
4 . 9816*01 
7 . 0036*01 
7 . 0256*01 
7 . 0476*01 
7 . 0496*01 
7 . 0916*01 
7 . 1126*01 
7 . 1396*01 
7 . 1546*01 
7 . 1776 * 0 ) 
7 . 1996*01 
7 . 2206*01 
7 . 2426*01 
7 . 2436*01 


4/RO 

7 . 3826*00 
7 . 5076*00 
7 . 6266*00 
7 . 7406*00 
7 . 8486*00 
7 . 9516*00 
8 . 0506*00 
8 . 1476*00 
8 . 2426*00 
8 . 3376*00 
8 . 9146*00 
8 . 5336*00 
8 . 4376*00 
8 . 7456*00 
8 . 8586*00 
8 . 9776*00 
9 . 1016*00 
9 . 2316*00 
9 . 3676*00 
9 . 5076*00 
9 . 4526*00 
9 . 8026*00 
9 . 9556*00 
1 . 0116*01 
1 . 0276*01 
1 . 0936*01 
1 . 0596*01 
1 . 0756*01 
1 . 0916*01 
1 . 1086*01 
1 . 1296*01 
1 . 1906*01 
1 . 1556*01 
1 . 1716*01 
1 . 1846*01 
1 . 2016*01 
1 . 2156*01 
1 . 2296*01 
1 . 2436*01 
1 . 2546*01 
1 . 2496*01 
1 . 2826*01 
1 . 2946*01 
1 . 3066*01 
1 . 3186*01 
1.3296 *01 
1 . 340:*01 
1 . 3516*01 
1 . 3616*01 
1 . 3716*01 
1 . 3816*01 
1 . 3916*01 
1 . 4016*01 
1 . 9106*01 
1 . 9196*01 
1 . 9286*01 
1 . 9376*01 
1 . 4946*01 
1 . 9556*01 
1 . 9496*01 
1 . 9736*01 
1 . 9816*01 
1 . 9906*01 
1 . 9996*01 
1 . 5076*01 
1 . 5146*01 
1 . 5256*01 
1 . 5336*01 
1 . 5426*01 
5 . 5516*01 
1 . 5596*01 
1 . 5486*01 
1 . 5776*01 
> , 5846*01 
1 . 5956*01 
1 . 4036*01 
1 . 4126*01 
1 . 4216*01 
1 . 6306*01 
1 . 4396*01 
1 . 6486*01 
1 . 4576*01 


2 

1 . 7526*00 
1 . 7726*00 
1 . 7916*00 
1 . 8106*00 
1 . 8276*00 
1 . 8446*00 
1 . 8616*00 
1 . 8786*00 
1 . 8946*00 
1 . 9116*00 
1 . 9296*00 
1 . 9476*00 
1 . 9446*00 
1 . 9876*00 
2 . 0086*90 
2 . 0316*00 
2 . 0556*00 
2 . 0816*00 
2 . 1086*00 
2 . 1346*00 
2 . 1656*00 
2 . 1956*00 
2 . 2246*00 
2 . 2586*00 
2 . 2906*00 
2 . 3226*00 
2 . 3596*00 
2 . 3846*00 
2 . 9186*00 
2 . 9996*00 
2 . 98rc*00 
2 . 5106*00 
2 . 5396*00 
2 . 5476*00 
2 . 5996*00 
2 . 4206*00 
2 . 4956*00 
2 . 6496*00 
2 . 4926*00 
2 . 7196*00 
2 . 7356*00 
2 . 75oE*00 
2 . 7756*00 
2.74 36 * 00 
2 . 8116*00 
2 . 8286*00 
2 . 8996*00 
2 . 8596*00 
2 . 8796*00 
2.8886*00 
2 . 9026*00 
2 . 9156*00 
2 . 9286*00 
2 . 9906*00 
2 . 9536*00 
2 . 9496*00 
2 . 9746*00 
2 . 9876*00 
2 . 9986*00 
3 . 0086*00 
3 . 0196*00 

3 . 0296*00 
3 . 0396*00 
3 . 0496*00 
3 . 0596*00 
3 . 0496*00 
3 . 07 . 96*00 
3 . 0886*00 
3 . 0986*00 
3 . 1076 * C0 
3 . 1176*00 
3 . 1246*00 
3 . 1346*00 
3 . 1456*00 
3 . 1556*00 
3 . 1456*00 
3 . 1746*00 
3 . 1896*00 
3 . 1976*00 
3 . 2036*00 
3 . 2136*00 
3 . 2226*00 


C9/R 

1 . 9436*01 

1 . 9556 * 0 ) 

1 . 9596*01 

1 . 9406*01 

1 . 4746*01 

1 . 5036*01 

1 . 5 ' 16*01 

1 . 5936*01 

1 . 6586*01 

1 . 7366*01 

1 . 8276*01 

1 . 9306*01 

2 . 0936*01 

2 . 1456*01 

2 . 2916*01 

2 . 9196*01 

2 . 5956*01 

2 . 4476*01 

2 . 7816*01 

2 . 8856*01 

2 . 9766*01 

3 . 0536*01 

3 . 1146*01 

3 . 1406*01 

3 . 1916*01 

3.2 0 76 * 01 

3 . 2096*01 

3 . 1986*31 

3 . 1756*01 

3 . 1446*01 

3 . 1046*01 

3 . 0586*01 

3 . 0076*01 

2 . 9536*01 

2 . 8976*01 

2 . 8416*01 

2 . 7856*01 

2 . 7316*01 

2 . 4796*01 

2.43 06 * 01 

2 . 5846*01 

2 . 5416*01 

2 . 5036*01 

2 . 9486*01 

2 . 9376*01 

2 . 9106*01 

2 . 3846*01 

2 . 3476*01 

2 . 3506*01 

2 . 3376*01 

2.32 76 *01 

2 . 3206*01 

2 . 3136*01 

2 . 3136*01 

2 . 3146*01 

2 . 3146*01 

2 . 3206*01 

2 . 3246*01 

2 . 3346*01 

2 . 3936>01 

2 . 3336*01 

2 . 3496*01 

2 . 3746*01 

2 . 3896*01 

2 . 4036*01 

2 . 4176*01 

2 . 4326*01 

2 . 4486*01 

2 . 4446*01 

2 . 4606*01 

2 . 4946*01 

2 . 5136*01 

2 . 5306*01 

2.54 76 * 0 ! 

2 . 3436*01 

2 . 5806 * 01 

2 . 5976*01 

2 . 4196*01 

2 . 6306*01 

2.49 76*01 

2 . 4436*01 

2 . 4796*01 


CV/R 

1 . 0896*01 
1 . 0856*01 
1 . 0846*01 
1 . 0956*01 
1 . 1126*01 
1 . 1386*01 
1 . 1746*01 
1 . 2196*01 
1 . 2746*01 
1 . 3426*01 
1 . 4186*01 
1 . 5026*01 
1 . 5936*01 
1 . 4896*01 
1 . 7846*01 
1 . 8836*01 
1 . 9776*01 
2 . 0456*01 
2 . 1456*01 
2 . 2146*01 
2 . 2746*01 
2 . 3246*01 
2 . 3616*01 
2 . 3856*01 
2 . 3986*01 
2 . 4016*01 
2 . 3946*01 
2 . 3786*01 
2 . 3556*01 
2 . 3246*01 
2 . 2926*01 
2 . 2546*01 
2 . 2146*01 
2 . 1736*01 
2 . 1316*01 
2 . 0906*01 
2 . 0506 * 0 ) 
2 . 0116*01 
1 . 9756*01 
1 . 9916*01 
: . 9106*01 
1 . 8826*01 
1 . 8576*01 
1 . 8356*01 
1 . 8146*01 
1 . 8006*01 
1 . 7876*01 
1 . 7776*01 
1 . 7706*01 
1 . 7446*01 
1 , 7426*01 
1 . 7416*01 
1 . 7626*01 
1 . 7656*01 
1 . 7706*01 
1 . 7746*01 
1 . 7836*01 
1 . 7916*01 
1 . 8016*01 
1 . 8116*01 
1 . 8226*01 
1 . 8346*01 
1 . 8966*01 
1 . 8596*01 
1 . 8726*01 
1 . 8846*01 
1 . 8996*01 
1 . 9136*01 
1 . 9276*01 
1 . 9916*01 
1 . 9556*01 
1 . 9496*01 
1 . 9836*01 
1 . 9946*01 
2 . 0106*01 
2 . 0236*01 
2 . 0346*01 
2.0496 * 01 
2 . 0416*01 
2 . 0736*01 
2 . 0856*01 
2 . 0946*01 


GAMMA 

1 . 2546*00 
1 . 2546*90 
1 . 2596*00 
. 2526*00 
■ 2 * 86*00 
, , 2936*30 
1 . 2386*00 
1 . 2326*00 
1 . 2266*00 
1 . 2206*00 
1 . 2196*00 
1 . 2096*00 
1 . 2096*00 
1 . 2006*00 
1 . 1976*00 
1 . 1956*00 
1 . 1996*00 
1 . 1936*00 
1 . 1936*00 
1 . 1996*00 
1 . 1 « 56 * C0 
1 . 1976*00 
1 . 1996*00 
1 . 2016*00 
1 . 2096*00 
1 . 2076*00 
1 . 2106*00 
1 . 2136*00 
1 . 2166*00 
1 . 2206*00 
1.22 36*00 
1 . 2246*00 
1 . 2296*00 
1 . 2326*00 
1 . 2356*00 
1 . 2386*00 
1 . 2906*00 
1 . 2926*00 
1 . 2996*00 
1 . 2946*00 
1 . 2976*00 
1 . 2976*00 
1 . 2986*00 
1 . 2986*00 
1 . 2986*00 
1 . 2986*00 
1 . 2976*00 
1 . 2966*00 
1 . 2466*00 
1 . 2446*00 
1 . 2936*00 
1 . 2926*00 
1 . 2906*00 
1 . 2396*00 
1.2 3 76 * 00 
1 . 2366*00 
1 . 2346*00 
1 . 2326*00 
1 . 2316*00 
1 . 2296*00 
1 . 2286*00 
1 . 2246*00 
1 . 2256*00 
1 . 2296*00 
1 . 2236*00 
1 . 2216*00 
1 . 220t.*00 
1 . 2196 ''00 
1 . 2186*00 
1 . 21 76*00 
1 . 2176*00 
1 . 214**00 
1 . 2156*00 
1 . 7156*00 
1 . 2 ) 46*00 
1 . 2196*00 
1 . 2136*00 
1 . 2136*00 
1 . 2136*00 
1 . 2126*00 
1 . 2126*00 
1 . 2126*00 
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Table II. - Mole Fractions for Carbon Dioxide. 





P/PO ■ 

4.00E-07 






T 

E- 

□ 

0* 

o** 


0- 

02 

02* 

02- 

I.OOOE»02 

0. 

0. 

0« 

0. 

0. 


4.482E-11 

1. F60E-18 

0. 




P/PO • 

5.00F--7 






T 

E- 

0 

0* 



0- 

02 

02* 

1 

a 

1.000E»02 

0. 

0. 

0. 

0* 

0. 


8.397E-U 

1. 760F-18 

0. 




P/PO • 

6*00£-07 






T 

E- 

0 

0* 



0- 

02 

02* 

02- 

l.OOOE *02 

0. 

0. 

0, 

0* 

0. 


*.*62E-U 

1.760E-16 

0. 




P/PO - 

T.OOE-Of 






T 

E- 

0 

0* 



0- 

02 

02* 

02- 

l.OOOE *02 

0. 

3. 

0. 

0* 

0. 


4.555F-U 

4. 760E-18 

0. 




P/PO - 

8.00E-07 






T 

F- 

0 

0* 

0** 


n- 

Oi 

02 * 

Q2- 

l.OOOE *02 

0. 

0. 

0. 

0. 

0. 


4. 33*E-11 

U ?60F-18 

0. 

2.0a0E*02 

0. 

8.8S«E-65 

0. 

0. 

0. 


5.564E-U 

1. 76OF-10 

0« 





P/PO * 

9.00F-07 






T 

F- 

0 

0* 

0** 


0 - 

02 

02 ♦ 

02- 

l.030E*02 

0. 

0. 

0. 

0. 

0. 


4.529F-U 

1. 76Ot-l0 

0. 

2.000E*02 

0* 

8.190E-65 

0. 

0* 

0. 


5.355E-U 

1, 760F-18 

0. 





P/PO - 

l.OOf-06 





T 

F- 

0 

0* 

□*♦ 

rj- 

02 

02* 

02- 

UOOOF *02 

0. 

0. 

0. 

0. 

0. 

4.347F-11 

1. TfcJE-U 

0. 

2 .0006 *02 

0. 

7.8446-65 

0. 

0. 

0. 

5.458E-11 

1. 760F-18 

0. 





P/PO • 

2.00E-06 





T 

F- 

0 

0* 


n- 

02 

U2* 

1 i'- 

l.OOOE *02 

0. 

0. 

0. 

0. 

0. 

4.445t-ll 

1. Toot -18 

0. 

2.000E*02 

0. 

8.439E-65 

0. 

0. 

0. 

5.24TE-U 

1. 760t -18 

0. 

3.000E*U2 


2.583E-43 

2.1 rOE-Tf 

0. 

0. 

5.8951-11 

U76(‘-18 

0. 

4.030E*02 

0« 

1. TOTE-32 

5.938E-60 

0. 

0. 

4.958E-11 

1. 760E-18 

0. 

S.O00E*02 

0. 

6.048C-26 

1.630F-49 

0. 

0. 

5.3T3E-U 

1. 7606-18 

0. 





P/PO ■ 

3.006* 06 





T 

E- 

0 

0* 

n*» 

0- 

02 

C.2* 

02- 

l.OOOF »02 

0. 

0. 

0. 

0. 

0. 

4,4B2E-ll 

i. 7606-18 

0. 

2. 0006 *02 

0. 

4.520E-85 

0. 

0. 

0. 

5.4366-U 

1. 76OE-10 

0* 

3.000E*02 

0. 

2.043E-43 

1.8246-77 

0. 

0. 

5.533C-U 

1. 7606-18 

0. 

4.000E*02 

0. 

1.481E-32 

4.724C -60 

0. 

0. 

5.223E-U 

1. 7606-18 

0. 

5.000E *02 

0. 

4.8B3F-26 

1.3606-49 

0. 

09 

5.146F-U 

1. 760t-l8 

0- 

6.000E *02 

3- 41 3F-8S 

1.056E-21 

1. 3786-42 

0* 

0. 

4.598F-U 

1. 7606-18 

0. 

T.OOOE *02 

1.360F-72 

4.325E-18 

4.4206-38 

0. 

5.6026-86 

4.343F-10 

1. 7606- 18 

5.24«: '81 

8.000E*02 

T.0S5'-60 

T.02RF-15 

3.4046-35 

0* 

l.f 99F-71 

2. 3186-08 

1. 76C' -18 

1. 331*^-67 
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Table II,- Continued. 




r? 




(•/t-O » 


O.OOE-OT 



t** 


c- 

cu 

co» 

CC2 

C.2 

T 

a. 


a* 

0. 

0. 

0. 

l.OOOEtOO 

0. 

UOOOE^O? 






P/PO 

• 

S.OOE-07 






1 

t 

u 

L* 

c*+ 

c- 


Cu 


CO- 

C02 

C2 

T 

0. 


a. 

0. 

c. 


0. 

0. 


l.OOOEbOO 

0. 

1«000E*02 

j 

i 

i 




P/PO 

at 

b.OOE-07 






i 

i 

c 

L*- 

C + + 

c- 


cn 


CU4 

C02 

C2 

T 

.. 


0. 

0* 

0. 


0. 

u. 


1.000E»00 

0. 

l.OOOEf^O? 

\ 

! 

i 




P/PO 

s 

f.OOE-07 






1 

c 


c** 

c- 


CU 


C0+ 

CU2 

C2 

T 

1 0. 

i 


0. 

0. 

0. 


0. 

0. 


l.OOOEtOO 

0. 

l.OOOE*02 





P/PO 

X 

«. OOE-07 






' 

c 

Ce- 

c*+ 

c- 


CU 


CO* 

CU2 

C2 

T 

0* 


0. 

0. 

0. 


0. 

0. 


1 .^OOE^OO 

0. 

1.000E*02 

0. 


0. 

0. 

0. 


6.0byE-62 

0. 


l.OOOEtOO 

0. 

2.000E»02 


L 

c** 

c** 

P/PO * 

c- 

9.00E-07 

CU 

CU* 

CC2 

C2 

T 

0. 

a. 

u. 

0. 

0. 

0. 

1.00CE*00 

0. 

l.0OOE*O2 

0. 

0. 

0. 

c. 

0.409E-62 

0* 

l.OOOEtOO 

0. 

2.000E»02 


c 

c* 

c** 

P/PO » 
c- 

I.OOE-06 

CU 

CG* 

CU2 

C2 

T 

0. 

a. 

0. 

0. 

0, 

0. 

l.0O0E«OO 

0. 

1.000E*02 

0. 

0. 

0. 

0« 

b.02iE-62 

0* 

l.OOOE^OO 

0. 

2.000E*02 





P/PO » 

2.00E-0b 





C 

c» 

C+* 

c- 

CU 

■■ ■ ♦ 

CC2 

C2 

T 

0. 

J. 

0. 

0. 

0. 

0. 

1.000E«00 

0. 

1.000E*02 

Oa 

0. 

0* 

0. 

b.343E>62 

0. 

1.000E«00 

0. 

2.000E302 

0. 

0. 

0. 

0. 

l.bllE*37 

B.70U-78 

l.COCE^OO 

0* 

3.000E»02 

0. 

0* 

0* 

0. 

3. 7b3E~25 

4.222E-57 

l.00OE*OO 

0* 

b.000E*02 

7.773E-93 


0. 

0. 

</.lS7E-18 

b.*22£-b5 

1.000E40C 

0. 

S.OOOE»02 


p/po • 1 . 


C 

C* 

Cb« 

c- 

CO 

CO* 

C02 

C2 

T 

0. 

0. 

0. 

0. 

0. 

c. 

1.000E*00 

0. 

1. CODE* 02 

0. 

0. 

0. 

0. 

3.48bE-62 

0. 

1.000E*00 

0. 

2.000E*02 

Ob 

0. 

0. 

3. 

1.3S9E-37 

7.820E-78 

1.000E*00 

0* 

3.000E*02 

0. 

0. 

0. 

3. 

2.97<<E-25 

3.188E-37 

1.00CE*00 

0. 

b.00OE*O2 

0. 

1.1J3E-32 

0. 

0. 

7.6bOE-18 

7.352E-b3 

1.000E*00 

0. 

5.000E*02 

l.bOOE-7.- 

l.SblE-7b 

0. 

0. 

7.018E-13 

l.»0bE-3b 

1.000E*00 

0« 

6.000E*02 

1.022E-b0 

1.32PE-03 

0. 

0. 

7.bd0E-10 

’ 979E-32 

1.000E*00 

0. 

7.000E*02 

b.626E-32 

2.17bE-S7 

0. 

0. 

b.62SE-08 

.639E-30 

l.OOOEtOO 

1*963E*76 

8.C00E*02 
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Table II. - Continued. 


P/PO « 4.00E-06 


I 

E- 

0 

0* 

0** 

0- 

02 

02» 

02- 

1.000E»02 

0. 

0. 

0. 

0. 

0. 

9.506E-I1 

1.760E-18 

0. 

2.000E»02 

0. 

3.738E-65 

0. 

0. 

0. 

9.905E-11 

1.760E-18 

0. 

3.000E»02 

0. 

X.75*E-« 

1.598E-77 

0. 

0. 

5.991E-U 

1.760E-18 

0. 

«.OOOE*02 

0. 

1.202E-32 

4.216E-60 

0. 

-I. 

9.916E-11 

1. 760E-18 

0. 

s.oaaE«32 

0. 

4.28M:-26 

1.130E-99 

0. 

0. 

5.397E-11 

1.760E-18 

0. 

6.00aE»02 

2.6^3E-88 

9.303F-22 

1.175E-92 

0. 

0. 

9.797E-11 

1. T60E-18 

0. 

r.00OE«02 

9.323E-T3 

3.580E-18 

9.0(ME-38 

0. 

4.237E-86 

3.9u8E-10 

U760E-18 

4.384E-81 

8.000E»02 

^.808E-60 

S.802E-15 

3.093E-3S 

0. 

t. 199E-71 

2.106E-08 

1.760E-18 

1.Q99E-67 

9.000E»02 

4.083E-50 

U881E-I2 

5.325E-33 

0. 

2.302E-60 

9.923E-07 

1.760E-18 

3.285E-57 

1.000E»03 

3.674E-42 

1.943E-10 

3.297E-31 

0. 

2.951E-S1 

6.117C-06 

1.760E-18 

7.881E-49 


P/PO ■ S.OOE-06 


T 

E- 

□ 

0* 

0** 

0- 

02 

02* 

02- 

1.000E«02 

0. 

0. 

0. 

0. 

0. 

9.9386-11 

1.7606-18 

0. 

2.000E»02 

0. 

3.291E-65 

0. 

0. 

0. 

9. 803E-11 

1.760E-18 

0. 

3.000E»02 

0. 

1.6S7E-93 

I.J53E-77 

0. 

0. 

6.065E-11 

1.760E-18 

0. 

9.000E *07 

0. 

1.086E-32 

3.735E-60 

0. 

0. 

5.013E-11 

1.760E-18 

0. 

5.000EM .. 

0. 

3. 792E-26 

1.0906-99 

0. 

0. 

5.2S0E-11 

1. 760E-18 

0. 

6.00aE*92 

2.0S6E-88 

8.2b9E-22 

1.058E-92 

0. 

0. 

9.683E-11 

1.7606-18 

0. 

7.000E*02 

6.961E-73 

3. 093 E- 18 

3.707E-33 

0. 

3.9176-86 

3.709E-10 

1. 7606-18 

3.819E-81 

S.000E*02 

3.571E-60 

5.000F-15 

2. 8716-35 

0. 

9.591E-72 

1.9556-08 

1.760E-1B 

9.973E-68 

9.000E*02 

3.032E-50 

1.629E-12 

9.993E-33 

0. 

1.8926-60 

9.570E-07 

1.7606-18 

2.835E-57 

l.OOOE*03 

2.7236-92 

U6P6E-10 

3.0616-31 

0. 

1.9616-51 

5.678E-06 

1. 7606-18 

6.7996-99 

1.100E*03 

8.956E-36 

7.9436-09 

9.0036-30 

0. 

9. 7626-99 

9.9516-05 

1.760E-18 

9.8526-92 

l.200E*03 

2.950E-30 

1.7S9E-07 

1.5196-28 

0. 

6.783f-38 

2.9696-0* 

1. 760E-18 

2.9836-36 

1. 3006*03 

9.808F-26 

2.5B7F-06 

1. 6576-27 

0. 

1.089E-32 

1.0986-03 

1.759E-18 

1.6716-3: 


PAPO • 6.00E-06 


7 

6- 

0 

0* 


0- 

02 

02* 

02- 

1.0006 *02 

0. 

0. 

0. 

0. 

0. 

9.9826-11 

1. 7606-18 

0* 

2.0006*02 

0. 

3.1226-65 

0. 

0* 

0. 

5.1886-11 

1. 7606-18 

0. 

3.0006*02 

0. 

1.9556-93 

1.2896-77 

0. 

0. 

5.6186-11 

1. 7606-18 

0. 

9.0006*02 

0. 

1.03'76-32 

3.3556 -60 

0. 

0. 

5.1776-11 

1.7606-18 

0. 

5.000E*02 

0. 

3.9396-76 

9.5716-50 

0. 

0. 

5.1976-11 

1.7606-18 

0. 

6.0006*02 

1.7226-88 

7.989F-22 

9.6996-93 

0. 

0. 

9.6926-11 

1.7606-18 

Oo 

7.0006*02 

5.9896-73 

2.7966-18 

3.9816-38 

0. 

2.8676-86 

3.5016-10 

1. 7606-18 

3.413E-81 

8.0006*02 

2.8016-60 

9.9286-15 

2. 7016-35 

Oo 

7.9816-72 

1.8906-08 

1.7606-18 

6.393E-6B 

9.0006*02 

2.3786-50 

1.9936-12 

9.6526-33 

0. 

1.5356-60 

9.3016-07 

1. 7606-18 

2o5lOE-57 

1.0006*03 

2.1906-92 

1.9896-10 

2.8806-31 

0. 

1.6396-51 

5.3936-06 

1. 7606-18 

6.017E-49 

1.1006*03 

7.0296-36 

6.5916-09 

8.9726-30 

0. 

3.9686-99 

9.1886-05 

1.7606-18 

4.297E-42 

1.2006*03 

1.0216-30 

1.5586-07 

1.9256-28 

0. 

5.6536-38 

2.3236-09 

1.7606-18 

2.196E-36 

1.3006*03 

7. 7556-26 

2.26 56-06 

1.5596 -27 

0. 

9.0796-33 

9.8616-09 

1.7596-18 

1.4B0E-31 

1.9006*03 

6.9366-22 

2.2936-05 

.2176-26 

Oo 

2.6116-28 

3.3896-03 

1.7556-18 

2.011E-27 

1.5006*0:. 

1.12 56-18 

1.6696-09 

1.1926-2 5 

Oo 

1.1966-29 

9.7256-03 

2.8686-18 

4.576E-24 


P/PO « 7.00E-06 


T 

E- 

0 

0* 


0- 

02 

02* 

02- 

1.0006*02 

0. 

0. 

0. 

0. 

0. 

9.9196-11 

1.7606-18 

0. 

2.0006*02 

0. 

2.9696-65 

0. 

0. 

0. 

5.9726-11 

1.760E-18 

0. 

3.0006*02 

0* 

1.3586-93 

1.1796 - 77 

0. 

0. 

5.7086-11 

1.7606-18 

0. 

9.0006*02 

0. 

9.9116-33 

3. 0 786 -60 

0. 

0* 

5.272E-11 

1. 7606-18 

0. 

5.00 06 *02 

0. 

3.1096-2 

9.0606-50 

0. 

0. 

9.9706-11 

1.7606-18 

0. 

6.0006*02 

1.581E-8B 

7.2006-22 

8.6686-93 

0. 

0. 

9.9726-11 

i. 7606-18 

0. 

7.0006*02 

4.479E-73 

2.9816-18 

3.3016-38 

0. 

2,469E-B6 

3.33''E-10 

1.7606-18 

3.0996-81 

8.0006*02 

2*280E-6C 

3. 9966-15 

2.5666-35 

0. 

6«8S2E*72 

1.798F-08 

1.7606-18 

7.5736-68 

9.0006*02 

1.936E-50 

1.3026-12 

9.9196-33 

0. 

1.316E*60 

9.0S5E-07 

1.7606-18 

2.265E-57 

1.0006*03 

1.742E-42 

1.3B9E-10 

2 . 7366- 31 

0. 

U400E-51 

5.0766-06 

1.760E-»8 

5.9296-99 

1.1006*03 

58?l9F-36 

5. 99 76 - 09 

8. 0986-30 

0. 

3.401E*44 

3.9796-05 

1.7606-18 

3.8776-92 

1.2006*03 

U565E-30 

1.9066-07 

1.3596-28 

0. 

4.B45F-38 

2.20'’E-09 

1. 7606-18 

1.9806-36 

1.3006*03 

6,315F-2B 

2.0996-06 

1.9816-27 

0. 

7, 779E-33 

9.‘ S96-09 

1. 7596-18 

1.3366-31 

1.9006*03 

5.650E-22 

2.0256-05 

1.1566-26 

0. 

2.239E-28 

3.2166-03 

1.7556-18 

1.8166-27 

1.5006*03 

9.696E-19 

1. 9716-09 

1.0716-25 

0. 

l.04LE*24 

9.250E-03 

2.7166-18 

9.3766-29 

1.6006*03 

4.994E-IT 

8.2506-09 

9.8816-29 

0* 

U252E-22 

2.2776-02 

5. 1566-17 

2.9256-22 

1.7006*03 

1.037E-15 

3.6996-03 

8.2206-22 

0. 

5. 356E-21 

9.8226-02 

1.0396-15 

7.2796-21 
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T«t II- ConlInMi. 


r/ro - «.OOE-M 


c 


C** 

c- 

CO 

C0» 

C02 

C2 

T 

0* 

Oa 

Oa 

0. 

0. 

0. 

1.000E*00 

0. 

1.000E*02 

Oa 

Oa 

Oa 

0. 

3.177E-62 

0. 

l.OOOEtOO 

0. 

2.000E*02 

0* 

Oa 

Oa 

0. 

1. IS7E-37 

6.9S2E-7a 

1.000E»00 

0. 

3.000E02 

0« 

Oa 

Oa 

0. 

2.a$9E-25 

3.023E-S7 

1.000E»00 

0> 

9.000t»02 

0* 


Oa 

0. 

6.9bOE-lt 

5.92aE-*5 

1.000E»00 

0. 

3.0006*02 


|a0«4€-74 

0< 

0. 

5.9»2E-13 

1.243E-36 

1.000E»00 

0. 

6.0006*02 


iai^i£-*4i 

Oa 

0. 

6.9SaE-lO 

3.99SE-32 

1.00CE*00 

2.979E-8e 

7.0006*02 


Ia477fc-S7 

Oa 

0. 

9.202E-08 

2.639E-30 

1.000C«00 

l.d01E-T« 

0.0006*02 



Oa 

0. 

9.«95E-07 

b.293E-29 

i.oooE*rc 

2.317E-67 

9.0006*02 


d»20)^-49 

Oa 

«.6*TE-S2 

1.223E-05 

7.959E-28 

i.oooE*rd 

«.999E-«0 

1.0006*03 





P/PO * 

S.OOE-06 





C 

L* 


c- 

CO 

CO* 

CU2 

C2 

T 

Oa 

Oa 

0. 

Oa 

0. 

0. 

> .000£*00 

0. 

1.000E*02 

Oa 

Oa 

Oa 

Oa 

2.8/0E-62 

0. 

1.000E*00 

0. 

2.000E*02 

Oa 

Oa 

Oa 

0* 

1.005E-3T 

3.285E-78 

1.000E*00 

0. 

3.000E*02 

Oa 

Oa 

Oa 

0. 

2.3S5E-25 

2.626E-37 

l.0O0E*00 

0. 

6.0006*02 

Oa 


Oa 

Oa 

5.842£-lli 

S.6T9E-65 

1.000£*00 

0. 

5.0006*02 


lla9l9k-7!» 

Oa 

Q. 

5.387E-1S 

1.13SE-36 

1.000E*00 

0. 

6.0006*02 

7a 1 7^C*«1 

ia09SE-oi 

Oa 

Oa 

6.662E-10 

3.7UE--. . 

1.000E*00 

0. 

7.0006*02 

)a290E*$2 

la039E*»7 

Oa 

Oa 

3.901E-08 

2.a38E-‘0 

1.000£*00 

1.672E-76 

8.0006*02 

la 

ial2lE-3/ 

Oa 

Oa 

9.139E-07 

6.293E- -^9 

1.000E*00 

2.151E-67 

9.0006*02 

3a9V4E"40 

r«6l4E-49 

Oa 

3*734E-82 

1.136E-0S 

7.9S9E- 28 

1.000E*00 

*. 1 76E-60 

1.0006*03 

9a 773E~36 

laO%8fc-4S 

0. 

6a366E-72 

8.902E-05 

6.369>; -27 

9.999E-01 

1.865E-56 

1.1006*03 

4a^l6E'‘32 

4a3>2k*4^i 

Oa 

2aU0E-63 

6.938E-06 

3.5851-26 

9.993E-01 

3.S9*E-*9 

1.200E*03 

$a70UE-29 

fal '2E-41 

Oa 

3a499E-54 

2.0S8E-03 

1.552.-25 

9.969E-01 

3.T7TE-65 

1.3006*03 





P/PO • 

6.00E-06 





c 



c- 

CU 

CO* 

CU2 

C2 

T 

Oa 

Oa 

Oa 

0. 

0. 

0. 

1.000E*00 

0. 

1.000E*02 

Oa 

Oa 

Oa 

0. 

2.521E-62 

0. 

1.000£*00 

0. 

2.000E*02 

Oa 

Oa 

Oa 

0. 

9.535E-38 

5.41 IE- 78 

1.000E*00 

0. 

3.000E*02 

Oa 

Oa 

Oa 

0. 

2.116E-25 

2.286E-57 

1.000E*00 

0. 

6.000E*02 

Oa 

3.632E*93 

0. 

0. 

5.376E-18 

5.123E-65 

1.000E*00 

0. 

5.000E*02 

6a93SE*74 

7a^oiE-/3 

0. 

0. 

6.939E-13 

1.050E-36 

1.000E*00 

0. 

6.000E*02 

6a339E'*6i 

la019E'63 

Oa 

0. 

6.068E-10 

3.886E-32 

1.000E*00 

0. 

T.000E*02 

2a9I3E~S2 

la726t*37 

Oa 

0. 

3.670E-08 

2.637E-30 

1.000E*00 

1.3T3E-76 

8.000E*02 

la492£*4S 

la05>E-32 

Oa 

0. 

8.600E-07 

6.295E-29 

1.000E*00 

2.018E-67 

9.000E*02 

3a492£^0 

7al47E-49 

Oa 

3. 11 IE- 62 

1.069E-05 

7.959E-28 

1.000E*00 

3.930E-60 

1.000E*03 

t)a03&E^ 30 

9a892E*46 

Oa 

5.307E-72 

8.377E-05 

6.369E-27 

9.999E-01 

3.618E-56 

1. 100E*03 

3.9y9E-32 

4a096E-%3 

0. 

1.763E-63 

6.667E-06 

3.585E-26 

9.993E-01 

3.382E-69 

1.200E*03 

3a048E*29 

Pa 767E-41 

Oa 

2.918E-56 

1.976E-03 

1.552E-25 

9.970E-01 

5.636E-65 

1.300£*03 

2a300E~26 

$a420E-i9 

Oa 

6.635E-50 

6.789E-03 

5.652E-25 

9.898E-01 

2.1886-61 

1.600E*03 

9ab28E-24 

Pa0l8E-37 

7al32fc-95 

6.083E-6S 

1.961E-02 

2.660E-26 

9.705E-01 

2.900E-38 

1.500E*03 





P/PO • 

7.00E-06 





c 

c» 


c- 

CO 

CO* 

C02 

C2 

T 

Oa 

Oa 

Oa 

0. 

0. 

0. 

1.000E*00 

0. 

1.0008*02 

Oa 

Oa 

Oa 

0. 

2.273E-62 

0. 

1.000E*00 

0. 

2.0008*02 

Oa 

Oa 

Oa 

0. 

8.758E-38 

6.891E-78 

1.0008*00 

0. 

3.0008*02 

Oa 

Oa 

Oa 

0. 

1.961E-25 

2.0S8E-5T 

1.000E*00 

0. 

6.0008*02 

2a401E*93 

5.294E*93 

Oa 

0. 

S.089E-18 

5.057E-65 

1.000E*00 

0. 

5.0008*02 

3a 549 E* 14 

3aPP9E-73 

Oa 

0. 

6.618E-13 

8.771E-37 

1.000E*00 

0. 

6.0008*02 

3a702E*^4l 

9a413E-44 

Oa 

0. 

3. 7368-10 

3.868E-32 

1.0008*00 

0. 

7.0008*02 

2a629E*52 

la640E*'37 

Oa 

0. 

3.687E-0S 

2.637E-30 

1.000E*00 

1.6968-76 

8.0008*02 

la 344E**^5 

U002E-32 

0. 

0. 

8.169E-07 

6.295E-29 

l.000E*O0 

1.91BE-67 

9.0008*02 

3al51E‘*40 

6a 807E'49 

Oa 

2.667E-82 

1.015E-05 

7.959E-2S 

1.000E*00 

3. 7338-60 

1.0008*01 

7altlOE*^36 

9a368E'^6 

0. 

6.568E-72 

7.958E-05 

6.369E-27 

9.9996-01 

3.6378-56 

1. 1006*03 

3a608E*32 

3a890E-‘43 

Oa 

1.529E-63 

6.616E-06 

3.585E-26 

9.9938-01 

3.2128-69 

1.2006*01 

4#555E*29 

6a628E'4i 

Oa 

2.503E-56 

1.876E-03 

1.552E-25 

9.972E-01 

5.1668-65 

1.1006*03 

2a07$E*^26 

5.152E-39 

Oa 

3.803E-50 

6.651E-03 

5.652E-25 

9.903E-01 

2.0798-61 

1.6006*03 

4al 77E^24 

3a603E*>37 

6.36SE-95 

5.520E-65 

1.06SE-02 

2.5l'6E-26 

9.720E-01 

2.7568-30 

1 .5006*03 

4a 314E*22 

U966E-34 

1.043E-88 

1.35SE-61 

6.636E-02 

1.253E-22 

9.300E-01 

1.6728-35 

1.6006*01 

2.558E-20 

7.V30E-32 

7«730e-63 

a.622E-39 

l.OOlE-01 

S.975E-21 

8.679E-01 

3.6778-33 

1.7006*01 
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Table II. ~ Continued. 


P/PO • S.00£-06 


1 

E- 

0 

04 

044 

0- 

02 

024 

02- 

I.OOOE«02 

0. 

0. 

0. 

0. 

0. 

4.603E-11 

I.760E-18 

0. 

2.000E»02 

0. 

2.6S1E-65 

0. 

0. 

0. 

4.988E-U 

1.760E-18 

0. 

3.000E*02 

0. 

1.239E-43 

1.131E-77 

0. 

0. 

5.428E-11 

1. 760E-18 

0. 

4.000E*02 

0. 

8.786E-33 

2.88SE-60 

0. 

0. 

5.252E-11 

1.760E-18 

0. 

5.000E402 

0. 

2.985E-24 

8.257E-50 

0. 

0. 

5.234E-lt 

U760E-18 

0. 

^.0OOE»O^ 

1.2SSE-S8 

6.498E-22 

8.399E>43 

0. 

0. 

4.627E-U 

1.760E-18 

0. 

T.000EO2 

3.77TE-T3 

2.2t9E-18 

3.144E-38 

0. 

2.185E-86 

3.215E-10 

1.760E-18 

2.868E-81 

B.OOOE*02 

1.P04F-60 

3.6S6E-15 

2.454E-35 

0. 

5.999E-72 

1.672E-0 . 

1.760E-18 

6.930E-68 

«.0QaE»J2 

1.620E-S0 

1.181E-12 

4.227E-33 

0. 

1.151E-60 

3.907E-07 

1.760E-18 

2.072E-5T 

l.000E»03 

t.4!>aF-42 

1.2t5E-10 

2.617E-31 

0. 

1.225E-51 

4.8S5E-06 

1.760E-18 

4.959E-49 

1.100E*03 

4. fS7E-36 

S.441E-09 

7.697E-30 

0. 

2.976E-44 

3.805E-Q5 

1.760E-18 

3.S47E-42 

t.200E*03 

t .30«-30 

1.286E-07 

1.29SE-28 

0. 

4.240F-38 

2.111E-04 

1.760E-18 

1.812E-36 

1.300E»03 

5.2S5F-2P 

1.870E-04 

1.417E-27 

0. 

6.809E-33 

8.96 2E -04 

1.759E-18 

1.222E-31 

1.4aOE*03 

4.730E-22 

1.8t3E-0S 

1. 106E-26 

0. 

1.9&0E-28 

3.077E-03 

1.755E-18 

1.663E-27 

l.S0OE*03 

8.497E-I9 

1.346E-04 

9.787E-26 

0. 

9.539E-25 

8.857E-03 

2.594E-18 

4.196E-24 

I.600E*03 

4.55 9E-17 

7.5S7E-04 

8.660E-24 

0. 

1.199E-22 

2.183E-02 

4.7'1E-17 

2.932E-22 

1.7a0E»03 

9.518E-16 

3.394E-03 

7.193E-22 

0. 

S.153E-21 

4.640E-02 

9.535E-16 

7.343E-21 

1.900E*03 

1.352E-14 

1.245E-02 

3.724E-20 

0. 

1.331E-19 

8.429E-02 

1.352E-14 

1.131E-19 





P/PO - 

9.00E-06 





T 

E- 

0 

04 

044 

0- 

02 

024 

02- 

1.000E402 

0. 

0. 

0. 

0. 

0. 

4.610E-11 

1.760E-18 

0. 

2.003E402 

0. 

2.529E-65 

0. 

0. 

0 . 

5.107E-11 

1.760E-18 

0. 

3.C00E402 

0. 

1.210E-43 

1.O30E-77 

0. 

0. 

5.822E-U 

1.760E-18 

0. 

4.000E402 

0. 

8.180E-33 

2. 761E-60 

0. 

0. 

5.095E-U 

1.760E-t8 

0. 

5.000E402 

0. 

2.748E-26 

7.974E-50 

0. 

0. 

4.990E-11 

1.760E-18 

0. 

6.000E402 

1.201E-95 

6.2f6E-22 

7.709E-43 

0. 

0. 

4.S56E-11 

1.760E-18 

0. 

7.00aE402 

3.242E-73 

2.111E-ia 

3.018E-38 

0. 

1.955E-86 

3.105E-10 

1 . 760E-18 

2.678E-81 

8.000E402 

1.632E-60 

3.380E-15 

2.359E-35 

0. 

5.332E-72 

1.608E-08 

1.760E-18 

6.409E-68 

4.aooE4a2 

1.385F-50 

1. UU-12 

4.064E-33 

0. 

1.023E-60 

3.757E-07 

1.760E-18 

1.916E-57 

1.000E403 

t.244E-42 

1.183F-10 

2.516E-31 

0. 

1.0B9E-51 

4.668E-06 

1.760E-18 

4.589E-49 

1.100E403 

4.091E-36 

5.030E-09 

7.401E-30 

0. 

2.645E-44 

3.659E-05 

1.760E-18 

3.279E-42 

1.200E 403 

1.119E-30 

1.189E-07 

1.245E-28 

0. 

3.769E-38 

2.029E-04 

1. 760E-18 

1.679E-36 

1.300c 403 

4.517E-26 

1.7C9E-06 

1. 362E-27 

0. 

6.052E-33 

8.618E-04 

1.759E-18 

1.130E-31 

1.400E403 

4.0435-22 

1.713E-05 

1.063E-26 

0. 

1.743E-28 

2.959E-03 

1.756E-18 

1.538E-27 

1.500E403 

7.544E-19 

1.245E-04 

9.063E-26 

0. 

9.912E-25 

8.523E-03 

2.S00E-18 

4.033E-24 

1.600E403 

4.213E-17 

6.994E-04 

7.709E-24 

0. 

1.154E-22 

2.104E-02 

4.385E-17 

2.938E-22 

1.700E403 

8.821E-16 

3.I46E-03 

6.394E-22 

0. 

4.979E-21 

4.483E-02 

8.838E-16 

7.398E-21 

1.800E403 

1.257E-14 

1. 187E-02 

3. 311E-20 

0. 

1.293E-19 

8.1S8E-02 

1.257E-14 

1.148E-19 

1.900E403 

1.283E-13 

3.510E-02 

1. 140E-18 

1.716E-91 

2.122E-18 

1.255E-01 

1.Z83E-13 

1.124E-18 





P/PO - 

l,00E-0$ 





T 

E- 

0 

04 

0»* 

0- 

02 

024 

02- 

1.000E402 

0. 

0. 

0. 

0. 

0. 

4.414F 11 

1.760E-18 

0. 

.'■.000E402 

0. 

2.483E-65 

0. 

0. 

0. 

5. 31, IE 

1.760E-18 

0. 

3.000E402 

0. 

I.U7E-43 

1.003E-77 

0* 

0. 

5.519E 

1.760E-18 

0. 

4.000E402 

0. 

7.632E-33 

2.664E-60 

0* 

0. 

4.927E 

1.760E-18 

0. 

5. 00 OE 402 

0. 

2.6S5E-26 

7.426E-50 

0* 

0. 

5.177E-1 

1. 760E-18 

0. 

6.000E402 

1.057E-88 

5.887E-22 

7.429E-43 

Q. 

0. 

4.747F-11 

1.760E-18 

0. 

7.000E402 

2.820E-73 

1.969E-18 

2.912E-38 

0* 

1.762E-86 

3. 00 IE- 10 

1. 760E-18 

2.S04E-B1 

8.0092402 

1.418E-60 

3.1S0E-15 

2.278E-35 

0. 

4. 799E-72 

1.552E-08 

1.760E-18 

5.973E-68 

9.000E402 

1.203E-50 

1.0261-12 

3.924E-33 

0* 

9.210E-61 

3.627E-07 

1. 760t-18 

1.786E-57 

1.000E403 

1.082E-42 

1.056E-10 

2.429E-31 

0. 

9.758E-52 

4.S07E-06 

1.760E-18 

4.280E-49 

1.100E403 

3.5S4E-36 

4.689E-09 

7. 145E-30 

0* 

2.381E-44 

3.533E-05 

1.760E-18 

3.057E-42 

U200E403 

9. 724E-3F 

1.108E-07 

1.202E-2S 

0* 

3.392E-38 

1.959E-04 

1.760E-18 

1.56SE-36 

1.300E403 

3.926E-26 

1.611E-F6 

1.315E-27 

0. 

5.433E-33 

8.321E-04 

1.759E-18 

1.0S3E-31 

1.400E403 

3.514E-22 

1.5B7E-05 

1.026E-26 

0. 

1.569E-28 

2.858E-03 

1.756E-18 

1.434E-27 

1.S00E403 

6.769E-19 

1. 161E-04 

8.477E-26 

0. 

8.192E-25 

8.236E-03 

2.423E-18 

3.885E-24 

1.600E403 

3.925E-17 

6.526E-04 

6.948E-24 

0* 

1.114E-22 

2.035E-02 

4.097E-17 

2.942E-22 

1.700E403 

8.240E-16 

2.938E-03 

5.755E-22 

0* 

4. B27E-21 

4.347E-02 

8.256E-16 

7.445E-21 

1.800E403 

1.176E-14 

1.083E-02 

2.9796-20 

0. 

1.259E-19 

7.975E-02 

1.177E-14 

1.164E-19 

1.900E403 

1.206E-13 

3.299E-02 

1.027E-18 

0* 

2.084E-18 

1.232E-01 

1.206E-13 

1.152E-18 

2.000E403 

9.066E-13 

8.289E-02 

2.490E-17 


2.210E-17 

1.550E-01 

9.066E-13 

7.098E-18 





P/PO • 

2.00E-03 





T 

E- 

0 

04 

044 

0- 

02 

024 

02- 

1.000E402 

0. 

0. 

0. 

0. 

0. 

4.482E-U 

1.760E-18 

0. 

2.000E402 

P. 

1.751E-55 

0. 

0. 

0. 

5.437E-11 

1.760E-18 

0. 

3.000E402 

0. 

7.SD2E-44 

7. 195E-78 

0. 

0. 

5.381E-11 

1.760E-18 

0. 


Ri'l’RODlJOIBlUTY UF THE 
ORIGINAL PA(n'] IS POOR, 


: -j — i -j— 

Table II.- Continued. 


P/PO - B.OOE-C6 


c 

(.♦ 

C*» 

L- 

CO 

CO* 

CC2 

C2 

T 

0. 

0. 

0. 

0. 

0. 

0. 

1.000E»00 

0. 

1.000E602 

0. 

0. 

0. 

0. 

2. 2271-62 

0. 

1.000E6C0 

0. 

2.000E602 

0. 

u. 

0. 

0. 

b.3B2E-36 

6.93 7t-7B 

1.0C01*00 

0. 

3.000E602 

0. 

0. 

c. 

0. 

l.«t9E-25 

I.933E-57 

l.OOOEtQO 

a. 

6.000E602 


0. 

0. 

c. 

6.b3ttE-lS 

6.3B1E-65 

1.C00E90O 

0. 

5.000E602 



0. 

0. 

6.2B6E-13 

9.135E-37 

1 .0OOE6OO 

0. 

6.000E602 

!>.lTS£-ul 

9.0b26"»'# 

0. 

0. 

5.*6oE-10 

3.B26E-32 

1.00CE600 

2.26BE-8B 

7.0C0E602 


1.36 (>£->7 

0. 

c. 

3.335E-OB 

2.6371-30 

1.000E600 

1.626E-76 

9.0001*02 



0. 

0. 

7.BUE-07 

6.2951-29 

1.0CCE600 

1.6391-67 

9.000E*02 

2«<tP3t~40 

a.3UL-69 

u. 

2.336E-B2 

9. 710k -06 

7.9S91-2B 

1.000E*00 

3.571E-60 

1.000E*03 

I.l^ik-3b 

a. 960t-66 

0. 

3.9B0E-72 

7.611E-05 

6.369E-27 

9.999E-C1 

3.2B71-56 

1.1001*03 

3.301E-32 

i.72U-63 

0. 

l.iibt-63 

6.222t-06 

3.5B5E-26 

9.956E-01 

3.0721-69 

1.200E*03 

«.lo/E-2y 

6.1 r 7£'^6l 

0. 

2.1901-56 

1.794t-03 

1.5521-25 

9.973E-01 

6.9391-65 

1.3001*03 

1. a'49E-2c> 

6.' ^ 7c-i» 

0. 

3.3^<»E-50 

6.172E-03 

5.6511-25 

9.90/E-01 

1.9B9E-61 

1.6001*03 


l.t65t->7 

6.eCyt-S3 

5.05tiE-62 

1.765E-02 

2.605E-26 

9.732E-01 

2.637E-36 

1.5001*03 


1. 72lt- J*. 

J. 760E-69 

1.299E-61 

6.662E-02 

1.169E-22 

9.330E-01 

1 .609E-35 

1.6001*03 

i.ibik-iO 

o.hiot- a 

6.660E-B3 

fc.OebE-iv 

9.619E-02 

5.673E-21 

S.560E-01 

3.525E-33 

1.7001*03 



1.163E-77 

2.293E-36 

l.BlOk-01 

1.70 01-19 

7.222E-01 

6.-.16E-31 

l.B00E*03 





P/PO * 

9.00E-06 





L 

€♦ 

C** 

c- 

C(i 

C0+ 

CG2 

C2 

T 

0. 

a. 

0. 

0. 

0. 

0. 

l.OOCE^OO 

0. 

1.000E«02 

s>» 

0 . 

U. 

C. 

2.07bE-62 

0 . 

l.OOOE^OO 

0. 

2. 0006^02 

0. 

0. 

0. 

0. 

7.66SE-38 

6.187t-78 

1.000E«00 

*% 

V • 

3.000E^02 

0. 

0. 

u* 

0. 

1.79U-25 

l.909t-57 

l.OOOE^OO 

c. 

4.000e^02 


0. 

0. 

0. 

9.479E-U 


1 .OOOE^OO 

0. 

5.000£«02 

«e*4l0C-74 

6.603t*7tp 

0. 

0* 

3.963E-13 

8.01lfc-37 

l.OOOE^CO 

0. 

6.000E^02 

7(ao£«C* 1 


0. 

0 . 

5.244fc-10 

3. 800k -32 

l.OOCk^OO 

2.1636-86 

7. 0006^02 


l.b07.:->7 

0. 

c. 

3 . 2 O 0 E-O 8 

2.636t-30 

1 .OOOE^CO 

l.373E-?o 

8. 0008^02 

1. 

v.l'rfac-bi 

0* 

0. 

7.513E-07 

6.29bE-2v 

l.OCOk^OO 

1 • 768b-6 7 

9.000E^02 



0 . 

2.076E-d2 

9.336E-06 

7.959E-28 

l.OCOk^OO 

3.433k-60 

l.OOOF^Oi 



0* 

3.53bE-72 

7.31d£-Ob 

6.3496-27 

9.959F-01 

3. 161E-54 

1*100F»03 


3.57it.-*-*3 

0. 

I.I89E-63 

4.0o0fc-06 

3. f>6bE-26 

9.994E-01 

2.9546-49 

1.230E^0i 


■>.ViOL'4l 

0. 

U947E-56 

1.725E-03 

1.5526-2b 

9.974E-01 

4.7996-95 

1.3006^03 

1. 

5. /loc- 

0. 

^.9o0E-50 

5.935E-03 

5.4blE-2b 

9.911E-01 

1.9126-91 

1.900E^03 


3.yblt-j 7 

5. ia'ec-9b 

9.07U-65 

1.717E-02 

2. 3l7t-24 

S.742E-01 

2.5366-38 

1.500E^03 

3.652 

i.b2^t-35 

7,<p75t-8^ 

1.249E*4I 

4.2 78fc-02 

1.064E-22 

9.3556-01 

1.3566-35 

1.600E403 

2.iooE*20 

o.i>Jb-32 


7.806E-39 

9.281E*02 

5.06 >E-2l 

b. 5926-01 

3.3976-33 

1.700Et03 

S*0<»7E-19 

l.3l9E-2*» 

S.o57E-7d 

2.220E-36 

1.753E-01 

1.5756-19 

7.312fc-01 

9.9556-31 

1.800£^03 

U'»96E-17 

l,672f2i 7 

5.474E-73 

3.207E-3<» 

2.8O0E-01 

3.3446-18 

5.5346-Cl 

3.390E-29 

1.900E^03 





P/PO - 

l.OOE-05 





w 

c+ 

C** 

c- 

CU 

CvJ* 

CD2 

C2 

T 

0. 

0. 

0. 

0. 

0. 

0. 

1.0001*00 

0. 

1.0001*02 

0. 

0. 

0. 

0. 

1.9091-62 

0. 

1.0001*00 

0. 

2,0001*02 

0. 

J. 

0. 

0. 
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6.3071-78 

1.0001*00 

0. 

3.0001*02 

0. 

0. 

0. 

0. 

1.6801-25 

1.9061-57 

1.0001*00 

0. 

9.0001*02 

1.6131-93 

c « 

0. 

0. 
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3.9B71-65 

1.0001*00 

0. 

5.0001*02 

6.06BE-76 

9. 33 76-75 

0. 

c. 

3.7831-13 

7.8661-37 

1.0001*00 

0. 

6.0001*02 

•.,6371-61 

8.325c-o'f 

0. 

0. 

5.0601-10 

3. 7931-32 

1.00CE*00 

2. 0831-86 

7.0001*02 

0721-52 

1.4>56-9»7 

0. 

c. 

3.0951-08 

2.6371-30 

1.0001*00 

1.3261-76 

6.0001*02 

1.061E-65 

8. 89 76-93 

0. 

0. 

7.2561-07 

6.295E-29 

1.0001*00 

1.7061-6 7 

9.0001*02 

2.6B61-60 

6»0*f9b-49 

0. 

1.B67E-B2 

9.016E-06 

7.9591-28 

1.0001*00 

3.3151-60 

1.0001*03 

6.169E-36 

8.3186-90 

0. 

3.1B6E-72 

7.0661-05 

6.3691-27 

9.999E-01 

3.0511-56 

1.100E*03 

2.B65E-32 

3«<»546-e3 

0. 

1.070E-63 

3.9201-06 

3.5B5E-26 

9.996E-01 

2.B521-69 

1.2001*03 

3.591E-29 

5. 7806-41 

0. 

1.7S2E-56 

1.6661-03 

1.5521-25 

9.9751-01 

9.5851-65 

1.3001*03 

1.6361-26 

4.5726-39 

0. 

2. 66* E- 50 

5.7321-03 

5.6511-25 

9.9161-01 

1.8661-91 

1.9001*03 

3.2952-26 

2.052C-37 

5.u5lk-s5 

6.362E-65 

1.6591-02 

2.2651-26 

9.7511-01 

2.9991-36 

1.5001*03 

3.6061-22 

l.379t-39 

0.5C8E-89 

1.2061-61 

6. 1361-02 

9.9371-23 

9. 3761-01 

1.3101-35 

1.6001*03 

2.023E-20 

5.5U3C-32 

4. 7496-83 

7.557t-39 

8.9881-02 

6. 7261-21 

8.6371-01 

3.2861-33 

1.7001*03 

7.515E-19 

I.U56-29 

8.5066-78 

2. 1571-36 

1.70 -01 

1.6701-19 

7.3911-01 

9.3171-n 

1.8001*03 

1.B67E-17 

1.49/6-27 

4.0926-73 

3.132E-3* 

2.7931-0’ 

3.1251-Ib 

5.6651-01 

3.2951-24 

1.9001*03 

3.290E-16 

1.2**8b*23 

1.005t-68 

2.6B6E- 32 

3.9301-01 

6.8031-17 

3.6901-01 

1.5191-27 

2.0001*03 
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U 



c- 

CO 

CO*- 

CG2 

C2 

T 

0* 

0. 

0. 

0. 

0. 

0. 

i.OOOE^OO 

0. 

1.00uE*02 

0* 

8* 

0* 

0* 
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0. 

l.OOOEtOO 

0. 

2.0001*02 

0. 

0« 

0 . 

c. 
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0. 
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T 

F- 

U 

0* 

04* 

0- 

02 

024 

02- 

«.OOOC »02 

0. 

5.»fOE-33 

1.820E-60 

0. 

0. 

5.277E-11 

1.740E-18 

0. 

5.000E»02 

0. 

1.8S9E-26 

5.304E-50 

0. 

0 . 

5.074E-11 

1.780E-18 

0. 

6.000E»02 

S.201E'B9 

4.129E-22 

5.292E-43 

0. 

0. 

4.872E-11 

1. 760E-18 

0. 

T.OOaE»02 

l.l36E->3 

1.281E-18 

2.2 74E-38 

0. 

9.252E-87 

2.441E-13 

1.760E-18 

l.(>86E-81 

•.OOOE»02 

5.629F-41 

1.989E-13 

1.898F-33 

0. 

2.40U-72 

1.233E-08 

1.760E-18 

3.767E -68 

«.003E»02 

4. T»6E-51 

6.486F-13 

3. U4E-33 

0. 

4. &0SE-61 

2.879E-07 

1.740E-18 

1.125E-57 

l.003E*J3 

4.2«T£-43 

6.frflF-ll 

1.928E-31 

0. 

4.902E-S2 

3.S77E-06 

1.760E-18 

2.696E-49 

U100E*01 

1.4UC-34 

2.984E-09 

5.671E-30 

0. 

1.190E-44 

2.804E-05 

1. 740F-18 

1.926E-42 

1.2a0E*0) 

3.S48F-31 

6.982F>08 

9.540E-29 

3. 

1.694E>38 

1.S55E-04 

1.760E-18 

9.860E-37 

1.300EO) 

UF3SE-24 

l.OlFE-06 

1.044E-27 

0. 

2.725E-33 

4.607F-04 

1.759F-18 

6.642E-32 

1.40000) 

1.396E-22 

1.007E-03 

8.142E-27 

0. 

7.841E-29 

2.272E-03 

1.757E-18 

9.049E-28 

l.900E*03 

3.16SE-19 

7.380F-03 

S.723E-26 

0. 

4.837F-2S 

6.S66E-03 

2.065E-18 

2.897E-24 

1.600E403 

2.455E-IT 

4.184E-04 

3.518F-24 

0. 

8.931E-23 

1.633E-02 

2.628F-17 

2.954E-22 

l.TOOE*9) 

S.232E-16 

1.874E-03 

2.879F-22 

0. 

3.914E-21 

3.537F-02 

5.2b9F-l8 

7.723E-21 

1.000C403 

T.002F-15 

6.999E-03 

1.492E-20 

0. 

1.052E-19 

4.66CE-02 

7.604E-15 

1.256E-19 

1.930E403 

T.972S-14 

2.181F-02 

5.134E-19 

0. 

1.821F-18 

1.076E-01 

7.972E-14 

1.331E-18 

2.000E»03 

6.2ITE-1) 

S.69IE-02 

1.245E-17 

8.959E-87 

2.079E-17 

1.458E-01 

6.217F'13 

9.157E-18 

2.100E*03 

3.6«6E-12 

1.240E-01 

2.232E-16 

5. 349E-82 

US69F-16 

1.604E-01 

3.655E-12 

3.994E-17 

2.203E403 

1.6JU-U 

2.289E-01 

3.090E-15 

1. 191E-77 

7.771E-14 

U383E-01 

1.631E-11 

1.068E-16 

2.300E403 

5. S65t-ll 

3.3J7E-01 

3.412E-14 

l.)45E~73 

2.521E-15 

9.136E-02 

5.559E-11 

1.713E-16 

2.4aOE*33 

1.494F-10 

4.181F-01 

3.109E-13 

8. 17CE-70 

5.5911-15 

4.6b8E-02 

1.488E-10 

1.731E-16 

2.500E»03 

3.361F-10 

4.645E-01 

2.362E-12 

2.717E-64 

9.490E-15 

2.074E-02 

3.320E-10 

1.295E-15 

2.60'JE*33 

6.809F- 10 

4.852E-01 

1.524E-U 

5.034E-63 

1.3991-14 

8.768E-03 

6.545E-10 

8.372E-17 

2.T00E*03 

1.316F-09 

4.986E-01 

8.355F-U 

5.201E-60 

1.963E-14 

3.772E-03 

1. 149E-09 

5.384E-17 
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T 

E- 

0 



0- 

02 

02» 

02- 

1.003E432 

0. 

0. 

0. 

0. 

0. 

b.397E-ll 

1.760E-.8 

0. 

2.C00E402 

0. 

1.4006-65 

0. 

0. 

0. 

5.215e-ll 

1. 760E-18 

0. 

3.030F402 

0. 

6.6436-44 

5.625F-T8 

0. 

0. 

5.851E-11 

1.760E-18 

0. 

4.000E»02 

0. 

4.4206-33 

1. 5296-60 

0. 

0. 

^.«83E-ll 

1. 760E-18 

0. 

5.000E402 

0. 

1.549E-26 

4.2436-50 

0. 

0. 

5.288E-U 

1. 7606-18 

0. 

6.000E402 

3.52fF-89 

3.3996-22 

4. 2966-43 

0« 

0. 

b.7b9E-ll 

1. 760E-IB 

0. 

7.003E402 

6.9fc3E-74 

9.7136-19 

1.9696-38 

0. 

6. 3436-87 

2.1>JIE-10 

1. f60E-l8 

1.336E-81 

8.003E*J2 

).280E-61 

1.5156-15 

1.5796-35 

0. 

1. 5976-72 

1.077E-08 

1. 760F-18 

2.8/ ;E-68 

9.000E402 

2.782E-51 

4.9346-13 

2.7206-33 

0. 

3.0 r0E-6l 

2.515E-07 

1.T60E-19 

8.5SBF-58 

l.aa3E*33 

2.532E-43 

5.0755-11 

1.6846-31 

0. 

3.2686-52 

3.125E-06 

1.760E-18 

2.053E-49 

I. 100E*03 

6.216E-37 

2. 2846-09 

4.9546-30 

0* 

7.9376-45 

2.bb9E-05 

1.760E-18 

1.470E-42 

1.200E403 

2.248E-31 

5. 3296-08 

e. 3346-29 

0. 

1.1316-38 

1.359t-(H 

1.760E-18 

7.525E-37 

1.300E403 

9.0766-27 

7.7606-07 

9.1176-28 

0. 

1.8176-33 

5.773E-0b 

1.759E-18 

5.070E-32 

1.400E403 

9.135F-23 

7.6866-06 

?. 1126-2 » 

0. 

5.2456-29 

1.986E-03 

U757E-18 

6.913E-28 

l.500E»33 

1.9606-19 

5.6006-05 

4, 7066-26 

0. 

3.4336-25 

5.7b8E-03 

1.946F-18 

2.356E-24 

1.600E»03 

1.8506-17 

3.1636-04 

2.3 rOE-24 

0. 

7.6756-23 

1.4356-02 

2.033E-17 

2.946E-22 

1.7Q3E433 

4.0306-16 

1.4396-03 

1.9216-22 

0. 

3.4596-21 

3.127E-02 

4.0A8E-16 

7.860E-21 

1.800E403 

5.8736-15 

5.4086-03 

9.9436-21 

0* 

9.4l?r-20 

5.564E-02 

5. 375E-15 

1.303E-19 

1.900E403 

6.22SF-14 

1.7046-02 

3.4236-19 

0. 

I.6b7t-18 

9.853E-02 

6.22BE-14 

1.428E-18 

2.000E403 

4.0446-13 

4.5266-02 

8.3006-16 

4.9886-87 

U9726-17 

1.383E-01 

4.944E-13 

1.036E-17 

2. 100E403 

2.93 76-12 

1.0136-01 

1.498^-16 

2.7466-82 

1.5716-16 

1.606E-01 

2.987E-12 

4.9036-17 

2.200E 403 

1.3856-11 

1.9016-01 

2.0606-15 

6.2346-78 

8.4056-16 

1.496E-01 

1. 385E-11 

1.472E-16 

2.300E403 

4.9E or-ii 

2.9756-01 

2.2W-14 

6. >556-74 

3.0056-15 

1.086E-01 

9.956E-11 ■ 

2.731E-16 

2.430E403 

1.39 76-10 

3.9136-01 

2. 0746-13 

3.8846-70 

7-3426-15 

6.i5«>E-02 

1. 393E-10 

3.190E-16 

2.500E403 

3.2496-10 

4.49OP-01 

1. 5786-12 

1.2516-66 

1. 5336-14 

2.917E-02 

3. 2211-10 

2.622E-16 

2.690E403 

6.6716-10 

4.7836-01 

1.0226-11 

2.2986-63 

2.0206-14 

1.278E-02 

6.493E-10 

1.794E-16 

2.700E403 

1.284F-09 

4.9066-01 

5.6756-11 

2.4146-60 

2.855f-l4 

5.589E-03 

1. 184E-09 

1.167F-16 

2.800E403 

2.43 76-09 

4.9586-01 

2.6716-10 

1.4366-57 

9076-14 

2.524E-03 

1. 954E-09 

7.853E-17 

2.900E403 

4.7896-09 

4.9806-01 

1.0426-09 

4.7026-55 

5. 9396-14 

l.l*J2E-03 

2. 858E-09 

5.793E-17 

3.000E4a3 

1.0006-08 

4.9806-01 

3.3406-09 

8.4916-53 

9.2226-14 

5.8B5E-04 

3.656E-09 

4.914E-17 

3.100E 40 

2.18 76-08 

4.9956-01 

9.0646-09 

9.1416-51 

1.5476-13 

3.0 36E-04 

4. 194E-09 

4.422E-IT 

3.200i.03 

4.8306-08 

4. 98 76 - 01 

2.1936-09 

6.5556-49 

2.6586-13 

1.630E-04 

4. 502E-09 

4.317E-17 

3.303E403 

1.0526-07 

4.999E-01 

488286-06 

3*4086-47 

4.5536-13 

<».0BTE-05 

4.660E-09 

4.352F-17 

3.400E4Q3 

2.2416-07 

4.9996-01 

9.9736-08 

1.3446-45 

7. 7396- 13 

5.240E-05 

4. f0 7B-09 

4.4S1E-17 

3.500E493 

4.699F-07 

5.0006-0 . 

189276-07 

4*0376-44 

1.3076-12 

3.117E-35 

4.631E-09 

4.722E-17 
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5.0006-01 

384566-07 
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1.909E-05 

4. 389E-09 

5.153E-1 7 
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2.0956-06 
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1.6806-4 

3.9946-12 
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3.950E-09 

5.910E-17 

3.803E403 

4.5736-06 

5.0(746-01 
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7.0426-12 

T.739E-06 

3.35BE-0O 

7.171E-17 
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l.Ol 76-05 
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2.3496-39 

l.BOO**-!! 

5.109E-06 

2. 721E-09 

9.133E-17 

4.000E 403 

2.2646-05 

5.0226-01 

18 5 766 - 06 

2.0206-38 

2.4561-11 

3.453E-06 

2.148E-09 

1.199E-16 
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T 

E- 

0 
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02 
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02- 
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0. 

3. 

0. 

0. 

0. 

4.366E-U 

1. 760E-18 

0. 
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0. 

1.166E-65 

0. 

0. 

0. 

4. 824E-11 
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0. 

3.00064 02 

0. 

5.656F-44 

4.955E-70 

0. 

0. 

9.656E-11 
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0. 

4.000E 402 

0. 

3.827E-33 
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0. 

0. 

4.981E-U 

1. 760E-18 

0. 

5.000E407 

0. 

1.3J4F-26 
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0. 

0. 

5.070E-11 

1. 760E-18 

0. 

6.000E402 

2.7336-99 

2.994E-22 
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0. 

0. 

4.910E-11 

1.760E-18 

0. 
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c 

C* 

C** 

C- 

0. 

0. 

0. 

0. 

4.229E-94 

0. 

0. 

0. 

2.04TE-74 

2.240E-73 

0. 

0. 

2.704E>41 

4.I97C-44 

0. 

0. 

1.304E-»2 

1.153E>37 

0. 

0. 

6.494E-44 

f.Q4«E-33 

0. 

0. 

1.345E-40 

4.797E-4<I 

0. 

9.334E-93 

9.««4E-34 

4.402E-44 

0. 

I.S92E-72 

i.772E-12 

2.?41£*4i 

0. 

9.391E-44 

2.242E-29 

4.92«E-41 

0. 

•.749E-S7 

1«031E-26 

3.424E-39 

0. 

1.394E-50 

2.077E-24 

1.921E-97 

3.b41E-8S 

2.940E>4S 

2.1S0E-22 
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2.42SE-89 

9.326E>42 

t.2aiE-20 

2.74bE-i2 
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3.244E-78 

1. 775E-34 

1.19EE-17 

7.24aE-2tt 

1.724E-73 

2.8ME-94 

2.t27E-l4 

3.«94E-2b 

3.454E-49 

2.20SE-92 

2.«31E-13 

J.350E-24 

3.20lE-bS 

1.079E-J0 

3.022 E-14 

1.520E-22 

1.6b9E-bl 

1.39SE-29 

2.aOOE-19 

b.09bE-21 

5.871E-58 

7.049E-28 

2.394E-12 

2.103E-19 

1.S4SE-34 

1.120E-28 

3.906E-11 

7.947E-18 

2.920E-31 

1.419E-23 

t.37lE-10 

2.J20E-16 

l.bl3E-4a 

1.498E>24 

4.7S1E-10 

3.408E-13 

2.6928-bS 

U364E-23 


CO 

CO* 
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C2 

1 . 149E-2S 

1.218E-97 

1.000E*00 

0. 

2.979E-18 

2.908E-49 

1.000E*00 

0. 

2.497E-19 

5.497E-97 

l.OOOEbOO 

0. 

3.9S2E-10 

9.413E>32 

1.000E400 
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2.4S8E-18 

2.634E-90 
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8.299E-24 

l.OOOEbOO 

1.35SE-47 
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7.959E-28 

l.000E*OO 

2.891E-80 

9.400E-05 

•.S49E-27 

9.999E-01 

2.422E-94 

3.11U-04 

9.985E>28 

9.995E-01 

2.244E-49 

1.324E-03 

U352E-2S 

9.900C-OI 

3.440E-49 

4.SS< E-09 

3.490E-23 

9.932E-01 

1.408E-41 

1.320F-32 

1.9UE-24 

9.002E-01 

l.947E-30 

9.309E-02 

8.393E-23 

9.902E-01 

•.049C-35 

7.2b2E-02 

2.999C*21 

■.901E-01 

2.83«E>93 

1.402E-01 

9.344E-20 

7.042E-01 

3.902C-91 

2.371E-01 

2.007E-18 

6.939E-01 

2.87SE-29 

3.49SE~01 

9. tOSE-lT 

4.4ME-01 

t.284E-27 

4.44SE-01 

3.898E-16 

2.709E-01 

4.029E-28 

5.004E-01 

3.49fE-lS 

1.374E-01 

9.634E-29 

5.158E-01 

2.938E-14 

S.949E-02 

1.900E-23 

S.119E-01 

2.29BE-13 

2.914E-02 

3.997E-22 
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1.881E-12 

8.7S1E-09 
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1.273E-19 
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1.S52E-10 


PtPO - 3.O0E-OS 


C 

C* 

c** 

c- 

0. 

0. 

0. 

0« 

0. 

0. 

0. 

0« 

0. 

0. 

0. 

0« 

0. 

0. 

0. 

0* 

8.2b5E-94 

0. 

0. 

o« 

1.33bE-74 

l.445t-75 

0. 

0« 

2.026E-bl 

5.216E-bb 

0. 

0* 

9.951E-S3 

1.007E-5T 

0. 

0. 

5.10:E-46 

6.1bdE-:>3 

0. 

0« 

1.194E-40 

9.19U-49 

0. 

6.223E-83 

2.9b8E-36 

5.76TE-46 

0. 

l.OblE-72 

l.lbSE-32 

2.195E-43 

0. 

3.581E-64 

1.726E-29 

3.95SE-41 

0. 

S.844E-57 

7.869E~27 

l.lbbE-39 

0. 

8.B99E-;i 

1.386E-24 

l.580t-ll 

3.220E-95 

1.813E-43 

1.843E-22 

4.b83E-33 

1.55SE-B9 

8.268E-42 

V. 802 £-21 

1.82bE-i2 

1.069t-83 

5.374E-39 

3.b72£-19 

3.8b5E-30 

1.833E-78 

1.379E-3b 

9.23b£-l8 

*.7b5t-28 

9.674E-74 

2.401E-34 

l.b47E-lb 

1-7V4E-20 

1.680E-69 

2.038E-32 

2.l94fc-15 

2.U9E-24 

l.bS2E-65 

1.025E-30 

2.319E-14 

9.161E-23 

7.B94E-82 

3.280E-29 

2.089E-13 

3.401E-21 

2.450E-5# 

7.052E-28 

1.713E-12 

1.175E-19 

S.bl9E-53 

1. 126E-26 

1.318E-1 1 

J.789£-lB 

9.b28E-S2 

1.423E-25 

9.291E-11 

l.070E-lb 

1.134E-98 

1.492E-24 

3.877E-1C 

2.482E-15 

8.445E-4b 

1.342E-23 

3.31U-09 

b.5J8£-l* 

3.757E-43 

1.080E-22 

l.bb7E-08 

6.338E-13 

9.499E-81 

8.171E-22 

7.3blE-08 

b.718E-12 

1.3i5E-38 

b.OlOE-21 

3.1lbE-0 7 

i.5»5E-ll 

1.173E-36 

4.262E-20 

1.177 E-Ob 

3.8b0t-10 

6.870E-J5 

2.833E-19 

4.109E-06 

2.298E-09 

2.95SE-33 

l.73bE-18 

l.3ilE-05 

1.206E-08 

9.757E-32 

S.754E- 18 

4.038E-OS 

3.6lbE-08 

2.S10E-30 

i.lOOE-17 

1.132E-04 

2.312C-07 

4.998E-29 

2.527E-16 

l.lObE-04 

»,3!>lE-07 

7.595E-28 

1.212E-1S 

7.944E-U4 

2.ab3E-Ob 

B.BQ8E-27 

5.701E- 15 

1.911E-03 

7.440E-06 

8.020E-26 

2.614E-14 

4.468E-03 

1.900E-0S 

8.008E-23 

1.150E-13 




P/PO - 

C 

(.* 

C»* 

C- 

0. 

0. 

0. 

0. 

0. 

0. 

0. 

0. 

0. 

0. 

0. 

0. 

0. 

0. 

0. 

0* 

4.118E-V4 

0. 

0. 

Oo 

9.812E-T5 

l.Olie-75 

0. 

0* 


CO 

CO* 

C02 

cz 

0. 

0. 

l.OOOEbOO 

0. 

1. 122E-82 

0. 

l.OOOEbOO 

0* 

4.17BE-3B 

2.277E-78 

l.OOOEbOO 

Oo 

9.849E-28 

1.082E-57 

l.OOOEbOO 

0* 

2.383E-1B 

2.232E-4S 

l.OOOEbOO 

0* 

2.184E-13 

4.538E-37 

l.OOOEbOO 

0. 

3.419E-10 

3.511E-32 

l.OOOEbOO 

1.303E-S8 

2. 145E-0B 

2.633E-30 

l.OOOEbOO 

9.175E-77 

5.029E-07 

8.294E-29 

l.OOOEbOO 

l.iaiE'f 7 

6.250E-06 

7.959E-2B 

l.OOOEbOO 

2.298E-80 

4.899E-05 

8.349E-27 

9.999E-01 

2.118E-54 

2.71BE-04 

3.58SE-28 

9.996E-01 

1.977E-49 

1.155E-03 

1.S52E-2S 

9.9B3B-01 

3. 1 80E-45 

3.980E-03 

5.450E-2S 

9.9400-01 

1.281E-41 

1. 155E-02 

1.799E-24 

9.826E-01 

1.702E-38 

2.901E-02 

4.905E-23 

9.563E-01 

9.148E-38 

6.399E-02 

2.293E-21 

9.033E-01 

2.315E-33 

1.247E-01 

7.187E-20 

8.103E-01 

3.093E-31 

2.141E-01 

1.547E-18 

6.703E-01 

2.383E-29 

3.219E-01 

2.404E-17 

4.94SE-01 

1.13BE-27 

4. 228E-01 

2.B34E-18 

3.155E-01 

3.831E-28 

4. 892 £-01 

2.885E-15 

1.711E-01 

B.514E-2S 

5.144E-01 

2.192E-14 

7.932E-02 

1.880E-23 

5.145E-01 

1.646E-13 

3.268E-02 

3.027E-22 

5.082E-01 

l.l6bE-12 

1.277E-02 

5.381E-21 

S.039E-01 

7.S87E-12 

5.4:CE-03 

B.771E-20 

5.018E-01 

4.362E-'ll 

2.0888-03 

1.2S3E-1B 

5.008E-01 

2.159Et10 

8.948E-04 

1.528E-17 

5.004E-01 

8.B79E-10 

4.088E-04 

1.590E-18 

5.002E-01 

2.998E-09 

1.988E-04 

1.423E-15 

5.001E-01 

8.5S2E-09 

9.908E-04 

l.llOE-14 

5.001E-01 

2. 159E-08 

5.210E-05 

7.830E-14 

5.000E-01 

4.994E-0B 

2.850E-05 

4.873E-13 

5.000E-01 

1.078E-07 

1.815E-05 

2.575E-12 

4.999E-01 

2.164E-07 

9.480E-06 

1.288E-11 

4.998E-01 

4.029E-07 

5. 709 E- 08 

5.B98E-11 

4.995E-01 

6.B48E-07 

3.S40E-08 

2.485E-10 

4.988E-01 

t.068E-0b 

2.250E-06 

9.894E-10 

4.971E-01 

1.531E-04 

1.482E-08 

3.510E-09 

4.933E-01 

2.0b2E-08 

9.883E-07 

1.178E'08 


4.00E-05 




CO 

CO* 

C02 

C2 

0. 

0. 

l.OOOEbOO 

0. 

l.OllE-82 

0. 

l.OOOEbOO 

9. 

3.681E-38 

2.075E-78 

l.OOOEbOO 

0. 

8.355E-28 

9.378E-58 

l.OOOEbOO 

0. 

2.108E-18 

2.054E-45 

l.OOOCbOO 

0. 

1.8o0t-l3 

3.737E-1T 

l.OOOEbOO 

0. 


» 

4.<MO(*02 

S. OOOMM 

«.00W*02 

T. OOM«M 
•.OOOE*A> 
«.OOOC«OZ 
l.OOOE*«l 
t.lOOE^O* 

1.900C*«S 

l.40ec*09 

l.9«0E«0) 

l.MOE«09 

l.TOOt««» 

1. «00E*0» 
2.0MM1 
2.I00E*09 
2.200C«0» 
2.30ftt»09 
2.400C«0) 
2.S00E*03 
2.400e«0> 

2. T<ME*«» 


T 

1.0ME402 

2.0ME402 

$.000E*02 

4.0ME402 

S. OME*«2 
6.000E402 

T. OOOE402 
S.000E402 
9.000E402 
l.0OOE*O) 
l.i00E«09 
1.200E09 
t.M0E»03 
1.40OE»0S 
1.S00E409 
l.600E»03 

I.T00E*09 

1. t00E«09 
1.900E*09 
2.000E409 
2. 100E*09 
2.200E»09 
2.300E»ia 
2.400E409 
2.SOOE*09 

2. «00E»09 
2.700E*09 
2.900E409 
2.900E409 
3.000E409 
3.100E409 
3.200E409 
3.300E«09 
3.400E409 
3.900E4'' ' 

3. M0E»03 
3.T0OE409 
3.IOOE409 
].900E«03 
4.000E409 


T 

I .00OE402 
2.000E*02 
3.000E402 
4.000E*02 
S.OOOC402 
4.000E*02 
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Table II.- Continued 


T 

6- 

0 

0* 

□** 

0- 

02 

02* 

02- 

T . OOOE *02 

6.7806-76 

8. 1076-19 

1.7686-38 

0. 

6.9206-87 

2.0356-10 

1 . 7606-18 

1.1536-81 

■.000 E »02 

2.2366-61 

1.2516-15 

1.6255-35 

0. 

1.2016-72 

9.7936-09 

1.7606-18 

2.3 7 76-68 

9.0006*02 

1.8956-51 

6.0736-13 

2.6726-33 

0. 

2.3036-61 

2.2856-07 

1.7606-18 

7.0896-58 

1.0006*03 

1.7056-63 

6.1906-11 

1.5306-31 

0. 

2.6516-52 

2.8396-00 

1.7606-18 

1.6996-69 

1.1006*01 

5.5986-17 

1.8016-09 

6.5016-30 

0. 

5.9536-65 

2.2256-05 

1.7606-18 

1.213 C -62 

1.2006*03 

1.5326-31 

6.3996-08 

7.5726-29 

0. 

8.6826-39 

1.2356-06 

1.7606-18 

6.2136-37 

1.3006*03 

6.1866-27 

6.3086-07 

0.2836-28 

0. 

1.3636-33 

5.2666-06 

1. 7606-18 

6.1866-32 

l .*096 *01 

5.5656-23 

6.3676-06 

6.6616-27 

0. 

3.9366-29 

1.8056-03 

1.7576-18 

5.7196-28 

1.5006*01 

1.1786-19 

6.6266-05 

6.1306-26 

0. 

2.6586-25 

5.2306-03 

1.8896-18 

2.0096-26 

1.6006*03 

1.5236-17 

2.6166-06 

1.7966-26 

0. 

6.9326-23 

1.3086-02 

1.6976-17 

2.9366 -22 

1.7006*03 

3.3386-16 

1. 1926-03 

1.6616-22 

0. 

3.1666-21 

2.8036-02 

3.3556-16 

7.9676-21 

1.0006*03 

6.8866-15 

6.6996-03 

7.6626-21 

0. 

8.6906-20 

5.5066-02 

6.8886-15 

1.3366-19 

1.9006*03 

5.2176-16 

1.6676-02 

2.5676-19 

0. 

1.5606-18 

9.2206-02 

5.2186-16 

1.6926-18 

2.0006*03 

6.1596-13 

3.8556-02 

6.2256-18 

3.3176-87 

1.6*76-17 

1.3266-01 

6. 1896-13 

1.1216-17 

2.1006*03 

2.5756-12 

8.7366-02 

1.1166-16 

1.7926-82 

1.5566-16 

1.5916-01 

2.5756-12 

5.5826-17 

2.2006*03 

1.2266-11 

1.6806-01 

1.5666-15 

3.9706-78 

8.7666-16 

1.5566-01 

1.2236-11 

1.8036-16 

2.3006*03 

6.5266-11 

2.7136-01 

1.7106-16 

6. 1666-76 

3.3336-15 

1.2066-01 

6.5216-11 

3.6866-16 

2.6006*01 

1.3196-10 

3.6956-01 

1.5566-13 

2. 3166-70 

8. 7286-15 

7.3266-02 

1.3166-10 

6.7756-16 

2.5006*03 

3.1516-10 

6. 3076-0 1 

1.1866-12 

7.2666-67 

1.6736-16 

3.0066-02 

3.1306-10 

6.2616-16 

2.6006*03 

6.5606-10 

6.7186-01 

7.6926-12 

1.3186-63 

2.6226-16 

1.6586-02 

6.6256-10 

3.0516-16 

2.7006*03 

1.2666-09 

6.8766-01 

6.2976-11 

1.3936-60 

3.7266-16 

7.3016-03 

1.1886-09 

2.0186-16 

2.0006*03 

2.3706-09 

6.9666-01 

2.0566-10 

8.5176-58 

5.1566-16 

3.3676-03 

1.9986-09 

1.3506-16 

2.9006*03 

6.5366-09 

6.9766-01 

0.2386-10 

2.9636-55 

7.3656-16 

1.5856-03 

3. 0096-09 

9.7316-17 

3.0006*03 

9.1696-09 

6.9876-01 

2.7316-09 

5.6786-53 

1.1276-13 

7.8376-06 

3.9826-09 

7.8366-17 

3. 1006*03 

1.9526-08 

6.9936-01 

7.6116-09 

6.6676-51 

1.8616-13 

6.0656-06 

6. 6966-09 

7.0156-17 

3.2006*03 

6.2636-08 

6.9966-01 

1.8636-08 

6.7776-69 

3.1126-13 

2.1736-06 

5.1236-09 

6.7606-17 

3.3006*03 

9.1516-08 

6.9986-01 

6.1626-08 

2.5326-67 

5.2766-13 

1.2116-06 

5. 3556-09 

6.7306-17 

3.6006*03 

1.9166-07 

6.9996-01 

8.6656-08 

1.0156-65 

8.9066-13 

6.9866-05 

5.6526-09 

6.8756-17 

3.5006*03 

6.0156-07 

6.9996-01 

1.6926-07 

3. 1696-66 

1.6896-12 

6.1566-05 

5.6196-09 

7.1716-17 

3.6006*03 

8.2756-07 

5.0006-01 

3.0836-07 

7.5776-63 

2.6976-12 

2.5656-05 

5.2196-09 

7.7026-17 

3.7006*03 

1.7226-06 

5.0016-01 

5.1906-07 

1.3986-61 

6.2676-12 

1.0006-05 

6. 6056-09 

8.6366-17 

3.8006*03 

3.6666-06 

5.0036-01 

8.0176-07 

1.9686-60 

7.5226-12 

1.0316-05 

6. 1896-09 

1.0216-16 

3.9006*03 

7.9666-06 

5.0076-01 

1.1636-06 

2. 1526-39 

1.3666-11 

6.8056-00 

3.6706-09 

1.2716-16 

6.0006*03 

1.7666-05 

5.0176-01 

1.5306-06 

1.9066-38 

2.5266-11 

6.5966-06 

2. 7786-09 

1.6606 -16 

6.1006*03 

3.7916-05 

5.0376-01 

1.9716-06 

1.6666-37 

6.6586-11 

3.1706-00 

2.1976-09 

2.1596-16 

6.2006*03 

8.0266-05 

5.0776-01 

2.6936-06 

9.7666-37 

8.6716-11 

2.2526-00 

1.7566-09 

2.8556-16 

6.3006*03 

1.6366-06 

5.1626-01 

3.1576-06 

6. 1676-36 

1.5016-10 

1.6666-00 

1.6616-09 

3. 7616-16 

6.6006*03 

3.1656-06 

5.2756-01 

6.0706-06 

3.7336-35 

2.5666-10 

1.2666-00 

1.2626-09 

6.8936-16 

6.5006*03 

5.7796-06 

5.6626-01 

5.6096-06 

2.2506-36 

6.1986-10 

9.7186-07 

1.1366-09 

6.2336-16 

6.6006*03 

9.9026-06 

5.6736-01 

7.6396-06 

1. 3666-33 

6.5196-10 

7.8006-07 

1.0986-09 

7.6806-16 





7 /PO « 

5.006-05 





T 

6- 

0 - 

0* 

0** 

0- 

02 

02* 

02- 

1.0006*02 

0. 

0. 

0. 

0. 

0. 

6.5556-11 

1.7606-18 

0. 

2.0006*02 

0. 

1.0716-65 

0. 

0. 

0. 

5.0906-11 

1.7606-18 

0. 

3.0006*02 

0. 

6.8856-66 

6.5906-78 

0. 

0. 

5.2756-11 

1. 7606-18 

0. 

6.0006*02 

0. 

3.6*56-33 

1.1776-60 

0. 

0. 

5.0676-11 

1.7606-18 

0. 

5.0006 *02 

0. 

1.1506-26 

3.6306-50 

0. 

0. 

6.8566-11 

1.7606-18 

0. 

6.0006*02 

2.1606-89 

2.6616-22 

3.2866-63 

0. 

0. 

6.851 E -11 

1. 7606-18 

0. 

7.0006*02 

3.5656-76 

7.0016-19 

1.63 86- 38 

0. 

3.9606-87 

1.8976-10 

1.7606-18 

1.00 “'-ei 

8.0006*02 

1.6616-61 

1.0786-15 

1.3316-35 

0. 

9.6096-73 

9.0936-09 

1.7606-18 

2.0696-68 

9.0006*02 

1.6086-51 

3.5106-13 

2.2966-33 

0. 

1.8626-61 

2.1216-07 

1. 7606-18 

6.1096-58 

1.0006*03 

1.2666-63 

3.6116-11 

1.6216-31 

0. 

1.9616-52 

2.6366-06 

1.7606-18 

1.6636-69 

1.1006*03 

6.1586-37 

1.6066-09 

6.1796-30 

0. 

6. 7626-65 

2.0666-05 

1.7606-18 

1.0656-62 

1.2006*03 

1.1’86-31 

3.7 BU -08 

7. 0296-29 

0. 

6.7866-39 

1.1666-06 

1.7606-18 

5.3566-37 

1.3006*03 

6.5966-27 

5. 5166-0 7 

7.6896-28 

0. 

1.0916-33 

6.8716-06 

1.7606-18 

3.6076-32 

1.6006*03 

6.1196-23 

5.6706-06 

5.9986-27 

0. 

3.1506-29 

1.6776-03 

1.7586-18 

6.9256-28 

1.5006*03 

1.0636-19 

3.989:--05 

3.7816-26 

0. 

2.1676-25 

6.8596-03 

1.8566-18 

1.7666-26 

1.6006*03 

1.3036-17 

2.25 76 -06 

1.6676-26 

0. 

6.3956-23 

1.2176-02 

1.6776-17 

2.9196-22 

1,7006 *03 

2.8836-16 

1.0306-03 

1.1536-22 

0. 

2.9556-21 

2.6726-02 

2.9016-16 

8.0086-21 

1.8006*03 

6.2366-15 

3.0986 - 03 

5.9666-21 

0. 

8.1576-20 

5.1666-02 

6.2366-15 

1.3566-19 

1.9006 *03 

*.5666-16 

1.2636-02 

2.0566-19 

0. 

1.6796-18 

8.7616-02 

6.5666-16 

1.5606-18 

2.0006*03 

3.6786-13 

3.3676-02 

6.9806-18 

2.6186-87 

1.8186-17 

1.2766-01 

3.6786-13 

1.1856-17 

2. 1006*03 

2.2886-12 

7.76 26 - 02 

8.9226-17 

1.2916-82 

1.5376-16 

1.5716-01 

2.2886-12 

6.1236-17 

2.2006 *03 

1.1 C «76-11 

1.5196-01 

1.2 3 76-15 

2. 8096-78 

8.9616-16 

1.5916-01 

1.1066-11 

2.0856-16 

2.3006*03 

6.1886-11 

2.5126-01 

1.3686-16 

2.8806-76 

3.5716-15 

1.2906-01 

6.1866-11 

6.5686-16 

2.6006*03 

1.2566-10 

3.5136-01 

1.2656-13 

1.5586-70 

9.8606-15 

8.2756-02 

1.2526-10 

6.6116-16 

2.5006*03 

3.0636-10 

6.2686-01 

9,6796-13 

6. 7856-67 

1.9786-16 

6.3376-02 

3.0676-10 

6.1266-16 

2.6006*03 

6.6616-10 

6.6566-01 

6.1656-12 

8. 5836-66 

3.1866-16 

2.0196-02 

6.3536-10 

6.5766-16 

2.7006*03 

1.2*96-09 

6. 8676 -01 

3.6586-11 

9,0736-61 

6.5736-16 

9.0916-03 

1.1886-09 

3.0786-16 

2.8006*03 

2.37 76-09 

6.9306-01 

1.6696-10 

5.6*06-58 

6.3096-16 

6.1616-03 

2.0266-09 

2.0606-16 

2.9006*03 

6.3766-09 

6.96 76-01 

6. 8236-10 

2.0216-55 

8.8706-16 

1.9756-03 

3.1106-09 

1.6636-16 

3.0006*03 

9.6316-09 

6.9866-01 

2.3196-09 

6.0986-53 

1. 3256-13 

9.7866-06 

6.2256-09 

1.1516-16 

3.1006*03 

1.7976-08 

6.9826-01 

6.6116-09 

6.8666-51 

2.1186-13 

5.0536-06 

5. 0966-09 

1.00 86-16 

3.2006*03 

3.85 06-08 

6.9956-01 

1.6626-08 

3.7166-69 

3.5296-13 

2.7156-06 

5.6656-09 

9.5516-17 

3.3006 *03 

'1.2316-08 

6. 9886-01 

3.7016-08 

2.0036-67 

5.9166-13 

1.5166-06 

5.9526-09 

9.6576-17 

3.6006*03 

1.7296-07 

6.9896-01 

7.7566-08 

8. 1256-66 

9.95 U -13 

8.7316-05 

6.0986-09 

9.6026-17 

3.5006*03 

3.5666-07 

6.9996-01 

1,5 266 -07 

2.5576-66 

1.6526-12 

5.1956-05 

6.1056-09 

9.9666-17 

3.6006*03 

7.2686-07 

5.0006-01 

2.8086-07 

6.2876-63 

2.7616-12 

3.1816-05 

5 . 9626-09 

1.0576-16 

3.7006*03 

1.6896-06 

5.0016-01 

6.8026-07 

1.1976-61 

6.6126-12 

2.0006-05 

5.5566-09 

1.166 C -16 
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Table II.- 

Continued. 






# - 


k 

Cfr 

C + + 

c- 

Cu 

cu* 

CC2 

C2 

T 




Uu Jbk-6l 

5ibt“o^ 

0. 

0. 

3.073E-10 

3.39BE-32 

1.00CE*00 

1.1331-38 

7.0001*02 




d.illE-ai 


0. 

0. 

1.969E-UB 

2.631E-30 

1.0001*00 

8. 3291-77 

8.0001*02 




‘^.^Ut-<to 


0* 

0. 

6.S091-Q7 

6.299E-29 

1.0001*00 

1.0751-67 

9.0001*02 

t 



K.daVt-^l 

i«oOaL-'*^i 

0* 

«.bb7£-83 

S.67BL-06 

7.95<'E-2B 

1.0001*00 

2.0881-60 

1.0001*03 

t 



2«^**H£— io 


0. 

7.VbO£-7a 

6.6S1E-0S 

6.3* fc-27 

9.9991-01 

1.9221-59 

1.1001*03 





i 

0. 

2.b76£-b4 

2.670E-06 

3.5S5E-26 

9.996E-01 

1. 7971-99 

:. 2001 *03 

k 




i.b'rf iL~4l 

U* 

‘i.lott-il 

l.OSOE-03 

1.552E-25 

9.989E-01 

2.8891-95 

1.3001*03 



^•k'rfftE-'^ 7 


0. 

b.677E-Sl 

3,6171-03 

5.950E-25 

9.996E-01 

1.1691-91 

1.9001*03 


", 


1. JOi^c-i*. 


3.G26£-3b 

1.20SE-4.5 

l.OSlE-02 

1.796E-29 

9.892E-01 

1.5971-38 

1.5001*03 


t. 


l.lj7E-i^ 


U077E-O9 

7.b33E-«2 

2.662E-U2 

♦.0902-21 

9.602E-01 

8.3211-36 

1.6001*03 



- 

». lOEE-21 

l*3b7c*i^ 

7.2bb£-ob 


S.B66E-02 

1.837E-21 

9.117E-C1 

2.1101-33 

1.7001*03 



l.w^^E-14 

2»bb7fc* jO 

l.2<tdt-7d 

1.4Sl£-3b 

1.166E-Q1 

5.999E-20 

8.259E-01 

2.830E-31 

1.8001*03 

i 

J- 


7.O7JE-10 


6«4^1E*7^ 

2.22<tE*3<> 

1.9B7F-01 

1.2B5E-1B 

6.998E-0I 

2.1931-29 

1.9001*03 

i i • 



1. 17^E-16 

t00c-*^o 

i.22sb-b9 

1.7UE-32 

3.032E-01 

2.009E-17 

5.2(.1E-01 

1.0551-27 

2.0001*03 

1 

- 


l.d33E*la 


l«0^4e-6b 

S.BJBt-3l 

6.066E-01 

2,3o7k-l6 

3.9 101-ni 

3.3771-26 

2.1001*33 

1 

V 


l.s ;e-lk 

b«46bb-^3 

4.732E-b2 

3.H3r-2'i 

6.791F-01 

2.233E-15 

1.9»1E-Cl 

7.8991-25 

2.2001*03 

{ 



U 70kE-lJ 


1.3b6E-5d 

7.016t-2b 

S.122t-01 

1.799E-19 

9.60iE-02 

1.9821-23 

2.3001*03 

! i 


« 

L*ibbc~i2 

/•4.*bt-4i J 

2*d2ib-55 

U129E-26 

b, loOE-01 

1.312E-13 

9.1271- 02 

2.5olE-22 

2.9001*03 

i 



i 1.022E-11 

^•27^u-ld 

^.<»b<»t-b2 

l.<.27E-2S 

5.100E-01 

9.036E-13 

1.659E-02 

9.2971-21 

2.5001*03 




7.JB0E-U 

o.^l'^t.-i 7 

5.02.»c-4frf 

l.‘.9U-2* 

S.050E-01 

5.7B9E-12 

6.62SE-03 

6. 7901-20 

2.6001*03 




4.<>»0E-lu 


3.7U3E-4IO 

1.331E-2J 

S.023E-01 

3.127E-11 

2.790E-03 

9.5361-19 

2.7001*03 

,3 

i- 

1 

^.k'7lE-0'» 

2.bii£-i<. 

l.bdU-^3 

1.052E-22 

5.0UE-01 

1.666E-10 

1.190E-O3 

1.1591-17 

2.8001*03 



1 

1.7ii£-0a 


4,-»73e-^l 

7.753t-22 

b.OOBE-01 

•7.031E-10 

5.995E-C9 

1.1961-16 

2.9001*03 

1 , 


1 

i 5.u7SE-Oa 

<».U!>L'U 

b.d066-3'i 

5.S15E-21 

5.0U3E-01 

2.953E-09 

2.620E-09 

1.U69E-15 

3.0001*03 




2.3itfE-j7 


b.2iiE-37 

i.a07£-20 

5.001E-01 

7.189E-09 

1.320E-0, 

8.3331-15 

3.1001*03 


J- 

] 

S.B30E-J7 

^♦^72t-i0 

3.7bot-Jl> 

2.<>90t-19 

S.OOlE-01 

:.B9 3E-0B 

6.996E-05 

5.7251-19 

3.2001*03 


> 


i.am-oa 

bc-0'* 

1.047E-33 

I.SOVE-IB 

S.OOOE-Ol 

9.305E-0B 

5.799E-35 

3.5061-13 

3.3001*03 

i 


! 

i 

v»»a^c*uo 


5.52<»fc-32 

d.220E-U 

S.OOOE-01 

9.39 9E-0B 

2. 159E-05 

1.9321-12 

3.9001*03 




3.0^'<£-o> 

3*b'» 7fc“ Jo 

l.Hb lt-3J 

<«.3S6E- 17 

S.OJUE-01 

l.89'iL-07 

1.2611-05 

9.669t-l2 

1.5001*03 



i 

».6->2E-05 

l.b<*7L-07 

2.9difc-2i 

2.12SE-Ib 

9. #99E-01 

3.599E-07 

7.6121-06 

9.9231-11 

3.6001*03 

, ■ 

' 


j i-SJlk-O-. 

71 oc-0 7 

4.7^2fc-2d 

9.971E- 16 

4.997E-01 

6.267E-07 

9.7211-06 

1.8651-10 

3.7001*03 




I a.V62E-Jk 

U Jjdb- Jb 

3. 7s2£-2 7 

2.5/2E-15 

4.99U-01 

I.OOOE-Ob 

3.001E-06 

7.2831-10 

3.8001*03 


--■ 


: i.ksiE-uj 

Jb 

b.b23E-2b 

2.0S2t-l<. 

9.97BE-01 

1 .9o7E-06 

1.9521-06 

2.6931-09 

3.9001*03 

S ^ 

X 

j; 


1 3.i&e>k-U3 

1. 

4.27Sfc-2b 

8.907E-16 

9.9k9E-0l 

2.01U-06 

1.299E-06 

8.9181-09 

9.0001*03 

1 -• 



7.k27E-ui 


2.ol6t-24 

3.bb6E-l3 

9.BOBE-01 

2 . 629 1— 06 

8.7131-07 

2.7861-08 

9.1001*03 

t 

„ 


1. Sale-02 

7,4Hbs- Jl* 

1.032E-23 

1 .400E-12 

4.766E-01 

3.303E-06 

5.925E-07 

7. 9661-08 

9.2001*03 

1 

f 


3.037e-J2 


d.i»H Jt-23 

4.b-*7E- 12 

6.591E-QI 

9.035E-06 

9.0321-07 

2.0901-07 

9.3001*03 

! 



] S.k'<2E-02 

j.07 7c-J<» 

4. 1031-22 

1.4B2E-11 

4.1 70E-Q1 

9.7BBE-06 

2.7121-07 

9.5901-07 

9.9001*03 




9.04tfE-02 

5-o7 Jc-0^ 

Uo2d£-2i 

3.909L-1I 

3.631E-01 

5.995E-06 

1.7731-C7 

8.5251-07 

9.5001*03 



1 l.3s7E-ol 

'rf* 7ooL“Jh 

7 • o lob-2 I 

B.7d0b-ll 

2.9bU£-01 

6. 0o9E-0o 

1.1071-07 

1.3281-06 

9.6001*03 

! 

i 

K- 





►•/HO = b 

.OOE-05 





! 4 

I } 

[ 


L 

C* 

C + + 

C- 

CU 

Cu* 

CU2 

C2 

T 




0. 

0. 

0. 

c. 

0. 

0. 

1.0001*00 

0. 

l.OJ0F*02 




0. 

0. 

0. 

0. 

B.B18E-63 

0. 

1.00CE*00 

0. 

2.0001*02 




0. 

J* 

0« 

0. 

3.6U9E-3B 

2. J6lt-7d 

1.0001*00 

0. 

3.0001*02 i 




0. 

0. 

0. 

0. 

7.223t-26 

B.IB5E-58 

1.0001*00 

0. 

9.0001*02 

i. 



0. 

7. 7ubL-^4 

0. 

0. 

1.927E-18 

1. 9o5E-95 

1.0001*00 

0. 

5.0001*02 i 




7.»o3t-/S 

d* JO Vt** 7o 

0. 

11. 

1.67‘.E-13 

3.905E-37 

i.uoui*ou 

0. 

6.0001*02 1 




l.'tOkE-ol 

4, 1 7ot- -o^ 

0. 

0. 

2.B‘.7E-10 

3.3/6t-12 

1.00Ct*00 

1.0931-88 

7.0001*02 i 

> 



7.075E->a 

0***O JL-3d 

0. 

0. 

I.B09E-0B 

2.630t-30 

1.0001*00 

7.7291-77 

8.0001*02 i 




3.621C-H6 

b.20ic-bJ 

0. 

c. 

<..292E-07 

6.299E-29 

1.0001*00 

9.9571-68 

9.0001*02 1 




B.<>»6£-kl 

J. 

0. 

J . 7 12E- tti 

5.271E-06 

7.959E-2B 

1.0C01*00 

1.9381-60 

1.0001*03 i 

3 



2.1 lut-3a 


0. 

6. 3oot- 7 3 

9. 132t-0S 

6. 39BE-2 7 

9.9S9E-01 

1.7891-59 

1.1001*03 t 

1 

V 


V. 72VC-33 

^.OdOt-tJ 

0* 

2.1 33E-62 

2.293E-09 

3.5B51-26 

9.9S71-01 

1 .6671-99 

1.2001*03 i 




1.2 2BE-2'* 

i.JJbt-**! 

0. 

J.S07E-S7 

9.797E-09 

1. 5521-25 

9.9851-01 

2.8821-95 

1.3001*03 1 

‘ 



S.3'»<£-2 7 

2*bo-rffc- 3"^ 

u. 

S.a93t-5l 

3.3S9E-03 

5.9501-25 

9.9501-01 

1.0811-91 

1.9001*03 ! 


M 


l.leSE-a*. 

l*2bdw- 3/ 

2. vi n-'t'y 

1.19SE-95 

9.7S9E-03 

1.715E-29 

9.8531-01 

1 .9371-38 

1,5001*03 i 


.. 


1.170E-22 


d.l l‘#t-sO 

6.B7SE-42 

2.947t-02 

3.557E-21 

9.63C1-01 

7. 7321-36 

1.6001*03 : 

i' 



6.9>7lE-2l 

U 32 

3# 3o2t-t!'» 

9.572E-39 

5.998e-02 

1.637' -21 

9.1781-01 

1.9631-33 

1.7001*03 ! 


' 


2. 62ae* i b 

2. 302c*3U 

ld'#6-/s 

1.3SSE>3b 

1.072E-01 

S.199E-20 

8.3721-Cl 

2.6911-31 

1.8001*03 ; 

■ 



b.b<*3t-ld 

2«o2 7 l*2o 

70bE-7«t 

2.1bOE-36 

1.873E-01 

1.113E-18 

7. 1291-01 

2.0551-29 

1.9001*03 1 




1.1V2E-IU 

2.21t>£-2o 

d»d52E-7U 

1.B27E- 32 

2.8BBE-01 

1.790E-17 

5. 5001-01 

9.9331- 28 

2.0001*03 j 




l.S'7«.£-l3 

1.20t>L-24 

7.3b0b-bb 

9.504E-31 

3.91BE-01 

2.059E-16 

3.739E-C1 

3.1921-26 

2.1001*03 




l.b73L-lt 


3.21 JL-C2 

3.1331-29 

9. 701E-01 

1.9JBL-15 

2.189E-01 

7.3901-25 

2.2001*03 • 

* 


I.V6«<E-13 

l.6'»Vr-2l 

d.64Se-5i» 

6.97BE-2B 

5.093E-01 

1.591F-U 

1.1051-01 

1.3681-23 

2.3001*03 ; 

A 



1.1S2C-12 

3.273L-20 

1 .oobb-bb 

1.130E-2O 

b, 16BE-01 

1.106E-U 

9.9131-02 

2.2791-22 

2.9001*03 1 





l*7‘*2c‘*ld 

2.<»93e-b2 

1.230E-2S 

S.ll6t-0l 

7.9571-13 

2.0231-02 

3.6591-21 

2.5001*03 j 

'■ 



S.7SU-U 

102fc-l 7 

2.b-*3E-<^ 

l.29l£-2<» 

S.060E-01 

9.7071-12 

8. 1991-03 

5.6001-20 

2.6001*03 ' 

' 



3.577t-l0 

'im 31 -^L-lb 

l.9bbE--tb 

1.32<.t-23 

5.02BE-01 

2.6961-11 

3.9C il-03 

7. 7381-19 

2.7001*03 ; 


» 


2.000t-0'» 

U 7»:2C-1<» 

d.9olb-*i<i 

l.UiBt-22 

S.OliE-ul 

1.3581-10 

1. -,891-03 

9.2911-18 

2.8001*03 ! 



! 

l.003£-J(l 

2« bOiii-l 3 

2. + b<»e-4l 

7.291E-22 

S.006t-01 

5.8121-10 

6. 8001 -09 

9.5981-17 

2.9001*03 i 



i 

k. Sk^t-Uo 

2 • d Jok'~ 1 2 

3.9ib£- 39 

5.19SE-21 

5.003E-01 

2. 0851-09 

3.2 7 31-09 

8.5671-16 

3.0001*03 ! 



f 

l.b7lE-07 

2«^52fc-li 

3.7b3t-^7 

3.S07E-20 

5.002E-01 

6.2931-09 

1.6501-09 

6.6726-15 

3.1001*03 i 




7. OuSt-07 

I,7«»<»t-10 

2.337t-3b 

2.259t-19 

S.OOU-01 

1.6251-06 

8.5811-05 

9.5821-19 

3.2001*03 

.1 



2 • ko4£-0b 

l.Od/t-O'rf 

1.J+2E-33 

1. 3S7E- IB 

5.0001-01 

3.8291-08 

9. 79SE-05 

2.8051-13 

3.3001*03 ' 



I 

7.Vb»t-J6 

b*o2 7b“0V 

3.b<»0h-32 

7.52BE-1B 

5.000E-01 

d.3661-08 

2.6921-05 

1.5961-12 

3.9001*03 



1 

2.k23E-0i 

2 •ouoL'Oo 

9.<»2oE-:i 

3.BbbE- 17 

5.000E-01 

1.712E-07 

1.5771-05 

7.7321-12 

3.5001*03 


\ 

f 

b.SlSE-OS 

U12/C-07 

l.9dOE-29 

l.Bb7E-lb 

9.999E-01 

3.2796-07 

9.5151-06 

3. 5391-11 

3.6001*03 



1 

l.BbS£-0k 

<». 2321-07 

i.2‘»9t-2J 

B.B23E- lb 

9.91.7E-01 

5.8001-37 

5. 9011-06 

1.9931-10 

3.7001*03 , 


J 

f 

\ 

1 
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Table II. ~ Continued. 


T 

E- 

0 

0* 


0- 

02 

02* 

02 

3.800E*bl 

3.108E-06 

S.002E-01 

7.561E-07 

1.751E-40 

7.9748-12 

1.2898-05 

4.937E-09 

1.353E-16 

3.900E»03 

6.632E-06 

5.006E-01 

1.098E-06 

1.9868-39 

1.422E-11 

8.502E-06 

4.1668-09 

1.652E-16 

9.00aE»03 

1.434E-0S 

9.013E-01 

1.990F-06 

1.3UE-38 

2.588E-11 

5.7358-06 

3. 360E-09 

2.1028-16 

«. t00E»03 

3.08TE-05 

5.030E-01 

1.939E-06 

1.3928-37 

4.734E-11 

3.958E-06 

2.6918-09 

2.7388-16 

9.209E*03 

6.515E-05 

S.063E-01 

2.9$0E-Q6 

9.4548-37 

8.5718-11 

2.7998-06 

2.148C-09 

3.601E-16 

4.300E»03 

1.329E-09 

S. 1298-01 

3.088E-06 

5.9128-36 

1.5188-10 

2.035E-06 

1. 75 38-09 

4.7308-16 

4.4aQE*a3 

2.593E-04 

5. 229E-01 

3. 9418-06 

3.5308-35 

^.604E-10 

1.528E-06 

1.4908-09 

6.155E-16 

4.S00E»03 

4.TB7E-04 

S.386E-01 

5.1618-06 

2.0738-34 

4.293E-10 

1.1868-06 

1.33 6£ -09 

7.0738-14 

9.600E»03 

9.319E-09 

S.S92E-01 

6.986E-06 

1.222E-33 

6.744E-10 

9.473E-07 

1-271E-09 

9.790E-16 

4.T00E»03 

1.358E-03 

5.822E-01 

9.7538-06 

7.258E-33 

1.0038-09 

7.710E-07 

1.270F-09 

1.1708-15 

9.800E»03 

2.093E-03 

6.09:E-01 

1.3938-05 

4. 295E-32 

1.4118-09 

6.3108-07 

1.316E-09 

■.332E-15 

4.900E »03 

3.070E-03 

6.226E-01 

2.015E-05 

2. 5338-31 

1.833E-09 

5.147E-07 

1.3908-09 
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4.1006*09 

UaS6E-02 

4.930E-03 

1.0321-23 

9.790E-13 

4.8411-01 

3.2441-04 

8.9031-07 

5.539E-08 

4.2006*09 

2.106E-02 

U032t-04 

3.382E-23 

3.463E-12 

4.6821-01 

4.0381-04 

4.1791-07 

1.472E-0T 

4.9006*09 

3.928E-02 

2.1121-04 

2.703E-22 

1.104E-11 

4.4071-01 

4.8541-04 

4.2351-07 

3.442E-07 

4.4006*09 

6.732E-U2 

3.9831-04 

1.2101-21 

3.0981-11 

3.9791-01 

5.6711-04 

2.8S2E-07 

7.121E-07 

4.5006*09 

I.038E-01 

7.0>lE-04 

3.034E-21 

7.304E-11 

3.3991-01 

6.400E-04 

1. 0598-07 

1.229E-0* 

4.4006*09 

1.903E-01 

1. WOt-03 

1.983E-20 

1.5391-10 

2.7191-01 

4.9451-04 

‘.154E-07 

1.774E-04 

4.7006*01 

1.933E-01 

1.829E-03 

7.342E-20 

2.801E-10 

2.0341-01 

7.2271-04 

4.T74E-08 

2.142E-04 

4.6006*09 

2.34iE-01 

2.714E-03 

2.377E-19 

4.4361-10 

1.4311-01 

7.2221-04 

3.7421-08 

2.280E-04 

4.9006*09 

2.642E~91 

i.836fc-03 

8.608E-19 

6.332E- 10 

9.3911-92 

6.9741-04 

1.994E-08 

2.151E-04 

S.000e*03 

2.847E-01 

5.297E-03 

2.7431-1« 

8.4341-10 

6.2291-02 

6.3441-06 

1.0288-08 

1.87SE-0* 

9.1006*09 

2.974E-01 

r.oa«E-03 

8.366E-18 

1.0611-09 

3.9741-02 

6.0711-04 

5.2191-00 

1.5S1E-04 

9.2006*09 

3.I141E-01 

9.293E-03 

2.448E-17 

1.2831-09 

2.3171-02 

3.3541-06 

2.4431-09 

1.244E-04 

5.9006*09 

3.067E-01 

1.1991-02 

6.dd7E- 17 

1.5141-09 

1.3931-02 

3.0521-94 

1.3441-09 

9.790E-07 

9.4006*01 





P/PO • 

7.006-03 





C 

c* 


C- 

CO 

CO* 

C02 

C2 

7 

0. 

0. 

0. 

0. 

0. 

0. 

1.0001*00 

0. 

1.0001*02 

0. 

0. 

0. 

0. 

7.3101-43 

0. 

1.0001*00 

0. 

2.0006*02 

0. 

0. 

u. 


2.8071-31 

1.4121-78 

1.0001*00 

0. 

3.0006*02 

0. 

0. 

0. 

0. 

4.3121-24 

7.0341-38 

1.0001*00 

0. 

4.0006*02 
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Table li.- Continued. 


T 

E- 

U 

0* 


0- 

02 

024 

0 

f4* 

1 

«.oooe »02 

9. 

9.8T9E-27 

2.892E-90 

0. 

0. 

9.0176-11 

1.7606-18 

0. 

6.000E*02 

1.83 9E-99 

2.246E-22 

2.778E-4 3 

0. 

0. 

4.8296-11 

1.7606-18 

0. 

T.009E*02 

2.34TE-T4 

S,680F-n 

1.442E-38 

0. 

2.9616-87 

1.7486-10 

1.7606-18 

8.507E-82 

■.00aE»02 

1.061E-61 

8.618E-1* 

1.1906-35 

0 

6. 864E-73 

8.1316-09 

1.7606-18 

1.439E-48 

9.009E»a2 

8.988E-82 

2.80SE-13 

2.051E-33 

0. 

1.31oE-61 

1. 8966-07 

1.7606-18 

4.8826-58 

1.000E»03 

8.086E-44 

2.889E-11 

1.270E-31 

0. 

1.2 86-92 

2.3966-06 

1. 7606-18 

1.1706-49 

1.199E*93 

2.654f-3T 

1.281E-09 

3.73SE-30 

0. 

3. .026-45 

1.8476-0* 

1.7606-18 

8.3546- .3 

1.200E»01 

T.264E-32 

3.029E-08 

6.283E-29 

0. 

4.8476-39 

1.0256-04 

1. 7606-18 

4.2786- 7 

1.300E*03 

2.934E-27 

4.406E-07 

6.873E-28 

0. 

.7926-34 

4.3S9E-(H 

1.7606-18 

2.8 846-3 ^ 

1.409E»03 

2.631E-23 

4.3T2E-06 

S.361E-2 7 

0. 

2.2516-29 

1.4996-03 

1.7586-18 

3.939S-21 

t.»09E»93 

6.795E-20 

3.189E-0S 

3.313E-26 

0. 

1.9816-29 

4.3906-03 

1.8216-18 

1.442E-24 

1.600S»03 

1.026E-tT 

1.8(T6E-04 

1.091E-24 

0. 

5.6466-23 

1.092E-02 

1.200E-17 

2.8886-22 

1.200S«03 

2.3UE-16 

8.264E-04 

8.244E-23 

0. 

2.6656-21 

2.4076-02 

2.328E-16 

8.092E-21 

1.S99E »03 

3.409E-1S 

3.139F-03 

4. 2646 -21 

0. 

7.4036-20 

4.689E-02 

3.4116-19 

1.3 8 86-19 

1.900E*03 

3.683E*14 

U0ff8fc-02 

1.467E-19 

0. 

1.3606-18 

8.0426-02 

3.6846-14 

1.60 86-18 

2.9Q9E*93 

3.91SE-13 

2.7&9E-92 

3.9976-18 

1.502E-87 

1.7116-17 

1.2'j06-01 

3.0156-13 

1.2796-17 

2. I00E»03 

1.9086-12 

6.4riE-02 

6.391E-17 

7.899E-83 

1.49 56-16 

1.5296-01 

1.9096-12 

6.9526-17 

2.299E03 

9.451F-12 

1.2976-01 

8.8226-16 

1.678E-7S 

9.1306-16 

1.6256-01 

9.45CE-12 

2.5456-16 

2.300E»03 

3.695F-11 

2.217F-01 

9.7766-15 

1.666E-74 

3.8926-15 

1.4066-01 

3.6941-11 

6.1506-16 

2.499E»03 

1.150E-10 

3. 222E-01 

“.892E-14 

8.672E-71 

1.1616-14 

9.7476-02 

1. 1486-10 

9.6956-16 

2.S00E^03 

2.912E-10 

4.041E-01 

6.775E-13 

2. 570E-67 

2.5046-14 

5.4936-02 

2. 9006-10 

1.0326-15 

2.699E»93 

6.2S 7E-10 

4.541E-01 

4.413E-12 

4.510E-64 

4.2336-14 

2.6886-02 

6.2096-10 

8.2956-16 

2.T99E«’03 

1.226E-09 

4.7906-01 

2.4876-11 

4. 748E-61 

6.2106-14 

1.2436-02 

1.1826-09 

5.7846-16 

2.899E*03 

2.272E-09 

4.903E-01 

1.215E-10 

3.0036-58 

8.5776-14 

5.7626- 13 

2.0516-09 

3.8986-16 

2.999E»93 

4.182F-09 

4.954E-01 

5.0866-10 

1.1266-55 

1. 1846-13 

2.7516-03 

3.2376-09 

2.7266-16 

3.000E»03 

7.970E-09 

4.9776-01 

1.7926-09 

2.4496-53 

1. 710F-13 

1.3666-03 

4. 5646-09 

2.0786-16 

3.t09E*03 

1.602F-98 

4.988E-01 

5.2956-09 

3.123E-51 

2.6416-13 

7.0656-04 

9.7096-09 

1.7596-16 

3.209E»03 

3.34$F-98 

4.994E-01 

1.350E-08 

2.5086-49 

4.2916-13 

3.7996-04 

6.4926-09 

1.6256-16 

3.300E*03 

7.043E-08 

4.996E-01 

3.0896-08 

1. 3956-47 

7.1196-13 

2.1196-04 

6 . 95 36 -09 

1.5866-16 

3.409E»03 

1.465E-97 

4.998E-01 

6.537E-08 

5. 776E-46 

1. 1806-12 

1.2226-04 

7. 1966-09 

1.5946-16 

3.5COE «^03 

2.99OF-07 

4. 9996-01 

1.2986-07 

I.S53E-44 

1.9406-12 

7.2726-05 

7.2756-09 

1.6356-16 

3.699E»03 

6.015E-07 

9.0(706-01 

2.4236 -07 

4.6826-43 

3.1766-12 

4.4536-05 

7.1786-09 

..7146-16 

3.T09E»03 

1.207F j6 

9.000E-01 

4.2 306-07 

9.290E-42 

5.2356-12 

2.8006-09 

6. 8526-09 

1.8536-16 

3.809E*03 

2.'v2E-06 

S.OOIE-Jl 

6.842E-07 

1.434E-40 

8.8086-12 

1.8046-05 

6.2546-09 

2.0926-16 

3.909E*03 

5. J87F-06 

5.004E-01 

1.0226-06 

1.722E-39 

1.526F-11 

1.1896-05 

5.4296-09 

2.4826-16 

9.000E»03 

1.074E-OS 

5.0106-01 

1. 6206-06 

1.646E-38 

2.7116-11 

8.017E-06 

4.5066-09 

3.080E-16 

4. 100E403 

2, 2T5F-05 

9.0216-01 

1.8»16-06 

1. 305E-37 

4.3786-11 

5. 5236-06 

3.6396-09 

3.9436-16 

4.2J0E»03 

4. . i6E-05 

5.0456-01 

2. 3846-06 

8.982E-37 

8.7486-11 

3.8926-06 

2.9166-09 

5.1286-16 

4.309E»03 

9.725F-05 

5.0*16-01 

2.9966-06 

5.6006-36 

1.5446-10 

2.8136-06 

2. 3656 -09 

6.6946-16 

4.499E*93 

1.910E-04 

5. 1726-01 

3. 7796-36 

3. 281E-35 

2.6576-10 

2.0926-06 

1.9786-09 

8.6966-16 

4.S00E»03 

3.576E-04 

5.3006-01 

4.855E-06 

1.865E-34 

4.4186-10 

1.6076-06 

1. 7326-09 

1.1166-15 

4.609E«'03 

6.330F-04 

5.4786- J1 

6.4216-06 

1. 0546-33 

7.0426-10 

1.2736-06 

1.6026-09 

1.4026-15 

4. rOOEtOS 

1.056E-03 

5.6946-01 

8. 7616-06 

5.9886-33 

1.0686-09 

1.0326-06 

1.5636-(;9 

1.7066-15 

4.800E*03 

1.662E-03 

5.9196-01 

1.2276-05 

3.4056-32 

:. 5366-09 

8.4756-07 

1.5896-09 

1.9896-15 

4.900E»03 

2.483E-03 

6.1226-01 

1.750E-05 

1.9426-31 

2.0966-09 

6.9666-07 

1.6616-09 

2.2116-15 

f.000E«03 

3.550F-03 

6.283E-01 

2.516E-05 

1.0836-30 

2. 7256-09 

9.6976-07 

1. 7606-09 

2.34 86-15 

3.19aE403 

4.O01E-03 

6.3976-01 

3.62 06-05 

5.8636-30 

3.4086-09 

4.6316-07 

1.8776-09 

2.4006-15 

5.209E*03 

6.584E-03 

6.4706-01 

5.1866-05 

3.0316-29 

4. 1336-09 

3.7506-07 

2.0036-09 

2.3846-15 

5.300E403 

8.659F-03 

6.511E-01 

7.3786-05 

1. 5186-28 

4. 8996-09 

3.03:6-07 

2. 1366-09 

2.3226-15 

$.400Et03 

1.12OF-02 

6.929E-01 

1.040F-04 

7. 2016-28 

5. 7066-09 

2.4556-07 

2.2746-09 

2.231F-15 

5.590E»03 

1.42 3E-02 

6.5306-01 

1.4546-04 

3.25 76-27 

6.5586-09 

1.9936-07 

2.4176-09 

2.1256-15 

S.600E493 

1.798F-02 

6.5196-01 

2.0126-04 

1.4056-26 

7.4516-09 

1.6246-07 

2.5646-09 

2.0116-15 

3.700E*03 

2.240E-02 

6.4986-01 

2.7586-04 

5.7936-26 

8.3336-09 

1.3286-07 

2. 7166-09 

1.8936-15 

8.80JE*03 

2.761E-02 

6.4686-01 

3 . 7486 - 04 

2.2876-25 

9.3466-09 

1.0906-07 

2.8716-09 

1.7756-15 

5.900E*03 

3.371F-02 

6. 4306-01 

5.0516-04 

8.6666-25 

1.0336-08 

8.9876-08 

3.0326-09 

1.6586-15 

6.090E403 

4.07FE-02 

6.3846-01 

6. 7546-04 

3. 1596-24 

1.1326-08 

7.4326-08 

3. 1976-09 

1.5416-15 





6/PO • 

8.006-05 





7 

6- 

0 

0* 

0 ** 

0 - 

02 

02* 

02- 

1.0006*02 

0. 

0. 

0. 

0. 

0 . 

4.4086-11 

1.7606-18 

0. 

2.0006*02 

0. 

8.4046-66 

0. 

0. 

0 . 

5.0116-11 

1.7606-18 

0. 

3.000E*02 

0. 

4.0226-44 

3.4846-78 

0. 

0. 

5. 7226-11 

1. 7606-18 

0. 

4.0006*02 

0. 

2. 7176-33 

9.3286-61 

. 

0. 

5. 0236-11 

1.7606-18 

0. 

5.0006*02 

0. 

9.2236-27 

2. 6726-50 

( 

0. 

4.9986-11 

1. 7606-18 

0. 

6.0006*02 

1.3356-89 

2.0886-22 

2.6136-43 

0. 

0. 

4.7986-11 

1. 760F-18 

0. 

7.0006*02 

1.9716-74 

5.2056-19 

1. 3776-38 

0. 

2.6056-87 

1.6786-10 

1.7606-18 

7.8386-82 

8.0006*02 

8.880F-62 

7.8856-16 

1.1386-35 

0. 

6.0176-73 

7. 7806-09 

1. 76('E-18 

1.5006-68 

9.0006*02 

7.5226-52 

2.5666-13 

1.9626-33 

0. 

1.1516-61 

1.8146-07 

1.7606-18 

4.4666-58 

1.0006*03 

6.7676-44 

2.6396-11 

1.2156-31 

0. 

1.2 236- 52 

2.2 536- 06 

1.7606-18 

1.0 706-49 

1.1006*03 

2.2226-37 

1.1726-09 

3.5736-30 

0. 

2.9766-45 

1.7666-05 

1.7606-18 

7.6426-45 

1.2006*03 

6.0786-32 

2.7TU-OB 

6.0106-29 

0. 

4.2416-39 

9.7996-05 

1.7606-18 

3.9146-37 

1.3006*0’ 

2.4556-27 

4.0316 -07 

6.5 746-28 

0. 

6.819F- i* 

4.1656-04 

1. 7606-18 

2.6336-32 

1.4006*03 

2.2026-23 

4.0(70E-06 

5.1276 - 27 

0. 

1.9706-29 

1.4346-03 

1.7586-18 

3.6046-28 

1.5006*03 

5.7236-20 

2.9186-05 

3. 1506-26 

0. 

1.3936-25 

4.1626-03 

1.8106-10 

1.3286-24 

1.60 06 *03 

9.3276-18 

1.6836-04 

9.2616-25 

0. 

5.3686-23 

1.0455-02 

1.1076-17 

2.8726-22 

1.7006*03 

2.1166-16 

7.570F-04 

7.2166-23 

0. 

2.5556-21 

2.3086-02 

2. 1346-16 

8.1226-21 

1.8006*03 

3.12 76-15 

2. 8006-03 

3.7316-21 

0. 

7.1206-20 

4.5106-02 

B-IE-IE-IS 

1.3996-19 

1.9006 *03 

3.3876-14 

9.2676-03 

1.283F-19 

0. 

’.3156-18 

7.7746-02 

3.388E-1'> 

1.6346-18 

2.0006*03 

1 7846-13 

2.5486-02 

3. 1136-18 

1. 2496-87 

1.6676-17 

1.169E-0i 

2. 7846-73 

1.3156-17 

2.1006*03 

1.7726-12 

6. 0136-02 

5.5926-17 

6.5096-83 

1.4756-16 

1.5086-01 

1.7726-12 

7.2846-17 
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TM« H.* Conllnuid. 


c 

C* 

C41 

C- 

CO 

C06 

C02 

C2 

T 

2.1TU-M 

0. 

0. 

0. 

1.602E-18 

1.374E-43 

1.0008600 

0. 

9.0008602 

».TOlE-7» 

9.962E-7b 

0. 

0. 

1.416E-13 

2..)888-37 

1.000E600 

0. 

6.0001602 


3.S12E-b4 

0. 

0. 

2.306E-10 

3.2238-32 

1.0008600 

8.7718-89 

7.000E602 

S.«51E-S} 

7.3T7E-90 

0. 

0. 

1.6I7E-08 

2.6298-30 

1.0008600 

6.9048-77 

8.0008602 

2.V00E-O* 

4.bS0E-93 

0. 

0. 

3. 792E-07 

6.294E-29 

1.0008600 

8.9218-68 

9.0008602 

E.TV9E-41 

3.tbOE-49 

0. 

2.4b7k-83 

4.712E-06 

7.9S9E-28 

1.0008600 

1.7338-60 

1.0008603 

l.EME-36 

4.34«k-4b 

0. 

4.349E-73 

3.694E-03 

6.3488-27 

9.9998-01 

1.3938-34 

1.1008601 

T.I79E-33 

1.S03E-43 

0. 

1.327E-44 

2.049E-04 

3.383E-26 

9.9978-01 

1.6918-49 

1.2008603 

9.«UE>iO 

2.9« U-4l 

0. 

2.303E-37 

8.714E-04 

1.3328-23 

9.9878-01 

2.3978-43 

1.3008601 

9.974E-2T 

2.3«SE-39 

0. 

3.8;8E-31 

3.003E-03 

3.4308-23 

9.9338-01 

9.6628-42 

1.40^8601 

9.020E>23 

UmE-3T 

2.800E-9S 

8.333E-4b 

8.731E-03 

1.6818-24 

9.8698-01 

1.2838-38 

1.9008601 

9.3ME-23 

2.0702-13 

9.33SE-90 

b.044E-42 

2.201E-02 

2.889E-23 

9.6698-01 

6.9218-36 

1.6008601 

S.39TE-21 

7.790E-13 

3.409E-a4 

4.103E-39 

4.846E-02 

1.311E-21 

9.2618-01 

1.7618-33 

1.7008601 

2.10«E>19 

U618E-iO 

3.799E-79 

1.223 E- 36 

9.692E-02 

4.123E-20 

8.3318-01 

2.3778-31 

1.8008601 

S.343E-1S 

2.0U3E-2H 

2.939E-74 

1.917E-34 

1.709E-01 

8.930E-19 

7.3868-01 

1.8618-29 

1.90086(>3 

9.423 E-ir 

1.53dE-26 

5.427E-70 

1.493E-32 

2.676E-01 

1.403E-17 

3.8488-01 

9.0638-28 

2.0008601 

1.291E-1S 

a.344E-23 

4.377E-66 

8.9a3E-31 

1.704E-01 

1.6678-16 

4.1208-01 

2.9328-26 

2.1008603 

1.334E-14 

1.3S9E-23 

l.ataE-42 

3.030E-29 

4.347E-01 

1.3678-13 

2.3318-01 

6.7698-23 
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4.9856-01 
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0« 

0. 

0. 

6.1326-63 

0. 

1.0006*00 

0. 

2.0006*02 

0. 

u. 

0. 

0. 

2.3816-38 

1.4046- 78 

1.0006*00 

0. 

3.0006*02 

0. 

0* 

0. 

0. 

5.2146-26 

5.6776-58 

1.000E*00 

0. 

4.0006*02 

1.744 6- *4 

0. 

0. 

0. 

1.3726-18 

1.4166-45 

1.0006*00 

0. 

5.0006*02 

5.8836-75 

3.9b0e-76 

0. 

0. 

1.1696-13 

2.3196-37 

1.000E*00 

0. 

6.0006*02 

8.3316-62 


0. 

0. 

2.1936-10 

3.086E-32 

1.0006*00 

7.3436-89 

7.0006*02 

4.4526-53 

6.720E-98 

0. 

0. 

1.4356-08 

2.6276-30 

1.0006*00 

6.1236-77 

8.0006*02 

2.2866-46 

4,i29E-53 

0. 

0. 

3.3676-07 

6.2946-29 

l.C00E*O0 

7.9216-68 

9.0006*02 

5.3526-41 


0. 

1.8676-83 

4.1846-06 

7.9596-28 

1.0006*00 

1.5396-60 

1.0006*03 

1.3296-36 

3.b6U-46 

0. 

3.1846-73 

3.2806-05 

6.3486-27 

1.0006*00 

1.4166-54 

1.1006*03 

6.129E-33 

I.603E-^3 

0. 

1.0706-64 

1.8206-04 

3.5846-25 

9,9976-01 

1.3246-49 

1.2006*03 

7. 7 376-30 

4l.647£-^l 

0. 

1.7546-57 

7.7376-04 

1.5526-25 

9.9886-01 

2.1296-45 

1.3006*03 

3. 5276-27 

2.lldE-3S» 

0. 

2.6i36-51 

2. 6676-03 

5.4506-25 

9.9606-01 

8.SS0E-42 

1.4006*03 

7. U36-25 

9«7^4E-3tt 

2. 7196-95 

5.9356-46 

7.7596-03 

1.6586-24 

9.8.36-01 

1.1416-38 

1.5006*03 

7.3806-23 

U47?9E-35 

3.4496-90 

5.2846-42 

1.9596-02 

2.3286-23 

9.7056-01 

6.1536-36 

1.6006*03 

4.4206-21 

5.44^t-3i 

2.1126-84 

3.6606- 39 

4.3696-02 

1.0366-21 

9.3416-01 

1.5686-33 

1.7006*03 

1.667E-19 

I*U2E-30 

3.5656-79 

1.0996-36 

6.6966-02 

3.2636-20 

8. 6836-01 

2.1256-31 

1.8006*93 

4.2396-18 

U392t-2d 

1.7896-74 

1.7366-34 

1.5486-01 

7.1016-19 

7.6386-01 

1.6736-29 

1.9006*03 

T. 6656-17 

U076E-26 

3.2486-70 

1.5556-32 

2.4596-01 

1.1196-17 

6.2006-01 

S.2166-28 

2.0006*03 

1.0326-15 

56704E-25 

2.5466-66 

8.4216-31 

3.4726-01 

1.3336-16 

4.5276-61 

2.6706-26 

2.1006*03 

1.0836-15 

2.2iOe-2i 

1.0116-62 

2.9076-29 

4. 3626-01 

1.2546-15 

2.9126-01 

6.1866-25 

2.2006*03 

9.3116-14 

7.049E-22 

2.3606-59 

6.7616-28 

4.9356-01 

9.7736-15 

1.63 76-01 

1.0996-23 

2.3006*03 

6.9606-13 

U9i0e-20 

3.7366-56 

1.1286-26 

5.1596-01 

6.685E-14 

8.1016-02 

1.6616-22 

2.4006*03 

4.7726-12 

4.906E-19 

4.4566-53 

1.4426-25 

5.1626-01 

4.2216-13 

3.6386-02 

2.3446-21 

2.5006*03 

3.0786-11 

Ui70E-l7 

4.0946-50 

1.4976-24 

5.1016-01 

2.5296-12 

1.5566-02 

3.2096-20 

2.6006*03 

1.8506-10 

2.309E-U 

2.7396-47 

1.3156-23 

5.0536-01 

1.4116-11 

6.6566-03 

4. 1376-19 

2.7006*03 

1.0166-09 


1.2496-44 

1.0076-22 

5.0266-01 

7.1316-11 

2.9366-03 

4.7976-18 

2.0006*03 

5. 0566-09 

6.M61E-14 

3.6716- -.2 

6.9436-22 

5.0136-01 

3.1756-10 

1.3536-03 

4.8746-17 

2.9006*03 

2.2816-08 

d.ld2E-13 

a. 6646-40 

4.4906-21 

5.0066-01 

1.2136-09 

6.S29E-04 

4.3176-16 

3.0006*03 

9.3 766-08 

?*677E-12 

7.3436-38 

2.8116-20 

5.0036-01 

3.9026-09 

3.2966-04 

3.3496-15 

3.1006*03 

3.5376-07 

5.774fc-ll 

5.1156-36 

1.7106-19 

5.0026-01 

1.0756-08 

1.7356-04 

2.2966-14 

3.2006*03 

1. 2336-06 

3*62^E-10 

2.447- 

9.9136-19 

5.00iE-Ot 

2.6236-08 

9.4946-05 

1.4046-13 

3.3006*03 

3.9966-06 

l697^E-09 

8.685 - J 

5.3756-18 

5.0016-01 

5.8616-08 

4.3836-05 

7.7336-13 

3.4006*03 

1.2126-05 

9.i2iE-09 

2.406c 31 

2.7086-17 

5.0006-01 

1.2236-07 

3.1536-05 

3.8686-12 

3.5006*03 

3.4586-05 

%,l32c-06 

5.3206-30 

1.2746-16 

5.0006-01 

2.4006-07 

1.9036-05 

1.7716-11 

3.6006*03 

9.3286-05 

U613E-07 

9. '■306-29 

5.6636-16 

4.9996-01 

4.4196-07 

1.1806-05 

T.4706-11 

3.7006*03 

2.3896-04 

5.t35£-07 

1.3306-27 

2.4196-15 

4.9966-01 

7.5806-07 

7.5096-06 

2.9226-10 

3.8006*03 

5.8266-04 

1. 756t-Ob 

1.4816-26 

1.0086- 14 

4.9916-01 

1.2026-06 

4.8886-06 

1.0656-09 

3.90' >>03 

1.3576-03 

4.tt98E-06 

1.3146-25 

4.1166-14 

4.9806-01 

1.7666-06 > 

3.2486-06 

3.6266-09 

4.0Ob.»03 

3.0246-03 

U239E-05 

9.5596-25 

1. 6356-13 

4.9546-01 

2.4286-06 

2.1986-06 

..1556-08 

4.1006*03 
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Table II. 


Continued. 


T 

E- 

0 

0* 

0** 

0- 

02 

02* 

02- 

4.20aE*03 

3.436E-0S 

5.032E-01 

2.308E-06 

S.444E-37 

8.987E-11 

S.531E-06 

4. 023E-09 

7.S06E-16 

4.300E*03 

6.98 2E-0S 

5.065E-01 

2.906E-06 

5.296E-36 

1.576E-10 

3.977E-06 

3.261E-09 

9.709E-16 

4.400E*03 

1.376E-04 

S. ltSE-01 

3.638E-04 

3. 069E-3S 

2.710E-10 

2.935E-06 

2.696E-09 

1.256E-19 

4.Sa0E»03 

2.604E-04 

S.2E5E-01 

4.601E-06 

1.699E-34 

4.S31E-10 

2.231E-06 

2.3UE-09 

1.612E-1S 

4.600EP03 

4.688E-04 

5.372E-01 

9.9SIE-06 

9.230E-34 

7. 306E-10 

1.749E-06 

2.080E-09 

2.038E-15 

4.T00E*03 

7.984E-04 

S.S64E-01 

7.925E-06 

5. 003E-33 

1.128E-09 

1.409E-06 

1.973E-09 

2.S14E-tS 

4. SOOE«03 

1.28SE-03 

S.782E-01 

1.086E-05 

2.738E-32 

1.698E-09 

1.1S6E-06 

1.962E-09 

2.995E-15 

4.900E*03 

1.960E-03 

5.996E-01 

1.520E-05 

1.496E-31 

2.31SE-09 

9.549E-07 

2. 019E-09 

3.418E-1S 

S.030E»03 

2.852F-03 

6.181E-Q1 

2.1S6E-05 

8.090E-31 

3.078E-09 

7.878E-07 

2. 12XE-09 

3.727E-15 

S.lOOE»03 

3.992E-03 

6. 323E-01 

3.074E-05 

4.279E-30 

3.920E-09 

6.464E-0T 

2.2«lE-09 

3.898E-1S 

5.2aOE»a3 

S.438E-03 

6.421E-01 

4.378E-0S 

2.191E-29 

4.822E-09 

5.276E-07 

2.397E-09 

3.944E-15 

5.300E»03 

7. 177E-03 

6.483E-01 

6.204E-0S 

1.078E-28 

5.T75E-09 

4.294E-07 

2.554E-09 

3.893E-15 

5.400E*'03 

9.328E-Q3 

6.S16E-01 

8.725E-05 

5.073E-28 

6.778E-09 

3.493E-07 

2.718E-09 

3.778E-15 

9.S00EO3 

1.194E-02 

6.S29E-01 

1.216E-04 

2.28 U-27 

7.834E-09 

2.846E-07 

2.889E-09 

3.625E-1S 

5.603E»03 

1.308E-02 

6.S28E-01 

1.681E-04 

9.797E-27 

8.941E-09 

2.32SE-07 

3.064E-09 

3.4S1E-15 

S.7aaE*03 

1.884E-02 

6.S19F-01 

2.301E-04 

4.023E-26 

l.OlOE-08 

1.907E-07 

3. 245E-09 

3.267E-15 

5.800E»03 

2.329E-02 

6.493E-01 

3. 123E-04 

1.S82E-2S 

1.130E-08 

1.5T0E-07 

3. 431E-09 

3.078E-19 

5.9a0E*03 

2.850E-02 

6.462E-01 

4.202E-04 

5.969E-25 

1.294E-08 

1.297E-07 

3.622E-09 

2.889E-1S 

6.000E»03 

3.4S4E-02 

6.424E-01 

5.610E-04 

2. 166E-24 

1.380E-08 

1.075E-07 

3.818E-09 

2.701E-15 

6. 100E«03 

4.153E-02 

6.3r8E-01 

7.435E-04 

7.579E-24 

1.506E-08 

8.944E-08 

4.020E-09 

2.514E-15 

«.200E*03 

4.945E-02 

6.324E-01 

9.785E-04 

2.962E-23 

1.631E-08 

7.461E-08 

4.229E-09 

2.330E-15 

6.300E*03 

S.83SF-02 

6.263E-01 

1.280E-03 

8.386E-23 

1.7S1E-08 

6.2o0E-08 

4.44SE-09 

2.149E-1S 

6.400E *03 

6.82 3E-02 

6.184E-01 

1.66SE-03 

2.665E-22 

1.8'>SE-08 

S.231E-08 

4.669E-09 

1.973E-15 

6.S00E*03 

7.9O9E-02 

6.117E-01 

2.15SE-03 

8.236E-22 

1.969E-08 

4.394E-08 

4.90SE-09 

1.800E-1S 

6.600E*03 

9.083E-02 

6.033E-01 

2.777E-03 

2.482E-21 

2.060E-08 

3.697E-08 

5.153E-09 

1.633E-15 

6.T00E*03 

1.034E-01 

S.942E-01 

3.566E-03 

7.305E-21 

2.137E-08 

3.115E-08 

5.416E-09 

1.472E-15 

6.P00E*03 

1.16SE-01 

9.844E-01 

4.S6SE-03 

2. 104E-20 

2.198E-08 

2.629E-08 

9.697E-09 

1.318E-1S 

4.900E*03 

1.302E-01 

S.740E-01 

S.828E-03 

5.942E-20 

2.240E-08 

2.221E-08 

6.001C-09 

1.173E-15 

T.0O0E*03 

1.441E-01 

S.682E-01 

7.422E-03 

1.647E-19 

2.263E-08 

1.8T9E-08 

6.329E-09 

1.037E-15 

T.ia0E*03 

1.581E-01 

9.918E-01 

9.433E-03 

4.484E-19 

2.266E-08 

1.S92E-08 

6.683E-09 

9.106E-16 

T.200E*03 

U721E-01 

S.400E-01 

1.196E-02 

1.200E-I8 

2.251E-08 

U349E-08 

7.064E-09 

7.946C-16 

T.30aE*03 

1.898E-01 

5.277E-01 

U513E-02 

3. 197E-18 

2.219E-08 

1.144E-08 

7.469E-09 

6.892E-16 


P/PO • 2.00E-04 


T 

E- 

0 

C* 

0** 

0- 

02 

02* 

02- 

1.000E*02 

0. 

0. 

0. 

0. 

0. 

4.597E-11 

1. 760E-18 

0. 

2.00aE*02 

0. 

9.436E-66 

« 

0. 

0. 

5.242E-11 

1.760E-18 

0. 

3.000E*02 

0. 

2.600E-44 

:.X59E-78 

0. 

0. 

5.975E-11 

1.760E-18 

0. 

4.000E*02 

0. 

l.69’4E-33 

5.985E-61 

0. 

0. 

4.878E-11 

1.760E-18 

0. 

S.OOOE*02 

0. 

5.6f8E-27 

I.743E-50 

0. 

0. 

4.702E-11 

1.760E-18 

0. 

6.000E*02 

5.382(:-90 

1.3E8E-22 

1.646E-43 

0. 

0. 

4.835E-11 

1.760E-18 

0. 

7.000E*02 

6.232E-75 

2.927E-19 

9.795E-39 

0. 

1.158E-87 

1.326E-10 

1.760E-18 

4.897E-82 

8.000E *02 

2.621E-62 

4.284E-16 

8.3 77E-36 

0. 

2.410E-73 

5.740E-09 

1.760E-18 

8.165E-69 

9.000E*02 

2.217E-52 

1.393E-13 

1.445E-33 

0. 

4. 606E-62 

1.336E-07 

1.760E-18 

2.425E-58 

1.000F*03 

1.994E-44 

1.433E-11 

8.949E-32 

0. 

4.902E-53 

1.660E-06 

1.760E-18 

5.795E-50 

1.100E*03 

6.548E-38 

6.3«i4E-10 

2.632E-30 

0. 

1.190E-45 

1.302E-05 

1.760E-18 

4.149E-43 

1.200E*03 

1.792E-32 

1.504E-08 

4.428E-29 

0. 

1.696E-39 

7.221E-05 

1.760E-18 

2.125E-37 

l.300E*03 

7.238E-28 

2.189E-07 

4, 844E-28 

0. 

2.728E-34 

3.070E-04 

1.760E-18 

1.433E-32 

i.400E*03 

6.494E-24 

2.1T3E-06 

3.777E-27 

0. 

7. 890E-30 

1.058E-03 

1.759E-18 

1.962E-28 

l.S00E*03 

1.72 8E-20 

l.58»E-05 

2.269E-26 

0. 

5. 715E-26 

3.076E-03 

1. 772E-18 

7.407E-25 

1.600E*03 

4.731E-18 

9.008E-05 

3.979E-25 

0. 

3.708E-23 

7.756E-03 

6.478E-18 

2.702E-22 

1.700E*03 

1.1S4E-16 

4.142E-04 

2.896E-23 

0. 

1.906E-21 

1.72SE-02 

1. 171E-16 

8. 2 886 -21 

1.80nE*03 

I.72 5E-15 

1.589E-03 

1.493E-21 

0. 

5.417E-20 

3.432E-02 

1.727E-15 

1.468E-19 

1.900E*03 

1.896E-14 

5.107E-03 

5. 134E-20 

0. 

1.030E-18 

6.089E-02 

1.896E-14 

1.791E-18 

2.000E*03 

1.595E-13 

1.460E-02 

1.245E-18 

3.482E-88 

1.369E-17 

9.601E-02 

1.596E-13 

1.547E-17 

2.100E*03 

1.053E-12 

3.572E-02 

2.236E-17 

1.753E-83 

1.30IE-16 

1.330E-01 

1.053E-12 

9.543E-17 

2.200E*03 

5. 542E-12 

7.609E-02 

3.088E-14 

3.506E-79 

8.972E-16 

1.597E-01 

5.542E-12 

4. 191E-16 

2.300E *03 

2.354E-11 

1.412E-01 

3.430E-15 

3. 20 IE- 75 

4.514E-15 

1.631E-01 

2.354E-11 

1.299E-15 

2.400E*03 

8.136E-11 

2.281E-01 

3. U3E-14 

1.502E-71 

1.662E-14 

1.395E-01 

8. 131E-11 

2.806E-15 

2.SO0E*O3 

2.309E-10 

3.207E-01 

2.374E-13 

3.9756-68 

4.502E-14 

9.887E-02 

2.304E-10 

4.210E-15 

2.600E*03 

9.484E-10 

3.975E-01 

1.550E-12 

6. 331E-65 

9.234E-14 

S.885E-02 

5.455E-10 

4.526E-15 

2.TO0E*03 

1.132E-09 

4.4?2E-01 

8.802E-12 

6. 372E-62 

1.529E-13 

3.096E-02 

1.116E-09 

3.799E-15 

2.800E*03 

2.128E-09 

4.740E-01 

4.388E-11 

4.054E-59 

2.210E-13 

1.539E-02 

2.047E-09 

2.786E-15 

2.900E*03 

3.804E-09 

4. 873E-01 

1.925E-10 

I.640E-56 

3.025E-13 

7.604E-03 

3.443E-09 

1.958E-15 

3.000E*03 

6.72 5E-09 

4.9B6E-01 

7.369E-10 

4.178E-54 

4.090E-13 

3.839E-03 

5.319E-09 

1.408E-15 

3.100E*03 

1.218E-08 

4.96I7E-01 

2.427E-09 

6.591E-52 

712E-13 

2.001E-03 

7. 445E-09 

1.082E-15 

3.:OOE*03 

2.304E-08 

4.982E-01 

6. 843E-09 

6.464E-50 

8.424E-13 

1.080E-03 

9.383E-09 

9.095E-16 

3.300E*03 

4.519E-08 

4.990E-01 

1.683E-08 

4.146E-48 

1.303E-12 

6.037E-04 

1.081E-08 

8.283F-:6 

3.400E*03 

8.989E-08 

4.994E-01 

3.726E-08 

1.878E-46 

2.067E-12 

3.486E-04 

1. 17 lE-08 

7.972E-16 

3.900E*03 

1.778E-07 

4.997E-0; 

7.637E-08 

6.421E-45 

3.294E-12 

2.076E-04 

1.223E-08 

7.929E-16 

3.60CE*03 

3.463E-07 

4.98SC-01 

1.4 73E-07 

1.7J0E-43 

5.223E-12 

1.271E-04 

1.246E-08 

8.052E-16 

3.700E*03 

6.65 lE-07 

4.999E-01 

2.687E-07 

3. 749E-42 

8.237E-12 

7.995E-05 

1.243E-08 

8.331E-16 

3.800E*03 

1.269E-06 

5.000E-01 

4.628E-07 

6.563E-41 

1.301E-11 

5.151E-05 

1.2''8E-08 

8.828E-16 

3.900E*03 

2.430E-06 

5.001E-01 

7.482E-07 

9.2»7E-40 

2.0S1E-U 

3.394E-05 

1.U5E-08 

9.067E-16 
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1.2001*03 

J. 7201-30 

1.8351-41 

0. 

5.8 481- 58 

5. 3661-04 

1.5521-25 

9.9921-01 

1.4761-45 

1.3001*03 

1.6961-27 

1.4671-39 

0. 

8.9181-52 

1.8511-03 

5.4501-25 

9.9721-01 

5.9501-42 

1.4001*03 

0. ♦211-2 5 

6.6071-38 

2.6131-95 

2.0201-46 

5.3911-03 

1.6281-24 

9.9191-01 

7.9231 39 

1.5001*03 

3.5541-21 

5.4441-36 

9.7941-51 

3.3131-42 

1.3651-02 

1.2461-23 

9.7951-01 

4.2801-36 

1.6001*03 

2.1331-21 

1.8171-33 

4.8661-85 

2.5491-39 

3.0671-02 

5.0281-22 

9.5381-01 

1.0961-33 

1.7001*03 

8.0811-20 

3.7/4C-31 

8. 0301-80 

7.8301-37 

6. 1871-02 

1.5821-20 

9.0661-01 

1.4981-31 

1.8001*03 

2.0701-18 

4.5601-2 9 

3.9111-75 

1.2641-34 

1.1271-01 

3.4601-19 

8.2891-01 

1.1971-29 

1.9001*03 

3.7041-17 

3.4791-27 

6.8591-71 

1.1741-32 

1.8571-01 

5.5031-10 

7.1581-01 

6.0091-28 

2.0001*03 

5.1591-16 

1.7941-25 

5.0371-67 

6.6921-31 

2.7591-01 

6.6651-17 

5.7201-01 

2.0071-26 

2.1001*03 

5.4551-15 

6,7111-24 

l.oOlE-63 

2.4631-29 

3.6961-01 

6.3171-16 

4.1501-01 

4.7111-25 

2.2001*03 

4.6521-14 

1.9391-22 

3.5751-60 

6.1361-28 

4.4801-01 

4.8841-15 

2.6991-01 

0.2331-24 

2.3001*03 

3.3431-13 

4.6191-21 

4.45tt-57 

1.0871-26 

4.9741-01 

3.2121-14 

1.5681-01 

1.1491-22 

2.4001*03 

2.1221-12 

9.6931-20 

3. 9121-54 

1.4431-25 

5.1721-01 

1.8821-13 

8.2101-02 

1.3911-21 

2.5001*03 

1.24. -It 

1.888l-le 

2.6361-51 

1.5161-24 

5.1781-01 

1.0251-12 

3.9681-02 

1.5 721-20 

2.6001*03 

6.8061-11 

3.4611-17 

1.4001-48 

1.3221-23 

5.1201-01 

5.2961-12 

1.8361-02 

1.72U-19 

2.7001*03 

3.5091-10 

5.0061-16 

5.6731-46 

9.9171-23 

5.0681-01 

2.5781-11 

8. 4501-03 

1.7961-10 

2.8001*03 

1. 7361-09 

8.5411-15 

1.6571-43 

6.5741-22 

5.0361-01 

'561-10 

3.9771-03 

1.7241-17 

2.9001*03 

7.7131-09 

1.0631-13 

3.325E-.1 

3.9571-21 

5.0191-01 

4.. 541-10 

1.9391-03 

1.4831-16 

3.0001*03 

3.150E-UO 

1.0911-12 

4.4141-39 

2.2331-20 

5.0101-01 

1. <531-09 

9.8351-04 

t. 1341-15 

3.1001*03 

1.1841-07 

9.0991-12 

3.7951- 37 

1.2161-19 

5.0051-01 

5.0641-09 

5.1901-04 

7.7201-15 

3.2001*03 

4.1191-07 

6.2161-11 

2.1551-35 

6.4521-19 

5.0031-01 

1.3471-08 

2.8441-04 

4.7041-14 

3.3001*03 
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T 

E- 

0 

0* 

0** 

0- 

02 

02* 

02- 

3.«00E»O3 

T.884E-08 

5.9816-01 

2.950E-08 

1. 178E-56 

2.6086-12 

9.2236-05 

1. 3906-08 

1.5086-15 

3.SOOE»a3 

1.9T1E>07 

5.9856-01 

6.1586-08 

5. 1636-55 

5.0896-12 

3.1116-05 

1.5766-08 

1.5T6E-15 

3.600E »03 

2.833E-0T 

5.9976-01 

1.2006-07 

1.1496-53 

6.5076-12 

1.9066-05 

1.923E-C8 

1.581E-1S 

3.TO0E»O3 

9.3 f5E-07 

5.9986-01 

2. 2 166-07 

2.SS1E-52 

9.9856-12 

1.1996-05 

1. 9386-08 

1.515E-1S 

3.B00E»O3 

1.009E-06 

5.9996-01 

3.880E-07 

5.613E-51 

1.5526-11 

7.7256-05 

1.9196-08 

1.9T9E-15 

3.900E»03 

1.8S9E-06 

5.0006-01 

6.518E-07 

6. 798E-50 

2. 5266- U 

5.0906-05 

1. 5606-08 

1.690E-1S 

4.00aE*C3 

3.563E-06 

5.0026-01 

9.9696-07 

e.l21';-39 

3.8516-11 

3.5256-05 

1. 3536-08 

1.8T2E-15 

«.100E»03 

8.823E-08 

5.0056-01 

1.5516-06 

7.8736-38 

6.2586-11 

2.3516-09 

1.2056-08 

2.1976-15 

9.Z0aE»03 

U325F-05 

5.0116-01 

1.9876-06 

6.2876-37 

1.0356-10 

1.6556-05 

1.0356-08 

2.5J2E-15 

«.300E*03 

2.585E-05 

5.0226-Pl 

2.5956-06 

5. 2566-36 

1.7366-10 

1.1736-05 

8.6596-09 

3.1816-15 

«.«00E»03 

5.0121-05 

5.0556-01 

3.2786-06 

2.5316-35 

2.9156-10 

8.5306-06 

7.1726-09 

3.98TE-15 

9.50aE*03 

9.592E-05 

5.0856-01 

5.0736-06 

1.3686-35 

5. 85 76-10 

6.3386-06 

5.9736-09 

5.0356-15 

4.600E»03 

1, 7656-05 

5. 1526-01 

5.0516-06 

6. 9356-35 

7.9156-10 

5.8256-06 

5.0786-09 

6.3516-15 

«.TO0E»03 

3.16TE-05 

5.2S6E-01 

6.3316-06 

3.38 86-33 

1.2606-09 

3.7706-06 

5. 56 76-09 

7.9566-15 

4.S00EO3 

5.365E-05 

5.5026 -01 

8.096E-06 

1.6306-32 

1.9516-09 

3.0266-06 

5.1016-09 

9.8256-15 

4.900E403 

8.T18E-05 

5.5856-01 

1.061E-05 

7.8236-32 

2.8776-09 

2.5856-06 

3.9376-09 

1.1876-15 

S.O0OE»O3 

1.359E-03 

5. 7866-01 

1.52SE-05 

3.7626-31 

5 . 08 86 -09 

2.0716-06 

3.9296-09 

1.3906-15 

S.100E*33 

1.995E-03 

5.9856-01 

1.9526-05 

1.8056-30 

5.5586-09 

1.73 76-06 

5.0376-09 

1.5696-15 

S.200E*03 

2.829E-03 

6.1586-01 

2.6816-05 

8.5626-30 

7.2536-09 

1.5566-06 

5.2226-09 

1.7056-15 

3.300E»03 

3.878E-03 

6. 2956-01 

3.7166-05 

3.9836-29 

9. 0916-09 

1.2156-06 

5.4576-09 

1.785C-15 

S.900E»03 

5.170E-03 

6.3956-01 

5.1506-05 

l.aoiE-28 

1. 1066- 08 

1.0096-06 

5 . 7256-09 

1.8156-15 

3.500E»03 

6.750E-03 

6.5616-01 

7.1076 -05 

7.8706-28 

1.3136-08 

8.3606-07 

5.0106-09 

1.8056-15 

5.690E«'a3 

8.63 2F-03 

6.5016-01 

9.7596- 05 

3.310E-2T 

1.5296-08 

6.9196-07 

5.3116-09 

1.7636-15 

5.700E»03 

1.090E-02 

6.5216-01 

1.3276-05 

1.3376-26 

1. 7556-08 

5.7316-07 

5.6216-09 

1. 7056-15 

3.800E*33 

1.359E-02 

6.5266- 01 

1.7936-05 

5.1906 - 26 

1.9896-08 

5.758;-07 

5.9516-09 

1.6336-15 

5.900E«03 

1.676E-02 

6.5206-01 

2.5036-05 

1.9356-25 

2.2326-08 

3.9611-07 

6.2706-09 

1.55 76-15 

6.000E»03 

2.058E-02 

6.5056-01 

3.1956-05 

6.9396-25 

2.5856-08 

3.3086-07 

6.6066-09 

1.5776-15 

6.100E03 

2.581F-02 

6.5826-01 

5.2166-05 

2. 3986-25 

2.7556-OP 

2.7726-07 

6.9516-09 

1.3966-15 

6.200E»03 

2.980E-02 

6.5626-01 

5.5226 -05 

7. 9966-25 

3.00 86- 08 

2.3306-07 

7.3056-09 

1.3166-15 

6.300E«-03 

3.5516-02 

6.5166-01 

7.1836-05 

2.5786-23 

3.2756-08 

1. 9656-07 

7.6656-09 

1.2356-15 

6.900E*03 

5.198 -02 

6.3736-01 

9.2836-05 

8.0506-23 

3.5507-08 

1.6616- ’ 

8.0366-09 

1.1566-15 

6.500E*03 

5.925E-02 

6.3236-01 

1.1936-03 

2.5506-22 

3.8016-08 

1.5 086 -07 

8.5166-09 

1.0786-15 

6.B00E *03 

5. 735F.-02 

6.2676-01 

1.5256- 03 

7. 1896-22 

5.0536-08 

1.1976-07 

8.8086-09 

l.OOlt-15 

6.T00E*O3 

6.6256-02 

6.2056-01 

1.9376-03 

2.0636-21 

5.2916-08 

1.0196-07 

9.2126-09 

9.2586-15 

6.800E*03 

7.595E-02 

6.1356 -01 

2.5506-03 

5.7766-21 

5.5UF-0B 

8.6906-08 

9.6326-09 

8.5236-15 

6.900E*33 

8.6526-02 

6.0596-01 

3.0886-03 

1.5816-20 

5.7086-08 

7.5236-08 

1.0076-08 

7.0096-15 

T.OOOE*03 

9.758E-02 

5.9776-01 

3.8776-03 

5.2356-20 

5.8786-08 

6.3596-08 

1,05 36 - 08 

7.1186-15 

T.103E*a3 

1.0936-01 

5. 8896-01 

5.8526-03 

1. 1126-19 

5.0176-08 

5.5386-08 

1. 1016-08 

6.5556-15 

7.200E*03 

1.2166-01 

5.7956-01 

6. 0566-03 

2.8666-19 

5. 1226-08 

5.6626-08 

1. 1516-08 

5.8216-15 

7.300E*03 

1.3526-01 

5.6966-01 

7.5386-03 

7.2616-19 

5.1916-08 

5 . 0006-08 

1.20 56-08 

5.2216-15 

7.900E*03 

1.5706-01 

5.5936-01 

9,3606-03 

1. 8096-18 

5.2256-08 

3.5366-08 

1. 2636-08 

5.6576-15 

l.300E*03 

1.6006-01 

5.5856-01 

1.1596-02 

5.5376-18 

5.2206-08 

2.9526-08 

1.3236-08 

5.1326-15 

7.600E*03 

1.7296-01 

5.3716-01 

1.5336-02 

1.0716-17 

5.1816-08 

2.5396-08 

1.3866-08 

3.6566-15 

7.700E*03 

1.8566-01 

5.2826-01 

1. 76S6-02 

2.55 76-17 

5. 1096-08 

2.1826-08 

1.5526-08 

3.2016-15 

7.800E*03 

1.9836-01 

5.1286-01 

2.1686-02 

5.9576-17 

5. J07F-08 

1.8756-08 

1.5186-08 

2.7956-15 

'f.BOOEt-OS 

2.1076-01 

5.9976-01 

2.6526-02 

1.3706-16 

5.8806-08 

1.6086-08 

1.5856-08 

2,52 76-15 

8.00aE*03 

2.2306-01 

5.8876-01 

3.2276-02 

3.096 -16 

5. 7306-08 

1.376E-J8 

1.6556-08 

2.0966-15 

S.200E*03 

2.5736-01 

5. 55<?6-01 

5.6916-02 

1.5*36-15 

5. 3756-08 

9.9736-09 

1.75 36 -08 

1.5356-15 

8.900E703 

2.7196-01 

5.1936-01 

6.6106-02 

6.6326-15 

3.9626-08 

7.0666-09 

1.7836-08 

1.0936-15 

8.60aE*03 

2.9726-01 

3. 7876-01 

8.9766 -02 

2.6916-15 

3.5096-08 

5.8586-09 

1.7526-08 

7.5116-16 

8.800E*03 

3.2336-01 

3.3506-01 

1. 1716-01 

1.0026-13 

3. 0307-08 

3.1956-09 

1.6136-08 

5.9586-16 

9.0008*03 

3.5956-01 

2.8696-01 

1.5686-01 

3.5316-13 

2.5526-08 

2.0126-09 

1.5106-08 

3.1036-16 

9.200F*03 

3.7506-01 

2.3976-01 

1.7706-01 

1.0876-12 

2.0656-08 

1.2076-09 

1. 1656-09 

1.8556-16 

9.900E*03 

3.9886-01 

1.9596-01 

2 . 0596 - 01 

3.2156-12 

1.6226-08 

6. 8966-10 

9". 1066-09 

1.0376-16 

9.600E*03 

5.2006-01 

1.5556-01 

2. 3226-01 

8.9296-12 

1.2356-08 

3.7706-10 

6. 7626-09 

5.5386-17 

9. 800E*03 

5.3816-01 

1. 1996-01 

2.5586-01 

2.3566-11 

9. 1196-09 

1.9B5E-10 

5.8586-09 

2.8266-17 

1.000E*0* 

5.5286-01 

9.1526-02 

2.7356-01 

5.8698-11 

6.5856-09 

U015E-10 

3. 3556-09 

1.3916-17 

1.020E*09 

5.65 56 - 01 

6. 8896-02 

2. 5316-01 

1.5056-10 

5.6716-09 

5.095F-11 

2, 2686-09 

5.6776 -18 

U090E*0* 

5. 7356-01 

5.1636-02 

2.9956-01 

3.2356-10 

3,2 776-09 

2.5316-11 

1.5106-09 

3.1586-18 

1.060E*09 

5.8026-01 

3.8526-02 

3.081F-01 

7. 1336-10 

2.2856-09 

1.2556-11 

9.9756-10 

1.5856-18 

l.080E*09 

5.8526-01 

2.8656-02 

3.1566-01 

1.5556-09 

1 . 5906-09 

6.2506-12 

6.5756-10 

6,9956-19 

1.100E*04 

5.8896-01 

2. 1506-07 

3.1936 - 01 

3.2256-09 

..1086-09 

3.1316-12 

5. 35 36-10 

3.3196-19 

1.120E*0* 

5.9176-01 

1.6056-02 

3.2286-01 

6.5586-09 

'.7526-10 

1.5906-12 

2.8836-10 

1.5936-19 

1.190E*09 

.9376-01 

1.2116-C2 

3.2556-01 

1.2966-08 

5. .556-10 

8.1886-13 

1. 9276-10 

7.7586-20 

t.l60E*0* 

.9536-01 

9. 1866- O’ 

i.2»3F-0l 

2.5066-08 

3.8626-10 

5.2816-13 

1.2996-10 

3.8286-20 

1.180E*09 

5.9656-01 

7.01*-- 

3.2876-01 

5 . 7356-07 

2. 7556-' ' 

2.2756-13 

8.8356-11 

1.5226-20 

1.203E*0* 

5.9726-01 

5.39U 

3.298E-01 

8. 7616-08 

1.9806-10 

1.2286-13 

6.0666-11 

9.3176-21 

1.220E*09 

5.9796-01 

5 . 172i; 

3. 3 066-01 

1.5896-07 

1.5356-10 

6.7506-15 

5.2066-11 

5.0996-21 

1.290E*0* 

5.9356-01 

3.2506-03 

3.31U-01 

2.8276-07 

1. 0576-10 

3.7586-15 

2.9556-11 

2.6936-21 

1.260E*0* 

5.0896-01 

2.5586-03 

3.3156-01 

5.9386-07 

7 . 70 56.-11 

2.1286-15 

2.08 16-11 

1.5566-21 

1.2S0E*0* 

5.99 26 -01 

2.0106-03 

3.3186-01 

8.5816-07 

5.7116-11 

1.225E-15 

1,58 56-11 

7.8866-22 

1.300E*0* 

5.9966-01 

1.5<>6e-03 

3.3206-01 

1,5336-06 

5.2656-11 

7.1516-15 

1. 0686-11 

5.3696-22 

1.320E*04 

5.9096-01 

1.2756-03 

3.3216-01 

2. 3326-06 

3.20 86-U 

5.2266-15 

7. 7556-12 

2.5586-22 

1.390E*0* 

5.007‘=-0l 

1.0256-03 

3.3216-01 

3.9016-06 

2.5306-11 

2.5366-15 

5,6776-12 

1.5036-22 

l.360E*0* 

5.0086-01 

8. 2736-05 

3.3206-01 

6.2966-06 

1.853F-11 

1.5516-15 

5 . 1896-12 

8.1206-23 





pfpti * 

4*00c-0^ 




T 

E- 

0 

o*- 


n- 

02 

02* 02- 

1.0906*02 

0. 

0. 

o« 

0. 

0. 

5.5756-11 

1.7606-18 0. 

2.0006*02 

0* 

3.972E-66 

0. 

0. 

0. 

5,5956-11 

1. 7606-19 0, 
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Tabis It.- Continued. 


{. 

C+ 

c** 

C- 

CU 

C06 

C02 

C2 

I 

l.3i4E-06 

i.6dOE-lO 

«.5«CE-34 

3.2996-18 

5.0026-01 

3.1896-08 

1.6136-04 

2.5856-13 

3.4006403 

4.0«iE-06 

1. 74oe-04 

2.S63E-32 

1.544E-17 

S. 0016-01 

6.9116-08 

9.4546-05 

1.2926-12 

3.5006403 


«.U4U»09 

6.0396-31 

7.2826-17 

S. 0006-01 

1.4006-07 

S. 7076-05 

S. 9096-12 

3.6006401 

3.mE-0!i 

i.2b0e-0» 

1.155E-29 

3.116E-16 

5.0006-01 

2.6796-07 

3.5416-05 

2.4936-11 

3.7006403 

l.'^ME-OS 

l.2U3t-07 

1.916E-29 

1.2616- 15 

4.9996-01 

4.8526-07 

2.2S5E-C5 

9.7566-11 

3.8006403 

t.4<»5E*0<i 

4.015E-07 

2.342E-27 

4. 8916- IS 

4.9976-01 

8.2656-07 

1.4676-05 

3.5616-10 

1.9006403 

4.S41E-0S 

1.227E-06 

2.465E-26 

1.939E-14 

4.9936-01 

1. 3266-06 

9. 7626-06 

1.2186-09 

4.0006401 

l.OltE-03 

3.3}ltb-06 

2.115E-2' 

6.771E-14 

4.9856-01 

1.9836-06 

6.6226-06 

3.9146-09 

4.1006401 

ia«SE-03 

O.bOBE-Oo 

1.5006-24 

2.441E-13 

4.9676-01 

2.7806-06 

4.5706- 06 

1.1856-08 

4.2006*01 

^.SllE-03 

l.93oE-03 

4.014E-24 

8.S42E-13 

4.9326-01 

3.6946-06 

3.2026-06 

3.375E-U8 

4.3006401 

d.«j*E-Oi 

4.213t-0S 

4.732E-23 

2.863E-12 

4. 8656-01 

4. 7046-06 

2.2696-06 

9.0086-0.) 

4.4006*01 

1.040 E-Oi! 

O.333L-06 

2.2276-22 

4.0446-12 

4. 7456-01 

5. 7986-06 

1.6206-06 

2.2326-07 

4.5006*01 

3.0i«E-0^ 

1.643E-04 

9.544E-22 

2.64S6-11 

4.5416-01 

6.9586-06 

1.1576-06 

5.0556-07 

4.6006*03 

3.li9E-u2 

i.U02t-u4 

3.9356-21 

7.0346-11 

4.2266 -01 

6.1396-06 

8.1966-07 

1.0266-06 

4.7006*01 

e.OoOE'OZ 

S.l42fc'04 

1.4376-20 

1.6736-10 

3.7836-01 

9.2696-06 

5.6976-07 

1.8326-06 

4.8006*03 

l.lo4E-0l 

O.‘-04fc-04 

5.0dC6-20 

3.5226- 10 

3.2296-01 

1.0256-05 

’ *426-07 

2.6396-06 

4.9006*03 

..5I3E-01 

1. 32 4E-C^ 

1.7046-14 

6.557E-10 

2.6146-01 

1.0966-05 

2.4896-07 

3.8116-06 

5.0006*03 

1.4u4E~0l 

1.4t.3E-a3 

5.4496-14 

1.0B8E-09 

2.0076-01 

1.1336-05 

1.5436-07 

4.4836-06 

5.1006*03 

2.11EE-01 

2.(4U-03 

1.6656-19 

1.6356-09 

1.4696-01 

1.1356-05 

9.1606-08 

4.7076-06 

5.2006*03 

2.342E-01 

3.d30fc-03 

4.9746-19 

2.264E-09 

1.0366-01 

1. 1056-05 

5.2496-08 

4. 5166-64 

5.3006*03 

2.741 E-Ol 

6.lJdE-U3 

1.3746-17 

2.9436-09 

7.1076-02 

1.0546-05 

2.9356-08 

4.0546-06 

5.4006*03 

2.42<>E-01 

O.O64fc-01 

3.7246-11 

3.6486-04 

4.7986-02 

9.8956-06 

1.619E-C8 

3. 4 766-06 

5.5906*03 

i.OdSt-Ol 

a.S2iE-u3 

9.7706-17 

4.3646-04 

3.2146-02 

9.1956-06 

8.8906-09 

2.8926-06 

5.6006*03 

3.046E-01 

1.076E-02 

2.47o6-16 

5.1006-04 

2.1496-02 

8.4906-06 

4.8946-09 

2.3616-Of. 

5.7006*03 

3.UStfE-Ul 

1.34')t-02 

u. 0746-16 

5.6366-04 

1.4416-02 

7.8096-06 

2.7136-09 

1.9046-06 

5.8006*03 

3.a«SE-01 

l.6!»ll=-02 

1.4496-15 

6.5786-09 

9.6996-03 

7.1676-06 

I. 5 186-09 

1.5266-06 

5.9006*03 

3.020 fc-01 

2.0161-02 

3.3566-15 

7.3146-09 

6. 5666-03 

6.5696-06 

B.58CE-10 

1.2UE-06 

6.0006*03 

2.477E-01 

2.43d6-02 

7.5656-15 

8.0376-09 

4.4726-03 

6.0166-06 

4.9026-10 

9.666E-07 

6.1006*03 

2.421E-01 

2.42hE-02 

1.6626-14 

9.7346-09 

3.0636-03 

5. 5056-06 

2.8306-10 

7.6586-07 

6.2006*03 

2.H33E-01 

3.4746-02 

3.5636-14 

S. 3906-09 

2.1106-03 

5.0346-06 

1.6496-10 

6.0476-07 

6.3006*03 

2./73E-01 

4.1056-02 

7.4606-14 

9.9956-09 

1.4606-03 

4.5986-06 

9.6976-11 

4.7576-07 

6.4006*03 

2.b32E-01 

4.O05E-J2 

1.5276-13 

1.0506-09 

1.0146-03 

4.1946-06 

5.7456-11 

3.7246-07 

6.5006*03 

2.S14E-01 

5.5dlE-02 

3.0616-13 

1.0926-09 

7.0646-04 

3.8206-06 

3.4266-11 

2.8996-07 

6.6006*03 

2.406 E~01 

6.o3u6-02 

6.0096-13 

1.1226-09 

4.9326-04 

3.4716-06 

2.0546-11 

2.2426-07 

6.7006*03 

2.343E-01 

7.3306-02 

1.1S7E-1Z 

1.1386-09 

3.4476-04 

3.1476-06 

1.2366-11 

1.7196-07 

4.8006*03 

2.^10k-01 

d.333E-02 

2.184E-12 

1.1396-08 

2.4101-04 

2.8456-06 

7.4666-12 

1.3076-07 

6.9006*03 

2.0r0E-0l 

4.3706-02 

4.0506-12 

1. 1256-06 

1.6846-04 

2.5646-06 

4.5186-12 

9. 8266-08 

7.0006*03 

1.423E-01 

U043L-01 

7.3796-12 

1.0966-08 

1.1756-04 

2.3026-06 

2.7376-12 

7.3056-08 

7.1006*03 

l.T72E~01 

U155E-01 

1.3216-U 

1. 05 16-08 

8.1846-05 

2.0586-06 

1.6586-12 

5.3636-08 

7.2006*03 

1.614e-Ui 

l.ZoTE-Ol 

2.3276-U 

9.4426-09 

5.66.6-05 

1. ■ '36-06 

1.0046-12 

3.8856-06 

7.3006*03 

1.466E-01 

1.3776-01 

4.U32E-11 

9.262E-.Q9 

3,9356-05 

l.a4E-06 

6.077E-13 

2.7766-08 

7.4006*03 

1.316E>01 

1.4d4e-01 

6.9766-11 

8.5046-09 

2.7156-05 

1.4336-06 

3.6716-13 

1.9566-08 

7.5006*03 

1.172E-01 

1.3d5E-01 

1.1546-10 

7.69BE-09 

1.8676-05 

1.2586-06 

2.2146-13 

1.3606-08 

7.6006*03 

l.OiSE-iU 

UodOE-Ol 

1.4096-10 

6.8766-09 

1.2796-05 

1. 0996-06 

1.3326-13 

9.3326-09 

7.7006*03 

9.0U6E-J2 

1.7666-01 

3. 1076-10 

6.0696-09 

6.7326-06 

9.5456-07 

7.9956-14 

6.3276-09 

7.8006*01 

T.»41E-02 

1.6426-01 

4.4926-10 

5.3006-09 

5. 9436-06 

B.247E-07 

4.7886-14 

4.2456-09 

7.9006*01 

6.624t-02 

1.9076-01 

(.9706-10 

4.5676-09 

4.0346- 06 

7.0876-07 

2. 8606-14 

2.8246-09 

8.0006*03 

3.04bE-02 

2.004E-01 

1.974E-C9 

3.3666-09 

3.8456-06 

5.1436-07 

1.0116-14 

1.2276-09 

8.2006*03 

3 . 60 SE-O 2 

2.05di-01 

4.2396-09 

2.4306-09 

8.3756-07 

3.6446-07 

3.5226-15 

5.2626-10 

8.4006*03 

2.O77E-02 

2.0/5E-01 

9.0716-09 

1.7406-09 

3.7716-0/ 

2.5186-07 

1.2036-15 

2.2546-10 

8.6006*03 

1.442E-02 

2.062C-01 

1.6546-09 

1.2426-09 

1.6846-07 

1.6966-07 

4.0106-16 

9,7156-11 

8.8006*03 

1.4U9E-U2 

2.0276-01 

3.6V46-09 

8. 8366- 10 

7.4386-08 

1.1156-07 

1.2976-16 

4.2256-11 

9.0006*03 

1.024E-02 

1.4dlt-01 

6.4436-08 

6. 2716- 10 

3. 2486-08 

7.1576-08 

4.0616-17 

1. 8586-11 

9.2006*03 

T.4 5OE-03 

1.4246-01 

1.29U-0T 

4.4326- 10 

1.4036-08 

4.5066-08 

1.2326-17 

8.2706-12 

9.4006*03 

5.4S2t-03 

1.S74E-01 

2.3556-0/ 

3.1226-10 

6.0116-09 

2.7936-Oa 

3.6346-18 

3.7346-12 

9.6006 * 03 

4.006E-03 

1.6336-01 

4.2346-07 

2.1946-10 

2.5646-09 

1.7136-08 

I.OSOE-IB 

1.7156-12 

9.8006*03 

2.463E-03 

1.7446-01 

7.513E-07 

1.5416- 10 

1.0946-U9 

1.0456-08 

3.0026-19 

6.0246-13 

1.0006*04 

2.2U0E-O3 

1.7636-01 

1.3176-06 

1.0856- 10 

4.7016-10 

6.3796-09 

8.5726-20 

3.8336-13 

1.0206*04 

1.654E-03 

1. 7346-01 

2.281E-06 

1.6686- II 

2.0.26-10 

3.9086-09 

2. 46 76-20 

1.8716-13 

1.0406*04 

1.2»7E-03 

1.720E-01 

3.6496-06 

5.4496-11 

9.0026-11 

2.4116-09 

7.2156-21 

9.3396-14 

1.0606*04 

9.602E-0*. 

1.7066-01 

6. 5776-06 

3.8966-11 

4.0396-11 

1.5016-09 

2.1556-21 

4.7646-14 

1.0806*04 

?,399E-04 

1.6 466 -01 

1.0946-05 

2.8096-11 

1.8486-11 

9.4496-10 

6.6056-22 

2.4826-14 

1.1006*04 

5.74#E-04 

1.6dd6-01 

1.7946-05 

2.0406- 11 

8.6316-12 

6.0186-10 

2.0826-22 

1.3206-14 

1.1206*04 

4.301E-04 

1.6936-01 

2.4CCE-05 

1.4446-11 

4.1166-12 

3.8796-10 

6.7586-23 

7.1616-15 

1.1406*04 

3.551E-04 

I.o7d6-01 

4.6236-05 

1.1026-1) 

2.0056-12 

2.5326-10 

2.2616-23 

3.9596-15 

1.1606*04 

2.322E-04 

1.6756-01 

7.2686-05 

6.1996-12 

9.9726-13 

1.6726-10 

7.7926-24 

2.2286-15 

1.1806*04 

2.2 36E-04 

1.6726-01 

1.1276-04 

6.1466-12 

5. 0616-13 

1.1186-10 

2.7676-24 

1.2766-15 

1.2006*04 

1.614E-04 

1.O70E-OI 

1.7266-04 

4.6416-12 

2.6206-13 

7.5576-11 

1. 0116-24 

7.4256-16 

1.2206*04 

1.O74E-04 

1.66dc-01 

2.6086-04 

3.5306-12 

1.3826-13 

5.1666-11 

3.800E-25 

4.3886-16 

1.2406*04 

1.2U2E-04 

1.6656-01 

3.8936-04 

2.7046-12 

7.42 16-14 

3.5696-11 

1.4676-25 

2.6316-16 

1.2606*04 

4.650E-05 

1.66 26-01 

5,7436-04 

2.0646-12 

4.0616-14 

2.4916-11 

5.8156-26 

1.6006-16 

1.2806*04 

«. 1 16E-03 

1.6346-01 

B.372E-04 

1.6176-12 

2.2586-14 

1.7556-11 

2. 36 36- 26 

9.8506-17 

1.3006*04 

6.719E-05 

1.6546-01 

1.2076-03 

1.261E-IZ 

1.2766-14 

1.24 76-11 

9. *296-27 

6.1386-17 

1.1206*04 

6.SdoE-03 

1.6 .96-01 

1.7196-03 

9.6906-13 

7.318£»25 

8.9406-12 

4.1826-27 

*.8666-17 

1.3406*04 

4.O62E-03 

1.6346-01 

2.422E-03 

7. 7946- 13 

4.2576-15 

6.4556-12 

1.8186-27 

2.4586-17 

1.3606*04 





P/PO « 

4 .OO 61 04 





C 

fc* 

c** 

c- 

CO 

CO* 

CQ2 

C2 

T 

0. 

0. 

0. 

0. 

0. 

0. 

1.0006*00 

0. 

1.0006*02 

0. 

0. 

0. 

0. 

2.9736-63 

0. 

1.0006*00 

0. 

2.0006*02 
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Table II. • Continued. 


T 

6- 

0 

0* 

n** 

0- 

□ 2 

02* 

02- 

3.000E» i2 

0. 

1.7966-99 

1.9606-78 

0. 

0. 

5.T02E-11 

1. 7606-18 

0. 

«.000E*02 

0. 

1.19016-33 

9.2336-61 

0. 

0. 

4.8TSE-11 

1.7606-18 

0. 

S.000E*02 

0. 

9.098E-27 

1.2186-90 

0. 

0. 

9.814E-U 

1.7606-18 

0. 

t.OOOE»02 

2.6936-90 

9.3096-23 

1.1746-93 

0. 

0. 

9.T4SE-11 

1.7606-18 

0. 

T.030E*02 

2.6776-79 

I.'.^OE-IO 

7.9676-39 

0. 

6.5396-88 

1.141E-1G 

’..7606-18 

3.6256-82 

8.000E *02 

1.0926-62 

2.7016-16 

6.6996-36 

0. 

1.2096-73 

9.563E-04 

1. 7606-18 

5.1616-69 

9.000**32 

8.7996-93 

8.7766-19 

1.1976-33 

0. 

2. 3 "36-62 

1.061E-0T 

1.7606-18 

1.5286-58 

l.OOOE*03 

7.9196-99 

9.0276-12 

7.1036-32 

0. 

2.95)6-53 

1.318E-06 

1. 7606-18 

3.6606-50 

U100E*03 

2.9996-38 

9. 0096- 10 

2.0896-30 

0. 

5.9536-96 

1. 0336-05 

1.7606-18 

2.6196-93 

1.200E*03 

7.1116-33 

9.9786-09 

3.5196-29 

0. 

8.9896-90 

5. T3 16-05 

1.7606-18 

1.3396-37 

1.300E*03 

2.8736-28 

1.3796-07 

3.8996-28 

0. 

1.3696-39 

2.93TE-09 

1.7606-18 

9.02TE-33 

1.430E*03 

2.9786-29 

1.3696-06 

2.9986-2 7 

0. 

3.9986-30 

8.9026-09 

1.7596-18 

1.2376-28 

l.S00E*03 

6.9036-21 

1.0006-05 

1.7906-26 

0. 

2.9 796-26 

2.9956-03 

1. 7636-18 

9.7066-25 

1.600E*03 

2.72 76-18 

9.6866-05 

2.1T86-25 

0. 

2.6996-23 

6.1816-03 

9.9776-18 

2.9836-22 

l.T00E*03 

7.2716-17 

2.6216-09 

1.9956-23 

0. 

1.5206-21 

1.3896-02 

7. 9466-17 

8.366E-21 

1.8006*03 

1.0966-19 

1.0106-03 

7.9676-22 

0. 

9.3726-20 

2.7756-02 

1.0986-15 

1.5096-19 

1.9006*03 

1.2166-19 

3.3266-03 

2.5676-20 

0. 

8.9686-19 

5.0076-02 

1.2166-19 

1.8886-18 

2.0006*03 

1.03 76-13 

9.9826-03 

6.2266-19 

0. 

1.1566-17 

8.1126-02 

1.0376-13 

1.6996-17 

2.1036 *03 

6.9876-13 

2.3706-02 

1.1186-17 

6.6066-89 

1.1966-16 

1.1726-01 

6.9886-13 

1.1166-16 

2.2006*03 

3.7916-12 

5.2056-02 

1.9976-16 

1.2926-79 

8.3996- 16 

1.9996-01 

3. 7916-12 

5.3696-16 

2.3306*03 

1.6796-11 

1.0076-01 

1.7156-15 

1.1236-75 

9.5906-15 

1.6596-01 

1.6796-11 

1.8836-15 

2.9006*03 

6.1276-11 

1. 7186-01 

1.5 576-19 

9.9886-72 

1.8856-19 

1.5836-01 

6.1256-11 

9.7936-15 

2.9006*03 

1.89 86-10 

2. 5826-01 

1.1886-13 

1.2356-68 

5.8396-19 

1.2826-01 

1.8566-10 

8.7866-15 

2.6006*03 

9.7336-10 

3.9396-01 

T. 7606- 13 

1.8396-65 

1.3776-13 

8.7866-02 

9.7186-10 

1.1666-19 

2.7006*03 

1.0396-09 

9.1016-01 

9.9156-12 

1. 7986-62 

2.5696- >3 

5.2G7E-02 

1.0266-09 

1.1686-19 

2.8006*03 

2.0126-09 

9.5296-01 

2.219E-U 

1.0816-59 

9.0066-ij 

2.8036-02 

1.9716-09 

9.6016-15 

2.9006*03 

3. 62 76-09 

9. 7966 -01 

9.8526-11 

9.3966-57 

5.6336-13 

1.9996-02 

3.9916-09 

7.1176-15 

3.0006*03 

6.2926-09 

9.8756-01 

3.8906-10 

1.1796-59 

7.5586-13 

7.9896-03 

5.5956-09 

5.1386-15 

3. 100S*03 

1.0876-08 

9.939E-01 

1.3 506 -09 

2.0596-52 

1.0136-12 

3.9506-03 

8.2316-09 

3.8156-15 

3.2006*03 

1.92 9=-08 

9. 9696-01 

9.0756-09 

2.3006-50 

1.9056-12 

2.1956-03 

1.1136-08 

3.0226-15 

3.3006*03 

3.9926-08 

9.9806-01 

1.0686-08 

1.6756-98 

2.0956-12 

1.2036-03 

1.3706-08 

2.5996-15 

3.9006*03 

6. 7936-08 

9.9896-01 

2.9 306 -08 

8.3326-97 

3.0986-12 

6.9576-09 

1.5576-08 

2.3876-15 

3.9006*03 

1.2936-07 

9.99.36-01 

5.2946-08 

3.0306-95 

9.7916-12 

9.1966-09 

1.6786-08 

2.3056-15 

3.6006*03 

2.9666-07 

9.9966-01 

1.0336-07 

8.52 36-99 

7.9366-12 

2.5916-09 

1. 79 86-08 

2.2926-15 

3.7006*03 

9.6926-07 

9.9976-01 

1.9296-07 

1.9296-92 

1.1996-11 

1.5986-09 

1.7806-08 

2.3296-15 

3.8006*03 

8.6266-07 

9.9996-01 

3.4026-07 

3.5976-91 

1. 7696-11 

1.0306-09 

1. 7766-08 

2.9006-15 

3.933E*03 

1.9936-06 

5.0006-01 

9.7046-07 

5.3706-90 

2. 7296-11 

6. 7856 -05 

1. 7306-08 

2.5396-15 

9.0006*03 

2.9926-06 

5.0016-01 

9.0236-07 

6. 6536-39 

9.2596-11 

9.5666-05 

1.6336-08 

2.7*66-15 

9.1006*03 

9.93 96-06 

5.0036-01 

1.3416-06 

6.7286-38 

6.7556-11 

3.1336-05 

1.9856-08 

3.1096-15 

9.2006*03 

1.0926-09 

5.0086-01 

1.87 96-06 

S. 5986-37 

1.0966-10 

2.1916 )5 

1.3016-08 

3. 6936-15 

9.3006*03 

2.0206-09 

5.0176-01 

2.4 9 76-06 

3.9186-36 

1.8066-10 

1.5616-05 

1. 1066-08 

9.9086-15 

9.9006 *03 

3.8736-09 

9.0396-01 

3.1756-06 

2.3796-35 

2.9966-10 

1.1326-05 

9.2926-09 

5.9536-15 

9.9006*03 

7.33 96-09 

5.0696-01 

3.95 86 -06 

1.2976-39 

9.9986-10 

8.3896-06 

7. 7096-09 

6.8256-15 

9.6006*03 

1.3586-09 

5. 1176-01 

4.8936-06 

6.5516-39 

8.0626-10 

6.3966-06 

6.5156-09 

8.5686-15 

9.7006*03 

2.9396-09 

5. 2016-01 

6.0746-06 

3. 1516-33 

1.2866-09 

9.92 36 - 06 

5. 6556-09 

1.0726-19 

9.8006*03 

9.1996-09 

5.3256-01 

7.6556-06 

1.9786-32 

1.9996-09 

3.9206-06 

5. 0966-09 

1.3276-19 

9.9006*03 

6.9126-09 

5.98*6-01 

9.8606-06 

6.8796-32 

2.9886-09 

3.1986-06 

9. 7936-09 

1.6156-19 

9.0006*03 

l.OS 76-03 

5.6776-01 

1.3006-05 

3.2006-31 

9.3076-09 

2.65 86 - 06 

9- 6976-09 

1.9166-19 

9 .006*03 

1.6316-03 

5. 8766-01 

1.7486*05 

1.9896-30 

5.9596-09 

2.2336-06 

9. 75 76-09 

2.2016-14 

2006 *03 

2.3986-03 

6.0616-0 1 

2.3346-05 

6,3826-30 

7.8916-09 

1.8816-06 

9.9296-09 

2.9376-19 

9.3006*03 

3.2586-03 

6.2176-01 

3.2776-05 

3.1356-29 

1.0066-08 

1.5806-06 

5. 1756-09 

2.6016-19 

9.9006*03 

9.3866-03 

6.3376-01 

9.5126-05 

1.3956-28 

1.2906-08 

1.3216-06 

5.9696-09 

2.6886-19 

9.9006*03 

5.7596-03 

6.9215-01 

6.2006-05 

6.0266-28 

1.9876-08 

1.1016-06 

5.7926-09 

2.7066-19 

9.6006*03 

7.9166-03 

6,9766-01 

8.9 796-05 

2.5136-27 

1. 7996-08 

9.1566-07 

6. 1356-09 

2.6726-19 

9 . 7006 *03 

9. 3976-03 

6.9086-01 

1. 1526-09 

1.0096-26 

2.0136-08 

7.6126-07 

6.9926-09 

2.6026-19 

9.8006*03 

1.1756-02 

6.5236-01 

1. 5596 - 09 

3. 8996-26 

2.2926-08 

6.3376-07 

6.8616-09 

2.5096-19 

9.9006*03 

1.9536-02 

6.5296-01 

2.0806-09 

1.9986-25 

2.5836-08 

5.2886-07 

7. 2906-09 

2.9036-19 

6.0006*03 

1.7806-02 

6.5166-01 

2.7636-09 

5. 1786-25 

2. 8836-08 

9.9256-07 

7.6286-09 

2.2896-19 

6.1006*03 

2.1606 - 02 

6. 9896-01 

3.6916-09 

1. 7896-29 

3- 1936-08 

3.7156-07 

8. 025E-0«> 

2.1726-19 

6.2006*03 

2.5996-02 

6.9T5E-01 

9. 7696-09 

5.9326-29 

3.5116-08 

3.1286-07 

8.9326-09 

2.0596-19 

6.3006*03 

3.1096-02 

6.9696-01 

6.1916-09 

1.9076-23 

3.8336-08 

2.6936-07 

8.8986-09 

1.9376-19 

6.9006*03 

3.677E-02 

6.9076-01 

7.9916-09 

5.9396-23 

9.1576-08 

2.2396-07 

9.2736-09 

1.8206-19 

6.9006*03 

9.3296-02 

6.3636-01 

1.0256-03 

1.7926-22 

9.9786-08 

1.9026-07 

9. 7096-09 

1.7096-19 

6.6006*03 

5.09 76-02 

6.3196-01 

1.3086-03 

5.2576-22 

9. 7936-08 

1.6206-07 

1.0166-08 

1.5906-19 

6.7006*03 

5.8996-02 

6.2986-01 

1.6 596 - 03 

1. 5026-21 

5.0966-08 

1.3826-07 

1.0626-08 

1.9786-19 

6.8006*03 

6. 72 86-02 

6. 1966-01 

2.0956-03 

9. 1826-21 

5. 3816-08 

1.1826-07 

1. 1096-08 

1.3696-19 

6.9006*03 

7.6836-02 

6.127F-01 

2.6396-03 

1. 1386 - 20 

5. 6996-08 

1.0126-07 

1.1566-08 

1.2626-19 

7.0006*03 

8.7106-02 

6.0826-01 

3.2996-03 

3.0276-20 

5.8796-08 

8.6816-08 

1.2096-08 

1.1586-19 

7.1006*03 

9. 80 36 -02 

5.9715-01 

9.1166-03 

7.8906-20 

6.0826-08 

7.9556-08 

1. 2626-08 

1.0586-19 

7.2006*03 

1.0956-01 

5.8856-01 

5.1206-03 

2.0186-19 

6.2976-08 

6.9096-08 

1. 3186-08 

9.6126-15 

7.3006 *03 

1.2156-01 

5.7936-01 

6.3506-Oi 

5.0686-19 

6 , 3 726 - 08 

5.5166-08 

1. 3776-08 

8.^906-15 

7.9006*03 

1.3386-01 

5.6966-01 

7.8566-03 

1.2526-18 

6.9556-08 

9.7516-08 

1.9396-08 

7.8156-15 

7.9006*03 

1.9636-01 

5.5996-01 

9.6966-03 

3.0926-18 

6.9996 - 08 

9.0966-08 

1.5096-06 

6.9926-15 

7.6006*03 

1.5906-01 

5. 9876-01 

1.1996-02 

7.2796-18 

6,9916-08 

3.5326-08 

1.5736-08 

6.2236-15 

7.7006*03 

1.7166-01 

5.37*6-01 

1. 9666-02 

1. 7156-17 

6.9956-08 

3.0976-08 

1.6956 -08 

5.5116-15 

7.8006*03 

1.8926-01 

5.2896-01 

1. 7956-02 

3.9826-17 

6. 3616-08 

2.6286-08 

1. 7196-08 

9.8556-15 

7.9006*03 

1.9666-01 

5.1376-01 

2.191E-02 

9. 1006-17 

6. 2916-08 

2.2666-08 

1.7996-08 

9.2556-15 

8.0006*03 

2.0896-01 

5.0096-01 

2.6696-02 

2.09 76-16 

6.0996-08 

1.9506-08 

1.86 76-08 

3.7106-15 

8.2006*03 

2.3306-01 

9.7256-01 

3.8806-02 

9.8266-16 

5. 7086-08 

1.9356-08 

1.9966-08 

2.7756-15 

8.9006*03 

2.5716-01 

9.9026-01 

5.5066-02 

9.3766-15 

5.2996-08 

1.0396-08 

2.0 796-08 

2.0256-15 

8.6006*03 

2.8166-01 

9.0336-01 

7.5676-02 

1. 7966-19 

9. 7206-08 

7.3286-09 

2.0856-08 

1.9396-15 

8.8006*03 

3.0686-01 

3.6196-01 

1.0036-01 

6. 7816-19 

9. 1596-08 

5.0006-09 

1.9956-08 

9. 7976-16 

9.0006*03 

3. 3296-01 

3.1716-Cl 

1.2 796-0 1 

2. J586-13 

3.5636-08 

3.2776-09 

1. 8116-08 

6.9116-16 

9.2006*03 

3.5806-01 

2. 7096-01 

1.5716-01 

7.5896-13 

2.9696-08 

2.0556-09 

1. 5586-08 

3.9966-16 
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Tabto II. ' Continued. 


L 

C* 


C- 

CO 

CU* 

CC2 

C2 

T 

U. 

0. 

0. 

0. 

1. 154E-38 

4.4786-79 

1.0006400 

0. 

3.0006*02 

0. 

0. 

0. 

0. 

2.470E-24 

3.0506-58 

1.000E4CO 

0. 

4.0006*02 

0. 

0. 

0. 

0. 

4.8406-19 

7.0356-48 

1.CCCE400 

0. 

5.0006*02 

t.OWE-?t> 

1.0D46-76 

0. 

0. 

5.981E-14 

t. 2436-17 

1.0006*00 

0. 

6.0006*02 


1.4426-66 

0. 

0. 

1. 2986- 10 

2.5586-32 

1.30CE*00 

3.4026-89 

7.0006*02 

1. 

4.2106-36 

0. 

0. 

9. 02 76-09 

2.4186-30 

1.0006*00 

3.8276-77 

8.0006*02 


2.6006-33 

0. 

0. 

2.121E-07 

6.2936-29 

1.0006*00 

4.9896-68 

9.0006*02 

^.124E-01 

1. 7676-44 

0. 

4.6o76-«4 

2.4346 -06 

7.9586-28 

1.0006*00 

9.6926-41 

1.0006*03 

».2 7*E-j/ 

2.4326-46 

0. 

7.9406-74 

2.064E-05 

4.3486-27 

1.0006*00 

8.9216-35 

1.1006*03 

2.4 32E-33 

1.41U6-43 

0. 

2.6766-45 

1.1446-04 

3.5856-24 

9.9586-01 

8.3326-50 

1.2005*03 

3.07U-i0 

1.6a76-4l 

0. 

4.384E-Sd 

4.875E-04 

1.5526-25 

9.9936-01 

1.3416-45 

1.3006*03 

1.400 £-27 

1.3336-34 

0. 

4.4906-52 

1.482E-03 

5.9306-25 

9.9756-01 

5.4076-42 

1.4006*03 

2.<l24E-2S 

3.4B46-3d 

2.601E-4S 

1.5146-44 

4.9006-03 

1.4256-24 

9.9246-01 

7.2006-39 

1.5006*03 

2.4i4£-2J 

4.2376-36 

7.258E-91 

2.8886-42 

1.2426-02 

1.0746-23 

9.8136-01 

3.8916-36 

1.6006*03 

1.762E-21 

1. 3646-33 

3.3206-83 

2.3246-39 

2.7946-02 

4.1626-22 

9.5806-01 

9.9726-34 

1.7006*03 

6.6(iiE-20 

2. B2u6-31 

5.4436-80 

7.1516-37 

5.4316-02 

1.3096-20 

9.1476-01 

1.3446-31 

1.8006*03 

1.715t-lO 

3.4096-24 

2.6526-73 

1.1406-34 

1.0356-01 

2.8736-19 

8.4326-01 

1.0956-29 

. 1.9006*03 

i.l42E-17 

2. 3b46-2 7 

4.3846-71 

1.0846-32 

1.7176-01 

4.5866-18 

7. 3776-01 

5.5236-28 

2.0006*03 

4.24?t-lo 

1.33u6-23 

3.3266-67 

4.2406-31 

2.5816-01 

5.5316-17 

6.0106-01 

1.8576-24 

2.1006*03 

4.557E-15 

4.4336-24 

1.1656-63 

2.3386-29 

3.5096-01 

5.2776-14 

4.4776-01 

4.3836-23 

2.2006*03 

i.dd9h-l4 

1. 4046-22 

2.2416-eO 

3.9246-24 

4.3256-01 

4.0746-15 

3.0096-01 

7.6726-2* 

2.3006*03 

2.7d2£-ld 

3.2346-21 

2.6656-57 

1.0676-26 

4.8846-01 

2.6736-14 

1.8166-01 

1.0616-22 

2.4006 * 03 

1.741E-12 

6. 3?4t.-20 

2.1906-54 

1. 4346-23 

5. 1446-01 

1.5446-13 

9.8966-02 

1.2516-21 

2.5006*03 

l.OOOE-11 

1.21 /6-lB 

1.3646-51 

1.5196-24 

5.1916-01 

8.2426-13 

4.9606-02 

1.3556-20 

2.6006*03 

».404e-li 

2.1246-17 

6. 7226-49 

1.3240-23 

5.1426-01 

4.1416-12 

2.3406-02 

1.4136-19 

2.7006*03 

2./6JE-10 

3.419e-l6 

2 . 3866-46 

9.921E-23 

5.0856-01 

1. 9916-11 

1.1056-02 

1.4196-lB 

2.8006*03 

l.i20E-u4 

4.464C-13 

7.3736-44 

6.5366-22 

5.0446-01 

8.8656-11 

5.250r-03 

1.3296-17 

2.9006*03 

3.dil£-u4 

6. 1 766-14 

1.4856-41 

3.8846-21 

5.0256-01 

3.5906-10 

2.5726-'13 

1. 1296-16 

3.0006*03 

2. i72E-Od 

6.4226-13 

2.0316-39 

2.1516-20 

5.0136-01 

1.2936-09 

1.3086-03 

8.5746-14 

3.1306*03 

d.d4dt-0d 

3.4S36-12 

1.8346-37 

1.1406-19 

5.0076-01 

4.0836-09 

4.9116-04 

3.8156-15 

3.2006*03 

d.04i£-07 

3.B436-11 

1.0486-35 

5.8826-19 

5.0046-01 

1.1106-08 

3.7896-04 

3.536F-14 

3.3006*03 

1. 001 £-06 

2.2a06-10 

4.5386-34 

2.9436- lu 

5.0026-01 

2.6836-08 

2.1506-04 

1.9416-13 

3.4006*03 

i.034c-0o 

1.1306-04 

1. 4006-32 

1.404t-l< 

5.0016-01 

3.8976-08 

1.2606-04 

9.4956-13 

3.5006*03 

d.u»3£-UQ 

3.1406-04 

3. 3626-31 

8.3426-17 

5.0016-01 

1.2046-07 

7.4086-05 

4.43*6-12 

3.6306*03 

2.i34E-0> 

2.12 6-Oa 

6.5386-30 

2.4416- 16 

5.0006-01 

2.3276-07 

4. '.216-05 

1.8706-11 

3.7006*03 

6.4 7«i£-a& 

7. 4l26-0a 

1.0486-20 

1.0796-15 

4.9996-01 

4.2356-07 

3. 0046-05 

7.3196-U 

3.8006*03 

1.4»4£-0<* 

2.64U-07 

1.3886-27 

4.1286-13 

4.9986-01 

7.3646-OT 

1. 9566-05 

2.6726-10 

3.9006*03 

3.<.Ci6t-0* 

B. 3336-07 

1.5156-26 

1.5256-14 

4.9956-01 

1.2016-06 

1.3026-05 

9.1*16-10 

4.0006*03 

/.dJlb-J-f 

2.3436-06 

1. 3386-25 

3.4496-14 

4.9896-01 

1.8336-08 

8.8336-06 

2.9*26-09 

4.1006*03 

1.6-«2E-03 

6. J0b6 -06 

1.004E-24 

1,9446-13 

4.9756-01 

2.6296-06 

6.1006-04 

8.9256-09 

4.2006*03 

3.1 4d t-o } 

1.4146-03 

6.257F-24 

8.7046-13 

4.9496 -01 

3.5586-06 

4.2796-04 

2.5546-08 

4.3006*03 

6.760E-03 

3.04 32-03 

3.3/36-23 

2.2326-12 

4.8986-01 

4.5976-06 

3.0406-04 

6.8776-08 

4.4006*03 

1.2U4t-02 

j . 3o36“03 

1.61/6-22 

7.0686- 12 

4.8056-01 

3. 7306-06 

2.1796-04 

1.7306-07 

4.5006*03 

2.344E-02 

1.2346-04 

7.0486-22 

2.0456-11 

4. 4446-01 

8.9416-08 

1. 5476-06 

4.0216-07 

4.6006*03 

4.0306-02 

2.2416-04 

2.8386-21 

5.7136-11 

4.3916-01 

8.1986-04 

1.1246-06 

8.4836-07 

4.7006*03 

6.496E-02 

4.0246-04 

1.0686-20 

1.4096-10 

4.0176-01 

9.4426-04 

7.9316-07 

1.5946-04 

4.8006*03 

4. 7416-02 

6. 707c-04 

3. 7886-20 

3.102 6-10 

3.3236-01 

1.0386-03 

5.4946-07 

2.62 76-04 

4.9006*03 

1.3i>bE-Jl 

1.0926-0 3 

1.2/36-19 

6. 0646— 10 

2.9966-01 

1.1306-05 

3.4/06-07 

3.7726-06 

5.0006*03 

1.7 636-01 

1.6326-03 

4.0/56-14 

1.0376-04 

2.3396-01 

1.2116-05 

2.3546-07 

4.7366-04 

5.1006*03 

2.124t-ul 

2.3126-33 

1.2486-18 

1.6396-04 

1. 7486 -01 

1.2346-05 

1.4476-07 

5.2756-06 

5.2006«03 

2.^366-01 

3.2136-03 

3.6546-18 

2.3846-04 

1.2826-01 

1.2216-05 

8. 5556-08 

5. 3196-06 

5.3006»03 

2.6736-01 

4.3242-03 

1.0306-17 

3.1406-04 

9.0006-02 

1.1806-05 

4. 9116-08 

4,9646-06 

5.4006*03 

2.d>>36-01 

3.6B66-03 

2. 7456-17 

4.0446-09 

6.1856-02 

1.1206-05 

2.7456-08 

4.3866-06 

5.5006*03 

2.4JS6-01 

7.3201-33 

7. 32.6-17 

4,9226-09 

4,1996-02 

1.0496-05 

1.5436-08 

3.7306-04 

5.6006*03 

3.6206-0 1 

4.2/26-03 

1 . 8366- lo 

5.8156-04 

2.8346-02 

9.7416-04 

8.5936-09 

3.0946-06 

5.7006*03 

3.07O6-O1 

1.1346-32 

4.5386-16 

4.7176-04 

1.9136-02 

9.0016-04 

4.8066-09 

2.527E-06 

5.8006*03 

3.063E-01 

1.4326-02 

1 .0066- 13 

7,4246-04 

1.2976-02 

8.2916-04 

2.7096-09 

2.0446-06 

5.9006*03 

3.0406-01 

1. /ilt-02 

2.3176-15 

..5316-04 

8,8296-03 

7.6246-06 

1.5416-09 

1 .. 446-06 

6.0006*03 

3.004 6-0 1 

2.1236-02 

5.0746-13 

9.4246-04 

4,0426-03 

7.0026-04 

8.8546-10 

1.3166-06 

6.1006*03 

2.4646-01 

2.3316-02 

1.2476-14 

1.0316-08 

4.1596-03 

4.4246-04 

5.1406-10 

0516-06 

6.2006*03 

2. 4076-01 

3.0416-02 

2.0736-14 

1.1156-08 

2.8746-03 

5.8936-04 

3.0146-10 

8. 3686-07 

6.3006*03 

2.B38E-01 

3.34/6-32 

5.3976-14 

1.143E-C8 

2,0026-03 

5.4016-04 

1.7836-lU 

6.6416-07 

6.4006*03 

2.7i«6-ol 

4.2216-02 

l.l406-13 

1 .2646-08 

1.3996-03 

4.9446-04 

1.0446-10 

5.2516-07 

6.5006*03 

2.667E-01 

4.4166-02 

2.2476- 13 

1.3256-C8 

9.8116-04 

4.5206-06 

6.3916-11 

4.1326-07 

6.o00E*03 

2. 3666-01 

3.6B26-02 

4.3116-13 

1.3736-08 

4.9006-04 

4.1266-06 

3.8646-11 

3.2356-07 

6. 7006*03 

2.4346-01 

O.31BC-02 

8.6036-13 

1.4086-08 

4.8426-04 

3. 7586-04 

2.34 66-11 

2.5156-07 

6.8006*03 

2. 333E-01 

7.4146-02 

1.6416-12 

1.4256-08 

3.4306-04 

3.4146-04 

1.4336-11 

1.9416-07 

6.9006*03 

2.2036-01 

8. 3806-02 

1.0446-12 

1.4256-08 

2.4216-04 

3.0946-04 

8. 7466-12 

1.4856-07 

7.0006*03 

2.0666-01 

4. 3416-02 

3.5466-12 

1.4076-08 

1.7076-04 

2,7976-04 

5.3756-12 

1.1246-07 

7.1006*03 

1.9236-01 

1.0446-31 

4.4426-12 

1.3716-08 

1.2036-04 

2.5186-04 

3.3006-12 

8.42 36-08 

7.2006*03 

1.7 77E-01 

1.1316-31 

1. 7536-11 

1.3176-08 

8.4346-05 

2.2396-04 

2.0266-12 

6.23T6-08 

7.3006*03 

1.62b6-01 

1.2346-01 

3.0406-11 

1.8476-00 

5.9316-05 

2.0186-06 

1.2446-12 

4.5616-08 

7.4006*03 

1.4/96-01 

1. 3666-01 

3.1426-11 

1. 1636-08 

4. 1486-05 

1.7956-06 

7.4296-13 

3.2926-08 

7.5006*03 

1.3336-01 

1.4/06-01 

8. 7326-'.! 

1.0746- 78 

2.8926-05 

1.5896-06 

4.4726-13 

2.3466-08 

1.6006*03 

1.1426-01 

1.3/06-01 

1.44 76-10 

4.7626-04 

2.0106-05 

1.4016-04 

2.85 76-13 

1.6506-08 

7.70 06*03 

1.0376-01 

1.66 26 - 01 

2.3616-10 

8.7656-04 

1.3926-05 

1.2296-04 

1.74 36-13 

1.1476-08 

7.8006*03 

9. 3116-112 

1./4/E-01 

3.7486-10 

7.7806-09 

9.4136-04 

1.0726-06 

1.04U-13 

7.8816-09 

7.9006*03 

d. 1446-02 

1.b226-6'1 

8.0216-10 

6.8356-09 

6.4176-04 

9.3086-07 

6.4486-14 

5.3616-09 

B.OaOF.03 

6.1 426-02 

1.4426-01 

1.4496-09 

5.1486-09 

3.1126-08 

6.9046-07 

2.3616-14 

2.4246-09 

d.20f 03 

4.360E-02 

2.0206-01 

3.3006-C9 

3.7906-09 

1.4516-06 

5.0076-07 

8.5386-15 

1.0746-09 

8.'- .*03 

3.3366-02 

2.0392-01 

7.1286-04 

2.7556-09 

8.7126-07 

3.54 86-07 

3.0406-15 

4.7236-10 

•. .06*03 

2.4616-02 

2. 06 3L-0 ? 

1.4086-08 

1.9916-04 

3,0826-07 

2.4546-07 

1.0606-15 

2.0806-10 

..8006*03 

1.8026-02 

2.0436-01 

2.8496-08 

1.4346-09 

1.4026-07 

1.4576-07 

3.6046-14 

9.2196-11 

9.0006 * 03 

1.3216-02 

2.0086-01 

3.3306-08 

1.0306-09 

6.3156-08 

1.0936-07 

1.1906-lb 

4.1236-11 

9.2006*03 
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I- 
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Table II.’ 
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Continued 

1 




a 

i 

T 

r~ 

0 

0* 

044 

0- 

02 

024 

02- 


•y 

«.*00E»03 

3.82SE*01 

2.2S4E-01 

1.863E-01 

2.2796-12 

2.398E-08 

1.2306-09 

1.2716-08 

2.3666-16 



«.600E»0) 

4.0SOE-01 

1.8E9E-01 

2.138E-01 

6.396E-12 

1.8776-08 

7.0496-10 

9. 8996-09 

1.3306-16 

% 

t 


9.t00E*03 

4.249E-01 

1.4808-01 

2.384E-01 

1.6986-11 

1.4276-08 

3.8796-10 

7.3196-09 

7.1346-17 


1. 

1.000E*(K 

4.416E-01 

1.128E-01 

2.994E-01 

4.2836-11 

1. 0976-08 

2.0626-10 

9. 2386-09 

3.6746-17 


i 

l.020(»(H 

4.353E-01 

8.846E-02 

2.767E-01 

1.032E-10 

7.663E-09 

1.0706-10 

3. 6436-09 

1.8336-17 

?. 


1.040E»0« 

4.661E-01 

6.987E-02 

2.904E-01 

2.388E-10 

9.4 746-09 

9.4696-11 

2.4836-09 

8.9916-18 



l.060Em 

4.T4SE-01 

4.943E-02 

3.009E-01 

9. 3246-10 

3.872E-09 

2.7686-11 

1.6716-09 

4.3196-18 


j 

1.0S0E«(H 

4.808E-01 

3.716E-02 

3. 0906-01 

1.1486-09 

2. 7266-09 

1.4016-11 

1.1186-09 

2.0796-18 



U 100E*04 

4.859E-OI 

2.79SE-02 

3. 1906-01 

2.4026-09 

1.9166-09 

7.1246-12 

7.4636-10 

9.9996-19 


- I 

U12uE«^04 

4.891E-01 

2.107E-02 

3.1996-01 

4. 8876-09 

1.390E-09 

3.6946-12 

4.9946-10 

4.8936-19 

%: 


l.lMEm 

4.91TE-01 

1.995E-02 

3.2296-01 

9.687E-09 

9.9436-10 

1.8966-12 

3.3996-10 

2.3816-19 



1 U160E»(K 

4.93TE-01 

1.2t4E-02 

3.7946-01 

1.8746-08 

6.7846-10 

9.9676-13 

2.2756-10 

1.1896-19 

i 


l.lEOEm 

4.9S2E-01 

9.2ME-03 

3.2726-01 

3.9446-08 

4. 893E-10 

9.3176-13 

1.5936-10 

9.9786-20 


V 

U200E»t.i 

4.963E-01 

7. ieOE-03 

3.2866-01 

6.9606-08 

3.4966-10 

2.F80E-13 

1.0696-10 

3.0646-20 


t 

1.220E*lM 

4.972E-01 

9.940E-03 

3.2976-01 

1. 190E-07 

2.9366-10 

1.3846-13 

7.4266-11 

1.9966-20 



1.2*OE»(H 

4.9T8E-01 

4.319E-03 

3.3096-01 

2.1186-07 

1.894E-10 

8.8906-14 

9. 2076-11 

8.4466-21 


.* * 

1.260Em 

4.984E-01 

3.389E-03 

3.3106-01 

3. 7026-07 

1.3696-10 

3.0196-14 

3.6846-11 

4.9416-21 



1.280E»(H 

4.988E-01 

2.679E-03 

3.3146-01 

6.3996-07 

1.0126-10 

2.8896-14 

2.6306-11 

2.4806-21 



t. 300E*(H 

4.992E-01 

2.129E-03 

3.3176-01 

1. 0746-06 

7.965E-11 

1.6876-14 

1.8946-11 

1.3796-21 


i 

U320E»04 

4.996E-01 

1.698E-03 

3.3196-01 

1.7876-06 

9.692E-11 

9.9926-15 

1.3766-11 

7.7426-22 



l.340E*M 

4.999E-01 

1.364E-03 

3.3206 -01 

2.9276-06 

4.3126-11 

9.9986-15 

1.0086-11 

4.4216-22 


' 

U36aE»04 

9.003E-01 

1.1028-03 

3.3206-01 

4.7266-06 

3.2896-11 

3.6486- 19 

7.4416-12 

2.9606-22 



l.380E»08 

9.008E-01 

8.9S3E-04 

3.319E-01 

7. 9296-06 

2.9296-11 

2.2476-19 

9.5396-12 

1.5026-22 



l.«00E*04 

S.014t;-01 

7.310E-04 

3.3176-01 

1. 1826-09 

1.9916-11 

1.4016-15 

4.1486-12 

8.9346-23 



1.420F»IH 

9.021E-01 

9. 9888-04 

3.3136-01 

1.8336-09 

1.9176-11 

8.8346-16 

3. 1306-12 

9.3806-23 



U440E»0V 

9.030E-01 

4.949l=-0‘ 

3.3086-01 

2.8096-09 

1. 1876-11 

9.6346-16 

2.3776-12 

3.2806-23 



t.46()E *OK 

S.041E-01 

4.096E-04 

3.301E-01 

4.2416-09 

9.3386-12 

3.6336-16 

1.8166-12 

2.0246-23 



UMOE»M 

5.0SSE-01 

3.408E-04 

'.2926-01 

6. 3336-09 

7. 1926-12 

2.3676-16 

1.3966-12 

1.2636-23 



l,500E»a« 

5.073E-01 

2.847E-04 

3.2816-01 

9.3476-09 

5.6856-12 

1.9576-16 

1.0796-12 

7.9756-24 


■1 

l.S20E»04 

5.094E-01 

2.388E-04 

3.2676-01 

1. 3636-04 

4.7116-12 

1.0346-<6 

8.3826-13 

5.0896-24 



l.S40E«04 

5.119E-01 

2.011E-04 

3.2906-01 

1. 9666-04 

3.7926-12 

6.9326-17 

6.9426-13 

3.2826-24 



l.S60E»a4 

5.l48E-ri 

1.700E-04 

3.2306-01 

2. 8046-04 

J. 0696-12 

4.6876-17 

9.1296-13 

2.1376-24 



I.S80E*04 

S.ISIE-Ul 

1.442E04 

3.2 076 -01 

3.9976-04 

2.4956-12 

3.1936-17 

4.0376-13 

1.4096-24 



1.600E »04 

3.217E-Ot 

1.2E7f - •>4 

3.1S26-01 

9. 5266-04 

2.0396-12 

2.1896-17 

3. 1916-13 

9.3296-25 



1.620E404 

5.25Tt'Ol 

1.047E-04 

3.1946 -01 

7. 6436-04 

1.* f36-12 

1.9166-17 

2.9316-13 

6.2396-29 


' 

1.640E404 

8.298E-01 

8.988E-09 

3.1236-01 

1.0476-03 

1.3786-12 

1.0596-17 

2.0166-13 

4.2086-29 


[ 

l,680E»04 

S.341E-0t 

7.689E-09 

3.0916-01 

1.423E-03 

1.1396-12 

f. 4276- 18 

1.6106-13 

2.8966-29 

'j 

i. 

1.680E404 

S.3S4E-01 

6.627E-09 

3.096E-01 

1.919E-03 

9.4516-13 

9.2426-18 

1.2916-13 

1.9546-25 



Y 




P/PO « 5*00e-C4 ' 


4 . 

I 

I 


T 

6- 

0 

0* 

0** 

0- 

02 

02* 

02- 

1.000E*0< 

0. 

0. 

0. 

0. 

0. 

4.3236-11 

1. 760;-18 

0. 

2.0006*02 

0. 

3.4106-66 

0. 

0. 

0> 

9.1556-11 

1.7606-18 

0. 

3.0006 *02 

0. 

1.9786-44 

1.4216-78 

0. 

0. 

9.5006-11 

1.7606-18 

0. 

4.0006*02 

0. 

1.0946-33 

3. 7066-61 

0. 

0. 

9.0906-11 

1.7606-18 

0. 

9.0006*02 

0. 

3.9836-27 

1.1016-50 

0. 

0. 

4.7146-11 

1.7606-18 

0. 

6.0006*02 

2.2 066-90 

8.9006-23 

1.0286-43 

0. 

0. 

4.9546-11 

1.7606-18 

0. 

7.000Ev02 

2.0516-79 

1.6836-19 

6. 8166-39 

0. 

9.4996-88 

1.0966-10 

1.7606-18 

3.3426-82 

8.0006*02 

7.7326-63 

2.3286-16 

6.1696-36 

0. 

9.6876-74 

4.2396-09 

1. 7606-18 

4.4546-69 

9.0006*02 

6.53 56 - 53 

7.96136-14 

1.0696-33 

0. 

1.8436-62 

9.8486-08 

1.7606-18 

1.3176-58 

1.0006*03 

9.8786-49 

7.77>96-12 

6.9**46-32 

0. 

1.9616-53 

1.2236-06 

1.7606-18 

3.1546-50 

1.1006*03 

1.9286-38 

3.4896-10 

1.9406-30 

0. 

4.7626-46 

9.9906-06 

1.7606-18 

2.2526-43 

1.2006*03 

9.2816-33 

8.1686-09 

3.2626-29 

0. 

6. 7826-40 

9. 3216-05 

1.7606-18 

1.1946-37 

1.3006*03 

2.1336 78 

1.1886-07 

3.9696-28 

0. 

1.0926-34 

2.2626-04 

1.7606-18 

7.7806-33 

1.4006*03 

1.9196-24 

1.1806-06 

2.7836-27 

0. 

3.1596-30 

7.8016-04 

1.7596-18 

1.0666-28 

1.9006*03 

9.1336-21 

8.6226-06 

1.6606-26 

0. 

2.3076-26 

2.2716-03 

1. 7626-18 

4.0626-29 

1.6006*03 

2.2626-18 

4.9036-09 

1.8116-25 

0. 

2.4136-23 

9.7456-03 

4.0136-18 

2.3936-22 

1.7006 * 03 

6.2626-17 

2.2626-04 

1.1666-23 

0. 

1.4126-21 

1.2886-02 

6. 4376-17 

8.3816-21 

1.8006*03 

9.4T1E-16 

8.7286-04 

5.9746-22 

0. 

4.0856-20 

2.5896-02 

9.4906-16 

1.5216-19 

1.9006*03 

1.0536-14 

2.8806-03 

2.0946-20 

0. 

7.9386-19 

4.6936-02 

1.0536-14 

1.9166-18 

2.0006 *03 

9.0126-14 

8. 26 16-03 

4.9816-19 

0. 

1.0926-17 

7.6616-02 

9.0156- 14 

1.7446-17 

2.1006*03 

6.1086-13 

2.0726-02 

8.9326-18 

4. 8366-84 

1.0956-16 

1. 1206-01 

.1106-13 

1.1696-16 

2.2006*03 

3.3426-12 

4. 5e96-02 

1.2386-16 

9.3046-80 

8.1566-16 

1.4526-01 

.. 3436-12 

9.7436-16 

2.3006*03 

1.49 76-11 

8.9826-02 

1.3726-15 

8. 0616-76 

4.5646-15 

1.6496-01 

1.4976-11 

2.0876-19 

2.4006*03 

9.548C-H 

1.5866-01 

1.2466-14 

3.5296-72 

1.9326-14 

1.6236-01 

5.5476-1' 

9.5626-15 

2.9006*03 

1.7156-10 

2.3846-01 

9.501ff-14 

8. 5626-69 

6.2156-14 

1.3666-01 

1.7146-10 

1.0806-14 

2.6006*03 

4.4696 '10 

3.2606-01 

6.209l=-13 

1.2916-69 

1.5326-13 

9. 7786-02 

4.4536-10 

1.5316-14 

2.7006*03 

9.9636-10 

3.9816-01 

3.534E-12 

1. 1636-62 

973 r- 13 

6.0426-02 

9.8966-10 

1.6326-14 

2.8006*03 

1.9666-09 

4.4296-01 

1.7746-11 

7.0946-60 

4.7896-13 

3.3976-02 

1.9336-09 

1.4046-14 

2.9006*03 

3.5696-09 

4.7026-01 

7.9206-11 

2.8746-97 

j. 84 77- 13 

1.7706-02 

3.4186-09 

1.0696-14 

3.0036*03 

6.1826-09 

4.84>9E-01 

3.1486-10 

7. 76 76-99 

9.2266-13 

9.2486-03 

5.5756-09 

7.7936-14 

3.1006*03 

1.0586-08 

4.9186-01 

1.1076-09 

1.3896-52 

1.2286-12 

4.9066-03 

8 . 4076-09 

9.7616-19 

3.2006*03 

1.8476-08 

4.9866-01 

3.4096-09 

1.6096-90 

1.6796-12 

2.6726-03 

1.1616-08 

4.4976-15 

3.3006*03 

3,3246-08 

4.CT9E-01 

9,1236-09 

1.2226-48 

2.3906-12 

1.9006-03 

1.4616-08 

3.7896-15 

3.4006*03 

6.2006-08 

4.9866-01 

2.1976- 08 

6. 3096-47 

3.5586-12 

8.6866-04 

l.<>4rE-08 

3.4 2 56-15 

3.9006*33 

1.1746-07 

4. 9916-01 

4.6196-08 

2.3926-49 

5.4396-12 

9.1796-04 

1.8476-08 

3.2676-15 

3.6006*03 

2.2216-07 

4. 99196-01 

9.1806-08 

6.7276-44 

8.3676-17 

3.: 746-04 

1.9416-08 

3.2236-15 

3.7006*03 

4.1926-07 

4. 99176-01 

1.7216-07 

1.9386-42 

1.2856-11 

1.9976-04 

1.9896-08 

3.2486-15 

3.8006 *03 

7.6646-07 

4.9986-01 

3.0636-07 

2.8766-41 

1.9656-11 

1.2876-04 

1.9996-08 

3.3316-15 

3.9006*03 

1.4036-06 

4.9996-01 

9.1826-07 

4.4336-40 

3.0037-11 

8.4806-09 

1.9646-08 

3.4866-19 
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c 

c* 

b*-* 

c- 

CO 

CO* 

C02 

C2 

T 


i.'462L-0l 

1.026E-C7 

7 m d66E— 10 

2.H13E-08 

7.066E-08 

3.8091-17 

1.8631-11 

9.4001*03 

7«ti'k*03 

U'<t2c-i)l 

U8a«E'07 

4.2SU-10 

1.2bU-08 

b.bS6E-08 

1.185E-17 

8.526E-12 

9.600E*03 


l.464i-0l 

3.3iOE-C7 

3.7J1E-10 

9.bb0E-09 

2.811E-08 

3. 5961-18 

3.9551-12 

9.8001*03 

3»9l)E*0i 

l.«22t*ai 

9.8v7E-07 

2.69TE-10 

2.378E-09 

1.T67E-08 

1.0731-18 

1.8661-12 

1.0001*04 

^•929E*0i 

1. r«b£*01 

1.02tE-Ce 

l.d7«E- 10 

1.0b2E-09 

1.082E-08 

3.1791-19 

8.9651-13 

1.0201*04 

2*201 E*Oi 

i.Tsot-ai 

1.7>6E-C() 

1.336E-1Q 

b.»9«E-lO 

6.702E-09 

9.4271-20 

4.394E-U 

1.0401*04 

l*6/0E--0i 

i.n3£->n 

2.42SE-0b 

9.9bOE-ll 

2.032E-10 

b.im-09 

2.8221-20 

2.1991-13 

l.Ub0E*04 

1.^77fe*Oi 

1. ridu-Ji 

».012E>96 

6.H40E-11 

9.296E-11 

2.61SE-09 

8.58bE-21 

1.124E-13 

1.0tOE*04 


1.70SE*ai 

8.i9«E-bb 

b. y»OE-ll 

b.2dbt-ll 

l.65bE-09 

2.667E-21 

5.863E-14 

1.1001*04 


l*b'4bu*01 

l.iS«E-04 

3.603E-11 

2.0UE-11 

1.058E-09 

8.4941-22 

3.1211-14 

1.1201*04 


l.bSilk'iil 

2.HIE-CS 

2.6b2E-U 

b.63bt-12 

6.8371-10 

2.7791-22 

1.6941-14 

1.140E*04 

^•/iU**04 

l.oai£-Ol 

S.btfbE'OS 

1.V42E-11 

b.T0n-l2 

b.bTU-lO 

9.3491-23 

9.3711-15 

1.1601*04 

3* 7olE^U% 

l>eTae~Ol 

5.97b£-C» 

l.b33E-ll 

2.3b6E-12 

2.958E-10 

3.23TE-23 

5.2761-15 

1.1801*04 

i.OlOE-04 

1.6/St-Ol 

tt.Hd4E-CS 

1.090E-U 

1.193E-12 

1.979E-10 

1.1531-23 

3.0221-15 

1.2001*04 

2«42^E*04 

l.o?2t-01 

1.29EE-04 

d.2 3bE-12 

6.U3E-13 

1.3b01-10 

b. 2251-24 

1.7601-15 

1.2201*04 

U96»6*0‘t 

I.o70f01 

l.VbU-04 

6.269E-12 

3.266E-13 

9.166E-11 

1. 5911-14 

1.0401-15 

1.2401*04 

i«o0ic*0^ 

i«bi*8E*0 1 

2.»27t-0<* 

b.d03E-12 

1.757E-13 

6.337E-11 

6.1541-25 

6. 2421-16 

1.2601*04 

i«3l4E*04 

1.6b»l:-01 

4.317E-04 

3.70bE-12 

9.61bE-lb 

b.b26E-ll 

2.4421-25 

3.7971-16 

1.2801*04 

UOitife^O^ 

l«6o2fc~0l 

b. 296 E-Ob 

2.87SE-12 

4.14l£-lb 

3.121E-11 

9.9351-26 

2.3401-16 

1.3001*04 

9«973E*w> 

l«b>8t*01 

V.O/EE-Cb 

2.2bbE-12 

i.026E-lb 

2.220E-11 

4.1391-26 

1.4601-16 

1.3201*04 

7.449E*03 

l«v8ic-01 

1.295E-03 

1.761E-12 

1.737E-lb 

1.493E-11 

1.7631-26 

9.2081-17 

l.340E*04 

6«237fc*0^ 

l.bb/E-Ol 

1.626E-03 

l.3#9E-12 

1.012£-lb 

1. 1521-11 

7.6761-27 

5.8691-17 

1.3601*04 

>«2i0E*0^ 

l.bibfc-Jl 

2.4bttE-C3 

I.IOU-U 

4.972E-15 

6.387E-12 

3.40SE-27 

3.J751-17 

1.3801*04 


l«c*26t~Jl 

3.516E-C3 

«.760£-U 

3.3TOE-19 

6.166E-12 

1.5441-27 

2.447E-W 

1.4301*04 

i«707E*0!> 

I.bllE-01 

b.7S(!E-C3 

6.9vbE-13 

2.159E-15 

b.529E-12 

7.1201-28 

1. 5971-17 

1.4201*04 

3* i iCt*03 

l.»n2E-91 

6.671E-03 

4.&00E-13 

1.319E-1S 

3.352E-12 

3.3221-28 

1.04TE-17 

1.4401*04 

2*695E«0^ 

Ub66t-01 

B.623E-C3 

b.b93E-13 

8.133E-16 

2.b90E-12 

1.5881-28 

6.8911-18 

1.4601*04 

2*2>!>t*0> 

l.4jlSt-Ol 

l.libE-02 

3.609E-U 

4.045E-16 

l.«5bE-l2 

T.659E-29 

4.5401-18 

1.4801*04 

U«i4i7E-‘u!» 

l.bV7t-01 

l.b72E-02 

2.899F-13 

3. 163E-10 

1.381E-12 

3.7381-29 

2.9881-16 

1.5001*04 

l«3tf9E*05 

l.*47t-0l 

l.BSbE-02 

2.327E-13 

l.9d9E-l6 

1.0291-12 

1.844E-29 

1.9611-19 

1.5201*04 

1.3i4E-U^ 

l.itOt-Ql 

2.37bE-02 

l.d63E-13 

1.2541-16 

T.653L-i3 

9.1721-30 

1.2801-ld 

1.5401*06 

1.1L4E-U3 

1.32 4E-91 

^.'JbiE-oa 

l.bdbE-13 

7.9b6E-l7 

5.6751-13 

4.5941-30 

8.285t-l9 

1.5601*04 

9,298 E-06 

1.247E-J1 

3.4«')t-02 

1.U3E-13 

5.03U-17 

b.lbOE-li 

2.3131-30 

5.3091-19 

1.5801*04 

7«69lE*0t* 

l.tbbE-Ol 

H.302E-02 

9.3b6E-lb 

3.1ttbE-17 

3.0771-13 

1.1691-30 

3.36U-19 

.6001*04 

6*2 aOE^Uw 

1.07<>E-01 

4,0ollt-02 

7.363E- lb 

2.012E-17 

2.2b6l-li 

5.9231-31 

2.09dl-l9 

. .6201*04 

3«a89b'-06 

9.807L-02 

5, de>9E-C2 

5. 727c- lb 

1.2671-17 

1.6291-13 

3.0051-31 

1.2911-19 

1.6401*04 

4,103E-0o 

8.<ib7c'i}2 

6.6d3E-02 

b.bi2£-lb 

7.967E-18 

1.17bl-l3 

1.5261-31 

7.bl9t-20 

1.6601*04 

3,28lE-06 

7.o'<7E-u2 

T.b9tE-i;2 

J.bUiE- lb 

b.993E-l8 

8.i97t-lb 

7.7481-32 

4.66sl-20 

£.6801*04 


P/PO - 5.00t-0« 


w 

C* 

C** 

C- 

CO 

CU* 

C02 

C2 

T 

0, 

0. 

0. 

0. 

0. 

0. 

1.0001*00 

0. 

1.0001*02 

0, 

0. 

0. 

0. 

2.7691-63 

0. 

1.0001*00 

0. 

2.0001*02 

u* 

U* 

u. 

0. 

1.0531-38 

6.1161-79 

1.0001*00 

0. 

3.0001*02 

0« 

0* 

0. 

0. 

2.3371-26 

2.5641-58 

1.0001*00 

0. 

4.0001*02 


J* 

u. 

0. 

6.1631-19 

6.4911-46 

l.0005*CO 

0. 

5.0001*02 

7.7vTE-r6 

/.9tobt-77 

0. 

0. 

5.2371-14 

1.0431-37 

1.0001*00 

0. 

6.0001*02 


U2>U*‘o4 

0. 

0. 

1.1841-10 

2.4321-32 

l.O0CE*0O 

3.1251-89 

7.0001*02 


3,y02E->3 

0. 

0. 

8.3771-09 

2.61 £-30 

1.0301*00 

3.5561-/7 

8.0001*02 

f 47 


0. 

0. 

1.9691-07 

6.2931-29 

1.0001*00 

4.6311-68 

9.0001*02 

C ^ i 

* 

0. 

3.7 341-84 

2.4471-06 

7.9581-28 

1.0001*00 

8.9971-61 

1.0001*03 

4..‘ :’-37 


0. 

6.366E-74 

1.9181-05 

6.3481-27 

1.0001*00 

6.2521-55 

1.1001*03 

4 , j » i6"3 3 

9. J73k“*e4 

0. 

2.1411-65 

1.0641-04 

-..5851-26 

9.9981-01 

7.7421-50 

1.2001*03 

^•6 «6E* 30 

1*34 76-41 

0. 

J.504E-58 

4.5261-04 

1.5521-25 

9.C -Jl-Ol 

1.2451-45 

1.3001*03 

Id 07E-^7 

U^37l-34 

0. 

5.3531-52 

1.5611-03 

5.4501-25 

9.9771-01 

5.0191-4Z 

1.4001*03 


Jd 

2.5951-95 

1.216E-46 

4.5501-03 

1.6241-24 

9.9321-01 

6.6851-39 

1.5001*03 



5.bl9t-Sl 

2.5811-42 

1.1541-02 

9.6201-24 

9.8271-01 

3.6131-36 

1.6001*03 


UOv 36-33 

2.47C1-85 

2.157E-39 

2.5981-02 

3.5961-22 

9.6091-01 

9.2681-34 

1.7001*03 


2«2i7k-3l 

4.0281-80 

U.6621- 37 

5.2661-02 

1.1291-20 

9.2061-01 

1.2711-31 

1.8001*03 

1.40lE*lo 

2* 72U-29 

1.95-.1-/5 

1.0851-34 

9.674E-02 

1.48/1-19 

8.5341-01 

1.0221-29 

1.9001*03 

^•710E*1 7 

2*Oa2c-27 

3.it4E-Tl 

1.0211-32 

1.6151-01 

3.9691-18 

7.5371-01 

5.1711-28 

2.0001*03 


i*036L-23 

2.4lb£-b7 

5.9341-31 

2.44 71-01 

4.8161-17 

6.2261-01 

1.7461-26 

2 1001*03 

3*Va^£'-i> 

3*d'#ik-2*t 

8.i42t-b4 

2.240E-29 

3.3621-01 

4.5891-16 

4.7281-01 

4.1421-25 

.2001*03 

i«30>E-l*» 

i*ueti6-22 

1.5701-63 

5. 748E-28 

4.19/1-01 

3.5541-15 

3. 2551-01 

7.2661-24 

2.3001*03 


2.3C3C-21 

l.dObl-57 

1.049C-26 

4.801E-01 

2.3211-14 

2.0211-01 

1.0011-22 

2.4C?t*03 


4.'30 7t-2U 

1.4171-54 

1.4211-25 

5. 115E-01 

1.3321-13 

1.1351-ei 

1.1601-21 

2.;0J1*03 


d* r6it-iv 

8.3221-52 

1.5201-24 

5.1961-01 

6.9961-11 

5.8561-02 

1.21SE-20 

2.6001*03 

4,^U^E*ll 


3.8681-49 

1.3301-23 

5. 16OE-01 

3. 46 St- 12 

2.8511-02 

1.2261-19 

2.7001*03 

2«2oSE^iO 

2*30 db- lo 

l.4<l£-46 

4.9321-23 

5.100E-01 

1.6351-11 

1.3561-02 

1.1921-18 

2.8001*0' 

l«OfOE*OV 

3.27ub-13 

3.9531-44 

6.51U-22 

5.0561-01 

7. 22 31-11 

6.5001-03 

1.0921-17 

2.9001*03 

4*6VVE'*0V 

4*052l-14 

7.9341-42 

3.8481-21 

5. 0301-01 

2.9271-10 

3.1991-03 

9.1621-17 

3.0001*03 

1«*#O3E-'O0 

4*2426-13 

1.1031-39 

2.l00f-20 

‘3.0I6E-01 

1.0641-09 

1.6311-03 

6.9131-16 

3.1001*03 

7« i i4E«>0o 

i*Odl6-12 

l.OilE-37 

1.0911-19 

5.0091-01 

3.4021-09 

8.6261-04 

4.6721-15 

3.2001*03 

2*477t-07 

2« 032fc-l 1 

6.4251-36 

5.5111-19 

5.0051-01 

9.4901-09 

4.7321-0 • 

2.836L 14 

3.3001*03 

0,OL3E-O7 

l*b7<*6-lJ 

2. 76JE-34 

2. 7071-18 

5.0031-01 

2.3351-08 

2.6871-04 

1.5551-13 

3.4001*03 


d* iObk-lO 

6.699E-33 

1.2771-17 

5.0021-01 

5.1971-08 

1.5751-04 

7.7621-13 

3.5001*03 

6* 

3*6V4b-G9 

2.1241-31 

5.7121-17 

5.0011-01 

1. 0721-07 

9.509E-05 

3.5491-12 

3.6001*03 

l«467fc-0!> 

W320t-0d 

4.183E-30 

2.4061-16 

3.0001-01 

2.081^-07 

5.90M-05 

1.4971-11 

3.7001*03 

4, 

7«700t-Qd 

6.7951-29 

V.58V1- l6 

5.0001-01 

3.8321-07 

3.7'j-‘--05 

5.6571-U 

3.8001*03 

UiotfE-04 

1.4561-0 f 

9.1711-28 

3.6351-15 

4.9991-01 

6.6931-07 

2.446C-05 

2.1381-10 

3.9001*03 
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Table II.- Continued. 


T 

(- 

0 

04 

044 

0- 

02 

024 

02- 

«.oooe»o3 

2.967e-06 

9.000E-01 

0.300E-07 

9.631E-39 

4.6236- 11 

9. 7066-05 

1.8786-08 

3.7446-15 

4.109(03 

4.739(>06 

9.002E-0I 

1.293E-06 

9.873E-3S 

7.2286-11 

3.9156-09 

1.7346-08 

4.1586-19 

4.200E03 

(.(69(-06 

9.006E-01 

1. 7(OE-06 

9.048E-37 

1.1936-10 

2.73 7E-05 

1.54 36-08 

4.7926-15 

4.300(403 

1.677(>09 

9.013E-01 

2.399E-06 

3.634E-36 

l.8736-'0 

1.9486-09 

1.3306-08 

5.7116-15 

4.400(403 

3.182(-09 

9.027E-01 

J.086E-06 

2.292E-39 

3.0736-10 

1. 4126-09 

1. 1226-08 

6.9836-19 

4.900(403 

9.992E-09 

9.092E-01 

3.86TF-06 

1.241E-34 

5.0406-10 

1.0436-09 

9.3916-09 

8.6686-19 

4.400(403 

1.107(-04 

9.099E-J1 

4.779E-06 

6.276E-34 

8.1846-10 

7.8696-06 

7. 9206-09 

1.0836-14 

4.T00E403 

1.99K-04 

9. U6E-01 

9. 902E-06 

2. 999 (-3 3 

1.309E-09 

6.0706-06 

6. 8216-09 

1.3516-14 

4.(00(403 

3.493E-04 

9.273E-01 

7.367E-06 

1.383E-32 

2.031F-09 

4.8046-06 

6.0716-09 

1.6736-14 

4.900(403 

9.744E-04 

9.418E-01 

9.372E-06 

6.294E-32 

3.«. 56-09 

3.(976-06 

9. 62.16-09 

2.0446-14 

9.009(403 

9.134E-04 

9. 996E-01 

1.219E-09 

2.897E-31 

4.4616-09 

3.22(6-06 

5.428F-09 

2.4456-14 

9. 100(403 

1.3(8(-03 

9.791E-01 

1.620E-09 

1.29 7E-30 

6. 2406- 09 

2.7116-06 

5.4306-09 

2.8426-14 

9.200(403 

2.02K-03 

9.9S1E-01 

2.187E-09 

9.866E-' J 

8.3776-09 

2.2896-06 

5.5766-09 

3.1916-14 

9.300(403 

2.(33E-09 

6.149E-01 

2.981E-09 

2.624E- .9 

1.0816-08 

1.9326-06 

5.8216-09 

3.4576-14 

9.400(403 

3.849(-03 

6.2(4E-01 

4.082E-J9 

1. 192E-28 

1.3476-08 

1.6246-06 

6. 1326-09 

3.6216-14 

9.990(403 

9.0(3(-03 

6.3OE-01 

3.987E-09 

4.922E-28 

1.6306 08 

1.3606-06 

6.4856-09 

3.6876-14 

9.600(403 

6.976E-<'3 

6.491E-01 

7.619E-09 

2.03 7E-27 

1.9266-08 

1.1396-06 

6.8636-09 

3.6746-14 

5.TOOE403 

8.364E-03 

6.493E-01 

1.C33E-04 

8.136E-27 

2.2346-08 

9.4716-07 

7.26U-09 

3.6026-14 

9.(00(403 

1.049C-02 

6.916E-01 

1.392E-04 

3. 130C-26 

2 . 5556 - 08 

7.9046-07 

7.6726-09 

3.4926-14 

9.900(403 

1.300E-02 

6.924E-01 

1. (61E-04 

1.159E-29 

2.8876-08 

6.6096-07 

8.0956-09 

3.3576-14 

6.000(403 

l.994(-02 

6.921E-01 

2.469E-04 

4.133E-29 

3.23(6-08 

5 5406-07 

8. 5286-09 

3.2106-14 

6.100(403 

1.93 8(>02 

6.909E-01 

3.292E-04 

1.421F-24 

3.587E-0B 

4.6976-07 

8.9726-09 

3.0556-14 

6.200( 493 

2.336(-02 

6.4(9E-01 

4.291E-04 

4.713E-24 

3.9526-08 

3.928F-07 

9.4266-09 

2.89 76-14 

6.300(403 

2.793E-02 

6.463E-01 

5. 920E-04 

1.911E-23 

4.3246-08 

3.3236-07 

9. 890E-09 

2.7396-14 

6.400(403 

3.314(-02 

6.430E-01 

7.119E-04 

4.693E-23 

4.7006-08 

2.8196-07 

1.0366-08 

2.9816-14 

6.900(403 

3.903E-02 

6.301E-01 

9.129E-04 

1.413E-22 

5.076F-08 

2.3986-07 

I..0B56-(,t 

2.4296-14 

6.600(4')3 

4.969E-02 

6.34«E-01 

1. 163E-C? 

4. 139E-22 

5.4476-08 

2.0466-07 

1. 134,= .,16 

2.2716-14 

6.700(403 

9.301E-02 

6.2CCE-01 

1.47h:-03 

1.I77E-21 

5.8086-08 

1.7496 - 07 

1. l.'il-oa 

2.1196-14 

6.(00(403 

6.1lie-02 

6.239E-01 

l.a98E-03 

3. 2666-21 

fc.H36-09 

1.4986-07 

1.2386-08 

1.9706-14 

6.900( 403 

6.997E-02 

6.179E-01 

2.332E-03 

8. 848E-21 

6.4766 - 08 

1.2896-07 

1. 2926-08 

1.8246-14 

7.000(403 

7.994E-02 

6. 106E-01 

2.916E-03 

2.344E-20 

6. 7716-08 

1.1056 -07 

U 34flf-08 

1.6926-14 

7.100(403 

8.9«0(-02 

6.031E-01 

3.631E-03 

6.078E-20 

7.0336-08 

9.5066-08 

1.4Q6E-08 

1.5441-14 

7.?00(403 

1.007E-01 

5.960E-01 

4.906E-03 

1.946E-19 

7.2566-08 

8. 1906-08 

1.4666-08 

1.4116-14 

7.300(403 

I.UIE-''! 

9.(64E-01 

S.979E-03 

3.859E-19 

7.4376-08 

7.064! 08 

1.5296-08 

1.283E-; 4 

7.400(403 

1.239E-C1 

9.772E-0: 

6.879E-03 

9.469E-19 

T.570C-C8 

6.09 86 - 08 

1. 5965-08 

1.1616-14 

7.900(403 

1.36aE*0i 

9.679E-01 

8.466E-03 

2.286E -18 

7.6556-08 

5.2606-08 

1.6666-08 

1.045F-14 

7.600(403 

1.484E-01 

8.974E-01 

1.039E-02 

9.433E-10 

7.6906-08 

(.SSSE-O: 

1.739C-08 

9.3626-15 

7.700(403 

1.60SE-01 

9.467E-61 

1.273E-02 

1.2726-17 

7. 6776-08 

3.9396-08 

1.S16F-08 

8.3446-1? 

7.(00(403 

1.732E-01 

9.356E-01 

1.999E-02 

2.934E-17 

7.6176 08 

3.4086-08 

1.8966-08 

7,4006-15 

7.900(403 

1.896<=-01 

9. 240E-01 

1.894E-02 

6.667E-17 

7.5126-08 

2.9476-08 

1.9776-08 

6.5316-15 

(.000(403 

1.978(-01 

6.118E-31 

2.300E-02 

1.4926-16 

7.368F-08 

2.9466-09 

2.0596-08 

S. 7356-15 

(.200(403 

2.219F-01 

4.893E-01 

3.34TE-02 

7. 122E-16 

6.9776-08 

1.8926-08 

2.211F-t>8 

4.3546-19 

(.400(403 

2.45 7F-(.1 

4.991 :-oi 

4. 766E-02 

3.1»1E-15 

6.4776-08 

1.3886-08 

2,3266-08 

3.2336-15 

8.600(403 

2.697E-01 

4.209E-01 

6.997E-02 

1.308E-14 

5.8976-08 

9.9796-09 

2.3716-08 

2. 386-19 

(.890(403 

2.942i:-01 

3.822E-01 

9. (34E-02 

4.993E-14 

5.2596-08 

6.9726-09 

2.3206-08 

1.6376-15 

4..Uu}(403 

3.193E-01 

3.397E-01 

1.141E-01 

1.792E-13 

4. 5826 - 08 

4.7006-09 

2,1636-08 

1.1046-15 

9.200(403 

3.446E-01 

2.948E-01 

1.421E-01 

5.704E-13 

3.8866-08 

3.0-26-09 

1.9176-08 

7. 1206- .5 

9.400(403 

3.693E-01 

2.496E-01 

1.709E-01 

1.729S-12 

3.2056-C8 

1.8856-09 

1.6136-08 

4.3766-16 

9.600(403 

3.926C-01 

2.061E-01 

1.988E-01 

4.910E-12 

2.5642-08 

1.1186-09 

1,2926-08 

2.559E-’6 

9.(00(403 

4.136E-01 

1.663E-01 

2.246E-01 

1.319E-1! 

1.99U-08 

6.:69E-10 

9. 8856-09 

1.4276-16 

1.000(404 

4.318E-01 

1.319E-31 

2.473E-01 

3.340E-11 

1.5056-08 

3.499E-10 

7.2736-0? 

7.6215-17 

1.020(40'. 

4.471E-01 

1.022E-01 

2. 66'«E-01 

8.097E-11 

1.1126-08 

1.8696-10 

5 1836-09 

3.9296-17 

1.040(404 

4.994E-01 

7.849E-02 

2.819E-01 

1.8S2E-' 0 

8.0686-09 

9,7776-11 

3.6066-09 

1.9?;F-l’ 

1.060(404 

4.691E-01 

S.972E-02 

2.942E-01 

4.212E 

. 7836-09 

9.0526-11 

2. 4666-09 

9.7405-19 

1.0(0(404 

4.766E-01 

4. 92OE-02 

3.037E-01 

9. 109E-10 

4.1136-09 

2.5986-11 

1.6726-09 

4.76re -18 

1.100(404 

4.823F-01 

3.429E-02 

3.109E-01 

1.910E-09 

2. ’ 56-09 

1.3376-11 

1. 12"*-09 

2.3306-18 

1.120(404 

4.B66E-01 

’.999E-02 

3. 164E-01 

3.891E-09 

t. ;>.'6-09 

6.9226-12 

7.oluE- iO 

1.1436-18 

1.140(404 

4.898E-01 

1.971E-02 

3.204E-01 

T.721E-09 

1. -..86-09 

3.6176-12 

5. 1496-10 

5.6596- 19 

1.160(404 

4.922E-01 

l.9(74E-0 2 

3.2 39E-01 

1.499E-08 

I.C47E-09 

1.9126-12 

3.5026-10 

2.8316-1' 

1.1(0(404 

4.940E-01 

1.193E-02 

3.298E-0I 

2.829E-08 

7.51',. -iO 

1.0246-12 

2.’99E-in 

1.4366-1 ' 

1.200(404 

4.994E-01 

(.((IE-03 

3.2 7!,c-01 

9.240E-08 

5.427 '10 

5.5666-13 

1.6556-10 

7.3886-20 

1.220(404 

4.965E-01 

6.896E-03 

3.288E-01 

9. 5096-09 

3.9416-10 

3.0696-13 

1. 1536-10 

3.6596-20 

1.240(404 

4.973E-: 1 

9.381E-0': 

3.291E-0 1 

1.693E-07 

2.8046-10 

1.7176-13 

8.093F-11 

2.0466-20 

1.260(404 

4.979E-01 

4.2(9E-C4 

3.309E-C1 

2.959E-07 

2.1256-10 

9 7546-14 

5.7336-11 

1.1026-20 

1.2(0(404 

4.9B4F-01 

3.337E-r J 

3. 310E-01 

5.0856-07 

1.4 786-10 

5.6206-14 

4,0966-11 

6.02TE-2I 

1.300(404 

4.989E-01 

2.692E-03 

3. 314E-01 

8. 59»E-07 

.. HVt-lO 

3.2856-14 

2.9536-11 

3.3496-21 

1. 320(404 

4.992E-01 

2.119C-03 

3.317E-01 

1.4:-;i.-06 

8.87( .-11 

1.94 76-14 

2.'46E-U 

1.8846-21 

1.340( 4 04 

4.996E-01 

U’.3E-03 

3.319E-01 

2. ■.42E-06 

6. 72 76 - 11 

1.1096-14 

1. 5736-11 

1.0766-21 

1.360(404 

9.000E-01 

1.377E-03 

3.319E-J1 

3 75JE-06 

5.1 .26 M 

7.1I5C-15 

t. 1626-11 

6.2396-22 

1.3(0(404 

9.004E-01 

1.118E-03 

3.319E-01 

6.C29E-06 

7.9406-1; 

4. JS2E-I? 

8.6446-12 

3.6606-22 

1.400( 404 

S.C09E-01 

9. 132E-04 

3.313E-01 

9.46(r 06 

3.0446-n 

*.7336-15 

6.4806-12 

2.1776-22 

1.420E 404 

9.019E-01 

7.404:-U4 

3.3196-01 

1.469E-05 

2. 3676-11 

1.7246-1' 

4. 8916-12 

1.3116-22 

1.440(404 

9.02 SE-''! 

6. KOE-04 

3.317E-01 

2.249E-05 

1.8516 -11 

1.1006-15 

3. 71 .l-12 

7.9936-23 

1.460(404 

9.032E-01 

9.119E-04 

3.306E-01 

3.403E-09 

1.457 ‘^-11 

7.091E-i6 

2.8476 12 

4,9316-23 

1.480(404 

9.044E-01 

4.289E-0-. 

3.299E-01 

9.0B(E-09 

1.1 'll 

4.0216-16 

2. I*5t-|2 

3.077F-23 

1.909(404 

9.09'/E-01 

3.99(E-n4 

3.29(6-01 

7.517E-0I 

9.16V6-12 

3.0416-16 

1. 690t-U 

». 9426-23 

1.920(404 

9.077E-0i 

2.98!E-04 

3.278E-01 

1.098E-04 

7.3376-12 

2. 0206-16 

1-114' 1. 

1.2386-23 

1.940-*04 

9. ('989-01 

2.914E-04 

3.2646-01 

1.586E-04 

5.9026-12 

1.3S4E-.6 

!.027' -12 

7.9826-24 

1.960(404 

9. 23F-01 

2.129E-04 

3.2476-01 

2.2656-04 

4.7'36-l2 

9.1606-17 

8.0* 7t-13 

9.1976-2* 

1.9(0(404 

9.1921-01 

1.803E-04 

•*.^276-01 

3.202E- 04 

^ .r-jF-12 

6.2466-17 

4, J496-11 

3. 4166-2,. 

1.600(404 

9.189E 01 

l.93'9E-04 

3.2046-01 

4.479E-04 

3. 1696-12 

4.2936-17 

5.02 -6-1 J 

2.266C-24 

1.620(404 

9.222F-01 

1.3UE-04 

3.17(6-01 

6.203E-04 

,’.399E-! ' 

2.9546-17 

3.9906-1 

1.5166-24 

1.649(404 

3. 2611: -01 

1.123F-04 

3.190E-01 

8.912E-04 

2.141 I 

2.0696-17 

3.1B1E-I3 

1.0236-24 

1.660(404 

9.302E-01 

9.642E-09 

3. !20l;-01 

1. 1*86-03 

1.7716-12 

1.4566-17 

2.5446-13 

6.9526-25 


190 


Table IL ~ Continued. 


i. 

C4 

c** 

t- 

CU 

to* 

C02 

C2 

7 

-• f 04 

4.1336-0/ 

l.C^7E-cb 

l.a2bE-lb 

b.«b.E-01 

1.103E-06 

l.e2n-CS 

T.318E-10 

5.0006*03 

i O^C^4 

1* 734L-04 

S.H<iVE-<6 

S.711E-IS 

b.bblE-01 

1.713E-06 

1.10«E-03 

2.3S6E-09 

5.1001*03 

1* JlVc'O^ 

4^Sllc-04 

J.Zimt-Z’i 

l.» ^E-l3 

b.SdOE-Ol 

2.S99E-06 

7.63CE-06 

7.1596-09 

5.2006*03 


1*0936-03 


S.b«2E-U 

«.03«E-0t 

3.S3b£-0b 

».3S6k-Cb 

8.0 556-Ob 

5.3006*03 

S•4irt-^^3 

2. 42 36 -05 


l.bSSE-12 

S.91aE-0t 

4.S93E-.. 

3.al0E-06 

5.5o!F-0b 

5.5006*03 


3*0i«L-03 


b.b3>E- 12 

b.bS3E-01 

a.bbbt-oa 

2.73aE-C6 

1.5136-07 

5.5001*03 


4*405c-03 

>.5ise-22 

1.7b«.E-ll 

b.71lE-al 

6.90bt-0b 

1.979E-C6 

3.3371-07 

5.6006*03 


1.649C-04 

2.2«lfc-2i 

s.bUE-U 

b.bV7E-01 

8.2l»E-0b 

1.429E-C6 

7.2181-07 

5.7006*03 


3*<a4':-04 

b.41<C-2l 

I.217E-10 

b.l73£-bl 

9.S37E-U. 

1.C23E-0. 

1.505E-06 

5.8006*03 

c* 

3* 342c- 04 

4.01tL-20 

2.7bbE-13 

3.73bE-01 

1.079E-03 

7.iabE-07 

2.520E-06 

5.9006*03 


J*o93t.-04 

l.CISL-l-t 

5*o3bE— tu 

3.l4bE-0l 

l.tb7E-03 

9.9026-07 

3.650E-06 

5.0006*03 


• *339t-03 

3.2Sli-lS 

l.OlSE-0'3 

2.«OOE-Ol 

1.2b»E-0b 

3.223E-C7 

5.821E-06 

5.1006*03 

l.9«3t-0l 

1 « «64t-03 

•i. »32fc-l-» 

l.oMiE-OV 

2.01bE-01 

1.30TE-0S 

2.039E-07 

5.633E-06 

5.2006*03 

L 

2. } #0c-0*3 


2.ssiE-C9 

l.b«i£-Ol 

1.3UE-0S 

1.239E-07 

5.923E-06 

5.3006*03 

2«>OOc**01 

*% l-e2c”03 

' »£-*« 

j.iSTt-Os 

1.071E-OI 

l.2blt-05 

7.2*3E-CR 

5.7221-06 

5.5006*03 

^•76dc**0L 

' J15C-03 

• XC“ I / 

S.3S0E-0'< 

7.b77£-«J2 

1.227E-05 

9.1b3£-CB 

5.1901-06 

5.5006*03 

046-01 


-icf-17 

b.3b2E-04 

S.137E-02 

l.l>7E-03 

2.330E-CB 

5.501E-C6 

5.6006*03 

2*409 6-ul 

0, . -'Oc-03 

l«^sbL~16 

b.SOSE-bV 

3.i0lE-02 

l.ObU-03 

1.323t-Cb 

3.789E-06 

5.7906*03 

3*0366-01 

• St J4C-02 

l.aStE-16 

l.bbaE-04 

2.330E-02 

1.003E-0S 

7.S5SE-09 

3.129E-06 

5.8006*03 

i*0>46— \*i 

•230L-02 

b.b>Ot-lb 

«.5l*.e-0<3 

I.O21E-02 

9.2bTt-0b 

S.230E-C9 

2.5531-06 

5.9906*03 

i.04*#E-0l 

1*30 9=-02 

2.0llE-lb 

S.5ai£-04 

l.tOaE-02 

a.5S3E-Cb 

2.S19E-09 

2 .067E— i>6 

6.0006*03 

3*0276-01 

I.903C-02 

b.alSt-l5 

l.06SE-0b 

7.bllE-03 

7.bbbk-0b 

1.396E-C9 

1.6661-06 

6.1006*03 

2*S0U-0L 

2*292- “Ot. 

'i.'»7SE-ti 

l*lao 03 

i.2b(»E-03 

7.23SE-Ob 

b.l92E-ld 

1.33eE-06 

6.2906*03 

^*0<»2E-01 

2* l3 7t— 32 

£.1 JbE-U 

1.2b*>E-0a 

3.633E-03 

b.bS9E-Cb 

9.799E-10 

1.0726-06 

6.3006*03 

^ .oo^c-ui 

3*242i:-02 

S.b7VE-lb 

1.3b3t-Q« 

2.SS1E-03 

b.l07E-a& 

2.a30E-10 

b.5b0t-07 

6.5006*03 

2* (e iu *c 1 

3*ol2c-02 

S.172E-U 

l.bS3E-0b 

l.7bCt-03 

S.bObk-Ob 

1.70aE-10 

6.815E-07 

6.5006*03 

2*i2oe— ui 

4.44OC-02 

l.b)9E-U 

l.Si2t-0» 

1.2aU-03 

&.139E-0O 

1.032E-10 

5.505E-07 

6.o006*03 

2«63^t-0l 

1336 - 02 

i.6Uc-U 

l.bibE-Ob 

».9li£-0S 

S.705£-0b 

b.277t-ll 

5.2661-07 

6.7906*03 

2*^336-01 

3.923L-02 

b.-.ilE-lJ 

l.biO£-Od 

b. 31TE-0S 

b.300t-0b 

3.8396-11 

3.3591-07 

6.8006*03 

<*421£-01 

o. /43c-o2 

l.31St-l2 

l.boSE-Od 

S.Sd4E-0b 

3.923E-06 

2.3596-11 

2.612E-07 

a. 90 06*03 

2*3006-01 

7*i»i» 26-o2 

2.s3bC-12 

l.bbbc-Ob 

3. labE-Ob 

3.5 70E-06 

l.b55E-ll 

2.022 E-07 

7.0006*03 

2.171L-01 

4.6166-02 

S,S4it-i2 

l.bSaE-Cd 

2.2bSE-Ub 

3.2bOE-db 

9.001E-12 

1.-551E-07 

7.1306*03 

2*0336-01 

9*ol3C-02 

r,'.7uE-l2 

l*bbbc-Cd 

l.603t-0b 

2.9ilt-0b 

5.S77E-12 

1.179E-C7 

7.2306*03 

1*6 046-01 

l.0o5e*0l 

l.sUbE-U 

UalbE-Ua 

I.14lt-db 

2«bS3£*06 

3.S5SE-12 

a.8b51-08 

7.3006*03 

1*7306-01 

l«l70c-0l 

2.»kC£-ll 

I.b52e-C<l 

a.07»£-05 

2.373E-06 

2.1SbE-12 

6.590E-Ca 

7.5006*03 

l*a046-0i 

U273e-Ol 

S.17U-U 

l.Sb%£-Oa 

>. TObE-0> 

2.12!M;-0o 

1.33 IE- 12 

5.b5lE-C 

7.5006*03 

1*4396-01 

U360C-21 

7.02 3E-II 

l.3 71E-0a 

S.020E-05 

l.a9bE-0b 

a.29 3e-13 

3.513E-0. 

7.6006*03 

1*31>6-01 

1.40 It-Ol 

t.lb&E'lO 

1.2o}b-04 

2.b23E-0» 

l.baOE-Ob 

5.101E-13 

2.518E-08 

7.7006*03 

1*1796-01 

1.3776-01 

l.vSif-lO 

l.lSbE-Ob 

1.977E-05 

l.aaSE-Ob 

3.1516-13 

1.783E-0B 

T.b006*03 

1*0466-01 

1.4446-01 

3.07U-IC 

U033c-0tl 

I.JbOk-Oi 

1.30SE-0b 

1.9S3E-13 

1.2561-08 

7.9006*03 

9*23oc-02 

l.746t-0l 

b.b7>JF-lO 

9.1b2L-0b 

9.bb2£-<)b 

I.ISIE-Ob 

1-195E-13 

8.657E-09 

8.0001*03 

?*U43t-02 

1.644C-01 

l.ldle-Oi 

7.076E-04 

S,6|j£-0b 

a.>9b£-07 

*.S93E-1* 

5.050E-09 

8.20'‘E*O3 

S*3406^02- 

1.9«0c-0l 

2.7JbE-09 

S.3wlE-0-7 

2.19b£-ab 

6.3SSE-07 

1.671E-1S 

I.851E-09 

8.5006*03 

3* 9 736-Oa 

2«037t-0i 

S.bVOE-0>7 

3.V0b£-O-» 

U037E-06 

S.579E-07 

6.127E-15 

8.28CE-10 

8.6006*03 

2*9416-02 

2.0596-01 

l.220t-Ca 

2. bS2E-09 

S.bb3k-0T 

3.230E-07 

2.208E-15 

3.715E-’0 

8.8001*03 

6*1716-02 

2*052t-Ql 

2.S22E*Cb 

2.07bE-09 

2.2O2E-07 

2.22bE-07 

7.7821-16 

1.6726-10 

9.0306*03 

1.3026-02 

2*025t-01 

S.biSt-Cb 

1.&03E-0S 

I.OS2E-07 

l.aOOE'07 

2.671E-16 

7.585E-11 

9.2006*03 

l.l3i6-0^ 

1.9o 46-01 

«.ba2E-C4 

UOaSE-Oi 

S. 75SE-0» 

9.a91t-0B 

8.907E-17 

3.5716-11 

9.5006*03 

o* 7>46-03 

1*9376-01 

l.SbsE-O/ 

7.blCE-lO 

2.1S7E-OS 

b.s03E-0b 

2.6b6£-17 

1.6061-11 

9.6306*03 

0*4496-0^ 

l.690c-0 1 

2.77SE-C7 

i.bUCt-10 

9.617F-09 

S«0oSL-0o 

5.110E-18 

T.520E-12 

9.6006*03 

4*6446-03 

1.643C-01 

s.bblE-«7 

S.OOSE-lO 

S,2»bE-09 

2.»77E-0a 

2.ai9b-18 

3.5 756-12 

1.0006*05 

3*6>06— 03 

l.607c-Ul 

a.tl3b-cr 

2.ba2t-''< 

1.911E-09 

i^biut-'Oa 

o.blSc-19 

1.72TC-12 

1.0206*05 

2.7366-03 

1*7756-01 

I*** 3‘»6*'Ob 

2.0S7E-10 

a.3S3E-lO 

l.O12E-0b 

2.622E-19 

8.599E-13 

1.0506*05 

2*0606-03 

1./496-v1 

2.S3SE-Cb 

l.Sb«£-10 

3.bblE-lO 

b.3b0l-09 

8.01b6-20 

5.2656-13 

1.0606*05 

1*3436-03 

1.7296-01 

S.071E-06 

l.Obbk-iO 

1.7O3C-10 

s.OObt-09 

2.*a0t-20 

2.185E-13 

1.0806*05 

1*2296-03 

1.7136-01 

b. 723E-Cb 

f.baSE-11 

a. lbbE-11 

2.5b7E-09 

r.a07£-21 

1.1511-13 

1.1001*05 

4*3336-04 

1*7026-01 

l.496E-0> 

S-S93E-11 

3.Sb>c-ll 

l.b3bt-09 

2.5116-21 

6.0806-15 

1.1206*05 

7*4o76— 04 

1.0436— 01 

l.EbJE-tib 

S.lObE-U 

l.a3bE-ll 

1.059E-09 

b,2TTE-22 

3.3031-15 

1.1506*05 

5*9106-04 

L.O44C-01 

2>t0s^-0> 

3.0ib£-ll 

•■.105E-12 

6.9SOE-10 

2.8016-22 

I.82BE-15 

1.1606*05 

4*0 «o6— 04 

1.6o It-u 1 

s.j«eE-o:> 

2.2bS£-ll 

S.SS9E-;2 

S.59-H.-10 

9.T39E-23 

1.0291-15 

1.1806*05 

3* 7ol6— 04 

1.470c— 01 

b.i*3bE-C% 

1.700E-11 

2.317E-I2 

3.0a lb-10 

3.S8i£-21 

5.8981-15 

1.2006*05 

i*O30c-O4 

1.0746-01 

l.O-»lE-Ob 

l.2b3£-ll 

1.202E-12 

2. OB n- 10 

l.Z7‘3k-2i 

3.5356-15 

1.2206*05 

2*4376-04 

l*472c-Ol 

l.»72E-OS 

b.7b3E-12 

6.33aE-13 

I.s2>*i-10 

s. 8256-25 

2.032E-15 

1.2506*05 

2*0046-04 

1.449L-0 1 

2.3sot-0b 

7.Sd9F-U 

3.S23E-13 

9.bb8E-ll 

1.8696-25 

1.2196-15 

1.2606*05 

1*4436—04 

I.4o7c-0l 

3.SbOE-Ob 

5.7«SF-12 

l.a75E-l3 

6.909E-11 

7.526E-25 

7.521E-16 

1.2806*05 

1.3356-04 

l*4t. 46-01 

b.OSbE-Cb 

• .♦■ilE-W 

l.ObbE-13 

S.BT*E-11 

3.025E-25 

5.5766-16 

1.3006*05 

1.1236-04 

1*4416-01 

7.2 7«£-0b 

3.507E-U 

3.90aF-lS 

3.S7UE-11 

1.261E-25 

2.8561-16 

1.3206*0. 

9* 34o6-03 

1.457C-01 

1.03bt-03 

2.7»bE-l2 

3.3b*£-lS 

2.S91E-11 

5.37tE-26 

i .8056 - 16 

1.3506*05 

7.6136-05 

l.o31c-01 

l.«bbC-03 

2.17SL-12 

1.979F-1S 

l.ad3L-ll 

2.355E-26 

1.1516-16 

1.3601*05 

4. 5.>76-05 

1.444^-01 

2.0S7E-03 

1.72SE-12 

l.lb9£-lb 

1.>1*E-11 

1.052E-26 

7.5176-17 

1.3806*05 

5.3206-05 

1*4356-01 

2.»30E-^3 

l.373E->2 

b.99bE-I5 

9.6Sn-12 

5.726E-27 

5.8206-17 

1.5006*05 

4*44l6-0> 

1.0226-01 

3«bb'7E-03 

1.09bE-12 

S.23aE-l3 

7.122E-12 

2.183E-2T 

3.1556-17 

1.5206*05 

6.4436-03 

I.O046-01 

3.232t-V3 

b.8>M£~l3 

2-S9it-l5 

b.2abt-12 

1.021E-27 

2.0786-17 

1.5506*05 

3*3416-03 

1.5006-Oi 

6.VVSE-03 

7.081E-13 

l.b03E-19 

3.93TF-12 

5.895E-28 

1.3756-17 

1.5606*05 

2.6336-05 

1.5396-01 

•3.2S1L-03 

S.70bt-13 

l.OOlt-15 

2.992E-12 

2.369E-28 

9.1151-18 

1.5806*05 

2.4016-03 

1*5266-01 

1.20EE-C2 

S.5'»SE-13 

b.2a9E-lb 

2.203F-12 

1.161E-28 

6.0506-la 

1.6006*05 

2.0336-05 

1*4306-0 1 


3.706E-13 

3.977E-16 

Ub31£-12 

5.758E-29 

5.0116-18 

1.6206*05 

1.7W6-05 

1.43/c-Ol 

1.471E-C2 

2.9<)«E-i3 

2.326E-16 

1.236E-12 

2.bb3L-29 

2.6506-18 

U550£*05 

1*4456-05 

1*3^96-01 

2.SbbE-02 

2.->00t-l3 

l.btOE-lb 

9.2SSE-13 

1.555e-29 

1.7516-18 

1.6606*05 

1.2116-05 

1*3126-01 

3.036E-U2 

1.922E-13 

Ud2aE-lb 

b.aa9E-13 

7.392t-30 

1.1351-18 

1.6806*05 

1.0096-05 

1.2376-01 

3.b7%£-02 

1.S33E-13 

b,573E-17 

5.113E-13 

3. 775E-30 

7.3226-19 

1.60 06*05 

6. 332 6-0o 

1.1346-01 

•««3b3E~02 

1.21bE-13 

S.l9aE-l7 

3.77St-13 

1.933E-30 

5.6681-19 

1.6206*05 

6.6o46— OO 

l*044e-0l 

».lbak-02 

S.5oV£-lb 

2.t7aE-l7 

2.771E-13 

9.927E-31 

2.9376-19 

1.6506*05 

5.0ol6— 04 

9.7346-02 

S.927E-02 

7.50%t-lb 

U70SE-17 

2.021F-13 

5.105E-31 

1.8226-19 

1.0606 *05 
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Table II. - Continued. 


T 

E- 

Q 

0* 

0** 

0- 

02 

02* 

02- 

l.4t0e*04 

S.344E-01 

•.3A3E-05 

3.M«E-0t 

1.S42E-03 

1.449E-12 

1.029E-1T 

2.042E-13 

4.T58E-25 

l.rOOE»(M 

5.3S6E-01 

r. 14tF-05 

3.0S5E-01 

2.090E-03 

1.223E-12 

T.310E-18 

t.444E-13 

3.2TTE-25 

l.T20e»0« 

S.«2TE>01 

4.2I32E-0S 

3.020E-01 

2. TTTE-03 

1.020E-12 

5.223E-lt 

1.327E-13 

2.2 TOE-25 

UT40E»04 

S.448E-01 

5.3T»E-05 

2.994E-01 

3.44SE-03 

8.SJ4E-13 

3.TS1E-18 

UOfSE-13 

1.580E-25 


5.506E-01 

4.4V1E-OS 

2.94TE-01 

4. 902E-03 

T.1S2E-13 

2.T05E-18 

8.T22E-14 

1.105E-25 

l.Tt0E»04 

S.S43E-01 

4.M3E-0S 

2.90SE-01 

4. 2S1E-03 

4.0ME~13 

1.988E-18 

7.090E-14 

T.T..lE-2t 

l.SME»04 

S.5T9E-01 

S.539E-05 

2. 444E-01 

n.oatE-03 

5.(Haf-l3 

1.422E-18 

5-TT3E-i4 

5.465E-24 

l.t20E*M 

5.413E-01 

3.044E-0S 

2.820E-01 

J.03TE-02 

4.24TE-13 

1.(I38E-I8 

4.494E-14 

3.858E-24 

l.S40E«(H 

$.64rE>01 

2.44SE-0S 

2.fT0E-«l 

I.3ZIE~02 

3.574E-13 

T.S40E~19 

3.818E-14 

2.T2TE-26 

t.«40E»(M 

S.6E0E-01 

2.343E-09 

2.T13E-01 

1.449E-02 

3.0UE-13 

S.493E-19 

3.099E-14 

1.929E-24 

l.UI)E»M 

5.T14E-01 

2.0»9E-0S 

2.44SE-01 

2.090E-02 

2.934E-13 

3.99TE-19 

2.5««E>14 

1.363E-26 

l.900E*0'> 

5.TS0E-01 

1.TT3E-05 

2.5T4E-01 

2.S93E-02 

2.130E-13 

2.900E-19 

2.01TE-14 

9.610E-2T 



p/wo - 6.00E-0« 


T 

E- 

0 

0* 

0** 

0- 

02 

02* 

02- 

l.000E*02 

0. 

0. 

0. 

0. 

0. 

4.4T5E-U 

1.T40E-18 

0. 

2.000E*32 

0. 

3.U3E-44 

0. 

0. 

0. 

5. ISTE-ll 

1.T40E-18 

0. 

3.000E*02 

0. 

1.441E-44 

1.29TE-T8 

0. 

0. 

5.50TE-11 

1. T40E-18 

0. 

4.0 JOE *02 

0. 

9.88 IE- 34 

3.431E-61 

0. 

0. 

4.9516-11 

1.T40E-18 

0. 

5.U00E*02 

0. 

3.384E-2T 

9.858E-5> 

0. 

0. 

4.898E-11 

1.T40E-18 

0. 

6.000E*02 

l.STlE-90 

T.B24E-23 

9.30TE-44 

0. 

0. 

5.041E-11 

1.7406-18 

0. 

r.0o0E*02 

1.421E-75 

1.403E-19 

4.400E-3T 

0. 

4.412E-88 

1.034E-10 

1.740E- 18 

2.9856-62 

S.000E»02 

4.0T4E-43 

2.042E-14 

5.80fOE-34 

0. 

8.0T6E-T4 

3.991E-09 

1. ToOE-18 

3.948E-69 

9.000E*02 

5.125E-53 

4.698E-14 

1.002E-33 

0. 

1.S34E-42 

9.248E-08 

1.740E-18 

1.144E-5S 

1.000E*03 

4.610E-45 

4.8E9E-12 

4.205E-32 

0. 

1.634E-53 

1.15 IE -06 

1. T40E-18 

2.7936-50 

1.100E*03 

1.513E-38 

3.W9E-10 

1.818E-30 

0. 

3.949E-44 

9.024E-04 

1.T40E-18 

1.9956-43 

1.200E*03 

4.141E-33 

T.283E-09 

3.OT0E-29 

0. 

5.455E-40 

5-00TE-05 

1.T40E-18 

1.022E-3T 

l.>O0E*03 

1.4T3E-28 

U052E-0T 

3.3S8E-28 

0. 

9.09TE-35 

2.129E-04 

1.740E-18 

4.8916-33 

l.400E*03 

1.502E-24 

1.04SE-06 

2.419E-2T 

0. 

2.433E-30 

T.341E-04 

1.759E-18 

9.4456-29 

l.«00e*03 

4.029E-21 

T.63TE-04 

1.54IE-24 

0. 

1.924E-24 

2.138E-03 

1. T41E-18 

3.402E-25 

l.EOOE*03 

I.934E-18 

4.34AE-0S 

1.545E-25 

0. 

2.193E-23 

5.410E-03 

3.4856-18 

2.3126-22 

1. TOO.. .03 

5.541E-IT 

2.005E-04 

9. T33E-24 

0. 

1.329E-2I 

1.214E-02 

5. T14E-1T 

8.3906-21 

l.000E*03 

8.403E-16 

T.T44E-04 

4.9T9E-22 

0. 

3.854E-20 

2.446E-02 

8.422E-14 

1.529E-19 

1.900E*03 

9.356E-15 

2.540E-03 

I.T12E-20 

0. 

T.525E-19 

4.449E-02 

9.340E-15 

1.9376-18 

2.000E*03 

8.033E-14 

T.3B5E-03 

4.151E-19 

0. 

1.041E-IT 

T.305E-02 

8.034E-14 

1.7T9E-17 

2.100E*03 

5.449E-13 

1.88SE-02 

T.424E-18 

3.T51E-84 

1.053E-14 

l.OTTE-Ol 

5.4T1E-13 

1.204E-14 

2.200E*03 

3.0ME-12 

4.135E-02 

1.034E-14 

T.lTOE-80 

T.944E-14 

1.414E-01 

3.012E-12 

4.0516-14 

2.300E*03 

1.341E-11 

8.166E-02 

1.143E-15 

4. 15SE-T4 

4.S24E-15 

1.434E-01 

1.341E-11 

2.2586-15 

2.400E*03 

5.I03E-U 

l.4aiE-01 

1.038E-14 

2.441E-T2 

1.941E-14 

1.44TE-01 

5. 102E-11 

4.2336-15 

2.500E*03 

I.&OIE-IO 

2.226E-01 

T.918E-14 

4.3T1E-49 

4.500E-14 

1.428E-01 

1.400E-10 

1.245E-14 

2.600E*03 

4.240E-10 

3.or8E-01 

5.1T5E-13 

9.144E-44 

1.459E-13 

1.059E-01 

4.231E-10 

1.8856-14 

2.TOOE*03 

9.624E-10 

3.818E-01 

2.94TE-12 

8.342E-43 

3.331E-13 

4.TT2E-02 

9.548E-10 

2.1206-14 

2.800E*03 

1.924E-09 

4. 340E-0 1 

1.480E-11 

5.039E-40 

5.512E-1 3 

3.849E-02 

1. 894E-09 

1.9016-14 

2.900E*03 

3.5ITE-09 

4.6B0E-O1 

4.421E-11 

2. 032E-5T 

B.009E-13 

2.0TTE-02 

3.391E-09 

1.484E-14 

3.000E*03 

4.09TE-09 

4.81 6E-01 

2.444E-10 

5.512E-55 

1.0B5E-12 

1.09TE-02 

5. 5846-09 

1.094E-14 

3. 100E*03 

1.03TE-08 

4.903E-01 

9.383E-10 

9.980E-53 

1.440E-I2 

5.849E-03 

8. 523E-09 

0.0786-15 

3.2aOE*C3 

1.T82E-08 

4.947E-01 

2.928E-09 

1. 192E-S0 

1.941E-12 

3.19SE-03 

1. 194E-08 

4.2436-15 

3.300E*03 

3.163E-08 

4.9roE-01 

T.982E-09 

9.344E-49 

». T26E-12 

1.T9TE-03 

1. 532E-08 

5.1776-15 

3.400E*01 

5.809E-08 

4.983E-01 

1.91TE-08 

4.984E-4T 

3.999E-12 

1.041E-03 

1.804E-0B 

4.4146-15 

3.500E*03 

1.088E-0T 

4.990E-OI 

4.153E-08 

1.902E-45 

4.041E-12 

4.210E-04 

1.992E-08 

4.3546-15 

3.600E*03 

2.042E-0T 

4.994E-01 

8.318E-08 

5. '24E-44 

9.231E-12 

3.808C-04 

2.110E-0S 

4.2656-15 

3.T00E*03 

3.T9TE-CT 

4.996E-01 

1.548E-0T 

I.2TTE-42 

1.410E-11 

2.394E-04 

2. 1756-08 

4.2746-15 

1.800E*03 

6.9T1E-0T 

4. '98E-01 

2.804E-0T 

2.414E-41 

2.145E-11 

1.544E-04 

2. 197E-08 

4.343E-15 

3.900E*03 

1.26;E-04 

4.999E-01 

4.TT9E-0T 

3.7TIE-40 

3.254E-11 

l.OlTE-04 

2. 1T4E-08 

4.534E-15 

4.000E*03 

2.29SE-04 

5.000E-01 

T. T24E-0T 

4. 8T9E-39 

4.944E-11 

4.844E-05 

2.09TE-08 

4.8246-15 

4.100E *03 

4.192E-06 

5.002E-01 

1.180E-04 

5.210E-38 

T.6T3E-11 

4.49TE-05 

1.959E-08 

5.2946-15 

4.200E*03 

T.T41E-CX 

5.0O5E-01 

1.498E-04 

4.59TE-3T 

1.208E-10 

3.283E-05 

1. T4TE-0B 

4.022E-15 

4.300E*03 

1.44TE-05 

5.011E-01 

2.312E-04 

3. 390E-34 

1.938E-10 

2.335E-05 

1.540E-08 

T.0B7E-15 

4.40aE*03 

2.T19E-05 

5.022E-01 

3.008E-04 

2. 141E-35 

3.148E-10 

1.491E-05 

1.3116-08 

8.5756-15 

4.S00E*03 

5.oe?E-o$ 

5.043E-01 

3. T89E-04 

1.194E-34 

5.12TE-10 

1.24TE-05 

1.102E-08 

1.0546-14 

4.600E*03 

9.3T9E-05 

5.080E-01 

4.688E-04 

4.0S8E-34 

8.294E-10 

9.382E-04 

9.2976-09 

1.3136-14 

4. TOOE *03 

t.688E-04 

5. 141E-01 

S.TT4E-04 

2.B80E-33 

l.322'.-09 

T.21SE-04 

T.9T0E-09 

1.433E-14 

*.800E*03 

2.939E-04 

5.2J5E-01 

T.141E-14 

1.314E-32 

2.040E-09 

S.483E-04 

T.030E-09 

2.0226-14 

4.900E*03 

4.923F-04 

5.346E-01 

9.024E-06 

5. 894E-32 

3.123E-09 

4.S88E-04 

4. 43TE-09 

2.4756-14 

5.000E*03 

T.89TE-04 

5.932E-01 

1.142E-0S 

2.624E-31 

4.576E-09 

3.T8TE-04 

4. 1376-09 

2.9746-14 

5.100E*03 

1.212E-03 

5.T21E-01 

I.528E-05 

1. 168E-30 

4.459E-09 

3. 1 T5E-04 

4. 071E-O9 

3.‘87E-14 

5.200E*03 

I.T81E-03 

5.913E-01 

2.044E-05 

5. 184E-30 

8.T59E-09 

2.4B4E-04 

4. 1826-09 

3.9586-14 

5.300E*03 

2.519E-03 

6.088E-01 

2.T4TE-05 

2.283E-29 

1.142E-08 

2.2T3E-04 

4.419E-09 

4.3396-14 

5.400E*03 

3.444E-93 

4.235E-01 

3. T68E-05 

9.891E-29 

1.43TE-08 

1.919E-04 

4. 7406-09 

4.59 76-14 

5.500E*03 

4.5T9E-03 

^.344E-01 

5.138E-05 

4.184E-28 

1.752E-08 

1.413E-04 

7.1156-09 

4.72 96-14 

9.400E*03 

5.952E-03 

6.4E5E-01 

6.988E-05 

1.720E-2T 

2.084E-08 

1.352E-04 

T. 5246-09 

4.750E-14 

5. TOOE *03 

T.594E-03 

4.4T7E-01 

9.458E-05 

4.839E-2T 

2.429E-0B 

1.131E-04 

7.9546-09 

4.4846-14 

5.800E*03 

9.548E-0-* 

6.5u7r 01 

1.272E-04 

2.619E-24 

2.T8TE-08 

9.440E-0T 

8.4056-09 

4. 5446-14 

5.900E*03 

1.185E-02 

6.52t'-0l 

1.499E-04 

9.4T2E-24 

3.158E-08 

T.924E-07 

8. 848E-09 

4.4056-14 

6.000E*03 

1.456E-02 

6. S/BE-Ol 

2.253E-04 

3.441E-25 

3.543E-08 

4.452E-0T 

9.342E-09 

4.2246-14 

4.100E*03 

1.TT2E-02 

6.515E-01 

2.944E-04 

l.IBOE-24 

3.940E-08 

5.599E-0T 

9. 828E-09 

4.0316-14 

6.200E*03 

2.139E-02 

b.4t9E-0l 

3.8T5E-04 

3.909E-24 

4.349E-0B 

4.T28E-07 

1.0336-08 

3.8326-14 

6.300E*03 

2.560E-02 

*.4r6C-0t 

5.028E-04 

1.251E-23 

4.T67E-08 

4.004E-07 

1.0836-08 

3.630E-14 

6.400E*03 

3.042E-02 

6.447C-01 

4.481E-04 

3.8T9E-23 

5.190E-08 

3.401E-07 

1.135E-08 

3.4296-14 

6.500E*03 

3.5BTE-02 

4.412^-01 

8.301E-04 

1.144E-22 

5.414E-0S 

2.897E-0T 

1. 1886-08 

3.2306-14 
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T^e H.- Continuil 


c 

C* 

C*» 

C- 

CO 

CO* 

C02 

C2 

7 

4.51&E-06 

tt. 797E-02 

6.726E-02 

S.M37E-16 

i.oaoE-17 

1.64SE-13 

2.626E-31 

1.113E-19 

i.aaoc *06 

3.643t-06 

7.a6»E-02 

7.S^3£-02 

6.S03E- 16 

6.«37E-ia 

1.0SSE-t3 

1.3S2E-3I 

a.70aE-20 

1.704E*06 

2.906E-06 

6.9O9E-02 

8.2 76E-02 

3.6S2E-16 

6.316E-ia 

7.551E-16 

6.95aE-32 

3.9a4E-20 

l.720E»06 

2.i02E-06 

6.11dE-02 

tt.990E-02 

2.62«£-16 

2.71SE-ie 

3.37SE-I6 

3.Sa3E-32 

2.337E-20 

1.760C606 

1.»13E-Oo 

3.32SE-02 

9.6S1E-02 

1.989E-16 

l.706E-ia 

3.aoaE-i6 

i.a6aE-32 

I.S94E-20 

i.7aoE6oa 

1.922E-06 

9.608b-02 

1.02SE-01 

1.69^16 

l.070£-ia 

2.aa7E-i6 

9.S16E-33 

7.799E-21 

i.n«606 

l.UOE-06 

3.962E-02 

1.077E-01 

1.126E-16 

6.703E-19 

i.aa9E-i6 

6.90aE-33 

6.6S0E-21 

i.aooEPOa 

k*6^TE-07 

3.391E-02 

1.123E-01 

3.610E-1S 

6.199C-t9 

1.326E-16 

2.S3SE-33 

2.S2a£-2t 

i.a20C606 

6.723E-*)7 

2.S91E-a2 

t.l62E-01 

6.2>3E-1S 

2.63U-19 

9.262E-1S 

l.ailE-33 

1.432E-21 

t.aaoEPOa 

5.223t-07 

2.«38E-02 

1.196E-01 

6.691E-1S 

1.669E-19 

6.6aSE-15 

4.7a66>36 

a.lOOE-22 

i.aaocpoa 

4.05SE-07 

2.0«6E-02 

1.22CE-01 

3.M6E-1S 

1.036E-I9 

6.S03E-1S 

3.Slli-36 

6.5aaE-22 

i.aaoEp«6 

3.157E-07 

1.767b -02 

1.260E-01 

2.621E-1S 

6.693E-20 

3.131E-15 

l.ai7E-36 

2.596E-22 

i.aooe *06 


P/PQ • 6.00E-0« 


L 

L» 

C*» 

C- 

CO 

CO* 

C02 

C2 

7 

0. 

0. 

0. 

0. 

0. 

0. 

1.0006*00 

0. 

1.0008*02 

0. 

0. 

0. 

0. 

2.5298-63 

0. 

1.0008*00 

0. 

2.0008*02 

0. 

0. 

0. 

0. 

9.6318-39 

5.5788-79 

1.0000*00 

0. 

3.0008*02 

c. 

0. 

0. 

0. 

2.1668-26 

2.6618-58 

1.0006*00 

0. 

6.0098*02 

2.«62E-93 

0. 

0. 

0. 

5.5378-19 

5.5968-66 

1.0008*00 

0. 

5 *H*02 

6.383E-76 

a.609b-77 

0. 

0. 

6.7398-16 

9.2778-38 

1.0006*00 

0. 

6.0w 06*02 

2.163E-62 

1. 167E-66 

0. 

0. 

1.1128-10 

2.6168-32 

1.0006*00 

2.9166-09 

7.0008*02 

1.363E-33 

3.6o9E-58 

0. 

0. 

7.8818-09 

2.611C-30 

1.0006*00 

3.3638-77 

0.0000*02 

6.922E-67 

2.2I1E-53 

0. 

0. 

1.8538-07 

6.2928-29 

1.0008*00 

6.3508-60 

9.0008*02 

1.621E-61 

1.566E-69 

0. 

3.1118-86 

2.3028-06 

7.9538-28 

1.0008*00 

0.6668-61 

l.M9i«03 

6.025 E-37 

2.126E-66 

0. 

5.3078-76 

l.a05E-05 

6.3688-27 

1.0008*00 

7.7968-55 

1.1000*03 

1.856E-33 

8.8218-66 

0. 

1.7868-65 

1.0018-06 

3.5S5E-26 

9.8908-01 

7.2066-50 

1.2000*03 

2.363E-30 

1.656b-61 

0. 

2.9268-58 

6.2598-06 

1.5528-25 

9.9968-01 

1.1728-65 

1.3000*03 

1.069E-2 7 

1.166E-39 

0. 

6.6618-52 

1.6698-03 

5.6508-25 

9.9708-01 

6.7268-62 

1.6000*03 

2.156e25 

5.221E-38 

2.5918-95 

1.0158-66 

6.2838-03 

1.6238-26 

9.9368-01 

6.2918-39 

1.3008*03 

2.260 E-23 

3.070b-36 

6. 8998-91 

2.3658-62 

1.0868-02 

8.8318-26 

9.0376-01 

3.6028-36 

1*0000*03 

1.366E-21 

9. 11 5b- 36 

1.9618-85 

2.0298-39 

2.6698-02 

3.1918-22 

9.6328-01 

0.7298-36 

1.7008*03 

5.111E-20 

1.880E-31 

3.150E-60 

6.2878-37 

6.9708-02 

1.0018-20 

9.2518-01 

1.1908-31 

1.0000*03 

1.316E-ia 

2.2636-29 

1.5268-75 

1.0268-36 

9.1558-02 

2.2028-19 

0.6168-01 

9.6608-30 

1.9000*03 

2.616E-17 

1.713E-27 

2.612E-71 

9. 7068-33 

1.5358-01 

3.5268-18 

7.6618-01 

6.0978-20 

2.0000*03 

3.3iaE-l6 

8. 768E-26 

1.863E-67 

5.6758-31 

2.3608-01 

6.2868-17 

6.3976-01 

1.6606-26 

2.1000*00 

3.5i6eiS 

3.211E-26 

6.3 638-66 

2.1608-29 

3.2628-01 

6.0928-16 

6.9308-01 

3*9566-25 

2.2000*02 

3.023E-16 

4.971E-23 

1.1788-60 

5.5998-28 

6.0888-01 

3.1768-15 

3.6586-01 

6.9528-26 

2.3000*09 

2.156E-13 

2.020b-21 

1.3228-57 

1.0338-26 

6. 1268-01 

2.0708-16 

2.1968-01 

9.5508-23 

2.8000H» 

l.i32E-12 

3.8dSE-20 

1.0018-56 

1.6188-25 

5.0828-01 

1.1818-13 

1.2666-01 

1.0956-21 

2.5000*09 

7.666E-12 

6. 763b-19 

5.6208-52 

1.5198-26 

5.1968-01 

6.1388-13 

6.6756-02 

1.1266-20 

2.8000*03 

3.892E-11 

1. 397E-17 

2.6898-69 

1.3328-23 

5.1738-01 

3.0008-12 

3.3156-02 

1.0998-19 

2.7000*89 

1.931 b-10 

1.6768-16 

8.7868-67 

9.9668-23 

5.1138-01 

1.3968-11 

1. 5906-02 

1.0606-10 

2.»0C*03 

9.037E-10 

2.3386-15 

2.3858-66 

6.5088-22 

5.0658-01 

6.1178-11 

7.7238-03 

9-3638-ie 

2.9000*09 

3.963E-09 

2.8736-16 

6.7568-62 

3.8228-21 

5.0368-01 

2.6768-10 

3.3208-03 

7.7668-17 

3.0000*03 

1.593E-08 

3.017E-13 

6.6738-60 

2.0668-20 

5.0198-01 

9.0538-10 

1.9528-03 

5.0058-16 

3.1008*03 

5.957E-08 

2.6688-12 

6.386E-38 

1.0588-19 

5.0118-01 

2.9328-09 

1.0368-03 

3.9098-15 

2.2008*93 

2.067E-07 

1.9268-11 

6.1128-36 

5.2508-19 

5.0068-01 

8.3138-09 

5.6768-06 

2.5698-16 

3.3000*03 

6.683E-07 

1.168E-10 

1.8228-36 

2.5398-18 

5.0068-01 

2.0 7 78-08 

3.2228-06 

1.2918-13 

3.6000*03 

2.J26E-06 

6.0798-10 

5.8678-33 

1.1868-17 

5.0028-01 

6.6758-08 

1.0806-06 

6.6768-13 

3.500C*«a 

5.7 72E-06 

2.7918-09 

1.6568-31 

5.2538-17 

5.0018-01 

9.7168-08 

1.1616-06 

2.9598-12 

3.600C*a 

1.S56E-05 

1.1568-08 

2.8968-30 

2.2028-16 

5.0018-01 

1.8978-07 

7.0006-05 

1.2608-11 

2fT99i*9i 

3.986E-05 

6.3528-08 

6.7568-29 

8.7238-16 

5.0008-01 

3.5118-07 

6.5068-05 

6.0028-11 

3.0000*03 

9.T33E-05 

1.5068-07 

6.5028-28 

3.2868- 15 

6.9998-01 

6.1768-07 

2.9356-05 

1.7028-10 

3.9000*^ 

2.2 73E-06 

6.7618-07 

7.6168-27 

1.1888-16 

6.9978-01 

1.0298-06 

1.9538-05 

6.1018-10 

6.0090*03 

S.093E-06 

1.3778-0(. 

7.0188-26 

6.1698- 16 

6.9928-01 

1.6168-06 

1.3268-05 

1.9658-09 

6.1000*^3 

1.097E-03 

3.6398-06 

5.516E-2S 

1.6338-13 

6.9868-01 

2.3878-06 

9. 1608-06 

5.9778-09 

6.20<»6*03 

2.2 76E-03 
6.568E-03 

8.816t-06 

1.9778-05 

3.6318-26 

2.0678-23 

6.8268-13 

1.5818-12 

6.9668-01 

6.9318-01 

3.3238-06 

6.3958-06 

6.6336-06 

6.5006-06 

i. 7108-00 
6.6608-00 

6.300i*» 

6.4000^ 

8.762E-03 

6.1698- 05 

1. 0138-22 

6.9878-12 

6.8688-01 

5.5808-06 

3.2876-06 

1.1968-07 

6.300^n 

1.611E-02 

8.2238-05 

6.5138-22 

1.6928-11 

6.7578-01 

6.8598-06 

2.3806-06 

2.0518-07 

6.6000*03 

2.831E-02 

1.5688-06 

1.8638-21 

6.1728-11 

6.5728-01 

8.2108-06 

1. 7356-06 

6.2768-07 

6.7000*09 

6.703E-02 

2.7728-06 

7.0008-21 

1.0728-10 

6.2898-01 

9.5918-06 

1.2526-06 

1.2538-06 

6,8090*09 

7.329E-02 

6. 7238-06 

2.697E-20 

2.6968-10 

3.8918-01 

1.0938-05 

8.8976-07 

J.23U-0* 

>«M0e*A2. 

1.065E-01 

7.0608-06 

8.6228-20 

5.2008-10 

3.3868-01 

1.2138-05 

6. U7E-07 

3.6908-06 

9.0900*03 

1.663E-01 

1.1838-03 

2.7028-19 

9.6968-10 

2.8128-01 

1.3068-05 

6.1338-07 

6.0168-06 

5.1000*93 

1.826b-01 

1.7678-03 

8.277E-19 

1.6268-09 

2.2258-01 

1.3668-05 

2.6668-07 

5.0538-06 

5.2990*93 

2.1 78E-01 

2.6788-03 

2.6298-18 

2.6718-09 

1.6838-01 

1.3838-05 

1.6506-CT 

6.3708-06 

5.3000*91 

2.670 E-01 

3.3938 -03 

6.8518-18 

3.6708-09 

1.2268-01 

1.3658-05 

9.8758-08 

6.3518-06 

9.6000*03- 

2.696E-01 

6.515E-03 

1.861E-17 

6.5678-09 

8.6838-02 

1.3188-05 

5.7568-08 

5.9008-06 

9.5000*«2. 

2.853E-01 

5.8698-03 

6.878E-17 

5.7208-09 

6.0318-02 

1.2518-05 

3.2976-08 

5.2128-06 

9.8000*03 

2.957E-01 

7.6888-03 

1.2378-16 

6.9018-09 

6. 1658-02 

1.1768-05 

1. 8758-08 

6.6608-06 

9.7000*03 

3.018E-01 

9.6098-03 

3.0388-16 

8.0988-09 

2.8368-02 

1.0968-05 

1.0686-08 

3.7118-06 

9.0000*03 

3.0688-01 

1.1678-02 

7.2608-16 

9.3068-09 

1.9608-02 

1.0168-05 

6.0738-09 

3.0518-06 

9.9000*03 

3.0S3E-01 

1.6338 -02 

1.677E-15 

1.0518-08 

1.3318-02 

9.3668-06 

3.6898-09 

2.6068-06 

8.0000*91 

3.039E-01 

1.7628-02 

3.7828-15 

1.1728- 08 

9.1768-03 

8.6398-06 

2.0228-09 

2.0168-06 

O.IOOfttt 

3.010E-01 

2.0998-02 

8.3128-15 

1.2928-08 

6.3588-03 

7.9618-06 

1.1838-09 

1.6268-06 

8.2000*03 

2.r37E-01 

2. 5098-02 

1.7828- 16 

1.6088-08 

6.6308-03 

7.1308-06 

8.9928-10 

1.3008-06 

8.390i*n 

2.916E-01 

2.9768-02 

3.7338-16 

1.5208-08 

3. 1038-03 

6.7658-06 

6.1718-10 

1.0508-06 

8.6000*03 

2.869E-01 

3.5068-02 

7.6658-16 

1.6258-08 

2.1868-03 

6.2038-06 

2.5108-10 

0.6068-07 

8.3000*03 
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Table II. - Continued 


6.600E»0) 

&.T00E«O3 

&.800E*0) 

8.90(kE*0} 

T.OOOE*0) 

T.100E*03 

E.200E*03 

7.300E»03 

T.400E*03 

T.500E*03 

T.600E03 

r.TOOE»03 

T.800E»03 

T.903E»03 

8.000E»03 

8.200E»03 

8.4a(IE*03 

B.300E»03 

B.800E*03 

9.000E»03 

9.200E»03 

9.90aE»03 

9.600Em 

9.800E*I>3 

l.CaOE»09 

1.0’OE«-09 

l.O^OEt-O^ 

1.060EtO« 

l.OSOE^O^ 

1.100E»09 

1.123E«^09 

l.I90E»09 

1.160E>M 

1.180E*09 

l.200E»<H 

1.229E*09 

l.290E»04 

1.260E404 

1.280E404 

l.300E*04 

1.320E»04 

1.340E*04 

1. 360E »04 

1.380E»04 

l.4a0E*04 

1.420E404 

l.44oe*0 

1.460E*04 

1.430E»04 

1.500E+04 

1. HOE *04 

l.S40E*34 

1.560E*04 

1.380E*04 

1.600E404 

l.620E*04 

1.640E*04 

1.660E»04 

1.680E*04 

l.700E»04 

1.720E*04 

1-740E»04 

l.T60E*04 

1.7S0E >04 

1.800E>04 

I.820E>04 

l.S40E>04 

1.860E>04 

1.880E>04 

1.900E>04 

l.920E>04 

1.940E>04 

1.960E>14 

1.980E>04 

2.000E>04 

2.020E>04 

2.040E>04 

2.060E>04 

2.080E*O4 


E- 

0 

0> 

0» 

4.201E-02 

6.3716-01 

1.0576-03 

3.4036-22 

4.886E-02 

6.3246-01 

1.3386-03 

9. 6646-22 

5.643E-02 

6.2716-01 

1.6866-03 

2.6746-21 

6.473E-02 

6.2126-01 

2.1146-03 

7.2236-21 

7.374E-02 

6.1476-01 

2.6396-03 

1.9076-20 

a,344E-02 

6.0776-01 

3.2816-0 3 

4.9266-20 

9.377F-02 

6.0006-01 

4.0656-03 

1.2476-19 

1.047E-01 

5.9186-01 

5.0206-03 

3. 1006-19 

1.I60E-01 

5.8316-01 

6.1826-03 

7.5706-19 

1.278E-01 

5.73 86 -01 

7.5926-03 

1.8186-18 

i. 3986-01 

5.6416-01 

9.3006-03 

4.2986-15 

1.5216-01 

5. 5396-01 

1.1376-02 

1. 0016-17 

1.6436-04 

5.4826-01 

1.3866-02 

2.2966-17 

1.7666 -01 

5.3216-01 

1.6956-02 

5.1936-17 

1.8886-01 

5.2046-01 

2.0426-02 

1.1576-16 

2.1286-01 

4.9616-01 

2.9686-02 

5.4896-16 

2.3646-01 

4.66.76-01 

4.2326-02 

2.4386-15 

2.6016-01 

4.3456-01 

5.8846-02 

1.0086-14 

2.8416-01 

3.979E-01 

7.9376-02 

3. 8636-14 

3.0876-01 

3.5746-01 

1.0356-01 

1.3696-13 

3. 33 76-01 

3.1406-01 

1.3036-01 

4.4996-13 

3.5846-01 

2.6946-01 

1.5846-01 

1.3766-12 

3 . 8206 -01 

2.2866-01 

1.864E-01 

3.9406-12 

4.038E-01 

1.84«E-01 

2.1286-01 

1.0636-11 

4.232E-01 

1.4796-01 

2.3666-01 

2.7186-11 

4.3966-01 

1. 1646-01 

2-5726-01 

6.6246-11 

4.532F-01 

9.0326-02 

2.7426-01 

1.5466-10 

4.6416-01 

6.9386-02 

2.8796-01 

3. 4726-10 

4.72 66-01 

5.2966-02 

2.9 876 - 01 

7.5296-10 

4.7916-01 

4.031F-02 

3. 0696-01 

1. 5826-09 

4. 8416-01 

3.0676-02 

3.1336-01 

3.2276-09 

4.8796-01 

2.3386-02 

3. 1806-01 

6.4116-09 

4.9076-01 

1.7896-02 

3.2166-01 

1.2426-08 

4.929E-01 

1.3746-02 

3.2436-01 

2.3536-08 

4.9456-01 

1.0616-02 

3.2646-01 

4.3606-08 

4. 95 76-01 

8.2416-03 

3.2796 -01 

7.9156-08 

4. “6 76 -01 

6.4376-03 

3.2916-01 

1.4096-07 

4.9746-01 

5.0876-03 

3.3006-01 

2.4656-07 

4.980E-01 

3.9976-03 

3.3066-01 

4. 2356-07 

4.985E-01 

3.1776-03 

3.3116-01 

7. 1596-07 

4.9906-01 

2.5406-03 

3.3156-01 

1. 1916-06 

4.9946-01 

2.0426-03 

3.3176-01 

1. 9526-06 

4.997E-01 

1.6806-03 

3.3196-01 

3.1536-06 

5.0016-01 

1.3416-03 

3.3196-01 

5. 0236-06 

5.006F-01 

1.0956-03 

3.3186-01 

7.8966-06 

5.011E-01 

8.9896-04 

3.3176-01 

1.2256-05 

5.0186-01 

7.4136-04 

3.3146-01 

1.8776-05 

5. 026E-01 

6.1416-04 

3.3096 -01 

2.8426-05 

5.0366-01 

5. 1106-04 

3.3036 -01 

4.2526-05 

5 . 049f-01 

4.2 706 -04 

3.2966-01 

6.288i-05 

5.0656-01 

3.5826-04 

3.2866-01 

9. 1936-05 

5.083F-01 

3.0176-04 

3.2736-01 

1.3296-04 

5.1066-01 

2.5816-04 

3.2 586 -01 

1. 9016-04 

5.132F-01 

2. 1646-04 

3.2416-01 

2.690E-04 

s.16;f-oi 

1.8436-04 

3.2206-01 

3.768E-04 

5.1956 -01 

1.5746-04 

3.1966-01 

5. 226E-04 

5.2326-01 

1.3486-04 

3.1706-01 

7. 179E-04 

5.2716-01 

1.1886 -04 

3.1426 -01 

9. 773E-04 

5.3116-01 

9.9806-05 

3.112F-01 

1.319E-03 

5.3536-01 

8.6196-05 

3.0806-01 

1.767E-03 

5.3946-01 

7.4626-05 

3.0466-01 

2. 349E-03 

5.4356-01 

6.4736-05 

3.0126-01 

3. lOOE-03 

5.475F-01 

5,6276-05 

2.9766-01 

4.064E-03 

5.5136-01 

4.8996 -05 

2.9386-01 

5.292E-03 

5.5496-01 

4.2716-05 

2 . 8986 -01 

6.845E-03 

5.5856-01 

3.7276-05 

2.8556-01 

8. 793E-03 

5.6196-01 

3. 2 5 56 - 05 

2.8086-01 

1.122E-02 

5.6526-01 

2.8426-05 

2.7566-01 

1.4206-02 

5.6866-01 

2.4816-05 

2.6 976-01 

1.7836-02 

5.7206-01 

2. 1636 -05 

2.6316-01 

2.2206-02 

5.7566-01 

1.8826-05 

2.5556-01 

2.73 76 -02 

5. 7036-01 

1.63 46 - 05 

2.4»06-01 

3. 3436-02 

5.833F-01 

1.4146-05 

2.374E-01 

4.0386-02 

5.8756-01 

1.2196-05 

2.2686-01 

4.8246-02 

5.9196-01 

1.0466 - 05 

2.1516-01 

5.6966-02 

5.9666-01 

8.9816-06 

2.0256- 01 

6.6446-02 

6.0146-01 

7.5806-06 

1.8926-01 

7.6566-02 

6.0636-01 

6.3946-06 

1,7536-01 

6.7146-02 

6.1146-01 

5.3606-06 

1.6116-01 

9. 7996-02 
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2.123E-07 

1.2716-02 

1.2626-01 

1.8766-15 

3.3746-20 

1. 8256-15 

7.7416-35 

1.1686-22 

1.9606*04 

l.b69t-07 

1.0806-02 

1.2676-01 

1.4216-14 

2.1336-20 

1.2666-15 

4.0136-35 

6.7836-23 

1.9806*04 

1.316E-07 

9.1736-03 

1.2696-01 

1. 0806-15 

1.3506-20 

8.7526-16 

2.0706-35 

3.9616-23 

2.0006*04 

1.041E-07 

7.8016-03 

1.2676-01 

8.2356- 16 

8.5206-21 

6.0306-16 

1.0626-35 

2.3276-23 

2.0206*04 

8.232E-08 

6.641E-03 

1.2626-01 

6.3016- 16 

5.3696-21 

4.1386-16 

5. 4066-36 

1.3756-23 

2.0406*04 

6.SO3E-08 

4.oa06-03 

1.2566-01 

4.8376-16 

3.3776-21 

2.8286-16 

2,7326-36 

0, 1796-2* 

2.0606*04 

S.236E-08 

4.8316-03 

1.2476-01 

3.7256-16 

2.1146-21 

195 

1. 9246-16 

U369E-36 

*.8956-2* 

2.0806*04 


i 



Table II. - Continued. 


P/PO • T.OOE-04 


T 

6- 

0 

0* 

0** 

0- 

02 

02* 

02- 

1.000E»02 

0. 

0. 

0. 

0. 

0. 

4.5976-11 

1.7606-18 

0. 

2.000E»02 

0. 

2.9196-66 

0. 

0. 

0. 

5.2936-11 

1.7606-18 

0. 

^.OOOE»;)^ 

0. 

1. 3806-44 

1.1866-78 

0. 

0. 

5.6376-11 

1.7606-18 

0. 

4.000E<-a2 

0. 

9.1686-34 

3.1606-61 

0. 

0. 

5.0036-11 

1. 7606-18 

0. 

S.000E»02 

0. 

3.0926-27 

9.1126-51 

0. 

0. 

4.9146-11 

1. 7606-18 

0. 

6.aoaE»o2 

1.5256-90 

7.0706-23 

8.8366-44 

0. 

0. 

4.79 36-11 

1 . 7606-18 

0. 

7.000E»02 

1.3456-75 

1.3606-19 

6.0226-39 

0. 

4.0676-88 

1.0036-10 

1. 7606-18 

2.7986-82 

S.0O0E«02 

4.9466-63 

1.8616-16 

5.5106-36 

0. 

6.9236-74 

3.7926-09 

1.76 06-18 

3.5636-69 

9.000E *02 

4.1736-53 

6.0446-14 

9.5196-34 

0. 

1.3166-62 

8.8046-08 

1. 7606-18 

1.0526-58 

1.000E*03 

3. 7536-45 

6.2166-12 

5. 8946-32 

0. 

1.4016-53 

1.0946-06 

1. 7606-18 

2.5206-50 

1.100E*03 

1.2326-38 

2.7616-10 

1.7346-30 

0. 

3.4026-46 

8.5726-06 

! . 7606-18 

1.7996-43 

1.200E*03 

3.3726-33 

6. 5276-09 

2.9166-29 

0. 

4.8486-40 

4.7566-05 

1. 7606-18 

9.2206-38 

1.3a0E*03 

1.3626-28 

9.4966-08 

3.1906-28 

0. 

7. 7976-35 

2.0236-04 

1.7606-18 

6.2186-33 

1.400E*03 

1.2236-24 

9.4296-07 

2.4886-27 

0. 

2. 2 576-30 

6.9746-04 

1.7596-18 

8.5236-29 

l.S00E*03 

3.2626-21 

6.8926-06 

1.4826-26 

0. 

1.6516-26 

2.0316-03 

1.7606-18 

3.2536-25 

1.600E *03 

1.6886-18 

3.9216-05 

1.3876-25 

0. 

2.0156-23 

5.1436-03 

3.4396-18 

2.2386-22 

l.?00E*03 

4.9956-17 

1.8106-04 

8.3566-24 

0. 

1.2626-21 

1.1556-02 

5. 1706-17 

8.3956-21 

1.800E*03 

7.5936-16 

6.9996-04 

4.2686-22 

0. 

3.6776-20 

2.3316-02 

7.6126-16 

1.5366-19 

1.900E*03 

8.4676-15 

2.3176-03 

1.4676-20 

0. 

7.1916-19 

4.2526-02 

8.4716-15 

1.9556-18 

2.000E*03 

7.2876-14 

6.6726-03 

3.55 86-19 

0. 

9.9956-18 

7.0136-02 

7.2906-14 

1.8076-17 

2.100E*03 

4.9786-13 

1.6696-02 

0.3926-18 

3.0276-84 

1.0186-16 

1.0416-01 

4.9806-13 

1.2366-16 

2.200E*03 

2.7556-12 

3. 7636-02 

8.8416-17 

5.7586-80 

7.7616-16 

1.3816-01 

2.7566-12 

6.3096-16 

2.300E*03 

1.2546-11 

7.5256-02 

9.8026-16 

4.9106-76 

4.4846-15 

1.6216-01 

1.2546-11 

2.4056-15 

2.900E*03 

4. 74 76-11 

1.3316-01 

8.8986-15 

2.1026-72 

1.9806-14 

1.6636-01 

4. 7476-11 

6. 8286-15 

2.500E*33 

1.50 76-10 

2.0956-01 

6.7876-14 

4.9736-69 

6.7206-14 

1.4776-01 

1.5066-10 

1.4376-14 

2.600E*03 

4. 0486-10 

2.9396-01 

4.4376-13 

7.0286-66 

1.7646-13 

1.1266-01 

4.0406-10 

2.2386-14 

2.TOOE*03 

9.3216-10 

3.7006-01 

2. 5266-12 

6.3456-63 

3.6476-13 

7.4176-02 

9.2736-10 

2.6236-14 

2.800E*03 

1.8866- 09 

4.2576-01 

1.2706-11 

3.7826-60 

6.1826-13 

4.3436-02 

1.8626-09 

2.4396-14 

2.9006*03 

3.4716-09 

4.6006-01 

5.6896-11 

1.5166-57 

9.1226-13 

2.3726-02 

3.3626-09 

1.9516-14 

3.000E*03 

6.0276-09 

4.7886-01 

2.2796-10 

4.1146-55 

1.2446-12 

1.2646-02 

5. 5856-09 

1.4546-14 

3.1006*03 

1.0206-08 

4.88 76 -01 

8.1446-10 

7.5426-53 

1.6486-12 

6.7816-03 

8. 6036-09 

1.0756-14 

3.2006*03 

1.7376-08 

4.9386-01 

2 . 5706 - 09 

9.1986-51 

2.2046-12 

3.7156-03 

1.2226-08 

8.2556-15 

3.3006*03 

3.0426-08 

4.9656-01 

7.1066-09 

7.4316-49 

3.0566-12 

2.0926-03 

1. 5906-08 

6.7646-15 

3.4096*03 

5.5136-08 

4.9806-01 

1.7316-08 

4.0636-47 

4.4256-12 

1.2136-03 

1.8986-08 

5.9566-15 

3.3006*03 

1.0226-07 

4.9886-01 

3.7886 -08 

1.5836-45 

6.6186-12 

7.2406-04 

2. 1196-08 

5.5656-15 

3.6006*03 

1.9056-07 

4.9936-01 

7.6426-08 

4. 6636-44 

1.0046-11 

4.4416-04 

2.2616-08 

5.4136-15 

3.7006*03 

3.5246-07 

4.9956-01 

1.4486-07 

1.0896-42 

1.5276-11 

2.7946-04 

2.3426-08 

5.4016-15 

3.8006*03 

6.4426-07 

4.9976-01 

2.6026-07 

2 . 0766-41 

2.3126-11 

1.8016-04 

2.3776-08 

5.4866-15 

3.9006*03 

1.1656- 06 

4.9986-01 

4.4566-07 

3.2796-40 

3.4916-11 

1.1876-04 

2.3646-08 

5.6726-15 

4.0006*03 

2.0986-06 

5.0006-01 

7.2 556-07 

4.3026-39 

5.2876-11 

7.9866-05 

2.297E-0f 

5.9946-15 

4. 1006*03 

3.7916-06 

5.0016-01 

1.1186-06 

4.6816-38 

8.0946-11 

5.4796-05 

2.164P-08 

6.9176-15 

4.2006*03 

6.92 56 -06 

5. 0046-01 

1.6276-06 

4.2196-37 

1.2616-10 

3.8286-05 

1.9746-08 

7.3306-15 

4.3006*03 

1.2806-05 

5.0096-01 

2.2396-06 

3. 1786-36 

2.0016-10 

2.7236-05 

1.7396-08 

8.5336-15 

4.4006*03 

2.3856-05 

5.0196-01 

2.9376-06 

2.0426-35 

3.2206-10 

1.9716-05 

1.4926-08 

1.0236-14 

4.3006*03 

4.43 76-05 

5.0376-01 

3. 7206-06 

1. 1526-34 

5.2106-10 

1.4526-05 

1.2616-08 

1.2516-14 

4.6006*03 

8.1556-05 

5.0696-01 

4.6126-06 

5.8756-34 

8.3956-10 

1.0906-05 

1.0656-08 

1.5476-14 

4.7006*03 

1.4676-04 

5.1236-01 

5.6726-06 

2.7906-33 

1.3366-09 

8.3576-06 

9.1026-09 

1.9196-14 

4.8006*03 

2.5626-04 

5.2066-01 

7. 0036-06 

1.2616-32 

2.0846-09 

6.5586-06 

7.9776-09 

2.3736-14 

4.9006*03 

4.3136-04 

5. 3266-01 

8.7646-06 

5.5986-32 

3. 1686 -09 

5.2736-06 

7.2386-09 

2.9086-14 

3.0006*03 

6.9676-04 

5.4826-01 

1.1186-05 

2.4546-31 

4.6676-09 

4.3376-06 

6.8296-09 

3.5086-14 

3.1006*03 

1.0776-03 

5.6636-01 

1.4586-05 

1.0746-30 

6.6336-09 

3.6306-06 

6.6916-09 

4.1366-14 

5.2006*03 

1.59 76 -03 

5.8646-01 

1.9 356 -05 

4.6936-30 

9.0696-09 

3.0706-06 

6. 7616-09 

4.7346-14 

5.3006*03 

2.2756-03 

6.0346-01 

2.6036-05 

2.03 86 - 29 

1.1936-08 

2.6056-06 

6.9826-09 

9.2406-14 

5.4006*03 

3.1316-03 

6.1896-01 

3.5276-05 

8.72Bt-29 

1.5136-08 

2.2066-06 

7.3076-09 

5.60 76-14 

5.5006*03 

4.1866-03 

6.3116-01 

4.7916-05 

3.6616-28 

1.8586-08 

1.8616-06 

7.6996-09 

5.8186-14 

5.6006*03 

5.4626-03 

6.4006-01 

6.5006-05 

1.4956-27 

2.2226-08 

1.5656-06 

8.1346-09 

5.8876-14 

3. 7006 * 03 

6.9926-03 

6.4606-01 

8.7826-05 

5.9096-27 

2.6026-08 

1.3126-06 

8. 5976 -09 

5.8426-14 

5.8006*03 

8.8116-03 

6.4976-01 

1.1806-04 

2.2566-26 

2.9966-08 

1.1006-06 

9. 0806-09 

5.7166-14 

5.9006*03 

1.0966-02 

6.5176-01 

1.5746 - 04 

8.3086-26 

3.4046-08 

9.2326-07 

9.5 796-09 

5.5366-14 

6.0006*03 

1.3486-02 

6.52 36 -01 

2.0866-04 

2.9506-25 

3.8276-08 

7.7606-07 

1.0096-08 

5.3236-14 

6. 1006*03 

1.6436-02 

6.5196-01 

2.7446-04 

1.0106-24 

4.2636-08 

6.5406-07 

1.0626-08 

5.0916-14 

6.2006*03 

1.9846-02 

6.5066-01 

3.5846-04 

3.3406-24 

4.7136-08 

5.5276-07 

1.1156-08 

4.8496-14 

6.3006*03 

2.3786-02 

6.4866-01 

4.6486-04 

1.0686-23 

5.1736-08 

4.6856-07 

1. 1706-08 

4.6036-14 

6.4006*03 

2.8286-02 

6.4606-01 

5.9876-04 

3.3046-23 

5.6406-08 

3.9836-07 

1.2266-08 

4.3576-14 

6.5006*03 

3.3386-02 

6.4286-01 

7.6656-04 

9.9146-23 

6. 1126-08 

3.3966-07 

1.2836-08 

4.1116-14 

6.6006 *03 

3.9146-02 

6. 3906-01 

9.7536-04 

2. 8896-22 

6.5836-09 

2.9036-07 

1.3416-08 

3.8686-14 

6.7006*03 

4.5576-02 

6.34«6-01 

1.2346-03 

8.1896 - 22 

7.0476-08 

2.4886-07 

1.4016-08 

3.6286-14 

6.8006*03 

5.2716-02 

6.2976-01 

1.5536-03 

2.2616-21 

7.4 9 86- 08 

2.1366-07 

1. 4626-08 

3.3926-14 

6.9006*03 

6.0556-02 

6.2416-01 

1.94 66- 03 

6.0936-21 

7.9296-08 

1.8386-07 

1.5256-08 

3.1616-14 

7.0006*03 

6.9096-02 

6.1806 -01 

2.4276-03 

1.6046-20 

8.3346-08 

1.5846-07 

1.5896-08 

2.9346-14 

7.1006*03 

7.8326-02 

6.1136-01 

3.0146-03 

4. 1326-20 

8.7066-08 

1.3 676-07 

1.6566-08 

2.7136-14 

7.2006*03 

8.8206-02 

6.0416-01 

3.7296-03 

1.0436-19 

9.0 376-08 

1.1826-07 

1.7256-08 

2.4986-14 

7.3006*03 

9.3666-02 

5.96(26-01 

4.5996-03 

2.5826-19 

9.3216-08 

1.0236-07 

1.7966-08 

2.2896-14 

7.4006*03 

1.0966-01 

5.8796-01 

5.6546-03 

6.2826-19 

9.5546-08 

8.8576-08 

1.8716-08 

2.0896-14 

7.5006*03 

1.2106-01 

5.7906-01 

6.9326-03 

1.5026-18 

9.7316-08 

7.6786-08 

1.9486-08 

1.89 96-14 

7.4006*03 

1.3286-01 

5.6966-01 

8.477E-03 

3.5366-18 

9.8496-08 

6.6616-08 

2.0306-08 

1.7166-14 

7.7006*03 

1.4486-01 

5.5986-01 

1.0346-02 

8. 1986-18 

9. 90 76-08 

5.7826-08 

2.1156-08 

1.5446-14 

7.8006*03 

1.5696-01 

5.4956-01 

1.2586-02 

1.8736-17 

9.9066-08 

5.0216-08 

2.2036-08 

1.3826-14 

7.9006*03 

1.6906-01 

5.3876-01 

1.5286-02 

4.2176-17 

9.8466-08 

4.3616-08 

2.2956-08 

1.2326-14 

8.0006*03 

1. 3116-01 

5.2746-01 

1.8496 - 02 

9.3616-17 

9.7326-08 

3.7866-08 

2.3886-08 

1.0936-14 

8.2006*03 

2.0506-01 

5.0316-01 

2.6836-02 

4.4136-16 

9.3586-08 

2.84 76-08 

2.5736-08 

8.4786-15 
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Table II.' Continued. 


P/PO » 


C 


»« TS6E— Ttt 

l.dVi*E-62 

1.2X2E-S3 

6*246 

l.4oiE-4l 

3.6i2E-J/ 

U6 7SE>33 

2.1l5t-10 

4.642E-26 

l.‘74St-2i 

2.022E-23 

I. 2i&E'21 
6.616E-20 
l.ld6E-le 
2.ia6£-3 7 
3.ua6k-l6 

J. 207e-15 
2.747E-14 
1.3S6E-13 
1.203E-12 
6.6776-12 

3. »i0t-ll 
1.O31E-10 
7.d44£-10 
3.4O4E-0'* 
1.3/lE-0« 
3.117e-Ob 
1.//4E-07 
S. 7 32 t-0 7 
t. 736E-06 

4. b4dE-06 
1.314E-JS 
3.417E-0S 
6.343E-03 

1. V44E-04 
4. 3o7E— J4 
4.410E-04 
1.963E-J3 
3.408E-03 
7.!»11E-Ui 
1.3K4E-02 
2.4u4l-32 
4. 1346-32 
6,i27fc-J2 
9.o3dE-a2 
1.327E-01 
1.709E-01 
2.0 70E-U1 
2.330E-01 
2.624E-01 
2.3 J2E-01 
2.923C-01 
2.996E-01 
3.03SE-U1 
3.0S2E-01 
i.O-it-Ol 
3.02Jt-Ol 

2. V36E-01 
2.43d£-Jl 
2.O79E-01 
2. #396-31 
2.7296-31 
2.U406-01 
2.J41E-31 
2.4336-01 
2.317E-01 
2. 1936-01 
2.0636— 01 
1.9276-01 
l.r##6-Ul 
1.6476-01 
1.60b6-Jl 
1 .3o#6~01 
1.2 336-01 
1.103E-01 
#.6 7#6-02 


C» 

3. 

3. 

0 . 

0 . 

0 . 

6.0736-77 
1.06 3E-6H 
3.4#S6-3# 
2.l3«t-33 
1.4066-49 
2.01 3E-46 
0.3796— .4 
i.3036-**l 
1.1066-39 
•♦.9S06-3O 
2.721E-36 
7. 02S6-34 
1. 6106-31 
1.9376-29 
1.9646-27 
7.4646-2b 
2. 7306-24 
7.3326-21 
1.639U-2 1 
3.2006-20 
S. 4306-19 

3 . uO 2c— 1 4 
1.2346-16 
1. 7-36-15 
2. 1j1E-14 
2. 2o0c-l 3 
2.0006-12 
1.4716-11 
9.0456-11 
4. 7536-10 
2.199C-09 
9. 1376-09 
1.4olc-3o 
1.2026-07 
3. o32c-0 7 
1. 1196-06 
2.9906-36 
7.3266-00 

I. 6O0C-05 

J. il3t-J3 
7. 3126-05 
1 . 32 06-04 
2. 3906-09 

4. 11 56- 0 . 
0. 7326-04 
1.0506-03 
1. 5036-05 
2.235C-J3 
3.0326-03 

4. 12 46-33 
5 . 3046-03 
o. 0926-33 
0.u3lr-35 
1.0/96-02 

1 . 3206-02 

1.0146-02 
1.9446-02 
2 . 5306 -02 
2. 7o7c-J2 
3.2o1l-J2 
3.4106-02 
4.4336-02 

5. 1 1 56- 32 

5. 4o06- 32 

0 . 0006-32 

7.5316-02 
4.4466-02 
9.40ot- 32 
1.0406-31 
1.1416-31 
1.243C-31 
1. 3446- Jl 
1.443E-J1 
1.5376-31 
1.62 66 - 01 
1.7426-01 


C44 

C- 

CO 

0. 

0. 

0. 

0. 

0. 

2.312E-63 

0. 

c. 

8.7836-39 

0. 

0. 

1.9936-26 

0. 

0. 

5.1146-19 

0. 

0. 

4.5006-14 

0. 

u. 

1.0466-10 

0. 

0. 

7.4466-09 

u. 

0. 

1. 7606-0? 

0. 

2.6676-44 

2.18 76-06 

0. 

4.5496- 74 

, 1.7146-05 

0. 

1.5296-65 

9.513E-0S 

0. 

2.5076-54 

4.046E-04 

0. 

3.4246-52 

1.3966-03 

2.5486-95 

a.TOlE-47 

4.0696-03 

4.2636-91 

2.1556-42 

1.033E-02 

1.5446-oS 

1.9256-39 

2 . 3246- 02 

2.55SE-80 

5.985E-37 

4.732E-02 

1.2366-75 

9.7926-35 

8.7356-02 

2.1106-71 

4.2936-33 

1.4696-01 

1.4976-67 

5.4ol6-31 

2.252E-01 

5.066E-64 

2.0936-29 

3.1416-01 

9.2546-01 

5.4706-24 

3.9946-01 

1.0206-57 

l.OleE-26 

4.6576-01 

7.5106-55 

1.408E-25 

5.0496-01 

4.0636-52 

1.518E-24 

5.1926-01 

1. 724C-49 

1.3356-23 

5.1636-01 

5.4456-47 

9.9606-23 

5.U5E-01 

1 • 562 t-44 

6.5046-22 

5.0746-01 

3. 0456-42 

3.8046-21 

5. 0416-01 

4.5536-40 

2.0426-20 

5.0236-01 

4.2406-36 

1.034E-19 

5.0136-01 

2.402E-36 

5.0566-19 

5.UU7E-01 

1.2756-34 

2.411c- 14 

5.004E-01 

4.1496-33 

1. lUE-17 

5. 0026-01 

1. 0526-31 

4.9026-17 

5.0016-01 

2.117E-30 

2.Ci45t-lo 

5.6516-01 

3.506E-29 

4.0626-16 

5.0006-01 

4.4966-20 

3.0206- 15 

4.9 <96-01 

5.e05c-27 

1.0446-14 

4.9976-01 

5.4076-20 

3. 7 726- 19 

4. <946-01 

4.3426-25 

1.2426-13 

4.9466-01 

2.9226-24 

4.2751- 13 

4.9716-01 

1.679E-23 

1.3916-12 

4.9416-01 

6.4326-23 

4.J7U-12 

4. 4461-01 

3. 7946-22 

1.3096-11 

4. 7496-01 

I«5o06-<1 

3. 044c- 11 

4.6246-UI 

5.95CE-21 

9.5036-11 

4.3?5t-Cl 

2.1246-20 

2.2706-10 

4,0126-01 

7. 1926-20 

4.8416-10 

3.5411-01 

2.3106-19 

9.25C6-10 

2.9486-01 

7.C42E-19 

l.SOVE-Cv 

2,4056-01 

2.0406-14 

2.475E-09 

1.4506-01 

5.fao76-14 

3.5466-09 

1.3586-01 

1.5946-17 

4.743E-09 

9.4126-02 

4.1 796-17 

0. 0166-09 

6.8856-02 

1. JoCc-16 

7.3296-09 

4. 76u6-02 

2.6J36-16 

8.0ol6-09 

3.2816-02 

6.2056-1o 

l.OolE-OO 

2.2556-02 

!.• 366-15 

1.1356-04 

1.5536-02 

3.2426-15 

1.2 7C6-00 

1.0746-02 

7.1246-15 

1.4046-Co 

7.4486-03 

1.5246-14 

1.5366-04 

5.2096-03 

3.200F.-19 

1.5636-04 

3.5541-03 

0.5546-14 

1. 7036-04 

2.5426-03 

1.3196-13 

1. 4946-08 

1.8306-03 

2.5416-13 

1.9926- 04 

1.3036-03 

4,9716-13 

2.07uc-06 

9.3036-04 

9.3966-13 

2.1416-04 

6 . 6606-04 

1.7446-12 

2.1456-04 

4.7776-04 

3. 1426-12 

2.2066-04 

3.4296-04 

5.7046-12 

2.2026-08 

2.463F-04 

1.0076-11 

2. 1736-04 

1 . 7686-04 

1. 7>06- t 1 

2.1166-04 

1.2646-04 

2.9956-11 

2.0406-08 

9.06 56 - 05 

5.0506-11 

1.9406-04 

6.4946-05 

4.3936- 1 1 

1.622c-04 

4. 6306-05 

1.3756-IC 

1. 0906-08 

3.2936-05 

2.2226-10 

1.5496-08 

2.3356-05 

3.5416-10 

1.4046-03 

1.6526-05 

4.5376-10 

1.1206-08 

8.1916-06 


CCi4 

C02 

C? 

0. 

1.0006*00 

0. 

0. 

1.0006*00 

0. 

4.983E-/9 

1.0006*00 

0. 

2.2246-58 

1.0006*00 

0. 

5.155E-46 

1.0006*00 

0. 

9.2oi£-38 

1.00CE*00 

c. 

2.3-.86-32 

1.0006*00 

2.6676-89 

2.6U6-30 

1.0006*00 

3.1640-77 

6.2926-29 

1.0006*00 

4.1 396-68 

7.9586-28 

1.0CC6 *00 

4.0426-61 

6. 3486- 2 7 

l.0C06*C0 

7.4046-53 

i.5a5£-26 

9.9996-01 

6.9216-50 

1.5526-25 

9.9946-01 

l.l I3E-4* 

5.4506-25 

9.9796-01 

4.4476-42 

1.6226-24 

9.9396-01 

3.977F-39 

4.2416-24 

9.8456-01 

3. 2326-36 

2.6456-22 

9.6506-01 

4.2976-34 

9.0426-21 

9.2876-01 

1.1906-31 

1.9906-19 

8.6786-01 

•<-■ < -t-SO 

3.1906-18 

7. 7636-01 

9. L / /t- ?b 

3.8446-17 

6.53d£-Cl 

1.59C6-2C 

3.7146-16 

5.09<6-Cl 

3.4001-25 

2.4446-15 

3.6336-01 

8.C9oE-29 

l.doOF-l4 

2.3<.66-01 

9,1041-23 

1.0696-13 

1.3796-CI 

1.C95F-21 

5.50oE-13 

7.43U6-02 

1.4571-20 

2.6606— 12 

3. 73 56-C2 

1.004F-19 

1.2236-U 

1.3396-42 

9. 09F-19 

5.3226-11 

8. <39L-C3 

t.2126-18 

2.1496-10 

9,9366-03 

6. 7341-17 

7.4876-10 

2.2716-03 

5,0131-16 

2.5796-09 

1.2046-03 

3.3851-15 

7. ••096-09 

6.5156-09 

2.4356-19 

1.676C-06 

3. 7566-09 

1.1191-13 

4.2&66-J4 

2.2096-09 

5.5396-1 1 

o.92o6- 04 

1.3316-09 

2.53oE-12 

1.7516-07 

4.2596-05 

1,0706-11 

3.2566-07 

5. 2566-05 

9. 1466-11 

5.75 76-07 

3.9296-00 

1.3286-10 

9.661F-07 

2.279f-C5 

5.2316-10 

1.5321-06 

1.39 7F-05 

1.8886-09 

2.2846-06 

1.0696-05 

5. 1306-09 

3.2216-06 

7.5106-04 

1.9776-04 

4.3026-06 

5.3516-05 

9.0226-04 

5. 50'iE-06 

3.8556-06 

1.0336-07 

6.o04f-06 

2.3026-06 

2.9886-07 

4. l926-0o 

2.09lE-0o 

3.5506-07 

9.620F-06 

1.9826-Co 

1.1346-08 

l.lOJE-05 

1. 0626-06 

2,0891-08 

l.c32l-05 

7.9596-0/ 

3.3396-06 

1.3346-05 

5.0726-07 

9. 7596-08 

1.4101-03 

3.326F-07 

3.5 796-06 

1.49 36-05 

2.0576-07 

8.7221-06 

1 .43oF-03 

1.2766-07 

4.8.71“ 08 

1.3 9 76 - 05 

7. 5956-08 

c. 5301-06 

1.3346-05 

9.379E-C4 

5.864L-06 

1.2566-05 

2.51CF-C8 

5.0 726-08 

1.1756-05 

1.9356-04 

9.2721-08 

1.0926-05 

8.2306-09 

3. 5386-08 

l.OlU-05 

9.7986-09 

2.5006-00 

9.3476-06 

2,7616-09 

2.36CE-06 

6.6266-06 

1 .o2 16-09 

1.9136-08 

7.9556-06 

9.6076-10 

1.5966-06 

7.3316-06 

5.7986-10 

1 . 2986-06 

6.7526-06 

3.9656-10 

1. 0016-06 

6.2146-00 

2.1126-10 

4.0236-07 

5,7126-06 

1.2956-10 

8.9076-07 

5.2456-06 

7.9906-11 

5.0996-07 

4.8096-06 

9.9586-11 

9.0296-07 

4.4006-06 

3.0916-11 

3. 16bc-07 

4.0186-06 

1.9346-11 

2.9 796-07 

3.6606-06 

1.2146-11 

l.9loF-07 

1.3246-06 

7.8336-12 

1.9716-07 

3.0096-06 

4.8056-12 

1.1196-07 

2.7156-06 

3.0266-12 

b. 9221-08 

2.4416-06 

1.9066-12 

6.2 706-08 

2.1866-06 

1.1996-12 

9.8656-04 

1.9506-06 

7.5396-13 

3.3596-08 

1.7326-06 

4.7336-13 

2.9176-08 

1.5116-06 

2.9666-13 

1.7246-04 

1.1806-06 

1.1586-13 

4. 9636-09 


T 

1.000E402 

2.0006402 
3.U00E402 
4.000E402 

5.0006402 
6.000E402 

7.0J0E402 

4.0006402 
9.UUC6402 
1.000E403 
1.1006403 

1.2006403 

1.1006403 
1.400E403 
1.500E403 
1.600E403 
I.T00E403 
1 .400E405 

1.9006403 
2.000E403 

2.1006403 
2.200E403 
2.3000403 
2.400E.03 
2.500E403 
2.600E403 
2.700F403 
2.4306403 

2.9006403 
3.003E4U3 
3.100E403 
3.2006401 

3.3006403 
3.400E403 

3.5006403 
3.600E401 
3.7006 403 
3.800E403 

з. 900E403 
4.000E403 
4.100E403 
4.230E403 
4.300E403 
4.400E403 
4.500E403 
4.600F403 

4.7006403 
4.400F4C3 

4.9006403 
5.000E403 

5.1006403 
5.200E403 
5.300F403 
5.4006403 
5.510E403 
5.600E403 

5.7006403 

5.4006403 
S.9)0F403 

6.0006403 
6. 1006403 

и. 2006403 

6.3006403 

6.4006403 

6.5006403 

6.6006403 

6. 7006403 
U.400E403 

6.9006403 

7.0006403 

7.1006403 

7.2006403 

7.3006403 

7.4006403 

7.5006403 

7.6006403 
7.7006401 
7.830E403 
7.9006401 
8.0006401 

4.2006403 
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Table II. * Continued. 


T 

F- 

0 

0* 


0- 

02 

02» 

02- 

l.40aE«03 

2.286E-01 

4.T69E-ai 

3, 827E-02 

1.955E-15 

8.8226-08 

2.1256-08 

2.7346-08 

6.4476-15 

8.60aE»03 

2.S20E-01 

4.4B3E-01 

S.33SE-02 

8.087E-15 

8.162E-0B 

1.5646-08 

2.8406-08 

4.7936-15 

S.800E»a3 

2.T5TE-01 

4. lOSE-0 1 

7.234E-02 

3. llOE-14 

7.4116-08 

1.1266-08 

2. 8566-08 

3.4706-15 

9.000E »03 

2.999E-01 

3.718E-01 

9.499E-02 

1. 1096-13 

6.5936-08 

7.8826-09 

2. 7596-08 

2.4346-15 

9.200E»03 

3.245E-01 

3.298E-01 

1.206E-01 

3.671E-13 

5. 7336-08 

5.3286-09 

2.5476-08 

1.6446-15 

9.400E*^33 

3.491E-91 

2.86OE-01 

1.480E-01 

1.131E-12 

4.860E-08 

3.4656-09 

2.2416-08 

1.0646-15 

9.600E»03 

3.T29E-01 

2.423E-01 

U758E-01 

3.263E-12 

4.008E-0B 

2.1646-09 

1.8796-08 

6.5856-16 

9.809E*03 

3.953E-91 

2.006E-01 

2.02SE-01 

8.860E-12 

3.2136-08 

1.2986-09 

1.5056-08 

3.8896-16 

1.000E»09 

4.154E-01 

1.626E-01 

2. 2 726-01 

2.278E-11 

2.5066-08 

7.4956-10 

1. 1576-08 

2.1986-16 

t.02aE«09 

4.328F-91 

1.293E-01 

2.488E-91 

5.579E-11 

1.9076-08 

4. 19 IE- 10 

8. 5766-09 

1.1946-16 

l.040E»09 

4.4T4E-01 

1.913E-01 

2.671E-01 

1.307E-10 

1.421E-08 

2.2836-10 

6. 1766-09 

6.2826-17 

1.060Em 

4.593E-91 

7.847E-02 

2.820E-01 

2.9456-10 

1.0416-08 

1.2216-10 

4. 3516-09 

3.2276-17 

1.089E »0« 

4.687E-01 

6.031E-02 

2.939E-01 

6.401E-10 

7.5466-09 

6.4576-11 

3.0186-09 

1.6326-17 

l.tOOE»M 

4.761E-01 

4.61SE-02 

3.031E-01 

1.347E-09 

5.4296-09 

3.3996-11 

2.0756-09 

8.1866-18 

1.129E«^M 

4.817E-91 

3.S27E-02 

3.1036-01 

2.753E-09 

3.8936-09 

1.7916-11 

1.4206-09 

4.1006-18 

Ut90E»09 

4.860E-01 

2.498E-02 

3. 157E-01 

5.476E-09 

2.7916-09 

9.4866-12 

9.7196-10 

2.0626-18 

1.160E*^04 

4. S93E-01 

2.969E-02 

3.19BE-01 

1.062E-08 

2.0056-09 

5.0676-12 

6.6696-10 

1.0446-18 

1.1 80E »09 

4.917E-01 

1.393E-02 

3.229E-01 

2.012E-08 

1.4466-09 

2.7366-12 

4.5986-10 

5.3406-19 

U200E»IM 

4.936E-91 

1.232F-02 

3.253E-01 

3. 731E-08 

1.0466-09 

1.4966-12 

3. 1906-10 

2.7686-19 

1.229E*04 

4.950E-91 

9.ST6E-03 

3.271E-01 

6. 776E-08 

7.6396-10 

8.2866-13 

2.2296-10 

1.4546-19 

1.290E»0« 

4.961E-91 

7.4B6E-03 

3.284E-01 

1. 20TE-07 

5.6046-10 

4.6536-13 

1.5706-10 

7. 7446-20 

1.269E*09 

4.970E-91 

$.BBSE*03 

3.294E-01 

2. lllE-07 

4.1376-10 

2.6506-13 

1.1146-10 

4.1846-20 

1.280E»04 

4.977e-01 

4.6846-03 

3.302E-01 

3.6286-07 

3.0756-10 

1.5306-13 

7.9776-11 

2.2936-20 

t.309E«O4 

4.982E-01 

3. 701E-03 

3.308E-01 

6.1346-07 

2.3016-10 

8.9576-14 

5.7586-11 

1.2756-20 

1.320E4^04 

4.987E-01 

2.9B9E-03 

3.312E-01 

1.021E-06 

1.7336-10 

5.3146-14 

4. 1906-11 

7.1946-21 

1.340E»94 

4.991E-01 

2.3B0E-O3 

3.315E-01 

1.673E-06 

1.3146-10 

3.1956-14 

3.0736-11 

4.1146-21 

1.369E«04 

4.995E-91 

1.924E-03 

3.3;te-oi 

2. 703E-06 

1.0036-10 

1.9456-14 

2.2716-11 

2.3856-21 

1.38QE»04 

4.999E-01 

1.564E-03 

3.318E-01 

4. 3076-06 

7.7046-11 

1.1996-14 

1.6926-11 

1.4016-21 

1.409E«04 

5.093E-91 

1.2ETE-93 

3.318E-01 

6. 771E-06 

5.9536-11 

7.4826-15 

1.2696-11 

8.3356-22 

1.429E*04 

5.008E-01 

1.04BE-03 

3.317E-01 

1. 0516-05 

4.6286-11 

4.7226-15 

9. 5836-12 

5.0216-22 

1.449E4^04 

S.914E-91 

8.64SE-04 

3.315E-01 

1. 6116-05 

3.6196-11 

3.0136-15 

7.2876-12 

3.0616-22 

1.469E*04 

5.022E-01 

T.162E-04 

3.311E-01 

2.4406-05 

2.8466-11 

1.9406-15 

5.5756-12 

1.8886-22 

1.4SOE*04 

9.031E-01 

5.960E-04 

3.307E-01 

3.6526-05 

2.2516-11 

1.2676-15 

4.2926-12 

1.1786-22 

1.509E»94 

$.042E-01 

4.980E-04 

3.300E-01 

5. 4046-05 

1.7916-11 

8.3386-16 

3.3226-12 

7.4296-23 

l.S20E*04 

5.056E-01 

4.179E-04 

3.291E-01 

7.9076-05 

1.4326-11 

5.5416-16 

2. 5866-12 

4 . 7366-23 

l.S43E»04 

5.072E-91 

3.St0E-04 

3.280E-01 

1. 1446-04 

1.1516-11 

3.7166-16 

2.02 26-12 

3.0516-23 

1.960E*04 

5.092E-01 

2.976E-04 

3.267E-01 

1. 6386-04 

9. 3016-12 

2.5146-16 

1.5896-12 

1.9856-23 

l.S80E*04 

5.116E-01 

2.S26E-04 

3.2S1E-01 

2.3216-04 

7.5546-12 

1.7166-16 

1.2556-12 

1.3046-23 

1.600E»04 

5.143E-01 

2.180E-04 

3.232E-01 

3. 2546-04 

6.1656-12 

1.1806-16 

9.9436-13 

8.6486-24 

1.629E»04 

5.174E-91 

1.837E-04 

3.211F-01 

4.5186-04 

5.0546-12 

8.1776-17 

7.91:E-13 

5.7866-24 

1.649E»04 

9.298E-01 

1.S74E-04 

3.187E-01 

6.2126-04 

4.1626-12 

5.7086-17 

6.317E-13 

3.9036-24 

1.660E»04 

5.245E-01 

1. 353E-04 

3.160E-01 

8. 4656-04 

3.4416-12 

3.99 76-17 

5.0626-13 

2.6546-24 

1.480E404 

9.2B5E-91 

1. 166E-04 

3.131E-01 

1.1446-03 

2.8566-12 

2.8306-17 

4 . 0696-13 

1.8186-24 

l.T00E*94 

5. 325E-01 

l.OmE-04 

3.100E-01 

1.5336-03 

2.3786-12 

2.0156-17 

3.2826-13 

1.2536-24 

l.T20E»04 

5.364E-01 

8. 7226-0 5 

3.068E-01 

2.0386-03 

1.9866-12 

1.4436-17 

2.6556-13 

8.6976-25 

1.T40E »04 

5.407E-91 

7.5r0E-05 

3.034E-01 

2.6916-03 

1.6636-12 

1.0406-17 

2. 1536-13 

6.0696-25 

UT60E*04 

5.447E-91 

6.S83E-05 

2.999E-01 

3. 5296-03 

1.3966-12 

7.5236-18 

1.7516-13 

4.2576-25 

l.T89E»04 

5.4B6E-01 

5.739E-05 

2.963E-01 

4. 5966-03 

1.1746-12 

5.4636-18 

1.4276-13 

2.9996-25 

1.800E»04 

S.S24E-91 

9.004E-05 

2,924E-01 

5.9486-03 

9.8956-13 

3.9826-18 

1.1656- 13 

2.1216-25 

1.829E*04 

5.560E-01 

4.3T2E-05 

2.883E-01 

7.6466-03 

8.3486-13 

2.9116-18 

9.5276-14 

1.5056-25 

1.840E*04 

5.594E-01 

3.822E-0S 

2.839E-01 

9. 7616-03 

7.0516-13 

2.1346-18 

7. 7906-14 

1.0716-25 

1.869E»04 

S.62BE-01 

3.343E-05 

2.790E-01 

1.2376-02 

5.9596-13 

1.5666-18 

6.3676-14 

7.6276-26 

1.889E04 

5.662E-01 

2.923E-05 

2.736E-01 

1.55 76-02 

5.0386-13 

1.1506-18 

5. 1966-14 

5.4386-26 

1.900E»94 

5.696E-01 

2.5B5E-0S 

2.67SE-01 

1.9436-02 

4.2586-13 

8.4346-19 

4.2286-14 

3.8766-26 

1.929E»04 

5.731E-01 

2.230E-OS 

2.606E-01 

2.4036-02 

3.5966-13 

6.1756-19 

3.4276-14 

2.7586-26 

1.940Ef04 

5.767E-01 

1.942E-05 

2.527E-01 

2.9456-02 

3.0336-13 

4.5066-19 

2. 7626-14 

1.9576-26 

1.949E»04 

5.B05E>01 

1.687E-05 

2.439E-01 

3. 5746-02 

2.5536-13 

3.2726-19 

2.2116-14 

1.3836-26 

U980E»04 

5. B4SE-01 

1.461E-05 

2.341E-01 

4.2916-02 

2.1436-13 

2.3626-19 

1.7566-14 

9.7236-27 

2.090E»04 

5.887E-91 

1.260E-05 

2.232E-01 

5. 094E-02 

1.7936-13 

1.6926-19 

1.3806-14 

6.7876-27 

2.020E*04 

5.932E-01 

1.082E-05 

2.114E-01 

5. 9796-02 

1.4956-13 

1.2016-19 

1.07 46-14 

4.6996-27 

2.049E>04 

5.978E-01 

9.23‘6E-06 

1.987E-01 

6.9356-02 

1.2406-13 

8.4446-20 

8.2516-15 

3.2236-27 

2.069E »04 

6.027E-01 

7.842E-06 

1.8S4E-01 

7.9486-02 

1.023E-13 

5.8706-20 

6.2616-15 

2.1886-27 

2.080E»04 

6.076E-91 

6.619E-06 

1. 716E-01 

9.0016-02 

8.3996-14 

4.0346-20 

4.6886-15 

1.46 86-27 

2.I‘}9E»04 

6.125E-01 

5.9B2E-06 

1.575E-01 

1.0086-01 

6.8526-14 

2.7396-20 

3.4636-15 

9.7416-28 

2.129E»04 

6.174E-01 

4.628E-06 

1.435E-01 

1. 1156-01 

5.5576-14 

1.83 76-20 

2.5246-15 

6.3856-28 

2.149E»04 

6.222E-01 

3.884E-06 

U298E-01 

1. 2216-01 

4.479E-14 

1.2186-20 

1.8156-15 

4.1366-28 

2.169E*04 

6.268E-01 

3.1B8E-06 

1.165E-01 

1.3236-01 

3.5896-14 

7.9816-21 

1.2906-15 

2.6496-28 

2.189E»04 

6.311E-01 

2.98TE-06 

1.040E-01 

1.4196-01 

2.8606-14 

5.1766-21 

9.0596-16 

1.6786-28 

2.2aOE»94 

6.332E-01 

2.109E-06 

9.218E-02 

1.5106-01 

2.2676-14 

3.3256-21 

6.2986-16 

1.0536-28 

2.229E>04 

6.3B9E-01 

1.712E-06 

8.132E-02 

1. 5946-01 

1.7896-14 

2.1186-21 

4.3386-16 

6.5526-29 

2.249E«94 

6. 423E-01 

1.385E-06 

7.140E-02 

1.6716-01 

1.4066-14 

1.3406-21 

2.9666-16 

4.0476-29 

2.260E»04 

6.4S4F-01 

1.116E-06 

6.246E-02 

1.7406-01 

1. 1026-14 

8.4306-22 

2.0146-16 

2.4856-29 





P/PO • 

8.006-04 





T 

6- 

0 

0* 

0** 

0- 

02 

02* 

02- 

1. 0006 f 02 

0. 

0. 

0. 

0. 

0. 

4.3606-11 

1.7606-18 

0. 

2.000E»02 

0. 

2.7246-66 

0. 

0. 

0. 

5.2676-11 

1.7606-18 

0. 

3.0006*02 

0. 

1.2616-44 

1.1116-78 

0. 

0. 

5.6236-11 

1.7606-18 

0. 

4.0006*02 

0. 

8.4866-34 

2.9876-61 

0. 

0. 

4.8996-11 

1.7606-18 

0. 

5.0006*02 

0. 

2.8486-27 

8.6546-51 

0. 

0. 

4.7676-11 

1.7606-18 

0. 
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Table II. 

* Continued. 











c* 

C44 

c- 

CO 

CU* 

C02 

C2 

T 

i 





6.6dJE-0^ 

1.9036-01 

1.9486-C9 

8.6416-09 

4.0236-06 

8.9266-07 

4.4826-14 

4.0376-09 

8.4006403 






S.OIOfc-O^ 


4.3906-09 

6. 5186-09 

1.9596-06 

6.6146-07 

1.7156-14 

1.8866-09 

8.6006403 






3.dilE-02 

2.0336-01 

9.1896-C9 

4.8486-09 

9.4766-07 

4.7986-07 

6.471E-I5 

8.7316-10 

8.8006403 




\ 


2.aSOE-i)2 

2.0496-01 

1.8396-08 

3.5796-09 

4.5506-07 

3.4056-07 

2.3996-15 

4.0356-10 

9.0006403 





2.127E-02 

2.0396-01 

3.3406-08 

2.6116-09 

2. 1676-07 

2.3656-07 

8.0976-16 

1.8726-10 

9.2006403 



■i 



l.aE7E-i)2 

2.0116-01 

6.5886'Cd 

1.9276-09 

1.0236-07 

1.6086-07 

3.0756-16 

8.7446-11 

9.40064 03 



& 



iaasE-02 

1.9726-01 

1.1936-0/ 

1«4Q4>£^U4 

4. 7826-08 

1.0736-07 

1.0586-16 

4.1196-11 

9.6006403 






b.Eu7e~Ji 

J.92 7C-01 

2.1146-07 

1.0226-09 

2.2166-08 

7.0346-Os 

3.5466-17 

1.9606-11 

9.8006403 

i 







3.6826-07 

7.4086- 10 

1.0206-08 

4.5516-08 

1.1616-17 

9.4396-12 

1.000C404 

i 





‘••OUli-OA 

1.1.401-01 

6.3236-07 

3.3566-10 

4.6756-09 

2.9176-08 

3.7346-18 

4.6086-12 

1.0206404 



J 




1 . ,*i. J 

1.0736-06 

3.8696- 10 

2.1446- 09 

1.8606-08 

1. 1886-18 

2.2866-12 

1.0406404 






<i.*, b'yi6“*U .1 

l. 7 7.H-01 

1.8016-06 

2.7996-10 

9.8726-10 

1.1846-08 

3.7716-19 

1.1546-12 

1.0606404 



i'' 




{ 8 1 

2.9906-06 

2.0306- 10 

4.3856-10 

7.5596-09 

1.202E-19 

5.9326-13 

1.0806404 

i 




l. 7 Ut-0> 

1. '.19: • 01 

4.9C96-06 

1.4786-10 

2.1546-10 

4.8486-09 

3.8756-20 

3.1076-13 

1.1006404 

1 





i.iyM-m 

i • * *‘0 i 

7.9686-00 

1.0826- 10 

1.02 76-10 

3.1326-09 

1.27CE-20 

1.6596-13 

1.1206404 






1.0‘tbt-Oi 

1. 7035-01 

1. 2766-05 

7.9726-11 

4.9746-11 

2.0416-09 

4.2466-21 

9.0256- 14 

1.1406404 






a.lblt-Ob 

l« C i 1 

2.0246-03 

5.9116-11 

2.4516-11 

1.3436-09 

1.4526-21 

4.9996-14 

1.1606404 






&.1. 706-0* 

).• t JTfOA 

3.1676-05 

4.4126-11 

1.2306-11 

8.9246-10 

5.0926-22 

2.8186-14 

1.180C »04 







1 •S9tt ^c'^0 1 

4.8956-03 

3.3166-11 

6.2856-12 

5.9936-10 

1.8326-22 

1.616E-14 

1.2006404 





* 

*.2 40E-J* 

1.6786-0 1 

7.474E-C5 

2.5106-11 

3.2716-12 

4.0676-10 

6.7616-23 

9.4156-15 

1.22064 04 






J. <f 

3 . .o7i/4;-0 .* 

1.1286-04 

1.9126-11 

1.7336-12 

2.78 96-10 

2. 5616-23 

5.5716-15 

1.2406404 






^'•ijose-o-. 

ficfOi 

1. 6826-04 

1.4676-11 

9.3446-13 

1.9326-10 

9.9506-24 

3.3456-15 

1.2606404 






it iOl t-0<7 

1.670E-J1 

2.4 796-04 

1.1326-11 

5.1256-13 

1.3516-10 

3.9636-24 

2.0376-15 

1.2806404 






l.B t8t-0* 

I«6o 1 

3.6156-04 

8.7976-12 

2.8576-13 

9.5416-11 

1.6176-24 

1.2576-15 

1.3006404 






1. >732-0* 


5.2156-04 

6.8736-12 

1.6196-13 

6.7986-11 

6.7546-25 

7.8536-16 

1.3206404 






t.310E-0* 

1.6616-01 

7. 4446-04 

5.4016- 12 

9.3106-14 

4.8866-11 

2.8856-25 

4.9656-16 

1.3406404 



i 



1.0*6E-04 

1.63 76-01 

1.0526-03 

4. 2666-12 

5.4336-14 

3.5406-11 

1.2596-25 

3.1 736-16 

1.3606404 






9.^10£-0> 

l«o2>ii;*'Ul 

1.4 706-03 

3. 3876- 12 

3.2156-14 

2.5646-11 

5.6116-26 

2.0496-16 

1.3806404 






7.765E-05 

1.6446-01 

2.035E-C3 

2.7016-12 

1.92 76-14 

1.9006-11 

2.54'*E-26 

1.3356-16 

1.4006404 






6.368E-U> 

1.6356-01 

2.7896-03 

2.1636-12 

1.1706-14 

1.4066-11 

1.1806-26 

8.7716-17 

1.4206404 



• 



S.3 70E-03 

1.623C-01 

3.78J6-C3 

1.7396-12 

7.1806-15 

1.0466-11 

5.5586-27 

5.8036-17 

1.4406404 

i 





4. 7346-OS 

l«60ot*01 

5.0786-03 

1.4026- 12 

4.4546-15 

7.8226-12 

2.6616-27 

3.8626-17 

1.460E404 






4.030E-OS 

1.5896-01 

6.7436-03 

1. 1336-12 

2.7tfVE-l5 

5.8736-12 

1.2936-27 

2.5826-17 

1.4806404 






3.433E-05 

1.3O4C-01 

8. 8546-03 

9.1746-13 

1.7626-15 

4.4236-12 

6.3746-28 

1.7316-17 

1.5006404 






1 2.0246-03 

I.:»i3c-Ul 

1.1496-02 

7.4376-13 

1.1216-15 

3.3386-12 

3.1816-28 

1.1626-17 

i.520Et04 






2.438E-03 

1.4956-01 

1.4726-02 

6.0296- 13 

7.1776-16 

2.5226-12 

1.6056-28 

7,795F“18 

1.5406404 






2.114E-0S 

i.449k-01 

1.8626-02 

4.8856-13 

4.610E-16 

1.9056-12 

8.1606-29 

5. 2156-18 

1.5606404 



i 



1.700E-0S 

1.346£-v>l 

2.3236-02 

3.9316- Ij 

2.9826-16 

1.4376-12 

4.2026-29 

3.4726-18 

1.5806404 






1.31UE-OS 

1.3336-01 

2.8566-02 

3.1876-13 

1.9306-16 

1.0816-12 

2.1736-29 

2.2906-18 

1.6006404 






1.268E-CS 

1.2636-01 

3.4386-02 

2.5616-13 

1.2506-16 

0.1O4E-13 

1. 1306-29 

1.5056-18 

1.6206404 



“ 



1 1.US86-US 

1.1836-01 

4.1236-02 

2.0486-13 

8.1006-17 

6.04 86-13 

5.8966-30 

9.7856-19 

1.6406404 






8.7 736-06 

1.1016-01 

4•d3SE-C^ 

1.6296-13 

5.2436-17 

4.4906-13 

3.0856-30 

6.259E-19 

1.6606404 






1 7.2276-06 

1.0136-01 

5.3916-02 

1.2886-13 

3.3876-17 

3.3146-13 

1.6176-30 

3.9606-19 

1.6806404 






! 5.910E-06 

9.2216-02 

6.3616-02 

1.0126-13 

2.1836-17 

2.4326-13 

8.4846-31 

2.4716-19 

1.7006404 






4.799E-06 

8.3146-02 

7.1316-02 

7.8726-14 

1.4036-17 

1.7746-13 

4.4546-31 

1.5216-19 

1.7206404 






1 3.8696-06 

7.4266-02 

l*dtt3E-02 

6.1156-14 

8.9766-18 

1.2846-13 

2.3396-31 

9.2436-20 

1.7406404 






3.1006-0O 

t>»>75E-0<: 

8.6006-02 

4.7096-14 

5.7506-18 

9.2736-14 

1.2286-31 

>•5468-20 

1.7606404 



.. 



2.469E-06 

5.7 786-02 

9.2 706-02 

3.6056-14 

3.6706-18 

6*65$E-14 

6.4526-32 

3.2926-20 

1.7806404 






1.9376-06 

3.0386-02 

9.8836-02 

2.7466-14 

2.3i«i£-10 

4.7556-14 

3.3916-32 

1. 9356-20 

1.8006404 

! 


f 



l«5%4£-06 


1.0436-01 

2.0836-14 

1.4886-18 

3.3856-14 

1.7846-32 

1.1296-20 

1.8206404 

i 





1. 2136-06 

3* 76tft‘‘02 

1.0926-01 

1.5756-14 

J. 4656-19 

2.4036-14 

9.308E-33 

6.5496-21 

1.8406404 

' 


* 



9.5416-07 

3.2376-02 

1.1336-01 

1.1396-14 

6. 0186- 19 

1.7016-14 

4.9456-33 

3.7846-21 

1.8606404 






7.4836-07 

2.772C-02 

1.1696-ei 

tf.V6lE-15 

3.8146-19 

1.2016-14 

2.6076-33 

2.1826-21 

1. 8806404 






5.8666-07 

2.3886-02 

1.1986-01 

6. 7546-15 

2.4346-19 

8.4646-15 

1.3746-33 

1.2586-21 

1.9006404 

; 





4.6006-07 

^•019E-02 

1.2216-01 

5.0956-15 


5.9536-15 

7.2456-34 

7.2596-22 

1.9206404 






3.6116-07 

1.7206-32 

1.2396-01 

3.848E-X3 

9.8416-20 

4.1786-15 

3.8156-34 

4.1996-22 

1.9406404 






2.8406-07 

1.4646-02 

1.2526-01 

2.913F-15 

6.201E-2O 

2.9256-15 

2.0056-34 

2.4386-22 

1.9606404 


i 

* 



2.2376-07 

1.2466-02 

1.2606-01 

2. 2. .6-15 

4.0006-20 

2.0436-15 

1.0516-34 

1.4216-22 

1.9806404 






1.76 76-07 


1.2656-01 

1.6826-13 

2.5466-20 

1.4236-15 

5. 4866-35 

8.3286-23 

2.0006404 



1 7 



1.3996-07 

9.0416-03 

1.2666-01 

1.2846-15 

1.6186-20 

9.074E-16 

2.8496-35 

4.9 076 - 23 

2.0206404 






1.1116-07 

7.7396-03 

1.2636-01 

9.8386- le 

1.0286 - 20 

6.8286-16 

1.4716-35 

2.9086-23 

2.0406404 






8.8476-08 

6.5796-03 

1.2596-01 

7.5606-16 

6.513E-21 

4.703E-16 

7.5396-36 

1.7346-23 

2.0606404 






7.0656-08 

3. u2 36-03 

1.2526-01 

5.8286-18 

4.1196-21 

3.2276-16 

3.8356-36 

1.0406-23 

2.0806404 






5. 6606-08 

4.8126-03 

1.2436-01 

4.4926-16 

2.5996-21 

2.2056-16 

1.9356-34 

8.2766-24 

2.1006404 






4.5476-08 

4.1246-03 

1.2346-01 

3. 4886-16 

1.6366-21 

1.5006-16 

9.6846-3 7 

3.8116-24 

2.1206404 






3.6646-08 

3.5416-03 

1.2246-01 

2.7136-16 

1.02 76-21 

1.0176-16 

4.8U8E--37 

2.3286-24 

2.1406404 






2.9616-08 

3.0466-03 

1.2146-01 

2.1156-10 

6.4376-22 

6.8736-17 

2.3696-37 

1.4316-24 

2.1606404 






2.4006-08 

2.6266-03 

1.2036-01 

lo 

4.0276-22 

4.6316-17 

1.1606-37 

8.8506-25 

2.1806404 






1.9516-08 

2.26 86 - 03 

1.1936-01 

1.3006-16 

2.5166-22 

3.1146-17 

5.6466-38 

5.5076-25 

2.2006*04 






1.5906-08 

1.96 36-0 3 

1.1846-01 

1.0216-16 

1.5716-22 

2.0906-17 

2. 7366-38 

3.4476-25 

2.2206404 





1.3006-08 

1. 7036-0 3 

1.1756-01 

8.0356-17 

9.8106-23 

1.4026-17 

1.3226-38 

2.1716-25 

2.2406404 






1«066£ Oit 

1 

1.4816-03 

1.1676-01 

6.3386-17 

6.1306-23 

9.3996-18 

6.3726-39 

1.3756-25 

2.2606404 

' 





, 

1 



P/PO - 

8.006-04 










c 

c* 

,C*» 

c- 

CO 

cu* 

CC2 

C2 

T 

i 

1 





0. 

0. 

i. 

0. 

0. 

0. 

1.0006400 

0. 

1.0006402 

! 





0. 

0. 

0. 

0. 

2.1676-63 

0. 

1.0006400 

0* 

2.0006402 

1 





0* 

0« 

0. 

0. 

8.2416-39 

4.6816-79 

1.0006400 

0. 

3.0006402 

j 





0. 

0. 

0. 

0. 

1.8846-26 

2.1486-58 

1.0006400 

0. 

4.0006402 






2.1906-93 

0. 

0. 

0. 

4.8616-19 

5.0426-46 

1.0006400 

0. 

5.0006402 

i 





f 
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1 
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Table It. * Continued. 


T 

E- 

0 

0* 

0** 

0- 

02 

02* 

02- 

6.000E*02 

1.322E-90 

6.583E-23 

8.309E-99 

0. 

0. 

9.799E-U 

■t. 760E-1B 

0. 

T.000EO2 

U17SE-79 

1.221E-19 

5. 690E-39 

0. 

3. 7926-88 

l.OOOE-10 

1 . 7606-18 

2.T86E-82 

I.O0OE»O2 

9.193E-63 

1.7(r3E-16 

5.2686-36 

0. 

6.0666-79 

3.629E-09 

1. 760E-1S 

3.2656-69 

9.000E02 

3.992E-S3 

5.5296-19 

9.1096-39 

0. 

1.1526-62 

8.921E-08 

1. 7606-18 

9.6266-59 

1.000E03 

3.191E-95 

S.686E-12 

5.6386-32 

0. 

1.2256-53 

1. 0966-06 

1. 7606-18 

2.3056-50 

1.100E«03 

l.031E>38 

2.5256-10 

1.6586-30 

0. 

2.9766-96 

8.199E-06 

1.760E-18 

1.6966-93 

1.200E »03 

’.822E-33 

5.9T1E-09 

2.T89E-29 

0. 

9.2926-90 

9.599E-05 

1. 7606-18 

8.9356-38 

l.300E»03 

. 90E-28 

8.687E-08 

3.0516-28 

0. 

6.8236-35 

1.935E-09 

1. 7606-18 

5.6896-33 

l.4aOE»33 

1.023E-29 

8.6276-07 

2.3 796 -27 

0. 

1.9756-30 

6.6716-09 

1.759E-18 

T.798E-29 

U300E*03 

2.798F-21 

6.305E-06 

1.9166-26 

0. 

1.99SE-26 

1.993E-03 

1. 7606-18 

2.978E-2S 

l.699E«03 

U997E-18 

3.5886-05 

1.2526-25 

0. 

1.8696-23 

9.922E-03 

3.2986-18 

2.1T0F-22 

l.TOOEm 

9.56SE-17 

1.687E-09 

7.32 36 -29 

0. 

1.2076-21 

1.1066 -02 

9. 7906-17 

8.398E-21 

l.a00E»03 

6.959E-16 

6.911E-09 

3. 7276-22 

0. 

3.5256-20 

2.235F-02 

6. 973E- 16 

I.S92E-19 

1.900E »03 

7.765E-15 

2. 125E-03 

1.2 896-20 

0. 

6.9116-19 

9.0866-02 

T. 769E-15 

1.969E-18 

2.000E»03 

6.69S=-19 

6.1806-03 

3.1136-19 

0. 

9. 6936- 18 

6.7666-02 

6. 698E-19 

1.830E-17 

2. 103E1 -,3 

9.587^-13 

1.5866-02 

5.5706-18 

2.5156-89 

9. 8836-17 

1.0116-01 

9.589E-13 

1.263E-16 

2.203E*03 

2.550E-12 

3.501E-02 

7. 7256-17 

9. 7696-80 

7.5966-16 

1.3526-01 

2. 551E-12 

6.531E-16 

2.300E*93 

1.167E-U 

7.00 51-02 

8.5776-16 

9.0396-76 

9.9906-15 

1.6056-01 

1.168E-11 

2.539E-15 

2.40aE«03 

9.953E-U 

1.2906-01 

7.7816-15 

1.7166-72 

1.9916-19 

1.6736-01 

9. 953E-11 

T.369E-15 

2. SOOE *0i 

1.92 BE-10 

1.9856-01 

5.9391-19 

9,0196-69 

6.8956-19 

1.5156-01 

1.927E-10 

1.S97E-19 

2.600E»03 

3.8S1E-10 

2.8186-01 

3 . 8 8 26-13 

5.6226-66 

1.8596-13 

1.183E-01 

3.875E-10 

2.577E-19 

2.TOOE»ri 

9.099F-10 

3.59 36-01 

2.2ll'=-12 

9.9966-63 

3.9296-13 

7.9926-02 

9.007E-10 

3.136E-19 

2.809E»a3 

1. 8906-09 

9.1T96-01 

1.1126-11 

2.9536-60 

6.8056-13 

9.7896-02 

1.829E-09 

3.0136-19 

2.900F»03 

3.92OE-09 

9.5516-01 

9.9866-11 

1.1756-57 

1.019F-12 

2.6596-02 

3. S33E-09 

2.9696-19 

3.00r>E*03 

5."66E-09 

9.7616-01 

2.0036-10 

3. 1966-55 

1.9J06-12 

1.9286-02 

5.577E-09 

1.8586-19 

3.inOE *03 

1.0081-08 

9.8T2F-01 

7.1996-10 

5.9096-53 

1.B59E-12 

7.7016-03 

e.658E-09 

1.3 7 86-19 

3. :.00E *03 

1.702F-08 

9.9306-01 

2.2'UC-09 

7.3206-51 

2.9696-12 

9.2316-03 

1.293E-08 

1.05 36-19 

3.300E*03 

2.9981-08 

9.9606-01 

6.9106-09 

6.0526-99 

3.3816-12 

2.3866-03 

1.637E-08 

8.5996-15 

3.M0E*03 

5.791F-08 

9.9F76-01 

1.5S0E-08 

3.3896-97 

9.8916-12 

1.3856-03 

1.980E-0B 

7.9926-15 

3.500E*33 

9.697F-08 

9.9866-01 

3.9931-08 

1.3966-95 

7.1736-12 

8.2696-09 

2.232E-08 

6.8926-15 

3.frOOE*03 

1.7O5E-07 

9.9926-01 

7.0926-08 

9.0186-99 

1.0826-11 

5.0736-09 

2. 3976-08 

6.6626-15 

3.700E*03 

3.3071-07 

9. 9956-01 

1.3506- 37 

9.9696-93 

1.6376-11 

i. 1936-09 

2,9966-08 

6.6176-15 

3. SOOE *03 

6.022E-07 

9.9976-01 

2.9366-07 

1.8196-91 

2.9ivE-ll 

2.05 86 -09 

2. 5926-08 

6.6976-15 

3.900E*03 

1.0899-06 

9.9986-01 

9. 1896-07 

2.99 76-90 

i. 7136-11 

1.3566-09 

2.5906-08 

6.8956-15 

4.000E*03 

1.991E-06 

9.9996-01 

6.8596-07 

3.8966-39 

5.5926-11 

9.1256 -05 

2.9826-08 

7.2996-15 

iooe*o3 

3.992F-0F 

5.0016-01 

1.0656-06 

9.2986-38 

8.9956-11 

6.2606-05 

2.3586-08 

7.8176-15 

9.200E *03 

6.303E-06 

5.0036-01 

1.5696 - 06 

3. 8996-37 

1.3116-10 

9.3796-05 

2. 1686-08 

8.7UE-15 

9.300E*03 

1.155E-05 

5.0086-01 

2.1726-06 

2.9926-36 

2.0616-10 

3.1106-05 

1.9286 -08 

1.0096-19 

9.*00E*03 

2. 139F-05 

5.0176-01 

2.8716-06 

1.9536-35 

3.2906-10 

2.2506-05 

1.6666-08 

1.1996-19 

9. SOOE *03 

3.9961-05 

5.0336-01 

3.6566-06 

1.1196-39 

5.2906-10 

1. 6566-05 

1.9156-08 

1.9506-19 

9.600E*03 

'.229E-05 

5.0616-01 

9.5956-06 

5.7156-39 

8.9916-10 

1.2926-05 

1. 1976-08 

1.7856-19 

9.T00E*03 

1.300E-09 

5.109F-01 

5.5876-06 

2.7156-33 

1.399E-09 

9.9986-06 

1.0221-08 

2.2086-19 

9. SOOE *03 

2.2 73E-09 

5. 1896-01 

6. 8 766-06 

1.2216-32 

2.1096-09 

7.9316-06 

8.9196-09 

2.7276-19 

9.900E*03 

3.F92E-09 

5.2996-01 

8.5586-06 

5.3 706- 32 

3.2056-09 

5.9596-06 

8.0286-09 

3.3926-19 

S.000E*03 

6.290E-0', 

5.9906-01 

1.0896-05 

2.325E-31 

9. 7916-09 

9.8816-06 

7. 5096-09 

9.0916-19 

5.100E*03 

9.71''=-, 9 

5.6156-01 

1.9036-05 

1.0036-30 

6.7756-09 

9.0786-06 

7.2996-09 

9.7866-19 

5.200E*03 

1.950E-y3 

5.3036-01 

1.8996-05 

9.3216-30 

9.3 2 76 -09 

3. 9986-06 

7.3186-09 

5. 5156-19 

5.300E*03 

2.079F-03 

5. 9866-01 

2.9721-05 

1.8536-29 

1.2366-08 

2.929E-0t 

7.5186-09 

6.1596-19 

5.900E*03 

2.879E-03 

6. 1986-01 

3.3396-05 

7.8596-29 

1.579F-0B 

2.9876-06 

7. 8916-09 

6.6916-19 

J.500E*03 

3.36 7F-0i 

6.2786-01 

9. 5191-05 

3.2676-28 

1.951 08 

2.1056-06 

8.2966-09 

6.9976-19 

5. 60 OF *03 

5.066E-03 

6.3T6E-01 

6.1096 -05 

1.3256-27 

2.3966-08 

1.7756-06 

8.7036-09 

7.0776-19 

3.T0OE*03 

6.509E-03 

6.9936-01 

8.2906-05 

5.2156-27 

2. 7596-08 

1.992E-06 

9. 1996-09 

7.0616-19 

3. SOOE *03 

8.219E-03 

6.98 76-01 

1.1066-09 

1.9896-26 

3.1876-08 

1.2536-06 

9.7096-09 

6.9376-19 

3-900E*03 

1.02 3E-0,! 

6.5116-01 

1.9796-09 

7.2896-26. 

3.6306 - 08 

1.053E-06 

1.0296-08 

6,7916-19 

6.000E*03 

1.261E-02 

6.5226-01 

1.9526-09 

2.5836-25 

9.088F-0B 

8.8656-07 

1.0796-08 

6.9986-19 

6. 100E*0 3 

1.538E-02 

6.5216-01 

2.5666-09 

8.8306-25 

9. 5f>26-08 

7.9796-07 

1.1356-08 

6.2286-19 

6.200E*03 

1.859E-02 

6.5116-01 

3.3 506-09 

2.9166-29 

5.0996-08 

6.3276-07 

1. 1926-08 

5.9936-19 

t.300E*03 

2.229E-C2 

6.9996-01 

9.3926-09 

9.3086-29 

5.5996-08 

5.3676-07 

1.2516-08 

5.6516-19 

6.900E*03 

2.659E-02 

6. 9 7 06 -01 

5.5926-09 

2. 8 7 76-23 

6.0596-08 

9.5676-07 

1.3116-08 

5.3576-19 

6. SOOE *03 

3.136F-(I2 

6.9916-01 

7.1556 - 09 

8.6.716-23 

6.5796-08 

3.8976-07 

1.3726-08 

5.0636-19 

6.600E*03 

3.680E-')2 

6.9056-01 

9.0996-09 

2.5096-22 

7.0896-08 

3.3396-07 

- 1.939C-0B 

9. 7726-19 

6.T0OE*03 

9.2B9F-32 

j. 3496-01 

1.1516-03 

7.1006-22 

7.6 006 - 08 

2.8596-07 

1.9976-08 

9.9856-19 

6. SOOE *03 

9.9656-02 

6.3186-01 

1.9986-03 

1.9576-21 

8.0991-08 

2.95 86 - 07 

1.5626-03 

9.2026-19 

6.900E*03 

5. 7UE-02 

6.2f 56-01 

1. 8126-03 

S.263E-21 

8.580E-08 

2.1176-07 

1.6296-08 

3,9296-19 

r.O0OE*O3 

6.526E-02 

6.2076-01 

2.2586-03 

1.3836-20 

9.0366-08 

1.8266-07 

1.6976-08 

3.6516-19 

T.100E*03 

7.909E--02 

6.1936-01 

2. 8026-03 

3.553E-20 

9.9 5 86 - 08 

1.578E-07 

1.7686-08 

3.3856-19 

r.209E*03 

8.3S6F-02 

6.0T9F-01 

3.9636-03 

8.9996-20 

9. 8396-08 

1.3666-07 

1.8906-08 

3.1256-19 

T.300E*03 

9.369E-02 

5. 9996-01 

9.2966-03 

2.2086-19 

1.0176-07 

1.1836-07 

1.9166-08 

2.8736-19 

T.900E*03 

1.093E-01 

5.919F-01 

5.2386-03 

5.3596-19 

1.0956-07 

1.0266-07 

1.9996-08 

2.6306-19 

r.500E*03 

1. 1536-01 

5.8331-01 

6.9136-03 

1.2786-18 

1.0686-07 

8. 9066-08 

2.0756-08 

2. 39 76-19 

T.600E*03 

1.268F-01 

5.7936-01 

7.8316-03 

2.9936-18 

1.089E-07 

7.7376-08 

2. 1606-08 

2.1756-19 

7.T00E*03 

1.385E-01 

5.6976-01 

9.5396-03 

6. 9196- IB 

1.0936-07 

6. 72 56 - 08 

2. 2906-08 

1.9696-19 

7.80UE*03 

1.505E-01 

5.598C-01 

1. 1596-02 

1.577E-17 

1,0966-07 

5.8996-08 

2.3916-08 

1.7656-19 

7.900E *03 

1.625E-01 

5.993E-01 

1.9056-02 

3. 5306 '17 

1.093E-07 

5. 0876-08 

2.9?7E-08 

1.5796-19 

8.000E*03 

1.795E-01 

5. 3896-01 

1,6986-02 

7.8096-17 

1. 0896-07 

9.9256-03 

2.5356-08 

1.9066-19 

8.200E*03 

1.983E-01 

5.0991-01 

2.9606-02 

3. 6606- 16 

1,0986-07 

3.3926-08 

2.7316-08 

1.1001-19 

8.900E*03 

2.21BF-01 

9.8871-01 

3.5076-02 

1.6166-15 

9. 9916-08 

2.5086-08 

2.9106-08 

8.9376-15 

8.600E*03 

2. 9506-01 

9.5936-01 

9.898G-J2 

6. 6816-15 

9.2596-08 

1.8606-08 

3.0906-08 

6.3366-15 

8.800E*03 

2.689E-01 

9.210E-01 

6.6666-02 

2. 5766- 19 

8.9586-08 

1,3596-08 

3.0856-08 

9.6926-15 

9.000E*03 

2.923E-01 

3. 888E-01 

8.8036-02 

9. 2286-19 

7.5826-08 

9.6006-09 

3.0176-08 

3.3026-15 

9.200E*03 

3.1666-01 

3.9816-01 

1.1256-01 

3,0 726-13 

6.651C-08 

6.5926-0" 

2.8266-08 

2.2686-15 

9.900E*03 

3.9106-01 

3.0C72E-01 

1.3916-01 

9.5276-13 

5.6966-08 

9,3696-09 

2 . 52 86 -08 

1.9976-15 

9.609E*03 

3.6996-01 

2.5686-01 

1.6666-01 

2.7656-12 

9.7516-08 

2.7786-09 

2. 1576-08 

9.9556-16 

9.800E*03 

3.876F-01 

2.1986-01 

1.9356-01 

7. 5526-12 

3.8566-08 

1.7006 - 09 

i. 7596-08 

5. 7106-16 
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Table II. 

- Continued. 




j 




C 

c* 

C** 

c- 

cu 

CO* 

CC2 

C2 

t 




3.0it3E-/6 

5.dld£-7/ 

U. 

0. 

4.2296-14 

8. 7886-38 

1.0006*00 

0. 

6.0006*02 1 

% 



i«66<ic-o^ 

V, dd<>t-o5 

0. 

0. 

9.8006-11 

2.2046-32 

1.00CE*00 

2.344E-89 

7.000E*02 ! 




l.l JttE-Di 

i..»26L-t»d 

0. 

0. 

7.1576-09 

2.6086-30 

1.0006*00 

3.0326-77 

8.0006*02 i 




S.7l«.E-4/ 

2.0622-53 

0. 

0. 

1.6836-07 

6.2926-29 

1.0006*00 

3.959F-68 

9«000F*02 

•!. 





0. 

2. 3 346- #4 

2.0926-06 

7.9586-28 

1.0006*00 

7.6926-61 

1.0006*03 




3.i<!ie-J7 

1.93 Oc-<>fe 

0. 

3.9d06-74 

1.6406-05 

6.3486-2 7 

1.0006*00 

7.0826-55 

1.100F*03 




l.t>J^E-^3 

d«01*b— *<> 

0. 

1.3 3d6-t5 

9.0996-05 

3*5056-28 

9.9996-01 

6.6196-50 

1.2006*03 j 




1.3J4E-J0 

1. >2 3l-41 

0, 

2.193E-5# 

3. 870E-04 

1.5526-25 

9.9946-01 

1.0646-45 

1.300F*03 1 




E.a^O£-i!i) 

1.05d£-id 

0. 

3.3466-52 

1.3356-03 

5.4506-25 

9.9606-01 

4.2926-42 

1.4006*03 ; 




l.7ilOt-2!> 

». 7<*^i.-3d 

2.5E6E-S5 

7.6l#6-47 

3.8936-03 

1.6226-24 

9.942E-01 

5.7176-39 

1.5006*03 , 

1- 



l.a^OE-^i 

2.4p7c“3o 

3.7»‘7t-»l 

1.99d6-42 

9*6606-03 

7.7826-24 

9.8526-01 

3.0926-36 

1.6006*03 : 




i.lUc-<:i 

6.U55t-36 

1.32<7E-«3 

1.6406-39 

2.229C-02 

2.6456-22 

9.6656-01 

7.9416-34 

1.7006*03 




^.iiSE-^Ci 

i.<>Odt-iL 

2.13aE-dO 

5.7356-37 

4.5356-02 

8.2786-21 

9.31TE-01 

1.0926-31 

1.8006*03 

V 



l.OEtfE-ld 

i«6i.>L--29 

1.U3U-7S 

9.4006-35 

6*3656-02 

1.8236-19 

8.7326-01 

6.8146-30 

1.9006*03 




d.OOdE-17 

1*^/vc-47 

1.747t-/l 

6.9466-33 

1.4146-01 

2.9266-ia 

7.84 86 -01 

4.493E-2B 

2.0006*03 




/6U£^lo 

G« bOot-2u 

1.23d£-67 

5.2/96-31 

2.1776-01 

3.5666-17 

6.6576-01 

1.5326-26 

2.1006*03 

il- 



E.ddVE-iS 

2.3/3E-26 

4. K»6L-e4 

2.0356-29 

3.0546-01 

3.4156-16 

5.2436-01 

3.6 706-25 

2.2006*03 




E.i<!ttE-l-« 

o» JoOc-2 i 

7.52dE-ol 

5.3556-28 

3.9106-01 

2.6506-15 

3.7846-01 

6.4826-24 

2.3006*03 




U600E-I 3 

1.6j1l-21 

d. 162E-^d 

1. 0046- 26 

4.5956-01 

1.7306-14 

2.484E-C1 

e. 8896-23 

2.4006*03 




l.lOdE-ld 

2. 71U-20 

6766-55 

1.3996-25 

5.0166-01 

9.8046-14 

1.4836-01 

1.0056-21 

2.5006*03 




6.0<tSE-l^ 

6.517£-ld 

3.0d6t-52 

1.5166-24 

5.1656-01 

5.0196-13 

8.1326-02 

1.003E-20 

2.6006*03 




1.U4E-U 

o.yydE-La 

1.2672-49 

1.3366-23 

5.1'»1E-01 

2.4016-12 

4. 1736-02 

9.3806-20 

2.7006*03 

J 



1.:>10E-10 

1.022E-16 

4.1796-47 

9.9/46-23 

5. l3oE-01 

1.093E-11 

2.O62E-02 

8.4826-19 

2.8006*03 




6. »<»7k-iO 

1.3oJt-l3 

I • Od66-44 

0.5036-22 

5.0626-01 

4.7226-11 

1.0126-02 

7.3626-18 

2.9006*03 

‘ 




i.o/dc- 1^ 

2.124E-42 

3.7926-21 

5.04o6-Cl 

1.9016-10 

5.0456-03 

5.9706-17 

3.0006*03 , 




UdOdc-Oa 

1.75'»C-li 

3.0026-40 

2.0246-20 

5.0266-01 

6*9946-10 

2.589E-03 

4.420E-16 

3.1006*03 i 




<>•■*676-00 

l.5uf-£-i2 

2.9646-36 

1.1/156-19 

5.0146-01 

2.3036-09 

1.3746-03 

2.9576-15 

3.2006*03 




l.SiX.E-07 


2.U0U-36 

4.905L-19 

5.0086-01 

6.6926-09 

7.554E-C4 

1.7856-14 

3.3006*03 




:>*Ul96’07 

7.216L-11 

9.3166-35 

2.3116-ld 

5.0056-01 

1.7146-08 

4.293E-C4 

S.761E-14 

3.4006*03 

' 



USl9b-U6 

i.d.Ot-10 

3. 1 196-33 

1.0566-1/ 

5.003r 01 

3.9346-08 

2. 5186-04 

^.di>9E*l3 

3.5006*03 , 

s. 



<i.3ilE-0o 

!• /o6fc-09 

7.4366-32 

4.6216-17 

5.0021 U 

6.2 8 76- 08 

1.5216-04 

2.2226-12 

3.6006*03 ! 

I. 



1 • 1 odb- JS 

?•*♦!» /c-09 

1.611E-30 

1.919F-16 

5.0016-01 

1.6336-07 

9.438E-05 

V.36S6-I2 

3.7006*03 




Z.t90t~0j 

2.UJ3C-04 

2.6ad£-29 

7.5376-16 

5.0006-01 

3.0486-07 

6. 0076-05 

3.6646-11 

3.8006*03 ' 




7.101 £-05 

d. dddc- )B 

3.74te-2o 

2.8116-15 

4.9996-01 

5.4136-07 

3.9136-05 

1.3376-10 

3.9006*03 1 



i 

1.7 05£-0'> 

3.1 7U-07 

4.3d5£-27 

1.0036- 14 

4.9986-01 

9.1356-07 

2.6C4E-0S 

4.5796-10 

4.0006*03 1 




3.B2dE-05 

d. 333t-07 

4.295f-2u 

3.4656-14 

4.994E-01 

1 .4806—08 

1. 7686-05 

1.4766-09 

4.1006*03 1 



i 

U«<!id6-0<» 

2.1)1 7t-Jo 

3.513E-25 

l.Ud6-13 

4.9866-01 

2.2006-06 

1.2226-05 

4.4936-09 

4.2006*03 ; 




1.7UE-01 

o.22d6-JO 

2.4106-24 

3.8596-13 

4.9746- 01 

3.1286-06 

8.5876-06 

1.2956-08 

4«J00E»03 } 



1 


1.-.2BE-05 

1.40d£-23 

1.2466-12 

4.9486-01 

4.2146-06 

6.U16-06 

3. 5336-08 

4.4006*03 





3.U39C-05 

7.1od£-23 

3.9026-12 

4.9006-01 

5.4316-06 

4.4l6E-0b 

9.1106-08 

4.5006*03 




l.^ddE-Od 

u« 0'9d:-0^ 

3.25t£-22 

1.1696-11 

4.8156-01 

6 .7556-06 

3. 2136-06 

2.2C7F-07 

4.6006*03 




2.10ZE-07 

1.162C-06 

1.34dt-21 

3.3036-11 

4.6 706-01 

8.1676-06 

2*346c»06 

4.9 746- 07 

4.7006*03 



‘ 

3«6dvb'~0^ 

2.10d£-0<. 

5. 163E-21 

8.6716-11 

4.4426-01 

9.6336-06 

1.7126-06 

1.0286-06 

4.8006*03 




5.ad5e-02 

3. 6<»5c-0^ 

l.d52E-20 

2.0836-10 

4.1106-01 

1.1106-05 

1.2366-Ob 

1.9186-06 

4.9006*03 

' 


i 

d«o0^6-0^ 

6.007E-0V 

b.269E-20 

4.5^66-10 

3.66'E-Ol 

1.2476-05 

8.7566-07 

3.1836-06 

5.0006*03 ; 



1 

1.210E-JI 

^•*>476-0^ 

2.019E-19 

o.b 3^6- iO 

3.1366-01 

1. 3636-05 

6.0326-07 

4.6646-06 

5.1006*03 



1 

1.O07E-01 

1.517L-03 

6. Id5£-19 

1.5506-09 

2.5616-01 

1.4486-05 

4.0136-07 

6.0396-06 

5.2006*03 



i 

1. V/36-OI 

2.U4JC.-03 

i.dl /E-lo 

<.4646-09 

1. 9996-01 

1.4936-05 

2.56VE-C/ 

6.980E*0ei 

S.iOOE^O) 



i 


2.b.>0(i-oJ 

5.l2dt-lo 

.^.5946-09 

1.4996-01 

1.49 76-05 

1.5B7E-CT 

7.3176-06 

5.4006*03 




2.5S7E-01 

i* oO/o-Oi 

1.3V4E-17 

4,t6l6-09 

1.0876-01 

1 .4886-05 

9.504E-08 

7.0 906 - 06 

5.5006*03 ; 



} 

2* ?9ib-0 L 

•♦.9911-J3 

3.655t-17 

c.2656-09 

r. 7016-02 

l.40d6-05 

5.57CE-Ca 

O.S73E-06 

5.6006*03 1 

? 



2«tf096-Ol 

6.4>0dt-Ji 

9.2ddE-17 

7.70C6-09 

5. 3 726-02 

1.333F-05 

3.2236-08 

5.6636-06 

5.7006*03 j 




2.d77t-01 

d.OdU-03 

2.277£-1<i 

9.1636-09 

3.7186-02 

1.2806-05 

1.8566-08 


.8006*03 

i 



3.027E-01 

l.OOdL-02 

5.<t28£-ld 

1.0646-08 

2.5606-C2 

1.1646-05 

1.08VE>C8 

4.0146-06 

.9006*03 ’ 




l.OtVE-01 

1.2d0t-02 

1.2ao£-15 

1.2U6-06 

1.7736-02 

i.Odoe-05 

6.1926-09 

3.3076-06 

b.0006<03 f 

5* 



l.OddE-Ol 

i.5llt-02 

2.6366-15 

i. 3606-06 

1.2296-02 

l.OOOF-05 

3.6136-09 

2.7046-06 

6»1006t03 i 




1.012E-01 

1. tf23c-J2 

Cl. 2346-15 

1.5066-06 

8.5566-03 

9.2436- 06 

2.12 76 - 09 

2.2006-06 

6.2006*03 1 

i 



i«OOoE-Oi 

2. loM-02 

1. 3376-14 

1.6536-06 

5.9896-03 

O.5356-08 

1.2646-09 

1.7846-06 

6.1006*03 f 




2.S57E-Oi 

2.5d7t-02 

2.6006-14 

1.7956-05 

4.2146-03 

7.8756- 06 

7.5aCE-10 

1.4426-06 

6.4006*33 1 




2.d01t-0l 

3.063t-02 

5. 735t-i4 

1.9306-06 

2.9816-03 

7.2636-06 

4.58 76-10 

1.1636-06 

6.5C 6*33 i 



, 

2*oio6-0I 

3. bodb-02 

l.lsOt-13 

2.055F-08 

2.1186-03 

6.6936-06 

2.8006-10 

9.3»dE*07 

6.6006*03 1 



1 

2« Tojk'O 1 

‘•.173E-02 

2.259E-13 

2.1696-08 

1.5116-03 

6.1636-Ob 

1.7226-10 

7.S036-07 

6.7006*33 i 



< 

2.6 7d£-01 

f).i>20b-02 

4.3516-13 

2.2<)66-06 

1.0826-03 

5.8686-08 

1.06OE-10 

5.9936-07 

6«600E^03 j 




2.SdSh-Ul 

3.>29t-02 

0.225E-13 

2.3486-08 

7.7 726-04 

5*2066-06 

6.6386-11 

4.7656-07 

6.9006*03 ! 




2.5d2E-01 

6.300t-02 

1.52/6-12 

/. 4066-05 

5.5936-04 

4*7736-06 

4.155E-11 

3.7686-07 

7«000E^03 



‘ 

2.3/16-01 

7.12tfk-02 

2.7066-l2 

2.4416-Od 

4.0306-04 

4.3686-06 

2.6116-11 

2.9606-07 

7.1006*01 \ 




2.2326-OI 

d.0i0b-02 

4.9996- U 

2.4496-08 

2.9066-0"* 

3.9866-08 

1. 6466-11 

2.3096-07 

7.2006*03 i 




2. 126C-01 

d.d37t-02 

6.6246-12 

2.4296-Ob 

2.0966-04 

3.6326-06 

1.040E-11 

1.7876-07 

7.3006*03 i 




l.VMt-Wl 

V.9o2t-*;2 

1.5JH-U 

2.3836-Od 

1.5116-04 

3.2 9 76 - 06 

6.583E-12 

1.3706-07 

7.4006*03 ) 




1.B5VE-01 

l.Od <c-01 

2 . 6 . 06 ' 11 

2. 3096-08 

1.0876-04 

2.9846-06 

' .170E-12 

1.0406-07 

7.5006*03 




1.720E-01 

l.idOt-01 

4.4296-11 

2.2116-08 

7.8146-0; 

2.8V2F-08 

2.6426-12 

7.8176-08 

7.6006*03 




1.5dlE-01 

1.2d0E-01 

7.36*6-11 

2.0916-08 

5.6046-05 

2.4196-06 

1.6736-12 

5.8126-08 

7«700E^03 

; 



l.WE-01 

1.3dd£-01 

1. 2076-10 

1.955E-08 

4.0096-05 

2.1656-06 

1. 0596-12 

4.2 736-08 

7.8006*03 




1.107E-01 

1.4O4L-01 

1.952E-10 

1.8066 - 08 

2.6606-05 

1.9306-08 

6.6946-13 

3. 1086-08 

7.9006*03 

i 



1.177E-01 

l.375t-0l 

3.1156-10 

1.6496-08 

2.0356-05 

1.7146-06 

4.2256-13 

2.2366-08 

8.0006^03 




■*.350E-y2 

1. 73 7E-JI 

7.dl7f-10 

1.3346-08 

1.022E-05 

1.3336-06 

1.6746-n 

1.1236-08 

8.2006*03 




7.2 70E-0/ 

Ud4 76-01 

1. 7HB6-09 

1.0426-08 

5. 0836-06 

1.01 76-06 

6.5776-14 

5.4606-09 

8.4306*03 




S.5b1E-u2 

1 • '/oJt-0 1 

3. #991-09 

7.9446-09 

2.5066-06 

7.6116-07 

2.55 76-14 


8.6006*01 




d.20b£-02 

2.01db-01 

a. 1 746-09 

5.9586-09 

1.2266-06 

5. 5806-07 

9.8156-15 

1.2176-09 

8.8006*03 




3.1 o5fc-j£ 

2. 0632-01 

U6466-C6 

4.4286-09 

5.9616-07 

4.00 66-07 

3.7076-15 

5.6886-10 

9.0006*03 




2-l/d£-02 

2.06U-01 

3. 1 776-Cd 

3.2736-09 

2.8756-07 

2.8156-07 

1.3726-15 

2.6646-10 

9.2006*01 




i.77d£-02 

2.015t-01 

5.924t-Cd 

2.411E-/19 

1.37:6-07 

1.9376- 07 

4.9606-10 

1.2556-10 

9.4006*01 




1.3,1 '.£-02 

l.'DdOb-Ol 

1.0736-C7 

1. 7696-09 

6.51 -38 

1. 3076-07 

1.74 76-16 

5.9596-11 

9.6006*03 



j 

l.OuU-02 

1.9416-01 

1.9001-07 

1.2936-09 

3.06 -08 

8.6696-08 

5.9926-17 

2.8556-11 

9.8006*03 
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Table II.- 

Continued. 

T 

6- 

0 

0* 

n** 

1.0a0E*lM 

4.0836-01 

1.7886-01 

2.1866-01 

1.952E-11 

1.020E»04 

4. 2666-01 

1.4126-01 

2.4116-01 

4. 8006-11 

1.040E04 

4.4? 16-01 

1.1166-01 

2.6046-01 

1.1296-10 

1.060E»0« 

4. 9486-01 

8. TO 46-02 

2.7646-01 

2. 5916-10 

i.oaoE«a4 

4.6516-01 

6.7326-02 

2. 8936-01 

S.9SBE-10 

I.IOOE^O* 

4.7316-01 

5.1T86-02 

2.9956-01 

1.1726-09 

1.120E*04 

4.7946-01 

3.9746-02 

3.0736-01 

2.39 86-09 

1.140E»04 

4.8426-01 

3. 0496-02 

3.1346-01 

4. 7746-09 

1.160E»04 

4.8786-01 

2. 3446-02 

3.1806 -01 

9. 2686-09 

l.tSOE*04 

4.406E-01 

1.8086-02 

3.219E-01 

1.7576-08 

U200E404 

4.92 7E-01 

1.4(706-02 

3. 2426-0 1 

3.2996-08 

t.220E*04 

4.9436-01 

1.0906-02 

3.2626-01 

5.9226-08 

1.240F404 

4.9566-01 

8.9286-03 

3.2776-01 

1.0556-07 

U240E»04 

4.9666-01 

6.7096-03 

3.2896-01 

1.8466-07 

1.2S0E404 

4.9736-01 

9.3096-03 

3.2986-01 

3.1736-07 

1.30n««04 

4.9796-01 

4.2236-03 

3.3096-01 

5.3696-07 

l.32u..ra4 

4.9846-01 

3.3786-03 

3.3106-01 

8.9296-07 

1.340E*04 

4.9896-01 

2.7176-03 

3.3146-01 

1.4646-06 

l.)60E*04 

4.9936-01 

2.1876-03 

3.3166-01 

2.3656-06 

1.3EOE»04 

4.9976-01 

1.7866-03 

3.3176-01 

3. 7696-06 

1.400E404 

5.0016-01 

1.4996-03 

3.3186-01 

5. 9276-06 

l.420E»04 

5.0066-01 

1.1986-0 3 

3.3176-01 

9. 2016-06 

1.440E404 

5.0116-01 

9.8776-04 

3.3166-01 

1.4116-09 

1.460E»04 

5.0186-01 

8.1836-04 

3.3136-01 

2. 1376-05 

1.480E404 

5.0266-01 

6.8106-04 

3. 3096 -0 1 

3.2016-05 

I.S33E*04 

5.0366-01 

9.6916-04 

3.3 036 - 01 

4.7386-0! 

I.520E404 

5.049E-01 

4.7756-04 

3.2956-01 

6.937C-05 

U540E404 

5.0646-01 

4.0236-04 

3.2 866-01 

1.0096-04 

1.360E404 

5.0826-01 

3.4026-04 

3.2746-01 

1.4396-04 

l.980E»04 

9.1036-01 

2 . 88 76 - 04 

3.2596-01 

2.0416-04 

1.600E»04 

5.129E-01 

2.4886-04 

3. 2426-01 

2. 8646-04 

1.620E*04 

5.1576 -01 

2.1006-04 

3.2226-01 

3. 9806-04 

1.6406 »04 

5.1896-01 

1.8006-04 

3.200E-01 

5.4786-04 

1.660E*04 

5.22 56 -01 

1.9476-04 

3.1756 -01 

7. 47 IE 04 

1.680E*04 

5.2626-01 

1.3336-04 

3.1476-01 

1.0106-03 

1.T00E404 

5.3026-01 

1.1826-04 

3.1196-01 

1.3946-03 

1. T20E »04 

5.3426-01 

9.98 26 -05 

3.0866-01 

1.8026-03 

l.T40E»04 

5.3836-01 

8.6676-09 

3.0536-01 

2.3806-03 

l.T6OE»04 

5.4236-01 

7.5406-05 

3.019E-01 

3.1226-03 

1.T80E404 

5.4626-01 

6.5736-05 

2.9846-01 

4.0686-03 

1.8006*04 

5.5016-01 

5.7386-05 

2.9466-01 

5.2666-03 

1.8206*04 

5.5376-01 

5.0176-05 

2.9076-01 

6. 7726-03 

1.8406*04 

5.5736-01 

4.3906-05 

2.8656-01 

8.6526-03 

1.8606*04 

9.607E-01 

3.8446-05 

2.8186-01 

1.0986-0'^ 

1.8806*04 

5.6416-01 

3.3666-05 

2.7676-01 

1.383E-J2 

1.9006*04 

5.6756-01 

2.9476-05 

2,7106-01 

1.7297.-02 

1.9206*04 

5.709E-01 

2.5786-05 

2.6466-01 

2.1436-02 

1.940E*04 

5.7446-01 

2.2516-05 

2.5746-01 

2.7,346-02 

1.9606*04 

5.7816-01 

1.9626-05 

2.4926 - 01 

3.2076-02 

1.9806*04 

9.8196-01 

1.7056-05 

2.4006-01 

3. 8666-02 

2.0006' “H 

9.8606-01 

1.4766-05 

2.2996 -01 

4.6116-02 

2.0206*04 

9.9036-01 

1.2736-09 

2.1876-01 

5. 4396-t2 

2.0406*04 

5.9486-01 

1.0926-05 

2.06 76-1’ 1 

6. 3426-02 

2.0606*04 

9.9956-01 

9.3236-06 

1.9396 01 

7.3106-02 

2.0806*04 

6.0446-01 

7.9146-06 

1.80*6-01 

8.3286-01' 

2.1006*04 

6.0936-01 

6.6776-06 

1.6.. 76-01 

9.3786-02 

2.1206*04 

6.1426-01 

9.6006-06 

1. 5286-01 

1.0446--01 

2.1406*04 

6.1906-01 

4.6696-06 

1.3906-01 

1.1906-01 

2.1606*04 

6.2366-01 

3.8696-06 

1.2 566 -01 

1.2936-01 

2.1806 *04 

6.2816-01 

3.1896-06 

1.1276-01 

1.3536-01 

2.2006*04 

6.323F-01 

2.6196-0O 

1.0056-01 

1.4476-01 

2.2206*04 

6.3626-01 

2. 1846' 06 

8.9076-02 

1.5346-01 

2.2406*04 

6.3986-01 

1.739i-06 

7.8596-02 

1.6156-01 

2.2606*04 

6.4316-01 

1.4P6E-06 

6.9056-02 

1.6896-01 

2.2806*04 

6.4606-01 

1.1366-06 

6.0456 -02 

1. 7556-01 

2. 3006*04 

6.4866-01 

9.1606-07 

9.2 776 -02 

1.8196-01 

2. 3206*04 

6.5106-01 

7.3766-07 

4.5966-02 

1.8676-01 

2.3406*04 

6.5306-01 

9.9396-07 

3.9966-02 

1.9146-01 

2.3606*04 

6.5486-0’. 

4.7746-07 

3.4706 -02 

1.9546-01 

2.3806*04 

6 . 564E-J1 

3.8406-07 

3.0116-02 

1.9906-01 

2.4006*04 

6.577F-01 

3.0916-07 

2.6116-02 

2.0216-01 

2.4206*04 

6.98'«-01 

2.4806-07 

2.2 696 -02 

2 . 0476-01 

2.4406*04 

6.5996-01 

2.0(796-07 

1.9656-02 

2.0716-01 

2.440E*04 

6.6086-01 

1.6236-07 

1.7066-02 

2.0916-01 





9/PO ■ 

9.006-04 

7 

6- 

0 

0* 

0** 

7.0006*02 

0. 

0. 

0. 

0. 

2.0006*02 

0. 

2.6146-66 

0. 

0. 

3.0006*02 

0. 

1.1926-44 

1.0456-78 

0. 
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0- 

02 

02* 

02- 

3.0496-08 

1.0026-09 

1.3766-08 

3.2996-16 

2.3456-08 

5.7076-10 

1.0376-08 

1.8326-16 

1 . 7666-08 

3.1636-10 

7.5786-09 

9.8276-17 , 

1.3076-08 

1.7176-10 

9.4066-09 

5.1356-17 / ! 

9. 9926-09 

9.1956-11 

3.7916-09 

2.6396-17 

6.9196-09 

4.8906-11 

2.6286-09 

1.3386-17 

4.9896-09 

2.9986-U 

1.8126-09 

6.7646-18 

J 

3. 9926-09 

1.3896-11 

1. 2466-09 

3.4276-18 

2.9896-09 

7.4356-12 

9. 5886-10 

1.7406-18 

1.8726-09 

4.0306-12 

5. 9396-10 

8.9776-19 

1.3596-09 

2.2106-12 

4. 131E-10 

4.6646-19 

9.9246-10 

1.2276-12 

2.8926-10 

2.4576-19 

j 4 

7.2886-10 

6.9026-13 

2.0396-10 

1.3116-19 

i 

5.3866-10 

3.9366-13 

1.4506-10 

7.0966-20 

4.0066-10 

2.2756-13 

1.0396-10 

3.8946-20 

2.9996-10 

1.3336-13 

7.5016-11 

2.1686-20 

r 

2.2606-10 

7.9136-14 

5.4616-11 

1.2236-20 

1.7146-10 

4.7606-14 

4.0076-11 

7.0016-21 

1.3096-10 

2.6996-14 

2.9636-11 

4.060E-21 

1.0056-10 

1.7886-14 

2. 2076-11 

2.3866-21 

7. 7686-11 

1.1166-14 

1.6566-11 

1.4206-21 

6.039E-11 

7.0426-15 

1.2516-11 

8.5536-22 

4. 7226-11 

4.4996-15 

9.5166-12 

5.2196-22 

3. 7146-71 

2.9006-15 

7.2836-12 

3.2176-22 

2.93TE-11 

1.8866-15 

5.6086-12 

2.0076-22 

2.3366-11 

1.2*46-19 

4.3436-12 

1.2 666 - 22 

1. 8676-11 

8.2706-16 

3.3816-12 

8.0676-23 

1.5016-11 

5.5476-16 

2.646E-12 

5.1996-23 

1.212E-11 

3.7536-16 

2.0806-12 

3.3806-23 

9.8436-12 

2.5616-16 

1.6436-12 

2.2206-23 


8.0306-12 

1.7626-16 

1.3036-12 

1,4726-23 

6.5826-12 

1.2216-16 

1.0376-12 

9.8446-24 

5.4196-12 

8.5296-17 

8.2896-13 

6.6406-24 

4.4796-17 

5.9976-17 

6.6466-13 

4,9196-24 

3.7176-72 

4.2286-17 

5.3476-13 

3.0936-24 

3.0966' 12 

3.0136-17 

4.3156-13 

2.1346 -24 

2.586’.-12 

2.1596-17 

3.4936-13 

1.4816-24 

2.16>6-12 

1.5996-17 

2.8366-13 

1.0346-24 

l.f 196-12 

1.1286-17 

2. 3086-13 

7.2626-25 

1 ,5316-12 

8.1996-18 

1.8836-13 

5.1226-25 

1.2916-12 

5.98 18 

1.5396-13 

3.6286-25 

1.0906-12 

4.381 18 

1.2606-13 

2.978E-’5 

■ 7 

9.2206-13 

3.217. 18 

1.0326-13 

1.8386-25 


7.8036-13 

2.3676 18 

8.4526-14 

1.3126-25 

6.6066-13 

1.7436-18 

6.9176-14 

9.3856-26 

5.593E-13 

1.2036-18 

9.6496-14 

6.7136-26 

4.7336-13 

9.4346-19 

4.9986-14 

4.7976-26 

4.0026-13 

6.9196-19 

3. 72 66-14 

3.4216-26 

3.3786-13 

9.0556-19 

3.0016-14 

2.4326-26 

2. 8456-13 

3. 6746- IS 

2.4006-14 

1.7216-26 


2.3906-13 

2.6536-19 

1.9036-14 

1.2116-26 f 


2.0006-13 

1.9016-19 

1.4946-14 

8.4576-27 


1.6676-13 

1.3496-19 

1. 1606-14 

5.85TE-27 


1.38’--13 

9.482E-20 

8.8956-19 

4.Q18E -27 1 


1.1426-13 

6.5916-20 

6.7376-19 

2.7276-27 ! 


9.3696-14 

4.9296-20 

5.0366-15 

1.8316-27 

f 

7.6496-14 

3.CT56-20 

3.7166-15 

1.2196-27 


6.2016-14 

2.0646-20 

2.7066-15 

7.9686-28 1 


5.000E-14 

1.3696-20 

1.9466-15 

9.1676-28 

‘ \ 4 

4.0096-14 

8.9886-21 

1.3836-19 

3.3156-28 


3.1986-14 

9.8416-21 

9.7246-16 

2.105E-28 


2.53 86-14 

3.7636-21 

6. 7716-16 

1.3246-28 


2.0066-14 

2.4056-21 

4.6756 16 

8.2676-29 

1 

1.9806-14 

1. 92*6-21 

3.2056-16 

9. 1266-29 


1.240E-14 

9.6506-22 

2.1046-16 

3.1626-29 


9.714E-15 

6.0746-22 

1.4796-16 

1.9426-29 


7.9966-15 

3.8126-22 

1.0006-16 

1.1896- 29 


5.9336-19 

2.3906-22 

6.7526-17 

T.271E-30 


4.6326-19 

1.4976-22 

4.556E-17 

4.4436-30 


3.6176-19 

9.3836-23 

3.0706-17 

2.7166-30 


2 . 82 56-15 

5.8896-23 

2.0696-17 

1.6576-30 


2.2086-15 

3.7036-23 

1.3976-17 

1.0176-30 


1.7286-15 

2.3396-23 

9.4496-18 

6.2536-31 


1.3546-15 

1.4776-23 

6.4026-18 

3.8986-31 


0- 

02 

02* 

02- 


0. 

4.3906-11 

.. .60E-18 

0. 

0. 

5.4566-11 

1.7606-18 

0. 1 

0. 

5.6916-11 

1. 7606-18 

0. > 


\ • 




y 


Table II. - Continued. 


c 

C. 

C*4 

C- 

CU 

CO* 

C02 

C2 

1 

T.SME*03 

1.0976-01 

3.3036-07 

9.4236-10 

1.4276-00 

3.6606-00 

2.0076-17 

1.3836-11 

1.0006*04 

5.*we>0} 

1.0336-01 

3.6576-07 

6.0466-10 

6.6196-09 

3.6676-00 

6.3966-10 

6.7846-12 

1.0206 * 04 

4.ilSE-03 

1.0176-01 

9.3706-07 

4.9606-10 

3.0676-09 

2.3376-00 

2.1396-10 

3.3706-12 

1.0406*04 

3.2926-03 

1.7046-01 

1.6016-06 

3.6066-10 

1.4236-09 

1.3116-00 

6. 9016-19 

1.7106-12 

1.0606 * 04 

2.3206-03 

1.7306-01 

2.4316-C6 

2.6236-10 

6.6676-10 

9.6946-U9 

2.2306-19 

0.0076-13 

1.0806*04 

1.9336-03 

1.7376-01 

4.3416-06 

1.9136-10 

3.1316-10 

6.2446-09 

7.2.196-20 

4.62IE-13 

1.1006*04 

1.3226-03 

1.7206-01 

7.0306-06 

1.4036-10 

1.3096-10 

4.04 76-09 

2.4A>e-20 

2.4706-13 

1.1206*04 

1.1996-03 

1.7076 -01 

1.1236-03 

1.0366-10 

7.3336-11 

2.6446-09 

'i.0006-.’l 

1.3446-13 

1.1406*04 

9.4346-09 

1.4906-01 

1.7006-03 

7.6926-11 

3.6236-11 

1.7436-09 

2.73)6- .( 

7.4316-14 

l.;606*04 

2.3046-04 

1.4906-01 

2.7026-03 

3.7466-11 

1.0236-11 

1.1606-09 

9.79U-22 

4.2026- 14 

1.1006*04 

4.0096-04 

1.4046-01 

4.2976-03 

4.3226-11 

9.3306-12 

7.7906-10 

3.3336-22 

2.4106-14 

1.2006*04 

4.0446-04 

1.4006-01 

6.3366-03 

3.2736-11 

4.0616-12 

3.2966-10 

1.3076-22 

1.4&46-14 

1.2206*04 

3.9206-04 

1.4746-01 

9.0076-03 

2.4936-11 

2.3706-12 

3.6346-10 

4.9606-23 

8.3126-15 

1.2406*04 

3.2036-04 

1.4736-01 

1.4746-04 

1.9146-11 

1.3916-12 

2.3106-10 

1. 9376-23 

4.9926-15 

1.2606*04 

2.4306-04 

1.4716-01 

2.1736-04 

1.4706-11 

7.6346-13 

1.7626-10 

7.6966-24 

3.0406-13 

1.2006*04 

2.1496-04 

1.4406-01 

3.1606-04 

1.1406-11 

4.2396-13 

1.243r 0 

3.1436-24 

1.8776-15 

1.3006*04 

1.7996-04 

1.4436-01 

4.3696-04 

0.9756-12 

2.4146-13 

0.073. .1 

1.3146-24 

1.1736-’3 

1.3206*04 

1.4906-04 

1.4426-01 

6.3226-04 

7.0346- 12 

1.3096- 13 

6.3016-11 

5.6166-23 

7.417C-16 

1.3406*04 

1.2346-04 

1.4396-01 

9.2136-04 

3.3746-12 

0.1096-14 

4.6236-11 

2.4336-23 

4.7436-16 

1.3606*04 

1.0346-04 

1.4346-01 

1.2096-03 

4.4276- 12 

<,.0006-14 

3.3706-11 

1.0946-23 

3. 0656- 1.6 

1.3006*04 

0. 0076-03 

1.4406-01 

1.7036-C3 

3. 3326-12 

2.0796-14 

2.4036-11 

4.9726-26 

1.9996-16 

1.4006*04 

7.3216-03 

1.4396-01 

2.4406-D3 

2.0306-12 

1.7496-14 

1.0406-11 

2.;09E-26 

>.3136-16 

1.4206*04 

4.3046-03 

1.4296-01 

3.3246-03 

2.2)66-12 

1.0746-14 

1.J7U6-11 

1.0066-26 

8.7116-17 

1.4406*04 

3.4316-03 

1.4136-01 

4.4676-03 

1.0366-12 

6.6716-15 

1.0266-11 

5.2046-27 

3.8096-17 

1.4606*04 

4.4296-03 

i. 5906-01 

3.9416-03 

1.4066-12 

4.1046-15 

7.7136-12 

2.5336-27 

3. 8936-17 

1.4806*04 

3.9306-03 

1.3746-01 

7.0176-03 

1.2036-12 

2.6476-13 

3.0216-12 

1.2316-27 

2.619E-1T 

1.3006*04 

3.3716-03 

1.3406-01 

1.0176-02 

9.7046-13 

1.6006-13 

4.4046-12 

6.2356-20 

1. *656-17 

1.3206*04 

2.0746-03 

1.3146-01 

1.3076-02 

7.9306-13 

1.0036-13 

3.3366-12 

3.1636-28 

1.1906-17 

1.3406*04 

2.4306-03 

1.4736-01 

1.6606-02 

6.4306-13 

6.9916-16 

2.3296-12 

1.6106-28 

0. 0096-10 

1.3606*04 

2.ooae-93 

1.4246-91 

2.0796-02 

3.2406- l.i 

4. 3316-16 

1.9156-12 

0.3426-29 

5.3716-10 

1.3806*04 

1.7446-03 

1.3476-01 

2.3696-02 

4.2436-13 

2.9436-16 

1 44 06-12 

4.3336-29 

3.3026-10 

1.6006*04 

1.4006-03 

1.3016-01 

3.1296-02 

3.4246-fJ 

1.9106-16 

1.0916-12 

2.2646-29 

2.3716-18 

1.6206*04 

1.2496-03 

1.2206-01 

3.7336-02 

2.7336*1? 

1.2496*16 

0.1926-13 

1. 1986-29 

1.S5SE-IS 

1.6406*04 

1.0426-03 

1.1406-01 

4.4346-02 

2.2026-13 

3.1366-17 

6.1216-13 

6.21.76-30 

1.0086-10 

1.6606*04 

0.4346-04 

1.0436-01 

3.1596-02 

1.7326-13 

1«.29J'_-W 

4.3306-13 

3.3026-30 

6.46:E-19 

1.6006*04 

7.1106-04 

9. 7496-02 

3.9116-02 

1.3036- .3 

3.4346-17 

3.3626-13 

1.7456-30 

4.0876-19 

1.7006*04 

3.0136-04 

0.0526-02 

6.6736-02 

1.0006-13 

2.2236- 17 

2.4706-13 

9.2306-31 

2.5516-19 

1.7206*04 

4.7206-04 

7.9426-02 

7.4206-02 

0.4066-14 

1.4366-17 

1.0046-13 

4.8846-31 

1.5726-19 

1.7406*04 

3.0076-04 

7.0976-02 

0.1306-02 

6.3796-14 

9.2426-10 

1.3106-13 

2.3036-31 

9.3606-20 

1.7606*04 

3.0326-04 

4. 2 7 36-02 

0.0306-C2 

5.0716-14 

3.M416-10 

9.4606-14 

1.3606-31 

5.7496-20 

.7806*04 

2.4346-04 

3. 3046-02 

9.4916-02 

3.0076-14 

3.0116-10 

6.0116-14 

7.2456-32 

3.4226-20 

1.8706*04 

1.9326-04 

. Jr.OOlt-02 

1.0076-01 

2.9066-14 

2.4< .2-10 

4.0006-14 

3.0306-32 

2.0206-20 

1.0206*04 

1.3206-04 

4.1436-02 

1.0^96-01 

2.2356-14 

1.3396-10 

3.4046-14 

2.0356-32 

1. 1046-20 

1.8406*04 

1.2046-04 

3.3936-02 

1.1036-01 

1.7106-14 

9.99,56-19 

2.4016-14 

1.0796-32 

6.9066-21 

1.0606*04 

9.4936-07 

3.0096-02 

1.1446-01 

1.2936-14 

6.3916-19 

1.7626-14 

3.7306-33 

4.0166-21 

1.8006*04 

7.4716-07 

2.4406-02 

1.1776-01 

9.7936-13 

4.r;06-19 

1.24 06-14 

3.0436-33 

2.3316-21 

1.9006*04 

3.0706-07 

2.2446-02 

1.2046-01 

7.4116-13 

2.6161-19 

0.0276-13 

1.6166-33 

1.3546-21 

1.9206*04 

4.4276-07 

1.9346-02 

1.2236-01 

3.6136-13 

1.6746-19 

6.2296-13 

8.5706-34 

7.0786-22 

1.9406*04 

3.4476-07 

1.6326-02 

1.2416-01 

4.2336-13 

1.0726-19 

*.3066-13 

4.34 76-34 

4.3946-22 

1.9606*04 

2.079C-07 

1.4096-02 

1.2336-01 

;. 2376-13 

6.0636-20 

3.0016-13 

2.4046-34 

2. 6896-22 

1.9006*04 

2.2 77JP-07 

1.2026-02 

1.2606-01 

2.4676-13 

4.3926-20 

2.1306-13 

1.2676-34 

1.3816-22 

2.0006*04 

1.00^07 

1.0246 -02 

1.2636-01 

1.0066-13 

2.0096-2U 

1.3076-13 

6.6316»33 

9.3446-23 

2.0206*04 

1.4346-07 

Oi 7626-03 

1.2636-01 

1.4466-13 

1.7956-20 

1.0496-13 

3.4726-33 

5.3326-23 

2.04 06*04 

1.1436-07 

7.4006-0’ 

1.2606-01 

1.1126-13 

1.1436-20 

7.2736-16 

1.00)6-33 

3.3106-23 

2.0606*04 

9.1326-00 

6.4076-03 

1.2336-01 

9.3016-16 

7.2906-21 

3.0246-16 

9.2746-36 

1.9946-23 

2.0006*04 

7.3306-00 

5.4006-03 

1.2406-01 

6.6346-16 

4.6326-21 

3.43.6;.- 16 

4.7406-36 

1.2066-2? 

2.1006*04 

3.9006r00. 

4. 7006-03 

1.2396-01 

3.1426-16 

2.9366-21 

2.3696-16 

2.4046-36 

7.3346-24 

2.1206*04 

4.7306-00 

4.0436-03 

1.2306-01 

4.0036-16 

1.0366-21 

1.6176-16 

1.2096-36 

4.4006-24 

2.1406*04 

3.0406-00 

3.4026-03 

1.2206-01 

3.1336-16 

1.1716-21 

1.1006-16 

6. 0386-37 

2.7366-24 

2.1606*04 

3.1206-00 

3.0026-03 

1.2106-01 

2.4326- 16 

7.3776-22 

7.4606-17 

2.9946 -37 

1.7116-24 

2.1006*04 

2.3306-00 

2. 3946-03 

1.2006-01 

1.9246-16 

4.6396-22 

3.0466-17 

1.4756-37 

1.0636-24 

2.2006*04 

2.0706-00 

2.2466-03 

1.1906-01 

1.3136-16 

2.9146-22 

3.4076-17 

7.2316-38 

6.6766-23 

2.2206*04 

1.4946-00 

1,9496-03 

1.1016-01 

1.1916-14 

1.0306-22 

2.2976-r 

3 >116-38 

4.2006-23 

2.2406*04 

1.3096-00 

1.4936-03 

1.1736-01 

9.4336- 1> 

..1496-22 

1.3476-17 

1.7196-30 

2.6696-23 

2.2606*04 

1.1436-00 

1.47 76-03 

1636-01 

7.4776-17 

7.2246-23 

1.0436-17 

0.3396-39 

1.7026-23 

2.2006*04 

9.4316-09 

1.2906-03 

1.1506-01 

3.9416-17 

4.3476-23 

7.0296-10 

4.0633-39 

1.0926-23 

2.3006*04 

7.0046-09 

1.1296-03 

1.1326-01 

4.7326-17 

2.0606-23 

4.7436-10 

1.9776-39 

7.0306-26 

2.3206*04 

4.4736-09 

9.9026-04 

1.1476-01 

3.7796-17 

1.0136-23 

3.2006-10 

9.6416-40 

4.5776-26 

2.3406*04 

3.3006-09 

0. 7046-04 

1. 1426-01 

3.0236-17 

1.1306-23 

2.1746-10 

4.7116-40 

2.9096-26 

2.3606*04 

4.4936-09 

7.6446-04 

1.1306-01 

2.4206-17 

7.3196-24 

1.4776-10 

2.3146-40 

1.96)6-26 

2.3006*04 

3.7416-09 

4.7646-04 

1.1346-01 

1.9346-17 

4.6766-24 

1.0076-10 

1.1426-40 

1.2966-26 

2 4006*04 

3.1»w-09 

3.9036-04 

1.1316-01 

1.3766-17 

2.9996-24 

6.0036-19 

3. 66 76-41 

0.60061*27 

2.4206*04 

2.4346-09 

'.3016-04 

1.1206-01 

1.2736-17 

1.9326-24 

4.7236-19 

2.0206-41 

5. 1406-27 

2.4406*04 

2.2306-09 

4.7046-04 

1.1266-01 

1.0346-17 

1.2306-24 

3.2326-19 

1.4206-41 

3.0396-27 

2.4606*04 





P/00 • 

9.006-04 





C 

c* 

c** 

c- 

CO 

CO* 

CC2 

C2 

t 

0. 

0. 

0. 

0. 

0. 

0. 

1.0006*00 

0. 

1.0006*02 

0. 

0. 

0. 

0. 

2.0001. > 

0. 

1.0006*00 

0. 

2.0006*02 

0. 

0. 

0. 

0. 

7.7526-3* 

4.3766-79 

1.0006*00 

0* 

3.0006*02 



T«bte IL~ Conlinu«L 


T 

r- 

a 

0* 

n*4 

0- 

02 

02* 

oa- 

4.000CHU 

0. 

8.212E-34 

2.T43E-61 

0. 

0. 

5.1416-11 

1. 7406-18 

0. 

S.OlMCMa 

0. 

2.493E-2T 

8.t35E-51 

o. 

0. 

4.7946-11 

1.7ME-10 

0. 

«.OOOE»0? 

1.209E-90 

8.295E-23 

T.n5E-44 

o. 

0. 

4.M4E-11 

1.7406-18 

0. 

T.000E»O2 
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2.5156-16 

2.0106-26 

2.020E*09 

9.8T9E-01 

1.6666-05 

2.2686-01 

6. 9906-02 

2.581E-13 

2.8366-19 

1.9896-16 

1.6166-26 

2.090E»0« 

9.923E-01 

1.2636-05 

2.1366-01 

5. 8656-02 

2. 159F-13 

2.0306-19 

1.5576-16 

9.8696-27 

2.060E»09 

5.963E-0I 

1.0836-05 

2.0116-01 

6. 7706-02 

1. 7096- 13 

1.6396-19 

1.2056-16 

6.8296-27 

2.080E»i)9 

6.016E-01 

9.236E-06 

1.8816-01 

7. 7526-02 

1.692E-13 

1.0106-19 

9.2206-15 

6.6806-27 

2.100E*09 

6.064E-01 

7.8336-06 

1.7666-01 

8.7756-02 

1. 2316-13 

7.0116-20 

6.9666-15 

3.1736-27 

2.120E»09 

6.1136-01 

6.6066-06 

1.6096 - 01 

9.8226-02 

1.0096-13 

6.811F-20 

5.1026-15 

2.1286-27 

2.190E*0< 

6.1616-01 

5.5356-06 

1.6726-01 

1.0876-01 

8.2326-16 

3.2666-20 

3.8226-15 

1.6116-27 

2.160E»09 

6.2086-01 

6.6126-06 

1.337E-01 

1.1916-01 

6.6756-16 

2.1096-20 

2.7786-15 

9.2516-28 

2.180E*09 

6.2966-01 

3.8226-06 

1.2056 -01 

1.2926-01 

5.3826-16 

1.6526-20 

1.9956-15 

5.9996-28 

2.200E»09 

6.2O26-01 

3.IS0E-06 

1.0906-01 

1.3896-01 

6.3166-16 

9.5376-21 

1.6176-15 

3.8506-28 

2.220EO9 

6.3376-01 

2.5866-06 

9.6266-02 

1.6796-01 

3.66 36-16 

6.2056-21 

9.9666-16 

2.6676-28 

2.290E»09 

6.375E-01 

2.1106-06 

8.5296 -02 

1.5666-01 

2.7356-16 

6.0036- 21 

6.9626-16 

1.5636-28 

2.26aE*09 

6. 6096-01 

1.7176-06 

7.5266-02 

1.6616-01 

2.1666-16 

2.5656-21 

6.8006-16 

9.6526-29 

2.280E*09 

6.6616-01 

1.3936-06 

6.6126-02 

1.7126-01 

1.7066-16 

1.6366-21 

3. 2976-16 

6.0036-29 

2.300E*09 

6.6696-01 

1.1286-06 

5.7916-02 

1.7756-01 

1.3626-16 

1.0366-21 

2 . 2536-16 

3.7156-29 

2.320E»09 

6.696E-01 

9.1126-07 

5.0596 -02 

1.0326-01 

1.0536-16 

6.5666-22 

1.53 36-16 

2.2916-29 

2.390E»09 

6.9166-01 

7.3B6E-07 

6.6106-02 

1.8826-01 

8.2536-15 

6.1276-22 

1.0606-16 

1.6106-29 

2.360E»09 

6.5356-01 

5.9806-07 

3.8396-02 

1.9266-01 

6.6626-15 

2.5996-22 

7.0666-17 

8.6626-30 

2.380Et09 

6.553E-01 

6.7826-0 7 

3.3386-02 

1.9666-01 

5.05 56-15 

1.6376-22 

6. 7686-17 

5.3216-30 

2.90aE»a9 

6.567E-01 

3.B67F-07 

2.9016-02 

1.9986-01 

3.9606-15 

1.0326-22 

3.2276-17 

3.2716-30 

2.920E»09 

6.5806-01 

3.1136-07 

2.5206-02 

2.0286-01 

3. 1016-15 

6.5116-23 

2.1866-17 

2.0136-30 

2.990E»(H 

6.5926-01 

2.515F-07 

2.1906 -02 

2. 0536-01 

2.6326-15 

6.1186-23 

1.6826-17 

1.2626-30 

2.«a0c»09 

6.601E-01 

2.0866-07 

1.9036-02 

2.0756-01 

1.9096-15 

2.6126-23 

1.0076-17 

7.6836-31 

2.980E»09 

6.610E-01 

1.6686-07 

1.6556-02 

2. 0956-01 

1.5006-15 

1.6596-23 

6.8636-18 

6.7686-31 

2. SOOE »09 

6.617E-01 

1.3386-07 

1.6616-02 

2.1116-01 

1.1826-15 

1.0606-23 

6.6886-18 

2.9696-31 


206 



f 


i 

\ 



Table II. - Continued. 


c 

i.» 


C- 

CU 


CC2 

u 

T 

1 

i.«ra6-02 

I.^yic-Oi 

^•ffbE-Cb 

2.U3E-09 

b.5ilb-0d 

1.55IE-07 

2.T00E-16 

b.^336-11 

9.6008401 


uiue-a2 

i.93i£-3l 

1.7JOE-07 

U^tt9t-04 

4.0548-06 

1.0396-07 

«. *5*6-17 

1.96V6-1I 

9.8006403 



4.9l0i>31 

3.003E-07 

1.1636-09 

l.OUt-Od 

6.d5dL-0d 

3.2726-17 

1.9316-11 

U 0006 404 



i.do7E-Oi 

:^4li2£-C7 

6.4«St- 10 

d.9b3E-09 

4.4756-Ob 

l.0B2fc-lT 

9.528E-U 

U020E404 



l.dAbE-Jl 

tt.bbO€-C 7 

b.id&e-iu 

4. 1938-09 

2.89 76-Utf 

3.5T2E-18 

4.7616-U 

1.0408404 


i«O'Mc-0i 

i* f'^'ec* Jl 

;.44b£-0b 

4.b0bt-10 

1.9646-09 

Uob98-0a 

1.1/06-lcl 

^«4l6E-l2 

1.060E404 


2»oire-03 

i* 7bbc*3l 

2« Jbub— Cu 

3.2d6t-lU 

9.2>4E-IU 

1.2056-08 

3.85U6-19 

1.2476-U 

l*ObOE404 

‘ 

2* 1 ^Sc-Ui 

l.T44t-3l 

34b9eE-0b 

2.40*»6-10 

4.3966-10 

7.7946-09 

1.2bU-19 

6.553E-I1 

1.1006404 

' 

i*no£-Oj 

U 74bL*0l 

042v9E-ob 

L.7676-1U 

2.1156-10 

5. Oe 76-09 

*.20*6-20 

3.506E-13 

1.1206404 

t 9 

l. J<t2c-03 

i* fI2e*01 

l4007b-0^ 

1.3056-10 

1.032E-10 

3.3188-09 

1. *2*6-20 

1.9L0E-U 

1.140E404 


i *ClD<j£^0 i 


l*^9ta£-Ob 

S.b49C“U 

5.1U6-11 

2.I916-J9 

*.92*6-21 

U059E-13 

1.1606404 


** if 6->0<» 

laOSib- Ji 

2.4d3£-C.' 

7.^526-11 

2.57ffc-ll 

l.4blt-09 

1.7*06-21 

5. 9756-14 

1.1806404 


6*7 jd£—u^ 

i ■ do 7 t“ V/ 1 

3>d31k-u!> 


. .3218-11 

9.8316-10 

0.29 06-22 

1.4206-14 

1.2008404 



l»oo2t'~01 

b.o42£-0b 

4.1 ji>6-U 

6.b9U-12 

0.6636-10 

2.1366-22 

I.V98E-14 

1.2206404 



i«ofoc~Jl 

0400QC-03 

3.1536-11 

3.6506-12 

4.5o56-i0 

b.bbOL-2 3 

1.1816-14 

U240E404 


i«o0S£-0<» 

l«i»l Jr-'O 1 

1.312E-C4 

^.42C6-ll 

1.97^6-12 

3.lb26-lO 

3.*bC6-23 

7.1066-15 

1.2608404 


2«'»^d£*'U-% 

I.o72t_-Ol 

l.s J4t-04 

l.d696- U 

1.0o5t-l2 

2.2286-10 

1.3616-23 

4.129E-15 

1.2808404 


2*^40£-0<» 

l«6b'»C"0l 

240L4E-C4 

l.4>3E-ll 

6.055E-13 

1.574^-10 

5.6* .’c-2* 

2.67^c-L5 

1.3008404 


2* 

I.oo7£-Jl 

4«0b6E— 0** 

L.13bE-il 

3.433E-13 

1.121E-L0 

2.3626-2* 

1.6T0E-15 

1.1208404 

i 

I»099C-V^ 

!• b\»^L * 0 4 

5.aC4£-04 

8.9276-12 

1.9766-13 

8.0736-1 1 

i.oice- 2 * 

1.057E-15 

1.1408404 



l«Ob0£'*'7i 

O.2U2C-0^ 

7 .0>b6— 12 

1.1546-13 

5.8546-11 

*.*156-25 

o. 76LE-16 

1.3608404 

! *. 

i«its6e-o^ 

i^bboc^Ol 

L*l4dE-Q3 

5.6056-12 

6.d36L-l4 

4.2776-11 

1. 9696-2 5 

4.370E-16 

1.3806414 

i 

uoaic-o^ 

Uob0t-3l 

1.34U5-03 

4.473L-12 

4.102E-14 

3.l4o6-il 

B.960E-26 

2.852E-16 

1.4006404 

1 


Uo4it-0l 

2.1dl6-C3 

3.5d5E-l2 

2.4936-14 

2.3326-11 

*.1536-26 

1.87oE-l6 

1.4208404 

j 

7* 1 '#<ic~0!> 

l»oiic-0I 

2«Vo4fc-03 

2.bd5E-l2 

1.5326-14 

U73bt-ll 

l.'»596-26 

1.2468-16 

1.4406404 


b,l2d£~09 

l464.it-31 

349a?fc-C3 

2.3106-42 

5. 5a: 46-15 

1.3038-U 

9. *016-27 

b. 1206-17 

1.^608404 

1 ' -1 

>.22bc-0b, 

1 4609t*‘4 i 

b430Sc.-0J 

l.ddTE- 12 

5.979C-15 

9.d07t-12 

*.5dl6-27 

5.5876-17 

1.4308404 

! 


U bJdt-sil 

b49S7t"03 

1.532E-12 

3.7odt-l5 

7.4118-12 

2.2656-27 

1.76BE-1 7 

1.5008404 


i«blb£*05 

l**jbU->»l 

9412U-03 

1.2456-12 

2.4196-15 

5.6178-12 

1.1356-27 

2.5-*dE-l7 

1*5206404 


A*2646-»j5 

1«330c*sjI 

1*1 f£c-C2 

I*0l4t-12 

1.5566-15 

4.2058-12 

5. 7526-26 

1.7246-P 

1*5406404 

f 

2. 7b7£*U:» 

U«* *25-01 

U4i»7t:-02 

0.2526-13 

1.0076-15 

3.2428-12 

2.5‘.«6-2» 

1.1666-17 

1.5606404 

. \ 

2*3l9t~u:> 


I«oo2t-u2 

6.7UC-13 

6.5436-16 

2.4636-12 

1.5256-26 

7*d6b8-ld 

1. 5806404 


2«01^c~'0> 

U.>V4c-v)l 

2433b£-C2 

5.4526-13 

4.2686-16 

1.8696-12 

7.9*66-29 

5.2826-ld 

1.6006404 


i* 7ls>c-Oi 


2«o37E-02 

4.4l6t- 13 

2. 7908-16 

l.4l5t-12 

*.1706-29 

1.5248-18 

1.620E404 


l#^^2c-05 

l« 2b4t-0 1 

34445E-C2 

3.5656-13 

1.8268-16 

1.0688-12 

2,1996-29 

2, 1316-lb 

1.6408404 



!• Id^c- J 1 

4,092c-02 

2.6656-13 

1.1956-U 

8.0218-13 

1.16*6-29 

1.527E-U 

1 .660840^ 


L.0Jlfe-O> 

!• iv>/c-01 

4,7dSfc-C2 

2.^916-13 

7.dl 76-17 

>.9976-13 

6.1796-30 

4.8938-19 

1.680F404 


b«i'e2t-0b 

l.02l*:-)l 

ti4!»2U-02 

Ud2U-l3 

5.1048-17 

4. .596- 13 

2.2666-30 

6.1296-19 

1.7006404 


6*0o0E'”w6 

f* 3<£.}c-02 

b42/26-02 

U43dk-13 

3.3256-17 

3.2968-13 

1.7*91-30 

3.9V8L-19 

1.72084- 

' 

b«o>»e'‘0b 

o*«*i7?-02 

7.02bfc-02 

1.125E-13 

2.l6lt-l7 

2.4238-13 

9.3156-31 

2.4916-19 

1*74CE4w> 


4.!»^7t-y9 

7 • '.*bot-02 

7,7bU-02 

d. «o7c- 14 

1.4016-17 

». 7716-13 

*,96 36-31 

1.5358-19 

1.7606404 


^•owfE^oo 

d« 72de*02 

d44odt-02 

o.o27t- l4 

9. 0526-id 

l.2bdfc- 13 

2.6*56-31 

9.3116-20 

1.7806404 


2«y*»ic*Jw 

^•9j7l-J2 

9. 1 3vJt-C.2 

5,2b4c- l4 

5.6356- 16 

9. 3198-14 

1. -,106-31 

5.t2lF-20 

1.8006404 

» 

2« 

.?.2')it-g2 

9, 7405-02 

4.039k-44 

3.7656-lb 

6.7156-14 

7.5176-32 

3. 3526-20 

1.8206404 


l«OUOC'~‘j6 

4* 5i2L”J2 

Uo2SL-wl 

J.Odfct- 14 

2.4236- 18 

4.d2U-l4 

*.0116-32 

1.9846-20 

U5406404 


i.47b£-u6 

im 

l.07oc-Cl 

2.3516-14 

1.5506-18 

3.45U-14 

2.1*16-32 

1.1688-20 

1.8606404 


1 • lbv£*06 

3.J91C-J2 

l,l2ufc-0l 

l.7d7t- 14 

l.0026-l» 

2.4636-14 

l.l**e-32 

6.8456-21 

1-8806404 

V 

:^«22Dt'*0 f 

2.fldL-J2 

l.lbbc-CI 

1.3576-14 

b. 4398-19 

1.7548-14 

6.1126-33 

4.O03F-21 

1.9006404 


7 • 2o2c~U f 

2. ?y**c— j2 

l.ldfct-Ol 

I.U30L- 14 

4. l39t- 19 

1.2468-14 

3.2676-33 

2.1398-21 

1.9206404 

_ 1 


2. l4b«.-02 

1,2 IIF.-Cl 

7.8176-15 

2.662t-l9 

b.d34t-l> 

1.7*66-33 

1 .3bdE-2l 

1.9>«0E404 

" 

3*»0fc-07 

i«d39t.-J2 

1 • 2 3vL ~ C 1 

5.^4 36-15 

1.7128-19 

6.2508-15 

9.3196-3* 

b.012E-22 

1.9608404 


3,b'^lt-07 

U>b‘ic-J2 

l*2**4c— Cl 

4.5266-15 

1 . I02t-l9 

'•.412F-15 

*.9666—3* 

4. 7088-22 

1.98U6404 


2«tt'>Ofc'0f 

!• i« Lt -02 

1*23 36-01 

3,4556-15 

7.0b5k-20 

3. 1068-15 

2.6396-3* 

2.7788-22 

2.0008404 

. ' 

2«^t>Oc*Cf 

1. l4&t- ) 4 . 

l.239t-wl 

2.6448-15 

4.5556-20 

2.lb!^-15 

1.3976-3* 

1 ,6406-22 

2.0206404 


1. 7-rf*#t-y? 

9. d'J 1 c-0 J 

l.2oik-Cl 

2.0298- 15 

2.9258-20 

U52b8-15 

7. 3616-35 

9.8048-2 3 

2.04 0E«^04 

1 

l*‘*.»6E*o 7 

o« idbr-0 ^ 

i • ^oCE-iJ i 

1.5628-15 

I.O77L-20 

1.0048-15 

3.B576-35 

5.tt7l8-23 

2.0608404 


1. l<»Vc“07 

7* lb3t-0i 

I«53oc-01 

1.2066-15 

1.2026-20 

7,39bt-l6 

2.0076-35 

3.5368-23 

2.0806404 


V.^2Ot-0o 

o* i^9c-J3 

U2306-U 

9,345t-ib 

7.6816-21 

5.ll9t-lo 

1.03/6-35 

2. 1428-23 

2.1008904 


/•^20c*‘0b 

3. 2od£-0i 

l.243t-0l 

7.235L-10 

4.b9o8-2l 

3.5298-16 

5.3216-36 

1.305F-23 

2.1208»04 


^•'»ooE*-Uo 

7l- j3 

1.2346-lI 

5.63 78- lO 

3.1 lot-21 

2.424t- lb 

2.7Ce6-36 

7.9978-24 

2.1406404 


4. d4bc*~0o 

i« '^1 bi. -J 3 

l.a:23t-0l 

4, 4 lot - 16 

l.97dt-2l 

1. 6598-lb 

1 . 1666-36 

4. 9291-24 

2.1606404 



.>• 37u5-j j 

l.2l3e-ci 

3.4018- lb 

1.2536-21 

1. 1 328-16 

6.6576-37 

3.0568-24 

2.1806404 

I 

i« c OOk*-Oa 

2.9^wc-03 

U203fc-0l 

2.7lbt-l6 

7.9278-22 

7.6976-1? 

3. *166-37 

1.9068-24 

2.2')08404 


JO 

2 •’J2'#t-»J3 

l.l'*bt-0l 

2.1398- 16 

5.0076-22 

5.22 38- 17 

1.6926-37 

1.1958-24 

2.2208404 


Zmi >7c-aa 

2. l'»4L-0J 

U lobb-Cl 

l.6dbt-lb 

3.1608-22 

3,5396-17 

8.3*96-36 

7.5418-C5 

2.240E404 


I* 73*»fc-0« 

1 *‘#Uot- J3 

. 1 7ofe-Ol 

1.3338-U 

1.9948-22 

2.3958-17 

9.1016-36 

4. 7do8-25 

2.2606404 


U4<e4t*0d 

l.Odit-33 

Ul 7C6-CI 

1. 0578-lb 

1.2596-22 

1.6208-17 

2.0116-36 

3.0558-25 

2.280F404 


l.iV2E-00 

l*432c-0i 

U LbJc-Ol 

b. 4218- 17 

7.9578-23 

1.0968-17 

9.8256-39 

1.9618-25 

2.3006404 

] 


l4^7lL-0i 

U lSt£-Cl 

6. 7llt-W 

5.0376-23 

7.4256-lb 

9.6166-39 

U267E-25 

2.3206404 



•I.Upl-o3 

Ulbut-Cl 

5.3bl8-l7 

3. 1956-23 

5.0358- Id 

2.3696-39 

b. 2268-26 

2.340F404 


b^ollE-O*^ 

44 afjjc - 34 

1. 1456-01 

4.2948-17 

2.0326-23 

3.42l6-ld 

1.1636-39 

5.3758-26 

2.3606404 

/ 

^•bd^t-OV 

d^bilc-O** 

1. 14U-01 

3.4466-17 

l.29o€-23 

2. 3308- lb 

5. 79 16-90 

5.5308-26 

2. 3808404 

\ 

4. /9bE*u'« 

7*bi 75-U4 

Ul 37F-CI 

2. 7 758- 17 

6.3008-24 

1.5916-U 

2.6956-90 

2.3328-26 

2.4008404 


3.9f0t-0V 

b* 73 3C-0** 

1.1336-01 

2.2408-17 

5.3346-24 

l.0908-ld 

1.9176-90 

1.5498-26 

2.4208404 


3.i^bt-J9 

b«'*b7L-04 

U1306-C1 

l.bl28- 17 

J. 4428-24 

7.4bdt- 19 

7.0796-91 

1.0358-26 

2.4408404 


2*d ju6“09 

5*2'*b5-0‘* 

I.12b6-Cl 

1.4698-17 

2.2318-24 

5.1638-19 

5796-91 

6.9478-27 

2.460F404 


2, J9i£-09 

4« 709C-0** 

Ul2b6-0l 

U1958- 17 

1.4526-24 

3.5748-19 

1.6116-91 

4.689F-27 

2 .4808404 


2.02dc-09 

4*l9bc-04 

U 123L-CI 

9. 73bE-l8 

9. 4998-25 

2.4b3E-lS 

9.2936-92 

3.1818-27 

2.5008404 



I 






Table II. ~ Continued. 
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T 

E- 

0 

0* 

0** 

0- 

02 

02* 

02- 

l.000«*02 

0. 

0. 

0. 

0. 

0. 

4.4755-11 

1. 7605-18 

0. 

?.00W«02 

0. 

2.332E-66 

0. 

0. 

0. 

4.8245-11 

1.7605-18 

0. 

3.0001 -02 

0. 

l.lTOE-44 

9.5815-79 

0. 

0. 

6.0455-11 

1.7605-18 

0. 

k. OOO -02 

0. 

7.561E-34 

2. 6815-61 

0. 

0. 

4.8605-11 

1. 7605-18 

0. 

S.IHO i^02 

0. 

2.56ISE-2T 

7.6785-51 

0. 

0. 

4.8445-11 

1.7605-18 

0. 

*.OOOr >02 

U086E-90 

S.966E-23 

7.3305-44 

0. 

0. 

4. 8765-11 

1.7605-18 

0. 

' H12 

8.968E-76 

1.1045-19 

9.1936-39 

0. 

3.I08E-88 

9.439E-U 

1.7605-18 

2.4805-82 

a.l )'i »02 

3.078E-63 

1.468E-16 

4.8895-36 

0. 

4.856E-T4 

3.3705-09 

1. 7605-18 

2.8155-89 

0.0 ■ £*02 

2.S94E-53 

4.T65E-14 

8.4525-34 

0. 

9.214E-63 

7.8175-08 

1.7605-18 

8.2965-59 

l.Oi^EM)} 

2.333E-4S 

4. 9005-12 

5.2345-32 

0. 

9. 8045-54 

9.7105-07 

1.7605-18 

1.9875-50 

l.i(<>£»03 

7.6S8F-39 

2.176E-10 

1.5395-30 

0. 

2.3815-46 

7.6115-06 

1.7605-18 

1.4195-43 

'.2J1E*03 

2.096F-33 

S.14«E-09 

2.5895-29 

0. 

3.394E-40 

4.2235-05 

1.7605-18 

7.2695-38 

..30)!: *03 

B.46TF-29 

T.487E-08 

2.8325-28 

0. 

5. 4595-35 

1.7965-04 

1. 7605-18 

4.9035-33 


7.600E-25 

7.4356-07 

2.2096-27 

0. 

l.SBOE-30 

6.1945-04 

1. 7595-18 

8.7215-29 

l.’>00f;»03 

2.042E-21 

5.435E-06 

1.3156-26 

0. 

1.15TE-26 

1.805C-03 

1.7595-18 

2.5895-25 

I.ftOOe *03 

1.21TE-18 

3.083E-05 

1.0626-25 

0. 

1.6385-23 

4. 5735-03 

2.9695-18 

2.0495-22 

1. root *03 

3.926E-IT 

1.430E-04 

5.8766-24 

0. 

1.1195-21 

1.0295-02 

4. 1015-17 

8.3985-21 

UW *03 

6.004E-16 

5.536E-04 

2.9865-22 

0. 

3.2855-20 

2.0845-02 

6.0235-16 

1.5515-19 

1.90' :*03 

6.TITE-15 

1.838E-03 

1.0276-20 

0. 

6.46SE-19 

3.8235-02 

6.7215-19 

1.9925-18 

2.03' *03 

5. 809E-14 

5.319E-03 

2.4916-19 

3. 836E-89 

9.0755-18 

6.3675-02 

5.8125-14 

1. 8885-17 

2.10. *03 

3.999E-13 

1.3S7E-02 

4.4575-18 

1. B4TE-84 

9.3875-17 

9.5995-02 

4.0015-13 

1. 3075- 18 

2.20 :*03 

2.23TE-12 

3.0T3E-02 

6.1895-17 

3.4T5E-80 

7.3126-16 

1.302E-01 

2. 2385-12 

8.8985-16 

2.30 '*03 

1.034E-11 

6.2O4E-02 

6.8626-16 

2.919E-76 

4.3545-15 

1.5745-01 

1.0345-11 

2.TS1E-1S 

2.«i'*03 

3.993E-11 

1.120E-01 

6.2305-15 

1.225E-72 

2.0O1E-14 

1.6815-01 

3.9935-11 

8.2955-15 

2. 900: *03 

1.301F-10 

1.809E-01 

4.75^6-14 

2. 824E-69 

7.1516-14 

1.9725-01 

1. 3005-10 

1.8855-14 

2.)>OOE*03 

3.603E-10 

2.617E-01 

3.1076-13 

3.8T6E-66 

1.9975-13 

1.2756-01 

3. 5985-10 

3.222E'l4 

2.7P0E*O3 

8.FT5F-10 

3.4065-01 

1.7705-12 

3.3805-63 

4.411E-13 

8.9785-02 

8. 9425-10 

4.1735-14 

2.SO0E*O3 

1.T86E-09 

4.030E-01 

8.9055-12 

1.9606-60 

t 933E-13 

5.5825-02 

1.7695-09 

4.2415-14 

2.900 *03 

3.352E-09 

4.460E-01 

3.9996-11 

7.7266-58 

1.220E-12 

J. 1865-02 

3. 2745-09 

3.8145-14 

3.000t»03 

5.863E-09 

4.707E-01 

1.6125-10 

2.0945-55 

1. TOOE- 12 

1.7455-02 

5. 5485-09 

2.7905-14 

3. tOOE *03 

9.BT6E-09 

4.B41E-01 

5.8355-10 

3.9085-53 

2.257E-12 

9.5075-03 

8. 7245-09 

2.0855-14 

3.200E*03 

1.631E-08 

4.913E-01 

1.8835-09 

4.9636-51 

2.9TTE-12 

5.252E-03 

1.2735-08 

1.5855-14 

3.3ri3E*03 

2.810E-08 

4.9S1E-01 

5.3705-09 

4.2555-49 

4.020E-12 

2.9715-03 

1.7115-08 

1.2875-14 

'i>.900E*03 

4.936E-08 

4. 9915-01 

1.3515-08 

2. 4805-47 

S.649E-12 

1.7276-03 

2. 1135-08 

1.0845-14 

'.500E*03 

8.0135-08 

4.983E-01 

3.0386-08 

1. 0195-45 

8.236E-12 

1.0325-03 

2.4255-08 

9.8855-15 

.600E*03 

1.6315-07 

4.99DE-01 

6.2455-08 

3. 1165-44 

1.2275-11 

6.336E-04 

2 . 6375-08 

9.4465-15 

3. TOOE *03 

2.9795-07 

4.99t3E-01 

1.1986-07 

7. 4675-43 

1.843E-11 

3.9895-04 

2. 7695-08 

9.3085-15 

3.803E*33 

5.389E-0T 

4.99I6E-01 

2.1776-07 

1.4545-41 

2.T62E-11 

2. 5715-04 

2.8405-08 

9.3815-15 

3.903E*03 

9. 6395-07 

4.99TE-01 

3.7705-07 

2 .3476-40 

4.125E-11 

1.695E-04 

2.8575-08 

9.5735-15 

* .OO0E*O3 

l.TllE-06 

4.9819E-01 

6. 2265-07 

3.1706 -39 

6.15BE-11 

1.140E-04 

2.8165-08 

9.9725-15 

• 10nE*03 

3.0335-06 

5.000E-01 

9.7836-07 

3.5845-38 

9.248E-11 

T.823E-05 

2. 7075-08 

1.0855-14 

* 200E*03 

3.411E-06 

5.002E-01 

1.4575-06 

3.3855-37 

1.406E-10 

5.466E-09 

2.5255-08 

1.1885-14 

4 300E*03 

9.T61E-06 

5.006E-01 

2.0546-06 

2. 6785-36 

2.17TE-10 

3.885E-09 

2. 2795-08 

1.3265-14 

4. 400(:*03 

1.779E-05 

5.013E-01 

2.7545-06 

1. 7985-35 

3.426E-10 

2.B08E-05 

:. 9965-08 

1.5536-14 

4.400F *03 

3.254E-09 

5.026E-01 

3. 5436-06 

1.0476-3* 

5.446E-10 

2.065E-0S 

1.7125-08 

1.8845-14 

4.600F *0! 

5.9205- . 

5.049E-01 

4.429E-06 

5. 4405-34 

8.6 72E-10 

1.545E-09 

1.4556-08 

2.2745-14 

4.T00r *03 

1.062L vA 

5.088E-01 

5.450E-36 

2.5936-33 

1.372E-09 

1.1T8E-05 

1.241E-08 

2.7985-14 

4. soot »0J 

1.860E-04 

5.152E-01 

6.682E-06 

1. 164E-32 

2.138E-09 

9. 1T2E-06 

1.076E-08 

3.4425-14 

4. 900E *0 ) 

3. 159E-04 

5.246E-01 

8.2495-06 

9.0366-32 

3.265E-09 

7.308E-06 

9. 586E-09 

4.21TE-14 

3.000E»0.> 

5.174E-04 

5.3T5E-01 

1.0346-05 

2. 1386-31 

4. 855E-09 

S.957E-06 

8. 842E-09 

5.1125-14 

5. 1005 *03 

S.138E-04 

5.536E-01 

1.3215-05 

9.0186-31 

6. 9966-09 

4.956E-06 

8.466E-09 

6.0925-14 

S.200( *03 

1.228E-03 

5.T18E-01 

1.T20E-05 

3. 7965-30 

9.734E-09 

4.184E-06 

8.385E-09 

T.089E-14 

3.300E*03 

1.T82E-03 

5.903E-01 

2.2 765-05 

1.593E-29 

1.305E-0B 

3.560E-06 

8. 531E-09 

t.OllE-14 

3.400E*03 

2.4925-03 

6.093E-01 

3.0445-05 

6.626E-29 

1.688E-08 

3.034E-06 

8. 840E-09 

a.T68E-14 

3.300E*03 

3.3T7E-03 

6.21TE-01 

4.0956-09 

2.T15E-28 

2.109F-08 

2.580E-06 

9. 2595-09 

9.2955-14 

5.600E< 03 

4.455E-03 

6.329E-01 

5.516E-05 

1.089E-2T 

2.561E-08 

2.186E-06 

9. 7515-09 

9.SS3E-14 

3. TOOE « 03 

5.T52E-03 

6.410E-01 

7.4165-05 

4.246E-2T 

3.034E-0B 

1.846E-06 

1.0295-08 

9.658E-14 

3.800E*03 

7.294E-03 

6. *8.5-01 

9.9275-05 

1.609E-26 

3.525E-0B 

1.556E-06 

1.0865-08 

9.541E-14 

3.900E*03 

9.116E-0, 

6. 4995-01 

1.3215-04 

5.868E-26 

4.034E-08 

1.312E-06 

1. 1455-08 

9.348E-14 

6.000E*U3 

1.126E-0. 

6.5165-01 

1.7475-04 

2.072E-25 

4.559E-08 

1.106E-06 

1.2065-08 

9.051E-14 

6. 100E*03 

1.3765-02 

6.521E-01 

2.295E-04 

7.062E-25 

5.102E-08 

9.351E-07 

1.2695-08 

•.707E-14 

6.200E*03 

l.6t '■ 02 

6.51TE-01 

2.993E-04 

2.326E-24 

5.661E-0B 

7.923E-07 

1. 3335-08 

8.335E-14 

6.300E*03 

2 "'U..-02 

6.504E-01 

3.8T7E-04 

T.410E-24 

6.235E-08 

6.731E-0T 

1.3985-08 

T.948E-14 

4.4M)E*03 

i .345-02 

4.485E-01 

4.9896-04 

2.285E-23 

6.B21E-08 

5.T35E-07 

1.4655-08 

7.55SE-14 

6. 900E *03 

2.822E-02 

6.480E-01 

6.3796-04 

6.834E-23 

T.416E-0B 

4.9005-07 

1.5335-08 

T.181E-14 

6.600E*0: 

3.316E-02 

6.428E-01 

8.1075-04 

1.984E-22 

B.019E-08 

4. 1985-07 

1.6035-08 

8.789E-14 

0. TOOE* " 

3.8715-02 

6.392E-01 

1.0245-03 

5.602E-22 

8..12E-08 

3.6055-07 

1.6T3E-08 

8.381E-14 

0.800F.<J.‘> 

4.4895-02 

6.3805-01 

1.2 8 75-03 

1.540E-21 

9.201E-08 

3.1035-07 

1.7465-08 

5.997E-14 

6.90 *03 

5.1745-02 

6.392E-01 

1.6105-03 

4. 129E-21 

V. 7 735-09 

2.67TE-07 

1.8205-08 

5.620E-14 

T.''OOE *03 

5.924E-02 

6.249E-01 

2.003E-03 

1.081E-20 

I.O32E-0T 

2.3145-07 

1.8956-08 

5.249E-14 

’ .00E*O:i 

6.7415-02 

6.181E-01 

2.4825-03 

2.768E-20 

1.084E-07 

2.0035-07 

1.9735-08 

4.886E-14 

.^00E*0'. 

7.6225-02 

e.lcTE-Ol 

3.063E-03 

6.939E-20 

1.132E-07 

1.73 75-07 

2.0536-08 

4.531E-14 

7.300E*03 

8.565E-02 

6.0BTE-01 

3.767E-03 

1. T06E-19 

1.174E-0T 

1.508E-0T 

2.1355-08 

4.186E-14 

r.400E*03 

9.565E-0. 

5.902E-01 

4.616E-03 

4. 119E-19 

1.212E-07 

l.;:i0E-07 

2.2206-08 

3.8S2E-14 

7.900E*03 

t. 062 r -01 

5.902E-01 

5.640E-03 

9. 756E-19 

1.243E-0T 

1.140E-OT 

2. 3085-08 

3.529E-14 

7.600E*03 

l.l 7|E-0l 

5.817E-01 

6.872E-03 

2.2T9E-18 

I.26TE-07 

9.9235-08 

2.4005-08 

3.220E-14 

7. TOOE *03 

K:84E-01 

5.T2TE-01 

8.390E-03 

5.224E-18 

1.284E-0T 

8.645E-08 

2.4965-08 

2.924E-14 

T.800E* 

.3995-01 

5.6325-01 

1.012E-02 

1.182E-1T 

1.294E-07 

T.536E-08 

2.5955-08 

2.644E-14 

T.900E*3.’ 

1.5175-01 

5.5835-01 

1.224E-02 

2.635E-1T 

1.29TE-07 

6.5T1E-08 

2.6985-08 

2.380E-14 

S.OO';E*j3 

1.635E-01 

5.4295-01 

1.4T6E-02 

9. 799E-17 

1.292E-0T 

9.7315-08 

2.8035-08 

2.133E-14 

S.20 i*03 

1.971E-01 

5.2O6E-01 

2.130E-02 

2. 6B8E-16 

1.262E-07 

4.356E-Q8 

3.020E-08 

1.690E-14 
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c 

C+ 

L** 

C- 

0. 

0. 

0. 

0. 

0. 

0. 

0. 

0. 

0. 

0. 

0. 

0. 

0. 

0. 

0. 

0. 


0. 

u. 

0. 

i.9ulE-7b 

b.llU-77 

0. 

0. 

l.bllt-o2 

a.bs2L-o5 

0. 

0. 

9.ib3E-i* 

i.Oo 7c-i8 

0. 

c. 

b.<.2<»E-<,7 

l.9lit-SJ 

0. 

0. 

1.133E-91 

1. 302c-b9 

0. 

l.d67E-8b 

2.d»3E-3T 

1. 7d2fc-b<) 

0. 

3.1dbE-7b 

l.320E-li 

7.bbOe-bb 

0. 

1.071E-65 

l.c>u7L~iO 

l.228E-bl 

0. 

1.7556-58 

7.t>OU-2a 

9.<i20E-b0 

0. 

2.6776-52 

1.3 3<tE-2b 

b. 3b2e-Jo 

2. 3d3E-93 

6.0986— b 7 

1.394E-23 

2.0d3E-i(i 

3.1696-91 

l.7>0E-b2 

9.3doE-22 

5.b»ilE-Jb 

9.9126-06 

1.707E-39 

3.644E-<:0 

l.l2bc-dl 

1.5dbE-80 

5.339E-37 

■».i92t-l9 

1.3ilE-29 

7.6116-76 

B.777E-35 

1.7J3E-17 

1.019E-27 

1.2906-71 

0.391E-33 

2. J42E-16 

i.l7dc-2b 

9.0b2£-6d 

b. 9856-31 

2.3bl£-i3 

l.t.7'»L-2b 

3.0076-69 

1.9396-29 

2.200 E-lb 

i.li7t-23 

i.3b7E-61 

5.16, 6-28 

1.3a7fc-13 

I.127e-21 

i.addE— id 

9.793E-27 

9.5d2£-li 

2. Odbe-20 

3.9306-i> 

l.3dl£-25 

9.22>E-12 

3. 3b2c- 19 

l.9o76-52 

1.51lE-2b 

2.b33c-ll 

b.bdSL-ld 

7.6ib6-b0 

1.3386-23 

L.239E-10 

7.Ub2t-l7 

2.3di6— .7 

9.799E-23 

3.688E-10 

9.2d'*t-l6 

5.9S3E-bi 

c, 5066-22 

2.O31E-09 

l.lOiE-1^ 

I.lbl6-b2 

3.7766-21 

9.7 J5E-09 

I.ls7t-13 

l.dl26-bo 

1.9966-20 

3.b0b£>0a 

1.037E-12 

1.620£-3d 

9.8866-20 

l.2t<>£-07 

f.dJU-12 

1. 13U-36 

b, 6876-19 

b.02U-0/ 

b.9t>lc-ll 

5.b67£-33 

2.163>^-ld 

1.2 loE-Uo 

2 .b/be-lo 

1.8916-33 

9. 7 lb6- 18 

3.bo7E-Oo 

l.2i9£-09 

b.9IOe-32 

b.200E-l7 

9.3b5b-U6 

S.i00£-39 

1.0176-30 

1.7296-16 

2.3V3£-0i 

2.02d£>0d 

1. 719E-29 

6.7b6E-l6 

!>.8b2E-03 

7.122e-Ud 

2.b29E-2d 

2.b99E-l5 

1.3a5£-0b 

2.30bL-07 

2.892E-2 7 

8.8bbE-15 

i.039t-0b 

o.dul£-07 

2.9006-26 

3.0196- lb 

6.i9SE-0b 

1. 877c-0b 

2.bb2E-23 

1.003E-13 

l.iflE-03 

b.721E-0d 

l.729E-2b 

3.2676-13 

2.799E-03 

1.0v6c-0i 

l.ObOE-23 

1.0b26-l3 

S.ilKE-Ol 

2. io9c-0p 

5.b266-23 

3.23b6-l2 

9.919E-0i 

b.ol Ik-'Ji 

2.5106-22 

9.666E-12 

1.776E-02 

9. 2t»0E-0a 

1.0526-21 

2.7bbE-ll 

3.U36E— 

1.697E-0'. 

b.uo3E-2l 

7.29BE- 11 

b.920E-02 

2.9oi£-0b 

1 .b65E-20 

1.790E-10 

7.30bE-J2 

b.9b3£-ub 

b. 9766-20 

b.OOlE-lO 

1.073E-O1 

/. dO6t-0b 

1.60bE-l9 

8.073E-10 

l.b37t-0l 

1.196E-0J 

b. 9306-19 

l.b6 86-09 

l.a06b-01 

1. 7blt-0j 

l.b506-ld 

2.bl66-09 

2.VH7E-U1 

2.bbdk-0 3 

b.0956-lo 

3.6366-09 

2.435E-01 

3. 320t-03 

1,1136-17 

5.0726-09 

2.659E-01 

b.3o5t-03 

2.9216-17 

0. 6526-09 

2.o22E-01 

i.db3e-03 

7.bC9E-l 7 

8.315E-09 

2.933E-01 

7.ldl£-03 

1.8216-16 

1.0026-08 

3.001E-01 

d. 9 7 lE-03 

b.3blE-l6 

1.17b£-0u 

3.038E-01 

l.l07t-02 

1.0066-15 

1.3b8E-08 
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9. 1286-19 

1.6796-25 

1.920E*09 

5.6736-01 

3.27TE-05 

2.7036-01 

1. 7666-02 

7.9736-13 

1.9056-18 

7.9766-19 

1.2036-25 

1.990E*09 

5.7076-01 

2.8726-05 

2.6996-01 

2. 1796-02 

6. 3916-13 

1.90 86-18 

6. 1096-19 

8.6956-26 

I.960E*09 

5.7926-01 

2.5196-05 

2.5726-01 

2.6666-02 

5.3716-13 

1.0386-18 

9.9626-19 

6.1996-26 

1.980E *09 

5.7796-01 

2.1966-05 

2.9916-01 

3.2326-02 

9.5996-13 

7.6206-19 

9.0106-19 

9.9316-26 

2.000E*09 

5.8176-01 

1.9126-05 

2.9006-01 

3.8806-02 

3.992F-13 

5.5686-19 

3.2186-19 

3.1536-25 

2.020E*09 

5.8586-01 

1.6606-05 

2.3006-01 

9.6116-02 

3 . 2 3 66-13 

9.0936-19 

2.5616-19 

2.2316-26 

2.090E*09 

5.9006-01 

1. 9356-05 

2.1916-01 

5. 9226-02 

Z. 7176-13 

2.9196-19 

2.0196-19 

1.5686-26 

2.0606 *09 

5.9956-01 

1.2366-05 

2.0736-01 

6.3066-02 

2. 2726-13 

2.0826-19 

1. 5756-14 

1.0936-26 

2.0SOE*09 

5.9O1E-01 

1.0686-05 

1.9976-01 

7,2536-02 

1.89IF-I3 

1.9736-19 

1.2156-19 

7.5526-27 

2.1006*09 

6.0386-01 

9.0136-06 

1.8166-01 

8.2976-02 

1.5676-13 

1.0316-19 

9.2586-15 

5.1556-27 

2.1206*09 

6.08 76 - 01 

7.6396-06 

1.6816-01 

9.2756-02 

1.2916-13 

7.1926-20 

6.9676-15 

3.9966-27 

2.1906*09 

6.1356-01 

6.9286-06 

1.5956-01 

1.03 26-01 

1.058F-13 

9.8916-20 

5. 17 76-15 

2.3906-27 

2. 1606*09 

6.1826-01 

5. 3826-06 

1.9106-01 

1.1356-01 

8.6196-19 

3.3126-20 

3.7996-15 

1.5996-27 

2.1806 *09 

6.22 86-01 

9. 9816-06 

1.2776-01 

1,2376-01 

6.9836-19 

2.2196-20 

2. 7596-15 

1.0196-27 

2.2006*09 

6.2 736-01 

3.7116-06 

1.1506-01 

1.3356-01 

5.62 76-19 

1.9716-20 

1.9796-11 

6.5706-28 

2.2206*09 

6.3196-01 

3.0586-06 

1.0296 -01 

1.9286-01 

9.5116-19 

9.6596-21 

1.9006-15 

9.2166-28 

2.2906*09 

6.3536-01 

2.5(786-06 

9. 1596-02 

1. 5166-01 

3.6006-19 

6.2836-21 

9.8906-16 

2.6816-28 

2.2606 *09 

6.3896-01 

2.0996-06 

8.1066-02 

1.5966-01 

2.8606-19 

9.0586-21 

6.85TE-16 

1.6926-28 

2.2806*09 

6.92 26-01 

1.6696-06 

7.1996-02 

1.6706-01 

2.2696-19 

2.6056-21 

9. 7996-16 

1.0606-28 

2.3006*09 

6.9526-01 

1.3566-06 

6.2916-02 

1.73 76-01 

1.7876-19 

1.6636-21 

3.2636-16 

6.6106-29 

2.3206*09 

6.9 796 -01 

1.0996-06 

5 . 5036 -02 

1. 7976-01 

1.9086-19 

1.0576-21 

2 . 2 3 96-16 

9.1036-29 

2.3906*09 

6.5026-01 

8.8626-07 

9.8106-02 

1.9516-01 

1.1066-19 

6.7066-22 

1.5296-16 

2.5906-29 

2. 3606*09 

6. 52 36-01 

7.1906-07 

9.1976-02 

1.8986-01 

8. 6886- 15 

9.2 956 -22 

1.0376-16 

1.5696-29 

2.3806*09 

6. 5926-01 

5.8106-07 

3.6576-02 

1.9906-01 

6.8176-15 

2.6856-22 

7.0526-17 

9.6836-30 

2. 9006 *09 

6.5586-01 

9.6966-07 

3.1836-02 

1.9776-01 

5.3986-15 

1.6996-22 

9. 7916-17 

5.9776-30 

2.9206*09 

6.5726-01 

3. 79 76-0 7 

2. 7 706-02 

2.0086-01 

9.1976-15 

1.0766-22 

3.2566-17 

3.6936-30 

2.9906*09 

6.5896-01 

3.0726-07 

2.9106-02 

2.0366-01 

3.2966-15 

6.8286-23 

2.2156-17 

2.2856-30 

2.9606 * 09 

6.5956-01 

2.9896-07 

2.0976-02 

2.0606-01 

2.5916-15 

4.3926-23 

1. 5096-17 

1.9186-30 

2.9806*09 

6.6096-01 

2.0196-07 

1.8266-02 

2. 0816-01 

2. 0906-15 

2.7636-23 

1.0306-17 

8.8196-31 

2.5006*09 

6.6126-01 

1.690E-0T 

1-5916-02 

2. 1006-01 

1.6086-15 

1.7696-23 

7.0516-18 

S.505E-31 
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Table II. 


Continued 


c 


c** 

t- 

LU 

C04 

C02 

C2 

T 

O.iUt-Ui 


1.4366-09 

1.4146-08 

7.45U-06 

1.2578-06 

1.2386-13 

8.9256-09 

8.4006*03 



3.19C6-09 

1.0986-08 

3.7486-06 

9.5606-07 

4.9326-14 

4.3848-09 

8.6006*03 



0. 7'»a6-09 

8.3576-09 

1.8 726- 06 

7.1306-07 

1.94 78-14 

2.0986-09 

8.8006*03 



1.3946-(M 

9.2856-09 

9.2816-07 

5.2126-07 

7.5746-15 

1. 0016-09 

9.0006*03 



2.U076-C9 

4.9946-09 

4.5706-07 

3.7338-07 

2.8976-15 

4. 7686-10 

9.2006*03 

2.i4>e-02 

^.027fc-0l 

4.9S46-C9 

3.4906-09 

2.2336-07 

2.6196-07 

1.0656-15 

2.2806-10 

9.4006*03 

l.«.19c-02 

2.000&-OL 

9.9916-C9 

2.5856-09 

1.0826-01 

1.6036-07 

3. 9656- l6 

1.0978-10 

9.6006*03 

1.^22t-02 

l«'*6 3k-0I 

1.5916-07 

1.9076-09 

5. 1966-00 

1.2196-07 

1.4196-16 

5.3218-11 

9.8006*03 

li.itbE-Oi 


2.7596-07 

1.4026-09 

2.4756-08 

8.1126-08 

4.9216-17 

2.6056-11 

1.0006*04 

r.ouE-01 


4.7076-0/ 

1.06 86- 09 

1.1726-06 

5.3346-Os 

1.6778-17 

1.2896-11 

1.0206*04 

5.2WE-0J 


7.9296-07 

7.3146-10 

5.5316-09 

3.4776-Ob 

5.6246-18 

6.4656-12 

1.0406*04 

4.U<l»E-u3 

i*dO4E»0l 

1.3196-06 

3.4916- 10 

2.6128-04 

2.2568-08 

1.8686-18 

3.290C-12 

1.0606*04 

J. l<.ic-0i 


2.1736-09 

4.0176-10 

1.2386-09 

1.4626-08 

6.1886-19 

1.7028-12 

1.0806*34 

2.<»i4fc-03 

l.7S>Uc*Jl 

3.3426-09 

2.9496-10 

5.9176-10 

9.4928-04 

2.0586-19 

8,9546-13 

1.1006*04 

l.ti'ME-03 

1.I3U-01 

5. 7146-09 

2.1666-10 

2.8586-10 

6.1406-09 

6.9166-20 

4.795C-13 

1.1206*04 

1.H04E-U3 

i.7Ufc-01 

9.1166-09 

1.6046- 10 

1.3996-10 

4.0636-09 

2.3596-20 

2.6146-13 

1.1406*04 

1.177E-03 

l.70^t-0l 

1.4366-03 

1.1936-10 

6.9516-11 

2.6886-09 

8.1. -.6-21 

1.4506-13 

1.1606*04 

‘7.369E-04 

1 «O^wL*0 L 

2.2936-03 

8.9276-11 

3.5096-11 

1.7946-09 

2.9078-21 

8.1866-14 

1.1806*04 

7.3J5E-04 

i*od'«e-OI 

3.4396-05 

6.7236-11 

1.8026-11 

1.2096-09 

1.0556-al 

4.6986-14 

1.2006*04 

o*030E~04 

i i 

5.27U-03 

3.0966-11 

9.4126-12 

8 . 2206-10 

3.9236-22 

2.7396-14 

1.2206*04 


i.o/'ec-Ol 

7.941E-C3 

3.8d/t-ll 

5.0016-12 

5.6526-10 

1.4946-22 

1.6226- 14 

1.2406*04 

•t.OOSE-O*. 

Ut>7«t-0l 

1.U36-C4 

2.9856-11 

2.7036-12 

3.9218-10 

5.83C6-23 

9.74»6-15 

1.2606*04 

3.2tf7E-Q‘. 

i.u/it-OL 

1.74J6-09 

2.3096-11 

1.4856-12 

2.7496-10 

2.3306-23 

5.9376-15 

1.2806*04 

2.7L2E-J<> 

i.b/oe*ui 

2. 5406-04 

1.7926-11 

0.2998- 13 

1.9426-10 

9.5336-24 

3. 6656-15 

1.3006*04 

2.2‘*»E-J* 

1 *6oo-~ J L 

3. 0636—09 

1.4016-11 

4. 7046-13 

1.3856-10 

3.9906-24 

2.2926-15 

1.3206*04 

l.d7<>C'0* 

iaOOSc'Oi 

5.2296-04 

1.1026-11 

2.7096-13 

9.9636-11 

1.7C66-24 

1.4506-15 

1.3406*04 

1* 3ti<7c*0^ 


7. j9o6-o4 

9.7116-12 

1.5038-13 

7.2278-11 

7.4686-25 

9.2816-16 

1.3608*04 

1.3l'*fc-0** 

I^O'J /t-01 

1.0946-03 

9.9216-12 

9.3766-14 

5.2826-11 

3.3336-25 

6.C02E-16 

1.3808*04 

1*1 i3E*JH 

i«6i>2k-jL 

1.4336-03 

3.5256-12 

5.6296-14 

3.8a96-ll 

1.5176-25 

3.919t-lb 

1.4006*04 

4.428E-0S 


1.9976-03 

4.43C6-12 

3.4226-14 

2.8836-11 

7.0366-26 

2.5826-16 

1.4206*04 

B.UUE'Oi 

l*6i7fr-0l 

2.o796-0j 

3.5076-12 

2.1056-14 

2.1506-11 

3.3226-26 

1.7156-16 

' .4406*04 

b.»2»E-0!i 

i.O^OL'oU 

3.6CCc-C3 

2.68a6-12 

1.3096-14 

1.6126-11 

1.5956-26 

1.1476-16 

1.4606*04 

5,b27E-03 

UbUt-Ji 

4. 7996-03 

2.3356-12 

0.2266- 15 

1,2156-11 

7.7786-27 

7.7136-17 

1.4806*04 

<i.'*4<.E'05 

;.5<#3c-0l 

9.3336-03 

1.9376-12 

5.2176-15 

4.1936-12 

3.8506-27 

5.2106-17 

1.5006*04 

b*2ooE"'03 

UtiTlfOi 

6.2o96-03 

1.5456-12 

3.3366-15 

6.9786-12 

1.9316-27 

3.5336-17 

1.5206*04 

3.O32C-05 


1.0986-02 

1.2596-12 

2.1496-15 

5.3096-12 

9.8096-28 

2.3996-17 

1.5406*04 

3.123C-OS 

i«90oc~0l 

1.3936-02 

1.0276-12 

1.3936-15 

4.0446-12 

5.0376-28 

1.6298-17 

1.5606*04 

2.9 706-03 

1«4<>6£*'01 

1. 7196-02 

9.3996-13 

9.0746-16 

3.0816-12 

2.6126-28 

1.1046-17 

1.5806*04 

2.2 79E-03 

i.4i/k-0i 

2.1406-02 

9.8146-13 

5.9396- 16 

2.3466-12 

1.3666-29 

7.4556-19 

1.6006*04 

l.'739t-03 

1 • 30 L 

2.9296-02 

5.5396-13 

3.8966-16 

1.7826-12 

7.1696-29 

5.0066-18 

1.6206*04 

1.639E-0S 


3.1946-02 

4.4646- 13 

2.5606-16 

1.3506-12 

3.9066-29 

3.3376-18 

1.6406*04 

1.3 78E-03 


3.8006-02 

3.6186-13 

1.6038-16 

1.0196-12 

2.0246-29 

2.2058-18 

1.6606*04 

3.139E-03 

01 

4.4/06-02 

2.9056-13 

1.1066-16 

7.65 76-13 

1.0806-29 

1. 4416-18 

1.6806*04 

9.398E-39 


5.1616-02 

2.3206-13 

7.2556-17 

5.7246-13 

5. 7716-30 

9.3128-19 

1.7006*04 

7.9>5E-09 

V. 7<*0t-02 

5.9196-02 

1.8426-13 

4.7526-17 

4.2556-13 

3.0896-30 

5.9436-19 

1.7206*04 

9. 3196-09 

o««o Ib-Jei 

0.9946-02 

1.4546-13 

3. 1066-17 

3.1456-13 

1.6556-30 

3.7456-19 

1.7406*04 

3.319E-06 

?• VttVc-02 

7.4036-C2 

1.1406-13 

2.0256-17 

2.3126-13 

8.8696-31 

2.3366-19 

1.7606*04 

9.3106-09 

7.i<eU-J2 

9. 1136-02 

8.0646- 14 

1.3178-17 

1.6916-13 

4.7556-31 

1.4336-19 

1.7806*04 

3.979E-09 

()« 3i3t:-02 

9. /9/6-C2 

6.6856-14 

0.5456-10 

1.2306-13 

2.5496-31 

9.7146-20 

1.8006*04 

2. 799E-09 

3.t»77fe.-02 

9.4276-02 

5.3096-14 

5.5326-10 

8.9106- 19 

1.36/6-31 

5.2486-20 

1.8206*04 

2.229E-06 

<r«ooOL-~02 

1.0006-01 

4.0/56-14 

3.5/46-18 

6.9246-14 

7.3376-32 

3.1356-20 

1.8406*04 

1.7706-09 

•».2^7t-02 

1.0926-01 

3.1 196-14 

2.3136-18 

4.6246-14 

3.9396-32 

1.8606-20 

l.8606")4 

1.4056-09 

3*6?VE-02 

1.0976-01 

2. 3796-14 

1.4436-18 

3.3156-14 

2.1166-32 

1.0986-20 

1.8808*64 

1.1136-09 

3.l?ot-02 

1. 1396-01 

1.8126-14 

9.6446-14 

2.3716-14 

1,1376-32 

6,4666-21 

1.9006*04 

9. dObc-O / 

4i. 7331-02 

1.1996-01 

1. 3796-U 

6.2276-19 

1.6928-14 

6.1136-33 

3.8016-21 

1.9208*04 

6.O98E-07 

2*3^ 7t-02 

1.1 996-01 

1.0306-14 

4,0218-19 

1.2056-14 

3. 2866-33 

2.2348-21 

1.9406*04 

3.5176-0/ 

2*Uiic-J2 

1.2186-01 

7.9986-13 

2.59 78-19 

8.5606-15 

1. 7956-33 

1.3148-21 

1.9608*04 

4.»72E-0/ 

U 7^*=-02 

1.2336-01 

6.1026-15 

1.6786-14 

6.0686-15 

9.4066-34 

7.7536-22 

1.9806*04 

3.4 706-0/ 

i.4»76t-a2 

1.2476-01 

4.6946-15 

1.0848-19 

4.2926-15 

5.0666-34 

4.5896-22 

2.0006*04 

2.7oOE-Or 

i.2o^^-02 

1.2346-Cl 

3.5 746-13 

7.0006-20 

3.0276-15 

2.7026-34 

2.7276-22 

2.0206*0' 

2.1096-0/ 

l.0tJ2c-02 

1.2586-01 

2.7496-15 

4.5108-20 

2.1296-15 

1.4356-34 

1.0286-22 

2.0406*04 

1.757E-0/ 

'».274c-03 

1.2396-01 

2.1 196-13 

2.9116-20 

1.4926-15 

7.5856-35 

9.7718-23 

2.0606*04 

1.4086-07 

7.9^2fe-0i 

1.2376-01 

1.9336-15 

1.8746-20 

1.0426-15 

3.9846-35 

5.8966-23 

2.0806*04 

1.1306-07 


1.252E-C1 

1.2696-15 

1.2046-20 

7,2526-16 

2.0796-35 

3.5776-23 

2.1006*04 

9.1046-09 

5'»3a‘tfc-03 

1.2996-01 

9.8416- 19 

7.7186-21 

5.0276-16 

1.0776-35 

2.1836-23 

2.1206*04 

7.352E-0d 

>.0'*t>t-03 

1.2 386-01 

7.6596- 19 

4.4376-21 

3.4716-16 

5.5366-36 

1.3396-23 

2. 1408*04 

5. 9336-09 

3<»ub-0 3 

1.22 96-01 

6.0096- l9 

3. 1526-21 

2. 3886- 16 

2. 8 2 56 - 36 

9.2676-24 

2.1606*04 

4.9346-09 

3. 7>2L-J3 

1.2206-01 

4. 7086-19 

2.0076-21 

1.6388-16 

1.4316-36 

5.1316-24 

2.1808*04 

3.9J66-09 

3.2<i>£-03 

1.2106-01 

3.7006-19 

1.2766-21 

1.1206-16 

7.1996-37 

3.2036-24 

2.2006*04 

3.2196-uB 

2»3i U-J3 

1.20C6-01 

2.9156-19 

8.1028-22 

7.6346-17 

3.6006-37 

2.0 118-24 

2.2206*04 

2.9316-09 


1.1916-01 

2.302 6-19 

5.1386-22 

5.1956-17 

1.7916-37 

1.2 706-24 

2.2406*04 

2. loOE-J9 

2*U^l-03 

1.1826-01 

1.8226- lb 

3.2576-22 

3.5316-17 

8.8796-38 

9.0668-25 

2.2906*04 

1. 7 796-09 

ioU‘e'i't-03 

1.1/46-01 

1.4496-19 

2.0656-22 

2.3986-17 

4. 3886-38 

5.1526-25 

2.2806*04 

1.4u96-09 

1 ui >t-6i i 

1.19/6-01 

1.1506- l9 

1.3106-22 

1.6288-17 

2.1596-38 

3.3106-25 

2.3006*04 

1.2166-09 


1. 1606-Cl 

9.1706-17 

8.3186-23 

1.1066-17 

1.0656-38 

2.1386-25 

2.3206*04 

1.0096-03 

l.2*e0L-03 

1.1346-01 

7.3296- 17 

5.2936-23 

7.5236-18 

5.2606-39 

1.3896-25 

2.3406*04 

9.399E-09 

U0'#0k-03 

1. 1486-01 

5.8726-17 

3.3756-23 

5.1246-18 

2.6016-39 

9.0/96-26 

2.3906*04 

7.0106-09 

9.5'^Ot-O^ 

1.1436-01 

4.7176-17 

2.1596-23 

3,4976-18 

1.2906-39 

5.9668-26 

2.3806*04 

5.9976-09 

d« ^bdt-O** 

1.1 396-01 

3.7966-17 

1.3856-23 

2.3936-18 

6.4206-40 

3.9426-26 

2.4006*04 

4.9226-09 

7.^ddt-04 

1.1331-01 

3.0666-17 

8.9188-24 

1.6426-18 

3.2CSE-40 

2.6196-26 

2.4206*04 

4.1416-09 

o*633t-04 

1. 1 326-Cl 

2.4816-17 

5,7646-24 

1.1306-18 

1.6126-40 

1.7508-26 

2.4406*04 

3.4926-09 

db 76-0^ 

1.1296-01 

2.0136-17 

3.7416-24 

7.8006-19 

8.1236-41 

1.1756-26 

2.4906*04 

2.9336-09 

S.23ib-0*» 

1.1276-01 

1.6376-17 

2.4396-24 

5.4056-19 

4.1366-4) 

1.9336-27 

2.4806*04 

2.3036-09 

4.bo3b-0<» 

1.1236-01 

1.3346-17 

1.5476-24 

3.7596-19 

2.1166-41 

5.3836-27 

2.5006*04 
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lable II. ~ Continued. 


P/PO • 2 . 00E-03 


T 

6 - 

0 

0 * 

0 ** 

0 - 

02 

02 * 

02 - ! 


1 . 000E»02 

0 . 

0 . 

0 . 

0 . 

0 . 

6 . 6826-11 

1 . 7606-18 

0 . 


2 . 0006*32 

0 . 

1 . 7386-66 

0 . 

0 . 

0 . 

5 . 3566-11 

1 . 7606-18 

0 . 


3 . 0006*02 

0 . 

7 . 8606-65 

7 . 1696-79 

0 . 

0 . 

5 . 636E-U 

1 . 7606-18 

0 . 


*. 0006*02 

0 . 

5 . 6876-35 

1 . 8686-61 

0 . 

0 . 

5 . 1216-11 

1 . 7606-18 

0 . 

-1 

3 . 0006*02 

0 . 

1 . 8066-27 

5 . 6596-51 

0 . 

0 . 

6 . 7916-11 

1 . 7606-18 

0 . 

c 

6 . 0006*02 

5 . 3096-91 

6 . 1726-23 

5 . 2616-66 

0 . 

0 . 

6 . 7696-11 

1 . 7606-18 

0 . 


7 . 0006*02 

3 . 8826-76 

7 . 3056-20 

3.9 256 - 39 

0 . 

1 . 8006-88 

8 . 2626-11 

1 . 7606-18 

1 . 9006-82 


8 . 0006*02 

1 . 2256-63 

9 . 2626-17 

3 . 8766-36 

0 . 

2 . 6326-76 

2 . 6866-09 

1 . 7606-18 

1 . 7856-69 


9 . 0006*02 

1 . 0296-53 

3 . 00 ' 2E-16 

6 . 7086 - 36 

0 . 

6 . 6086-63 

6 . 2056-08 

1 . 7606-18 

5 . 2166-59 


1.0006 *03 

9 . 2206-66 

3 . 0876-12 

6 . 1566-32 

0 . 

6.89 36 - 56 

7.70 76 - 07 

1 . 7606-18 

1 . 2526-50 

' 

1 . 1006*03 

3.06 06 - 39 

1 . 3716-10 

1 . 2226-30 

0 . 

1 . 1916-66 

6 . 0616-06 

1 . 7606-18 

8 . 9396-66 

i 

1 . 2006*03 

8 . 3176-36 

3 . 2626-09 

2 . 0556-29 

0 . 

1 . 6976-60 

3 . 3526-05 

1 . 7606-18 

4 . 5796-38 

. 

1 . 3006 *03 

3 . 3606-29 

6 . 7176-03 

2.2 6 86-28 

0 . 

2 . 7306-35 

1 . 6266-06 

1 . 760E - 1S 

3.0 7 76 -33 


1 . 6006*03 

3 . 0176-25 

6 . 6866-07 

1 . 7536-27 

0 . 

7 . 9036-31 

4 . 9186-06 

1 . 7606-18 

6 . 2386-29 


1 . 5006*03 

8 . 1156-22 

3 . 6256-06 

1 . 0436-26 

0 . 

5 . 7956 - 2 * 

1 . 6366-03 

1 . 7596-18 

1 . 6226-25 


1 . 6006*03 

6 . 0866-19 

1 . 9516-05 

6 . 7006-26 

0 . 

1 . 0336-23 

3 . 6386-03 

2 . 3636-18 

1 . 6306-22 

.* 

1 . 7006*03 

2 . 6686-17 

9 . 0306-05 

2 . 9656-26 

0 . 

e . 8176-22 

8 . 2116-03 

2 . 6266-17 

8 . 3576-21 


1 . 8006*03 

3 . 7996-16 

3 . 5066-06 

1 . 6966-22 

0 . 

2 . 6366-20 

1 . 6726-02 

3 . 8196-16 

1 . 5756-19 


1 . 9006*03 

6 . 2756-15 

1 . 1705-03 

5 . 1366-21 

0 . 

5 . 2376-19 

3. 09 76 - 02 

6 . 2796-15 

2 . 0566-18 


2 . 0006*03 

3 . 77 76-16 

3 . 6136-03 

1 . 2656-19 

0 . 

7.6 706-18 

5 . 2626-02 

3 . 7296-16 

1 . 9766-17 


2 . 1006*03 

2.59 76-13 

8 . 8136-03 

2.2 386-18 

7 . 0836-85 

7 . 9196-17 

8 . 1006-02 

2 . 5996-13 

1 . 6336-16 


2 . 2006*03 

1 . 6796-12 

2 . 0326-02 

3 . 1026-17 

1 . 3166-80 

6 . 3956-16 

1 . 1396-01 

1 . 6816-12 

7 . 9776-16 


2 . 3006*03 

7 . 0096-12 

6 . 20 ' 7F-02 

3 . 6326-16 

1.0 7 76 - 76 

6 . 0036-15 

1 . 6676-01 

7 . 0166-12 

3 . 6296-15 


2 . 6006*03 

2 . 7986-11 

7 . 8696-02 

3 . 1166-15 

6 . 3716-73 

1 . 9666-16 

1 . 6526-01 

2 . 8006-11 

1 . 1626-16 


2 . 5006*03 

9 . 5116-11 

1.32 36-01 

2 . 3776-16 

9 . 6586-70 

7 . 6696-16 

1 . 6826-01 

9 . 5166-11 

2 . 9516-16 


2 . 6006 *03 

2 . 7776-10 

2 . 0175-01 

1 . 5566-13 

1.2 5 76-66 

2 . 3736-13 

1 . 5166-01 

2 . 7756-10 

5 . 9036-16 


2 . 7006*03 

7 . 0156-10 

2 . 7896-01 

8 . 8566-13 

1 . 0366-63 

5 . 9116-13 

1 . 2066-01 

7 . 0016-10 

9 . 1576-16 


2 . 8006*03 

1 . 5516-09 

3 . 5136-01 

6.6 626-12 

5 . 6686-61 

1 . 1986-12 

8 . 6506-02 

1 . 5626-09 

1 . 1156-13 


2 . 9006*03 

3 . 0536-09 

6 . 0866-01 

2 . 0106-11 

2 . 1366-58 

2 . 0356-12 

5 . 3626-02 

3 . 0136-09 

1 . 1066-13 

• 

3 . 0036*03 

5 . 6966-09 

6 . 66186-01 

8 . 1666-11 

5 . 6616-56 

3 . 0256-12 

3 . 1666-02 

5 . 3366-09 

9 . 6266-16 


3 . 1006*03 

9 . 3166-09 

6 . 7006-01 

3 . 0036-10 

|. o <. M:_53 

6 . 1366-12 

1 . 7926-02 

8 . 7166-09 

7 . 6136-16 

f 

3 . 2006*03 

1 . 5306-08 

6 . 8316-01 

9 . 9896-10 

1 . 6206-51 

5 . 6266-12 

1 . 0166-02 

1 . 3286-08 

5 . 6006-16 


3 . 3006*03 

2 . 5016-08 

6 . 9036-01 

2 . 9886-09 

1 . 3316-69 

7 . 0866-12 

5 . 8296-03 

1 . B86E-08 

6 . 6256-16 


3 . 6006*03 

6 . 1566-08 

6 . 9636-01 

7 . 9306-09 

8 , 7036-68 

9 . 6566-12 

3 . 6166-03 

2 . 6836-08 

3 . 6106-16 

3 . 5006*33 

7 . 0916-08 

6 . 9666-01 

1.9036 - 08 

6 . 0106-66 

1 . 3066-11 

2 . 0506-03 

3 . 0276-08 

3 . 1266-16 


3 . 6006*03 

1 . 2606-07 

6 . 9796-01 

6 . 0996-08 

1 . 3656-66 

1 . 8626-11 

1 . 2626-03 

3 . 6556-08 

2 . 8606-16 

• ' 

3 . 7006*33 

2 . 1926-07 

6.98 76 - 01 

8 . 1326-08 

3 . 6626-63 

2 . 7096-11 

7 . 9566-06 

3 . 7536-08 

2 . 7336-16 


3 . 8006*03 

3 . 8766-07 

6 . 9926-01 

1 . 5136-07 

7 . 0276-62 

3 . 9676-11 

5 . 1366-06 

3 . 9666-08 

2 . 6876-16 


3 . 9006*03 

6 . 7906-07 

6 . 9956-01 

2 . 6766-07 

1 . 1826-60 

5 . 8096-11 

3 . 3866-06 

6 . 0516-08 

2 . 6966-16 


6 . 0006*03 

1 . 1786 - X>6 

6 . 9976-01 

6 . 5176-07 

1 . 6696-39 

8 . 6816-11 

2 . 2796-06 

6 . 0866-08 

2 . 7656-16 


6 . 1006*03 

2 . 0306-06 

6 . 9936-01 

7 . 3066-07 

1 . 9996-38 

1 . 2376-10 

1 . 5636-06 

6 . 0616-08 

2 . 8656-16 


6 . 2006*0 3 

3 . 6896-06 

5 . 0006-01 

1 . 1296-06 

2 . 0366 - 37 

1 . 8136-10 

1 . 0926-06 

3 . 9116-08 

3 . 0106-16 


6 . 3006*03 

6.02 66-06 

5 . 00 ' 2E-3 1 

1 . 6636-06 

1 . 7576-36 

2 . 6856-10 

7 . 7576-05 

3 . 68 76-08 

3 . 2676-16 


6 . 6006*03 

1 . 0696-05 

5 . 0066-01 

2 . 3326-06 

1 . 2916-35 

6 . 0356-10 

5 . 6006-05 

3 . 3756-08 

3 . 6526-16 


6 . 5006*03 

1 . 8636-05 

5 . 0136-01 

3 . 1196-06 

8 . 1396-35 

6 . 1526-10 

6 . 1076-05 

3 . 0076-08 

6 . 1996-16 

\ 

6 . 6006*03 

3 . 2526-05 

5 . 0256-01 

6 . 0126-06 

6 . 4856-36 

9 . 6816-10 

3 . 059 , -05 

2 . 6236-08 

6 , 9676-16 


6 . 7006*03 

5 . 7266-05 

5 . 0666-01 

5 . 0126-06 

2 . 2116-33 

1 . 6666-09 

2 . 3166-05 

2 . 2636-08 

5 . 9286-16 


6 . 8006*03 

9.9 6 56 - 05 

5 . 0806-01 

6 . 1696 -06 

9 . 9976-33 

2 . 2606-09 

1 . 7866-05 

1 . 9536-09 

7 . 1736-16 


6 . 9006*03 

1 . 7026-06 

5 . 1356-01 

7.6 936 -06 

6 . 2666-32 

3 . 6666-09 

1 . 6016-05 

1 . 7056-08 

8 . 7106-16 

, 

5.0006 *03 

2 . 8366-06 

5 . 2176-01 

9 . 1586-06 

1 . 7296-31 

5 . 1626-09 

1 . 1226-05 

1 . 5216-08 

1 . 0556-13 


5 . 1006*03 

6 . 5726-06 

5 . 3306-01 

1 . 1 326 - 05 

6 . 8786-31 

7 . 5676-09 

9 . 1876-06 

1 . 3976-08 

1 . 2696-13 


5 . 2006*03 

7 . U76-06 

5 . 6766-01 

1 . 6216-05 

2 . 7066-30 

1 . 0806-08 

7 . 6686-06 

1 . 3266-08 

1 . 5066-13 


5 . 3006*03 

1 . 0686-03 

5 . 6606-01 

1 . 8166-05 

1 . 0606-29 

1 . 6956-08 

6 . 5016-06 

1 . 300E - 0B 

1 . 7536-13 i 

r 

5.6006 *03 

1 . 5666-03 

5 . 816C-01 

2 . 3536-05 

6 . 1356-29 

2 . 0026-08 

5 . 5656-06 

1 . 3096-08 

1 , 9926-13 


5 . 5006*03 

2 . 1566 - 03 

5 . 9865-01 

3.08 76-05 

1 . 6036-28 

2 . 5966-08 

6 . 7836-06 

1 . 3666-08 

2 . 2016-13 ' 

i . 

5 . 6006*03 

2 . 9216-03 

6 . 1366-01 

6 . 0806-05 

6 . 1606-28 

3 . 2556-08 

6 . 1106-06 

1 . 3986-08 

2 , 3626-13 


5 . 7006*03 

3 . 8526-03 

6 . 2616-01 

5 . 6076-05 

2 . JllE-27 

3 . 9696-08 

3 . 5226-06 

1 . 6666-09 

2.66 86-13 

H 

5 . 8006*03 

6 . 9686-03 

6 . 3866-01 

7 . 1666-05 

8 . 5066-27 

6 . 7216-08 

3 . 0086-06 

1 . 5616-08 

2 . 5186-13 

" 

5 . 9006*03 

6 . 2916-03 

6 . 6256-01 

9 . 6656-05 

3 . 0666-26 

5 . 5066-08 

2 . 5666-06 

1 . 6226-08 

2 . 5216-13 


6 . 0006*03 

7 . 3656-03 

6 . 6716-01 

1 . 2656-06 

1 . 0596-25 

6 . 3116-08 

2 . 1826-06 

1 . 7076-08 

2 . 6886-13 


6 . 1006 *03 

9 . 6606-03 

6 . 5006-0 1 

1 . 6206-06 

3 . 5686-25 

7 . 1626-08 

1 . 8586-06 

1 . 7956-08 

2 . 6306-13 


6 . 2006*03 

1 . 1 7 76-02 

6 . 5156-01 

2 . 1186-06 

1 . 1656-26 

7 . 9966-08 

1 . 5936-06 

1 . 8856-08 

2 . 3566-13 


6 . 3006*03 

1 . 6216-02 

6 . 5185-01 

2 . 7366-06 

3 . 6826-26 

8.8 766-08 

1 . 3526-06 

1 . 9786-08 

2 . 2686-13 


6 . 6006*03 

1 . 7016-02 

6 . 5136-01 

3 . 5136-06 

1 . 1286-23 

9 . 7766 - 08 

1 . 1576-06 

2 . 0726-09 

2 . 1756-13 


6 . 5006*03 

2 . 0216-02 

6 . 5016-01 

6 . 6816-06 

3 . 3516-23 

1 . 0696-07 

9 . 9276-07 

2 . 1686-08 

2 . 0796-13 


6 . 6006 *03 

2 . 3856-02 

6 . 6836-01 

5 . 6836-06 

9 . 6686-23 

1 . 1636-07 

8 . 5396-07 

2 . 2666-08 

1 . 9816-13 


6 . 7006*03 

2 . 79 * 6-02 

6 . 659F - 0I 

7 . 1666-06 

2 . 7116-22 

1 . 2586-07 

7 . 3636-07 

2 . 3656-08 

1 . 8836-13 


6 . 8006 *03 

3 . 2586-02 

6 . 6316 -01 

8 . 9816-06 

7 . 6026-22 

1 . 3536-07 

6 . 3666-07 

2.66 76-08 

1 . 7866-13 


6 . 9006*03 

3 . 7766-02 

6 . 3976-0 1 

1 . 1206-03 

1 . 9696-21 

1.66 76 - 07 

5 . 5166-07 

2 . 5706-08 

1 . 6896-13 


7.0006 *03 

6 . 365^-02 

6 . 3686-01 

1 . 3896-03 

5 . 1126-21 

1 . 5606-07 

6 . 7906-07 

2 . 6756-08 

1 . 5966-13 

>• 

7 . 1006*03 

6 . 9736-02 

6 . 3166-01 

1 . 7166-03 

1 . 2976-20 

1 . 6316-07 

6 . 1686-07 

2 . 7826-08 

1 . 5006-13 


7 . 2006*03 

5 . 6606-02 

6 . 2656-01 

2.1096 - 03 

3 . 2176-20 

1 . 7196-07 

3 . 6326-07 

2 . 8916-08 

1 . 6086-13 


7 . 3006*03 

6 . 6066-02 

6 . 2126-01 

2 . 5836-03 

7 . 8186-20 

1 . 8016-07 

3 . 1716-07 

3 . 0026-08 

1 , 3176-13 


7 . 6006*03 

7 . 2096-02 

6 . 1636-01 

3 . 1506-03 

1 . 5636-19 

1 . 8796-07 

2 . 7726-07 

3 . 1166-08 

1 . 2286-13 


7 . 5006*03 

8 . 0696-02 

6 . 0896-01 

3.8 2 86 - 03 

6 . 3566-19 

1.9696 -07 

2 . 6266-07 

3 . 2336-08 

1 . 1626-13 


7 . 6006 *03 

8 . 9316-02 

6 . 0216-01 

6 . 6 3 76 - 03 

1 . 0016-18 

2 . 0116-07 

2 . 1266-07 

3 . 3536-08 

1 . 0586-13 


7 . 7006*03 

9 . 9616-02 

5 . 9675-01 

5 . 6006-03 

2 . 2626-18 

2 . 0656-07 

1 . 8656-07 

3 . 6766-08 

9 . 7676-16 


7 . 8006*03 

1 . 096E-01 

5 . 8696-01 

6 . 7636-03 

5 . 0366-18 

2 . 1096-07 

1 . 6376-07 

3 . 6036-08 

8 . 9826-16 


7 . 9006*03 

1 . 1986-01 

5 . 7866-01 

8.0986 - 03 

1 . 1036-17 

2 . 1636-07 

1 . 6376-07 

3 . 7336-08 

8 . 2296-16 


8 . 0006*03 

1 . 3066-01 

5 . 6995-01 

9 . 7016-03 

2 . 3866-17 

2 . 1666-07 

1 . 2636-07 

3 . 8686-08 

7 . 5096-16 


8 . 2006*03 

1 . 5266-01 

5 . 5116-01 

1 . 3826-02 

1 . 0696-16 

2 . 1796-07 

9 . 7606-08 

6 . 1686-08 

6 . 1796-16 
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Table II.- Continued 


9h‘<i • 006-03 


c 



c- 

CO 

LU* 

CL2 

C2 

T 

0. 

0. 

U. 

0. 

0. 

0. 

1.0006400 

0. 

1.0006*02 

0. 

0. 

o« 

0. 

1.3596-63 

0. 

1.0006400 

0. 

2.0006*02 

0. 


u« 

c. 

5.3066-39 

J. 1156-79 

1.0006400 

0. 

3.0006*02 

0. 

0« 

0« 

0. 

1.1656-26 

1.2 726-56 

1.0006400 

0. 

4.0006*02 

d.Tlbt-'ii 

J* 

0« 

0. 

3.0666-19 

3. 1666-46 

1.0006400 

0. 

5.0006*02 

d.OUE-ro 


0. 

c. 

2.6696.-14 

5.5236-36 

1.00CE400 

0. 

6.0006*02 

a. 0396-6 3 


g« 

0. 

-.8206-11 

1.6576-32 

1.0006400 

1,3746-89 

7.0006*02 

5.V*i6-36 


0. 

0. 

5.2646-09 

2.5946-30 

1.0006400 

2.2186-77 

8.0006*02 

3.1016-6/ 


o« 

0. 

1.2406-07 

6.2916-29 

1.0CC6400 

2.9165-66 

9.0006*02 

l.ibti'tZ 


0 , 

9.3347-65 

1.5416-06 

7.9566-26 

1.0006400 

5.6666-61 

1.0006*03 

1.6046-17 


0. 

1.5926-74 

1.2066-05 

6.3466-27 

1.0C06400 

5.2176-55 

1.1006*03 

6.3166-14 

vObt-t*f 

0 . 

5 • 3536-66 

6.7046-05 

3.5656-26 

9.9996-01 

4.8766-50 

1.2006*03 

1.030L-1C 

'^.7‘rTt— 

0. 

6.7746-59 

2.8526-04 

1.5526-25 

9.9966-01 

7.8436-46 

1.3006*03 

4.7696-^6 


0 . 

1.3391-52 

9. 6406-04 

5.4506-25 

9.9856-01 

3.1636-42 

1.4006*03 

9.6046-^6 


2#b7ot-‘*b 

3.0346-47 

2.6716-03 

1.6206-24 

9.9576-01 

4.2146-39 

1.5006*03 

1.003E-.:i 

U30Te-3o 


1.1036-42 

7.2966-03 

5.0536*24 

9.6906-01 

2.2616-16 

1.6006*03 

6.0466-^^ 

Im l60t.-Sh 

<*.0l9c-db 

1.3426-34 

1.6516-02 

1.4616-22 

9./526-01 

5.8 7CE-14 

1.7006*03 

2* 1026-^0 


b« i 

4.2666-37 

3.3 796-02 

4.5156-21 

9.4916-01 

6.1036-32 

1.6006*03 

>,9466-19 


75t-7o 

7.0746-33 

6.3126-02 

9.9666-20 

9.04 76-01 

6.5666-30 

1,9006*03 

1.1026-17 

^•u^24:~’^a 

t.b03fc-/2 

6.6466-33 

1.08 36- 01 

1.6096-18 

8.3596-01 

3.3966-26 

2.0006*03 

1. 3306-16 


3,^2et-6d 

4.1426-31 

1.7036-01 

1.9176-17 

7.3946-01 

1.1776-26 

2.1006*03 

1.6106-13 

•i. 

l.i07L-0H 

1.652L-29 

2.4806-01 

1.9126-16 

6.1786-01 

2.6746-25 

2.2006*03 

1.4276-14 


Udd7k-fcL 

4.5396-26 

3.3156-01 

1.4996-15 

4.3176-01 

5.1676-24 

2.3006*03 

1.0206-11 

>.Z2ot- 22 

l.b'74t-!) J 

0.9326-27 

4.0896-01 

9.6026-13 

3.4746-01 

7.1306-23 

2.4006*03 

6.1996-13 


l.l dbE-53 

1.3076-23 

4.6676-01 

5.5016-14 

2.3086-01 

7,9096-22 

2.5006*03 

3.1ilt-l2 

UJ7«et- li 

I>62H7fc-S)3 

1.4756-24 

5.0496-01 

2.7336-13 

1.4176-01 

7.4276-21 

2.6006*03 

1.6066-11 

l.ot>2t-ld 

1. 7^CL-bO 

1.3166-2 

5.1976-01 

1.2406-12 

8. 1076-02 
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1.5188-22 

2.1808304 

1.2241-13 

8,4361-15 

9.5631-23 

2.2008304 

8.6308-16 

4.4981-35 

8.0531-23 

2.2208304 

O.0o38-16 

2. 3831-35 

3.8518-23 

2.2408304 

4.2511-16 

1.2551-35 

2.4628-23 

2.26083 04 

2.9728-18 

6.5738-36 

1.5821-23 

2.2508304 

2.0m-l6 

3,4t5E-16 

1.0221-23 

2. 1)08304 

1.4448-16 

1, 7. 81-36 

8.8321-24 

2.3208304 

1.0U31-16 

9.1971-37 

4.3271-24 

2.140F304 

0.9898-17 

4.74 78-37 

2.8388-14 

2.3608304 

4.8608-17 

2.44 78-17 

1.8701-24 

2.3808304 

3.3821-17 

1.2618-17 

1.2398-24 

2.4008304 

2.1538-17 

6.5051-18 

8.2538-25 

2.4201304 

1.6421-17 

3.1608-18 

5.5248-25 

2.4408304 

1.1478-17 

1, 7408-18 

1.7101-25 

2.4608304 

8.0321-18 

9.0168-39 

2.5121-25 

2.4808304 

3.6371-18 

4.7118-39 

1.7071-25 

2.5008304 
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Table II. - Continued. 


P/PO • 3.00E-03 


7 

1- 

0 

0* 

n** 

0- 

02 

□2» 

02- . 


1.000E902 

0. 

0. 

0. 

0. 

0. 

9.3971-11 

U 760E-L6 

/ 

0. 


2.000E902 

0. 

1.9091-66 

0. 

0. 

0. 

5.2931-11 

l^TbOE-lB 

0. 

7 

3.0001*02 

0. 

6.2521-95 

5.9751-79 

0. 

0. 

5.1821-11 

U 760E-I8 

0. 


9.0001*02 

0. 

9.960E-39 

1.5161-61 

0. 

0. 

5.0731-11 

I.760E*18 

0. 

'J 

3.0001 *02 

0. 

1. 9931-27 

9.5591-51 

0. 

0. 

9.5901-11 

l,760E-ld 

0. 


6.0001*02 

3.3361-91 

3.307E-23 

9.9081-99 

0. 

0. 

9.9951-11 

U 760E*18 

3.0501-96 


7.0001*02 

2.9601-76 

5.816E-20 

3.2871-39 

0. 

1.3621-88 

7.8591-1! 

K7A0E*ie 

1.717E-82 


8.0001*02 

7.1971-69 

7.0791-17 

3.3821-36 

0. 

1.6281-79 

2.3981-09 

U 7606-18 

1.38 71-69 


9.0001*02 

5.995E-59 

2.291F-19 

5. 8601-39 

0. 

3.0721-63 

5.9211-08 

U760E-18 

3. 9821-59 

t 

1.0001 *03 

5.3921-96 

2.3561-12 

3.6291-32 

0. 

3.2621-59 

6.7331-07 

U760E-18 

9.5521-51 


1. 1001*03 

1.7701-39 

1.0961-10 

1.06 71-3 0 

0. 

7.9371-97 

5.2781-06 

1* 7606-18 

6.8221-99 


1.2001*03 

9. 899E-39 

2.9T9F-09 

1.7951-29 

0. 

i. 1291-90 

2.9281-05 

U 760E-18 

3.995F-- 8 


1.3001*03 

1.95 7F-29 

3. 5991-08 

1.9691-28 

0. 

1.8201-35 

1.2951-09 

U r60E-18 

2.3581-33 


1.9001*03 

1.7571-25 

3.515E-07 

1.5311-27 

0. 

5.2701-31 

9.2971-09 

I.'IOF-XS 

3.2391-29 


1.5001*03 

9.728F-22 

2.615E-06 

9,1091-27 

0. 

3.8661-27 

1.2531-03 

l.759E-?t 

1.2391-25 


1.6001*03 

3.9061-19 

1.9901-05 

5.3131-26 

0. 

7.5951-29 

3.1821-0? 

2. U^E-18 

1. 3731-22 


1.7001*03 

1.8511-17 

6.9001-05 

2.0C5F-29 

0. 

7.6901-22 

7.l9lt-';3 

2. 027E-' t 

8.*(!0E-2l 


1.8001*03 

2.9051-16 

2.6831-09 

9.9801-23 

0. 

2.iUS-20 

1.9681 02 

/. 

1.5871-19 


1.9001 *03 

3.2781-15 

8.973E-09 

3.9251-21 

0. 

9.6211-19 

2.7331-02 

3. 

2.0821-18 


2.0001*03 

2.869E-19 

2.6281-03 

8.3091-20 

0. 

6.6921-18 

9.662) -02 

2. 

2.02 71-17 


2. 1001*03 

2.0111-13 

6.8271-03 

1.9921-18 

9.0811-95 

7.1271-17 

7.2901-02 

.. 

l.9981-le 


2.2001*03 

1.1561-12 

1.5881-02 

2.0651-1 7 

7.9751-81 

5.0571-16 

1.0931-01 

U 6 

8.5691-lu 


2.3001*03 

5.5991-12 

3.3281-02 

2.2821-16 

6. 0501-77 

3.7571-15 

1.3591-01 

5.5‘- 

3.8201-15 


2.9001*03 

2.299E-11 

6.3111-02 

2.0771-15 

2.9171-73 

1. 9071- 19 

1.6021-01 

2.25^r-ll 

1.3361-19 


2. 5001*03 

7.809E-11 

1.0861-01 

1.5801-19 

5.2301-70 

7.7361-19 

1.7011-01 

7.815P-11 

3.6761-19 


2.600E *03 

2.3901-10 

1.7011-01 

1.0361-13 

6.6901-67 

2.5291-13 

1.6161-01 

2« 360E-10 

7.9551-19 


2.7>.0F*03 

6.0991-10 

2.9261-01 

5.9071-13 

5. 2891-69 

6.7051-13 

1.3661-01 

6.092E-10 

1.3551-13 


2.800E*03 

1.395F-09 

3.1621-01 

2.9771-12 

2.7911-61 

1.9551-12 

1.0271-01 

U389E-09 

1.82 81-13 


2.900E*03 

2.839F-09 

3.79.91-0 1 

1.3931-11 

1.0231-58 

2.6361-12 

6.9321-02 

2« 8U8E-09 

1.9951-13 


3.000E*03 

5.2261-09 

9.2681-01 

5.9671-11 

2.6591-56 

9.1221-12 

9,3051-02 

5.U7E-09 

1.8901-13 


3. 100E*0» 

8.973F-09 

9.5721-01 

2.0221-10 

9. 9651-59 

5.8111-12 

2 . 5991-02 

8. 565E-09 

1.5211-13 


3.200E*03 

1.979E-08 

9. 7691-01 

6.8091-10 

6.6971-52 

7.7191-12 

1.9751-02 

1.335E-08 

1.1921-13 

! 

3.300E*03 

2.377E-08 

9. 8571-01 

2.0771-09 

6.9961-50 

1.0011-11 

8.5811-03 

l.9^8F-08 

9.2871-19 


3.9001*03 

3. 8991-08 

9.9161-01 

5.7101-09 

9.9811-98 

1.307E-11 

5. 0671-03 

2.650E-08 

7.9921-19 


3.5001*03 

6.363E-08 

9.9991-01 

1. 9091-08 

2.2061-96 

1. 7521-11 

3.0551-03 

3. 751E-08 

6.2671-19 


3.6001*03 

1.079E-07 

9.9691-01 

3.1331-08 

7,8781-95 

2. 9261-11 

1.8851-03 

3. 954E-08 

5.578E-19 


3.7001*03 

1.8621-07 

9.9801-01 

6.3751-08 

2. 1191-93 

3.996fc-ll 

1.1901-03 

6.908E-08 

5.2081-19 


3.8001*03 

3.2321-07 

9.9871-01 

1. 2091-07 

9.9821-92 

9. 9411-11 

7.6881-09 

4* T19E-08 

5.0361-19 


3.9001*03 

5.591E-07 

9.9921-01 

2.1691-07 

7. 7901-91 

7.1711-11 

5.0731-09 

4,9l4E-08 

9.9871-19 

S 

9.0001*01 

9. 5901-07 

9.9951-01 

3.6991-07 

1. 1201-39 

1.0351-10 

3.9151-09 

5.014E-08 

5. Oi 31-19 


9. 1001*03 

1.63 01-06 

9.9971-01 

6.0611-07 

1.3771-38 

1.9901-10 

2.3991-09 

5.028E-08 

5.1381 -i9 


9.200E*03 

2.7561-06 

9.90BE-01 

9.5261-07 

1.9981-37 

2. 1981-10 

1.6371-09 

4. 948E-0» 

5.39 71-19 


9.3001*03 

9.6591-06 

5.0(701-0 1 

1. 9331-06 

1.3051-36 

3.1191-10 

1.1631-09 

4, 763C-08 

5.6821-19 


9.9001*03 

7.919F-06 

5.0(731-01 

2.0591-06 

l.OOTC-35 

9. 5691-10 

8.3911-05 

4.46 t}E-08 

6.1931-19 


9.5001*03 

1.355E-05 

5.0081-01 

2.8251-06 

6.680F-35 

6. 781F-10 

6.1991-05 

4.OII0E-O8 

6.9361-19 


9.6001*03 

2.3381-05 

5.0161-01 

3.7191-06 

3.8501-39 

1.0211-09 

9.5731-05 

3.63cF-0e 

7.9751-19 


9. 7001*03 

9.0931-05 

5.0301-01 

9.7151-06 

1.9691-33 

1.5991-09 

3.9531-05 

3. 1846-^8 

9. 3651-19 


9.8001*03 

6.962F-05 

5.069E-01 

5.8371-06 

9.0551-33 

2. 3561-09 

2.6991-05 

2. 767E-08 

1.1161-13 


9.9001*03 

1.185E-09 

5.0931-01 

7. 120F-06 

3.8651-32 

3. 5661-09 

2.0671-05 

2.410E-08 

1.3911-13 


5.0001*03 

1.0771-09 

5. 1631-01 

8.6951-06 

1.5601-31 

5. 3351-09 

1.6921-05 

2. 127E-08 

1.6161-13 


5.1001*03 

3.216F-09 

5.2391-01 

1.0591-05 

6-0711-31 

7.8991-09 

1.3311-05 

1.918E-08 

1.9901-13 


5.2001*03 

5.075F-09 

5. 3651-01 

1.2991-05 

2. 3191-30 

1.1301-08 

l.Uni-05 

1. 780E-08 

2.3121-13 ' 


5.3001*03 

7. 793F-09 

5.9991-01 

1.6261-05 

8. 7291-30 

1 .5851-08 

9.2691-06 

1.704F-08 

2,7201-13 , 


5.900E*03 

1. 191F-03 

5.6621-01 

2.0671-05 

3.2771-29 

2. 1611-08 

7.9131-06 

1*679E-08 

3.139E-13 


5.500E*03 

1.62 3F-03 

5.8331-01 

2.6691-05 

1.2251-28 

2.3591-08 

6.8131-06 

1.695E-08 

3.590E-13 ' 


5.6001*03 

2.238E-03 

5.9961-01 

3.9691-05 

9.5931-28 

3.6551-08 

5. 8861-06 

1. 743E-08 

3.888E-13 

' 

5.700E*03 

2.09 71-03 

6. 1911-01 

9. 5951-05 

1.6651-27 

9. 5931-08 

5.0821-06 

lo812E-08 

9.156E-13 



5.80JE*D3 3.915F-03 6.260E-01 5.<»69E-05 5.<><»«E-2T S.*<17F-nB 4.37TE-06 1 . 897E-08 ♦.331E-13 
5.900E*03 5.O09E-03 6.3S3E-01 F.836E-05 2.1UE-26 6.999F-0B 3. 760E-06 1.992E-08 9.916E-13 
6.aaOE»a3 6.297‘=-J3 *.920'-01 1.026E-34 7.297E-26 7.530E-OR 3.222E-06 2.093E-08 9.923E-13 
6.100E*03 7.802F-03 6,96i7E-01 1.337E-09 2.919E-25 8.608E-08 2.758E-0#. 2.200E-08 9.370E-13 
6.200E*03 9.551E-03 6,998E-Ol 1.734E>J9 7.839F-2S 9 . 706t-OB 2.361E'06 2.310E-08 ♦.274£-i3 
6.300e»03 1.157F-02 6.5tlE-0l 2.237F-09 2.963E-29 I.083t-07 2.02^E-06 2.422E-08 9.I98E-13 
6.800EF03 1.390F-02 6.51 'E-Ol 2.867E-09 7.509E-26 l.l99f-0 7 1.737E-06 2.53BE-08 6.003E-13 
6.530E«’33 1.656F-32 6.513F-01 3.653E-09 2.222E-23 1.317F-07 1.996E-06 2.655E-08 3.866E-13 
6.600EF03 1.959E-02 6.503E-01 6.626E-09 6.387E-23 1.637E 07 l.289f-06 2. FFBF-OB 3.686E-I13 
6.733E*33 2.303F-32 6.986F-31 5,825E-09 1.785E-22 1.560E-07 1.116E-06 2.897E-08 3.518E-13 
6.800E»03 2.689E-02 6.665F-01 7.2937-09 9.856E-22 l.8B3t-07 9.6’>lt-0F 3.021E-08 3.351F-13 
6.900E»33 3. 122F-02 6.938'-3l 9,083E-J9 1.287E-21 1.8087-07 8.3821-07 3. 197E-08 3.I85E-13 
7.000E»03 3.609E-02 6.907E-01 1.125E-03 3.328E-21 1.9311-07 7. 2961-07 3.275E-08 3.021E-13 
7.103EF03 6.137F-02 6. 3F1F-01 U38SE-03 8.909E-21 2.059E-07 6.3691-07 3.9O5E-08 2.858E-13 
7.200E903 9.722E-02 6.3SOE-Ol l.703E-0 3 2.075E-20 2.1 731-07 5.5621-07 3. 537E-08 2.697E-13 
7.300E*03 5. 362F-02 6.285f-01 2.081E-03 S.017E-20 2.2891-07 9.870F-07 3.672F-08 2.590E-13 
7.900E903 6.0571-02 6.23^F-01 2.533E-03 1.189E-19 2.3991-07 9.2701-07 3. >1091-08 2.3891-13 
7.500E»03 6.805E-02 6. 18OE-01 3.0711-03 2. 7631-19 2.5031-07 3. 7991-07 3.9991-08 2.2331-13 
7.6C0E9O3 7.6061-02 6.1211-31 3.711F-03 6.3051-19 2.598F-07 3.2961-07 9.091E-08 2.0891-13 
7.700E903 8.9581-02 6.0871-01 9.968E-03 1.9 1 51-18 2.6891-0 7 2.9011-0 7 9. 2 3 71-08 1.9 3 9E-13 
7.8001703 9.3581-02 5.9881-01 5.3691-03 3.1221-18 2.7601-07 2.5561-07 9.3861-08 1.7991-13 
7.900E*03 1.030F-01 5.9151-01 6.9211-03 6. 786E-1S 2. 8291-07 2.2531-07 9.5391-08 1. 6631-13 
8.000E»03 1.1281-01 5.837F-01 7.6661-03 1.9591-17 2.8761-07 1.9881-07 9.6961-08 1.S32E-13 
8.2001*03 1.3391-01 5.669F-01 1.089E-02 6. 3991-17 2.9391-07 1.5991-07 5.0211-08 1.2861-13 
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Table li. 

‘ Continued. 

1 - 

.. , 

. -i 





P/PO • 

3. (.06-03 





c 

C* 

t** 

c- 

CO 

CO* 

C02 

C2 

T 

0. 

0. 

0. 

0. 

0. 

0. 

1.0006*00 

0. 

1 .0006*02 

0. 

0. 

0. 

0. 

1.1226-63 

0. 

1.0033*00 

0. 

2.0006*02 

0. 

0. 

0. 

0. 

4.4376-39 

2.7266-79 

1.000E*00 

0. 

3.0006*02 

0. 

9. 

0. 

0. 

9.9586-27 

1.0936-98 

1.0006*00 

0. 

4.0006*02 


0. 

0. 

0. 

2.9986-19 

2.7986-46 

1.0006*00 

0. 

9.0006*02 

1.«MC-T6 

1.613E-T7 

0. 

c. 

2.24 96-14 

4.9296-38 

1.0006*00 

0. 

6.0006*02 

s.«>ze-6) 

4.099E-»3 

0. 

0. 

5.7ll:-ll 

1.6366-32 

1.000E*00 

1.0146-19 

7.0996*02 

4.SMe-9« 

2.120E-99 

0. 

0. 

4.9956-09 

2.9886-30 

1. 08*00 

1. 9326-77 

8.0006*02 

2.UIE-4T 

1.323E-53 

0. 

0. 

1.0836-07 

6.2906-29 

1.0006*00 

2.5476-68 

9.00C:*02 

».s »e-42 

9,02*E-30 

0. 

6. 2236-89 

1.3466 -06 

7.9986-28 

1.0006*00 

4.9916-61 

1.0006*03 

i.iT*e-ir 

1.242E-46 

0. 

1.0616-74 

1.0966-09 

6. 3486-27 

1.0006*00 

4.9586-99 

1.1006*03 

k.S4«e-34 

9.1SaE-44 

0. 

3.9666-66 

9.8976-09 

i.989E-26 

9.999E-Q1 

4.2616-90 

1.2006*03 

■.0UE>11 

•.31SE-42 

0. 

9.8496-99 

2.4916-04 

1.9926-25 

9.9966-01 

6.8526-46 

1.3006*03 


4. 907E-40 

0. 

8.92TE-93 

8.5976-04 

9.4906-29 

9.9676-01 

2. 7636-42 

1.4006*03 

T.)/Se-26 

3.047E-3S 

2.5746-99 

2.0326-47 

2.9096-03 

1.6206-24 

9.9626-01 

3.6826-39 

1.9006*03 

T.*TlE-2* 

1.039L 36 

1.6446-91 

8.1096-43 

6.3796-03 

9.1346-24 

9.9C4E-01 

1.9946-36 

1.6006*03 

4.*lTE-22 

1.972E-34 

2.387E-86 

1.1616-39 

1.4496-02 

1.1286-22 

9.7836-01 

9.1346-34 

1 .7006*03 

1.799E-20 

3.743E-32 

3.6296-81 

3.7406-37 

2.9636-02 

3.4936-21 

9.5946-01 

7.0976-32 

‘.8006*03 

4.S91E-19 

4.4SSE-30 

1.T20E-76 

6.2266-39 

5.9566-02 

7.6286-20 

9.1626-01 

9.7856-30 

1.9006*03 

•.949E-19 

3.334E-26 

2.86SE-72 

6.0616-33 

9.9866-02 

1.2346-18 

8.949E-01 

2.9996-28 

2.0006*03 

lane-u 

1.666E-26 

1.9.. 6-68 

3.TOOE-31 

1.9266-01 

1.9206-17 

T.676E-01 

1.0*46-26 

2.1006*03 

1.2T4E-19 

6.631E-2S 

6.227E-69 

1.4956-29 

2.2496-01 

1.4766-16 

6.9946-01 

2.97C5-:» 

2.2006*03 

1.197 E-14 

1.612E- ' 

1.039E-81 

4.1756-28 

3.0906-01 

1.1626-19 

9.2996-01 

.6996 24 

2.30'iE*03 

7.9ME-14 

3.362E-22 

1.002E-98 

8.3776-27 

3.8366-01 

7.6236-19 

9.9308-31 

6.4696-23 

2.40yE*03 

4.920E-13 

3.760E-21 

6.099E-96 

1.2916-29 

4.4896-01 

4.2786- 14 

2.7236-01 

7.172k~22 

2.5006*03 

2.S59E-U 

0 . 366E-20 

2.937E-93 

1.4416-24 

4.9336-01 

i. 1126-13 

..751E-C1 

6.6496-21 

2.6006*03 

3.222E-U 

1.0a7E-16 

7.782 E-91 

1.3266-23 

5. 1596 -01 

9.4406-13 

1.0906-01 

9.4186-20 

2. "106*03 

J.494E-11 

1.293E-17 

1.073E-48 

1.0096-22 

9.2166-01 

3.9296-12 

5.9436-02 

4.0796-19 

2.8006*03 

2.26SE-10 

1.434E-16 

3.676E-46 

6.9716-22 

9.1896-01 

1.5546-11 

3.2316-02 

2.9346-18 

2.9006*03 

9.0*SE>10 

;.541E-IS 

S.949E-46 

3.7666-21 

9.1296-01 

9.8836-11 

1.7246-02 

2.0466-17 

1.0006*03 

3.499E-09 

1.913E-14 

T.733E-42 

1. 9416-20 

9.0816-01 

2.1176-10 

9.2136-03 

1.3686-16 

3.1006*03 

i.24'»e-oa 

1.343E-13 

7.8316-40 

9.1776-20 

9.0496-01 

7.1436-10 

9.0046-03 

8.5966-10 

3.2006*03 

4.249E>09 

1.053E-12 

9.909E-39 

4.0996-19 

9.0;:96-01 

2.2236-09 

2.7856-03 

9.0096-19 

3.3006*03 

I.3S9E-07 

7.16SE-12 

3.37SE-36 

1.7106-18 

9.0176-01 

6.2866-09 

1.3946-03 

2.6826-14 

3.4006*03 

4.0ME-07 

4.19aE-ll 

t.388E-34 

6. 9926-18 

9.0116-01 

1.6C1E-0S 

9.3866-04 

1.3206-13 

3.9006*03 

l.l*IE>0* 

2.U6E-10 

4.193E-33 

2.7926-17 

5. 0076-01 

3. 6816-08 

9.6826-04 

9.9916-13 

3.6006*03 

3.12SE-96 

9.433E-10 

9.674E-32 

1.0846-16 

9.0046-Ul 

7.7426-08 

3.9316-04 

2.9156-12 

3.7006*03 

T.993E-09 

3.763E-09 

1.7746-30 

4.0996- 16 

9.0036-01 

1.519':-'17 

2.2496-04 

9.8196-12 

3.8006*01 

1.95CE-OS 

l.366E'l>a 

2.6706-29 

1.4926- 15 

9.0026-01 

2.8006-07 

1.4666-04 

3.5796-11 

3.9006*03 

4.954E-09 

4.372E-06 

3.4126-28 

4.9696-19 

9.0016-01 

4.9346-07 

9.7626-09 

1.2296-10 

4.0006*03 

1.021G-U4 

1.420E-07 

3.7216-27 

1.6296-14 

4.9996-01 

8.3226-07 

6.6306-05 

3.9496-10 

4.1006*03 

2.203E-04 

4.106E 07 

3.4936-26 

9.1226-14 

4.9976-01 

: .3446-06 

4.5878-05 

1.2056-99 

4.2006*03 

4.J97E-04 

1.103E-06 

2.8226-29 

1.5656-13 

4.9936-01 

2.0 7 96-06 

3.2286-05 

3.4906-09 

4.3006*03 

9.232E-04 

2.7$0E-06 

1.9616-24 

4.6716-13 

4.9866-01 

3.0936-36 

2.3376-09 

9.6 196-09 

4.4006*03 

1.799E-U3 

6.409E-06 

1.1796-23 

1.3676-12 

4.9736-01 

4.2796-06 

1.6726-09 

2.9276-08 

4.9006*03 

3.194E-0) 

1.390E-09 

6.1236-23 

3.9206-12 

4.9496-01 

9.7296-06 

1.2286-05 

6. 3 306-08 

4.6006*03 

4.209E-93 

2.634E-05 

2.8176-22 

1.0966-11 

4.9066-01 

7.3936-06 

9.1076-06 

1.9106-07 

4.7006*03 

1.099E-02 

9.4646-09 

1.1696-21 

2.9646-11 

4.8346-01 

9.1276-06 

6.6116-06 

3.4166-07 

4.8006*03 

1.972E-02 

1.003E-04 

4.4066-21 

T.664E-11 

4.7176-01 

1.1016-09 

9.1186-06 

7.2806-07 

4.9006*03 

3,065E-O2 

1.76 lE-04 

1.9476-20 

1.8736-10 

4.9366-01 

1.2986-09 

3.8486-06 

1.4486-06 

9.0006*03 

4.791E-02 

2.9616-04 

9.0946-20 

4.2726-10 

4.2796-01 

1.49 76- 09 

2. 8776-06 

2.6946-06 

9.1006*03 

7.U2E-02 

4.776E-04 

1.9886-19 

9.0076-10 

3.9236-01 

1.6096-09 

2.1276-06 

4.4376-06 

9.2006*03 

9.9ME-02 

7.394E-04 

4.7186- 19 

1.7426-09 

3.4876-01 

1.8646-09 

1.9446-06 

6-7086-06 

9.3006*03 

l.326E>0l 

l.lOOE-03 

1.3416-10 

3.0836-09 

2.9896-01 

2.0096-09 

1.0936-06 

4.1476-06 

9.4006*03 

l.444E-0i 

1.976E-03 

3.6646-18 

9.0076-09 

2.4686-01 

2.1136-09 

7.5176-07 

1.1296-09 

9.9006*03 

1.993E-91 

2. 1816-03 

9.6436-18 

7.9126-09 

1.9666-01 

2.1706-09 

5.0156-07 

1.2726-09 

9.6006*03 

2.2UE>01 

2.930E-03 

2.4526-17 

1.0916-08 

, 1.5176-01 

2 1786-05 

3,2926-07 

1.3296- 09 

9.7006*03 

2.S22E-01 

3.8346-03 

6.0376-17 

1.3876-08 

1.14C6 "01 

2.1446-09 

2.0996-07 

1.^996-09 

9.8006*03 

2.70SE<01 

4.9106-03 

1.4416-16 

1.7466-08 

8.3996-02 

2.0766-09 

1.2806-07 

1.2U46-09 

9.9006*01 

2.943E-01 

6.1746-03 

3.3446-16 

2.1176-08 

6.1036-02 

1.9866- 09 

7.8706-08 

1.0796-09 

6.0006*03 

2.937E>01 

7.6606-03 

7.9476-16 

2.4946-08 

4.4026-02 

1.8836-09 

4.8146-08 

9.4096-06 

6.1006*03 

2.997E.0L 

9.3606-03 

1.6606-19 

2.8726-08 

3. 1646-02 

1.7746-05 

2.9436-08 

8.0996-06 

6.2006*01 

3.030 E~01 

1.133E-02 

3.9616-19 

3.2906-08 

2.2746-02 

1.6696-09 

1.8046-08 

6.8196-06 

6.1006*03 

3. 0421-01 

1.3606-02 

7.4646-19 

3.6266-08 

1.6376-02 

1.5966-09 

1.1126-08 

9.7226-06 

6.4006*03 

3.037E-01 

1.6106-02 

1.9306-14 

3.9996- 08 

1.1836-02 

1.4556-05 

6.9036-09 

4.7776-06 

6.9006*03 

3;<019E-01 

1.9126-02 

3.06>'6-14 

4.3676-08 

8. 9816-03 

1.3986-09 

4.3166-09 

1.9736- 06 

6.6006*01 

2.990E-01 

2.2436-02 

6.0316-14 

4.7276-08 

6.2936-03 

1.2666-09 

2.7226-09 

3.2966-06 

6.7006*01 

2.932E-01 

2.6196-02 

1. 1626 -13 

9.0796-08 

4.9776-03 

1.1806-09 

1.7306-09 

2.7296-06 

6.8006*01 

2.904E-01 

3.O306-O2 

2.1996-13 

9.4076-08 

4.3496-03 

1.0996-05 

1.1076-09 

2.2996-06 

6.9006*03 

2.949E-01 

3.4 906- 02 

4.0896-13 

9.7176-08 

X 846-03 

1.02 -.6-09 

7.1416-10 

1.8606 -06 

7.0006*01 

2.793E-01 

3.9976-02 

7o46U-13 

9.9996-08 

1 .406-03 

9.9296-06 

4. 6366-10 

1. 3306-06 

7.1006*03 

2.712E-01 

4.9916-02 

1.3406-12 

6.2496-08 

1.3686-03 

6.8966-06 

3.0286-10 

1.2966-06 

T 7006*01 

2.432E-01 

9.1936-02 

2.3706-12 

6.4996-08 

1.0206-03 

6.2276-06 

1. 98 86-10 

1.0276-06 

7.1006*03 

2.344E-01 

9.8036-02 

4.1266-12 

6.6296-08 

7.6176-04 

7.6336-06 

1.3116-10 

8.3706-07 

.4006*03 

2.433E-01 

6.4976-02 

7.0716-12 

6.7416-08 

5.7016-04 

7.0136-06 

8.6876-11 

6.7936-07 

7.9006*01 

2.333E-01 

7.2396-02 

1.1976-11 

6.8036-08 

4.2736-04 

6.9436-06 

9.7746-11 

5.4866-07 

7.6006*01 

2.249E-01 

8.0116-02 

1.9976-11 

6. 8086-08 

3.2096-04 

6.0426-06 

3.8496-11 

4.4066-07. 

7. 7006*0 • 

2.illE-01 

8.8.16-02 

3.2886-11 

6.7946-08 

2.4046-04 

9.9686-06 

2.9716-11 

3.M86-07 

7.809t*01 

2.023E-01 

9.69 86- 02 

9.3446-11 

6.4426-08 

1.8046-04 

9.1196-P4 

1.72 06-11 

2.7906-07 

7. *006*03 

U903E-01 

1.0916-01 

6.9 766-11 

6.4 736-08 

1.3926-04 

4.6966-06 

1.1926-11 

2.1976-07 

8.0006*01 

1.443E-01 

1.2296-01 

2.1306-10 

9.983E-0P 

7.9816-09 

3.9186- J6 

9.1766-12 

1.3336-07 

8.2006*03 
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Table II.- 

Continued. 



1 

} 

^ - 

V 


T 

E- 

3 

0* 

0** 

0- 

02 

02* 

02- \ 

{ 


S.^0aE<^03 

1.547E-CI 

5.483E-01 

1.519E-02 

2.67SE-16 

2.9486-07 

1.20. £-07 

5.3596-08 

1.06-eE-13 

5- 


8.600E»03 

1.765E-01 

5.2f9E-0l 

2. 107E-02 

1.064E-15 

2.9056-07 

9.4196-08 

5. 6996-08 




S.SOJE^Ql 

I.O83E-01 

5.386E-01 

2.890E-02 

4.031E-1S 

2.8136-07 

7.3206-08 

6.0236-08 

6.9526-14 

S 

6 


9.000E*03 

2.200F-0I 

4. 809E-01 

3.909E -02 

1.4S2E-14 

2.6826-07 

5.653E- 08 

6.2956-08 

5.4886-14 i 



9.200E»03 

2.-.14E-01 

4.S36E-01 

5.1988-02 

4.958E-14 

2.5176-07 

4.3216-08 

6.4726 -08 

4.2556-14 ! 

“ 


9.900E*03 

2.6?4F-0l 

4.233E-01 

6. 775E-02 

1.6026-13 

2.3266-07 

3.2556-08 

6. 5096-08 

3.2336-14 



9.600E*03 

2.B53E-01 

3.9aiE-01 

8.632E-02 

4.8B7E-13 

2.1166-07 

2.4046-08 

6. 3686-08 

2.3996-14 



9.800E»J3 

3.075E-01 

3.544E-0X 

1.073E-01 

1.4086-12 

1.8926-07 

1.7356-08 

6.0386-08 

1.7346-14 

i 


l.000E*09 

3.296F-01 

3.168E-01 

1.3OIE-01 

3.8386-12 

1.661C-07 

1.2196-08 

5. 5336 -08 

1.2166-14 



1.0Z9E»09 

3.514E-01 

2. 785F-01 

1.539F-01 

9.9206-12 

1.429F-07 

8.325E-09 

4. 8966-08 

8.2546-15 



I.090E»04 

3.724E-01 

2.406E-01 

1.778E-01 

2. 4406-11 

1.2046-07 

5.5186-09 

4. 1856-08 

5.4166-15 

f 


l.OfrOE»(H 

3.O21E-01 

2.044F-01 

2.U08E-01 

5. 733E-11 

9.9276-08 

3.5S2E-09 

3.4606-08 

3.4346-15 



l.OSOEm 

4.100F-01 

1.710E-01 

2.2236-01 

1.2926-10 

8.023E-08 

2.22SE-09 

2. 775E-08 

2.108E-15 




1. IOOE>09 

4.260E-01 

U4llE-01 

2.416E-0I 

2.8016-10 

6.3646-08 

1.361E-09 

2.1676-08 

1.2S7E-15 

1 



1.123E»IM 

4.398E-01 

l.lSOE-01 

2.585E-01 

5. 8636-10 

4.9666-08 

8.157E-10 

1.6536-08 

7.3076-16 

s' 


U1«0E»09 

4.514F-01 

9.283E-02 

2.729E-01 

1.1896-09 

3.823E-08 

4.8146-10 

1.2396-08 

4. 1656-16 



1.16I)E»09 

4.frllE-0l 

7.443E-02 

2.8496-01 

2.3426-09 

2 913E-08 

2.8116-10 

9. 1596-09 

2.3396-16 



1.180E»(M 

4.689F-01 

5.939E-02 

2.947E-31 

4. 4936-09 

2. .046 -08 

1.6316-10 

6. 7056-09 

1.302E-16 

- 


1.200E»09 

4.7S3E-01 

4.72SE-02 

3.026E-01 

8.4106-09 

1.6 .06-06 

9.4436-11 

4.8806-09 

7.2156-17 



1.220E»M 

4.B03F-01 

3.7tOE-02 

3.C89E-01 

1.5396-08 

1.2»7E-0e 

5.4756-11 

3. 5426-09 

3.9966-17 



l.290E*0« 

4. 943F-01 

2.993E-02 

3.139E-01 

2.7576-08 

9.3 36-09 

3.1886-11 

2.5706-09 

2.2196-17 

k 


1.26aE»09 

4.875F-01 

2.387E-02 

3.178E-01 

4. 8446-08 

7.0536-09 

1.8676-11 

1.8686-09 

1.2406-17 


1.280E»M 

4.900E-01 

1.90BE-02 

3.209E-01 

8.3566-08 

5.3216-09 

1.1036-11 

1. 3626-09 

6.9506-18 

\ 


l.303E»04 

4.920F- 1 

1.531E-02 

3.234E-01 

1.4176-07 

4.029F-09 

6.5696-12 

9.9786-10 

3.9586-18 

/r 


i.320E»M 

4.'<36r 1 

1.233E-02 

3.253E-01 

2.3636-07 

3.0636-09 

3.9526-12 

7. 3456-10 

2.2696-18 



l.3«OE»M 

4.948F-01 

9.967E-03 

3.26BF-01 

3.8826-07 

2.3396-09 

2.4026-12 

5.4376-10 

1.3136-18 



1.363E«^09 

4.95 8E-01 

8.093E-0 3 

3.2806 -01 

6.2826-07 

1.7956-09 

1.4756-12 

4.0496-10 

7.6946-19 



t.380E»09 

4.96 7E-01 

6.600E-0 3 

3.28“8-01 

1.0036-06 

1. 3856- 09 

9.1586-13 

3.0336-10 

4.5556-19 



1.400E»a9 

4.974E-01 

5.406E-a3 

3.2916-01 

1. 3796-06 

1.0746- 09 

5.7456-13 

2.2876-10 

2.7266-19 

- 


1.92aE*09 

4.O80E-01 

4.44.7E-03 

3.3026-01 

2. 4566-06 

3. 3666-10 

3.642E-13 

1.7356-10 

1.6506-19 



l.990E»09 

4.985E-01 

3.694E-03 

3.307E-01 

3. 7726-06 

6.5536-10 

2.3326-13 

1.3246-10 

1.0096-19 



I.9«aE»09 

4.990E-0I 

3.048F-03 

3. 3106-01 

5. 7266-06 

5. 1596-10 

1.5096-13 

1.0166-10 

6.2426-20 



l.^BOEt-tH 

4.995F-01 

2.540E-03 

3. 311E-01 

8. 5966-06 

4.082E-10 

9.8586- 14 

7.8496-11 

3.9006-20 



1.500E*09 

5.000E-01 

2.124E-03 

3.3126-01 

1.2766-05 

3.245E-10 

6.5036-14 

6. 0966-11 

2.4626-20 



l.520E»09 

5.005E-01 

1.784E-03 

3. 312E-01 

1.8 '56-05 

2.5946-10 

4.3296-14 

4. 7616-11 

1.5706-20 



1.590E«04 

5.0UF-01 

1.504E-03 

3.3116-01 

2 . 7286- 05 

2.0826-10 

2.9086-14 

3. 7386-11 

1.0116-20 



l.560E»09 

5.018E-01 

1.273E-03 

3.3 086 -01 

3. 92', 6-05 

1.6806-10 

1.9716-14 

2.9496-11 

6.5706-21 



1.580E»09 

5.026E-01 

1.081E-03 

3.305E-01 

5.6 336-05 

1.3616-10 

1.3476-14 

2.3396-11 

4.3106-21 



1.600Et0« 

5.036E-01 

9.211E-04 

3.3006-01 

7.9:66-05 

1. 1086-10 

9.2776-15 

1.8636-11 

2.8536-21 




5.047E-01 

7.876E-04 

3-293E-01 

1. 1086-04 

9.0586-11 

6.4426-15 

1.4916-11 

1.905E-21 

V 



1.6*0E*09 

•i.06lE-01 

6. 756E-04 

3.2 856-01 

1.5386-04 

7.4386-11 

4.5076-15 

1. 1986-11 

1.283E-21 



I.660Et09 

5.07 7F-01 

S.934E-04 

3.2 74E-01 

2.1156-04 

6. 134E-11 

3.1766-15 

9.6626-12 

8.7146-22 



1.6SOE»09 

5.095E-01 

5.018E-04 

3.262E-01 

2.8846-04 

5.0796-11 

2.2546-15 

7. 8226-12 

5.965E-22 



1.7D0E t-O-V 

5.116E-01 

4.344E-04 

3.248E-01 

3. 8996-04 

4.2236-11 

1.6116-15 

6.3556-12 

4.1156-22 



l.72aE»0« 

5.141F-01 

3.7T1E-04 

3.231E-01 

5.22B6-04 

3.5256-11 

1.1586-15 

5.1796-12 

2.8606-22 

~s 


1.790E*09 

5.167E-01 

3.2»ir-04 

3.2116-01 

6.9546-04 

2.9536-11 

8.3796-16 

4.2346-12 

2.0026-22 



1.760E»09 

5.197E-01 

2.863E 04 

3.1906-01 

9. 1796-04 

2.4836-11 

6.0976-16 

3.472E-12 

1.4116-22 



l.7S0E»09 

5.229E-01 

2.504E-04 

3. 166E-01 

1.2036-03 

2.0946-11 

4.4626-16 

2. 8546-12 

1.0006-22 



1.800E« 

5.263E-01 

2.194E-04 

3.1408-01 

1.5646-03 

1.7726-11 

3.2816-16 

2. 3526-12 

7.1376-23 



1.32Se*09 

5.298E-01 

1.927E-04 

3. 112E-01 

2.0216-03 

1.5036-11 

2.4256-16 

1.94 36-12 

5.1206-23 



1.840£»0« 

5.335E-01 

1.696E-04 

3.083E-01 

2.5946-03 

1.2796-11 

1.8016-16 

1.6096-12 

36692E-23 




1.863E»04 

5.372E-01 

1.495E-04 

3.0516-01 

3. 3 086-03 

1.0906-11 

1.342E-16 

1.3346-12 

2.6746-23 



l.BBOEs-O^ 

5.409E-01 

1.320E-04 

3.0186-01 

4. 1946-03 

9.3125-12 

1.0046-16 

1. 1096-12 

1.9456-23 



l.900E*09 

5.445E-01 

1.16.7E-04 

2.982E-J1 

5.287E-03 

7.9696-1’ 

7.5436-17 

9.2306-13 

1.4206-23 



1.920E»09 

5.481E-01 

1.033E-04 

2.9456-01 

6. 6266-03 

6.8306-12 

5.6816- 17 

7.6916-13 

1.0406-23 



1.99aE*09 

5.517E-01 

9.IB3E-05 

2.905E-01 

8.25 76-03 

5.8606-12 

4.2706-17 

6.4136-13 

7.6396-24 

• 



1.960E*09 

5.552E-01 

8.116E-05 

2.8626-01 

1.0236-02 

5.0336-12 

3.2446-17 

5.3486-13 

5.6226-24 



1.98C>E»04 

5.586E-0I 

7. 19SE-05 

2. 816E-01 

1.260E-02 

4.3256-12 

2.45 76-17 

4.4596-13 

4.143E-24 ' 



2.000E*09 

5.620E-01 

6.383E-03 

2.765E-01 

1.5426-02 

3. 7186-12 

1.8626-17 

3. 7136-13 

3.0566-24 



2.020E»0« 

5.fc54E-0l 

5.662E-05 

2.7096-01 

1.8766-02 

3. 1966-12 

1.4116-17 

3 . 0 8 76-13 

2.2556-24 



2.090E»04 

5.688E-01 

5.317E-05 

2.647E-01 

2.2656-02 

2. 7466-12 

1.0686-17 

2.5596-13 

1.6626-24 



2.060E*09 

5.72 3E-01 

4.440E-05 

2.579E-01 

2.717E-02 

2.3586-12 

8.0366-18 

2. 1136-13 

1.2236-24 



2.030E»09 

5.759E-0I 

3.92 3E-05 

2.504E-01 

3.233E-02 

2.0226-12 

6.0*46-18 

1. 7376-13 

8.9816-25 




2.100E*09 

5.796E-01 

3.4596-05 

2.4206-01 

,t. 817E-02 

1.731F-12 

4,5576-18 

1.4216-13 

6.5726-25 




2.120E*04 

5.8?4E-01 

3.042E-05 

2.3306-01 

4.4686-02 

1.4796-12 

3,4026-18 

1. 1546-13 

4.7886-25 




2.140E*0« 

5.87SE-01 

2.667E-05 

2.2316-01 

5. 1866-02 

1.2616-12 

2.5266-18 

9.3046-14 

3.4716-25 

1 



2. 160E*09 

5.916E-01 

2.38OE-05 

2. 126F-01 

5.965E-02 

1.0716-12 

1.8636-18 

7.4416-14 

2.500E-25 



2.180E*09 

5.959E-01 

2.0286-05 

2.014E-01 

6.7986-02 

9.0726-13 

1.3646-18 

5.8986-14 

1.78JE-25 




2.200E709 

6.002E-01 

1. 7B8E-05 

1.8976 -01 

7.6756-02 

7.6536-13 

9.902E-19 

4.6316-14 

1.2706-25 




2. 220E*09 

6.04 7F-01 

l.Sl 7E-05 

1. 7776-01 

8.5876-02 

6. 4306-13 

7.130E-19 

3.6006-14 

8.9456-26 




2.240E>O3 

6.091E-01 

1.30-3F-05 

1.6546-01 

9.5206-02 

5.3 796-13 

5.0896-19 

2. 7716-14 

6.2466-26 

4 



2.260E *09 

6.135F-01 

1. 114E-05 

1.5306-01 

1.0466-01 

4.4806-13 

3.6006-19 

2. 1116-14 

4.3236-26 




2.280E*09 

6.179E*01 

9.487E-06 

1.4086-0 1 

1. 1406-01 

3. 7156-13 

2.5246-19 

1.5936-14 

2.9666-26 




2.300E709 

6.221E-0I 

8.040E-06 

1.2886-0 1 

1.2316-01 

3.0676-13 

1. 7556-19 

1. 1906-14 

2.0186-26 




2.320E*09 

6.262E-01 

6. 785E-06 

1. 172E-01 

1.3206-01 

2.5206-13 

1.2106-19 

8.8146-15 

1.3616-26 

' 



2.390E*04 

6.300E-01 

5.704E-04 

1.0618 01 

1.4056-01 

2.0635-13 

8.2 76-20 

6 . 47 26-15 

9.1 126-27 




2.360E*09 

6.337F-01 

4. 7*uc-06 

9. 3e96-02 

1.4856-01 

1.6826-13 

5,6236-20 

4.7166-15 

6.0566-27 




2.380E *04 

6.371F-0I 

3.989E-06 

8.5936-02 

’.5606-01 

1. 3676-13 

3.7976-20 

3.4136-15 

4.0006-27 




2.400E*04 

6.402E-01 

3. 3216-06 

7.6886-02 

1.6306-01 

1.1086-13 

2.5506-20 

2.4556-15 

2.6276-27 




2.420E*04 

6.431E-01 

2.789E-06 

6.858E-02 

1. 6946-01 

8.9556-14 

1.7056-20 

1.7576-15 

1.7186-27 




2. 440E *04 

6.457E-01 

2.288E-06 

6 . 1018-02 

1. E-01 

7.2226-14 

1.1366-20 

1.2526-15 

1.1196-27 


] 


2.460E*04 

6.480E-01 

1.894E-06 

5.4166-02 

1 ^6-01 

5.8156-14 

7.5486-21 

8.8986-16 

7.2656-28 




2.480E*04 

6.501E-01 

1.567E-06 

4.8006-02 

1. 8526-01 

4 . 6 7 76-14 

5,0066-21 

6.3066-16 

4.7096-28 


} 


2.300E*04 

6.520E-01 

1.295E-06 

4.248F-02 

'.8956-01 

3.7586-14 

3.3176-2. 

4.4626-16 

3.048E-28 

1 


1 
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16 POUR 


1 

V 



TiMtlL* CMtlnMdL 


c 

C* 

C** 

C- 

CU 

C0« 

C02 

C2 

T 

l.«22e-01 

1.3952-01 

5.0492-10 

5.3342-04 

4.2252-05 

3.2312-04 

2.3242-12 

7.4312-04 

4.400E»03 

i.lui-ai 

1.5542-01 

1.1442-09 

4.5952-04 

2.3342-05 

2.4292-04 

1.0402-12 

4.4592-04 

4.4402401 

«.7«SE-02 

1.4942-01 

2.4432-09 

3.4342-04 

1.2442-05 

2.I092-06 

4.4292-13 

2.4472-04 

4.4002403 

7.«Ui-02 

1.0092-01 

5. 1442-09 

3.1242-04 

7.0022-04 

1.4472-04 

2.0472-13 

1.3322-04 

9.0002403 

k«31%C-02 

1.0942-01 

1.0322-04 

2.4922-04 

3.7922-06 

1.2972-04 

4.9722-14 

7.0442-09 

9.2002403 


1.9542-01 

1.9422-C4 

1.9402-04 

2.0412-06 

9.9252-07 

3.4932-14 

3.7072-09 

9.4002403 

3^922E^ 

1.9902-01 

3.4732-04 

1.5242-04 

1.0922-04 

7.4712-07 

1.4472-14 

1.9332-09 

9.400C403 

3.01OE-O2 

2.0012-01 

4.5442-C4 

1.1002-04 

5.0092-07 

5.5302-07 

7.0342-IS 

1.0072-09 

9.4002403 

2.3WE-02 

1.9952-01 

1.1472-07 

9.0402-09 

3.0492-07 

4.0202-07 

2.9172-15 

5.2552-10 

1.0002404 

1.921E-02 

1.9752-01 

1.9502-C7 

4.9542-09 

1.4112-07 

2.0442-07 

1.1472-15 

2.7532-10 

1.0202404 

I.44AE-02 

1.9442-01 

3.2452-07 

5.3112-09 

4.3942-04 

2.0422-07 

4.7342-16 

1.4512- .0 

1.0402404 

I.l«lE->02 

1.9122-01 

5.3092-07 

4.0392-09 

4. 3492-04 

1.4242-07 

1.4552-14 

7.4942-11 

1.0602404 

•.923Cm3 

1.0772-01 

4.5432-07 

3.0432-09 

2.2432-04 

9.4432-04 

7.1472-17 

4.1142-11 

1.0002404 

T.0«9C-«3 

1.0432-01 

1.3452-04 

2.3172-09 

1.1542-04 

4.7712-04 

2.7142-17 

2.2252-11 

1.1002404 

5.SIU-03 

1.0122-01 

2.1532-04 

1.7522-09 

5.9342-09 

4.4242-04 

1.0252-17 

1.2172-11 

1.1202404 

9.349E-03 

1.7052-01 

3.3452-04 

1.3242-09 

3. 0412-09 

3.1552-04 

3.4532-14 

4.7352-12 

1.1402404 

3.9me-»3 

1.7422-01 

5.2122-04 

. 1.0032-09 

1.5472-09 

2.1532-04 

1.4502-14 

3.7402-12 

1.1402404 

2«7f3E-03 

1.7422-01 

4.0032-04 

7.4102-10 

4.2972-10 

1.4732-04 

5.4902-19 

2.1512-12 

1.1402404 

2.2)t'K-«3 

i. 7272-01 

1.2142-05 

5.7942-10 

4.3792-10 

1.0122-04 

2.0992-19 

1.2422-12 

1.2002404 

l.9Ue-03 

1.7142-01 

1.4342-05 

4.4332-10 

2.3342-10 

4.9912-09 

4.1332-20 

7.2742-13 

1.2202404 

l.**3C-03 

1.7042-01 

2.7422-OS 

3.4052-10 

1.2642-10 

4.4412-09 

3.2002-20 

4.3252-13 

1.2402404 

1.199E-03 

1.4942-01 

4.0542-05 

2.4292-10 

6.9232-11 

3.4052-09 

1.2412-20 

2.4042-13 

1.2402404 

9.«2SE-«9 

1.4902-01 

5.9472-05 

2.0402-10 

3.4442-11 

2.4032-09 

5.2242-21 

1.5922-13 

1.2002404 

•.tl9C-iK 

1.4042-01 

4.4322-05 

1.5922-10 

2.1442-11 

1.7092-09 

2.1732-21 

9.4492-14 

1.3002404 

•.T37E-09 

1.4002-01 

1.2412-04 

1.2442-10 

1.2372-11 

1.2252-09 

9.2172-22 

4.1722-14 

1.3202404 

S.«21f-<M 

1.4772-01 

1.7492-04 

9.4422-11 

7.1672-12 

4.4532-10 

3.9672-22 

3.9142-14 

1.3402404 

9.7112-04 

1.4732-01 

2.4972-04 

7.7992-11 

4.2092-12 

4.44*2-10 

1.7592-22 

2.5112-14 

1.3402404 

3.00TE-O4 

1.4702-01 

3.4932-04 

4.2112-11 

2.5052-12 

4.729E-1C 

7.9042-23 

1.4292-14 

1.3002404 

3.3542-04 

1.4472-01 

4.4442-04 

4.9712-11 

1.5102-12 

3.4952-10 

3.6232-23 

1.0442-14 

1.4002404 

2.0402-04 

1.4442-01 

4.4412-04 

3.9942-11 

9.2192-13 

2.6012-10 

1.4912-23 

7.0462-15 

1.4202404 

2.4212^ 

1.M02-01 

9.0412-04 

3.2272-11 

5.4972-13 

1.9442-10 

4.0332-^24 

4.7212-15 

1.4402404 

2.0142-04 

1.4542-01 

1.2242-03 

2.4172-11 

3.5422-13 

1.4492-10 

3.0412-24 

3.1422-15 

1.4402404 

1.TU2-04 

1.4502-01 

1.4442-03 

2.1312-11 

2.2522-13 

1.1142-10 

1.9072-24 

2.1622-15 

1.4402404 

1.5336-64 

1.4432-01 

2.1492-03 

1.7412-11 

1.4302-13 

4.4342-11 

9.514. 25 

1.4402-15 

1.5002404 

1.3232-04 

i.4352-01 

2.4442-03 

1.4242-11 

9.2412-14 

4.5142-11 

4.6192-25 

1.0202-15 

1.5202404 

Ui44Sr«4^ 

_U4242-01 

3.7742-03 

1.1742-11 

4.0452-14 

5.0172-11 

2.4742-25 

7.0472-16 

1.5402404 

9.9192-05 

1.4112-01 

4.9012-03 

9.4412-12 

3.9712-14 

3.4792-11 

1.2492-25 

4.9222-14 

1.5602404 

0.4006^5 

l.'5942-Ol 

4.3032-03 

4.0002-12 

2.4302-14 

3.0102-11 

4.7992-26 

3.4372-14 

1.5002404 

7.4796-0$ 

1..5742-01 

4.0352-03 

4.4232- U 

1.7552-14 

2.3422-11 

3.6272-24 

2.4142-16 

1.4002404 

4.5006-05 

1.5492-01 

1.0152-02 

S.49CE-12 

1.1742-14 

1.4272-11 

1.9562-24 

1.4972-16 

1.4202404 

5.4406-0$ 

1.5196-01 

1.2492-02 

4.5532-12 

7.9552-15 

1.4242-11 

1.0652-26 

1.1932-16 

1.6402404 

4 . 9 «t 6 r 65 . . 

0*5036-61 

1.5722-02 

3.7771-12 

5.3972-15 

1.1152-11 

5.4502-27 

4.3402-17 

1.4*02404 

4.2522-05 

1.4422-01 

1.9272-02 

3.1322-12 

3.4772-15 

4.7072-12 

3.2392-27 

5.6742-17 

1.4002404 

3.4n2-05 

j. 3942-01 

2.3352-02 

2.5932-12 

2.5122-15 

4.7962-12 

1.4052-27 

4.1042-17 

1.7002404 

3.1742-05 

1.3402-01 

2.7992-02 

2.1432-12 

1.7202-15 

5.2952-12 

1.0112-27 

2.4532-17 

1.7202404 

2.7292-05 

1.2792-01 

3.3152-02 

1.7472-12 

1.1792-15 

4.1152-12 

5.(942-24 

1.9712-17 

1.7402404 

2.3312-05 

1.2132-01 

3.4792-02 

1.4522-12 

4.0472-14 

3.1002-12 

3.2142-24 

1.3522-17 

1.7402404 

1.9932-05 

1. 1422-01 

4.4452-02 

1.1492-12 

5.5442-14 

2.4412-12 

1.4232-24 

9.1952-14 

1.7402404 

1.4912-05 

1. 0472-01 

5.1242-02 

9.4912-13 

3.4002-16 

1.4922-12 

1.0352-24 

4.1912-16 

1.4002404 

1.4202-05 

9.4442-02 

5.7432-02 

7. 4652- U 

2.4002- 16 

1.4442-12 

5.4672-29 

4.1352-16 

1.0202404 

l*»»*f=o$ . 

9.0992-02 

4.4512-02 

4.3532-13 

1.7762-16 

1.1032-12 

3.3512-29 

2.7332-16 

1.0402404 

1.0022-05 

4.311M2 

7.1162-02 

5.1042-13 

1.2112-14 

4.3702-13 

1.9042-29 

1.7692-16 

1.4402404 

0.3322-04 

7.5392-02 

7.7452-02 

4.0452-13 

4.2452-17 

4.3212-13 

1.0472-29 

1.1592-16 

1.0002404 

4.6<»2-04 

4.7932-02 

4.3492-02 

3.2532-13 

5.4022-17 

4.7542-13 

6.1932-30 

7.4492-19 

1.9002404 

5.4022-04 

4.0442-02 

4.9772-02 

2.5402-13 

3.4002-17 

3.5422-13 

3.5292-30 

4. 7472- 19 

1.92024 04 

4.4442-04 

5.4202-02 

9.5232-02 

2.0392-13 

2.5742-17 

2.6592-13 

2.0112-30 

3.0042-19 

1.9402404 

5.0192=04 

4.4046-02 

1.0022-01 

1.4042-13 

1.7392-17 

1.9792-13 

1.1462-30 

1.6902-19 

1.9402404 

3.1102-04 

4.2412-02 

1.0472-01 

1.2422-13 

1.1742-17 

1.4442-13 

6.5322-31 

1.1832-19 

1.9402404 

2.5412-04 . 

3.7312-02 

1.0472-01 

9.9012-14 

7.9522-14 

1.0442-13 

3.7222-31 

7.3642-20 

2.0002404 

2.0492-04 

3.2722-02 

1.1212-01 

7.7502-14 

5.3442-14 

4.0142-14 

2.1202-31 

4.5972-20 

2.0202404 

1.4032-04 

2.4432-02 

1.1512-dl 

6.0772-14 

3.4202-14 

5.9042-14 

1.2072-31 

2.6592-20 

2.0402404 

1.3492-06 

2.5012-02 

1.1752-01 

4.740F-14 

2.4452-14 

' .3342-14 

6.4662-32 

1.7782-20 

2.0402404 

1.113E-04 

2.1412-02 

1.1956-01 

3.7312-14 

1.6492-14 

3.1402-14 

3.9002-32 

1.1072-20 

2.0802*04 

9.04T£^7 

1.90U-02 

1.2112-01 

2.9242-14 

1.1092-14 

2.3252-14 

2.2102-32 

6.9036-21 

2.1002*04 

7.3912-07 

1.4552-02 

1.2232-01 

2.3012-14 

7.4902-19 

1.4942-14 

1.2492-32 

4.3162-21 

2.1202*04 

4.0332-67 

1.4412-02 

1.2312-01 

l.ailE -14 

5.0432-19 

1.2342-14 

7.0372- 33 

2.7062-21 

2.1402404 

4.9332-07 

1.2552-02 

1.2362-01 

1.4292-14 

3.3922-19 

1.9542-15 

3.9492-33 

1.7032-21 

2.1402*04 

4.041^07 

1.0932-02 

1.2342-01 

1.1302-14 

2.2792-19 

6.4772-15 

2.2052-33 

1.0762-21 

2.1802404 

1.3176:67 ^ 

J*52.42-6J. 

1.2372-01 

4.9502-15 

U529E-19 

4.4712-15 

1.2252-33 

6.6252-22 

2.2002*04 

2.7202-07 

4.3052-03 

1.2352-01 

7.1042-15 

1.0242-19 

3.3542-15 

4.7712-34 

4. 3462-22 

2.2202*04 

2.2492-07 

7.2442-03 

1.2302-01 

5.434E- 15 

6.4442-20 

2.4042-15 

3. 7202-34 

2.7822-22 

2.2402404 

1.0572-07 

4.3322-03 

1.2252-01 

4.5132-15 

4.5442-20 

1.7192-15 

2.0312-34 

1.7892-22 

2.2402*04 

1.53(2-07 

5.5342-03 

1.2152-01 

3*4042-15 

3.0432-20 

1.2252-15 

1.1032-34 

1.1552-22 

2.2402*04 

1.2742-6? 

4.4502-03 

1.2112-01 

2.4902-15 

2.0242-20 

4.7012-14 

5.9542-35 

7.4932-23 

2.3002*04 

1.AU6-97 

4.^546-63, 

1.2042-01 

2.3202-15 

1.3452-20 

6.1472-14 

3.1912-35 

4.6642-23 

2.3202404 

0.0392-00 

3.7342-03 

1.1942-01 

1.4442-15 

4.9222-21 

4.3432-16 

1.7092-35 

3.1982-23 

2.3402*04 

7.3032-00 

3.2472-03 

1.1442-01 

1.M4E-15 

5.9152-21 

3.0412-14 

9. 1022-36 

2.1042-23 

2.3402*04 

4.1016-60 

2.4942-03 

1.1012-01 

1.2152-15 

3.9202-21 

2.1742-U 

4.4312-36 

1.3912-23 

2.3402*04 

5.1042-04 

2.5542-03 

1.1742-01 

9.4332-14 

2.5982-21 

1.5332-14 

2.5542-34 

9.2422-24 

2.4002*04 

4.3412-60 

2.2402-03 

1.1472-01 

7.9402-14 

1.7232-21 

1.0402-16 

1.3522-34 

6.1442-24 

2.4202*04 

3.(742-00 

2.0662-O3 

1.1412-01 

4.4702-14 

1.1432-21 

7.4142-17 

7.147E-37 

4.1372-24 

2.4402*04 

3.1042-00 

1.7742-03 

1.1546-01 

5.2472-14 

7. 5972-22 

5.3742-17 

3.7742-37 

2.7442-24 

2.4402*04 

2.4362-00 

1.5742-03 

1.1502-01 

4.2972-14 

5.0542-22 

3.7942-17 

1.9992-37 

1.6472-24 

2.4402*04 

2.2322-00 

1.4052-03 

1.1442-01 

3.5132-14 

3.3742-22 

2.6452-17 

1.040^-37 

1.2442-24 

2.5002*04 
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T7 - 

1 ■ 





P/PO • 

6.006-03 





T 

6- 

0 

0* 

0** 

D- 

02 

02* 

02- 

1.000C«02 

0. 

3. 

0. 

0. 

3. 

6.3926-11 

1.2606-18 

0. 

2.000E»02 

0. 

1.1616-66 

0. 

0. 

0. 

6.7816-11 

1.2606-18 

0. 

3.000€»02 

0. 

9.6676-69 

5.1666-79 

0. 

0. 

5.2656-11 

k. 2606-18 

0. 

«.OOOE»02 

0. 

3.8676-36 

1.3186-61 

0. 

0. 

5.0366-11 

1.2606-18 

0. 

9.0006*02 

0. 

1.2886-27 

3.8286-51 

0. 

0. 

6.8736-11 

1. 2606-18 

0. 

6.0006*32 

2.8396-91 

3.0516-23 

3.5866-66 

0. 

0. 

5.100E-U 

1.7606-18 

0. 

7.0006*02 

1.7206-76 

3.8*26-20 

2.9686-39 

0. 

1.0626-88 

7.3206-11 

1. 7o06-l8 

1.6926-8? 

0.0006*02 

6,8756-66 

5.8626-17 

3.0716-36 

0. 

1.2236-76 

2.1366-09 

I. 7606-18 

1.1306-69 

0.0006*02 

6.0866-96 

1.8916-16 

5.3266-36 

0. 

2.3066-63 

6.9266-08 

1. 7606-18 

3.2936-59 

1.0006*03 

3,6766-66 

1.9696-12 

3.2976-32 

0. 

2.6516-56 

6.1176-07 

1.2606-18 

2.8756-51 

1.1006*03 

1.2066-39 

8.6876-11 

9.6986-31 

0. 

5.9536-6 7 

6.7956-06 

1- 7606-18 

5.631E-66 

1.2006*03 

3.2996 -36 

2.0626-09 

1.6316-29 

0. 

6.6856-61 

2. 5616-05 

1.7606-18 

2.8856-39 

1.3036*03 

1.3316-2" 

2.9716-08 

1.7866-28 

0. 

1.3656-35 

1.1326-06 

1.7606-18 

1.9676-33 

1.6006*03 

1.1976-25 

2.9(16-07 

1.3916-27 

0. 

3. 9536-31 

3.9066-06 

1. 7606-18 

2.6706-29 

1.9006*03 

3.2236-22 

2. 1596-06 

8.2756-27 

0. 

2.9016-27 

1.1396-03 

1.7596-18 

1.0236-25 

1.6006*03 

2.8076-19 

1.23r0E-05 

6.5796-26 

0. 

6.0096-26 

2.8936-03 

2.0366-18 

1.1966-22 

1.7006*03 

1.5156-17 

9.7D1E-09 

1.5136-26 

0. 

6.8866-22 

(.5656-03 

1.6906-17 

8.2616-21 

1.0006*03 

2.6006-16 

2.2186-06 

7,6906-23 

0. 

2.0996-20 

1.3386-02 

2.6196-16 

1.5966-19 

1.9006*03 

2.7166-15 

7.6306-06 

2.5696-21 

0. 

6.2266-19 

2.6996-02 

2. 2186-15 

2.1066-18 

2.0036*03 

2.3816-16 

2.1816-03 

6.2286-20 

0. 

6.1036-18 

6.2836-02 

2. 3866-16 

2.0616-17 

2. 1006*03 

1.6766-13 

5.6996-03 

1.1196-18 

2-7556-85 

6.5986-17 

6.7506-02 

1.6786-13 

1.5616-16 

2.2006*03 

9.6856-13 

1.3516-02 

1.551E-17 

5. 0196-81 

5.6836-16 

9.7666-02 

9.6986-13 

8.9576-16 

2.3006*03 

6.6816-12 

2.81Ce-02 

1.7166-16 

6.0316-77 

3.5726-15 

1.2926-01 

6.6886-12 

6.0896-15 

2.6006*03 

1.9196-11 

9.3866-02 

1.5586-15 

1.5932-73 

1.8516-16 

1.5566-01 

1.9226-11 

1.6 766-16 

2.9006*03 

6.7526-11 

9.3996-02 

1.1856-16 

3.6036-70 

7.: 136-16 

1.6926-01 

6. 7596-11 

6.2266-16 

2.6006*03 

2.0576-10 

1.69*6-0 1 

7.7766-16 

6.2696-67 

2.60 76-13 

1.6666-01 

2.0586-10 

9.6126-16 

2.7006*03 

5.6726-10 

2.177E-0X 

6.6316-13 

3. 3176-66 

7. 1986-13 

1.6626-01 

5.6696-10 

1.7616-13 

2.0006*03 

1.2806-09 

2.9066-01 

2.2366-12 

1.7126-61 

1.6366-12 

1.1556-01 

1. 2776-09 

2.5166-13 

2.9006*03 

2.6626-09 

3.5716-01 

1.0086-11 

6.1356-59 

3.1066-12 

8.1206-02 

2.6636-09 

2.965c- 13 

3.0006*03 

5.0066-09 

6.0966-01 

6. 1096-11 

1.5666-56 

5.0516-12 

5.2826-02 

6.9226-09 

2.8856-13 

3.1006 *03 

8. 7016-09 

6.6(76-01 

1.5266-10 

2. 8966-56 

7.3236-12 

3.2226-02 

8. 3916-09 

2.6906-13 

3.2006*03 

1.6396-08 

6.6816-01 

5.1606-10 

3.9126-52 

9. 8626-12 

1.9026-02 

1. 3296-08 

2.0016-13 

3.3006*03 

2.3036-08 

6.8136-01 

1. 5926-09 

3. 8696-50 

1.2816-11 

1. 1236-02 

1.9236-08 

1.5216-13 

3.6006*03 

3.6806-08 

6.8896-01 

6.6556-09 

2. 7636-68 

1.6576-11 

6.6826-03 

2. 7626-08 

1.2516-13 

3.9006*03 

5,9616-08 

6.9336-01 

1.1266-08 

1.6096-66 

2.1(16-11 

6.0626-03 

3. 5566-08 

1.032E-13 

3.6006*03 

9.8836-08 

6.9(96-01 

2.5606-08 

5.2696-65 

2.9576-11 

2.5036-03 

6.2986-08 

9.0626-16 

3.7006*03 

1.6736-07 

6. 9766-01 

5.1156-08 

1.6766-63 

6.1236-11 

1.5836-03 

6.8936-08 

8.2926-16 

3.8006*03 

2.8626-07 

6.9*36-01 

1.0*26-07 

3.2166-62 

5.8S2E-11 

1.0236-03 

5.3216-08 

2.9136-16 

3.9006*03 

6.6976-07 

6.9896-01 

1.8526-07 

5.6726-61 

8.3706-11 

6.2566-06 

5.6066-08 

2.2566-16 

6.0006*03 

8.3286-07 

6.993F-J1 

3.1966-07 

8. 3696-60 

1.1986-10 

6.5506-06 

5. 2706-08 

2.2696-16 

6. 1006*03 

1.6066-06 

6.9*56-01 

5.2786-07 

1.0666-38 

1.7116-10 

3.1236-06 

5.83TE-08 

7.8616-16 

6.2006*03 

2.3506-06 

6.9*76-01 

8.3806-07 

1.1216-37 

2.6616-10 

2.1826-06 

5. 8026-08 

8.0996-16 

6.3006*03 

3. 92 16-06 

6.9*96-01 

1.2 776-06 

1.0366-36 

3.6966-10 

1.5506-06 

5. 6576-08 

8.6926-16 

6.6006*03 

6.9976-06 

5.01726-01 

1.8636-06 

8.2696-36 

5.0606-10 

1.1186-06 

5. 3906-08 

9.1156-16 

6.9006*03 

1.1036- 05 

9.0096-01 

2.6016-06 

5.6666-35 

7.3576-10 

8.1906-05 

5. 0066-08 

1.00 36-13 

6.6006*03 

1.8716-05 

5.0126-01 

3.6786-06 

3.3796-36 

1.0886-09 

6.0826-05 

6. 5356-08 

1.1336-13 

6.7006*03 

3.1886-09 

9. 0236-01 

6.67B6-06 

1.7766-33 

1.6266-09 

6.5906-05 

6.0266-08 

1.3096-13 

6.8006*03 

5.6316-05 

5.0616-01 

5.5986-06 

8.3696-33 

2.6666-09 

3.5136-05 

3.5286-08 

1.5606-13 

6.9006*03 

9.1836-05 

5. 0716-01 

6. 8596-06 

3.6026-32 

3.6696-09 

2.7316-05 

3. 0826-08 

1.8326-13 

9.0006*03 

1.5306-06 

9.1186-01 

8.3206 - 06 

1.6556-31 

5.6696-09 

2.1606-05 

2.7106-08 

2.1336-13 

9.1006*03 

2.6976-06 

5. 18(6-01 

1.0086-05 

5.6106-31 

8.0656-09 

1.7606-05 

2.6236-08 

2.6266-13 

9.2006*03 

3.96 76-06 

5.2856-01 

1.2306-05 

2. 1026-30 

1.1626- 08 

1.6296-05 

2.2176-08 

3.1296-13 

9.3006*03 

6.1136-06 

5.610E-01 

1.5206-05 

7. 7696-30 

1.6626-08 

1.1966-05 

2. 0886-08 

3.6956-13 

9.6006 *03 

9-1166-06 

5. 5S9E-01 

1.9056-05 

2. 8366-29 

2.2606-08 

1.0176-05 

2.0256-08 

6.2996-13 

9.9006*03 

1.3166-03 

5.7236-01 

2.6226 -05 

1.0326-28 

3.0236-08 

8.7666-06 

2.0166-08 

6.9066-13 

9.6006*03 

1.8366- 03 

5.8886-01 

3.1166-05 

3.7366-28 

3.9266-08 

T. 5696-06 

2. 0506 -08 

5.6656-13 

9.7006 *03 

2.6866-03 

6.06<3E-01 

6.0636-05 

1.3396-27 

6.9656-08 

4.5(26-06 

2.1166-08 

5.9356-13 

9.8006*03 

3.2826-03 

6. 1776-01 

5.2716-05 

6. 7366-27 

6.0626-08 

5.6836-06 

2.2066-08 

6.2866-13 

9.9006*03 

6.2366-03 

6.2876-01 

6.8796-05 

1.6666-26 

7.2506-08 

6.9096-06 

2.3076-08 

6.6996-13 

6.0006*03 

9.3606-03 

(.3706-01 

8.9686-05 

5.5826-27 

8. '>906-08 

6.2296-06 

2.6216-08 

6.5906-13 

6.1006*03 

6.6786-03 

6.6316-01 

1.1656-06 

1.8676-25 

9. *706-08 

3.638E-06 

2.5626-08 

6.5726-13 

6.2006*03 

8.2106-03 

6.6726-01 

1.5086-06 

5.9656-25 

1. 1086 - 07 

3.1266- 06 

2.6686-08 

6.6866-13 

6.3006*03 

9.9816-03 

6.6*86-01 

1.9616-06 

1.8596-26 

1.2636 -0 7 

2.68 26 -06 

2. 7986-08 

6.3336-13 

6.6006*03 

1.2026-02 

6.5126-01 

2.6856-06 

5.6666-26 

1.3816-07 

2. 3136-06 

2.9316-08 

6.1636-13 

6.9006*03 

1.6396-02 

6.5156-01 

3.1636-06 

1.6656-23 

1.5226-07 

1.9966*06 

3.0666-08 

5.9296-13 

6.6006*03 

1.7016-02 

6.5116-01 

6.0026-06 

6. 7736-23 

1.6666-07 

1.2226-06 

3.2056-08 

5.6996-13 

6.7006*03 

2.0026-02 

6.5006-01 

5.0 366 -06 

1.3316-22 

1.8126-07 

1.6916-06 

3.3656-08 

5.661E-I3 

6.8006*03 

2.3626-02 

6.6866-01 

6.2986-06 

3.6106-22 

1.9616-07 

1.2966-06 

3.6886-08 

5.2206-13 

6.9006*03 

2,7266-02 

6.6626-01 

7.83TE-06 

9.5666-22 

2.1106-07 

1.1266-06 

3.6366-08 

6.9TTE-13 

7.0006*03 

3.1696-02 

6.6369-01 

9.7026-06 

2.6626-21 

2.2606-07 

9.8146-07 

3. 7816-08 

6.7356-13 

7.1006*03 

3.6216-02 

6.6056-01 

1.1956-03 

6.2016-21 

2.6106-07 

8.5776-07 

3.9316-08 

6.6956-13 

7.2006*03 

6.1626-02 

6.3706-01 

1.6656-03 

1.52 76-20 

2.5576-07 

7.5096-07 

6.0836-08 

6.2586-13 

7.3006 *03 

6,7136-02 

6.3306-01 

1.7896 -03 

3.6806-20 

2.7016-07 

6.5866-07 

6.2386-08 

6.0256-13 

7.6006*03 

5.3356-02 

6.2366-01 

2.1766 -03 

8.6876-20 

2.8606-07 

5.7866-07 

6. 3956-08 

3.7956-13 

7.9006*03 

6.0096-02 

6.2376-01 

2.6336-03 

2.0116-19 

2.9736-07 

5.0916-07 

6. 5556-08 

3.5696-13 

7.6006*03 

6.7366-02 

6.1866-01 

3.1766-03 

6.5726-19 

3.0986- 07 

6.6866-07 

6.7176-08 

3.36 86-13 

7.7006*03 

7.9096-02 

6.1266-01 

3.8186-03 

1.0216-18 

3.2166-07 

3.9576-07 

6. 8836-08 

3.1316-13 

7.8006*03 

8.3336-02 

6.0666-01 

6.5756 - 03 

2. 2636-18 

3.3186-07 

3.6966-07 

5.0526-08 

2.9206-13 

7.9006*03 

9.2026-02 

5.9986-01 

5.6666-03 

6. 8506- 18 

3.6116-07 

3.0886-07 

5.2266-08 

2.7156-13 

8.0006*03 

1. 0116-01 

5.9276-01 

6.5126-03 

1.0336-17 

3.6906-07 

2.7326-07 

5.6006-08 

2.5166-13 

8.2006 *03 

1.2066-01 

9. 7726-01 

9.1696-03 

6.6966-17 
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3.6036-07 

2.1616-07 

5. 7666-08 

2.1606-13 
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I'/t'O • <>.00£-0J 


c 



C- 

CU 

co» 

CC2 

C2 

T 

0. 

0. 

0. 

0. 

0. 

0. 

1.00Cf*00 

0. 

1.0006*02 

0. 

0. 


0* 

1. 0176-63 

0. 

l.OOOEBOO 

0. 

2.000E*02 

0. 

0. 

0. 

0. 

3.8166-39 


l.UOOE«O0 

0. 

3.030E»02 

0. 

0. 

0. 

0* 

8.3106-27 

'i.ZZIt-i'i 

l.OOOE^OO 

0. 

9.0006*02 

^.£cISE-K6 

0. 

Ja 

0* 

2. 1501-19 

2.ia2£-b<> 

1.000E*00 

0. 

5.000E*02 

S.*67E-J7 


Oa 

0» 

1.8256-14 

3.53XE-38 

1.000E»00 

0. 

6.0006*02 

•»,bsatr-bi 

!>u4t“0> 

0. 

0. 

5. 1236-11 

l.5Tbt-32 

1.00C£»00 

8.752E-90 

7.0006*02 

i.765£-><. 


0. 

0. 

4.173E-09 

2.5abE-30 

1.0CCE*00 

1. 751F-77 

3.0006*02 

l.‘<4^t-‘*7 


0. 

0* 

9. 6426-08 


1.000E*00 

2. 3196-68 

9.0006*02 

V.>76E-‘.£ 


0. 

4,6676-65 

1.223E-06 

7.-«5rtE-2B 

1.00CF*00 

9.998E-61 

1.0006*03 

1.136E-J7 


Oa 

7,9606-75 

9.590E-06 

6.34BE-27 

l.OCOEt-OO 

9.13t£-4S 

1.1006*03 

».,«^0E-J* 


Oa 

2.6 76E-66 

5.3216-05 

3.395k-26 

9.999F-01 

3.671E-40 

1.2306*03 

6.016t-il 

7*7.>oc“»»^ 

0. 

4,3d7t-59 

2.2636-04 

I.S42E-25 

9.997E-01 

6.225E-96 

1.3006*03 

J.Oi7E-7o 

o* 

Ua 

b,696E-53 

7.0126-04 

b.*5uE-25 

9.9B8E-01 

2.4106-92 

1.9006*03 

6.0d9E-7t> 


2.5/3E-95 

1.5266-47 

2.2o0L-03 

l.620k-B4 

9.966E-CI 

3.3966-39 

1.5306*03 

o.J3iE-7<> 


1.979C-SI 

6.4146-43 

5. 799E-03 

b.B71k-2b 

9.913E-01 

1. 8126-36 

1.6006*03 

3.BUE-i£ 

i*4l 7c** 

1 a656E-bO 

1.047E-39 

1.3156-02 

S.*0lE-23 

9.BC3E-01 

9.6666-39 

1. 7006*03 

l.^>JE-20 

^.OU7t-3a 

2.97uL-bl 

3.4046-37 

2.6996-02 

2.U3BE-21 

9.596E-01 

6.9486-32 

1.8006*03 

i.tbie-lt 

i,35lt-30 

1.167E-76 

5.bd3£-35 

5.0726-02 

6.30BF-20 

9.235E-01 

5.2796-30 

1.9006*03 


a:.!>0‘#c-2« 

1 a 93 oc”72 

5.5546-33 

8.7b56-02 

1.021E-1B 

B.671E-01 

2.737E-28 

2.0006*03 

V.760E-17 

l.2o0£-26 

l.3i36-td 

3.410E-31 

1.4076-01 

U25BE-17 

7.e61E-01 

9.476E-27 

2.1006*03 

l.060E-l> 


9*l9$E-o> 

1.3tt9£-29 

2.0bb6-01 

1.22BE-16 

6.dC!>E-C1 

2. 3706-24 

2.2006*03 

K.212E-15 

UiVSE-23 

6a«3SE-62 

3.9216-2d 

2.b656-Ol 

'-.698E-16 

5.562E-01 

9.3236-29 

2.3006*03 

6.632E-14 

2.470fc“22 

6.475E-59 

7.9706-27 

3.b506-01 

b.37BE-li 

9.235E-CI 

6.033E-23 

2.9006*03 

«.0i*E-li 

4.1d6£-21 

3ab3dE-5o 

1.2076-25 

4.3336-01 

3.i82E-l«. 

3.031E-OI 

6.7006-22 

2.5006*03 

2.136E-12 

>• 

1.5416-53 

1.410E-24 

4.8296-01 

1.763E-13 

2.0C9E-01 

6.1786-21 

2.6006*03 

i.ul2E-U 

7.322t*l9 

4.503L-51 

1.3136-23 

5.1116-01 

7.820t-13 

1.295E-01 

9. ■» 596-20 

2.7006*03 

«.4Ut-U 

d.6>76->io 

ia021E-Ad 

l.OObE-22 

5.2146-01 

3.209E-12 

7.276E-C2 

3.620E-19 

2.8306*03 


9,>02t-l7 

l*d 7dfc*H6 

6.5906-22 

5.2056-01 

l.kbbE-U 

6.066E-02 

2.409E-18 

2.9006*03 

?.U»E-10 

9.<e7‘*E«16 

2«bb6E-44 

3,7756-21 

5.154E-01 

9.630E-U 

2.217E-02 

1.682E-17 

3.000F*03 



3.5 74c— 42 

1.9396-20 

5. lOlE-01 

1.699E-10 

1.202E-02 

1 .06oF— 16 

3.1006*03 

V.S'HE-0'7 

7»d90e~-l4 

3.546E-40 

9,1006-20 

5.062E-01 

3.316E-10 

6.58BE-C3 

6.685E-16 

3.2J0E*03 

3.221E-i)tl 

0.176C-IJ 

2.7206-3d 

3.9736- 19 

5.0386-01 

1.723E-09 

3.6B6E-C3 

3.837E-14 

3.3006*03 

1.02SE-07 

9.2^3E-12 

I.5bdE-3b 

1.6456-16 

5*0236-01 

9.937E-09 

2.116E-03 

2.038E-19 

3.900F*03 

3.07OE-07 

2.S3IC-U 

6«68bE-35 

6*S7l>6-16 

5*0146-01 

X.283E-0B 

1.268E-03 

9. 9826-19 

3.5006*03 

B.732E-07 

U 309c- 10 

2.1136-33 

2.5646-17 

5.009E-01 

3.013t-0a 

7.566E-06 

9.5151-13 

3.6006*03 

2.3*7E-0fa 

$•92 7e-10 

5.0636-32 

9.7556-17 

5.0066-01 

a.bbbE-Oa 

6.7C6E-0<. 

1.8926-12 

3.7306*03 

6.001 E*U6 

2. J9-»e-09 

9.556E-3I 

i* 5946- 16 

5.0046-01 

t.2a4E-07 

2.997£-0‘. 

7.377E-12 

3.8006*03 

1. 666C-03 

li. 7ddc-09 

1*4746-29 

1.2726-15 

5.002E-01 

2.39aE-07 

1.964E-06 

2.688E-11 

3.9006*03 

3.<.laE-d3 

2»96iE-Jtt 

U9l06-2d 

4.3136-15 

5.0UU-01 

b.262t-07 

1.30tE-0<> 

9.199E-' 1 

9.0006*03 

7.661E-0) 

9* 2olE-0d 

2.U9E-27 

1.4006-14 

5 .0006-01 

7.250E-07 

8.839E-05 

2.965E-10 

9.1006*03 

1.6!>3E-J^ 

2.7J9C-07 

2«029E-26 

4.3666- 14 

4.998E-0I 

l.ia3E-06 

6.116E-C5 

9.09OE-10 

9.2006*03 

3.1«E-0^ 

7.3d0c-37 

l.6d2E-2S 

1.316E-13 

4.995F-01 

1.3506-06 

9.306E-C5 

2.621E-09 

9.3306*03 

6.<»llE-06 

l.d7f7t-06 

1.207E-24 

3. b 746- 13 

4.990E-01 

2.766E-06 

3.077E-05 

7.2296-09 

9.9006*03 

1.3B2E-03 

9.^ j7t-06 

7.493E-24 

UU5E-12 

4,9806-01 

3.997E-06 

2.232E-05 

1.902E-08 

9.5006*03 

2.55ttE-03 


4a04dE-23 

3.1486-12 

4.9626-01 

5.3a0b-06 

1.660E-05 

9. 7#1E-0b 

9.uOOE*03 

6.oubE~03 

2. 

*.92Jt-22 

d. 6996-12 

4. 9296-01 

7.027E-06 

1.218E-05 

1.197E-07 

9.7006*03 

6.32!>E-03 

i. Vd3c- 05 

baIb6E-22 

2.J366-U 

4.674E-01 

B.a*9E-06 

9.133E-06 

2.618E-07 

9.8006*03 

l**»3ot“02 

7. «t 1 ic “05 

3. 15U-21 

o. 0526-11 

4. 7846-01 

l.OalE-05 

6.891E-06 

5. 6656-07 

*.9006*03 

2. 3oac-02 

1. ildt-04 

1.1226-20 

1.4936-10 

4.6426-01 

1.2a7E-05 

5.216E-06 

1. 1526-06 

5.0006*03 

3./6lt-J2 

2»2*ett“J4 

3.7336-20 

3.4726- 10 

4.431E-01 

l.«.99E-05 

3.937E-06 

2. .816-06 

5.1006*03 

5.7C0E-02 

3* t»7jc“0<» 

l.l 726-19 

7.5236-10 

4.1376-01 

U709E-05 

2.951E-C6 

3.8006-06 

5.2006*03 

8.2J5t-02 

>. 770L-0<» 

3.497C-19 

1.506E-09 

i. 7576-01 

1.908t-05 

2-162E-06 

6.0366-06 

5.3006*03 

1.U9E-01 

d* / 

9.975E-19 

2.773F-09 

3.3036-01 

2.0B5E-05 

1.581E-06 

B.69jE-06 

5.9006*03 

i.s^7fc-01 

l*iooc“03 

2.73l6-ld 

4.6926-09 

2.8046-01 

2.22<.t-0S 

1.117E-06 

1.1356-05 

5.5006*03 

l.riof-Ol 

!• 7d0c-03 

7.20CE- U 

7. 3256-09 

2.2976-01 

C.319E-05 

7.672E-07 

1.3506-05 

5.6006*03 

2.0B7t-0l 

2.^42t-0d 

lab 33c- 1/ 

1.0636-06 

1. 8206-01 

2.363E-05 

5.120E-C7 

1.9786-04 

5.7006*03 

2.3B6E-J1 

i- 2Ut>e--03 

4.5ibE-l7 

V.449E-0d 

1.4016-01 

2.35BE-05 

3.3296-07 

1.4076-05 

4.8006*03 

2. S 7BE-01 

**» l4dt-Oi 

U079E-16 

1.672E-0£ 

1.0546-01 

2.311E-0 

2.120E-07 

1.9526-05 

5.9006*03 

2.7<.3t-dl 

5* 2<»d*.-J3 

2.5046-16 

2.3l96-0d 

7. 7896-02 

2.233E-05 

1.329E-07 

1.3396-05 

6.0006*03 

2.ab6E-0l 


5.6546-16 

2. 7776-03 

5.695E-02 

2.135E-05 

8.2' 6E-08 

1.1996-05 

6.1006*03 

2.VV3 t-Ol 

d.039t*03 

1.2446- 15 

3.2396-Od 

4.1376-' 

2.029E-0S 

5.U2E-0B 

1.0916-05 

6.2006*03 

3.002E-01 

9* 7obh-“03 

2.6696-15 

3.703E-0d 

2.9986-\. 

1.909E-05 

3.l6tE-08 

8.9286-06 

6.3006*03 

3.U31E-01 

U17!>t-02 

5.5936-15 

4. lo5E-0d 

2.1736-02 

1.793E-05 

1.967E-08 

7.5 796-06 

6.9006*03 

3.0*OE-0l 

l.n02e-02 

1.1476-14 

4. 6256-06 

1.5796-02 

1.681E-05 

1.229E-08 

o. 3806-06 

6.5006*03 

3.0 36E-01 

1.65VC-02 

2.3016-14 

5.0796-06 

1.151E-02 

1.573E-05 

7.731E- 09 

5.3986-06 

6.6006*03 

3.01BE-01 

l.95lc-02 

4.52 JE- 14 

5.5276-06 

8.4236-03 

1.971E-05 

9.9006-09 

9.9686-Ob 

6.7006*03 

2.1dbE-01 

2.27ot-02 

tt.716E-l4 

5.9636-06 

6. 1916-03 

1.373E-05 

3.129E-09 

3. 7296-06 

6.8006*03 

2.-<'fBt-01 

2« o*»4l-02 

1.6496-13 

6.364E-06 

4.5716-03 

1.289E-05 

2.013E-C9 

3.0986-06 

6.9)06*03 

2.-301E-01 

3.05U-02 

3.0656-13 

6. 7856-06 

3.388E-03 

1.198E-05 

1.305E-09 

2.5736-06 

7.0006*03 

2.a'«o£-01 

3.50U-02 

5.59CC- 13 

7.1596-08 

2.5226-03 

l.ll8t-05 

8.S16E-10 

2.1326-06 

7.1)06*03 

2.7d3e-01 

3.994C-02 

1.0066-12 

7.501E-08 

1*8846-03 

1.093E-05 

5.593E-10 

1.7696-06 

7.2006*03 

2.713E-01 

9.533t-02 

1. 7796-12 

7.6026-0d 

1.4U6-03 

9. 71 BE- 06 

3.695E-10 

1. 9456-06 

7.3006*03 

2.637E-01 

$. lU£-02 

3.0966-12 

6.0586-06 

1.060L-03 

9.047E-06 

2.9S9E-10 

1.1976-Ob 

7.9)06*03 

2.M3E-0I 

>• /^>6-02 

5.3I6E-12 

8.2616-06 

7.985E-OA 

B.k: 6E-06 

1.631E-10 

9.6136-07 

7.5)06*03 

2.4o3t-dl 

Oa 5C-0& 

tt. 9946-12 

6.4056-08 

6.0246-04 

7.B15E-06 

1.09 76-10 

8.0136-07 

7.6006*03 

2.3b7t-01 

7. 12 7c-02 

1.5016-11 

8.466E-08 

4.5516-04 

7.268E-06 

7.37CE-U 

6. 5196-07 

7.7006*03 

2 . i. &bE~ J 1 

7*d75t—J2 

2.4726-’ 1 

8.5006-08 

3.4416-04 

6.711E-06 

9.966E-U 

5.2696-07 

7.8)06*03 

2.1i9E-0l 

t»a«>$$£“02 

4.02CE-U 

8.445E-08 

2.6036-04 

6.202E-06 

2.356E-11 

9.238F-07 

7.9006*03 

2.0991-01 

9.4o2t-02 

6.457E- 11 

6.32U-06 

1.9696-04 

5.720E-06 

2.2716-11 

3.3896-07 

8.0006*03 

l.aiofi-Ol 

i.ii3e.-oi 

1.607E-10 

7. 8776-08 

1.1256-04 

6.B31E-06 

1.093E-11 

2.1296-07 

8.2006*03 
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Continued 


T 

E- 

0 

OF 

OF* 

0- 

02 

02* 

02- 

8.«00E*03 

1.408E-0t 

S.600E-01 

1.279E 12 

1.8S5E-16 

3.654E-07 

1.681E-07 

6.141E-08 

1.795E-13 

8 ,60OE*0J 

1.619E-01 

3. 41 IE -01 

1.766E-02 

7.292E-16 

3.641E-07 

1.319E-07 

6. S27E-08 

1.464E-13 

8.Sa0E*03 

1.832E-01 

5.204E-01 

2.414E-02 

2.734E-15 

3.567E-07 

1.034E-07 

6.906E-08 

1.210E 13 

9,OOOC*03 

2.045E-0I 

4.977E-01 

3.262E-02 

9.773E-15 

3.440E-07 

8.071E-08 

7.250E-0B 

9.714E -!♦ 

9. 20«*03 

2.258F-01 

4. 724E-01 

4. 344E-02 

3. 326E-14 

3.268E-07 

8.2S5E-08 

7.519E-08 

7.676E-i * 

9.900E*03 

i!.471F-0l 

4.4C0E-01 

S.692E-02 

1.076E-13 

3.060E-07 

4.795E-08 

7.664E-08 

5.958E-14 

9.800E»03 

2.683E-01 

4.146E-0I 

7.308E-02 

3.297E-13 

2.822E-07 

3.620E-08 

7.639E-0S 

4.533E-14 

9. I00E*33 

2.901F-01 

3.814E-01 

9.181E-02 

9.574E-13 

2.563E-07 

2.680E-08 

7.413E-08 

3.370E-14 

l.aOOE*M 

3.U9F-01 

3.4«tE-0t 

1.127E-01 

2.635E-12 

2.289E-07 

1.940E-08 

6.979E-08 

2.441E-14 

l.020E4'04 

3.335E-01 

3.092E-01 

1.351E-01 

4.88 IE- 12 

2.008E-07 

1.3«9E-08 

6.363E-08 

U717E-14 

l.(HaE»04 

3.S47E-01 

2. 720E-01 

1.S83F-01 

1.710E-11 

1.727E-07 

9.400E-09 

5.614E-08 

1.172E-14 

l.060E*M 

3.7?OE-0l 

2.384E-01 

1.813E-01 

4.060E-11 

1.457E-07 

6.278E-09 

4.795E-08 

7.739E-15 

l.08OE»O4 

3.939E-01 

2.003E-01 

2.035E-01 

9.231E-11 

1.205E-07 

4.080E-09 

3.972E-08 

4.952E-15 

1.100E»04 

4.112E-01 

1.484E-01 

2.241E-01 

2.01BE-10 

9.779E-08 

2.5BFE-09 

3. 199E-08 

3.0 74E-15 

I.120E»04 

4.266E'Q1 

1.394E-01 

2.427E-01 

4.2S6E-10 

7. 798E-08 

1.60ic-09 

2.513E-08 

1.858E-15 

I.140E*04 

4.I99E-01 

I.I45F-Ji 

I-*89E-01 

S.484E-10 

6.123E-08 

9.756E-10 

1.933E-08 

1.097E -. . 

1.160E*04 

4.512F-0I 

•j. 302E-02 

2.728E-01 

1. 719F-09 

4.75IE-08 

5.853E-10 

1.462E-08 

6.357E-16 

1.180E*04 

4.606E-01 

7.510E-02 

2.84SE-01 

3. . li -09 

3.6S0E-08 

3.477E-10 

1.091E-08 

3.636E-16 

1.200E404 

4.43JE-01 

6. 037E-02 

2.941E-01 

6.221E-09 

2.763E-08 

2.C53E-10 

8.076C-09 

2.061E-16 

1. 2;.'OE*ai 

4.746E-01 

4.842E-02 

3.018E-01 

1.141E-08 

2.116E-08 

1.210E-10 

5.943E-09 

1-164E-16 

l.240E»04 

4.796F-01 

3.880E-02 

3.081E-01 

2.030E-08 

1.604E-08 

7.1F2E - U 

4.361E-09 


1.260E^04 

4. 33 7E-01 

3.111E-02 

3.131E-01 

3.608E-08 

1.216E-08 

4.230E-11 

3. 199E-09 

3.714E-17 

1.2'*'' •-♦04 

4.869E-01 

2.498E-02 

3.171E-01 

6.232E-08 

9.229E-09 


i. 350E-09 

2.111E-17 

l.'O^/E+O'f 

4.394F-01 

2.011E-02 

3.203E-01 

1.058E-07 

7.020E-09 

1.512E-11 

1.731E-09 

1.208E-17 

1 32CE.04 

4.>-:5F-0l 

1.624E-02 

3.228E-01 

1. 76*E-07 

5. 357E-09 

9.145E-12 

1.280E-09 

6.971E-18 

l.3-.0;^04 

4.931F-01 

1.316E-02 

3.248E-01 

2.903E-07 

4.104E-09 

5.583E-12 

9.512E-10 

4.059E-18 

1.36OE^04 

4.944E-01 

l.OflE-02 

3.263E-01 

4.701E-07 

3.157E-09 

3.442E-12 

7.105E-10 

2.383E-18 

1.3S0u^04 

4.995E-01 

8.743E-03 

3.276E-01 

7. 507E-07 

2.440E-09 

2.143E -12 

5.3 iE-10 

1.417E-18 

1.400E^a4 

4.964E-01 

7. lb9E-J3 

3.286E-01 

1.183E-06 

1.894E-09 

1.347E-.’ 

4.Q30E-10 

B.505E-19 

1.420E^04 

4.971E-01 

5.9O3E-03 

3.294E-01 

1.840E-06 

1.478E-09 

8.557E-13 

3.062E-10 

5.160E-19 

l.440E*04 

4. 977E-01 

4.881E-03 

3.300E-01 

2.827E-06 

1.159E-09 

5.489E-13 

2.340E-10 

3.162E-19 

1.460E^04 

4.983E-01 

4. 0S2E-03 

3.304E-01 

4.294E-06 

9.131E-10 

3.555E-13 

1.798E-10 

1.958E-19 

1.480E^04 

4.98FE-01 

3.3TSE-03 

3.307E-01 

6.44 7E-06 

7.229E-10 

2.325E-13 

1.390E-10 

1.225E-19 

l.SO0E>04 

4.993E-01 

2.827E-03 

3.310E-01 

9.S77E-06 

5.751E-10 

1.535E-13 

l.OBlE-10 

7.739E-20 

l.S20E^04 

4.998E-01 

2.375E-03 

3.311E-01 

1.408E-0$ 

4.597E-10 

1.023E-13 

8.445E-H 

4.938E-20 

l.S40E^04 

S.004F-01 

2.003E-03 

3.311E-01 

2. 049E-05 

3.691E-10 

6.860E-14 

6.635E-11 

3.181E-20 

t.360E^04 

5.010E-01 

1.693E-03 

3.310F-01 

2.9S2E-05 

2.978E-10 

4.6S9E-14 

5.239E-11 

2.068E-20 

1.580E^04 

5.016F-01 

1.440E-03 

3.3 08E-01 

4.214E-05 

2.413E-10 

3.18SE-14 

4. 157E-11 

1.357E-20 

1.600E^04 

5.024E-01 

1.227E-03 

3.304E-01 

5.959E-05 

1.964E-10 

2.195E-14 

3.314E-11 

8.982E-21 

Ue20E^04 

5.034F-01 

1.049E-03 

3.300E-01 

8. 351E-05 

1.605E-10 

1.S2SE-14 

2.654E-11 

5.998E-21 

1.640E^04 

5.045E-01 

9.004E-04 

3.293E-01 

1. 160E-04 

1.318E-10 

1.067E-14 

2.134E-11 

4.039E-21 

1.660E »04 

S.05 7F-01 

7. 749E-04 

3.2 86E-01 

1. 398E-04 

1.086E-10 

7.524E-15 

1. 723E-1 

2.742E-21 

1.680E^i)4 

S.073E-01 

6.690E-04 

3.276E-31 

2. 182E-04 

8.989E-11 

5.342E-15 

1.396E-11 

1.876E-21 

l.T0OE^04 

5.090E-01 

5.782E-04 

3.265E-01 

2.955E-04 

7.470E-11 

3.818E-13 

1. 136E-11 

1.294E-21 

l.720E^04 

S.llOE-Ol 

5. 029E-04 

3.251E-31 

3.969E-04 

6.231E-11 

2.747E-15 

9.269E-12 

8.992E-22 

1.740E^04 

5.133E-01 

4.3r8E-04 

3.23SE-01 

5.289E-04 

3.218E-11 

1.989E-15 

7. 588E-12 

6.292E-2i 

l.T60Et04 

5.158E-01 

3.821F-04 

3.217E-01 

6. 994E-04 

4.385E-11 

1.448E-15 

6.230E-12 

4.434E-22 

1.780E^04 

5.186E-01 

3.343E-04 

3.196E-01 

9. 180E-04 

3.697E-11 

1.O60E-13 

5.129E-12 

3.I45E-22 

1.800E^04 

5.217F-01 

2.931F-04 

3. 174E-01 

1. 196E-03 

3.129E-11 

7.80TE-16 

4.234E-12 

2.244E-22 

1.820E^04 

5.249E-01 

2.576E-04 

3.149E-01 

1.S48E-03 

2.654E-11 

5.777E-16 

3.504E-12 

1.611E-22 

1.840E^04 

5.283E-01 

2.288E-04 

3.122E-01 

1.989E-03 

2.258E-11 

4.295E- 16 

2.906E-12 

1.163E-22 

1.860E^04 

5.319E-01 

2. OOlE-04 

3. 094E-01 

2.S41E-03 

1.926E-11 

3.207E-16 

2.415E-12 

8.434E-23 

l.S80E^04 

5.355E-01 

1.788F-04 

3.063E-01 

3.225E-03 

1.647E-11 

2.404E-16 

2.011E-12 

6.146E-23 

1.900E^04 

5. 39 IF -01 

1.385E-04 

3.031E-01 

4.070E-03 

1.411E-11 

1.809E-16 

1.677F-12 

4.497E-23 

1.920E ^04 

5.427F-01 

1.387E-04 

2.996E-01 

5. 106E-03 

1.2UE-11 

1.366E-16 

1-401E-12 

3.302E-23 

1.940E^04 

5.463E-01 

1.2aiE-04 

2.960E-01 

6.371E-03 

1.041E-U 

1.03SE-16 

1. 172E-12 

2.433C-23 

l.960E^04 

5.498E-01 

1.084E-04 

2.921E-01 

7.906E-03 

8.955F-12 

7.854E-17 

9.806E-13 

1.797E-23 

1.980E^04 

S.533E-01 

9.721E-05 

2.879E-01 

9. 755E-03 

7.714E-12 

5.975E-17 

8.210C-13 

1.331E-23 

2.000E ^04 

5.568E-01 

8.644E-03 

2-834E-01 

1.197E-02 

6.649E-12 

4.551E-17 

6.872E-13 

9.868E-24 

2.020E^04 

5.602E-01 

7.680E-03 

2.785E-01 

1.460E-02 

5.734E-12 

3.470E- 17 

5.747E-13 

7.325E-24 

2.040E^04 

5.636E-01 

6. 839E-03 

2. 732E-01 

1.T70E-02 

4.945E-12 

2.645E-17 

4. 799E-13 

5.439E-24 

2.060E ^04 

3.670E-01 

6.079E-0S 

2.673E-01 

2. 132E-02 

4.264E-12 

2.015E-17 

3.998E-13 

4.038E-24 

2.080E^04 

5.T04E-01 

5.388E-05 

2.608F-01 

2.551E-02 

3.674E-12 

U533E-17 

3. 321E-13 

2.994E-24 

2.130E^04 

F.739F-01 

4.786F-0S 

2.537E-01 

3.030r-02 

3.143E-12 

1.163E-17 

2.747E-13 

2.215E-24 

2.120Et04 

5.776E-01 

4.237E-03 

2.458E-01 

3. 573E-02 

2.719E-12 

8.800E-18 

2 261E-13 

1.635E-24 

2.140E>04 

5.813E-01 

3. 742E-05 

2.373E-01 

4 . 180E-02 

2.334C-12 

6.629E-18 

1.8SIE-13 

1.202E-24 

2.160E404 

5.852E-01 

3. 296E-05 

2.28CC-01 

4 . 830E- 02 

1.998E-12 

4.952E-18 

1.505E-13 

8.797E-25 

2.180E404 

5.892E-01 

2.894E-03 

2.1S0E-01 

5.S81E-02 

1.707E-12 

3.694E-18 

1.215E-13 

6.404E-2S 

2.200E^04 

5.933E-01 

2.S83E-05 

2.074E-01 

6 , 346E-02 

1.453E-12 

2. 741E-18 

9.725E-14 

4.634E-25 

2.220E^04 

5.9T6E-01 

2. 208E-0S 

1.963E-01 

7. 199E-02 

1.233E-12 

2.0UE-18 

7.719E-14 

3.330E-25 

2.240E ^04 

6.019F-01 

1.918E-05 

1.847E-01 

8. 069E-02 

1.043E-12 

1.469E-18 

6.071E-14 

2.375E-25 

2.260E^04 

6.063E-01 

1.6B8E-03 

U728E-01 

8.967E-02 

8. 783E-13 

1.063E-18 

4. 73 IE- 14 

1.681E-25 

2.280E^a4 

6.106E-01 

1.428E-05 

1.608E-01 

9. S79E-02 

7.367E-13 

7.624E-19 

3.651E-14 

1.180E-25 

2.300E^04 

6.149F-01 

1.2E4E-05 

1.488E-01 

1.079E-01 

6. 133E-13 

5.423E-I9 

2.791E-14 

8.219E-26 

2.320E^04 

6.191E-01 

1.043E-03 

1.369E-01 

1. 170E-01 

3.118E-13 

3.826E-19 

2. 115E-14 

5.676E-26 

2.340Et04 

6.232E-01 

8.883E-06 

1.254E-01 

1.2S8E-01 

4.239E-13 

2.678E-19 

1.588E-14 

3.888E-26 

2.360Et04 

6.271E-01 

7.525E-06 

1. 142E-01 

1.344E-01 

3.497E-13 

1.860E-19 

1. 182E-14 

2.644E-26 

2.380E^04 

6.308E-01 

6.3E3E-06 

1.036E-01 

1.429E-01 

2.874E-13 

1.283E-19 

B.735E-15 

1.785E-26 

2.400£t04 

6.343E-01 

9.342E-06 

9.359E-02 

1.302E-01 

2.354E-13 

8.794E-20 

6.409E-15 

1.197E-26 

2.420E404 

6.376E-01 

4.480E-06 

8.423E-02 

1.574E-01 

1.922E-13 

5.994E-20 

4.673E-15 

7.982E-27 

2.440E^04 

6.406E-01 

3. 748E-06 

7.557E-02 

1.640E-01 

1.565E-13 

4.066E-20 

3. 389E-15 

5.296E-27 

2.460E^04 

6.433E-01 

3.130E-06 

6. r60E-02 

1.702E-01 

1.272F-I3 

2.747E-20 

2.446E-15 

3.500E-27 

2.480E ^04 

6.459E-01 

2.609E-06 

6.033E-02 

1.75SE-01 

1.031E-13 

1.830E-20 

1.759E-15 

2.10SE-27 

2.S00E^04 

6.481E-01 

2. 1T2E-06 

5.373E-02 

1.908E-01 

8.330E-14 

1.243E-20 

1.259E-15 

1.514E-27 
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Continued. 




' t ' 

• 

' - 

■ c 

c* 

C** 

C* 

CU 

CO* 

CC2 

C2 

T 

l.io3t-01 

i.2o0t.*‘0i 

3. 6183-10 

7.2063-06 

6.9063-05 

9.0 3 73 - 06 

9.797E-12 

1.2996-07 

6.900E*03 

1.351E-01 

A.4>»2c-Ol 

6.6bJC-iO 

6.3773-06 

3.6263-05 

3.3393-06 

2.2096-12 

7.0573-08 

8. 6003803 

1. lJ^e-01 

1. i> Hc-Ol 

i.d93£-09 

t)*4o9b-0d 

2.039E-05 

2.7163-06 

1. 00 86-12 

9.9023-08 

8.800E903 

>J.3^2t-Jt 

1./19L-01 

3.9ouk'C9 

4 •t>»3b*-0d 

1. 1363-05 

2. lbbE-06 

4.59U-13 

2. .676-08 

9.000E*03 1 

1. ju7J: 0^ 

I.b7^<»4.-01 

/.9elt-C9 

3. 7223-03 

6.3l4E-0fa 

1.7333-06 

2.0756-13 

1.3593-08 

9.2006*03 ' 


l.'i02t-0l 

l,b%Ot-Cd 

2 « '*o3E "“Cd 

3.4b0b-06 

l.353C-0b 

9.3026-19 

7.3U6-09 

9.9006*03 

^.03i£-a2 

l.SPiSc-Ol 

2.o?5t-Cd 

2.3o03-08 

1.9073-06 

L.U4U6-a6 

4. a2oc-14 

i. 9173-09 

9,4006*03 

)* 

i.vtj3t-ai 

6.ld7t-0a 

I.o5l3-0o 

l.OiVE-Oo 

7,8656-07 

1.6076-19 

2.0876-09 

9.8006*03 

3.020E-02 

l.O>2l.-01 

'9•^>dlb**Cd 

l,443b*0d 

5.6316-07 

>.65 76-07 

7.7966-15 

1. 1126-09 

1.0006*09 

37dc<-0^ 

l.9d«*c-0l 

1.3963-07 

l.U9E-0d 

1.0313-07 

4.29bE-07 

3.3086-15 

5.9313-10 

1.0206*09 


1 • 964C-0 1 

2.6793-C7 

6.6933-09 

1.62lb-07 

3, 1066-07 

1.3796-15 

3.1773-10 

1.0906*09 

l.^?3e-J2 

1. 93OC-01 

4,2i6t-07 

6. 6996-09 

b.6lb6-0d 

2.2176-07 

5.69 36-16 

1.71C6-10 

1.060E*04 

UlciOc-J^ 

1 .'rfO4t-0 i 

6.7dl b-0 7 

5.0»6E“09 

9. 55o3-aa 

1.5693-07 

2.2706-16 

9.2b9fc-U 

1.0806*09 


l.oflc-31 

l.07tk-C6 

3.S‘57£-09 

2.3993-08 

1.0946-0/ 

8.9996-17 

5.0656-11 

1.1006*09 

7.2‘t2t-03 

Udi9c-Ul 

L.odvb'-Oa 

2.97it-09 

1.2613-08 

7.6006-08 

3. 5263-17 

2.7998-11 

1.1206*09 

5.7^36-03 

l.d09c-01 

2.625F-C6 

2.2673-09 

6.6283-09 

5.2566-08 

1.3726-17 

1.5583- 11 

1.1906*09 

«*.>Oifc*03 

1. 7d3b-Ol 

4.0446-06 

1.726E-09 

3.4«^46-09 

3.632E-0d 

5. 319E-ia 

o.79if-l2 

1.1606*09 

. 3,6/lfe-J3 

1. 76lt-£il 

6.176E-06 

1, 32UE-09 

l.Qb2b-U9 

2.510E-0« 

2.0666-18 

5.0273-12 

1.1806*09 

Z.-»;>5E-03 

1. 74J6-01 

S.'332E-06 

UOlOE-09 

9.bb7E-10 

U 739E-0b 

6.0706-19 

71.9126-12 

1.2006*04 


1.7^76-01 

1.9093-05 

7.7333-10 

5.3263-10 

l.209E-Od 

3.1826-19 

1.710E-12 

1.2206*09 


1.7l‘»c-0l 

2. 0906-05 

5.9753-10 

2.9036-10 

8.9553-09 

1.2703-19 

I.OISE- 12 

1.2906*09 

i.5J0L-J3 

1.703E-01 

3.0633-05 

^«62^b* 10 

1.6003-10 

5.9986-09 

5.1966-20 

6.195E-13 

1.2606*09 

1. 3076-03 

i.O'» 7fc-0 1 

9.5063-C5 

3.5976-10 

8.9316-11 

9.2126-09 

2.1196-20 

3.7576-13 

1.2806*09 

l.OaOE-03 

l.o90c-0l 

6. >316-07 

2.6113- 10 

5.0516-11 

3.004E-99 

8.8776-21 

2.J27E-13 

1.3006*04 

72E-0^* 

i «6d^ c-Ol 

9.377fc-C5 

2.2073-10 

2.6996-11 

2.1546-09 

3.7876-21 

1.4596-13 

1.3206*04 

T.^o7fc-0<^ 

l.6di£-01 

l. J39E-09 

1.7923-10 

l.6oIb-ll 

1.562E-0S 

1.6966-21 

9.261E- 14 

1.340E*04 

6.2 /ot-0^ 

I.o77t-Ol 

1.6623-09 

USb^E'lO 

9.8913-12 

1.1396-09 

7.2896-22 

5.995E-19 

1.3606*09 

5.2o7E-0<. 

l,67^t-Ol 

2.6316-09 

1.1016-10 

b.bS7fc-12 

tt. 3706-10 

3«2b8E-22 

3.8586-19 

1.3806*09 

<». ^726-0'* 

1.o71l-01 

3.6986-09 

0.8193-U 

3.5613-lt 

0.1926-10 

1.5113-72 

2.531E-19 

1.9006*09 

3.7'JdE*0<» 

1.66 7c-0l 

5.0156-09 

7.095E-U 

2.1776-12 

9.6136-10 

7.06bE-2: 

1.6766-19 

1.9206*09 

J.23Vc-0<* 

i • wa»*t— 0 I 

O.837t-04 

5.7393-11 

1.3973-12 

3. 4596-10 

3. 3636-23 

1.121E-19 

1.9906*09 

2.772E-0<f 

1 »6uUL — 0 1 

9.2963-09 

4.6>3b-U 

d-429E-l3 

2.ellE-lO 

1.6286-23 

7.5b4E-l5 

1.460E*04 

2.3d0fc-04 

I «6.>(»£-0I 

1.2916-03 

3. 7'Jlt-ll 

5.315^-li 

1.9633-10 

8.01 16-29 

5. 146E-15 

1.9806*09 

2.030E-0^ 


1.6513-03 

3.10U- 11 

3.9136-13 

1.514E-IJ 

4.004E-24 

3.529E-15 

1.5006*04 

1.771E-*UV 

l.0‘*4b-')l 

2.1oU-0i 

2.745k-ll 

2.2053-13 

1. 1626-10 

2.032h-24 

2.437E-15 

1.5206*09 

l.53tt-0‘» 

i.o35£-Jl 

2.6 5 73 - 03 

2.0966-11 

1.9393-13 

d.9odE-il 

1.0966-29 

1.6933-15 

1.5906*09 

U 332t-0<* 

l.o23c-01 

i.7l4b-03 

1.7312-11 

9.4706-14 

0.9996-11 

5.9596-25 

1.1846-15 

1.5606*09 

l.l39fc-dH 

l.ol 2 b-o: 

4.79Uk-0i 

1.9336-11 

6.2673-19 

5.4076-11 

2.ti8bfc-25 

8. 3196-16 

1.5806*09 

1.0006-0<. 

l.6V6t-01 

6. 1266-03 

l.lb9E-U 

4.206E-I4 

**.2?lE-ll 

1.5* 96-25 

5.b58E~l6 

1.6006*04 

d.dOOE-OS 

l.57/t-Ul 

7. 769fc-C3 

9.6633- 12 

2.b34E-l4 

3. 3093- U 

U,35b6-2o 

4.1466-lb 

1.6206*04 

7.6//E-05 

l.S>3b-01 

9. 76a£-0i 

b. 2266-12 

1.9216-14 

2.592E-U 

4.571E-25 

2.9386-16 

1.6906*09 

6.6 iaE-Oi 

1.623L-01 

1.2173-02 

6.b52t- 12 

1.3103-19 

2.0366-11 

2.5236-26 

2.0b4b-ib 

1.6606*09 

6.H<*0e-05 

U492t-0l 

1.502E-C2 

5. 7096-12 

6.9756-15 

1. 6016-11 

1.9056-26 

1.977E-16 

1.6806*09 

3. JioE-06 

1.453r-0l 

1.6356-02 

9.7556-12 

6.1733-15 

1.2596-11 

7.8866-27 

1.0963-16 

1.7006*09 

^.^2ie-0b 

1. 40db-0 1 

2.2196-02 


4.2606-15 

9.d936-l2 

4. 4556-27 

7.3793-17 

l.720E*04 

3.63^6-03 

1. 337t-01 

2.674E-02 

3.2673-12 

2.9963-15 

7.7636-12 

2.5316-27 

5. 1856-17 

1.7906*09 

3,3l3t-03 

l.2^9b-0i 

3. l4lb-02 

2.725t-l2 

2.04U-15 

6.0786-12 

1.4456-27 

3.624E-17 

1.7b0b*04 

E“03 

3.23 7c-Jl 

3-674t-02 

2.2526-12 

1.919E-15 

4. /46b-l2 

8.2796-26 

2.517E-I7 

1.7806*09 

2.4»3L t”05 

1 • Ij9t-J 1 

4.2S)0t-C2 

1.6566- 12 

9. d0c»6— lb 

3.6946-12 

4*7596-28 

1.7316-1^ 

1.8006*09 

2.094E*0b 

l.0»7e-01 

9. 3596-02 

1.5233-12 

b. 7946-lb 

2.8693-12 

2.7916-26 

1.1866-17 

1.8206*09 

l.7d0t-05 

1.023t-0l 

5.9923-02 

1.2933-12 

4. odUE- lb 

2.2126-12 

1.5626-28 

6.031E-18 

' >840E*04 

1.507E-05 

9. 46 5t -02 

6. 1 366-02 

1.013E-12 

3.250F-16 

i. 7016-12 

9.138E-2S 

5.39lE-la 

1.8606*04 

l.2oOt-OS 

O.697t“02 

6. 7673-02 

6.2113- 13 

2.2436-16 

1.30 3£-12 

5.282E-25 

3.5b5E-18 

1.8806*04 

i.0d3E-0b 

7.9j7£-02 

7.42et-C2 

6.623E-13 

1. 5456-16 

9.935E-13 

3.0556-29 

2. 3b2t-l0 

1.9006*09 

0.6 74E-0o 

7. lVBc-02 

6.09S3-02 

5.Jl9t-13 

1.0633- 16 

7.5956-13 

1. 76 73-29 

1.5446-lb 

1.9203*09 

7.3 76t-06 

o.4ddb-02 

d. c»3bb- 02 

4.2>4E-li 

7.296F-17 

5.709E-U 

1.0226-29 

l.0U0t-l8 

1.9906*09 f 

6. 103E-06 

6. dl6b-02 

9.1663-02 

3. 3903-13 

5.0026-17 

9.3096-13 

5. 9196-30 

6.440E-19 

1.9606*09 

5.039E-U6 

>• ld'^c-02 

9. 7003-02 

2.6933-13 

3.9253-17 

3.2393-13 

3.9223-30 

9.1193-19 

1.9806*09 ' 

4. l47t-06 

4.609E-02 

1.0163-01 

2.134E-13 

2.3933-17 

2.4236-13 

U980E-30 

2.622E-19 

2.0006*09 , 


*».079t-02 

1.0563-lI 

1.6dbE- 13 

I.b0lt-17 

1.6103-13 

1.1956-30 

l.b62F-l9 

2.0203*09 

2. 7'y3E-06 

i.699t-02 

1.095E-C1 

1.3336-13 

1.0936-17 

1.3993-13 

6.6216-31 

1.0516- K 

2.040F*04 

2.2a9E-06 

3.1o6t-u2 

1.1273-01 

1.0513-13 

7.9633-16 

1.00 36-13 

3.8266-21 

0. 6316-20 

2.0606*09 

i.b74E-06 

2. 7&0C-02 

1.1596-Cl 

o. 2946-14 

5.0923-16 

7.9363-19 

2.2096-31 

9.1626-20 

2.080E*04 

1.335E-06 

2.4idc-02 

1. 1766-01 

0.5996-19 

3.9733-lb 

5.5026-19 

1,2796-31 

2.0363-20 

2.1003*09 

1 • ^ jttE-Ob 

2. 1 393-02 

1. 1953-01 

5.lbbE-l4 

2. 3676-18 

4.0b2E-l4 

7.3323-32 

1.6063-20 

2.1203*09 

1.031fc-06 

1 • U6 7b-02 

1.2093-01 

9.085 6-19 

l.oL3E-lb 

2.9916-14 

4.21CE-32 

1. 0546-20 

2.1906*09 

d.4o7t-07 

l.oJiL-02 

1.2193-01 

3.23>t-l4 

l.U9bb-ia 

2.1986-19 

2.4UE-32 

6.0696-2 1 

2.1606*04 

b.96lc-0f 

i.42bb-02 

1.2266-01 

2.5656-19 

7.4«)bE-l9 

L.610E-14 

1.3756-32 

4.256E-21 

2.1803*09 

3.731E-U7 

1.249L-J2 

1.2313-01 

2.U3tt£-l4 

5.0793-19 

1.1763-19 

7.bl5E-33 

2.717E-21 

2.2006*09 

6. 727E-07 

inO'fZL-02 

1.2323-01 

1.6206-14 

3.9933-19 

8.5703-15 

9.9206-33 

1.7416-21 

2.2206*09 

3.006E-07 

9.53 7c-j3 

1.2313-01 

1.2953-19 

2.3333-19 

6.2253-15 

2.9676-33 

1. 1206-21 

2.2906*09 

3.23<tt-07 

b, 3b9t-03 

1.2293-Cl 

1. 0353-19 

1.5763-19 

4,50bE-l5 

1.3926-33 

7.2J16-22 

2.2606*09 

2.6d3E-07 

7,336t-03 

1.2253-01 

6.2953-15 

1.0663-19 

3.2556-15 

7. 75CE-34 

4.6906-22 

2.2806*0'^ 

2.2 316-07 

6. 43bt-0 3 

1.219E-01 

6.6603-15 

7.U5E-20 

2.3933-15 

4.290E-34 

3.0556-22 

2.3006*09 

l.d3d6-07 

p,6b2c-03 

1.2133-01 

5.3586-15 

4.8376-20 

1.683E-15 

2,3626-39 

l.9SbE-22 

2.3206*09 

i.b316-07 

9.970t-0i 

l.20tt-Cl 

9.3196-15 

3.2513-20 

1.2056-15 

1.294F-34 

1.313E-22 

2.3903*09 

1.2O7E-07 

377t-Oi 

l.l99fc-01 

3*4dtt6-l> 

2.1633-20 

8.6l 76- 16 

7.054E-35 

&.6b46-23 

2.3606*09 

1.0d8£-a7 

3,d59c- )3 

1.1926-01 

2.6233-15 

1.9693-20 

6.1996-16 

3,8303-35 

5.7998-23 

2.3803*09 

<7. 136E-06 

3. ‘•096-03 

1.1836-01 

2.269c-1!> 

9.6156-21 

4.3b2t-lb 

2.0723-35 

3.8293-23 

2.9306*09 

7. 6926-08 

3.UI6b->^3 

l.l 7db-0l 

l.bi>lb-l> 

b.57ok-2l 

3. 120L-16 

1. 1 ldk-35 

2.5563-23 

2.4206*04 

6.6dVE-0d 

2.6713-03 

1. 1 716-01 

1.5076-15 

9.9096-21 

2.2206-16 

6.0216-36 

1.7196-23 

2.4406*04 


2.3703-03 

1.1653-01 

i.234t- lb 

2.9573-21 

1.5bOE-L6 

3.2383-36 

l.lbOt-23 

2.9603*09 

4.b^96-0d 

2. lO/t-03 

1.1596-Cl 

1.0086-15 

1.9056-21 

1.1256-16 

1.7913-36 

7,8686-24 

2.4806*04 

■ 3.'»6<iE-0u 

L.b7ufc*0J 

1. 1593-01 

b.2b3b- 16 

1.3346-21 

b.0llE-l7 

9. 3673-37 

5. 3596-24 

2.5006*04 
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P/PO • S.OOE-03 


T 

E- 

0 

n* 

0** 

0- 

02 

02* 

02- j 


1.000E»02 

0. 

0. 

0. 

0. 

0. 

b.397E-ll 

1. 7606-18 

0. 1 

t 1 

a.OOOE»02 

0. 

l.087E-bb 

0. 

0. 

0. 

5.2b3E-ll 

1.7606-18 

0. 


3.000E02 

0. 

S.069F-45 

b.b32E-79 

0. 

0. 

5.6566-11 

1.7606-18 

0. 


4.oaaE»o2 

0. 

3.396E-S4 

1 l9bE -bl 

0. 

0. 

b.90bE-ll 

1.7606-18 

0. 

-J 

9.000E*02 

0. 

1.180E-27 

3.*29E-51 

0. 

0. 

b.B59E-ll 

1.7606-18 

0. 


6.000E *02 

2.l8bE-91 

2.bTbE-23 

3.2b7E-bb 

0. 

0. 

b.910E-ll 

1.7606-18 

0. 


T.000E*02 

1.350E-7b 

♦.309E-20 

2.bb2E-39 

0. 

9.233E-89 

7.1856-11 

1.7606-18 

1.6376-82 

1 

a.OO0E*O2 

3.b22E-bb 

5.03bE-l7 

2.8SOE-3b 

0. 

9. 8006-75 

1.9836-09 

1.7606-18 

9.7696-70 j 

J 

9.000E*02 

3.03bE-5b 

1.830E-14 

b.9b2E-3b 

0. 

1.8bOE-b3 

b. 5736-08 

1. 7606-18 

2.8366-59 


1.000E*03 

2.729E-bb 

l.b7bE-l2 

3. OblE-32 

0. 

1.9bl6-5b 

5.6796-07 

1. 7606-18 

6.7956-51 1 


i.iaaE*03 

8.958E-bO 

7.bb3E-ll 

9.002E-31 

0. 

b. 7b2E-b7 

b.b51E-06 

1.7606-18 

6.8536-66 


1.200E*03 

2.4b5E-3b 

1.780E-09 

1.51bE-29 

0. 

6.788E-bl 

2.6706-05 

1. 7606-18 

2.6866-38 


1.300E*03 

9.B8 7E-30 

2.381E-08 

Ub5bE-28 

0. 

1.0926-35 

1.0506-06 

1.7606-18 

1.6786-33 

> 

1.400E*03 

e.89 3E-2b 

2.5*4E-07 

1. 2926-27 

0. 

3. 1636-31 

3.62 56-06 

1. 7606-18 

2.3026-29 


l.500E*03 

2.391E-22 

1.8b0E-0b 

7.b82E-2 7 

0. 

2.3216-27 

1.0576-03 

1.7596-18 

8.8206-26 

t * 

1.600E*03 

2.154F-19 

l.ObOE-OS 

b. llbE-2b 

0. 

b.970E-2b 

2.6876-03 

1.9716-18 

1.0666-22 

1 

l.TO0E*O3 

1.295E-17 

b.91bE-05 

l.225E-2b 

0. 

6.3bbE-22 

6.0826-03 

1.6706-17 

8.1866-21 

i J 

1.80}E*03 

2.070E-18 

1.914E-04 

5.99bE-23 

0. 

1.952E-20 

1.2656-02 

2.0896-16 

1.5986-19 


1.900E*03 

2.3bbf-15 

o.bl8E-04 

2.055E-21 

0. 

3.9396-19 

2.3306-02 

2. 3686-15 

2.1186-18 

J 5 

2.000E*03 

2.0bOE-14 

1.887E-03 

b.983E-20 

0. 

5.7106-18 

b. 0086-02 

2.0636-16 

2.0 866-17 


2.100E*03 

1.454E-13 

♦.933E-03 

8.953E-19 

2.033E-85 

6.2076-17 

6.3516-02 

1.6566-13 

1.5726-16 

'1 

2.200E*03 

8.435E-13 

1.1B9E-02 

U2blE-X7 

3.b88E-Bl 

5. 2006-18 

9.361E-02 

8.6696-13 

9.2696-16 

2.300E*03 

4.100E-12 

2.462E-02 

1.370E-lb 

2.9bbE-77 

3. b2 56-15 

1.2396-01 

6. 1066-12 

6.2936-15 

i ^ 

2.900E*03 

l.b93E-ll 

b. 7B3E-02 

l.2b7E-15 

1. 158E-73 

l.BOlF-lb 

1.5166-01 

1.6966-11 

1.5866-16 


2.S00E»O3 

b.013E-ll 

8.370E-02 

9.511E-15 

2.bbSE-70 

7.b52E-lb 

1.6836-01 

6.0236-11 

6.6696-16 

2.600E*03 

1.855E-10 

l.3b9E-01 

b. 2206-lb 

3.017E-87 

2.6b9E-13 

1.6966-01 

1. 85 76-10 

1.1016-13 


2.200£*03 

5.00bF-10 

1.992E-01 

3.5b6E-13 

2. 321E-bb 

7.5316-13 

1.5356-01 

5. 0056-10 

2.0836-13 


2.800E*03 

1.191E-09 

2.702F-01 

1.788E-12 

1. 179E-81 

1.7706-12 

1.2506-01 

1. 1886-09 

3.1676-13 


2.900E*a3 

2.521E-09 

3.384E-01 

8. 0b9E-12 

b. 150E-59 

3.b80F-12 

9.1676-02 

2. 5J6E-09 

3.9106-13 

J 

3.000E*03 

4.814E-09 

3.946E-01 

3.292E-11 

1.0blE-5b 

5.8516-12 

6.1366-02 

6. 769E-0«» 

6.0256-13 


3. t00E*03 

8.46 7E-09 

4.381E-01 

1.223E-10 

1.908E-5b 

8.8966-12 

3.8396-02 

8.2186-09 

3.6086-13 


3.203E+03 

1.404E-08 

b.bl2E*01 

b.l576-lO 

2.57bE-52 

1.1896-11 

2.3156-02 

1.3196-08 

2.9706-13 


3.300E*03 

2.231E-08 

b.770E'01 

1.292E-09 

2.5S5E-S0 

1.5526-11 

1.3796-02 

1.9836-08 

2.3576-13 

'i 

3.900E*03 

3.568E-08 

b.8b3E-01 

3.b55E-09 

1.85bE-b8 

1.9986-11 

8.2636-03 

2.7976-08 

1.8756-13 

3.$O0E*O3 

S.701E-08 

4.917E-01 

9.372E-09 

9. S2BE-b7 

2.5996-11 

5.0256-03 

3.6916-08 

1.5396-13 


3.600E*03 

9.29 5E-08 

b.9b9E-01 

2.173E-08 

3.80bE-bS 

3.b70E-ll 

3.1166-03 

6.5516-08 

1.3266-13 

!L' 

3.T00E*03 

1.548E-07 

b.9b7E*01 

b.587E-08 

1. 100E-b3 

b.7bbE-ll 

1.9766-03 

5.2726-08 

1.1976-13 


3.800E*03 

2.615E'07 

4.979E-01 

8.9b2E-08 

2.bbOE-b2 

6.8806-11 

1.2776-03 

5.8126-08 

1.1286-13 


3. 9008*03 

4.434E-07 

b.986E>01 

Ub35E-07 

b.b2b£-bl 

9.b67E-ll 

8.6366-06 

6.1826-08 

1.096E-13 


4.000E*03 

7.48bE'07 

♦.991E-01 

2.8blE-07 

b.blOE-bO 

1.3b5E-10 

5.6866-06 

6.6166-08 

1.0 8 76-13 


9.100EP03 

1.25bF-Ob 

b.994E*01 

b.727E-07 

8.3746-39 

1.9096-10 

3.9026-06 

6.5316-08 

1.0966-13 


9.200E*03 

2.084E-0b 

b. 996E-01 

7.558E-07 

9. 119E-38 

2.7056-10 

2.7266-06 

6. 5606-08 

1.1226-13 


9.300E*03 

3.44TE-0b 

b.998E-01 

1. lb2E-0b 

8.578E-37 

3.8396-10 

1.9366 -06 

6. 6326-08 

1.1676-13 

\ 

9.900E *03 

5.701E-0b 

3.000E-01 

1.71bE-0b 

b. 9806-38 

5.b77E-10 

1.3976-06 

6. 1956-08 

1.2386-13 


*.300E*03 

9-*73E-0b 

S.OObE-Ol 

2. b23E-0b 

b.918E-35 

7.8936-10 

1.0236-06 

5.8276-08 

1.3666-13 


9.bOOE*03 

1.585E-05 

5.009E-01 

3.283E-04 

3.012E-3b 

1.1516-09 

7.6006-05 

5.3686-08 

1.6976-13 


9.T00E*03 

2.b68E-05 

3.018E-01 

b.277E-0b 

1.820E-33 

1.6996-09 

5 - 7276 -05 

6. 8026-08 

1.7086-13 


9.e00E*03 

4.500F-05 

5.033E-01 

3.39bE-0b 

7.772E-33 

2.5276-09 

6.3776-05 

6.2666-08 

1.9876-13 


9.900E*03 

7.558E-05 

5.0B7E-01 

b.bb9E-0b 

3.3936-32 

3.7656-09 

3.3966-05 

3. 7266-08 

2.3666-13 


3.000E*03 

1.23bE-04 

5.096E-01 

8. 077E-0b 

1.377E-31 

5.5856-09 

2.6776-05 

3.2756-08 

2.7886-13 

'i 

3. 100E*03 

2.050E-04 

3.lBbE-01 

9.7bbE-0b 

5. 295E-31 

8.2026-09 

2.1686-05 

2.9136-08 

3.3256-13 


5.200E*03 

3.268F-04 

3.237E-01 

1. l8bE-05 

1.9bbE-30- 

1.1866-08 

1.7556-05 

2.6666-08 

3.9576-13 


5.300E *03 

3.063E-04 

5.3b8E-01 

l.b50E-05 

7. t32E-30 

1.8326-08 

1.6616-05 

2.6626-08 

6.6786-13 


3.900E*03 

7.fi2 0F-04 

3.bB5E-01 

1.798E-05 

2.5406-29 

2.3306-08 

1.2376-05 

2.35 86-08 

5.6666-13 


3.500E *03 

U109E-03 

3.bbOE-01 

2.242E-05 

9. 13b6-29 

3.1836-08 

1.0626-05 

2.3206-08 

6.2816-13 

1 *. 

3.600E*03 

1.364E-03 

5.803E-01 

2.883E-05 

3.2-.2E-28 

b. 1206-08 

9.1896-06 

2.3366-08 

7.0696-13 

1 

5.700E*03 

2. 139F-03 

5.9b2E-01 

3.709E-05 

1. lb2E-27 

5.2b7E-08 

7.9856-06 

2.3936-08 

7.7676-13 


3.800E*03 

2.B48E-03 

b. 105E-01 

b. P02E-05 

3.978E-27 

6.b99E-08 

6.9606-06 

2.6816-08 

8.3236-13 

f 

5.900E*03 

3.702E-0’ 

4.227F-01 

6.235E-05 

! . 3bbE-2b 

7. Bb7E-08 

6.0206-06 

2.5896-08 

8.7106-13 


6.000E *03 

4.713E-03 

b.323F-01 

8.097E-05 

b. 3SbE-2b 

9.2656-08 

5.2096-06 

2. 7126-08 

8.926E-13 


6. lOOE *03 

3.902E-03 

b.39bE-0 1 

1.0b9E-0b 

1.5056-25 

1.0736-07 

6.6976-06 

2.8656-08 

8.9866-13 


b.200E*03 

7.284E-03 

b.bb8E-01 

1.355E-0b 

b. 8156-25 

1.2256-07 

3.8786-06 

2.9866-08 

8.9206-13 


b.300E*03 

8. BB2E-03 

b.bB2E-01 

1. 7blE-0b 

l.b996-2b 

1.3 796- 07 

3.3636-06 

3. 1296-08 

8.7636-13 


b.bOOE*03 

1.072E-02 

b.303E-01 

2.22bE-0b 

b. 535E-2b 

1.5386-07 

2.8836-06 

3.2776-08 

8.5*06-13 


b.300E*03 

1.283F-02 

b.513F-01 

2.83OE-0b 

1.33b6-23 

1.899F-07 

2.6906-06 

3.6296-08 

8.2726-13 


b.b00E*03 

1.523E-02 

b.313E-01 

3.578E-Ob 

3.81bE-23 

1.8656-07 

2.1556-06 

3.5836-08 

7.9776-13 


b.T0OE*03 

1.793F-02 

b.307E-0' 

b.b98E-0b 

t.OblE-22 

2.0336-07 

1.8686-06 

3. /60E-08 

7.6666-13 


b.800E*03 

2. 102E-02 

b.b93E-0 1 

3.b2bE-0b 

2.87bE-22 

2.2036-07 

1.6236-06 

3.9006-08 

7.3656-13 


b.900E *03 

2.448E-02 

b.b77E-01 

b.99b£-0b 

7. 5JbE-22 

2.3766-07 

1.6166-06 

6.0636-08 

7.0216-13 


7.000E*03 

2.833E-02 

b.bB3E-01 

8.b32E-0b 

1.9526-21 

2.5506-07 

1.2366-06 

6. 2286-08 

6.6966-13 

7 

7.100E*03 

3.262F-02 

b.b28E-01 

U0b3E-03 

b. 9086-21 

2.7236-07 

1.0806-06 

6.3956-08 

6.3 7 36-13 


7.200E*03 

3.738E-02 

b.39bE-01 

1.305E-03 

1.208E-20 

2.8966-07 

9.665E-07 

6.5656-08 

6.0536-13 


7.300E*03 

4.23 7E-02 

b.3blE-01 

1.5«2E-03 

2.90 06 -20 

3.0656-07 

8.3136-07 

6.7376-08 

5.7376-13 


7.900E *03 

4.B2 7E-02 

b.321E-01 

1.933E-03 

8.8306-20 

3.2306-07 

7.3166-07 

6.9126-08 

5.6256-13 


7.500E*03 

3.44bE-02 

b.277E-01 

2.339E-C.3 

1.577E-19 

3.3906-07 

6.6656-07 

5.0906-08 

5.1196-13 


7.600E*03 

6.U4E-02 

b.22 8E-ul 

2.818E-03 

3.5756-19 

3.5blE-07 

5.6886-07 

5.2706-08 

6.8186-13 


7.700E*03 

b.B31E-02 

b. 1756-01 

3.384E-03 

7.9596-19 

3.68bE-0r 

5.0266-07 

5. 6536-08 

6.5236-13 


7.800E*03 

7.397E-02 

b. 118E-01 

b. 0516-03 

1. 7b36-18 

3.8156-07 

6.666E-07 

5.6606-08 

6.2366-13 


7.900E*03 

8.408E-02 

b.087E-01 

b. 8336-03 

3.75bE-18 

3.93b6-07 

3.9376-07 

5.8306-08 

3.9536-13 


8.000E*03 

9.2b4E-02 

3.991E-01 

5. 7b9E-03 

7.985E-18 

b. 0396-07 

3.6896-07 

6.0236-08 

3.6806-13 

6 

8.200E*03 

1.109E-01 

5.8bbE-01 

8.0896-03 

3.b3bE'17 

b.2ClE-07 

2.7666-Or 

6.6226-08 

3.1596-13 
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P/PO ■ S.OOE-03 


c 

C6 

€♦6 

c- 

CO 

C04 

C02 

C2 

I 

0. 

0. 

0. 

0. 

0. 

0. 

1.000E600 

0. 

1.0001*02 

0. 

0. 

0. 

0. 

4.690E-64 

0. 

1.000E4O0 

0. 

2.0001*02 

0, . . 

0. 

0. 

0. 

3.2911-39 

1.4961-79 

1.000E400 

0. 

3.0001*02 

0. 

0. 

0. 

0. 

T.Snt-2T 

4.9821-99 

1.000E400 

0. 

4.0001*02 


0. 

0. 

0. 

1.926E-19 

1.961E-46 

1.0001400 

0. 

5.000E«g2 

T.tME-TT 

4.110E-74 

0. 

0. 

1.644E- 14 

3.344E-3S 

1.0001*00 

0. 

8.0001*02 

1.T0TE-4J 

2.910E-4S 

0. 

0. 

4.429E-11 

1.448E-'2 

l.OOOE*80 

7.268E-90 

7.3001*02 

).20C-S4 

1.743E-94 

0. 

0. 

3.473E-09 

2.982E-30 

1.000E400 

1.6291-77 

8.0001*02 

1.4UE-4T 

1.119E-93 

0. 

0. 

9.1361-04 

6.249E-29 

1.000E400 

2.1681-68 

9.0001*02 

3.«4SE^2 

7.412E-S0 

0. 

3.734 E-89 

1.136E-06 

7.99SE-28 

1.000E400 

6.1761-61 

1.0001*03 

9.792 E-3B 

1.044E-46 

0. 

6.3641-79 

4.902E-06 

6.344E-27 

1.008E400 

3.8621-59 
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*.2786-05 

2. 3 876-01 

6.0966-02 

2.1806*0* 

5. 8*36-01 

3.7796-05 

2.2 976- 01 

*. 7*36-02 

2. 2006 *0* 

5.8826-01 

3.3296-05 

2.2006-01 

5. *696-02 

2.2206*0* 

5.92 36-01 

2.9236-05 

2.0976-01 

6.2?9E-02 

2.2*06*06 

5.96*6-01 

2.5886-05 

1.9896 - 01 

7.0156-02 

2.2606*06 

6.0076-01 

2.2296-05 

1.8766-01 

7.8606-02 

2.2806 *06 

6.0*96-01 

1.9366-05 

1.7606 -01 

8. 7336-02 

2.3006*06 

6.0926-01 

1.67*6-05 

1.6*36-01 

9.6236-02 

2.3206*06 

6.1356-01 

1. **26-05 

1.5256-01 

1.0526-01 

2.3606 *06 

6.1776-01 

1.2866-05 

1.6086-01 

1. 1*16-01 

2.3606 *06 

6.2176-01 

1.0866-05 

1.29*6-01 

1.2286-01 

2.3806*06 

6.2566-01 

8.9906-06 

1.1836-01 

1.3136-01 

2.6006*06 

6.2936-01 

7.62*6-06 

1.0776-01 

1.39*1 1 

2.6206*06 

6.32 86-01 

6. *966-06 

9. 7686-02 

1.6716-01 

2.6606 *0* 

6.3616-01 

5.63*6-06 

8.8256-02 

1. 5*36-01 

2.6606 *06 

6.3926-01 

*.5696-06 

7.9*66-02 

1.6116-01 

2. *806 *06 

6.*206-01 

3.88*6-06 

7.1356-02 

1.6736-01 

2. 5006 *0* 

6.9*66-01 

3.2116-06 

6. 3916-02 

I. 7306-01 
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0 - 02 02 * 02 - 

4.294E-0T 2.1*56-07 *.«35E-0B 2.676E-13 

4.315E-0T 1.T08E-0T 7.258E-08 2.238E-13 . 

5.2ME-0T 1.35TE-07 7.680E-08 1.855E-13 / 

*. 199E-07 1.059E-07 8.079E-08 1.500E-13 

3.97TE-07 8.2B1E-0S 8.*17E-Q8 1.202E-13 

3.7586-07 *.*2lE-08 8.648E-08 9.470E-1* 

3.501E-07 9-918E-08 8.721E-08 7.330E-1* 

3.215E-07 3.706E-08 8.592E-08 5.558E-1* 

2.907E-07 2.738E-08 8.250E-OB 5.11TE-1* 

2.5856-07 1.977E-08 7.672E-08 2.971E-1* 

2.258E-07 1. 3926-08 *.92*6-08 2. 08*6-1* 

1,9366-07 9.55*6-09 6.060E-08 1. *186-1* i 

1. *296 -07 8.3856-09 5. l*5E-08 9.3*26-15 

1,3*56-07 *.l61E-09 *.2**6-08 5.9976-15 

1.091E-OT 2.6*96-09 3.512E-08 3.73*6-15 

8.710E-0S 1.6536-09 2.6826-08 2.270E-15 

6.8586-08 1.0156-09 2.0*86-08 1.3516-15 

5.3396-08 6.1516-10 1.5716-08 7.9086-16 

*.l21E-08 3.697E-10 1. 179E-08 *.5766-1* 

3.1626-08 2.2126-10 8.7876-09 2.6286-1* 

2. *176-08 1.3216-10 6.5156-09 1.50*6-16 

1.8*56-08 7.9056-11 *.819E-09 8.6106-17 

l.*0BE-08 *.7*86-11 3.5**E-09 *.9*26-17 

1.0766-08 2.8686-11 2.6*16-09 2.8516-17 

8.2386-09 l.7**6-ll 1.9626-09 1.6556-17 

6.329C-09 1.0706-11 1. *636-09 9.6726-18 

*.8816-09 6.617E-12 1.0966-09 5.7206-18 

3 . 7796-09 *.1316-12 8.2*96-10 3,60 86-18 

2.939E-09 2.60*6-12 6.263E-10 2.0*96-18 

2.2966-09 1.6576-12 *. 7506-10 1.2*76-18 

1.8026-09 1.06*E-12 3,6356-10 7.65*6-19 


1.621E-09 

6.9026-13 

2.7976-10 

4.7*66-19 

1.1256-09 

6.5186-13 

2. 16*6-10 

2.9726-19 

8.9586-10 

2.9856-13 

1. 6836-10 

1.8796-19 

7.1626-10 

1.9906-13 

1.3166-10 

1.2006-19 

5.7536-10 

1.3386-13 

1.035E-10 

7.7336-20 

6.6*16-10 

9.0786- 1* 

8- IT6E-11 

5.0306-20 

3.7616-10 

6.2086-1* 

6.6916-11 

3.3016-20 

3.0616-10 

6.2806-1* 

5.1776-11 

2.1866-20 

2.5026-10 

2.97*6-1* 

*. 1*86-11 

1.6606-20 

2,0536-10 

2.0826-1* 

3. 3386-11 

9.82 86-21 

1.6926-10 

1.6686-1* 

2.6966-11 

6.6726-21 

1.6006-10 

1.0*36-1* 

2.1876-11 

*.5656-21 

1.1636-10 

7.6566-15 

1.780E-11 

3.1*86-21 

9.6986-11 

5.3666-15 

1.65*6-11 

2.1876-21 

8. 1186-11 

3.8866-15 

l.tvlE-ll 

1.5306-21 

6.S19E-U 

2.8316-15 

9. 7936-12 

1.0T8E-21 

9.769E-11 

2.07*6-15 

8.0726-12 

7.6*56-22 

6.8626-11 

1.5286-15 

6.6716-12 

5.6576-22 

6.1256-11 

1.1316-15 

5.5276-12 

3.9186-22 

3.510E-11 

8.6196- 16 

6.5906-12 

2.8296-22 

2.995E-11 

6.2936-16 

3.8206-12 

2.05*6-22 

2.5616-11 

6.72*6-16 

3.1856-12 

1.6986-22 

2.1956-11 

3.5606-16 

2.6616-12 

1.0976-22 

1.886E-11 

2. 6936-16 

2.2266-12 

8.0726-23 

1.6226-11 

2.0*36-16 

1.8666-12 

5.9596-23 

..3986-11 

1.5556-16 

1.5656-12 

6.6126-23 

1.2066-11 

1.1866- 16 

1.316E-12 

3.2766-23 

1.061E-11 

9.06*6-17 

1.1036-12 

2.6386-23 

8.9976-12 

6.9366-17 

9.2596-13 

1. 8176-23 

7.77TE-12 

5.3126-17 

7.7676-13 

1.3556-23 

6.726E-12 

6.0696-17 

6.5066-13 

l.OllE-23 

5.812E-12 

3.1156-17 

5.6386-13 

7.5*76-2* 

5.0216-12 

2.3816-17 

*.5326-13 

5.6256-2* 

6.33*6-12 

1.8166-17 

3. 76 36-13 

6.1856-2* 

3.737E-12 

1.3816-17 

3.1106-13 

3.1066-2* 

3.216E-12 

1.0*76-17 

2. 5576-13 

2.2976-2* 

2.T63E-12 

7.8916-18 

2.0896-13 

1.6926-2* 

2. 367E-12 

5.9186-18 

1.6956-13 

1.2*06-2* 

2.023E-12 

6.6126-18 

1.3656-13 

9.0366-25 

1.7236-12 

3.2 676-18 

1.0906-13 

6.5*36-25 

1.6626-12 

2.6016-18 

8.6316-1* 

*. 7056-25 

1.2376-12 

1.T526-18 

6.7766-1* 

3.3586-25 

1.0*26-12 

1.2686-18 

5.2686-1* 

2.3796-25 

8.7*36-13 

9.100E-19 

6.0606-1* 

1.6726-25 

7. 3076-13 

6.6816-19 

3, 1026-1* 

1.1666-25 

6.0836-13 

6.5816-19 

2.3*96-1* 

8.0686-26 

5.0*66-13 

3.21*6-19 

1.7656-1* 

5.5*26-26 

6.1676-13 

2.2*06-19 

1.3166-1* 

3.7816-26 

3.6316-13 

1.5516-19 

9.7*56-15 

2.5626-26 

2.8176-13 

1.0686-19 

7.1716-15 

1. 7276-24 

2.3066-13 

7.3186-20 

5.2*86-15 

1.1586-26 

1.8836-13 

6.99*6-20 

3.8226-15 

7.7316-27 

1.5356-13 

3.3966-20 

2. 7736-15 

5.1*66-27 
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Table II. - Continued. 


c 

C* 

C*4 

C- 

CO 

CO* 

CG2 

C2 

T 

i.70bE-01 

1.192E-01 

3.0716-10 

8.990E-08 

8.7606-05 

4.7696-06 

8.3256-12 

1.8 796-07 

8.4006*03 

1.4TTE-01 

1.394E-01 

4.999E-10 

8.11SE-08 

5.0416-05 

3.9816-06 

3.8966-12 

1.1436-07 

8.6006*03 

i.2»se-oi 

1.906E-01 

1.930E-09 

7.102E-08 

2.8846-05 

3.2846-06 

1.8206-12 

6.7656-08 

8.8006*03 

1.049E-01 

1.443E-01 

3.2146-09 

6.043E-08 

1.6406-05 

2.6746-06 

8.4686-13 

3.9016-08 

9.0006*03 

li.62(E-02 

1.798E-01 

6.4916-09 

5.U13E-08 

9.2606-06 

2. 1496-06 

3.9166-13 

2.1996-08 

9.2006*03 

T.0UE-Q2 

1.490E-01 

1.2626-08 

4.086E-08 

5.1986-06 

1.7026-06 

1.7976-13 

1.2196-08 

9.4006*03 

5.643K-02 

1.917E-01 

2.3486-08 

3.278E-08 

2.9016-06 

1.3296-06 

8.1776-14 

6.6686-09 

9.6006*03 

«.SUE-02 

1.999E-01 

4.2966-Ca 

2.6026-08 . 

1.6106-06 

1.0216-06 

3.6796-14 

3.6236-09 

9.8006*03 

3.5t9E-02 

1.980E-01 

7.5946-08 

2. 0506-08 

8.8876-07 

7.7356-07 

1.6346-14 

1.9636-09 

1.0006*04 

2.39U-02 

1.983E-01 

1.2936-07 

1.6056-08 

4. 8 7 76-07 

5.7716-07 

7.1506-15 

1.0636-09 

1.0206*04 

2.2ME-02 

1.972E-01 

2.1576-07 

1.2516-08 

2.6606-07 

4.2446- 07 

3.0766-15 

5.7726-10 

1.0406*04 

1.7‘7E-02 

1.991E-01 

3.5276-07 

9.7136-09 

1.4426-07 

3.0806-07 

1.3026-15 

3.1466-10 

1.0606*04 

1.41SE-02 

1.923E-01 

9.6676-07 

7.5136-09 

7.7 736-08 

2.2096-07 

5.4176-16 

1.7246-10 

1.0806*04 

1.122 E-02 

1.892E-01 

8.9746-07 

5.7916-09 

4.1706-08 

1.5686-07 

2.2166-16 

9.5126-11 

1.1006*04 

•.913E-03 

1.840E-01 

1.4046-04 

4.4536-09 

2.2306-08 

1.1056-07 

8.9656-17 

5.2906-11 

1.1206*04 

T.lOOE-03 

1.830E-01 

2.1736-04 

3.4196-09 

1.1916-08 

7.7386-08 

3.5886-17 

2.9706-11 

1.1406*04 

S.97SE-03 

1.S02E-01 

3.334E-06 

2.6236-09 

6.3696-09 

5.4026-08 

1.4276-17 

1.6856-11 

1.1606*04 

4.9S3E>03 

1.778E-01 

9.070E-04 

2.0136-09 

3.4176-09 

3. 76 76- 08 

5.6696-18 

9.6766-12 

1.1806*04 

3.472E-03 

1.797E-01 

7.4476-04 

1.5486-09 

1.8446-09 

2.6306-08 

2.2576-18 

5.6246-12 

1.2006*04 

2.975E-03 

1.739E-01 

1.1446-05 

1.1926-09 

1.0026-09 

1.8406-08 

9.0466-19 

3.3116-12 

1.2206*04 

2.42Ze-<i3 

1.729E-01 

1.49 86-05 

9.2186-10 

5.4986-10 

1.2936-08 

3.6596-19 

1.9756-12 

1.2406*04 

1.9UE-03 

1.713E-01 

2.498E-09 

7.1536-10 

3.0496-10 

9.1356-09 

1.4996-19 

1.1946-12 

1.2606*04 

1.431E-03 

1.704E-Ut 

3.6436-09 

5.5736- 10 

1.7i0E-10 

6.4916-09 

6.2256-20 

7.3076-13 

1.2806*04 

1.3ME-03 

1.496E-01 

9.2496-09 

4.3626-10 

9.7066-11 

4.6426-09 

2.62 76-20 

4.5306-13 

1.3006*04 

1.120 E-03 

1.490E-01 

7.5946-09 

3.4306- 10 

5.5796-11 

3.3426-09 

1.1276-20 

2.8426-13 

1.3206*04 

9.349E-04 

1.4S9E-01 

1.0746-04 

2.7106-10 

3.2486-11 

2.4246-09 

4,9236-21 

1.8056-13 

1.3406*04 

7.Mie-04' 

1.480E-01 

1.9136-04 

2.1516-10 

1.9156-11 

1.7706-09 

2.1886-21 

1-1596-13 

1.3606*04 

4.606M4 

1.677E-01 

2.1146-04 

1.7166-10 

1.1446-11 

1.3026-09 

9.9016-22 

7.5286-14 

1.3806*04 

S.SME-04 

1.473E-01 

2.9296-04 

1.3756-10 

6.9166-12 

9.6406-10 

4.5616-22 

4.9406-14 

1.4006*04 

4.74*1-04 

1.470E-01 

4.0296-04 

1.1076-10 

4.2336-12 

7.1886-10 

2.1386-22 

3.2746-14 

1.4206*04 

4.0ME-04 

1.467E-01 

5.48 76-04 

8.9496-11 

2.6226-12 

5.3956-10 

1.0196-22 

2.1916-14 

1.4406*04 

3.44TE-04 

1.464E-01 

7.4216-04 

7.2666-11 

1.6426-12 

4.0756-10 

4.9426-23 

1.4796-14 

1.4606*04 

2.97M-04 

1.640E-01 

9.9586-04 

5.9236-11 

1.0416-12 

3.0976-10 

2.4356-23 

1.0076-14 

1.4806*04 

2.S47E-04 

1.499E-01 

1.3246-03 

4.8486-11 

6.6626-13 

2.36 76-10 

1.2196-23 

6.9156-15 

1.5006*04 

2.219E-04 

1.449E-01 

1.752E-03 

3.9826-11 

4. 3096-13 

1.8196-10 

6.1946-24 

4.7816-15 

1.5206*04 

l«»i«:ft4_ 

UMlf^Ol 

2.2986-03 

3.2S1E-11 

2.8156-13 

1.4056-10 

3.1936-24 

3.3296-15 

1.54 06*04 

1.472 E-04 

1.434E-01 

2.9916-03 

2. 7126-11 

1.8556-13 

1.0906-10 

1.6696-24 

2.3326-15 

1.5606*04 

1.4S*t-04 

1.423E-01 

3.6446-03 

2.2486-11 

1.2336-13 

8.4976-11 

8.8386-25 

1.6426-15 

1.5806*04 

1.271E-04 

1.410E-01 

4.9S2E-03 

1.8686-11 

8. 26 76-14 

6.6476-11 

4.7396-25 

1.1626-15 

1.6006*04 

l.llOE-04 

1.994E-01 

4.2966-03 

1. 5566-11 

5.5826-14 

S.216E-11 

2.5716-25 

<>.2436-16 

1.6206*04 

*.7MW> 

1.975E-01 

7.9396-03 

1.2986-11 

3.7956-14 

4.1046-11 

1.4106-25 

S.SS6E-16 

1.6406*04 

S«.4WErJtS... 

U>«E-01 

9.9276-03 

1.0846-11 

2.5956-14 

3.2366-11 

7.8086-26 

4.1916-16 

1.6606*04 

7.4a4eroe_ 

1. 9246-01 

1.230E-02 

4.0586- 12 

1.7856-14 

2.5556-11 

4.3656-26 

2.9926-16 

1.6806*04 

4«901t-u 

1.4916-01 

1.9116-02 

r.5726-12 

1.2336-14 

2.0186-11 

2.4606-26 

2.1366-16 

1.7006*04 

S.4T9E-05 

1.492E-01 

1.8386-02 

6.3286-12 

8.5506-15 

1.5956-11 

1. 3976-26 

1.5226-16 

1.7206*04 

4.992E-0S 

1.408E-01 

2.2146-02 

5.2836-12 

5.9476-15 

1.2596-11 

7.9858-27 

l.OSlE-16 

1.7406*04 

4.309E-0S 

1.3986-01 

2. 6406-02 

4.4056-12 

4.1466-15 

9.9316-12 

4.58SE-27 

7.6556-17 

1.7606*04 

3.734E-09 

1.303E-01 

3.1146-02 

3.6656-12 

2.8956-15 

7.8166-12 

2.6506-27 

5.3916-17 

1.7806*04 

3.233E-03 

1.2426-01 

3.6336-02 

3.0416-12 

2.0236-15 

6.1356-12 

1.5366-27 

3.7736-17 

1.8006 * 04 

2.74SE-05 

1.1746-01 

4.1926-02 

2.5166-12 

1.4146-15 

4.8016-12 

8.9286-28 

2,6226-17 

1.8206*04 

2.349f 09 

U49.4E-01 

4,7856-02 

2.0746-12 

9.8796-16 

3.7446-12 

5.2026-28 

1.8086-17 

1.8406*04 

2.041E-05 

1.0336-01 

5.401E-02 

1.7036-12 

6.8966-16 

2.9096-12 

3.0366-28 

1.2366-17 

1.8606*04 

1.739E-05 

9.9886-02 

6.032E-02 

1.3936-12 

4.8076-16 

2.2516-12 

1.7746-28 

8.3816-18 

1.8806*04 

1.444E-09 

8.8376-02 

4.6666-02 

1.1346- 12 

3.3466-16 

1.7356-12 

1.0376-28 

5.6316-16 

1.9006*04 

1.237E-09 

8.091E-02 

7.292E-02 

9.1976-13 

2.3206-16 

1.3316-12 

6.0706-29 

3.7516-18 

1.9206*04 

1.034 E-09 

7.343E-02 

7.V02E-02 

7.4266-13 

1.6136-16 

1.0186-12 

3.552E-29 

2.4786-18 

1.9406*04 

•**73irQ.% _ 

6.442E-02 

8.4896-02 

5.9746-13 

1. 1186-16 

7.7536-13 

2.0796-29 

1.6246-18 

1.9606*04 

7.221 E-04 

9.999E-02 

9.034E-02 

4.7886-13 

7.7316-17 

5.8856-13 

1.21 16-29 

1.0586-18 

1.9806*04 

5.993E-6* ' 

9.349E-02 

9.5456-02 

3. 8266-13 

5.3386-17 

4.4526-13 

7.1216-30 

6.8446-19 

2.0006*04 

4.961E-04 

4 . 788E-02 

1.0016-01 

3.0496-13 

3.6856-17 

3.3586-13 

4.1676-30 

4.4066-19 

2.0206*04 

4.094 E-04 

4.254E-02 

1.0436-01 

2.4256-13 

..5416-17 

2.5266-13 

2.4386-30 

2.8226-19 

2.0406*04 

3.379E-04 

3. 768E-02 

1.081E-01 

1.9266-13 

1.7506-17 

1.8956-13 

1. 4268-30 

1.8076-19 

2.0606*04 

a. 7 446-94. _ 

3.328E-02 
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3.1111-85 

1.0691-06 

7.9581-28 

1.0001*00 

3.9301-61 

1.0001*03 

•.671E-3S 

9.861E-4 7 

0. 

5.307E-75 

8.3781-06 

6.3481-27 

1.0006*00 

3.6181-55 

1.1001*03 

3.999E-34 

4.094E-44 

0. 

1. 7841-66 

4.6491-05 

3.5851-26 

9.9991-01 

3.3821-50 

1.2001*03 

S.049E-31 

6. 7S8E-42 

0. 

2.925E-S9 

1.9771-04 

1.5521-25 

9.9971-01 

5.4381-46 

1.3001*03 

2.302E-2t 

S.402E-40 

0. 

4.464E-53 

6.8251-04 

5.4501-25 

9.9901-01 

2.1931-42 

1.4001*03 

4.447E-26 

2.418E-38 

2.S72E-95 

1.019E-47 

1.9921-03 

1.6201-24 

9.9706-01 

2.9231-39 

1.5001*03 

4.434E^24 

7.402E-37 

1.329E-91 

4.519E-43 

5.0691-03 

4.6131-24 

9.9241-01 

1.5841-36 

1.6001*03 

2.9UE-22 

9.603E-3S 

9.959E-87 

9.009E-40 

1.1501-02 

7.3011-23 

9.8271-01 

4.0821-34 

1.7001*03 

l.nOE-20 

1.847E-32 

1.437E-81 

2.980E-37 

2.3651-02 

2.1841-21 

9.6441-01 

5.6541-32 

1.8001*03 

2.477E-19 

2.2iOE-iO 

6.761E-77 

4.994E-35 

4.4581-02 

4.8081-20 

9.3281-01 

4.6261-30 

1.9001*03 

S.3S4E-18 

1.648E-2a 

1.116E-72 

4.9041-33 

7.7581-02 

7.8281-19 

8.8281-01 

2.4091-28 

2.0001*03 

7.49Sf-l7 

8.3S3fc-27 

7.S18E-69 

3.0331-31 

1.2521-01 

9.6831-18 

8.1011-01 

8.4731-27 

2.1001*03 

•.144E-16 

2.967E-2S 

2.3S1E-6S 

1.248E-29 

1.8751-01 

9.4541-17 

7.1361-01 

2.1111-25 

2.2001*03 

7.143E-15 

7.849E-24 

3.8151-62 

3.5731-28 

2.6111-01 

7.5051-16 

5.9731-01 

3.8821-24 

2.3001*03 

S.iSlE-14 

1.609E-22 

3.532E-S9 

7.388E-27 

3.3841-01 

4.9551-15 

4.7091-01 

5.4601-23 

2.4001*03 

3.141 E-13 

2.48SE-21 

2.028E-S6 

1.141E-25 

4.0951-01 

2.7891-14 

3.47(1-01 

6.0901-22 

2.5001*03 

1.460E-12 

3.749E-20 

7.7921-54 

1.3591-24 

4.6541-01 

1.3691-13 

2.4021-01 

5.5971-21 

2.6001*03 

7.802 E-12 

4.SS9E-19 

2.148E-51 

1.288E-23 

5.0151-01 

6.0321-13 

1.5541-01 

4.4171-20 

2.7001*03 

3.348E-11 

S.OOOE-U 

4.50SE-49 

1.0021-22 

5.1881-01 

2.4361-12 

9.4911-02 

3.1261-19 

2.8001*03 

‘l.i44E-10 

S.094E-17 

7.604E-47 

6.6051-22 

5.2231-01 

9.2411-12 

5.5271-02 

2.0651-18 

2.9001*03 

S.131E-10 

4.90SI;-14 

1.063E-44 

3.7911-21 

5.1881-01 

3.3461-11 

3.1161-02 

1.3111-17 

3.0001*03 

1.8 79E-09 

4.444E-1S 

1.239E-42 

1.9411-20 

5.1341-01 

1.! 621-10 

1.7321-02 

8.0671-17 

3.1001*03 

4.S80E-09 

3. 781E-14 

1.1791-40 

9.039E-20 

5.0871-01 

3.8481-10 

9.6451-03 

4.7691-16 

3.2001*03 

2.193E-08 

2.920E-13 

8.9 30S-39 

3.894E-19 

5.0541-01 

1.2011-09 

5.4501-03 

2.6671-15 

3.3001*03 

4.929E-08 

2.016E-12 

9.239E-37 

1.579E-18 

5.0331-01 

3.4801-09 

3.1471-03 

1.3941-14 

3.4001*03 

2.048E-07 

1.22SE-11 

2.331E-3S 

6.139E-18 

5.0211-01 

9.2521-09 

1.8631-03 

6.7611-14 

3.5001*03 

S.8S0E-07 

6.906E-11 

7. 794E- 34 

2.3151-17 

5.(>i3E-01 

2.2391-08 

1.1311-03 

3.0401-13 

3.6001*03 

1.S70E-04 

3.0291-10 

1.977E-32 

8.S38E-17 

5.0081-01 

4.9421-08 

7.0411-04 

1.2691-12 

3.7001*03 

4.009E-06 

1.2S2E-09 

3.909E-31 

3.0681-16 

5.0051-01 

1.0051-07 

4.4901-04 

4.9381-12 

3.8001*03 

9.772£r06 

4.669E-09 

6.243E-30 

1.0661-15 

5.0031-01 

1.9111-07 

2.9281-04 

1.7971-11 

3.9001*03 

2.281 E-OS 

1.S97E-08 

8.312E-29 

3. 564E- 15 

5.0021-01 

3.4421-07 

1.9511-04 

6.1411-11 

4.0001*03 

S.lllE-OS 

S.0S9E-O8 

9.4371-28 

1.143E-14 

5.0011-01 

5.9251-07 

1.3251-04 

1.9791-10 

4. 1001*03 

I.103E-04 

1.49SE-07 

9.265E-27 

3.5221-14 

5.0001-01 

9.7901-07 

9.1721-05 

6.0391-10 

4.2001*03 

2.297E-04 

4.136E-07 

7.921E-26 

1.0471-13 

4.9971-01 

1.5551-06 

6.4561-05 

1.7501-09 

4.3001*03 

4.424E-04 

l.OTlE-06 

S.905E-25 

3.0201-13 

4.9941-01 

2.3701-06 

4.6171-05 

4.8311-09 

4.4001*03 

9.029 E-04 

2.S94E-06 

3.839E-24 

8.5031-13 

4.9871-01 

3.4621-06 

3.3501-05 

1.2731 -08 

4.5001*03 

1.710E-03 

i. 887E-06 

2.180E-23 

2.3481-12 

4.9741-^01 

4.8391-06 

2.4631-05 

3.2101-08 

4.6001*03 

3.144E-03 

1.292E-0S 

1.087E-22 

6.3591-12 

4.9531-01 

6.4801-06 

1.8331-05 

7.7421-08 

4.7001*03 

9.412E-03 

2.S11E-0S 

4.814E-22 

1.6851-11 

4.9151-01 

8.3441-06 

1.3781-05 

1.7851-07 

4.8001*03 

9.719E-03 

4.T72t-05 

1.922E-21 

4.3401-11 

4.8531-01 

1.0391-05 

1.0441-05 

3.9231-07 

4.9001*03 

1.429E-02 

3.647E-0S 

7.020E-21 

1.0771-10 

4.7541-01 

1.2571-05 

7.9511-06 

8.1751-07 

5.0001*03 

2.433E-C2 

1.300E-04 

2.380E-20 

2.5471-10 

4. 6021-01 

1.4851-05 

6.0671-06 

1.6031-06 

5.1001*03 

4.087E-02 

2. SOOE-04 

7.5701-20 

5.6841-10 

4.3821-01 

1.7181-05 

4.4171-06 

2.9311-06 

5.2001*03 

6.043E-02 

4.00SE-04 

2.280E-19 

1.1851-09 

4.0821-01 

1.9471-05 

3.4851-06 

4.944L-06 

S.3CC1.03 

8.S6SE-02 

4.174E-04 

6.543E-19 

2.2931-09 

3.7021-01 

2.1631-05 

2.5951-06 

7.6371-06 

5.4001*03 

I.ISOE-Ot 

9.172E-U4 

1.7991-18 

4.0971-09 

3.2561-01 

2.3521-05 

1.8951-06 

1.0751-05 

5.5001*03 

1.44PE-01 

1.31SE-03 

4.758E-18 

6.7631-09 

2.7701-01 

2.5021-05 

1.3521-06 

1.3811-05 

5.6001*03 

1.788E-01 

1.824E-03 

1.214E-17 

1.0361-08 

2.2811-01 

2.6031-05 

9.3861-07 

1.6271-05 

5. 01*03 

2.086E-01 

2.4S7E-03 

2.99SE-17 

1.4821-08 

1.8201-01 

2.6521-05 

6.34 71-07 

1.7731-05 

5.8001*03 

2.347E-01 

3.22 3E-03 

7.U5E-17 

1.9991-08 

1.4141-01 

2.6481-05 

4.1 01-07 

1.8091-05 

5.9001*03 

2.S41E-01 

4.1i4E-03 

1.664E-16 

2.5651-08 

1.0751-01 

2.6011-05 

2.7121-0> 

1.T501-05 

6.0001*03 

2.727E-01 

3.203E-03 

3.761E-16 

3.1601-08 

8 9421-02 

2.5201-05 

1.7301-07 

1.6221-05 

6.1001*03 

2.8S0E-01 

6.44PE-03 

8.278E-16 

3.7711-08 

>.9501-02 

2.4161-05 

1.0941-07 

1.4581-05 

6.2001*03 

2.936E-01 

7.8d lE-03 

1. 777E-15 

4.3881-08 

4.3751-02 

2.2991-05 

6.8941-08 

1.2801-05 

6.3001*03 

2.991E-01 

9.»29E-03 

3.727E-15 

5.0051-08 

3.2081-02 

2.1751-05 

4.3431-08 

1.1071-05 

6.4001*03 

3.023E-01 

1.141E-02 

7.6411-15 

5.6191-08 

2.35>l-02 

2.0501-05 

2.7441-06 

9.4651-06 

6.5001*03 

3.036E-01 

1.33SE-02 

1.533E-14 

6.2291-08 

1.7281-02 

1.9281-05 

1. 7421-08 

8.0331-06 

6.6001*03 

3.034E-01 

1.397E-02 

3.0151-14 

6.8321-08 

1.2731-02 

1.8101-05 

1.1131-08 

6.7851-06 

6.7001*03 

3.019E-01 

1.870E-02 

5.812E-14 

7.4261-08 

9.4171-03 

1.6981-05 

7.1581-09 

5.7111-06 

6.8001*03 

2.994E-01 

2.176E-02 

1.1001-13 

8.0051-08 

6.9921-03 

1.5911-05 

4.6381-09 

4.7951-06 

6.9001*03 

2.940E-01 

2.S17E-02 

2.044E-13 

8.5661-08 

5.2131-03 

1.4911-05 

3.0271-09 

4.0191-06 

7.0001*03 

P.918E-01 

2.H9SE-02 

3.7341-13 

9.1021-08 

3.9031-03 

1.3961-05 

<.9891-09 

3.3631-06 

7.1001*03 

2.848E-01 

3.3121-02 

6.7101-13 

9.607! -08 

2.9331-03 

1.3061-05 

1.3161-09 

2.8091-06 

7.2001*03 

2.811E-01 

3. 769fc-a2 

1.1871-12 

1.0071-07 

2.2121-03 

1.2221-05 

8.7611-10 

2.3421-06 

7.3001*03 

2.747E-0: 

4.247E-02 

2.0681-12 

1.0491-07 

'..6731-03 

1.1431-05 

5. 8661-10 

1.9491-06 

7.4001*03 

2.477E-01 

4.P06E-J2 

3.549E-12 

1.0851-07 

1.2701-03 

1.0681-05 

3.94 81-10 

1.6181-06 

7.5001*03 

2.400E-01 

S.387E-02 

6.0081-12 

1.1151-07 

9.6581-04 

9.-J671-06 

2.6701-10 

1.3391-06 

7.6001*03 

2.S17E-01 

4.0071-02 

1.0031-11 

1.1381-07 

7. 3601-04 

9.2941-06 

1.8131-10 

1. 1051-06 

7.7001*03 

2.428E-01 

.4.666E-02 

1.6531-11 

1.1531-07 

5.6181-04 

8.6551-06 

1.23(1-10 

9.0791-07 

7.8001*03 

2.3J4E-01 

7.3601-02 

2.6901-11 

1.1611-07 

4.2941-04 

8.0491-0> 

8.4481-11 

7.4301-07 

7.9001*03 

2.23SE-01 

8.0371-02 

4.3231-11 

1.1591-U7 

3.2841-04 

7.4731-06 

5. 7891-11 

6.0531-07 

8.0001*03 

2.02SE-01 

9.6171-02 

1.0781-10 

1.1301-07 

1.9231-04 

6.4061-06 

2.7341-11 

3.9531-07 

8.2001*03 
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Table II.* Continued. 


T 

6- 

0 

0* 

0** 

0- 

02 

02* 

02- 

•.«09E»03 

1.2226-01 

9.7916-01 

1.0096 -02 

1.1246-14 

4.0046-07 

2.6996-07 

7.4646-CO 

3.6966-13 

I.MOEtOS 

1.4106-01 

9.9026-01 

1.3096-02 

4.3406-14 

4.9406-07 

2.1066-07 

7.9216-00 

3.1166-13 

•.SO0E»01 

1.4236-01 

9.3046-01 

1.0046-02 

1.4096-19 

4.9146-07 

1.4406-07 

0.3006-C4 

2.99 36-13 

«.000E*03 

1.0306-01 

9. 1036-0 1 

2.9376-02 

9.4436-19 

4. Ol 76-07 

1.3106-07 

0.0236-00 

2.1296-13 

«.290E»03 

2.03 76-01 

4.9616-01 

3. 3 7 76 - 02 

1.9106-14 

4.4916-07 

1.0306-07 

9. 2176-00 

1.7236-13 

«.«00E»99 

2.2496-01 

4.7246-01 

4.4376-02 

4.1936-14 

4.4206-07 

0.1136-00 

9.9106-00 

1.3746-13 

9.600E»03 

2.4936-01 

4.4906-01 

9. 7376-02 

1.0096-13 

4.1976-07 

6.2796-"* 

9. 6726-00 

1.0 7 76-13 

«.t00E*03 

2.4416-01 

4.16146-01 

7.2046- 02 

9.9216-13 

3.0496-07 

4.7921 - JO 

9.6316-00 

0.2096 14 

1.000E»04 

2.0716-01 

3.04146-01 

9.0676-02 

1.9396-12 

3.9136-07 

3. 9946-00 

9.3616-00 

6.2446-14 

1.029E*M 

3.0026-01 

3.9076 '1 

1.1096-01 

4.0406-12 

3.1946-07 

2.6416-00 

0.0936-00 

4.9936-14 

l.040E»04 

3.2026-01 

3.1046-01 

1.3106-01 

1.0236-11 

2.7096-07 

1.0966-00 

0. 1336-00 

3.2906-14 

1.060E»0« 

3.4006-01 

2.7066-01 

1.9396 -01 

2.4426-11 

2.4226-07 

1.3206-00 

7.2926-00 

2.2926-14 

1.0B0E»09 

3.4046-01 

2.4426-01 

1.7616-01 

9.4796-11 

2.0496 -07 

9.0796-09 

6.2776-00 

1.9906-14 

UI00EO9 

3.0336-01 

2.1036-01 

1.9766-01 

1.2946-10 

1. 7296-07 

6.0476-09 

9.2916-00 

1.0196-14 

U120E»04 

4.0946-01 

1.7046-01 

2. 1706-01 

2.6796-10 

1.4226-07 

3.9366-09 

4.3276-00 

6.9026-19 

l.i«OE»(H 

4.2006-01 

1. 4006-0 1 

2.3626-01 

9.9206 10 

1.1916-07 

2.9096-09 

3.4436-00 

4.0476-19 

1. 160E*04 

4.3446-01 

1.2446-01 

2.9276-01 

1. 1026-09 

9.1746-00 

1.9706-09 

2.7196-00 

2.4636-19 

l.ieOE»04 

4.4416-01 

1.0246-01 

2.6696-01 

2.1396-09 

7.227-00 

9.6006-10 

2.0936-00 

1.4726-19 

1.200E*04 

4.94 06-01 

0 . 3006-02 

2.7906-01 

4.0426-09 

9.43fcf-00 

9.9146-10 

1.9936-00 

0.6716-16 

1.220E»04 

4.4* '6-01 

4.0096-02 

2.0926-01 

7.4936-09 

4.3436-00 

3.9066-10 

1.2006-00 

9.0996-16 

l.240E»04 

4.7106-01 

9.9106-02 

2.9796-01 

1.3446-00 

3.3416-00 

2.1676-10 

0.9036-09 

2.9346-16 

1.2«0E*04 

4.7496-01 

4.4406-02 

3. 0436 -01 

2.3736-00 

2.9016- 00 

1.3096-10 

6.6906-09 

1.6906-16 

1.2t0E»04 

4.0106-01 

3.4176-02 

3.0996-01 

4.1106-00 

1.9006-00 

7.9236-11 

4.9076-09 

9.0376-17 

1.3006*04 

4.0446-01 

2.9316-02 

3.1436-01 

4.9916-00 

1. 9196-00 

4.0166-11 

3.7146-09 

9.7176-17 

l.320E»04 

4.0796-01 

2.3006-02 

3.1796-01 

1. 1496-07 

1. 1406-00 

2.9496-11 

2.7716-09 

3.3406-17 

t.340E*04 

4.0006-01 

1.9376-02 

3.2006-01 

1.9246-07 

0.9906-09 

1.0146-11 

2 . 0746-09 

1.9646-17 

1.340E*04 

4.0176-01 

1.9016-02 

3.2316-01 

3.1206-07 

4.9946-09 

1.1266-11 

1.9906-09 

1.1606-17 

1.3i06*04 

4.0326-01 

1.2096-02 

3.2496-01 

4.9076-07 

9.3996-09 

7.0406-12 

1. 1766-09 

6.9636-19 

1.400E*04 

4.0*96-01 

1.0446-02 

3.2646-01 

7. 0436-07 

4.2026-09 

4.4926-12 

0.9136-10 

4.2016-10 

1.4206*04 

4.0996-01 

0. 7706-03 

3.2T66-01 

1. 2246-04 

3.2046-09 

2.0306-12 

6.7926-10 

2.9996-19 

1.4406*04 

4. O': 46-01 

7.2496-03 

3.2096-01 

1. 0026-04 

2.9026-09 

1.0246-12 

9.2046-10 

1.9736-10 

1.4406*04 

4,0716-Cl 

4.0426-03 

3. 2926 -01 

2. 0996-04 

2.0376-09 

1.1066-12 

4. '006-10 

9.7706-19 

1.4006*04 

4.9776-01 

9.0416-03 

3.2906-01 

4.2946-04 

1.4196-09 

7.7496-13 

3. 1046-10 

6.1296-19 

1.3006*04 

4.0036-01 

4.2226-03 

3. 3026-01 

4. 3046-04 

1.2046-09 

9.1376-13 

2.4166-10 

3.0776-19 

1.9206*04 

4,9006-01 

3.9496-03 

3.3066-01 

9. 3906-04 

1.0296 -09 

3.4276-13 

1.9916-10 

2.4776-19 

1.9406*04 

4.9946-01 

2.9096-03 

3.3006-01 

1.3676-09 

0.2446-10 

2.3066-13 

1.4976-10 

1.9976-19 

1.9406*04 

4.9006-01 

2.9046-03 

3.3006-01 

1.9726-09 

4.4496-10 

1.9696-13 

1. 1796-10 

1.0396-19 

1.9006*04 

9.0096-01 

2.1096-03 

3.3006-01 

k. 0146-09 

9.4046-10 

1.0716-13 

9.3366-11 

6.0246-20 

1.4006*04 

9.0116-01 

1.0076-03 

3.3076-01 

3.9076-09 

4.3996-10 

7.3036-14 

7.4906-11 

4.9196-20 

1.4206*04 

9.0106-01 

1.9726 -03 

3. 3096-01 

9.9946-99 

3.9996-10 

9.1326-14 

9.9726-11 

3.010C-20 

1.4406*04 

9.0246-01 

1.3496-03 

3.3016-01 

7.7016-19 

2.9906-10 

3.9946-14 

4.9076-11 

2.0326-20 

1.4406*04 

9.0346-01 

1.1416-03 

3.2976-01 

1.0736-«4 

2.4316-10 

2.9396-14 

3.9966-11 

1.3006-20 

1.4006*04 

9.0476-01 

1.01736-03 

3.2906-01 

1.4406-04 

2.0116-10 

1.0016-14 

3.1936-11 

9.4406-21 

l.T006*O4 

9.0416-01 

0.4096-04 

3.2026-01 

1.9926-04 

1.4706-10 

1.2006-14 

.'.9606-11 

6.9006-21 

1.7206*0* 

9.0746-01 

7.9436-04 

3.2736-01 

2.4026-04 

1.3926-10 

9.2706-15 

2.0996-11 

4.9206-21 

1.7406*04 

9.0936-01 

4.94196-04 

3.2616-01 

3.9026-04 

1.1696-10 

6.7196-19 

1.7216-11 

3.1626-21 

1.7406*04 

9.1136-01 

9. 7096-04 

3.2476-01 

4. 7496-04 

9.7096-11 

4.0936-19 

1.4166-11 

2.2206-21 

1.7006*04 

9.1396-01 

9.0206-04 

3. 2326- 01 

4.2496-04 

0.2446-11 

3.9076-19 

1.1606-11 

1.9006-21 

1.0006*04 

9.1406-01 

4.4946-04 

3.2146-01 

0 . 1436-04 

6.9 736-11 

2.64 .6-19 

9.6626-12 

1.1206-21 

1.0206*04 

9.10K-01 

3.0636-04 

3.1946 -01 

1.0996-03 

9.9196-11 

1.999*-19 

0.0136-12 

0.0976-22 

1.0406*04 

9.2176-01 

3.4136-04 

3.1726-01 

1. 3446-03 

9.0336-11 

1.4906-19 

6.6616-12 

9.0406-22 

1.0406*04 

9.24 06-01 

3.0136-04 

3.1476-01 

1. 7446-03 

4.2946-11 

1.0916-1:- 

9.9906-12 

4.2476-22 

1.0006*04 

9.2016-01 

2.4446-04 

3.1216-01 

2. 2216-03 

3.6736-11 

0.1966-16 

4.6336-12 

3.0996-22 

1.4006*04 

9.3196-01 

2.3«SE-04 

3.0936-01 

2. 0006-03 

3.1906-11 

6.1036-16 

3.9796-12 

2.2736-22 

1.0206 *04 

9.3906-01 

2.0976-04 

3.063r-01 

3. 9306-03 

2.7066-11 

4.6026-16 

3.2476-12 

1.6736-22 

1.0406*04 

9.3096-01 

1.0446-0'^ 

3.0306-01 

4.4126-03 

2 . 3306-11 

3.99 06-16 

2 . 7246-12 

1.2 3 76 - 22 

1.0406*04 

9.4216-01 

1.4096-04 

2.9966-01 

9.4046-03 

2.0096-11 

2.7126-16 

2.2096-12 

9.1796-23 

1.0006*04 

9.4946-01 

1.4606-0* 

2.9606-01 

4.7016-03 

1.73H-11 

2.0726-16 

1.9296-12 

6.0296-23 

2.0006*04 

9.4016-01 

1. 3106-C* 

2.92U-01 

0 . 3396-03 

1.9006-11 

1.9076-16 

1.6206-12 

9.0906-23 

2.0206 *04 

9.9296-01 

1.1646-04 

2. *006-01 

1.0206-02 

1.2906-11 

1.2106-16 

1.36 36-12 

3.0046-23 

2.0406*04 

9.9906-01 

1.0006-04 

2. 0396-01 

1.2416-02 

1.1246-11 

9.3906-17 

1. 1476-12 

2.04 76- 23 

2.0i7S*04 

9.9036-01 

9.3776-09 

2.7076-01 

1. 9026-02 

9. 7346-12 

7.1946-17 

9.6496-13 

2.1336-23 

2.000c »0* 

9.4276-01 

0.3616-09 

'.7346-01 

1.0076-02 

0.4326-12 

9.9316-17 

0.0976-13 

1.9906-23 

2.1006 *04 

9.4616-01 

r.4496-09 

2.6746-01 

2. 1406-02 

7.3036-12 

4.2906-17 

6.7936-13 

1.1976-23 

2.1206*04 

9.4096-01 

4.4096-09 

2.4126-01 

2.9476-02 

6.3226-12 

3.2616-17 

9.6696-13 

0.9606-24 

2.1406*04 

9.7306-01 

9.9296-09 

2.9436-01 

3. 0296-02 

9.4606-12 

2.4976-17 

4.7196-13 

6.6*36-24 

2.1406 *04 

9.7646-01 

9.2716-09 

2.4476-01 

3. 9906-02 

4.7246-12 

1.9066-17 

3.9066-13 

4.9006-24 

2.1006*04 

9.0036-01 

4.4646-09 

2.3046-01 

4 . 1316-02 

4.0746-12 

1.4906-17 

3.2196-13 

3.7046-24 

2.2006 *04 

9.6416-01 

4.1096-09 

2.2996-01 

4. 7706-02 

3.9076-12 

1.0906-17 

2.6306-13 

2.7406-24 

2.2206*04 

9.0006-01 

3.4036-09 

2.2006-01 

9.4446-02 

3.0116-12 

0.2606-10 

2.1426-13 

2.0176-24 

2.2406 *04 

9.0216-01 

3.2146-09 

2.0906-01 

4.2136-02 

2.9796-12 

6.1916-10 

1.7346-13 

1.4776-24 

2.2406*04 

9.0626-01 

2.0196-09 

1.9916-01 

7. 0096-02 

2. 2026-12 

4.6066-10 

1.3906-13 

1.0796-24 

2.2006 *04 

6.0046-01 

2.4436-09 

1.0016-01 

7. 0346-02 

1.0746-12 

3.4036-10 

1. 1096-13 

7.7696-29 

2.3006 *04 

4.0466-01 

2.14146-09 

1.7476-01 

0.4916-02 

1.9096-12 

2.4996-10 

0.7046-14 

9.9776-29 

2.3206*04 

6.0006-01 

1.0996-09 

1.6916-01 

9 . 9496-02 

1.3436-12 

1.0166-10 

6.9096-14 

3.9746-29 

2.3406*04 

4.1306-01 

1.4946-09 

1.9396-01 

1.0446-01 

1.1306-12 

1.3126-10 

9.2716* 4 

2.0106-29 

2.3406*04 

4.1716-01 

1.30a6-(>9 

1.4206-01 

1.1326-01 

9.4796-13 

9.4026-19 

4.0496 4 

1.9726-29 

2.3006*04 

4.2116-01 

1.1046-09 

1.3006-01 

1.2106-01 

7.9146-13 

6.6096-19 

3.0636-14 

1.3746-29 

2.4006*04 

6.2906-01 

1.0116-09 

1.1996-01 

1.3016-01 

6.9096-13 

4.726.6-19 

2.1306-14 

9.9066-26 

2.4206*04 

4.2076-01 

0.4046-06 

1.0946-01 

1. 3026-01 

9.4606-13 

3.3166- 19 

1.7406-14 

6.9326-26 

2.4406*04 

4.3226-01 

7.3906-06 

9.9416-02 

1.4906-01 

4.9136-13 

2.3136-19 

1.3026-14 

4.4616-2* 

2.4406*04 

6.3996-01 

6.1766 -04 

9 . 0046-02 

1.9306-01 

3.7106-13 

1.6096-19 

9.6496-19 

3.0 296 -26 

2.4006*04 

6.3096-01 

9.2126-06 

0.1206-02 

1.9976-01 

3.0966-13 

1.1006-19 

7.1096-19 

2.0476-26 

2.9006*04 

4.4136-01 

4. 3901 -06 

7.3176-02 

1.4996-01 

2.9096-13 

7.6176-20 

9. 2096-19 

1.3776-26 
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Table II. * Continued. 


c 

C» 


C- 

CO 

C04 

CC2 

C2 

I 

UtOM-Ol 

1. 1216-01 

2.54*6-10 

1.0496-07 

1.1256-04 

5.44 56- 04 

1.29 76-11 

2.5226-07 

8.4006401 

i.)r«E-oi 

1.241E-01 

5.3*46-10 

9.7996-03 

4.5556-0$ 

4.5626-06 

6.1646-12 

1.56*6-07 

8.6006401 

1.}STE-01 

1.4336-01 

1.2856-09 

8.7136-0* 

3.6026-05 

3.6146-04 

2.9256-12 

9.4926 -08 

8.8006403 

1.14TI-01 

1.3746-01 

2.7046-09 

7.3546-0* 

2.1926-05 

3. 1376-04 

1.3846-12 

5. *016-08 

9.0006403 

4. >441-02 

1.7006-01 

5. 4*36-09 

4.3526-0* 

1.2566-05 

2.5476-06 

4.5146-13 

3.2306-06 

9.2006401 

T.tiTt-02 

1.0016-01 

1.0716-0* 

5. 2446-0* 

7. 1556-06 

2.0416-04 

3.0476-13 

1 . 82 n --.8 

9.4006403 

4.3ME-02 

1. *796- 01 

2.0176-0* 

4.258E-0* 

4.0526-04 

1.6126-04 

1.4146-13 

1.U19E-08 

9.6006403 

S.lME-02 

1.9336-01 

3.6746-08 

3.415E>0e 

2.2826-04 

1.2556-04 

6.4946-14 

5.6306-09 

9.8006403 

4.11SE-02 

1.9436-01 

4.4846-Ce 

2.7156-04 

1.2796-06 

9.6316-07 

2.9516-14 

3. 0956-09 

1.0006404 

3.2ME-02 

1.9776-01 

1.1136-07 

2.144E-0* 

7.1256-07 

7.2636-07 

1.3226-14 

1.6946-0) 

1.0206404 

2.414E-02 

1.9746-01 

1. *626-07 

1.6846-0* 

J. 9476-07 

5.4316-07 

5.8386-15 

9.3336-10 

1.0406404 

2.0ISE-02 

1.9396-01 

3.0486-07 

1.3176-0* 

2.1746-07 

3.9956-07 

2.5366-15 

5.1426-10 

1.0606404 

1.4S9E-02 

1.9336-01 

4.8S76-07 

1.0246-0* 

1.1906-07 

2.9046-07 

1.0836-13 

2. 8456-10 

1.080640. 

1.321 E-02 

1.9076-01 

7.7456-07 

7.9476-09 

4.4866-OS 

2.0*16-07 

4.5566-16 

1.5836-10 

1.1006404 

1.034E-02 

1.0776-01 

1.2096-04 

4.16/6-09 

3.5206-08 

1.4*86-07 

1.8896-14 

8.8*96-11 

1.1206404 

•.4UE-03 

1. *446-01 

1.4446-06 

4.7436-09 

1.9066-08 

1.0546-07 

7.7456-17 

5.0116-11 

1.14014O' 

4.T4IE-03 

1. *146-01 

2.854E-06 

3.4746-09 

1.0326-08 

7.4256-08 

3.1516-17 

2.8586-11 

1.1606404 

3.42* arS3. 

1. 7926-01 

4.3256-0* 

2.8346-09 

5. 5966 - 09 

5.2216-0* 

1.27*6-19 

1.6486-11 

1.1806404 

4.3*2 E-03 

1.7706-01 

6. 5036-06 

2.1*76-09 

1.0466-09 

3.6706-08 

5.1716-18 

9.6086-12 

1.2006404 

3.5S4E-03 

1.7306-01 

9.4996-06 

1.4916-09 

1.6706-09 

2.5846-0* 

2.1036-18 

5.6716-12 

1.2206404 

2.*9TE-03 

1.7346-01 

1.4356-05 

1.3116-09 

9.2246-10 

1.8246-08 

8.6126-19 

3.38)E-'2 

1.2406404 

2.372E-03 

1.7216-01 

2.1046-05 

1.0206-09 

5.1426-10 

1.2946- 08 

3.5436-19 

2.0516-12 

1.2606404 

1.932 E-03 

1.7106-01 

3.0646-05 

7.9606-10 

2.8976-10 

9.2216-09 

1.4936-19 

1.2576-12 

1.2806404 

1.413E-03 

1.7026-01 

4.4276-05 

4.2396-li 

1.64)6-10 

4.6116-09 

*v3426-2C 

7.8006-13 

1.3006404 

1.342E-03 

1.4946-01 

6.3386-05 

4.9126-10 

9.SU6-11 

4.7706-09 

2.7376-20 

4.8986-13 

1.3206404 

1.121E^3 

1.4*96-01 

a.9976-05 

3.8856-10 

5.5546-11 

3.4456-09 

1.20U-20 

3.1126-13 

1.3406404 

9.40iE-04 

1.4*46-01 

1.2476-04 

3.0876-10 

3.2816-11 

2.5346-09 

5.35*6-21 

2.0006-15 

1.3606404 

7.922 E-04 

1.4806-01 

1.7696-04 

2.4646-10 

1.9436-11 

1.8666-09 

2.4316-21 

1.29)6-13 

1.3806404 

*.704^-04 

1.4746-01 

2.4496-04 

1.9756-10 

1.1886-11 

1.3836-09 

1.1226-21 

8.5296-14 

1.4006404 

3.4,9tE-04., 

1.4736-01 

3.3646-04 

1.5916-10 

7.2816-12 

1.0326-09 

5.2726-22 

5.65*6-14 

1.4206404 

4.**CS-04 

1.4496-01 

4.5*56-04 

1.2876-10 

4.5146-12 

7.7526-10 

2.5186-22 

3.78*6-14 

1.440c404 

4.1*aE-04 

1.444E-01 

4.2016-C. 

1.0456- 10 

2.8316-12 

5.8596-10 

1.2236-22 

2.5586-14 

1.4606404 

3.374E-04 

1.442E-01 

*.3216-04 

8.5266-11 

1.7956-12 

4.4566-10 

6.0336-23 

1.7436-14 

1.4806404 

3.0*4.->04 

1.43 *6-01 

1.1086-03 

4.9*16-11 

1.1506-12 

3.4086-10 

3.02 36 - 23 

1.1)76-14 

1.5006404 

2.**7E-04 

1.453E-01 

1.4456-03 

5.7376-11 

7.4446-13 

2.6216-10 

1.5386-23 

8.2876-15 

1.5206404 

2aiJAE-a4. 

4.447E-01 

1.9236-07 

4.7306-11 

4.6646-13 

2.9246-10 

7.9366-24 

5.7766-15 

1.54064 04 

a.QMfT94 

1.440E-01 

2.5046-03 

3.9136-11 

3.2116-13 

1.5746-10 

4.1546-24 

4.0526-15 

1.5606404 

l.T««-04 

1.431E-91 

3.23*6-03 

3.2446-11 

2.1376-13 

1.2286-10 

2. 2036-24 

2.8586-15 

1.5606404 

1.332E>04 

1.420E-01 

4.1546-03 

2.7006-11 

1.4346-13 

9.4206-11 

1.1336-24 

2.0276-15 

1.6006404 

1.3446-09 

1.404E-01 

5.2926-03 

2.2516-11 

9.4966-14 

T.5426-11 

*.4276-25 

1.4436-15 

1.6206404 

4.1796-04 

1. 3906-01 

4.4«t£-03 

l.i.316-11 

4.4056-14 

5.9*66- <1 

3.5316-25 

1.0316-15 

1.6406404 

4.iUS£^4. 

4.3706-01 

0.3*36-03 

1.5736-11 

4.5276-14 

4, 7 126- a 

1.9*06-25 

7.387^-16 

1. 6601-404 

*.OJ«f-«S 

3.3446-01 

1.0426-02 

1.31*6-11 

5.1216-14 

3.731/ -11 

1.0996-25 

5.3006-1* 

1-6806404 

7.9211-03 

1.3176-01 

1.2*36-02 

1.1046-11 

2.1436-14 

2.95/6-11 

6.2136-2* 

3.8056-1* 

1.7006404 

9.941E-03 

1.4*46-01 

1.5706-02 

9.2576- 12 

1.5056-14 

2.34.<i6-ll 

1.5416-2* 

2 * ' t - 1* 

1.7206404 

9.07*E-0S 

1.4436-01 

1.9006-02 

/.7S46- 12 

1.0516-14 

1.8416-11 

2.0326-2' 

' ‘5 1* 

1.7406404 

3.313E-OS 

1.4016-01 

2.2776-02 

6.4936- 12 

7.3436-15 

1.4756- 11 

1.1746-.. 

> L ■* 

1.7606404 

4.4336-03 

1. 3516-01 

2.7026-02 

5.4276- \2 

5.1686-1$ 

1. 1686-1. 

6.8146-27 

).935i-l7 

1.7806404 

4.0296-03 

1.2956-01 

3.1746-02 

4.5276-12 

>.4336-15 

9.2246-12 

3.9736-27 

7. 0526-17 

1.8006404 

3.4926-03 

1.2336-01 

3.68*6-02 

3.7476-U 

2.5546-15 

7.2686-12 

2.3256-27 

4.5486-17 

1.6206405 

3.9466=92 

. 1.1796-01 

4.2416-02 

3.1256-12 

1.79*6-15 

5.7106-12 

1.3*56-27 

3.4586-17 

1.6406/'!4 

2.3746-03 

1.1016-01 

4.1236- ■ 

2.5436-12 

1.2646-15 

4.4716-12 

8.0296- 28 

2.3981-17 

1.6606404 

2.2226-03 

1.0306-01 

3.4316-02 

2.1286-!2 

b.*S4t-)6 

3.4866-12 

4.7316-28 

1.6506- n 

1.8806404 

1.4936-03 

9.3446 02 

4.0306-02 

1.7446-12 

4. 2346-14 

2.7106-12 

2.7906-28 

1.12*6-17 

1.9006404 

1.4096-03 

*.*276-02 

4.4 726-02 

1.4246-12 

4.3696-14 

2.0)86-12 

1.6476-26 

/. *156-18 

1.9206404 

1.3416-03 

;.9936'02 

7.2446-02 

1.1416-12 

3.0576- K 

1.6186-12 

9.7286-29 

5.10)6-18 

1.9406404 

4.1446-03 . 

7.1006-02 

7.0*36-02 

9.4076-13 

2.1326-14 

1.2436-12 

5.74*6-29 

3.4316-18 

1.9606404 

9.40*6-04 

4.4906-02 

*.4546-02 

7.5)66- 13 

1.4876-16 

9.5106-13 

3.3956-29 

2.24 16-16 

1.9806404 

*.0316-94 

4.0346-02 

4.9946-02 

4.1146-11 

1.0386-16 

7.2546-13 

2.0056-29 

1.4751-18 

2.0006404 

4.4936-04 

5.4176-02 

9.4916-02 

4.9046 13 

7.2096-17 

5.5156-13 

1.1656-29 

9.6246-1) 

2.0206404 

3.3436-04 

4.0436-02 

':.95«E-02 

3.9276-13 

5.0156-1/ 

4.1816-13 

6.99*6-30 

6.2506-1) 

2.04 06(04 

4.414E-04 

4.3146-02 

1.0376-01 

3.1376-13 

3.4826-17 

3.1616-13 

4.1316-30 

4.03*6-19 

2,0606404 

3. *266=94 

3iJ3 16-02 

1.0746-01 

2.5026-11 

2.4156-17 

2.3446-13 

2.43*6-30 

2.6086-19 

2.0606404 

3.4426-04 

3.3936-02 

1.1076-01 

1.9946-13 

1.4746-17 

1.7936-13 

1.4366-30 

1.*7‘;6-19 

2.1006404 

2.4146-0*. 

2.9996-02 

1.1336-01 

1.5*96-11 

1.1406-11 

1.3446-13 

8.4706-31 

1.07)1-19 

2. 1236404 

2.1*16-04 

2.4446-02 

1.1396-01 

1.2446-13 

a. 0326-1* 

1.00*6-13 

4.9646-31 

6.9221-20 

2.1506404 

1.7*76-04 

2.3326-02 

1.1716-01 

1.0096-13 

5.5596-1* 

7.5276-14 

2,9276-31 

*.4616-20 

2.16Cr404 

1.4n6-04 

2.0336-02 

l.lf4E-bl 

*.0506- 14 

3.8446-14 

5.4106-14 

1./166-31 

2.8606-20 

2.1606404 

4.U46=9> . 

1.0046-02 

1.2046-01 

4.4306- 14 

2.4576-18 

4.1716-14 

1.0036-31 

1.8536-20 

2.2036-04 

1.0136-0* 

1.3*96-02 

1.2146-01 

5.1436-14 

1.8346-18 

3.0936-14 

5.8436-32 

1 2046-20 

2.2206404 

*.4246-07 

1.3976-02 

1.2206-0i 

4.1216- 14 

1.2456-16 

2.28*6-14 

3. 3916-32 

7.8146-21 

2.2406404 

7.0236-07 

1.2296-02 

1.2236-01 

3.30*6-14 

*.7146-19 

1.4886-14 

1.9*06-32 

5.0686-21 

2.2606404 

3.933E-07 

1.0*16-02 

1.2246-01 

2.4406-14 

5.9956- 19 

1.2416-14 

1. 12*6-32 

3.3256-21 

2.2606404 

4.*4*6-<l7 

9.3196-03 

1.2236-01 

2.1436-14 

4.11*6-19 

9.10*6-15 

*.♦5)6-33 

2.1806-21 

2.3006404 

4.^E-07 

1.3*36-03 

1.2206-01 

1.7296- 14 

2. *246- 19 

4.4416-15 

3.6806-33 

1.4356-21 

2.3206404 

3.4046-07 

7.3936-03 

1.2146-01 

1.19*6-14 

1.9346-19 

4.8406-15 

2.08*6-33 

9.4856-22 

2.3406404 

2.0336-37 

4 . 3246-03 

1.2116-01 

1.1336-14 

1.3226-19 

i. 5376-15 

1.1776-33 

6.2)26-22 

2.3606*04 

2.3996-07 

3.7446-03 

1.2056-01 

9.1946- 15 

9.0316-20 

2.56*6-15 

*.*0*6-34 

4.19U-22 

2.3606404 

2.0206-07 

3.09*6-03 

1.1996-01 

7.4776-15 

4.1596-20 

1.8616-15 

3.6926-34 

2. 8036-22 

2.4006404 

1. 7046-07 

4.3136-03 

1.1956-01 

4.0906-1$ 

4. 1976-20 

1.3446-15 

2.0556-3* 

1. 8826-22 

2.420640* 

.4.4906=47 

4.0046-'.3 

1.1*66-01 

4.9706-15 

2.45*6-20 

9.7226-1* 

1.1406-34 

1.26)1-22 

2.44 06*04 

1.2196-Or 

3.3346-03 

1. 1406-01 

4.0436-15 

1.9456-20 

7.0156-14 

*.3076-35 

«.5)*6-23 

2.4606404 

1.0336-07 

3.1*26-03 

1.1756-01 

1.3276-15 

1.3246-20 

5.0596-14 

3.4*16-35 

5.6*46-23 

2.4606*04 

*. 79*6-0* 

2.0176-03 

1.14TE-01 

2.T306-1S 

9.0156-21 

3.4476- 14 

1.91)6-15 

3.9)26-23 

2.5006*)'* 
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r/ra • T.OOE-03 



T 

E- 

0 

0* 

0** 

0- 

02 

02* 

02- 

1.000E*02 

0. 

0. 

0. 

0. 

0. 

4.6346-11 

1.7606-18 

0. 

Z.0O0E*02 

0. 

9.219E-67 

0. 

0. 

0. 

$.2786-11 

1. 7606-18 

0. 

).000E*02 

0. 

9.147E-95 

3.862E-79 

0. 

0. 

$.3226-11 

1. 7606-18 

0. 

4.000E*02 

0. 

2.875E-39 

1.008E-61 

0. 

0. 

4.9206-11 

1.7606-18 

0. 

s.oooE*ez 

0. 

9.609E-28 

2.933E-91 

0. 

0. 

<.7426-11 

1.7606-18 

0. 

4.M0E*02 

1.534E-91 

2.293E-23 

2.7796 -94 

0. 

0. 

4.8226-11 

1. 7606-18 

0. 

7.004E*02 

8.937F-T7 

3.995E-20 

2.3376-39 

0. 

6.9616-89 

6.6986-11 

1.7606-18 

1.2346-82 

•.OOOE*OZ 

2.320E-84 

4.030E-17 

2.944E-36 

0. 

7.0396-75 

1.7796-09 

1.7606-18 

7.8406-70 

«.OOOE*02 

1.938E-59 

1.302E-19 

9.417E-34 

0. 

1.3176-63 

4.0886-08 

<606-18 

2.2696-59 

I.OO('E*a3 

1. >9^-40 

1.389E-12 

2.736E-32 

0. 

1.9016-59 

5.0766-07 

1.7606-18 

5.4306-51 

1.100E»03 

S.720E-40 

S.948«-ll 

8. 0476-31 

0. 

3.4026-97 

3.9796-06 

1.7606-18 

3.8786-44 

t.200E»03 

1.S8..E-34 

1.906E-09 

1.394E-29 

0. 

4.8996-41 

2.2086-05 

1. 76C6-18 

1.9876-38 

t.)00E*03 

6.3l9E-'*0 

2.046E-08 

1.481E-28 

0. 

7.8006-36 

9.3916-05 

1.7606-18 

1.341E-* 

l.400E»03 

9.6T9E-24 

2.083E-0T 

1.1956-27 

0. 

2.2596-31 

3.2406-04 

1. 7606-18 

1.8406 

l.S40E*03 

U529E-22 

1.487E-06 

6.8666-27 

0. 

1.6596-27 

9.4596-09 

1. 7596-18 

7.0$2t 6 

l.4ME»01 

1.929E-19 

8.477E-06 

3.592E-26 

0. 

3.6886-24 

2.4046-03 

1.8996-18 

8.8536 23 

l.T00E*03 

1.019E-17 

3.931E-03 

8.8866 - 25 

0. 

5.5906-22 

5.4466-03 

1.1956-17 

8.07 36-21 

l.«00C»03 

1.655E-1* 

1.532E-09 

4.2886-23 

0. 

1.7536-20 

1.1176-02 

1.6796-16 

1.6046-19 

I.M0E*03 

1.8T8E-15 

S. 144E-04 

1.4686-21 

0. 

3.5926-19 

2.0966-02 

1.8836-15 

2.1386-18 

2.000E»03 

1.855E-1* 

2.516E-03 

3.5606-20 

0. 

5. 1606-10 

3.6236-02 

1.6586-14 

2.1206-17 

2.100E*03 

1.1T2E-13 

3.980E-03 

6.3966-19 

1.2876-89 

5.6516-17 

5.7836-02 

1. 1746-13 

1.6166-16 

2.200E»C3 

6.839E-13 

9.33HE-03 

8.8686-18 

2.3226-81 

4. 7866-16 

8.5256-02 

6.8526-13 

9.6646-16 

2.30M»03 

3.399E-t2 

2.012E-02 

9.7876-17 

I. 8906-77 

3.2016-19 

1.1586-01 

3. 3566-12 

4.591E-15 

2.«O0E»03 

1.398E-11 

3.929E-02 

8.9006-16 

7.1976-74 

1.7196-14 

1.4456-01 

1.9016-11 

1.7476-14 

2.«H)E»03 

«.03lE-ll 

7.003E-02 

6. 7666-15 

1.9926-70 

7.9976-14 

1.6506-01 

5.0916-11 

5.3586-14 

2.M0E«03 

1.577E-10 

1. 197E-01 

9.9496-19 

1.8106-67 

2.6836-13 

1.7166-01 

1.5806-10 

1.3296-13 

2.TOOE*03 

9.399E-10 

1.729E-01 

2.5396-13 

1.3696-69 

7.9926-13 

1.6206-01 

4. 3466-10 

2.6706-13 

2.S00E*a3 

1.09V-09 

2.403E-01 

1.2 786-12 

6. 7746-62 

1.9586-12 

1.3836-01 

1.0576-09 

4.3606-13 

2.900E»03 

2.798E-09 

3.088E-01 

5.7696-12 

2.3246-59 

4.0596-12 

1.0696-01 

2. 2896-09 

5.8206-13 

3.000E»03 

9.999E-09 

3.684E-01 

2.3566-11 

5.7056-57 

7.1676-12 

7.5276-02 

4- 9596-09 

6.4636-13 

3.100E»03 

8. 371 €-09 

4. 163E-01 

8.7716-11 

1.0276-54 

1.1106-11 

4.9206-02 

7.8936-09 

6.1726-13 

3.200E»03 

1.3S3E-08 

4.989E-01 

2.9936-10 

1.3726-52 

1.5616-11 

3.0646-02 

1.2936-08 

5.3106-13 

3.300E*33 

7.1 .7E-08 

4.6B9E-01 

9.3776-10 

1.3706-50 

2.0656-11 

1.8656-02 

1.9816-08 

4.3156-13 

3.400E»03 

3.32 9E-08 

9.812E-01 

2.6926-09 

1.0186-48 

2.6566-11 

1.1336-02 

2. 8596-08 

3.9546-13 

3.500E03 

5.3T9E-08 

4.883E-01 

7.0506-09 

5. 5976-97 

3.9116-11 

6.9446-03 

3.8626-08 

2.8096-13 

3.M0E*03 

8.366E-08 

4.929E-01 

1.6776-08 

2. 2766-95 

4.9596-11 

9.3276-03 

9. 8986-08 

2.3726-13 

3.T30E*03 

1.392E-07 

9.985E-01 

3.6396-08 

6.9206-94 

5.9836-11 

2.7996-03 

5. 8336-08 

2.0996-13 

3.S00E*03 

2.3036-07 

4.971E-01 

7.2926-08 

1.6166-92 

8.2216-11 

1.7826-03 

6. 5796-08 

1.9416-13 

3.900E*03 

3.892E-07 

9.981E-01 

1.3976-07 

3.0096-91 

1.1976-10 

1.1786-03 

7. 1206-08 

1.8576-13 

4.000E*03 

4.*0«E-07 

4.98TE-01 

2.3696-07 

9.6006-90 

1.6116-10 

7.9956-09 

7.9826-08 

1.8226-13 

4.700E»03 

1.06 3E-0* 

4.991E-01 

3.9826 -07 

5.9976-39 

2.2696-10 

5.9576-04 

7. 6996-08 

1.8196-13 

«.200E*03 

1.T98E-06 

4.999E-01 

6.4316-07 

6.6066-38 

3.1776-10 

3.8136-04 

7.7886-08 

1.8936-13 

«.300E»03 

2.B39E-06 

4.98L7E-C1 

1.0006-06 

6.3606-37 

9.9556-10 

2.7096-04 

*. 7506-08 

1.8956-13 

«.400E*03 

6.663E-06 

4.999E-31 

1.4976-06 

5.3286-36 

6.2656-10 

1.9556-09 

7.5796-08 

1.9826-13 

4.S00E»03 

7.609E-06 

S.OOrlE-Ol 

2.1596 -06 

3. 8886-35 

8.8716-10 

1.9316-04 

7. 2496-08 

2.1156-13 

«.600E»03 

1.268E-05 

S.006E-0> 

2.9756-06 

2.9756-34 

1.2696-09 

1.0636-04 

6. 7806-08 

2.3096-13 

4.TOOE *03 

2.061E-05 

5.0J2F-01 

3.9496-06 

1.3826-33 

1.8366-09 

7.9996-05 

6. 2006-08 

2.5816-13 

«.800E*03 

3.919E-05 

S.023E-01 

5.0636-06 

6.8596-33 

2.6836-09 

6.1046-05 

5. 5696-08 

2.9486-13 

«.400E*03 

5.6T1E-05 

5.041E-01 

6.3096-06 

3.0656-32 

3.9426-09 

4.7246-05 

9.9316-08 

3.4256-13 

9.000E J3 

9.399E-05 

5.0T0E-01 

7. 7086-06 

1.2606-31 

5.7926-09 

3.7106-05 

9. 3536-08 

9.02 76-13 

5. tOOE>03 

1.572E-06 

5.1I9E-01 

9.3156-06 

4.8586-31 

8.9626-09 

2.9606-05 

3.8616-08 

4.7646-13 

3.200E*03 

2.936E-04 

5. *788-01 

1.1236-09 

1.7876-30 

1.2236-00 

2.4026-05 

3.9716-08 

5.6966-13 

S.300E*03 

3.800E-06 

3.168E-01 

1.3606 -05 

6.3756-30 

1.7396-08 

1.9856-05 

3.1856-08 

6.6706-13 

S.400E*03 

5.T76E-06 

5.383E-01 

1.6696-05 

2.2336-29 

2.4266-08 

1.6696-05 

2.9986-08 

7.8216-13 

5.500E»03 

8.516E-06 

5.322E-01 

2.0616-05 

7. 7926-29 

3.3076-08 

1.4256-05 

2 . 8976-08 

9.0596-13 

9.bO0E*O3 

1.217E-03 

5.676E-01 

2.9866 -05 

2.6606-28 

9.3926-08 

1.2316-05 

2 . 8706-08 

1.0326-12 

9.TOOE*03 

1.690E-03 

5.885E-01 

3.2836 -05 

9. 1906-28 

5.6786-08 

1.C71E-05 

2.9026-08 

1.1526-12 

9.800E*03 

Z.280E-03 

5.987E-0; 

9 . 2026-05 

3.1056-27 

7.1936-08 

9.3426-06 

2.9806-08 

1.2566-12 

S.900E»03 

2.999E-03 

6.123E-01 

5.4056-05 

1.0926-26 

8.7546- 08 

8.1516-06 

3. 0906-08 

1.33 86-12 

6.000E*03 

3.860E-03 

6.238E-01 

6.9696- 05 

3.9426-26 

1.0986-07 

7.0986-06 

3. 2296-08 

1.3996-12 

6.180E*03 

9.873E-03 

6.330E-01 

8.9826-05 

1. 1156-29 

1.2286-07 

6.1666-06 

3.3796-08 

1.9296-12 

6.200E*03 

6.03SE-03 

6.3<«9E-ai 

1.1556 -09 

3.5286-25 

1.9196-07 

5.3966-06 

3 . 53 56-08 

1.9316-12 

4.300E»03 

7.923E-03 

6.948E-01 

1. 9806-04 

1.0896-24 

1.6056-07 

4.6316-06 

3. 7096-08 

1.9206-12 

6.400E*03 

8.997E-03 

6.98;£-Jl 

1.8886-09 

3.2746-29 

1.8016-07 

4.0106-06 

3.8786-08 

1.3956-12 

6.9a0E*03 

1.080E-02 

6.501E-01 

2.3966 -09 

9.5816-24 

2.0006-07 

3.9746-06 

9.0576-08 

1.3616-12 

8.600E *03 

1.286E 02 

6.311E-0I 

3. 0256-09 

2.7286-23 

2.2036-07 

3.0196-06 

9. 2906-08 

1.3196-12 

6. T00E*03 

1.519E-02 

6.9126-01 

3.7096-09 

7.5636-23 

2.9106-07 

2.6196-06 

9.9266-08 

1.2736-12 

».800E*03 

1.783E-02 

6.906E-01 

9.7956-09 

2.0426-22 

2.6216-07 

2.2816-06 

9. 6156-08 

1.2256-12 

6.900E*03 

2.080E-02 

6.999E-01 

5. 8956 - 09 

5.3746-22 

2.8396-07 

1.9906-06 

9.8086-08 

1.1766-12 

7.000E*03 

2.9126-02 

6.978E-01 

7.2 876 - 04 

1.3806-21 

3.0996-07 

1.7916-06 

5.0036-08 

1.1256-12 

7,100E*03 

2.782E-02 

6.987E-01 

8.9626-09 

3.9596-21 

3.2666-07 

1.5256-06 

5.2016-08 

1.0756-12 

7.200E*03 

3.192E-0. 

6.931E-01 

1.0976-03 

8.4756-21 

3.9826-07 

1.3406- 06 

5. 9016-08 

1.0256-12 

7.300E*03 

3.695E-02 

6.9026-01 

1.3376-03 

2.0326-20 

3.6976-07 

1.1796-06 

5. 6056-08 

9.7996-13 

7.400E *03 

9.191E-02 

6.3686-01 

1.6226 - 03 

9.7706-20 

3.9096-07 

1.0396-06 

5.8116-08 

9.2586-13 

7.300E*03 

9.682E-02 

6.330E-01 

1.9596-03 

1.0986-19 

9.1156-07 

9.1776-07 

6.0206-08 

8.7*36-13 

7.600E*03 

5.270E-02 

6.288E-01 

2.3586-03 

2.9796-19 

9.3196-07 

8.1166-07 

6.2326-08 

8.2966-13 

7.700E*03 

5.909E-02 

6.2426-01 

2. 8276 -03 

5.9966-19 

9.5056-07 

7.1896-07 

6.99 76-08 

7.82 76-13 

7.809E*03 

6.3896-02 

6. 1926-01 

3.3786-03 

1. 1986-18 

9.6856-07 

6.3756^07 

6.6656-08 

7.3676-13 

7.900E*03 

7.310E-02 

6.1376-01 

9.0296 - 03 

2.9686-18 

9.8526-07 

5.6606-07 

6. 8866-08 

6.9176-13 

8.003E*03 

8.080E-02 

6.0796-01 

9.7776-03 

5.9216-18 

5.0096-07 

5.0296-07 

7. 1116-08 

6.9776-13 

8.Z00E *03 

9.793E-02 

5.9806-01 

6.6776-03 

2.3116-17 

5.2586-07 

3.9816-07 

7. 5716-08 

5.6331-13 
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4.90k-0f 
1. .406-07 
3.3046-07 
0.0236-07 
2.10*6-0* 
4.0216-0* 
1.03*6-''* 
2.94*6-Ci 
4.0176-05 
7.3346-05 
1.2016-04 
2.1506-04 
3.4*96A4 


7.fcl36-02 Jfc. 2006-04 
I.0*»6-0I 0.0*06-04 

A*1S2£-01 |.1**6-03 

1. *70 t-01 1.0306-0. 

1.07>e-0l 2.2106-03 

2^4JKr«l. 2.0106-03 

■ 2«3imAL.. J.7AK-03. 

4.7576-03 
2tittfAl_ 5.0146-03 
.ZaljRfrOl 7.2506-03 

2. «t«6-0 1 0.7056-03 

tftMHTi 1.0546-02 

3. M16-01 1.15H-. ’ 

3.0396-01 _ 1.4706-02 
3.0271-qi 1 • 7346-02 

^09ttr9.1 2.0106-02 

' 2.3376-02 

2.0016-02 
3.Q1U-02 
3.9106-02 
3.0706-02 
4.4096-02 
9.0336-02 
9.O206-02 
0.2456-02 
*.0076-02 
7.0016-02 
0.0746-02 


2.f%il-oi 

2.042fAl 

2.10*6-01 

2.71*6-01 

2.**76-01 

6.90OE-O1 

2.4ttifcr01 

2.3*96-01 

2.3016-01 

2.1M6-01 


C44 

C- 

cu 

C04 

C02 

C2 

7 

0. 

0. 

0. 

0. 

1.0006400 

0. 

1.0006402 

0. 

0. 

7.2*96-04 

0. 

1.000C400 

0. 

2.0006402 

0. 

0. 

2.0*06-39 

1.7196-79 

1.0006400 

0. 

3.0006402 

0. 

0. 

0.3956-27 

7.2196-99 

1.0006400 

0. 

4.0006402 

0. 

0. 

1.04*6-19 

1.71*6-4* 

1.0006400 

0. 

5.0006402 

0. 

0. 

1.4196-14 

2.9036-3* 

1.0006400 

0. 

*.0006402 

0. 

0. 

4.0*16-11 

1.3726-32 

1.0006400 

6.0*56-90 

7.0006402 

0. 

0. 

3.69*6-09 

2.9706-30 

1.0006400 

1. *436- 77 

0.0006402 

0. 

0.3336-0* 

0. 10*6-00 

*.20*6-29 

1.0006400 

1.9196-6* 

9.0006402 

0. 

2.0*76-05 

1.0196-0* 

7.95*6-2* 

1.0006400 

3.T31E-*! 

1.0006403 

0. 

4.5*06-79 

7.99*6-0* 

*.34*6-27 

1.0006400 

3.4306-55 

1.1006403 

0. 

1.9206-** 

0.41*6-09 

3.9*56-2* 

9.9996-01 

3.2126-50 

1.2006403 

0. 

2.9076-90 

1.07*6-04 

1.9926-29 

9.9976-01 

5.1*66-4* 

1.3006403 

0. 

3.0276-53 

0.4036-04 

9.4506-29 

9.9906-01 

2.0*36-42 

1.4006403 

2.9716-09 

0.7296-40 

1.0926-03 

1. *206-24 

9.9726-01 

2.7776-39 

1.5006403 

1.2046-01 

3.03*6-43 

4.01*6-03 

4.9*16-24 

9.92*6-01 

1.5056-34 

1.0006403 

0.2316-07 

0.40*6-40 

1.0936-02 

*.*406-23 

9.03*6-01 

1.0796-34 

1.7006401 

1.1706-01 

2.0326-37 

2.2496-02 

1.9726-21 

9.6*26-01 

5.3746-32 

1.0006403 

9.4096-77 

4. 7936-39 

4.2446-02 

4.3576-20 

9.3*16-01 

4.4016-30 

1.9006403 

0.0906-73 

4.4706-33 

7.3976-02 

7.0736-19 

0.0036-01 

2.2956-20 

2.0006403 

*.0096-00 

2.fe006-31 

1.19*6-01 

0.7576-1* 

0.10*6-01 

0.0056-27 

2.1006403 

l.*0«6-*9 

l.l"*6-20 

1.7996-01 

*.9*56-17 

7.2546-01 

2.0206-25 

2.2006403 

3.0*16-02 

3.4456-20 

2.9106-01 

*.*0*6-1* 

*.1236-01 

3.7246-24 

2.3006403 

2.0126-90 

7.10:6-27 

3.2*36-01 

4.5006-15 

4.0796-01 

5.2536-23 

2.4006403 

1.9006-9* 

1.1146-29 

4.0006-01 

2.53*6-14 

3.6506-01 

5.0726-22 

2.5006403 

0.0476-94 

1.337 -24 

4.5796-01 

1.2456-13 

2.5506-01 

5.39*6-21 

2.0006403 

U*326-91 

1.27* :-23 

4.9*96-01 

5.4726-13 

1.6*26-01 

4.2406-20 

2.7006403 

3.3416-40 

0.00* £-23 

9.1706-01 

2.1996-12 

1.0446-01 

2.9716-19 

2.0006403 

9.4*16-47 

*.*056-22 

9.22*6-01 

0.2796-12 

*.1776-02 

1.9336-10 

2.9006403 

7.1*06-49 

3.7076-21 

9.2006-01 

2.9*96-11 

3.5306-02 

1.2036-17 

3.0006403 

0.3706-43 

1.0436-20 

5.1476-01 

1.0226-10 

1.9036-02 

7.2556-17 

3. 1006403 

7.00*6-41 

0. 0276- 20 

9.09*6-01 

3.3*36-10 

1.1126-02 

4.2196-1* 

3.2006403 

9.09*6-30 

3.0736-10 

9.002EA1 

1.0476-09 

*.3146-03 

2.3126-15 

3.3006403 

3.4446-37 

1.9*06-1* 

9.0306-01 

3.0416-09 

3.65*6-03 

1.2106-14 

3.4006403 

1.9916-39 

*.0046-10 

9.0246-01 

0.1406-09 

2.1*76-03 

5.0406-14 

3.5006403 

9.20*6-34 

2.2306-17 

9.0196-01 

1.9906-00 

1. 3176-03 

2.6106-13 

3.0006403 

1.3706-32 

0.1506-17 

9.0106-01 

4.4416-00 

0.206E-C4 

1.0916-12 

3.7006403 

2.7*16-31 

2.0016-1* 

5.00O6A1 

9.1216-0* 

5.2356- 04 

4.2416-12 

3.0006403 

4.47*6-30 

1.0006- 19 

9.0046-01 

1.74*6-07 

3.4156-04 

1.5426-11 

3.9006403 

0.0206-20 

3.3236-19 

5.0036-«i 

3.1**6-OT 

2.2756-04 

5.2696-11 

4.0006403 

0.0006-2* 

1.0*16- 14 

9.0016-01 

5.4756-07 

1.54*6-04 

1. 0906-10 

4.1006403 

0.0436-27 

3.2536-14 

9.0006-01 

9.0*76-07 

1.0706-04 

5.1796-10 

4.2006403 

9.0106-2* 

0.*216-14 

4.9906-01 

1.4516-0* 

7.5326-05 

1. 5016-09 

4.3006403 

4.4*46-29 

2.7506-13 

4.9996-01 

2.22*6-0* 

5.3*76-05 

4. 1446-09 

4.4006403 

2.04*6-24 

7.70*6-13 

4.9*96-01 

3.2776-0* 

3.9096-05 

1.0936-00 

4.5006403 

1.7046-23 

2.1106-12 

4.9706-01 

4.*72E-0* 

2.0756-05 

2.7576-00 

4. *006403 

0.0996-23 

5.0716-12 

4.9596-01 

*.<40*- 0* 

2.1406-05 

*.**06-00 

4.7006403 

3.0006-22 

1.4036-11 

4.9276-01 

0.1196-06 

1.6106-05 

1.5406-07 

4.8006403 

1.9*06-21 

3.0306-11 

4.0746-01 

1.0196-05 

1.2216-05 

3.4006-07 

4.9006403 

9.03*6-21 

0.4006-11 

4.7*76-01 

1.2416-05 

9.3216-06 

7.1376-07 

5.0006403 

1.00*6-20 

2.2556-10 

4. *946-01 

1.4756-05 

7.1346-0* 

1.4156-0* 

5.1006403 

0.3006-20 

5.0756-10 

4.45*6-01 

1.7156-05 

5.4546-06 

2.02*6-0* 

5.2006403 

1.0336-10 

1.0726-00 

4.1006-01 

1.9556-05 

4.1446-0* 

4.5196-0* 

5.3006403 

9.5*46-10 

2.1006-00 

3.0306-01 

2.1046-05 

3.1136-06 

7. 1506- U* 

5.4006403 

1.9336-10 

3.0406-00 

3.4176-01 

2.3916-05 

2.2996-0* 

1.0346-05 

5.5006403 

4.0*06-10 

6.4726-00 

2.9476-01 

2.5*26-05 

1.6* 06-0* 

1.3*76-05 

5.4006403 

1.0376-17 

1.0126-00 

2.4*16-01 

2.60*6-05 

1.1706-06 

1.05*6-05 

5.7006403 

2.9*16-17 

1.47*6-00 

1.9926-01 

2.7506-05 

8.0296-07 

1.0546-05 

5.0006403 

0.1306-17 

2.0266-00 

1.5*06-01 

2.7756-05 

5.3776-07 

1. 9376-05 

5.9006403 

1.4256-1* 

2. *306-00 

1.20*6-01 

2.7446-05 

3.52*6-07 

1.9126-05 

*.0006403 

3.2206-1* 

3.2046-00 

9.1106-02 

2.6746-05 

2.275E-C7 

1.0036-05 

6.1006403 

7.0*06-1* 

3.0706-00 

*.79*6-02 

2.5766-05 

1.4536-07 

1.0426-05 

4.2006*03 

1.5226-15 

4.05*6-00 

5.0306-02 

2.4606-05 

9.2216-00 

1.4586-05 

4.1006403 

3.1036-15 

5.3446-00 

3. 7076-02 

2.3356-05 

5.0456-08 

1.2716-05 

4.4006403 

*.5476-15 

*.0306-08 

2.7306-02 

2.2076-05 

3.7116-08 

1.0946-05 

4.5006*03 

1.3146-14 

*.7126-00 

2.0126-02 

2.0006-05 

2.3*56-00 

9.3396-0* 

6.6006*03 

2.5*36-14 

7.30*6-00 

1.4076-02 

1.95*6-05 

1.51*6-00 

7.9246-06 

4.7006*03 

4.0016-14 

0.0516-00 

1.1026-02 

1.0376-05 

9.7*16-09 

4.6966-06 

>.8006*03 

0.42*6-14 

0.7036-00 

0.2026-03 

1.7246-05 

6.3546-09 

5. 0436- 04 

4.9006*03 

1.7526-13 

5.3376-00 

6. 1206-03 

1.6176-05 

4.1576-09 

4.7446-04 

7.0006*03 

3.2016-13 

5.94*6-00 

4.59*6-03 

1.51*6-05 

2.7396-09 

1.9856-04 

7.1006*03 

5.7526-13 

1.0526-07 

3.4*36-03 

1.4216-05 

1.0176-09 

3.1416-04 

7.2006*03 

1.01*6-12 

1.10*6-07 

2.*17E-03 

1.3326-05 

1.2136-09 

2.7946-04 

7.3006*03 

1.7736-12 

1.15*6-07 

1.9*56-03 

1.2476-05 

0.1446-10 

2.1346-04 

7.4006*03 

3.0446-12 

1.1996-07 

1.5106-03 

1.1676-05 

5.4996-10 

1.9476-04 

7.5006*03 

5.1526-12 

1.2376-07 

1.1526-03 

1.091E-05 

3.7316-10 

1.4196-04 

7.4006*03 

0.0046-12 

1.2676-07 

0.0046-04 

1.0196-05 

2.5426-10 

1.3426-04 

7.7006*03 

1.41*6-11 

1.2096-07 

*.7426-04 

9.5116-0* 

1.7396-10 

1.1096-04 

7.8006*03 

2.30*6-11 

1.3026-07 

5.1716-04 

0.0*36-0* 

1.1946-10 

9.1286-07 

7.9006*03 

3.7106-11 

1.3C76-07 

3.9706-04 

0.2406-0* 

8.2176-11 

7.4826-07 

0.0006*03 

0.2556-11 

1.2076-07 

2.3446-04 

7.1076-0* 

3.9196-11 

4.9546-07 

8.2006*03 
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Table II.’ Continued. 


T 

E- 

0 

0* 

0** 

0- 

02 

02* 

02- 

•.«OOE*03 

1.139E-01 

9.8046-01 

9.2356-03 

9.3366-1 

5-4346-07 

3. 1596-07 

8.0466-08 

4.8426-13 

• .MME»03 

1.39TE-01 

9.6426-01 

1.2696-02 

3.5896-16 

5.52 66-07 

2.5106-07 

8. 5336-08 

4.1116-13 

•.•00E»03 

1.S96E-01 

9.4646-01 

1.7176-02 

1.3176-15 

5.5316-07 

1.9956-07 

9.0296-08 

3.4476-13 

«.000E»03 

I.T69E-01 

9.2706 -01 

2.3086-02 

4.6216-15 

5.4516-07 

1.5046-07 

9. 5066-08 

2.8526-13 

«.200E«03 

1.956E-01 

9.0876-01 

3.0716-02 

1.55.;5-14 

5.2956-07 

1.2536-07 

9.9466-08 

2.3206-13 

9.400E»03 

2.I39E-01 

4.8246-01 

4.0396-02 

4.9866-14 

5-0716-07 

9.8596-08 

1.0316-07 

1.8736-13 

«.«0OE*O3 

2.36SE-01 

4.9676-01 

5.2296- 02 

1.5296-13 

4. 7926-07 

7.6906-08 

1.0536-07 

1.4046-13 

«.tOOE*03 

2.5T1E-01 

4.2076-01 

6.6946-02 

4.4756-13 

4.4676-07 

9.9266-08 

1.0576-07 

1.1556-13 

1.000E»M 

2.»29E-Ol 

3.9836-01 

8.3186-02 

1.2476-12 

4.1076-07 

4.4976-08 

1.0376-07 

0.8206-14 

1.020E*M 

2.98TE-01 

3.6966-01 

1.0196-01 

3.3126-12 

3.7206-07 

3.3496-08 

9.9326-08 

6.5866-14 

1.<KOE»04 

3.193E-01 

3.3146-01 

1.2236-01 

8.3856-12 

3.3186-07 

2.4426-08 

9.2516-08 

4.7986-14 

1.0ME*4K 

3.901E-03 

2.9626-01 

1.4386-01 

2.0286-11 

2.9106-07 

1.7406-08 

8. 3736-08 

3.4046-14 

l.OtOE*M 

3.600E-01 

2.6106-01 

1.6966-01 

4.6976-11 

2.5096-07 

1.2106-08 

7. 3646-08 

2.3486-14 

1.100E»M 

3.T90E-01 

2.2646-01 

1.8726-01 

1.0456-10 

2.1256-07 

8.2126-09 

6.2976-08 

1.5746-14 

U 120E»M 

3.96IE-01 

1.9456-01 

2.0776-01 

2.2386-10 

1.7686-07 

5.4456-09 

5.2436-08 

1.0276-14 

l.U0E*04 

9.126E-01 

1.6446-01 

2.2686-01 

4.6316-10 

1.4476-07 

3.5336-09 

4.2626-08 

6.5226-15 

t.lMIE»<H 

6.2T2E-01 

1.3786-01 

2.4406-01 

9.2826-10 

1.1666-07 

2.2496-09 

3. 3916-08 

4.0486-15 

t.lME*<M 

6.393E-01 

1.1436-01 

2.5926-01 

1.8076-09 

9.2816-08 

1.4106-09 

2.6496-08 

2.4636-15 

t.200E*0* 

4.S06E-01 

9.4096-02 

2.7236-01 

3.4236-09 

7.3056-08 

8.7286-10 

2. 0406-08 

1.4756-15 

1.2Z0E*04 

9.394E-01 

7.7006-02 

2.8346-01 

6.3256-09 

5. 7016-08 

5.3576-10 

1.5536-08 

8.7266-16 

l.2«0E*04 

4.669E-01 

6.2776-02 

2.9266-01 

1.1436-08 

4.4226-08 

3.2716-10 

1. 1736-08 

5.1246-16 


6.T31E-01 

5.1096-02 

3.0026-01 

2.0216-08 

3.4166-08 

1.9946-10 

8.8096-09 

2.9976-16 

1.2ME*M 

9.T81E-0I 

4.1496-02 

3.0646-01 

3. 5046-08 

2.6346-08 

1.2166-10 

6.5996-09 

1.7516-16 

l.300E*0% 

4.822E-01 

3.3726-02 

3.1196-01 

5.9676-08 

2.0306-08 

7.4386-11 

4.9406-09 

1.0256-16 

l.320E*04 

4.855E-01 

2.7446-02 

3.1596-01 

9.9876-08 

1.5656-08 

4.5716-11 

3. 7016-09 

6.0246-17 

l.34«E*M 

6.882E-01 

2.2386-02 

3.1886-01 

1.6456-07 

1.2096-08 

2.8276-11 

2.7796-09 

3.5606-17 

l.3ME*M 

6.906E-01 

1.8806-02 

3.215--01 

2.6686-07 

9.3686-09 

1.7606-11 

2.0946-09 

2.1186-17 

U3ME»M 

6.921E-01 

1.9016-02 

3.2366 -01 

4.2666-07 

7.2806-09 

1.1056-11 

1.5836-09 

1.2716-17 

t.400E»M 

4.933E-01 

1.2356-02 

3.2936-01 

6. 7306-07 

5.6786-09 

6.9966-12 

1.2036-09 

7.6836-18 

l.«20E»0« 

♦.997E-01 

1.0206-02 

3.2676-01 

1.0486-06 

4.4476-09 

4.4686-12 

9.1806-10 

4.6926-18 

l.440E*M 

4.957E-01 

8.4506-03 

3.2786-01 

1.61 16-06 

3.4976-09 

2.8796-12 

7.0426-10 

2.0876-18 

|.440E*04 

4. 9656-01 

7.0286-03 

3.2866-01 

2.4496-06 

2.7616-09 

1.8716-12 

5.4296-10 

1.7976-18 

1.4«0E*M 

4.9T2E-01 

9.8676-03 

3.2936-01 

3.6806-06 

2. 1906-09 

1.2286-12 

4.2076-10 

1.1286-18 

l.S00E*0« 

4.9T8E-0t 

4.9166-03 

3.2996-01 

5.4716-06 

1.7456-09 

8.1236-13 

3.2 786-10 

7.1466-19 

I.S20E*<H 

4.984E-OI 

4.1346-03 

3.3036-01 

8.0486-06 

1. 3966-09 

5.4226-13 

2 . 5666-10 

4.5696-19 

l.S40E»M 

4.990E-OI 

3.4896-03 

3.3056-01 

1. 1726-05 

1.1226-09 

3.6516-13 

2. 0206- 10 

2.9486-19 

1.5ME*M 

4.99SE-01 

2.9656-03 

3.3076-01 

1.6916-05 

9.0586-10 

2.4796-13 

1.5976-10 

1.9196-19 

l.S«0E*0* 

9.0006-01 

2.5116-03 

3.3006-01 

2.4166-05 

7.3426-10 

1.6966-13 

1.2696-10 

1.2616-19 

1.600E»04 

9. 0066-01 

2.1426-03 

3.3076-01 

3.4206-05 

9.9766-10 

1.1706-13 

1.0136-10 

8. 3506-20 

1.62 0E»0* 

9.0136-01 

1.8926-03 

3.3066-01 

4.8016-05 

4.8856-10 

8.1376-14 

0. 1246-11 

5.5786-20 
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2.3616-06 

2.6366-02 

1.1366-01 

1.5676-13 

1.0196-17 

1.1906-13 

7.6506-31 

9.1036-20 

2.1606*06 

1.9»6-06 

2.3636-02 

1.1756-01 

1.2366-13 

7.0866-18 

6.9226-16 

6,6086-31 

5.9016-20 

2.1806*06 

. 

J *0696.-02 

U 1916-01 

S .9096-16 

6.9326-16 

6.6766-16 

2.6026-31 

3.8306-20 

2.2006*06 

1.3326-06 

1.6266-02 

1.2026-01 

7.9666-16 

3.6276-16 

6.9836-16 

1.5316-31 

2.6916-20 

2.2206*06 

1.12>6r96 . 

l.690.6-<>2 

1.2116-01 

6.3776-16 

2.3796-16 

3.7106-16 

8.9866-32 

1.6236-20 

2.2606*06 

9.3671r07 

1.6176-02 

1.2176-01 

5.1276-16 

1.6506-18 

2.7556-16 

5.2536-32 

1.0586-20 

2.2606*06 

7. auir 97 

1.2696-02 

1.2206-01 

6.1296-16 

1.1626-10 

2.0616-16 

3.0596-32 

6.9596-21 

2.2806*06 

6.3276-07 

1*1026-02 

1.2216-01 

3.3326-16 

7.9016-19 

1.5076-16 

1.7736-32 

6.5786-21 

2.3006*06 

3.6626-07 

9« I 1* E - Ji 3 

1. 2206-01 

2,6936-16 

5.6576-19 

1.1106-16 

1.0236-32 

3.0226-21 

2.3206*06 

6.3706-07 

6.3796-03 

1.2176-01 

2.1806-16 

3.7636-19 

8.1586-15 

5.8726-33 

2.0026-21 

2.3606*06 

3.0666-07 

7.3796-03 

1.2166-01 

1. 7696- 16 

2.5916-19 

5.9766-15 

3.3556-33 

1.3316-21 

2.3606*06 

3.2366-07 

6. 7026-03 

1.2096-01 

1.6376-16 

1.7626-19 

6.3706-15 

1.9076-33 

8.8876-22 

2.3006*06 

2.7236^07 

3.9336-03 

1.2036-01 

1.1706-16 

1.2236-19 

3.1886-15 

1.0796-33 

5.9556-22 

2.6006*06 

2.3016-07 

3.2386-03 

1.1976-01 

9.5616-15 

6.3926-20 

2.3206-15 

6.0866-36 

6.0076-22 

2.6206*06 

.» tS 6 kfc ^7_ 

6..6636- Q 3 

1.1916-01 

7.7966-15 

5.7516-20 

1.6866-15 

3.6156-36 

2.7066-22 

2.6606*06 

1.6306-07 

6.1636-03 

1.1656-01 

6.3766-15 

3.9396-20 

1.2266-15 

1.9116-36 

1.6356-22 

2.6606*06 

1.6016-07 

3.6666-03 

1.1796-01 

5.2266-13 

2.6966-20 

8.6756-16 

1.0676-36 

1.2506-22 

2.6806*06 

1.1926-07 

3.2836-03 

1.1736-01 

6.2616- 13 

1.8666-20 

6.6316-16 

5.9606-35 

8.5656-23 

2.5006*06 
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Table II.- 

P/PO • 

1 

Continued. 

8.006-03 

1 


1 


T 

6- 

0 

0* 

0** 

0- 

02 

02* 

02- 

l.000E»02 

0. 

0. 

0. 

0. 

0. 

6.5976-11 

1.7606-18 

0. 

2.000E*02 

0. 

8.6036-67 

0. 

0. 

0. 

5.2536-11 

1.7606-18 

0. 

3.0QOE*02 

0. 

3.9806-65 

3. 5206 -79 

0. 

0. 

5.5996-11 

1.7606-18 

0. 

4. OOOE *02 

0. 

2.65 36-36 

9.5536-62 

0. 

0. 

6.7896-11 

1.7606-18 

0. 

9.000E *02 

0. 

9.0706-28 

2.T17E-51 

0. 

0. 

6.8366-11 

1.7606-18 

0. 

6. OOOE *02 

1.3506-91 

2. 1066-23 

2.5986-66 

0. 

0. 

6.8506-11 

1. 7606-18 

0. 

T.OOOE *02 

8. 0866-77 

3.3376-20 

2.1686-39 

0. 

6.8636-89 

6.8966-11 

1.7606-18 

1.3266-82 

8. OOOE *02 

1.9626-66 

3.6876-17 

2.6336-36 

0. 

6. 1566-75 

1. 7016-09 

1. 7606-18 

7.1766-70 

9. OOOE *02 

1.622E-56 

1. 19 16-16 

6.2256-36 

0. 

1.1526-63 

3.9106-08 

1. 7606-18 

2.0726-59 

1. OOOE *03 

1.6566-66 

1.2256-12 

2.617E-32 

0. 

1.2216-56 

6. 6556 -07 

1. 7606-18 

6.96 76-51 

1.103E*03 

6.7876-60 

5.6616-11 

7.6976-31 

0. 

2. 9776 -67 

3.8066-06 

1.7606-18 

3.5686-66 

1.200E*')} 

1.3096-36 

1.28 66 -09 

1.2956-29 

0. 

6.2636-61 

2.1126-05 

1. 7606-18 

1.E17E-38 

l.300E*03 

•-.2966-30 

1.8726-08 

1.6166-28 

0. 

6.8256-36 

8.9826-05 

1.7606-18 

1. 2276-33 

l.900E*03 

6.7536-26 

1.8596-07 

1.1066-27 

0. 

1.9776-31 

3. 1006-06 

1. 7606-18 

1.6836-29 

l.SOOE*03 

1.2306-22 

1.3606-06 

6.5676-27 

0. 

1.6526-27 

9.0666-06 

1.7596-18 

6.6526-26 

l.frOOE *03 

1.2106-19 

7.7566-06 

3.3696-26 

0. 

3.2666-26 

2.3006-03 

1. 8776-18 

8.1976-23 

1. TOOE *03 

9.2556-18 

3.5976-05 

7.8366-25 

0. 

5.3106-22 

5.2126-03 

1. 1026-17 

8.0216-21 

l.B00E*a3 

1.5166-16 

1.6026-06 

3.7566-23 

0. 

1. 6786-20 

1.0706-02 

1.5336-16 

1.6066-19 

1. OOOE *03 

1.7206-15 

6.7116-06 

1.2856-21 

c. 

3.3956-19 

2.0096-02 

1. 7266-15 

2.1656-18 

2.000E*03 

1.5176-16 

1.3906-03 

3.1156-20 

0. 

6.9556-18 

3.6796-02 

1.5206-16 

2.1336-17 

2.100E*03 

1.0766-13 

3.6566-03 

5.5976-19 

1. 0736-85 

5.4616-17 

5.5696-02 

1.0786-13 

1.6336-16 

2.2008*03 

6.2906-13 

8. 6656-03 

7. 7606-18 

1.9336-81 

6.6276-16 

8.2636-02 

6.30 36-13 

9.8216-16 

2. 300E *03 

3.0896-12 

1.8566-02 

8.5656-17 

1. 5286-77 

3. 1136-15 

1.1266-01 

3.0966-12 

6.7056-15 

2. OOOE *03 

1.7966-11 

3.6336-02 

7. 7956-16 

5.9116-76 

1. 6866-16 

1.6166-01 

1.2976-11 

1.8116-16 

2.300E*03 

6.6816-11 

6.5166-02 

5.9676-15 

1.2286-70 

7.6166-16 

1.6326-01 

6.6916-11 

5.6366-16 

2.600E*03 

1.6776-10 

1.0 766 -01 

3.8896-16 

1.6816-67 

2.6876-13 

1.7196-01 

1.6796-10 

1.6 2 36-13 

2. TOOE *03 

6.0966-10 

1.6316-01 

2.2176-13 

1.1096-66 

8.0766-13 

1.6676-01 

6.1006-10 

2.9266-13 

2.8006 *03 

1. 0076-09 

2.2866-01 

1.1186-12 

5.6696-62 

2.0266-12 

1.6326-01 

1. 0066-09 

6.90 76-13 

2.9006*03 

2.2086-09 

2.9686-01 

5. 0696-12 

1.8536-59 

6. 2796-12 

1.1296-01 

2.2016-09 

6.T68E-13 

3.0006*03 

6.3666-09 

3.5876-01 

2.0626-11 

6.5036-57 

7. 7186-12 

8.1106-02 

6. J2 76 -09 

7.7236-13 

3.100E*03 

7.8996-09 

6.0796-01 

7.6866-U 

8.0666-55 

1.2176-11 

5.399E-02 

7. 7636-09 

7.5756-13 

3.2006*03 

1.3366-08 

6.6266-01 

2.5256-10 

1.0706-52 

1, 7336-U 

3.6106-02 

1.2796-08 

6.6676-13 

3.3006*03 

2.1636-08 

6.6606-01 

8.2696-10 

1.0696-50 

2.3096-11 

2.0976-02 

1.9T5E-08 

5.6596-13 

3.0006*03 

3.3736-08 

6.78 76-01 

2.3796-09 

7.9906-69 

2.9766-11 

1.2816-02 

2.8676-08 

6.39 76-13 

3.5006*03 

5.2696-08 

6. 8696-01 

6.2776-09 

6.6516-67 

3.8066-11 

7.885E-03 

3.9176-08 

3.5716-13 

3.630E*33 

8.3226-08 

6.9196-01 

1.5086-08 

1.8636-65 

6.9606-11 

6.9256-03 

5.0226-08 

2.9986-13 

3.7006*03 

1.3606-07 

6.9686-01 

3.3006-08 

5.7156-66 

6.5706-11 

3.1336-03 

6. 0666-08 

2.6316-13 

3.8006*03 

2.1966-07 

6.9676-01 

6. 63 86 - 08 

1.3596-62 

8.9536-11 

2.0336-03 

6.8866-08 

2.6136-13 

3.9006*03 

3.63 86-07 

6.9786-01 

1. 2666-07 

2.5666-61 

1.2616-10 

1.3656-03 

7.5106-09 

2.2966-13 

0.0006*03 

6.0366-07 

6.9856-01 

2.2 006-07 

3.9686-60 

1.7366-10 

9.0T6E-06 

7.9376-08 

2.2606-13 

0.1006*03 

9.9666-07 

6.9906-01 

3.7166-07 

5. 1766-39 

2.6266-10 

6.2336-06 

8.2066-08 

2.2286-13 

0.2006*03 

1.63 66-06 

6.9936-01 

6.0216-07 

5. 792E-38 

3.3926-10 

6,3566-06 

8.3326-08 

2.2696-13 

0.3006*03 

2.6606-06 

6.9966-01 

9.6066-07 

5.6266-37 

6. 7376-10 

3.0956-06 

8.3276-08 

2.3036-13 

0.0006*03 

6.3166-06 

6.9986-01 

1.6156-06 

6. 7606-36 

6.6276-10 

2.2 3 36 -06 

8. 1806-08 

2.39 56-13 

0.5006*03 

6.9996-06 

5.0016-01 

2.068E-06 

3.5186-35 

9.3266-10 

1.6356-06 

7.8TBE-08 

2.5606-13 

0.6006*03 

1.1606-05 

5.0066-01 

2. 9506-06 

2.2726-36 

1.3266-09 

1,2166-06 

7.6226-08 

2.7526-13 

0.7006*03 

1.8686-05 

5.0106-01 

3.8126-06 

1.2886-33 

1.9016-09 

9.1356-05 

6.8376-08 

3.0526-13 

0.8006*03 

3.0776-05 

5.0206-01 

6.9206-06 

6. 6786-33 

2.7576-09 

6. 9686-05 

6. 1766-08 

3.6606-13 

0.9006*03 

5.0736-05 

5.0366-01 

6. 1666-06 

2. 9296-32 

6.0266-09 

5.3876-05 

5.5016-08 

3.9966-13 

5.0006*03 

8.3316-05 

5.0616-01 

7.5576-06 

1.2136-31 

5.8886-09 

6.2256-05 

6.8696-08 

6.6716-13 

5. 1006*03 

1.3566-06 

5.1016-01 

9.1626-06 

6.6916-31 

8. 5786-09 

3.3656-05 

6.3196-08 

5.5056-13 

5.2006*03 

2.16*6-06 

5.1596-01 

1.1016-05 

1.7266-30 

1.2386-08 

2.7266-05 

3.8766-08 

6.5076-13 

5.3006*03 

3.3866-06 

5.2606-01 

1.3296-05 

6. 1176-30 

1. 7626-08 

2.2656-05 

3.5386-08 

7. 6796-13 

5.0006*03 

5.1616-06 

5.3676-01 

1.6186-05 

2.1256-29 

2.6626-08 

1.8826-05 

3.3096-08 

9.0096-13 

5.5006*03 

7.6656-06 

5.6786-01 

1.9926-05 

T.293E-29 

3.3676-09 

1.6036-05 

3. 1756-08 

1.0666-12 

5.6006*03 

1.0996-03 

5.6276-01 

2.6856-05 

2.6856-28 

6.6936-08 

1.3826-05 

3.1266-08 

1.1966-12 

5.7006*03 

1.53 66-03 

5. 7866-0 1 

3.1366-05 

8.617E-2B 

5.8606-08 

1.2026 -05 

3.1616-08 

1.3626-12 

5.3006*03 

2.0816-03 

5.9376-01 

3.9966-05 

2.8306-27 

7.3896-09 

1.0506-05 

3.2116-08 

1.6726-12 

5.9006*03 

2.7526-03 

6.0786-0' 

5.1186-05 

9.6126-27 

9. llOE-08 

9. 1796-06 

3.3196-08 

1.5796-12 

6.0006*0 3 

3. 55 76-03 

6.200E-Jl 

6.5776-05 

3.0956-26 

1.0966-07 

8. 0126-06 

3.6566-08 

1.6576-12 

6.1006 *03 

6.5076-03 

6.298E-01 

8.6566-05 

9.9276-26 

1.2926-07 

6.9786-06 

3.6126-08 

1.7036-12 

6.2006*03 

5.61 76-03 

6.3756-01 

1. 0356-06 

3.1276-25 

1.696F-0T 

6.0656-06 

3. 7826-08 

1.7216-12 

6.3006*03 

6.9036-03 

6.6306-01 

1.3896-06 

9.6166-25 

1.7026-07 

5.2636-06 

3.9616-08 

1.7166-12 

6.6006*03 

8.3836-03 

6. 6696-01 

1.7706-06 

2.8826-26 

1.9166-07 

6.5666-06 

6. 16/6-08 

1.6926-12 

6. 5006*03 

1.0086-02 

6.6966-01 

2.2 666 -06 

8.6136-26 

2.1316-07 

3.9626-06 

6.3386-08 

1.6556-12 

6.6006*03 

1.2016-02 

6.5076-01 

2.8326-06 

2.3916-23 

2.3516-07 

3.6616-06 

6.5336-08 

1.6086-12 

6.7006 *03 

1.62 K-02 

6.5126-01 

3.5566-06 

6.6196-23 

2.5766-07 

2.9936-06 

6.7326-08 

1.5566-12 

6.8006*03 

1.6696-02 

6. 5096-01 

6.63 76 -06 

1.7856-22 

2.8056-07 

2.6096-06 

6.9366-08 

1.6996-12 

6.9006*03 

1.96 86 - 02 

6.5006-01 

5.5106-06 

6.6926-22 

3. 0376-07 

2.2786-06 

5. 1606-08 

1.6616-12 

7.0006*03 

2.2616-02 

6.6866-01 

6.8086-06 

1.2036-21 

3.2716-07 

1.9966-06 

5. 36 86-08 

1.3816-12 

7.1006*03 

2.6106-02 

6.6576-01 

8.3 716-06 

3.0136-21 

3.5076-07 

1.7696-06 

5. 3606-09 

1.3216-12 

7.2006*03 

2.9976-02 

6.66 36-01 

1.0 2 66 - 03 

T.3T5E-21 

3.7636-07 

1.5376-06 

5.7766-08 

1.2616-12 

7.3006*03 

3.6266-02 

6.6166-01 

1.2686-03 

1.7666-20 

3.9796-07 

1.3536-06 

5.9926-08 

1.2026-12 

7.6006*03 

3.8966-02 

6.3866-01 

1.5136-03 

6.1616-20 

6. 2116-07 

1.1966-06 

6.2126-08 

1.1636-12 

7.5006*03 

6. 6066-02 

6.3696-01 

1.9276-03 

9.5186-20 

6.6396-07 

1.0556-06 

6.6356-08 

1.0856-12 

7.6006*03 

6.9666-02 

5.3096-01 

2.1986 -0 3 

2. 1666-19 

6.6606-07 

9.3396-07 

6.6626-08 

1.0276-12 

7.7006*03 

5.5666-02 

6.2656-01 

2.6366-03 

6.7526-19 

6.8736-07 

8.2796-07 

6. 8916-08 

9.7126-13 

7.8006*03 

6.2166-02 

6.2186-01 

3. 1666-03 

1.0366-18 

5.0756-07 

7.3686-07 

7. 1236-08 

9. 1596-13 

7.9006*03 

6.9066-02 

6.1576-01 

3.7666-03 

2.2136-18 

5.2666-07 

6.5306-07 

7. 3586-08 

8.6176-13 

8.0006*03 

7.6636-02 

6.1116-01 

6.6626-03 

6.6636-18 

5.6396-07 

5.8096-07 

7. 5976-08 

8.0876-13 

8.2006*03 

9.2606-02 

5.9886-01 

6.2006-03 

1.9806-17 
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5.7366-07 

6.6096-07 

8.0866-08 

7.0676-13 
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P/CO » o.OOE-03 


c 



C- 

CO 

Cb* 

L02 

C2 

t 

0. 

0* 

0. 

0. 

0. 

0. 

1.0006*00 

0. 

1. 0006 « 02 

u* 

0* 

0. 

0. 

o. ©351-64 

0. 

1.0006*00 

0. 

2.0006*02 

0. 

0« 

0. 

C* 

2.6136-39 

i.4i»fe-?9 

1.0006*00 

0. 

3.0006*02 

0* 

0. 

o« 

0* 

6.0256-27 

7.0J2t-59 

1.0006*00 

c. 

*.0006*02 

2«l60E-Ve» 

0. 

0. 

C* 

1.5266-19 


1.0006*00 

0. 

5.0006*02 

f 

l9bc-7tt 

0« 

0* 

1.3236-14 

<:.6V It-iB 

1.0006*00 

0. 

6.0006*02 


l*‘i7*e£“o3 

0. 

U* 

3.73d6-U 

1.21 n-i2 

l.UOUE*Ou 

*.9306-90 

7.0006*02 


i* 'jibc*3b 

0. 

0* 

4. 3066-09 

2.56VE-10 

1.0006*00 

1.3806-77 

3.0006*02 



0. 

0* 

/.aiib-oo 

6.2l>8t-2<l» 

1.0C06*00 

1.8366-66 

9.0106*02 

2*bo3k*4^ 

o« bl )t-50 

0. 

2.334E-63 

9.7106-07 

/.9ittE-28 

1.0006*00 

3.5706-61 

1.0006*03 

7« l9dk*3b 

d« 7 

0* 

3*VttOE-74 

7.6126-06 

b.i<lac-27 

1.0006*06 

3.2676-55 

1.1006*03 

3.i01t-3'* 

3. 720t-<»’V 

0. 

l*33dE-66 

4.224F-05 

3.!»o5E-26 

9.9996-01 

3. 0726-50 

1.2006*03 

4»« iutfE'i 1 

.»• IhQc-*» •» 

0. 

2.1V4E-3V 

1.7976-04 

1.5>2E-25 

S. 9 9 76- 01 

*.9*lE-*6 

1.3006*03 


‘t*90dE'"-tJ 

0« 

3.346E-53 

6.2v#lt-04 

5.'»SOE-25 

9.9916-01 

1.993E'*2 
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1. 147E-13 

2.6966-01 
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1.2V2E-51 
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4.9256-01 

5.Q32E-13 

1.7976-01 

*.0976-20 

2.7006*03 
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2.bdfaE-^V 

9.9476-23 

5.1306-01 

2.015E-12 

1.1316-01 
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2.8006*03 

l.J'#5fc-lJ 
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3.2256-01 
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3.0016-21 
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3.1006*03 
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3. 7006*03 
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2. 1326-13 
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2.941E-07 
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2*02lE-li 

1.4366-07 
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E- 

0 

0* 

0** 

0- 

02 

02* 

02- 

8.«CIOE»33 

1.098E-01 

5.848E-01 

8.5606-03 

7.9616-17 

5.953E-07 

3.6666-07 

8.5886-08 

6.1076-13 

8.600E»03 

1.285F-01 

5. 6936-01 

1.1716-02 

3.0456-16 

6.C80E-07 

2. 9216-07 

9. 1046-08 

5.2166-13 

8.800E*03 

1.480E-01 

5.521E-01 

1.5866-02 

1.1126-15 

6. 114E -07 

2.3286-07 

9.6266-08 

4.4006-13 

9. OOOE »03 

1.680F-01 

5. 3346-01 

2.1296-02 

3.8836-15 

6.0S6E-07 

1.8546-07 

1.0146-07 

3.6656-13 

9.200E*03 

1.892E-01 

5. 129E-01 

2. 8296-02 

1.2996-14 

5.912E-07 

1.4736-07 

1.0626-07 

3.0136-13 

9.900E»03 

2.086E-01 

4. 904 E -01 

3.7166-02 

4.1606-14 

3.692E-07 

1.1656-07 

1. 1036-07 

2.4436-13 

9.6a0E»03 

2.289F-0I 

4.6S9E-01 

4.8176-02 

1.2756-13 

5.407E-07 

9.1436-08 

1.1326-07 

1,9526-13 

9.800E»03 

2. ■.94E-01 

4.390E-01 

6. 1476-02 

3.7306-13 

5. 069E-0T 

7.1006-08 

1. 1426-07 

1.5346-13 

1.003E*09 

2.699E-01 

4.097E-01 

7.7086-02 

1.0416-12 

4.689E-07 

5.4386-08 

1. 1306-07 

1.1846-13 

I.020E»09 

2.905F-01 

3.782E-01 

9.4846-02 

2. 7736-12 

4.277E-07 

4.0956-08 

1.0936-07 

8.9496-14 

1.090E*09 

3.111E-01 

3.449F-01 

1.1446-01 

7.0466-12 

3.843E-07 

3.0236-08 

1.0296-07 

6.6106-14 

1.080E»09 

3.316E-01 

3.104E-01 

1. 3526-01 

1.7116-11 

3.399E-07 

2.1846-08 

9.4316-08 

4.7616-14 

l.080E*a4 

3.516E-01 

2. 7E6E-01 

1.5676 - 01 

3.9816-11 

2.956E-07 

1.5416-08 

8.4056-08 

3.3396-14 

t.l00E»04 

3.708E-01 

2.4L4F-01 

1.7816-01 

8.8926-11 

2.528F-07 

1.0626-08 

7.2866-08 

2.2 7 86-14 

1.120E404 

3-889E-01 

2.086E-01 

1.9886 -01 

1.9126-10 

2.124E-07 

7,1576-09 

6, 1526-08 

1.5126-14 

1.140E»04 

4.055E-01 

1. 7796-01 

2.1846-01 

3.9716-10 

1.756F-07 

4.7176-09 

5.0686-08 

9.7776-15 

1. 160E»04 

4,205E-01 

1.5016-01 

2.3626-01 

7.9856-10 

1.429E-07 

3.04 86-09 

4. 0846-08 

6.1726-15 

1.189E*04 

4.338E-01 

1.254E-01 

2.5216-01 

1.5596-09 

1.147F-07 

1.9376-09 

3.2296-08 

3.8166-15 

l.200E»04 

4.452F-01 

1. 0396-01 

2.6606-01 

2.9606-09 

9.107E-08 

1.2156-09 

2.5136-08 

2.3196-15 

1.22DE»34 

4.549E-01 

8.546E-02 

2.7796-01 

5.4826-09 

7. I60E-06 

7.5426-10 

1.9326-08 

1.3906-15 

1.240E*34 

4.631E-01 

7.0016-02 

2.8796-01 

9.9206-09 

5.S90E-08 

4.6516-10 

1.4716-08 

8.2576-16 

1.263E»34 

4.698E-01 

5.718E-02 

2.9636-01 

1.7576-08 

4.343E-08 

2.8586-10 

1.1136-08 

4.8766-16 

1.283E*34 

4. 754F-01 

4.663E-02 

3.0316-01 

3.0516-08 

3» 364E-08 

1.7566-10 

8.3856-09 

2.8736-16 

U393E*34 

4. 799E-01 

3.802F-02 

3.0 876 -01 

5. 1996-08 

26603E-06 

1.0806-10 

6. 3086-09 

1.6936-16 

1. 320E*34 

4.83 6E-01 

3.10’2E-02 

3.132F-01 

8. 7096-08 

290i4E-06 

6.6726-11 

4. 7456-09 

1.0016-16 

1.340E*34 

4.S66E-01 

2.53 56 -02 

3. 1696-01 

1.4356-07 

U560E-0S 

4.1426-11 

3.5756-09 

5.9436-17 

l.363E»34 

4.990F-01 

2.076E-02 

3.1996 - 01 

2.3296-07 

1.211E-08 

2.5886-11 

2. 7016-09 

3.5506-17 

1.380E434 

4.910E-01 

1. 7056-02 

3.2236-01 

3. 7266-07 

9.428E-09 

1.6296-11 

2 . 0476-09 

2.1366-17 

1.493E>34 

4.926F-01 

1.4046-02 

3.2426-01 

5.8806-07 

7.365E-09 

1.0346-11 

1,5586-09 

1.2936-17 

U420E»04 

4.939E-01 

1. 160E-02 

3.2586-01 

9.1576-07 

5o774E-09 

6.6126-12 

1. 1916-09 

7.9246-18 

U440E»3'. 

4.950E-01 

9. 6226-03 

3.2706-31 

1.4096-06 

4.545F-09 

4.2666-12 

9. 1446-10 

4.8896-18 

1.460E»34 

4.960F-01 

8.008E-03 

3.2806-01 

2. 1416-06 

3.392F-09 

2.7776-12 

7. 0576-10 

3.0446-18 

1.430E<'34 

4.96 7E-01 

6.688E-03 

3.2996-01 

3.2186-06 

2.851F-09 

1.8236-12 

5.4746-10 

1.9116-18 

l,533E*34 

4.9746-01 

5.6O6E-03 

3.2946-01 

4. 7856-06 

2o273E-09 

1.2076-12 

4. 2676-10 

1.2126-18 

U520£*04 

4.990E-01 

4. 716E-03 

3.2996-01 

7.0416-06 

1*8196-09 

8.0666-13 

3. 3436-10 

7.7626-19 

1.549E+04 

4.986E-01 

3.981E-03 

3.3036-01 

1.0266-05 

1.463E-09 

5.4336-13 

2. 6326-10 

5.0116-19 

U560£»34 

4.991E-01 

3.373E-03 

3.3056-01 

1.4796-05 

U181E-09 

3.6906-13 

2.0926-10 

3.2646-19 

l.S83E>34 

4.997F-01 

2.867E-03 

3.3 076 - 01 

2.1146-05 

9*573E-10 

2.5276-13 

1.6556-10 

2.1446-19 

1.600E»94 

9.003F-01 

2.4456-03 

3. 3 0 76 -01 

2,9956-05 

7.793F-10 

1.7446-13 

1. 3226-10 

1.4216-19 

l.623E*94 

5.009E-01 

2.093E-03 

3.3066-01 

4. 2046-05 

6.370F-10 

1.2136-13 

1.0606-10 

9.4936-20 

1.640E»34 

5.016E-01 

1. 796E-03 

3.3046 - 01 

5. 8536-05 

5*227E-10 

8.4966-14 

8.5436-11 

6.3946-20 

1.669E*34 

5.024E-01 

1.5476-03 

3.3016-01 

8. 0796-05 

4.307E-10 

5.996F.-14 

6.9116-11 

4.3416-20 

1.680E>34 

5.033E-01 

1.336E-03 

3.2 976 -01 

1. 1066-04 

3»562E-I0 

4.2616-14 

5.6126-11 

2.97 06 -20 

Ur30E*94 

5. 0446-01 

1. 167F-03 

3.2916-01 

1.5036-04 

2*9586-10 

3.0486-14 

4.5756-11 

2.0476-20 

l.r20E»34 

9.056F-01 

1. 0056-03 

3.2846-01 

2.0266-04 

2.465E-10 

2.1956-14 

3. 7436-11 

1.4226-20 

1. 740E»94 

5.07IE-01 

8.7666-04 

3.2756-01 

2. 7106-04 

2.062E-10 

1.5916-14 

3.3726-11 

9.9456-21 

1.760E734 

5.087E-01 

7.6476-04 

3.2646-01 

3.5986-04 

1.731F-10 

1. 1606-14 

2.5306-11 

7.0056-21 

1.780E734 

9. 106E-01 

6.6956-04 

3.2516-01 

4. 7436-04 

1.458E-10 

8.5066-15 

2.0906-11 

4.9676-21 

1.833E734 

5.127E-01 

5.8766-04 

3.2376-01 

6.2076-04 

1«232E-10 

6.2736-15 

1.7316-11 

3.5446-21 

1.870Et34 

5.150E-01 

5.1686-04 

3.2206-01 

8.0666-04 

1.045E-10 

4.6516-15 

1.4386-H 

2.5456-21 

1.849E734 

5.176E-01 

4. 5676-04 

3.2016-01 

1.0416-03 

e.88BE-Il 

3.4666-15 

1.1976-11 

1.8396-21 

1.860E734 

5.203E-01 

4.0256-04 

3.1806-01 

1.3356-03 

7. 502E-11 

2.5956-15 

9. 9886-12 

1.3366-21 

1.8B0E704 

5.233E-01 

3.5636-04 

3.1576-01 

1.7016-03 

6*4866-11 

1.9526-15 

8.3536-12 

9.7546-22 

1.999E»94 

5.265E-01 

3. 1606-04 

3.1326-01 

2. 1546-03 

5.563E-11 

1.4756-15 

6. 9996-12 

7.1586-22 

1.920E»B4 

5.297E-01 

2 . 80 76 - 04 

3.1056-01 

2.7116-03 

4. 7B2E-U 

1.1196-15 

5. 8756-12 

5.2786-22 

1.940E»94 

9.331E-01 

2.4976-04 

3.0766 -01 

3.3936-03 

4* 120E-11 

8.5156-16 

4.9406-12 

3.9086-22 

l.960E>34 

5.369E-01 

2. 22 56 - 04 

3.0456-01 

4.2236-03 

3*556E-ll 

t. 5046- 16 

4. 1606-12 

2.9046-22 

1.983E7 34 

5.400E-01 

1.9856-04 

3.0126-01 

5. 2296-03 

3*075E-ll 

4.9836-16 

3 . 5086-12 

2.1666-22 

2. OOOE 734 

5.435F-01 

1.7736-04 

2.97 76 -01 

6.4406-03 

2.662F-U 

3.8286-16 

2.9616-12 

1.6206-22 

2. 02 OE 704 

5.469E-01 

1.5856-04 

2.9406-01 

7.8906-03 

2.3O0E-11 

2.9486-16 

2.5006-12 

1.2156-22 

2.040E704 

5.504E-01 

1.4186-04 

2.9006-01 

9.6186-03 

2.0u3E-U 

2.2746-16 

2. 1126-12 

9.1346-23 

2.060E704 

5.53SE-01 

1.2696-04 

2.8 5 76 - 01 

1. 1666-02 

U739E-11 

1.7576-16 

1.7846-12 

6.8766-23 

2.080E704 

5.972E-01 

1.1366-04 

2.8106-01 

1.4076-02 

1.511E-11 

1.3586-16 

1. 5066-12 

5.1826-23 

2.100E704 

5.605E-01 

1.0176-04 

2. 7606 - 01 

1.6886-02 

1.313E-U 

1.0516-16 

1.2706-12 

3.90 86 -23 

2. 120E704 

5.639E-01 

9. 1036-05 

2. 7056-01 

2.0136-02 

1.141E-11 

8.1256-17 

1.0696-12 

2.9476-23 

2.140E704 

5.673E-01 

9.1416-05 

2.6456-01 

2.3876-02 

9.911E-12 

6.2766-17 

8,9786-13 

2.2216-23 

2. 160E704 

5.707E-01 

7.2746-05 

2.5806-01 

2.8136-02 

8.603E-12 

4.8406-17 

7.5166-13 

1.6716-23 

2. 180E704 

5. 743E-01 

6.4906-05 

2.5086-01 

3.2946-02 

7.461E-12 

3.7246-17 

6. 2676-13 

1.2566-23 

2.200E704 

5.779E-01 

5.7826-05 

2.4316-01 

3,8306-02 

6.462E-I2 

2.8566-17 

5.2036-13 

9.4056-24 

2.220E704 

5.816E-01 

5. 1396-05 

2.3476-01 

4. 4236-02 

5*587E-12 

2.1826-17 

4. 2966-13 

7.0216-24 

2.240E704 

5.854E-01 

4.5886-05 

2 . 2 5 76 - 01 

5.0706-02 

4.821E-12 

1.6606-17 

3.5276-13 

5.2206-24 

2.260E704 

5.893F-01 

4.0316-05 

2.1616-01 

5. 7686-02 

4* 15U-12 

1.2566-17 

2.8766-13 

3.8636-24 

2.280E704 

5.933E-01 

3. 5646-05 

2. 0606 - 01 

6.5136-02 

3.564E-L2 

9.4406-18 

2. 3296-13 

2.8436-24 

2.300E7J4 

5.9736-01 

3.1246-05 

1.9546-01 

7.2986-02 

3.051E-12 

7.0656-18 

1. 8726-13 

2.0806-24 

2. 32 OE 704 

6.015F-01 

2.7366-05 

1.9456-01 

8. 1146-02 

2.604F-12 

5.2466-18 

1. 4926-13 

1.5126-24 

2.340E734 

6. 056E-01 

2.3886-05 

1.7346-01 

8.9536-02 

2.214E-12 

3.8696-18 

1. 1806-13 

1.0926-24 

2.360E704 

6.097E-01 

2.0776-05 

1.6216-01 

9. 8056-02 

1.877F-12 

2.8336-18 

9. 2606-14 

7.8306-25 

2.380E704 

6.I38F-01 

1. 7996-05 

1.5086-01 

1.0666-01 

1. 505E-12 

2.0606-18 

7.2056-14 

5.5756-25 

2.400E704 

6. 178E-01 

1.5836-05 

1.3976-01 

1. 1516-01 

U333E-12 

1.4876-18 

5.5626-14 

3.9426-25 

2.420E704 

6.217E-01 

1. 3366-05 

1.2586-01 

1.2346-01 

1. 118E-12 

1.0666-18 

4. 26 16-14 

2.7686-25 

2.440E704 

6.255E-01 

1.1456-05 

1.1826-01 

1.3146-01 

9. 340F-13 

7.5926-19 

3.240-14 

1.9316-25 

2.7 60E704 

6.290E-01 

9. 7886-06 

1.0816-01 

1.3926-01 

7.778E-13 

5.3746-19 

2.4476-14 

1.3396-25 

2 . 480E734 

6.324E-01 

8.3416-06 

9.8506-02 

1.4656-01 

6.458E-13 

3.7836-19 

1.8376-14 

9.2306-26 

2.S00E704 

6. 356F-01 

7. 0906 - 06 

8.9446-02 

1. 5356-01 

5.347E-13 

2.6496-19 

1. 3716-14 

6.3306-26 
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Table II.- 

Continued. 





c 

C* 

c** 


CO 

Co* 

CC2 

C2 

t 


Uuldk-Jl 

L iub~ 10 

1.387L-07 

l.bblt 09 

8.669E-06 

2.5836-11 

3.9916-07 

8.9006903 


1 • ludb'0 1 


1.30U-07 

9.808E-0b 

5.680E-06 

1.2596-11 

2.5306-07 

8.6306903 


1.121L-91 

V.7J3t-lO 

l.lobt-C7 

5.809E-35 

9.7916-06 

6.093E-U 

1.5851-07 

8.8006903 

L.306&-01 

l.96 7b-Jl 

2.0jJ6-C9 

l.ObOE-07 

3.9l9L-)5 

3.9986-06 

2.9561-12 

9.6886-08 

9.PQ06903 

U lObt'Ol 

l,b^ ib-Ol 

V.ltKifc-OO 

9.070t:-aa 

2.003t-0b 

3.2986-06 

1. 9296-12 

5. 7166-08 

9.2006903 


1. 7UL-J1 


l.bbab-U8 

1. 1871-05 

2.6876-06 

6.8756-13 

3.385t-0d 

9.9006903 


l«dwoC*-Ol 

1 • b*j^6-Ci 

6.3^bE-0o 

8.780E-06 

2.1611-06 

3.2866-13 

1.9986-08 

9.6006903 

6*^iJb-J2 

i,d7’*t-Jl 


5.ialE-U6 

3.89b'.- 06 

1.7156-06 

1.5581-13 

1.1076-08 

9.8006903 


l,'<4dc-0l 

i.u7s£-C(i 

<-.ia3t-oa 

2.2331-06 

1.3926-06 

7.3206-19 

6.2396-09 

1.0006909 


i»'^3Oc:''01 

#.763t-0B 

3.3<*VE-Od 

1.2 791-08 

1. 0366-06 

3.90CE-19 

3.5016-09 

1.02 0 6 909 


1 , 7l “"0 1 

l.'.73t-C/ 

2.665E-0a 

7.227E-07 

7.8916-07 

1.5586-19 

1.9626-09 

1.0906909 

2*o42 


^.<.17£-07 

2.110E-0B 

9.0781-07 

5.9306-07 

7.0916-15 

1. 1016-09 

1.0606909 

Z*lZOtz^Oi 

4- 

3.<»biit-C7 

1.6b3E-0a 

2.2881-07 

9.9016-07 

3.1391-15 

6.1911-10 

1.0806909 

i*7Q0t-0< 

i,‘^27c-Ol 

l^bE-07 

1.30E>E-0<1 

1.2771-07 

3.2301-07 

1.3796-15 

3.9966-10 

1.1006909 

U36>b-U^ 

1, -<01c-0l 

<7.S J<iE-U7 

l.U22E-0a 

7.0991-08 

2.39 71-07 

5.9326-16 

1.9896-10 

1.1201909 

uo-^te-j^ 

Uo/2t-0i 

l.‘»73E-Cb 

7.b/l£-0-7 

3.931t-0d 

1. 6916-07 

2.5296-16 

1.1396-10 

1.1901909 


Ud^3 = -0i 


t.206E-09 

2. 1731-08 

1.2116-07 

1.06 76-16 

6.5276-11 

1.1606909 

r. i^9E-04 

l,dl6=-dl 

i.iblE-Ct 

<i.82 7E-09 

1. 2UlE-0d 

8.6901-08 

9.9721-1 7 

3.7926-11 

1.1806909 

5. 1 71>t.-03 

1. /V2E-01 

S.OSdt'Ob 

3.7ba£-09 

6.6981-09 

6. 1996- OB 

1.8666-17 

2.2256-11 

1.2006909 

4«oVo b-'O j 

L.770f'Jl 

i m b0bE~06 

2.920E-09 

3.6951-09 

9. 3 751-08 

7.7906-18 

1.3206-11 

1.2206909 

3« 4i>E'0i 

U /iU-01 

l.l0it-0» 

2.27bE-09 

2.0661-09 

3.1166-08 

3. 2636-18 

7.9196-12 

1.2906909 

3, I43t-J3 

l.73ot-0l 

lAolbE^Ob 

1.7l7t-09 

1. 1631-09 

2.2266-08 

1.3766-18 

9.8076-12 

1.2606909 

^•592i-03 

l./23t-01 

2.b<i3£-C5 

1.392E-09 

6.610E-10 

1.5966-08 

5.8596-19 

2.9536-12 

1.2806909 

2* I43c*0i 

1.7l2t-9l 

i.372E-0b 

l.OSbE-09 

3.792E-10 

1.1501-08 

2.5206-19 

1.8361-12 

1.3006909 

U /d4E-OJ 

1. 703E-01 

<..bl5£-05 

a.b39F-10 

2.193E-10 

8.332E-09 

1.0996-19 

1.1596-12 

1.3206909 

i*>v^ie-Oi 

l,6'<6f 01 

b*b2l b-03 

6.b46E- 10 

1.2091-10 

6.0726-09 

9.8636-20 

7.3936-13 

1.3906*09 

U231b-^3 

1.,0'rfOE-ul 

O.bbbE-ub 

5.<.<.aE-lu 

7.6951-11 

9.9^ ’6-09 

2.1856-20 

9.7236-13 

1.3606*09 

l*Oi>^»E-Oi 

l,6bbt'‘0i 

l.b36E-0't 

9.3b'>E-10 

9.5d7E-ll 

3.2856-09 

9.9756-21 

3.0716-13 

1.3806*09 


l.6tt0t-0 i 

l.b^'Jt-O^ 

3.*.95E-10 

2.7891-11 

2.9906-09 

9.6286-21 

2.01d6-13 

1.9006*09 

7.>‘^0b-0<. 

l,6/7t-0l 

2.S 37t-0<. 

2.aiaE-io 

1.7101-11 

1.8236-09 

2.1826-21 

1. 3396-13 

1.9206*09 

o»^7ot'*0'« 

1,67 Jt-Ol 

3.4&6E-04 

2.2alt-10 

1.0621-U 

1.3716-09 

1.0966-21 

8,9691-19 

1.9906*09 

^•bH9E-0<» 

i • o70c-0 i 

4.b 72b“C^ 

l.Bb9E-10 

6.670E-12 

1.0386-09 

5.0926-22 

6.0696-19 

1.9606*09 

<». 77U-a** 

i • oQ 7E. ~0 1 

b.Eb'iE-O^ 

l.bl9E-10 

9.2351-12 

7.9026-10 

2.5186-22 

9.1366-19 

1.9806*09 

‘*.ll6f-0^ 

1.6O3F-01 

d.33UE-0<t 

1.290b- lu 

2.717E-12 

6, 1516-10 

1.2656-22 

2.8996-19 

1.5001909 

3* ?b2c“0^ 

l.6^‘rffc-*0l 

1. 10‘.E-03 

1.020b-10 

1.7HIE-12 

9.6591-10 

6.9976-23 

1.9716-19 

1.5206*09 

3*u^rf2E“t»‘t 

Uo;>4E-J 1 

U'.bOE-Oi 

o.‘.l7t-ll 

1. 153E-12 

3.O061-10 

3.3336-23 

1.3766-19 

1.5906*09 

2*o‘^2E-0<» 

l,6<idb-3l 

l.b70E-03 

b.9<i9E-ll 

7.6171-13 

2.8056-10 

1.7*86-23 

9.66oE- 15 

1.5606*09 

2*3<»V6-04 



b.7db£-ll 

5.07dt-li 

2.1926-10 

9.2856-29 

6. 8376-15 

1.5806*09 

2.0b5E-0>* 

l.cij2c-0l 

3.1<i6fc-03 

9.B21E-11 

3.913E-13 

1.7206-10 

9.9966-29 

9.8616-15 

1.6006*09 

i% d Ol fc“04 

i,622c*01 

‘..015E-03 

9.02fcE-ll 

2.313E-13 

1.355t.-10 

2.7216-29 

3.9796-15 

1.6206*09 

U>dlE-d<» 

1 « 609l- 0 1 

S.dd 7E-03 

3.369E-11 

1.579E-13 

1.0716-10 

1.9996-29 

2.9936-15 

1.6906*09 

I* 3 

l« b'»3c**0i 

6.378E-03 

2.B2bt-ll 

1. 0856-13 

8.9936-11 

8.3976-25 

1.7956-15 

1.6606*09 

l*2^3t-o<» 

l.b/bt-Jl 

7.'7b6E-03 

2.373E-11 

7. 5081-19 

6.7506-11 

9.6956-25 

1.2956-15 

1.6806*09 

Uu 77E-04 

1. bt>2E“0l 

•».a91E-03 

1.995E-11 

5. 2231-19 

5.3756-11 

2.6666-25 

y. 3676-16 

1.7006*09 

9«%3lE*03 

l,b2bE-y 1 

1.215E-02 

l.b79E-ll 

3.652E-19 

9.2866-11 

1.5276-25 

6.7876-16 

1.7206*09 

d« 


l,<.aOE-02 

1.913E-11 

2.5856-19 

3.9206-11 

6.8136-26 

9.9126-16 

1.7906*09 

7. 337E-0b 

i*^b dc-'O 1 

U 7<)7E-02 

l.ld9E-H 

1. 8086-19 

2.7306-11 

5.1236-20 

3.5516-16 

1.7606*09 

o*^<»2b“05 

1,^1 7c-*j I 

2*1 3dE~02 

l.OOUb-11 

1.2 78E-19 

2. 1786-11 

2.9906-26 

2.5616-16 

1.7806*09 

b. 6<*b£“0> 

U i7Jc-0l 

2.33<>t-02 

B.903E-12 

9. 0566-15 

1.7366-11 

1.7626-26 

1.8916-16 

1.8006*09 

*» 3bc“Ub 

i* Jl9t-0l 

2.<<75E-02 

7.097b-12 

6.927E-15 

1.3816-11 

1.0916-26 

1.3186-16 

1.8206*09 

4,3o3E-Jb 

I«262E*01 

3.OEE-02 

b.897E-12 

9.5666-15 

1.0986-11 

6.1716-27 

9.3896-17 

1.8906*09 

3. 73Vc-ub 

1.20U-01 

3.'<7S£-C2 

9.922E-U 

3.2966-15 

8.6816-12 

3.6716-27 

6.6921-1 7 

1.8606*09 

3.2idL-0b 

1 • 1 3bL“0 1 

<..333L-02 

9.096E- 12 

2.307E-15 

6.8536-12 

2.1896-27 

9.669C-17 

1.8806*09 

2.793fc-0b 

l.06 7£-)l 

b. lllt-02 

3.397E-U 

1.638E-15 

5.3926-12 

1.3086-17 

3.25dE-l7 

1.9006*09 

2* 3-Wfc-d3 

^,9o7l-02 

5.70ot-02 

' 2.B07E-12 

U162E-15 

9.2281-12 

7.8226-28 

2.2566-17 

1.9206*09 

2.0b2£-0b 

'^.2b2t-02 

6.3CSE-C2 

2.31U-U 

a. 2391-16 

3.3031-12 

9.6836-28 

1.5506-17 

1.9906*09 

i * 7 h9E“0 3 

d.b J7t-02 

fa.alOE-O/ 

1.89bt- 12 

5.8316-16 

2.5711-12 

2.8066-28 

1.0576-17 

1.9606*09 

i.<»d<»E-'0b 

/.d>U-02 

?.!>00E-iJ2 

l.b99E-12 

9.1211-16 

1.9931-12 

1.6816-28 

7.1991-18 

1.9806*09 

U2bbfe*0> 

7. l**bC-02 

b.07U-02 

1.26lb-l2 

2.90oE- 16 

1.5906-12 

1.0086-28 

9.8026-18 

2.0006*09 

1* J3bk”’03 

6,46 3t- 02 

b« d lbE-02 

1.0231- 12 

2.0991-16 

1.1861-12 

6.0916-29 

3.2096-18 

2.0206*09 

d« do<»L'~Oo 

5. b59t-02 

S* 12oE~*C2 

8.2 77b-13 

1.9381-16 

9.1066-13 

3.6201-29 

2. 1256- 18 

2.0906*09 

7 • 4<r3 t*”Oo 

3,2 7 iL-02 

b.002t-U2 

b .d7St— 13 

1.013E-16 

6.9091-13 

2.1691-29 

1.9026-1 8 

2.0606*09 

b«^22b'‘0b 

*»• 7^‘*t-02 

KOObL-Ol 

5.3 78l- 13 

7. 1106-17 

5.3196-13 

1.3006-29 

■7.2166-19 

2.0806*09 

b ♦ 1 fUO 

^•22Ot*02 

l.Oaat-Ol 

<i.32at- 13 

9.9886-17 

9.0996-13 

7.7816-30 

8.0351-19 

2.1006*09 

4i* 3^6t*“06 

3. 7oOl- 32 

1.07ot-Cl 

3.971E-13 

3.9V91-17 

3.0791-13 

9.6566-30 

3.993E-i9 

2. 1206*09 

3,602 k-Oo 

3, 3‘*it-')2 

i.ioat-01 

2.7bbb-13 

2.951E-17 

2.3291-13 

2. 7B96-aC 

2.5726-19 

2. 1906*09 

2,'*'^7E*06 


1. 1 1‘iE-Cl 

2.2331-13 

1.7151-17 

1.7606-13 

1.6621-30 

1 .6766-19 

2.16UE»09 

2«‘t'»^E'*0o 

2 t62bt-02 

l.lb7E-01 

1.792b- 13 

1.2001-17 

1. 32 76- 1 3 

9.9136-31 

1.0916-19 

2.1806*09 

2 *U 76b**0o 

2.322c-0k 

U 1 /bE-U 

1. •.38b- 13 

d. 3901-18 

9.9861-19 

5.8996-31 

7.1186-20 

2.2006*09 

1,7 i'^fc-"\>6 

2.03tt-02 

l.lbOt-Cl 

I.lbbt-13 

5.8611-td 

7.9956-19 

3.5026-31 

9.6526-20 

2.2206*09 

1 .H**! b-06 

1, di 

1.201E-01 

9.292E- U 

9.0911-16 

5.0121-19 

2.0791-31 

3.0951-20 

2.2906*09 

1,2 03E“ 06 

l,oOic-J2 

1.20bE-01 

7.<.b3E-l<i 

2.8531-18 

9.1921-19 

1.2296-31 

1.9966-20 

2.2606*09 

l,0UbE'*0O 


U2 Ibt-U 

t.U38t-U 

1.9871-18 

3.1236-19 

7. 1991-32 

1.3156-20 

2.2806*09 

d, <• Odt'O 7 

i • 2** Oc “ *>2 

1.217L-01 

‘..d/bE-U 

1.3821-18 

2.3206-19 

9.2136-32 

8.6776-21 

2.3006*09 

7, 0H<»fc-0 7 

1, I03t-02 

l.21b£-0l 

3.9981- 19 

9.6021-19 

1. 7196-19 

2.9566-32 

5.7936-21 

2.3206*09 

b.9UE-0 / 

7l-03 

1.21 Tfc-Cl 

3.199E-19 

6.6611-19 

1.2716-19 

1.9256-32 

3.8196-21 

2.3906*09 

9,969h-u 7 

j«u21l~'7 3 

1.21bt-01 

2. b9bb- 19 

9.6191- 19 

9. 3odt-15 

8.2316-33 

2.5926-21 

2.3601*09 

L O<^b*0 / 

7,o3 Jt-03 

1.21 lE-U 

2.11S1-19 

3.1926-19 

8.8896-15 

9.7311-31 

1.7006-21 

2.3806*09 

3, b iOt-07 

w. 7 oOL-J 3 

1.206L-CI 

1. 7221-19 

2.2051-19 

5.0596-15 

2.70 71-33 

1. 1926-21 

2.9006*09 

2#9d3£-0 7 

3,'i>3t-0i 

1.2Clt-0l 

1.9081-19 

1.5211-19 

3.7006-15 

1.5926-33 

7.6996-22 

2.9206*09 

2*b2bk“07 

3.32 3t-0 3 

1. l .bt-01 

l.lbOt-19 

1.0981-19 

2.7096- 15 

8. 7996-39 

5.2056-22 

2.9906*09 

2* l‘»2E-07 

73U-33 

l.labE-ul 

9.9l7E-lb 

7.219E-20 

1.9736-15 

9. 9966-39 

3.5356-22 

2.9606*09 

Utt20E-07 

*••21 lr-0> 

l.laat-Ol 

7.727E-1> 

9.9681-20 

1.9376-15 

2.7876-39 

2.9106-22 

2.98C1 *09 

1, b<»vt-0 7 

3, /3 3C-03 

1.1771-1-1 

t.abU-lb 

3.9lot-20 

1.0966-15 

1.5671-39 

1.8501-22 

2.5006*09 
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Table II. - Continued 





— i.J 





P/PO - 

9*006-03 







T 

2- 

0 


044 

0- 

02 

02* 

02- 


i.oooc*a 2 

0. 

0. 

0. 

0. 

0* 

6.5292-11 

1. 7602-18 

0. 

/ 

2.000E»02 

0. 

7.7576-67 

0. 

0* 

0. 

6.803E-11 

1. 7602-18 

0. 


3. 0002*02 

0. 

3.83 22 -65 

3.2512-79 

0* 

0* 

5.8602-11 

1.7602-18 

0. 


«.000E*02 

0. 

2.682E-36 

9.0782-62 

0. 

0. 

6.716E-11 

1.7602-18 

0* 


S. 0002*02 

0. 

8.5302-28 

2.5692-51 

0. 

0. 

6. 8092-11 

1.7602-18 

0* 


6.0002*02 

1.2172-91 

1.9972-23 

2.6322-66 

0. 

0. 

6.9212-11 

1. 7602-18 

0. 


T. 0002 *02 

6.9I3F-7T 

3. 0962-20 

2. 0582-39 

0* 

6. 1682-89 

6.6792-11 

1. 7602-18 

1.2612-82 


6.0002*02 

1.6632-66 

3.6122-17 

2.3372-36 

0. 

5.4886-75 

1*6396-09 

1. 7602-18 

6.6582-70 


- 

9.0002*02 

1.3862-36 

1.1012-16 

6.0622-36 

0. 

1.0246-63 

3.7602-08 

1. 7602-18 

1.9192-59 


1. 0002 *03 

1.2662-66 

1.1332-12 

2.5162-32 

0. 

1.0892-56 

6.6682-07 

1.7602-18 

6.5912-51 

1 

1.1002*03 

6.0912-60 

5.030E-11 

7.6012-31 

0« 

2*6466-47 

3.6592-06 

1. 76 02-18 

3.2802-66 


1.2002*03 

1.1192-36 

1.1892-09 

1.2652-29 

0. 

3. 7712-61 

2.0302-05 

1.7602-18 

1.6802-38 


1.3002*03 

6.5202-30 

1.7312-08 

1.3622-28 

0. 

6.0672-36 

8.6362-05 

U760C-18 

1.: 362-33 


1.6002*03 

6.0622-26 

1. 7192-07 

1.0622-27 

0. 

1.7572-31 

2.9802-06 

1. 7602-18 

1.5562-29 


1.3002*03 

1.0962-22 

1. 2582-06 

6.3162-27 

0* 

1.2902-27 

8*6966-04 

1. 7592-18 

5*9666-26 


1*600F«‘03 

1.0632-19 

7.1716-06 

3.1912-26 

0. 

2.9302-26 

2.2122-03 

1. 8612-18 

7.6682-23 


1.7002*03 

8.6982-18 

3.3262-05 

7.0162-25 

0. 

5.0732-22 

5.0162-03 

1.0262-17 

7.9702-21 


uaooE^o) 

1.3992-16 

1.2972-06 

3. 3 3 82 -23 

0. 

1*6136-20 

1.0292-02 

1.6192-16 

1.6082-19 



1.9002*03 

1.5922-15 

6.3602-06 

1.1622-21 

0* 

3.2702-19 

1.9362-02 

1.5962-15 

2.1512-18 


2.000E>03 

1.6052-16 

1.2872-03 

2.7692-20 

0. 

4.7806-18 

3.3562-02 

1. 6182-16 

2.1662-1/ 


2.1002*03 

9.97 5E-U 

3.3872-03 

4.976E-19 

9*1486-86 

5.2612-17 

5.3852-02 

9*9966-14 

1.6476-16 


2.2002*03 

5.8612-13 

8. 0292-03 

6.89SE*18 

1.6652-81 

4*4896- 16 

7.9982-02 

5.8552-13 

9.9562-16 


2.300E»03 

2.8752-12 

1.72 72-02 

7.6322-17 

1.29 72-77 

3.0362-15 

1.0982-01 

2.8832-12 

6.8062-15 



2.6002*03 

1.2082-11 

3«3f3E-02 

6.9302-16 

5. 0022-76 

1.6522-16 

U389E-01 

1.2112-11 

1. 8676-14 


2.3002*03 

6.3892-11 

6. 1112-02 

5.2372-15 

1.0352-70 

7. 3372-16 

1.6152-01 

6.6002-11 

5.8832-16 


2.6002*03 

1.3922-10 

1.0122-01 

3 . 6 5 82-16 

1.2622-67 

2.6862-13 

1. 7182-01 

1. 3952-10 

1.5092-13 


2.7002*03 

3.8862-10 

1.5672-01 

1.9712-13 

9.2352-65 

8.1752-13 

1.6682-01 

3.8912-10 

3.162E-13 


2.8002*03 

9.6232-10 

2.1862-01 

9.96 12-13 

6.5082-62 

2.0822-12 

1.6722-01 

9.6202-10 

5.6262-13 


2«900E»0) 

2.1292-09 

2.8622-01 

6.6892-12 

1.5192-59 

6.6752-12 

1.1802-01 

2. 1222-09 

7.6562-13 


3.0002*03 

6.2652-09 

3.6902-01 

1.8362-11 

3.6612-57 

8.2132-12 

8.6352-02 

6.2122-09 

8.9962-13 

? 

3. 1002*03 

7.739^-09 

6.0012-01 

6.8372-11 

6.6932-55 

1.3162-U 

5.8622-02 

7. 6022-09 

9.0362-13 


3.2002*03 

1.3162-08 

6.369F-01 

2.3392-10 

8. 6012-53 

1.896E-U 

3.7392-02 

1.2656-06 

8.0792-13 


3. 3002*03 

2.1212-08 

6.6122-01 

7.3622-10 

8.5872-51 

2.5652-11 

2.3212-02 

1.9672-08 

6.7262-13 


3.6002*03 

3.3292-08 

6.7632-01 

2. 1322-09 

6. 6672-69 

3.2862-11 

1.6272-02 

2.8752-08 

5.6362-13 


3.3002*03 

5.1802-08 

6.8B62-01 

5.65 82 - 09 

3.6282-67 

6. 196F-U 

8.8152-03 

3.9592-08 

6.6152-13 


3.6002*03 

8.12 32 - 08 

6.9092-01 

1.3 702-08 

1.5252-65 

5.6152-11 

5.5192-03 

5.1232-08 

3.6902-13 


- 

3.7002 *03 

1.2972-07 

6.9622-01 

3.0 262 - 08 

6.8112-66 

7.1682-11 

3.5162-03 

6.2292-08 

3.2162-13 


3.8002*03 

2.1102-07 

6.9622-01 

6. 1382-08 

1.1632-62 

9.6662-11 

2.2832-03 

7. 1572-08 

2.9292-13 

- 

3.9002*03 

3.6722-07 

6.9756-01 

1. 1582-07 

2 . 22 32 -61 

1.3312-10 

1.5122-03 

7.8612-08 

2.7682-13 

, 

4«00OE^03 

5.7312-07 

6.9032-01 

2.0592-07 

3.6762-60 

1. 8512-10 

1.0202-03 

8. 3532-08 

2.6892-13 


6. 1002*03 

9.62 72-07 

6.9892-01 

3.6 892 - 07 

6.5682-39 

2.5812-10 

7.0096-04 

8.6692-08 

2.6652-13 


6.2002*03 

1.5602-06 

4.992E-01 

5.6 7 72- 07 

5.1692-38 

3.5962-10 

4. 8996-04 

8.8362-08 

2.6822-13 


6. 3002*03 

2.69 82 - 06 

6.9952-01 

5.8952 - 07 

5.0362-37 

5.0052-10 

3. 4816-04 

8. 0636-08 

2.7362-13 


6.6002*03 

6.0352-06 

6.9972-01 

1. 345E-06 

6.3002-36 

6.9722-10 

2.5122-06 

8. 7446-08 

2.8352-13 


6.3002*03 

6.5112-06 

5.0002-01 

1.9 5 72 - 06 

3.2112-35 

9. 7572-10 

1.8392-06 

8*4666-08 

2.9892-13 


^•600E^03 

1.054E-05 

5.00 32-01 

2 . 7 3 92 - 06 

2.1002-36 

1.3772-09 

1.3656-04 

0*O24E-O8 

3.2192-13 


6. 7002*03 

1.7166-05 

5.0092-01 

3.688E-04 

1.2072-33 

1.9646-09 

1.02*2-06 

7* 440E-09 

3.546E-13 


4.803E^03 

2.8082-05 

5.0172-01 

4*7906-06 

6.1622-33 

2.0306-09 

7.B31E-05 

6. 761E-O0 

3.9922-13 


6.9002*03 

4.605E-05 

5.0322-01 

6.0322 - 06 

2. 80 72 -32 

4. 1086-09 

6.0512-05 

6.0502-08 

4. 5806-13 


3.0002*03 

7.5322-05 

5.0552-01 

7.6192-06 

1.1712-31 

5*9826-09 

4*7416-05 

5. 3716-08 

5.3302-13 


5.1002*03 

1.2212-06 

5*090E-01 

0*9906-06 

6.5652-31 

8.6076-09 

3.7702-05 

4. 76R6-O0 

6.259E-13 


5.2 002 *03 

1.95 ^-04 

5.1632-01 

1.0 822 -05 

U6706-30 

1. 2526-08 

3.046E-05 

4 706-08 

7.380E-13 


3.3002*03 

3.056E*04 

5.2182-01 

1.3032-05 

5.9062-30 

l. 7812-08 

2*5046-05 

3* 806E-O8 

8*6996-13 


3.6002*03 

4.671E'04 

5.3172-01 

1. 5502-05 

2.0382-29 

2.6932-08 

2. 0936-05 

3.6156-03 

1.0206-12 


5.5002*03 

6.945E-04 

5.6612-01 

1*9366-05 

6*9346-29 

3.6102-08 

1.7792-05 

3.449E-08 

1.1066-12 

'n 

5.600E«^03 

1.0032-03 

5.5862-01 

2.6032-05 

2.3602-28 

4.5T7E-09 

1.532F-05 

3. 3>3E-0e 

1.3606-12 

' 

5.7302*03 

1.6066-03 

5. 7392-01 

3.0172-05 

7.8502-28 

5.9776-03 

1. 3326-05 

3.373E-08 

1.5332-12 


5.8002*03 

1.9172-03 

5.8932-01 

3.8252-05 

2. 6152-27 

7. 6026-09 

1.1646-05 

3.6332-00 

1.69 16-12 


3.9002 *03 

2.5672-03 

6.0372-01 

4.8826-J5 

8.6246-27 

9*4216-08 

1.0192-05 

3.5382-08 

1.0252-12 


6.000E 4^03 

3.3052-03 

6.1662-01 

6.255E-U5 

.8062-26 

1* 1406-07 

8. 9106-06 

3.676E-08 

1. 9266-12 



6. 1002 *03 

4.703P-03 

6,26*9E’01 

8* 0236-05 

8.9'9E-26 

1 .340E-07 

7.7T6E-06 

3. t38E-08 

1.991F-12 


6.2002*03 

5.2532-03 

6.3512-01 

1.0282-06 

2.8152-25 

1.5666-07 

6.7732-06 

6.0122-08 

2.0226-12 


6. 3002*03 

6.6702-03 

6.6132-01 

1. 3132-06 

3.6236-25 

1 . 799F-07 

5.8896-06 

4. 203E-09 

2.074F-12 


6.6002*03 

7.8722-03 

6.6572-01 

1.6722-06 

2.5772-26 

2.0182-07 

5.1172-06 

4. 3996-08 

2.0032-12 

■■■ 

6* 500E«>03 

9.478E-03 

6.466E-01 

2. 1192-06 

7. 5076-24 

2. 251F-07 

4.4466-06 

4. 6OIF-O0 

1.964E-12 


6.639E*33 

1.1312-02 

6.5032-01 

2.6722-06 

2.1302-23 

2. 4896-07 

3*8666-06 

4. 80BE-08 

1.9162-12 


6.7002 *03 

1.3392-02 

6.5102-01 

3.3512-06 

5.8882-23 

2. 7312-07 

3.366E-06 

5.0102-08 

1.8552-12 


6.8002*03 

l.5?4C-02 

6.5102-01 

4* 1826-04 

1.5862-22 

2. 9772-07 

2.9362-06 

5.234E-O0 

1.7902-12 


6.9002*03 

1.8392-02 

5.$03€-ni 

5.1922-06 

4* 1646-22 

3. 2266-07 

2.5662-06 

5.452E-08 

1.7232-12 


7.0002*03 

2.1362-02 

6.691F-01 

6.4146-04 

l.067t-2l 

3.4 >96-07 

2.2672-06 

5. 673E-08 

1*6546-12 


7.1002*33 

2.6672-02 

6.6762-01 

7.8832-06 

2.6692-21 

3.7332-07 

1.9722-06 

5.8972-08 

1.5862-12 


7.2002*03 

2.934E-02 

6.463P-01 

9*6436-04 

6.5272-21 

3.9896-0> 

I.T36E-06 

6* 125E-OB 

1.5162-12 


7.3002*03 

3.2602-02 

6. 6272-01 

l. 1762-03 

1.5612-20 

6.2632-07 

1. 5282-06 

6. -^seE-os 

1.6662 -12 


7.6002*03 

3.6872-02 

6.390E-OI 

1.6232-03 

3.6582-20 

4.495E-07 

1.3496-06 

ft. ‘^896-08 

1.3752-12 


7.5002 >03 

6.1755-02 

6.3662-01 

1.7182-03 

8. 3982-20 

6. 7632-07 

1.1932-06 

f 1266-08 

1.3072-12 


7.6002*03 

6. 7062-02 

6.327E-01 

2.0662-03 

1. 8922-19 

4*9856-07 

1.057F-06 

7. 0656-08 

1*2406-12 


7.7002*03 

5.2822-02 

6.2862-01 

2.6752-03 

6. 1832-19 

5.2192-07 

9.373E-07 

7. 3082-08 

1.174E-12 


7.8002*03 

5.902^-02 

6.2612-01 

2.9552-03 

9. 0902- 19 

5.6622-07 

8.3262-07 

7* 5546-08 

1.1096-12 


7.9002*03 

6.564F-02 

6. 1912-01 

3. 5152-03 

1.96 32-18 

5.6522-07 

7.6052-07 

7* 8036-00 

1*0456-12 


8.0002*03 

7.2732-02 

6.1382-01 

6.1682-03 

6.0872-18 

5. 848F-07 

6.593E-07 

8* 0556-08 

9.82 76- 13 


8.2002*03 

8.8122-02 

6.0202-01 

5. 8102-03 

1.7292-17 

6, 1876-07 

5.2612-07 

8. 5706-00 

8.6226 - 13 
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Table II. * Continued. 


P/t'O • S.OOE-03 


L 

C* 

Ot*- 

c- 

Cu 

CO* 

CC2 

C2 

T 

0« 

0. 

0. 

0. 

0. 

0. 

1.0001700 

0. 

1.0001102 

0. 

u« 

0. 

c. 

b.743t-b* 

0. 

1.000E7CC 

0. 

2.0001*02 

0. 

3. 

0. 

c. 

2.41>E-37 

1.3141-79 

1.COC1700 

0. 

3.0001*02 

0« 

D. 

0. 

c. 

5. 72bE-27 

6.7.BE-59 

I.U00E70U 

U. 

4.0001*02 

O- 

0. 

0* 

c. 

1. 4431-19 

1.4B4E-46 

1.0001700 

0. 

5.0001*02 

4»a i oOt** 7 7 

•♦* to 3t* 7 3 

0. 

c. 

1.23VE-14 

...4B3E-3B 

1.O0OE7OU 

0. 

6.0001*02 

^ iSt-od 

i4c7le*6!» 

0. 

0. 

3.S76E-11 

1.204E-32 

I.O0C1700 

5.6721-90 

7.0001*02 

2« 

1 «t.>wL-.>6 

0. 

u. 

3. 175E-09 

2.5621-30 

I.OCCE700 

1.3221-77 

6.0001*02 

1.1 / 

20 

0* 

c. 

7.bl0t-0d 

6.2BBE-29 

1.0C01700 

1.7651-68 

9.0001*02 


t>.2btt-!>0 

0. 


4. lioE-07 

7.95B1-2B 

1.0001700 

3.4331-61 

1.0001*03 

6.0 1 7c~ i u 

d.ol^c-^ 7 

0. 

i.5JbE-/5 

7.31BE-06 

6.3461-27 

1.0001700 

3.1601-55 

1.1001*03 

3«0?2l*3'« 

3.>7bt-t4 

0. 

1 , laSE-6b 

4.0blE-0i 

3.585E-26 

5.9991-01 

2.9541-50 

1.2001*03 

3*db>fc-i i 

:>.Vs#3t-^2 

0* 


1. 727E-04 

1.5521-25 

9.9971-01 

4.7511-46 

1.3001*03 

1. 7 57t“<f tt 

<». 70 7E-^0 

0. 

i.'Hli-bi 

S.9b2E-04 

5.4501-25 

9.9911-01 

1.916E-4 

1.4001*03 


2.Ulc-3d 

2.b70t-S5 

0 * /Sbk'^fi 

1.740E-03 

1.O20L-24 

9.9741-01 

2.5541-39 

1.5001*03 


o. 2<» - i 7 

1.231E-SI 

3.UfcE-<.3 

4.431E-03 

4.449E-24 

9.9341-01 

1.3841-36 

1.6001*03 


04>t>fib 

6*0bb6-b7 

T.707t-ii0 

l.OOot-02 

5.6991-23 

9.8491-01 

3.5691-34 

1.7001*01 

1 


0.37bb-02 

i.b06E-37 

2.072E-02 

1.671E-21 

9,6891-01 

4.9481-32 

1.6001*03 

2.200c-L'« 

l.ttbf.-iO 

3.920E- 77 

«i.3m<.E-33 

3.91i»E-02 

3.6901-20 

9.411E-01 

4, 0561—30 

1.9001*03 

<f • lOib' id 

1. 10<*c-2 b 

6.4<»6t“V3 

E-33 

6.a42E-02 

5.9951-19 

8.967E-01 

2. 1 191-26 

2.0001*03 

b. 75*L“1 / 

b.t»H3L-2T 

<>•3 1 5»£-“c9 

k.6Jik-3l 

l.lllt-Ol 

7.4321-18 

B.317E-01 

7.4861-27 

2.1001*03 

o.^37t-l6 

l.tOUt-2b 

1. 337k*6b 

l.UbE-i'. 

l.bBOE-Ol 

7.2681-17 

7.4401-01 

1.8771-25 

2.2001*03 


b.loiL-2*» 

2. I36t-t2 


2.3bVE-01 

5.8021-16 

6.360E-01 

3. 4771-24 

2.3001*03 




o.ttObt-^7 

3. llBE-01 

3.8461-15 

5.1531-01 

4.9301-23 

2.4001*03 


L.T3<»c-^l 

U0tJ7b-bo 

1.07QL-23 

3.B41E-01 

2.1711-14 

3.9331-01 

5-5321-22 

2.5001*03 

U2^2E-it 

2 • J 7 7d"<.0 

<f.62^k-b** 


4,449t-ai 

1.0661-13 

2.6201-01 

5.0871-21 

2.6001*03 

t>. 0**t> E* 1 Z 

2.ol2L-lt 

l.0b<.E-bl 

l.<L33E-i3 

4.BB3E-01 

4.6751-13 

1.9021-01 

3.9771-20 

2.7001*03 

2.b*j4E-U 

2*Vo7fc-lb 

2.o73b'tS 

‘7.'<J6E-23 

5.130E-01 

1.8671-12 

1.212E-01 

2.7501-19 

2.8001*03 

l.00*^c-10 

^•b/ 7h-l 7 

b.2 iOE-<»7 

6.3‘<et-22 

5.222E-01 

6.9481-12 

7.3561-02 

1. 7481-18 

2.9001*03 

3. 7i9t-iu 

^.c22t-lf> 

t. 1^7E'-45 

3.003E-21 

5.21/t-Ol 

2.4551-11 

4.3011-02 

1.0551-17 

3.0001*03 

l,i<*lfc-us 

2 • 26wfc”* 1 1> 

t ^ t t-t 3 

1.S47E-20 

5.16VE-01 

a.3241-u 

2 ,4601-02 

6.1631-17 

3.1001*03 

<». 3‘rf2fc-U':^ 

l,o<M>c-i** 

<e.02S»t-^l 

■».020E-i0 

5. Il7e-0l 

2.7071-10 

1.3981-02 

3.4841-16 

3.2001*03 

1.3 Ooc“ 'J tt 

l.it 3L-13 

2.9b9£-39 

3. a-tbE— IV 

a.076E-0l 

8.3781-10 

8.0081-03 

1.6861-15 

3.3001*05 

*»• 70^t"C)o 

5!>ot - 1 3 

l.7ibC-37 

l.sSfct- la 

b.04BE-01 

2.4371-09 

4.6611-03 

9.6401-15 

3.4001*03 


b. rto6t“ 12 

/. ^20C-36 

i.B 26 t-la 

5.030E-01 

6.5831-09 

2.7721-03 

4. 6121-14 

3.5001*03 

>• S2OC-07 

3,103i-U 

2. 77oL-b<» 

2.li<>E-17 

B.Olvt-Ol 

l.63it-0o 

1.6881-03 

2 . 0561-13 

3.6001*03 

1.051E-06 

l,b^:2c-10 

7 .ftfab- 3 b 

7.62<>E-W 

5.012E-01 

3. flOt-06 

1 .053E-03 

8.5421-13 

3.7001*03 

^.63lt-’0o 

o.tt tfc- L 0 

UbblE-31 

2.063L- lb 

a.OOBE-01 

7. 7471-08 

6.7221-04 

3.3121-12 

3.8001*03 

b. 

2.<tbbt- jt 

4..b03t-bC 

■J.Uilt- lb 

a.OUit-ul 

1.5051-07 

4.3871-04 

1.2031-U 

3.9001*03 

I.b22b-u5 

o. b2tc- 0 * 1 # 

3.b<i9P-29 

^.V75l-1> 

5.U03t-0l 

2. 7541-07 

2. 924L-04 

4.1051-11 

4.0001*03 

3. A UE*Oi» 

2. 7o6f-0b 

<t. 1 32t-^0 

V.<.lbE-l3 

b.Q02E-01 

4.8001-07 

1.9871-0* 

1.3221-10 

4.1001*03 

7. 

b. 1 7 Ob- JO 

#».lb2E-27 

2 • ab7E“ l^ 

b.OOU-01 

8.0251-07 

1.375E-C4 

4.0321-10 

4.2001*03 

1.332 b-04 

2.2'^lE-07 

3. 6#»3t“26 

a.'.UE-l't 

4.94< -01 

1.2911-06 

9.683E-05 

1.1681-09 

4.3)01*03 

3.0b?fe-0‘* 

6.02»^t-07 

2.60#»t-2^> 

2.3aVE-13 

4. 9VbE-0l 

2.0001-06 

6.9261-05 

3.2271-09 

4,4001*03 

&.02dE-0^ 

I.ttOt-Oo 

1 . 09ob-24 

b.bClE-13 

4.VS2F-01 

2 .9601-06 

5.o2dl-0 5 

8.5131-09 

4.5001*0* 

I. 1^3b*03 

3. t vOw^Oc* 

1.126E-23 

l.7a<.t-l2 

4.9a3l-01 

4.2631-06 

3.659E-05 

2.1501-08 

4.6001*03 

2.105E-3J 

7 • b^oL- 06 

b. d^<»E-2 3 

732E-12 

4.96VE-01 

5.8501-06 

2.7551-05 

5.2061-08 

4. 7001*03 

3. 770t-03 

l.bbU-Ot> 

2.7J3C-22 

l.211t-ll 

4.V43t-0l 

7.7151-06 

2.0746-05 

1.2081-07 

4.8001*03 

6.304E-03 

4.01 bt“06 

i.l3tr«2l 

2. 1331-11 

4.VUIE-UI 

9.61 31-06 

1.576E-05 

2.684F-07 

4.9001*0) 

1. L IOE-02 

b. b 7bc-0b 

<*.2 ObE-i 1 

7.7<.7t-ll 

4.b3cE-0l 

1.2101-05 

1.206E-05 

5.6901-07 

5.0001*03 

i.tti7E-o«; 

0 bOL- Jb 

Ut69L-2u 

1 . oVit- lu 

4. 72bt-dl 

1. 4521-05 

9.2701-06 

1.1451-06 

5.1001*03 

2.b 73b-02 

1. 6 7 3E~0t 

<».022E-^u 

*. . 1 Vb E — 10 

4 . bbbt -Q 1 

1.7041-05 

7. 1311-06 

2. 1 721-06 

5.2001*03 

*»• i^lL~‘\jZ 

2.7 4UL-Ot 

l.t7U-lS 

‘i.ulVt- 10 

4. 33Vt-0l 

1.9591-05 

5.4611-06 

3-64/1-06 

5.3001*03 

0. 337t-02 

4».2t2t--Ot 

4.260L-IV 

l.ol6t-0v 

4.037E-01 

2.2091-05 

4.159E-06 

6. 3091— 06 

5.4001*03 

d.b 33t'U2 

o.boTc-Jt 

1.17'^b-lO 

3.<.07fc-0V 

3.bbU-01 

2.4431-05 

3. 1211-06 

9.5 151-06 

5.5001*03 

Ul 70t-0l 

b2 tL-04 

3.iJlfc-iO 

3.V30E-0V 

3. 2251-01 

2.6471-05 

2.2991-06 

1, U5E-0* 

5.6001*03 

1 7ob“0 1 

1 .btot-'J3 

0.0lbb-l3 

v.baat-ov 

2. 754E-01 

2.8101-05 

1.6561-06 

1.6681-05 

5.7001*03 

I.7b7t-Jl 

l,ob0t--03 

l.t02b-l 7 

1 . 4^*1 t-Od 

2.2S1E-01 

2.9211-05 

1.1641-06 

1.9521-05 

5.8001*03 

2.0 ^6c-0 1 

i: • oc-o 3 

4.7b0b-W 

2 . 0 <. 2 t- 0 a 

1.B35E-01 

2.9761-05 

7.5751-07 

2.1241-05 

5.9001*03 

2.3 >0t-0 1 

i 3C-0 > 

1. 1 J5t- lb 

i. mt-uo 

1.44UE-01 

2.97bt-05 

5.3491-07 

2.1 721-05 

6.0001*03 

2. 340C-01 

t.0i'4t-03 

2.<»99E-lo 

3. 4031-03 

1.107E-01 

2.9301-05 

3.5211-07 

2.1111-05 

6.1001*03 

2. 7 06 fc- 01 

b. 122L-03 

b.bObE-16 

4.27oE-0« 

a.37vt-02 

2.8471-05 

2.2861-07 

1.9 711-05 

6.2001*03 

2.b 30t.-0l 

o.3l2t-04 

l.lo3b-lb 

t.Ovlh-Od 

a.27bE-02 

2.7391-05 

1.4711-07 

1 . 7851-05 

6.3001*03 

Ivt-Oi 

7.6/‘#t-03 

2.^blt-lb 

b.VUE-Oa 

4.B70E-02 

2.6151-05 

9.4291-08 

1.5811-05 

6.4001 *03 

2.S 7at-Ul 

T(.2<»2t-0 > 

b.Oobk-lb 

b. 732E-Oa 

3.4bbE-02 

2.4621-05 

6. 0411-06 

1.3 781-05 

6.5001*03 

i.OUh-O 1 

1. 102t- 32 

l.02U-l*i 

7.349t-0a 

2, 5b9E-u2 

2.3481-05 

3.6791-06 

1.1871-05 

6.6001*03 

3.03lfc-Ol 

1 .30bb-02 

2.009fc-U 

tf .3>ofc-0B 

l.vOBE-02 

2.2151-05 

2.5011-06 

1.0161-05 

6.7001*03 

3.0iit--ol 

1 . b 3oV -oc 

4.07 3t- It 

v.lbaE-Od 

1.421E-U2 

2.0661-05 

1,6221-68 

8.6441-06 

6.8001*03 

J.U23E-01 

1. 7obL-02 

7.3 40b- U 

v.V44E-0d 

l.OblE-02 

1.9631-05 

1.0591-C8 

7. 3 101-06 

6.9001*03 

3. U J2fc-U 1 

t;. U 7 0c“O2 

1 . 3o 3t- i b 

l.u/K-07 

7.V56E-03 

1.6451-05 

6.9561-09 

6.2001-06 

7.0001*03 

2. 72t-0 1 

2. 4i>oC“02 

2.^9Cb-l3 

l.l4bE-07 

5. 9911-03 

1.7341-05 

4,6021-09 

5.2151-06 

7. 1001*03 

33E-J 1 

2. /3or- 

t.<» 7bc- 13 

l.21bE-U7 

4.52 7E-01 

1.6261-05 

3.0651-09 

4.4131-06 

7.2001*03 

2.6 #OE‘'0 1 

3. 12 lt-0^. 

7.91/€-13 

1.2atb-07 

3.4341-03 

1.5291-05 

2.0541-09 

3. 7141-06 

7. 3001*03 

2.tti9E-u 1 

i.btit-32 

1. 37SL- 12 

1.349E-C7 

2.bl4E-03 

1.4351-05 

1.3661-09 

3.1211-06 

r.',00b»03 

2* 74U-0 1 

<».0'32L-02 

2. joSt-l2 

l.40bE-07 

1.997E-03 

1.3461-05 

9.3991-10 

2.U9E-06 

7.5001*03 

2. 716E-01 

t . t - 02 

t.0lU-l2 

l.43bE-0T 

1. 529E-03 

1.2621-05 

6.4091-10 

2.1921-06 

7.6001*03 

2.6<»6E~01 

b.0i3c-02 

6.6t9t- 12 

l.bOie-07 

1.174E-03 

1.1621-05 

4,3911-10 

1.8511-06 

7.7001*03 

2.>?0t-0l 

b . oUbL“ 02 

1. lO^b-ll 

1. albt-07 

9. 0371-04 

1.1061-05 

3.02 ll-lO 

1.5251-06 

H )0f *03 

2«^6dE'0L 

b.2l3b-02 

1. 7SbE-ll 

l.bbiE-07 

b.9b7l-04 

1.0341-05 

2.0861-10 

1.2661-06 

7.9001*03 

2.602b*01 

6. 3bbfc.-02 

2.btU-n 

l.a 7BE-07 

5. 3 79E-J4 

9.05 71-06 

1.4461-10 

1.0481-06 

8.0001*03 

2.2l4t-ui 

0.230t -02 

7.2 I9t- 1 1 

1.37VI-07 

3.2161-04 

6.3861“ 06 

6.9951-1 1 

7.0881-0/ 

8.2)01*03 
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Table II. * Continued. 


T 

6- 

0 

0* 

0** 

0- 

02 

02* 

02- 

8.400E*01 

1. 0806-01 

5.8866-Cl 

8.0106-03 

6.92 76-17 

6.4436-07 

4.1776-07 

9. 0996-08 

7.4856-13 

8.6aoE4'a) 

1.2326-01 

5.7366-01 

1.0946-02 

2 . 63 86-16 

6.6066-07 

3.3366-07 

9.6416-08 

6.4246-13 

8.800E»03 

1.4226-01 

5.5706-01 

1.4796-02 

9.5896-16 

6.6706-07 

2.6666-07 

1.0196-07 

5.4486-13 

4.00aE«33 

1.6196-01 

5.3896-01 

1,9836-02 

3.3356-15 

6.6356-07 

2.1296-07 

1.0746-07 

4.5646-1? 

4.200E*01 

1.8196-01 

5. 1906 -01 

2.6336-02 

1.1126-14 

6.5066-07 

1.6976-07 

1.1256-07 

3.7756-13 

9.400E»03 

2.0216-01 

4.9746-01 

3.4576-02 

3.5516-14 

6.2926-07 

1.3486-07 

1. 1716-07 

3.0826-13 

9.600E *03 

2.2236-01 

4.7366-01 

4.4836-32 

1.0866-13 

6.0056-07 

1.0636-07 

1.2056-07 

2.4806-13 

9.800E*03 

2.4256-01 

4.4776-01 

5. 7296-02 

3. 1776-13 

5.6576-07 

8.3086-08 

1.2226-07 

1.9656-13 

1.000E*04 

2.6296-01 

4.1946-01 

7.2 026 -02 

8. 8786-13 

5.2606-07 

6.4126-08 

1.2166-07 

1.5306-13 

1.020E*04 

2.8336-01 

3. 8896-01 

8. 8906-02 

2.3696-12 

4.8256-07 

4.8726-08 

1. 1856-07 

1.1686-13 

1.0406*04 

3.0376-01 

3.5656-01 

1.0776-01 

6.0396-12 

4.3646-07 

3.6346-08 

l.l •56-07 

8.7286-14 

t.060E*04 

3.2416-01 

3.2276-01 

1.2786-01 

1.4726-11 

3.8866-07 

2.6566-08 

1. >.436-07 

6.3686-14 

1.0806*04 

3.4416-01 

2.8846-01 

1.4896-01 

3. <.366-11 

3.4066-07 

1.8986-08 

9.4026-08 

4.5286-14 

1. t00E*04 

3.6356-01 

2.5426-01 

1.7016-01 

7.7026-11 

2.9366-07 

1.3266-08 

8.2476-08 

3.1356-14 

1.1206*04 

3.8186-01 

2.2126-01 

1.9096-01 

1.6626-10 

2.4886-07 

9,0566-09 

7.0476-08 

2.1136-14 

1.140E *04 

3.9896-01 

1.9006-01 

2.1076 -01 

3.4636-10 

2.0 7 56- 07 

6.0516-09 

5.8756-08 

1.38 86-14 

1.1606*04 

4.1446-01 

1.6146-01 

2.2906-01 

6. 9856-10 

1.7036-07 

3.9636-09 

4. 7896-08 

8.8956-15 

1.1806*04 

4.2826-01 

1.3566-01 

2.4566-01 

1.3676-09 

1.3 796-07 

2.5516-09 

3.8286-08 

5.5796-15 

1.2006*04 

4.4036-01 

1.1306-01 

2.6026-01 

2. 6026-09 

1.1026-07 

1.6186-09 

3.0096-08 

3.4366-15 

1.2206*04 

4.5066-01 

9.3476-02 

2.7286-01 

4. 82 86- 09 

8. 72 86 - 08 

1.0156-09 

2. 33 36 -08 

2.0856-15 

1.2406*04 

4.8946-01 

7.69 26 -02 

2.8356-01 

8.7516-09 

6.8556-08 

6.3176-10 

1. 7906-08 

1.2526-15 

1.2606*04 

4. 66 76- 01 

6.3086-02 

2.9256-01 

1.5526-08 

5.3546-08 

3.9136-10 

1.3636-08 

7.4606-16 

1.2806*04 

4. 7276-01 

5.1616-02 

2.9996-01 

2.6986-08 

4. 1666-08 

2.4206-10 

1.0336-08 

4.4306-16 

1.3006*04 

4.7776-01 

4.2206-02 

3 . 0606 -01 

4.6026-08 

3.2356-08 

1.4976-10 

7.8086-09 

2.62 86-16 

1.3206 *04 

4.8186-01 

3.4516-02 

3.1106-01 

7.7156-08 

2.5116-06 

9.2916-11 

5.8976-09 

1.5626-lt. 

1.3406*04 

4.88 16-01 

2.8266-02 

3.1506 - 01 

1.2726-07 

1.9506-08 

5.7916-11 

4.4576-09 

9.3176-17 

1.36 06 *04 

4.8786-01 

2.3186-02 

3.1836-01 

2.0666-07 

1.5176-08 

3.6306-11 

3. 3766-09 

5.5876-17 

1.3806*04 

4.8996-01 

1.9066-02 

3.2106-01 

3.3066-07 

1.1836-08 

2.2916-11 

2. 5646-09 

3.3726-17 

1.4006*04 

4.9176-01 

1.5726-02 

3.2316-01 

5.2196-07 

9.2566-09 

1.4576-11 

1.9556-09 

2.0416-17 

1.4206*04 

4.9326-01 

1.3006-02 

3.2496-01 

8. 1306-07 

7.2656-09 

9.3346-12 

1.4966-09 

1.2576-17 

1.4406*04 

4.9446-01 

1.0796-02 

3.2636-01 

1.2516-06 

5.7246-09 

6.0326-12 

1.1516-09 

7.7666-18 

1.4606*04 

4.9546-01 

8.9826-03 

3.2746-01 

1.9026-06 

4.5286-09 

3.9306-12 

8.8886-10 

4.8326-18 

1.4806*04 

4.9636-01 

7.5066-03 

3.2836-01 

2.8596-06 

3.5966-09 

2.5836- 12 

6.9006-10 

3.0466-18 

1.8006*04 

4.9706-01 

6.2946-03 

3.2906-01 

4.2526-06 

2.8686- 09 

1.7126-12 

5.3826-10 

1.9336-18 

1.5206*04 

4.9766-01 

5.2966-03 

3.2966-01 

6.2576-06 

2.2976-09 

1.1446-12 

4.2196-10 

1.2386-18 

1.8406*04 

4.»826-01 

4.4726-03 

3.3006-01 

9.1156-06 

1.8476 -09 

7.7136-13 

3.3246-10 

7.9976-19 

1.8606*04 

* 9886-01 

3. 7906-03 

3.3036-01 

1.3156-05 

1.4926-09 

5.2416-13 

2.6316-10 

5.2126-19 

1.8806*04 

4.9946-01 

3.2226-03 

3.3056-01 

1.8806-05 

1.2096-09 

3.5906-13 

2.0926-10 

3.4256-19 

1.6006*04 

4.9996-01 

2.7496-03 

3.3066-01 

2.6636-05 

9.8476-10 

2.4786-13 

1.6716-10 

2.2706-19 

1.6206*04 

5.0056-01 

2.3526-03 

3.3066 - 01 

3.7406-05 

8.0506-10 

1.7246-13 

1.3416-10 

1.5176-19 

1.6406*04 

5.0126-01 

2.0206-03 

3.3056-01 

5.2076-05 

6 . 60 76-10 

1.2086-13 

1.0816-10 

1.0226-19 

1.6606*04 

5.0196-01 

1.7396-03 

3.3026-01 

7. 1916-05 

5.4436-10 

8.5286-14 

8.7456-11 

6.9406-20 

1.6806 *04 

5.0286-01 

1.5026-03 

3.2996-01 

9.8506-05 

4.5026-10 

6.0616-14 

7. 1046-11 

4.7486-20 

1.7006*34 

5.03 86-01 

1.3016-03 

3.»94E-01 

1.3396-04 

3.7386-10 

4.3376-14 

5.7936-11 

3.2736-20 

1. /206*04 

5.0496-01 

1.1316-03 

3.2876-01 

1.8056-04 

3. 1146-10 

3.1246- 14 

4. 7416-11 

2.2736-20 

1.7406*04 

5.0626-01 

9. 8486-04 

3.2796-01 

2.4166-04 

2.6056-10 

2.2646-14 

3.8936-11 

1.5906-20 

1.7606*04 

5.0786-01 

8.6026-04 

3.2706-01 

3.2106-04 

2. 1866-10 

1.6516-14 

3.2076-11 

1.1206-20 

1.7806*04 

8.0956-01 

7. 5326-04 

3.2586-01 

4.2346-04 

1.8416-10 

1.2116-14 

2.6516-11 

7.9396-21 

1.8006*04 

8.1146-01 

6.6116-04 

3.2456-01 

5.5446-04 

1.5566-10 

8.9346-15 

2. 1976-11 

5.6656-21 

1.8206*04 

5.1366-01 

5.8166-04 

3.2306-01 

7.2106-04 

1.3196-10 

6.6266-15 

1.8256-11 

4.0686-21 

1.8406*04 

5.1606-01 

5.12-86-04 

3.2126-01 

9.3136-04 

1.1226-10 

4.9396-15 

1.5216-11 

2.9396-21 

1.8606*04 

5.1866-01 

4.5316-04 

3. 1936-01 

1. 1956-03 

9.5716-11 

3.6996-15 

1.2706-11 

2.1356-21 

1.8806*04 

5.2156-01 

4.0126-04 

3. 1716-01 

1.5246-03 

8.1876-11 

2.7846-15 

1.0626-11 

1.5596-21 

1.9006*04 

5.2456-01 

3.5586-04 

3.1476-01 

1.9316-03 

7.0226-11 

2.1046-15 

8.9096-12 

1.1456-21 

1.9206*04 

5.2776-01 

3. 1626-04 

3.1216-01 

2.4326-03 

6.0376-11 

1.5976-15 

7.4856-12 

8.4436-22 

1.9406*04 

5.3096-01 

2.8146-04 

3.0946-01 

3. 0456-03 

5.2026-11 

1.2166-15 

6.2996-12 

6.2546-22 

1.9606*04 

5. 3436-01 

2.5086-04 

3.0646-01 

3. 7936-03 

4.4916-11 

9.2986-16 

5.3096-17 

4.6526-22 

1.9806*04 

5.3776-01 

2.2396-04 

3.0336-01 

4.6996-03 

3.8856-11 

7.1306-16 

4.4506-12 

3.47i .-22 

2.0006*04 

5.4126-01 

2.0016-04 

2.9996-01 

5.7906-03 

3.3656-11 

5.4046-16 

3.7856-12 

2.6006-22 

2.0206 *04 

5.4466-01 

1.7906-04 

2.’7636-01 

7.0996-03 

2.9176-11 

4.2286-16 

3.2016-12 

1.9526-22 

2.0406*04 

5.4816-01 

1.6026-04 

2.9256-01 

8.6596-03 

2.5356-11 

3.2666-16 

2.7086-12 

1.4706-22 

2.0606*04 

5.5156-01 

1.4356-04 

2.8846-01 

1.0516-02 

2.2036-11 

2.527E-U 

2.2916-12 

1.1086 - 22 

2.0806*04 

5.54 86-01 

1.2866-04 

2.8406-01 

1.2696-02 

1.9166-11 

1.9506-16 

1.9386-12 

8.3696-23 

2.1006*04 

.5.5826-01 

1.1536-04 

2.7926-01 

1.5246-02 

1.66 76-11 

1.5106-16 

1.6386-12 

6.3266-23 

2.1206*04 

5.6166-01 

1.0336-04 

2.7406-01 

1.8206-02 

1.4506-11 

1.1776-16 

1.3826-12 

4.7836-23 

2.1406*04 

5.65 06 -01 

9.2526-05 

2.6836-01 

2.1616-02 

1.2626-11 

9.1196-17 

1.1646-12 

3.6156-23 

2.1606*04 

5.6846-01 

8.2816-05 

2.6226-01 

2.5526-02 

1.0976-11 

7.05 86-17 

9.7836-13 

2.7316-23 

2.1806*04 

5.7186-01 

7,4046-05 

2.5546-01 

2.9946-02 

9.5356-12 

5.4526-17 

8. 1926-13 

2.0596-23 

2.2006*04 

5.7546-01 

6.6116-05 

2.4816-01 

3.4906-02 

8.2766-12 

4.2016-17 

6.8526-13 

1.5506-23 

2.2206*04 

5.7906-01 

5.8926-05 

2.4026-01 

4.0426-02 

7.1746-12 

3.2266-17 

5.6716-13 

1.1636-23 

2.2406*04 

5.8276-01 

5.2406-05 

2.3176-01 

4.6476-02 

6.2076-12 

2.4606-17 

4.6826-13 

8.6926-24 

2.2606 *04 

5.8656-01 

4.6496-05 

2.2 266 -01 

5. 3056-02 

5.3606-12 

1.8796-17 

3.84 36-13 

6.4716-24 

2.2806*04 

5.9046-01 

4.1136-05 

2.1296-01 

6.0126-02 

4.6176-12 

1.4236-17 

3. 1336-13 

4.7946-24 

2.3006*04 

5. 9446-01 

3.6286-05 

2.0276-01 

6. 7626-02 

3.9666-12 

1.0726-17 

2.5376-13 

3.5336-24 

2 . 32 06 *04 

5.9856-01 

3. 1906-05 

1.9226-01 

7. 5486-02 

3.3986-12 

0.0216-18 

2.0386-13 

2.5886-24 

2.3406*04 

6.0266-01 

2.7956-05 

1.8136-01 

8.3636-02 

2.9016-12 

5.9636-10 

1.6256-13 

1.8846-24 

2.3606*04 

6.0676-01 

2.4416-05 

1. 7026-01 

9. 1976-02 

2.4696-12 

4.4036-18 

1.2866-13 

1.3626-24 

2.3806 *04 

6.1086-01 

2.1246-05 

1.5906-01 

1.0046-01 

2.0946-12 

3.2266-18 

1.0096-13 

9.7836-25 

2.40 06 *04 

6. 1486-01 

1.8416-05 

1.47'6-01 

1.0886-01 

1.7696-12 

2.3506-18 

7. 8556-14 

6.9786-25 

2.4206*04 

6.1886-01 

1.5916-05 

1.3706-01 

1.1726- 01 

1.4906-12 

1.7006-18 

6.0696-14 

4.9436-25 

2.4406 *04 

6.2266-01 

1.3706-05 

1.2 6 36 - 01 

1.2536-01 

1.2516-12 

1.2216-18 

4.6556-14 

3.4796-25 

2.4606*04 

6.2626-01 

1.1756-05 

1.1596 - 01 

1.3326-01 

1.0466-12 

8.7106-19 

3.5456-14 

2.4336-25 

2.4806*04 

6.29 76 -01 

1.0066-05 

1.0606-01 

1.4086-01 

8 . 7 2 36-13 

6.1876-19 

2.6826-14 

1.6916-25 

2.8006*04 

6.3306-01 

8.5836-06 

9.6636-02 

1.4806-01 

7.2536-13 

4.3606-19 

2.0176-14 

1.1696-25 
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Table II. - Continued. 


c 

C4 


c- 

tu 

Cu^ 

91,2 

C2 

T 

2.0UE-01 

4. /OJL-02 

1.7246-10 

i.si/E-or 

1.925E-09 

7.232F-06 

i.9lOE-ll 

4.704E-07 

8.9J3E*03 

i.dOOt-Ji 

1* 1224.-01 

3.9-e76-l0 


1.162E-09 

b. 1 b 76- G6 

l.b7CE-ll 

3*05tt-07 

b.b00c»03 

u>a^E-oi 

l*.:/4k-01 

d.6026-l0 

1.31EE-07 

6. d72E-U6 

6.2456-Uo 

a. 1 aab - 12 

1.9406-07 

a.buOb«U3 

1.3726-Oi 

1.421L-01 

I.d3b6-U9 

l.l'JTt-O/ 

9,Oa3E-05 

4.‘e02E-00 

9.3UE-12 

1.203L-07 

9.000E903 

Ui /UE-Ji 

1*6306-01 

3. /476-09 

1.0<i<.E-07 

2.9l3b-05 

3,6536-06 

I.96ub-12 

7*2d7b-0d 

9.?00t*03 


1*0/36-01 

7.3736-C4 


1.91ab-0<> 

2.99O6-06 

9.ii3t-l3 

4.32 J6-0d 

9.900E903 

d. 1 /oE~u^ 

1. //6t-oi 

1.4Ulk-ld 

7.'>l<.E-0» 

a. 292b-06 

2.4206-Oo 

9.6lCE-li 

2*5206-0d 

9.a')0E>03 

(»• 

1*6321-01 

2.6 766-Cd 

b.lUfc-Oil 

9.b22fc-06 

1.9406-06 

2.21 <t-13 

l.449E-0b 

9.a00E*03 


l*40dL-01 

4. 6d6k-Cd 

‘•.-iUt-Oa 

2. 79Qb-06 

1. 53 OE-O 0 

u^.asE-n 

0.2566-09 

l.000b*09 


1* i-*4t-0l 

7.936k-Cb 

‘..oost-oa 

1 .607>f-06 

1.1916-06 

■..<bCE-l9 

4.0 /9F-09 

l.020b*09 

3*600 E*0^ 

i«4olt-01 

1.3366-07 


9.200b-07 

9. 1466-07 

2.307E-19 

2.O45E-09 

l.090b«'09 

2.V03b-02 

1.46 3C-01 

2.197F-C7 

■i.S'tKfc-oa 

6.292t-07 

6.932E-07 

1.099E-19 

1*4906-09 

I.ObOE»09 

2.336E-02 

1* # >2^-0 i 

3.6376-07 

7.01VE-Oa 

2.97U-07 

6.1096-07 

9. 7b9b-li> 

6*4/16-10 

1.080b >09 

I.ddU-02 

l*434l--01 

5.5926-C7 

l.S'V3E-0b 

I. 0 V 6 I -07 

3.b40E-07 

2.139E-19 

4*0 l4E- lo 

1. lJUb«'09 

1.5l4t:-02 

i * 4'j4t-Jl 

d.707t-07 

l.<!-32E-0b 

9 . 39ab- Oa 

2.bl 3F-07 

9.370E-16 

2. 7466-10 

1.120E*09 

1*220 E-02 

1 • oo2c-<) 1 

I.33dE-06 

■..bUE-09 

6. 2631-03 

2.043F-07 

9.0bie-lt. 

l.57dE-lO 

1.19QF+09 

V*d<e3k-03 

l.d346-01 

2.0346-06 

7.670E-09 

2.929b-0b 

1.4732-07 

1.790E-16 

9.I20F-U 

1.160E09 

7.062E-O3 

l*b26k-ol 

3.0626-06 

b.9b7E-09 

1.632L-0d 

1.05/6-07 

7.39bb-l 7 

“>,3216-11 

1.180E909 

6* 4aVc-u3 

l*bOlk-0i 

4.6706-06 

<<.6 70E-09 

9. lOlc-09 

7.5o76-Ob 

3.12bE-17 

3.132F-U 

1.200E*09 

6* 2 aOE-03 

U7/4L-01 

6. /6d6-06 

3.0'i9L-L9 

6.O92b-09 

5.4096-0d 

1.32U-17 

I.U62F-11 

1.220E>09 

4. 2'rfdE*03 

1. <34L-01 

9.94d6-06 

2-b96E-09 

2.b62E-09 

3.b69b-0b 

a. Stab-la 

1.1196-11 

1.290E*09 

3.62dk*U3 

i./-e2k-01 

1.4616-Op 

<!.^<!bE-0' 

1 O2UE-09 

2. 77ib-Od 

2. 377b-!x 

0 * dOoC- 1 2 

1.260E»09 

2.'^0yk-O3 

1.72dE-0i 

2. 101E-C5 

!• 79b t.' - 39 

9.2iaE-10 

1.994t-0b 

1.019f-ld 

4.U5E-12 

l.?80F*09 

2*409k-u3 

1. /I /fc-01 

3.0206-36 

l.jnt-Ot 

6.317E-10 

l.4406-0b 

9.912E-19 

2. o04E- 

l.dOOE*09 

a*004E-03 

l* 707t-0l 

4.3076-C6 

l.OaliE-09 

3.092E-10 

1 .045t-0b 

1.939E-19 

1.639F-12 

l.32 0E*09 

l.uTSk-Oi 

1.649C-01 

6.0966-06 

b.6<!7t- 10 

l.bl7E-10 

T.630E-09 

b.S99E-20 

1.0436-12 

1.390E909 

i.406E*03 

1.6936-01 

b.66?6-C6 

6. b70E- lu 

1.079E-1O 

5.6U2F.-09 

3.d7Sb-20 

6.7126-13 

1. )60F*09 

1* ido£~03 

1 • Oii7b-0 1 

1.1426-04 

5.999E- 10 

o.9a6t-ll 

4.l3dE-09 

1. 779E-20 

4.3666-13 

1.380F.09 

UU04E-03 

l*6d3k-0 1 

I.04b6-U4 

9.913E-10 

j.V92b-ll 

3.0766-09 

.299E-21 

2 .0096-1 > 

1 .9U0f *U9 

b,535E-04 

l«679c-0l 

2*2616-04 

3.559E-10 

2.923E-11 

2.dC0E-09 

3.897E-21 

1.9056-13 

1.92 Ob *09 

/•2d6b-y4 

l.o/6fc-0l 

3.0796-U4 

2. 002E- 10 

1.50bE-ll 

1 , 73 16-09 

l.b7’E-21 

1.2766-13 

1.990b*09 

6.242t:'*04 

1.6726-01 

4. lo26' 34 

2.399E-10 

9.96dE-12 

1.3116-09 

9. 12JE-22 

d*o32C-l4 

l,960t»09 

3* 3to?b-u4 

1 a ow d 6— 0 1 

6.6bj6-04 

1.9l9t-l0 

O.016E-12 

9.9b6t-l0 

9.S16E-22 

5.d09b-14 

U980t*09 

4.631E-04 

l*6o6k-0l 

7.4376-04 

1.369E-10 

3.b62b-12 

7.6506-10 

2.270E-22 

4.05U-14 

l.5d0E*09 

fe.OO'^E-O^ 

l*6olL-01 

9.6356-04 

1.29Ct-lO 

2.606C-12 

5.b43E-lO 

l.lsab -22 

2.dC9L-l4 

l.320E*09 

3*4dU-04 

1.666t- J1 

1.2V26-C3 

1.063E-10 

1.690E-12 

4.564F-10 

5.993E-2 3 

1 *9026- 14 

1, 590F*09 

3* 0 3ib~U'e 

l*03lL-)l 

1.6646-03 

Oab^^E- 1 I 

1.089E-12 

3.552E-10 

3.195E-23 

1.3796-14 

1 .3a0F*09 

2.6«»7b-04 

1 *64 4b-0 1 

2.1olt-C3 

7. J321-U 

7.232t-la 

2. 7/76-10 

l.a72E-23 

9,7oe:6-l5 

1.38JL*09 

2*3l6b-04 

l*o3/t-01 

2.4066-03 

b.ilOb-U 

9.b66E-l3 

2,1616-10 

9.C09E-29 

6.949E-15 

1.630b«'09 

2*031E-04 

l*o2 7k-Jl 

3. 6036-03 

S. lUbt-ll 

3.299t-l3 

1. 7196-10 

9.90bb-29 

4.9726-15 

l.b20b«U9 

i* /d3b*04 

l*ol66-Jl 

4.3446-03 

9.27bt-ll 

2.269b-13 

1.360E-I0 

2. 7C7'.-29 

3.5 73E-15 

1.8901*09 

1.57UE*U4 

l.&OU-Ol 

6. 7216-03 

3.3bbE-ll 

1.66U-13 

l.UoOk-lO 

1.S09E-29 

2.5706-15 

I.a80b*09 

1. 3d3E-04 

1* 6d4L- il 

7. 16lh-0i 

3.0l6b-U 

1.079E-n 

b.593b-ll 

b.99hF-23 

I.«t5t-15 

1.680b*09 


1* 3o4t-0 1 

6.0 7ul-U3 

2.S39b- 11 

7.9d3b-l9 

0.0546-1 1 

9.b32E-2S 

1,3516-15 

1. 7JO£*Q9 

1*0/66-04 

1*6406-01 

l.C4e:t-02 

2.13<>t-ll 

5.291E-19 

5.4756-11 

2.772E-25 

9. 7dbE-l6 

1.720b«09 

V#4d0k-O6 

l-512fc-Ol 

l.Ji3b-C2 

l.b09E- 11 

3.od7b-l9 

4.376E-11 

l.oOIE-.'S 

7.134F-10 

1.790E*0* 

b*363E-06 

l*4/Vt-01 

1.014C-C2 

1.521L-11 

2.605b-l9 

J.5036-U 

9.391E-26 

5.179F-10 

1.760f*09 

7* 463C-06 

1.4:»K-01 

1. Vi7b-02 

1 . 2 a 2 t-ll 

1.696t-19 

2.b026-ll 

3.9771-20 

3.7546-16 

1. 780E»09 

6* 4o2 E-06 

1* 6 VOL- J 1 

2* 3UJF-02 

1.079b-ll 

1.312E-19 

2.2406-11 
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6.9376-01 

1. 1126-03 

1.3996-20 

9.9926-07 

1.7 0 36 - 06 

6. 7006 -08 

1.7026-12 

7.900E*03 

3.5106-02 

6.9096-01 

1.3986-03 

3.2756-20 

9. 7696-07 

1.5096-06 

6 . 99 66-Oe 

1.6226-12 

7.900E*03 

3.9776-02 

6.3786-01 

1.6276-03 

7.5126-20 

5.0316-07 

1.3316-06 

7. 1956-08 

1.5996-12 

7.600E*03 

9.9866-02 

6.3626-01 

1.9 566 - 03 

1.6906-19 

5.2926-07 

1.1806-06 

7.9976-08 

1.9666-12 

7.700E*03 

5.038E-02 

6.3036-01 

2.3926-0 3 

3.7396-19 

5.5966 - 07 

1.09 76- 06 

7. 7036-08 

1.3906-12 

7.800E*03 

5.6 3 96 -02 

6.2606-01 

2. 7996-03 

8.1056-19 

5. 7906-07 

9.3086-07 

7., 9616-08 

1.3156-12 

7.900E*03 

6.2726-02 

6.2136-01 

3.3236-03 

1.7306-18 

6.0216-07 

8.2856-07 

8.2236-08 

1.2916-12 

8.0006*03 

6.9596-02 

6. 1626-01 

3 . 9 3 86 - 03 

3.6396-18 

6. 2376-07 

7.3826-07 

8.988F-''8 

1.1696-12 

8.200E*03 

8.9916-02 

6.0946-01 

5.9 836 - 03 

1.5396-17 

6.6166-07 

5.8’7E-07 

9.02* 08 

1.0296-12 
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PtVO • t.OOE-02 


c 

c* 

C** 

C- 

CO 

CO* 

CC2 

C2 

T 


0. 

0. 

0. 

0. 

0. 

1.0002*00 

0. 

1.0002*02 


0. 

0. 

0. 

6.1492-44 

0. 

1.0002*00 

0. 

2. i*02 

?• 

_«*„ „ . 

0. 

0. 

2. ,862-39 

1.2402-79 

1.0002*00 

1.0002*00 

0. 

3.0002*02 

4.0002*02 

Va 

0. 

0. 

0. 

9.1982-27 

4.1802-59 

0 . 

9. 

3.7942-94 

0. 

0. 

1.3912-19 

1.3942-44 

1.0002*00 

0. 

9.0002*0" 

SaiSai-TT 

>.4442-74 

0. 

0. 

1.1442-14 

2.2912-38 

1.0002*00 

0. 

6.0002*02 

laeMk-ks 

1.47 72-49 

0. 

0. 

3.34J2-11 

1.1392-32 

1.0002*00 

4.1902- 90 

7.0002*02 

2»0'lie-54 

1.4012-94 

0. 

0. 

3.C»i6t-09 

Z. 5632-30 

1.0002*00 

1.2772-77 

8.0002*02 


4.4432-94 

0. 

0. 

7.2912-08 

6.2872-29 

1.0002*00 

1.7042-68 

9.0002*02 


' 4.0'i4i->0~ 

0. 

i.e672-a> 

9.0142-07 

7.9982-28 

1.0002*00 

3.3142-61 

1.0000*03 

9.i*«c-2e 

4.3172-47 

0. 

3.1442-79 

7.0442-06 

6.3482-27 

1.0002*00 

3.0492-99 

1.1002*03 

2.a^nF2«~ 

1.4932-44 

0. 

1.0712-44 

3.9212 09 

3.5811-2- 

9.9992-01 

2.8922-90 

1.2002*03 

2. S92E^^ 

>^7002-42 

0. 

1.7592-49 

1.6682-04 

1.9922-29 

9.9972-01 

4.58 72-46 

1.3002*03 

i.fSei~2( 

4.9942-40 

0. 

2.6792-53 

5.7572-04 

5.4502-29 

9.9912-01 

1.8502-42 

1.4002*03 

9*)04E-2* 

2.0392-34 

2.9702-99 

6.1172-44 

1.6812-03 

1.6202-24 

9.9792-01 

2.4682-39 

1.9002*03 

i.4i9l=29 

-r:37r£-iT 

"1.2142-91 

2.4332-43 

4.2782-03 

4.4182-24 

9.9362-01 

1.3342-36 

1.6002*03 

2,0721-2 a 
T. *07^21 ' 

9.9242-39 

9.3322-17 

7.3932-40 

9.7162-03 

5.3492-23 

9.8942-01 

3.4482-34 

1 . 7002*03 

1.1242-32 

7.2802-82 

2.9172-37 

2.0022-02 

1.9982-21 

9.8992-01 

4.7 792-32 

1.4002*03 

2.0iic-19 

1.3342-30 

3.4022-77 

4.2342-39 

3.7892-02 

3.4412-20 

9.4302-01 

3.9192-30 

1.9002*03 

2at2ei-l( 

'9.9292-29 

9.9902-73 

4.1842- 33 

6.6212-02 

9.9932-19 

9.0012-01 

2.0492-28 

2.0002*03 

9.1ME-17 ^ 

4.9442-27 

3.7342-6 3 

2.6092-31 

1.0772-01 

6.9382-18 

8.3892-01 

7.2472-27 

2.1002*03 

9.I71I-I* 

■'UT4i2-29 

1.1992-49 

1.0862-29 

1-4122-01 

6.8092-17 

7.5152-01 

1.820C-25 

2. ,’002*03 

9.i*Vi-is' 

4.4342-24 

1.139*=-42 

3.1972-28 

2. .J82-01 

5.4252-16 

6.4572-01 

3.3782-24 

2.3002*03 

3r.7«li^l4~ 

9.4222-23 

1.4472-99 

6.4942-27 

3.0902-01 

3.6002-19 

5.2662-01 

4.7992-23 

2.4002*03 

2*2Mt-U 

1.9492-21 

9.243t -97 

1.0912-29 

3.7712-01 

2.0342-14 

4.0512-01 

9.3992-22 

2.9002*03 

1.2UC-12 ' 

2.) 192-20 

3.3991-94 

1.2822-24 

6.3922-01 

9.9972-14 

2.9322-01 

4.9842-21 

2.6002*03 

».4t08?V2 

2.2ME-11 

9.1ME-U 

2.474e-i4 

2. »4<^-19 

4.7972-97 

1.2^-32-23 

4.8432-01 

4.379E-13 

1.9982-01 

3. 8752-20 

2.7002*03 

~ 2.4002-14 

1.7052-49 

9.4492-23 

9.1102-01 

1.7442-12 

1.2876-01 

2.6662-19 

2.8002*03 

' 2.4922-17 

2.6092-47 

6.9912-22 

9.2182-01 

6.4692-12 

7.6952-02 

1.6802-18 

2.9002603 

2.2402-14 

3.2702-49 

3.8082-21 

9.2222-01 

2.2712-11 

4.6622- 02 

1.0022-17 

3.0002*03 

l.2ilt^9 

1.9102-19 

3.4412-43 

1.9492-20 

9.1782-01 

7.6922-11 

2.6882-02 

5.7762-17 

3.1002*03 

4.l92#-09‘ 

1.1419^1 

' 1.9312-14 

3.0412-41 

9.0212-20 

9.1262-01 

2.4752-10 

1.5372-02 

3.2262-16 

3.2002*03 

1.1922-13 

.2.2292-39 

3.8402- 19 

9 .0832-01 

7.6362-10 

8.8382-03 

1.7292-19 

3.3002*03 

4,2972-04 

7.4742-13 

1.3022-37 

1.^272-18 

5. Of/ 2-01 

2.2212-09 

5.1982-Q3 

8.7802-19 

3.4002*03 

l.24eed9.7_ 

4.t40E-12 

>.9732-36 

5.7632-18 

9.0332-01 

6.0192-09 

3.0732-03 

4.1822-14 

3.9002*03 

9« >441-07 

2.4372-11 

2.1142-34 

2.0962-17 

9.0212-01 

1.5012-08 

1.8732-03 

1. 2802-13 

3.6002* 03 

9.474e-07 

1,2492-10 

9.7442-33 

7.4292-17 

9.0142-01 

3.4332-06 

1.1692-03 

T. 7112-1* 

3.7002*03 

2a4l>E-09 

J.4132-10 

1.2142-31 

2.9742-16 

9. 0092-01 

f. 2202-08 

7.4642-04 

2.9872-12 

3.8002*03 

9<a.7SC=a4, 

_2.0132-i»9 

. 2.0492r30 

8.6992- 14 

9.0062-01 

1.4112-07 

4.8722-04 

1.0842-11 

3.9002*03 

1.171E-05 

7.2292-09 

2.4392-29 

2.8442-19 

9.0042-01 

2.9942-07 

3.2482-04 

3.6982-11 

4.0002*03 

3. 0712-09 

1. 32 72-04 

3.3242-28 

8.9497-19 

9.0022-01 

4.5382-07 

1.2072-04 

1.1912-10 

4 . 1002*03 

4.4242-09 

4.9402-04 

3.341<:-27 

2.7221.-14 

9.0012-01 

7.6102-0T 

1.9282-04 

3.8312-10 

4.2002*03 

1.9792-04 

1.9422-07 

2.9472-26 

7.9422-14 

4.9992-01 

1.2242-06 

1.0768-'34 

1.0522-09 

4.3002*03 

2.7792-04 

9.1412-07 

2.3002-29 

2.2932-13 

4.9972-01 

1.9102-06 

7.6962-09 

2.9052-09 

4.4302*03 

9.4272-04 

U24 72-06 

1.9 702-24 

6.1972-13 

4.9932-01 

2.8982-06 

5.9872-05 

7. 6672-09 

4.9002*03 

1.0292-03 

3.0032-04 

9.4272-24 

1.4662-12 

4.9892-01 

4.1112-06 

4 . 1112-09 

1.93*2-08 

4.6002*03 

1.494E-03 

4.9922-04 

4.9932-23 

4.3992-12 

4.9722-01 

9.6772-06 

3.0622-09 

4.6942-08 

4.7002*03 

3. 3>air9> 

^,3432-09 

2.3442-22 

1.1382-11 

4.9492-01 

7.93 32-06 

2.30*2-05 

1.0912-07 

4.8002*03 

9.9232-03 

2.44 72-09 

9.8482-22 

2.8842-11 

4.9112-01 

9.6392-06 

1.7542-05 

2.4282-07 

4.9902*03 

1.0032-02 

4.9402-09 

3.7912-21 

7.’ 17E-U 

4.8492-01 

1.1942-09 

1.3432-09 

9.1662-07 

9.0002*03 

1.44TE-02 

0.414E-09 

1.3132-20 

1.0962- 10 

4.7512-01 

1.4402-09 

1.0342-09 

1.0492-36 

9. 1002*03 

2.4142-02 

1.9032-04 

4.2742-20 

3.8682-10 

4.6092-01 

1.6972-09 

7.9722-06 

1.9982-06 

5.2002*03 

3.9992-02 

2.4642-04 

1.310C 14 

8.3642-10 

4.3992-01 

1.9982-09 

6.1332-06 

3.9782-06 

9.3002*03 

>.4902-02. 

3.1932-94 

3.8092-19 

1.7002-09 

4.1132-01 

2.2162-09 

4.6862-06 

9.9902-06 

9.4002*03 

4.2042^02 

9.9332-04 

1.0992-18 

3.2242-09 

3. 7972-01 

2.4202-09 

3.5372-06 

9.1212-06 

9.9002*03 

1.09T2-01 

4.7292-04 

2.8072' 18 

5.6342-09 

3.3372-01 

2.6762-09 

2.6292-06 

1.28*2-05 

9.6007 03 

1.3992-01 

1.2422-03 

7.1912-U 

9.3142-09 

2.8762-01 

2.8972-09 

1.9082-06 

1 .6602-09 

9. 7002 * ,3 

1.7072-01 

1.7132-03 

1.7802-W 

1.4232-08 

2.4042-01 

2.9892-09 

1.39 32-06 

1.97«2-05 

9.8002*03 

2.0002-01 

2.2942-03 

4.2442-17 

2.0382-0C 

1.9922-01 

3.0972-09 

9.3722-07 

2.1012-05 

9.9002*03 

2.2422-01 

J.OOU-03 

9.9302-11 

2.7972-08 

1.5492-01 

3.0732-09 

6-3432-07 

2.2762-09 

6.0002*03 

2.4412-01 3.41M-03 

2.2472-16 

3.9932-08 

1.1972-01 

3.0392-09 

4.21 ’ w-07 

2.242L-05 

6. 1002*03 


4.0142-03 

4.9902-16 

4.3182-08 

1212-02 

2.9642-05 

2.7592-07 

2.1172-09 

6.2002*03 

2«ms-oi 

9.9492-03 

1.0442-19 

9.2702-08 

6.8682-02 

2.8612-09 

1.7842-07 

1.9352-0' 

6. 3002*03 


r.29 22 -03 

2.2322-19 

t. 1922-08 

9. 134‘;-02 

2.7382-09 

1.1902-07 

1.7262-09 

6.4002*03 

2.9610-pi 

S. 7412-03 

4.9182-19 

7.0*7t-08 

3.8222-02 

2.6052-09 

7.3992-08 

1.9132-05 

6.9002*03 


1.04 H-02 

9.1902-19 

7.9172-08 

2 . 8432 - 02 

2.4682-09 

4.7452-08 

1.3102-09 

6.6002*03 

S.026C-01 

1.23 92- 02 

1.8072-14 

8.7902-08 

2.1162-02 

2.3322-09 

3.0812-08 

1.1292-09 

6.7002*03 

3.0^0-01 

1.4922-02 

3.4892-14 

9.6996-08 

1.9702-02 

2.1992-05 

2.0032-08 

9.6042-06 

6.8002*03 

3.0270-01 

1.4942-02 

4.9472-14 

1.0902-07 

1.1812-02 

2.0712-09 

1.3102-08 

8.1662-06 

6.9002*03 

3.0100-01 

1.9462-02 

1.2242-13 

1.1342-07 

8.8722-03 

1.9492-05 

8.6212-09 

6.9292-06 

7.0002*03 

a»9060-Ol 

2.26 82 -02 

2.2412-13 

1.2192-07 

6.6882-03 

1.8332-09 

5.7132-09 

9.8602- 06 

7. 1002 * 03 

a.9990-Ol 

2.4022-02 

4.0282-13 

1.2932-07 

9.0622-03 

1.7212-09 

3.8122-09 

4.9512-06 

7.2002*03 

2.900 0-01 

2.970C-02 

7.1262-13 

1.3672-07 

3.8492-03 

1.6192-09 

2.9992-09 

4.1 7 72-06 

7 • 3002*03 

2.0590-01 

3.9742-02 

1.2422-12 

1.4372-07 

2.93U-03 

1.9212-09 

1.7292-09 

3.9192-06 

7.4002*03 

2.006 0-OL 

3.4132-02 

2.1322-12 

1.9012-C7 

2.2472-03 

1.4282-09 

1.1752-C9 

2.9602-06 

7.9002*03 

2.7630-01 

4.2492-02 

3.6112-12 

1.9992-07 

1. 7202-03 

1.3*02-09 

8.0292-10 

2.4842-06 

7.6002*03 

2.61*0-01 

4.8032-02 

6.0312-12 

1.6092-07 

1.3232-03 

1.2962-09 

9.9122-10 

2.0812-06 

7. 7002*03 

2.6030-01 

9.J932-02 

9.9442-12 

1.6912-07 

i. 0202-03 

1.1772-09 

3.8022-10 

1.7392-06 

7.8302*03 

2.5290-01 

9.9392-02 

1.6192-11 

1.6832-07 

7.8822-04 

1.1022-09 

2.6312-10 

1.4492-06 

7.9002*03 

4 2.6410-01 

6.9992-02 

2.6042-11 

1.7092-07 

6.0992-04 

i.om-09 

1.82 82-10 

1.2032-06 

8.0002*03 

4,2600-01 

1 

7.8 9 22-02 

4.9032-11 

1.7192-07 

3.6642-04 

8.9762-06 

8.8962-11 

8 . 2092-07 

8.2002*03 



Table II. - Continued. 


T 

E- 

0 

04 

044 

0- 

02 

02» 

02- 

«.«0DE»0} 

1.0J8E-01 

5.918F-01 

7.5516-03 

6.122E-17 

6.9116-07 

6.6936-07 

9. 5846-08 

8.9696-13 

«.600E*03 

1.185E-01 

5.7T3E-01 

1.0306-02 

2.323E-16 

7.1096-07 

3.7556-07 

1.0156-07 

7.7316-13 

«.80aE»0} 

1.3T2E-01 

S.613E-01 

1.3916-02 

8.4126-16 

7.2036-07 

3.0076-07 

1.0736-07 

6.5876-13 

9.000E»0) 

1.866E-01 

9.436E-01 

1.8626-02 

2.91SE-15 

7. 1926-07 

2.4086-07 

1. 1306-07 

5.5466-13 

8.200E«0) 

1.764F-01 

S.294E-01 

2.4706-02 

9.682E-1S 

7.0796-07 

1.925E-07 

1.1856-07 

4.6126-13 

9.«00E«03 

1.063F -01 

5.084E-01 

3.2426-02 

3.0S4E-14 

6.8746 -07 

1.534E-07 

1.2346-07 

3.7866-13 

9.603E*03 

2.164E-01 

4.804E-01 

4.2046-02 

9.4166-14 

6.5876-07 

1.2I5E-07 

1.2736-07 

3.0656-13 

•).e00E»03 

2.365E-01 

4. SIZE -01 

5.3786-02 

2.7536-13 

6.2326-07 

9.546E-0B 

1.2966-07 

2.4456-13 

l.OOOE»(H 

2.566E-01 

4.279E-01 

6.7736-02 

7.6986-13 

5.8216-07 

7.4146-08 

1. 2976-07 

1.9196-13 

l.02aE+04 

2.769E-01 

3.983E-01 

8.3846-02 

2.057E-12 

5.3666-07 

5.6766-08 

1.2716-07 

1.4786-13 

l.040E»C9 

2.972E-0J 

3.667E-01 

1.0196-01 

5.256E-12 

4.8796-07 

4.2726-08 

1.2186-07 

1.1156-13 

1.060E*04 

3.174E-01 

3.3S6E-01 

1.2146-01 

1.2856-11 

4.3716-07 

3.1536-08 

1.1386-07 

8.2266-14 

l.OROE*Q« 

3.374E-01 

Z.997E-01 

1.4206-01 

3.0096-11 

3.8566-07 

2.2786-08 

1.0366-07 

5.'. 206-14 

'.tOOE 

3.568E-01 

2.6B8E-01 

1.6306- 01 

6.7666-11 

3.3486-07 

1.610E-0B 

9.1796-08 

4.1526-14 

1.120E»04 

3.754E-01 

2. 326E-01 

1.8386-01 

1.4656-10 

2.8596-07 

1.113E-or 

7.9276-08 

2.8376-14 

1.190E«34 

3.928F->)1 

Z.OlOE-01 

2. 03 86 -01 

3.0616-10 

2.4026-07 

7.526E-C9 

6. 6796-08 

1.8886-14 

1.163£*04 

4.087E-01 

1.717E-01 

2.2256-01 

6. 1906-10 

1.9866-07 

4.9686-09 

5.5016-08 

1.2276-14 

1. 1B()E»M 

4.230E-01 

1.462E-01 

2.3956-01 

1.2146-09 

1.6206-07 

3.2476-09 

4.4406-08 

7.7966-15 

1.20aE»04 

4.J56E-01 

1.216E-01 

2.5476-01 

2.3176-09 

1.3046-07 

2.0826-09 

3.5216-08 

4.8606-15 

1.220E»(M 

4.466F-01 

UOlU-01 

2.6796-01 

4. 307E-09 

1. 0396-07 

1.3196-09 

2. 7536-08 

2.9826-15 

l.29aE*09 

4.559E-01 

8.354E-02 

2.7926-01 

7.818E-09 

8. 2086-08 

6.2786-10 
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1.3368-10 

2.5018-29 

3.559L-15 

1.6608*09 



1.599C-09 

U592C-31 

6.9 798-03 

3. 73o8-11 

1.9796-13 

I.O 60 F-IO 

L .9998-49 

2.5608- 15 

1.680e*0#» 



i. 3 o2E-09 

1.5 /9t-0 1 

6.0918-0 1 

i.UbE-ll 

U0i28-13 

6.5118-11 

6.2418-25 

1.6755-15 

1.7008*09 



i«2Jik-09 

1. 5548-01 

9.9l3€-C3 

2.6558-11 

7.2396-19 

6.6098-1 1 

9.7438-25 

1.3598-15 

1.72j6*09 



l.t*o2fc— 09 

1.5268-31 

1.2 128-02 

2.2‘#2 8- U 

5.0*7c» I h 

5.9>5£- 1 1 

2. 7<6F-25 

9.9278-16 

1.7906*09 



9.3728-05 

1.9958-31 

1.9 718-02 

1.6938-11 

3.6078-19 

9.3738-11 

1.5976-25 

7.2998-16 

1.7606*09 



d.2o6k— 0? 

1 • 9uOt -0 1 

1. 7 708-02 

1 • 59bC- 1 1 

2 • 5o2E- 19 

3.S076-U 

9. 3o9c-2o 

5.2716-16 

1.7808*09 



7*2oic“05 

1.9238-01 

2. 1 ’ 18-02 

1.3998-U 

1 . B25l- i 9 

2.6118-11 

5. 5-#9t-46 

i.62d8- 16 

1.6005*09 



o.9‘J2t-05 

1.3/58-01 

2.9 ^98-02 

1.137E-1L 

1.30p.'*-l9 

2.251E-U 

3.29cE-26 

4. 77lt-l6 

l.b20E*09 



5.6178-05 

1-325C-01 

2.9218-02 

9.5698-12 

9.3l#E-l5 

1.6008-lL 

1.9698-26 

1.9998- 16 

1.8908*09 



9.9158-05 

1. 2 738-0 1 

3. 3 Jdc-02 

6.036L- 12 

6.6/2^- ’ 5 

1.9368-11 

1. ldCE-20 

I.93<»e-16 

Ud608*09 



9. J07E-05 

l.«Lll8-0l 

3.6928-02 

6.7358-12 

9. 7798- 15 

I.U3E-U 

7 .0966-27 

I.U238-16 

1.6806*09 



3. /20C-05 

i. J 1 

9.92ttc-02 

6.6268- 12 

3.9238-15 

9.0778-12 

9.2 778-27 

7.2576-17 

1. *#008*09 



3.229t-05 

l.Oolc-Ol 

9.9698-02 

9.6698-12 

2.9518-15 

7.1638-12 

2, 5638-27 

5.1118-17 

1.9208*09 

9 


2 . /o7c-05 

l.Olic-Ol 

5.5«tC-02 

3.6-*3£- U 

1 . 7538- 15 

5. 600 E- 12 

1.5628-47 

3.5738- 17 

1.9906*09 



2.3968-35 

9,*.3 l8-u2 

0. l5 PC-02 

3.2218-12 

1.2538-15 

9.9538-12 

9.9538-28 

2.9608-17 

1.9608*09 



2.0j2t-05 

6. 7318-32 

6. 79 38-02 

2.6558-12 

6 . 9^1 8 “16 

3-<»6dt-l2 

5.7268-26 

1.7066-17 

1.9608*09 



1.7518-35 

6.03OC-J2 

7.3238-02 

2.1al8- 12 

6. J74t- lo 

2. 722C-12 

3.9708-28 

l.lob8-l7 

2.0008*09 


> 

1 .9068-05 

» • 3o It “02 

7. 6668-02 

1. 7658-12 

9. 535F -16 

2.1178-12 

2.1C3E-28 

7.9268-lb 

2.0208*09 



1. 2ol c-05 

6. 707c-u2 

d.92o8-02 

I.957e-12 

3. 2238- lo 

1.09lt-12 

1.2798-26 

>.354E-16 

2.0908*09 



1.0658-05 

6.0d3w-32 

6.9368-02 

1. 1658- 12 

2.2678-16 

l.2o6F-l2 

7. 723E-49 

3.591E-lb 

2.0608*09 



0.9 798-06 

5. ^958-32 

9.9128-02 

9.6208- 13 

l.62lt-l6 

9. 7 79E-13 

9. 6796-49 

2.396E-lb 

2.0608*09 



7 .5938-06 

*t. 9*.'^t-32 

7.6518-62 

?. 7908-13 

1 . 1 96c - lo 

7.5108-13 

2. 839 8— c 9 

l.5#2E-ltt 

2.1008*09 



6.32d8-0w 

9.9>9c-02 

1.0258-Cl 

6.2978-13 

6.1238-17 

5. 755E-1 3 

1.7U8-29 

1. 0558-lb 

2.1405*09 



5. 332 8-3 6 

3. 9oot-32 

I.O 0 I 8 -OI 

5.063L- 13 

5. 7*18-1 7 

*#.9008-13 

l.C388-2<J 

6.94.06- 1‘# 

4.1906*09 



9.9378-06 

3.5 Jdt- 32 

1.0928-01 

9.1008-13 

9 • 059t - 1 7 

3.3558-13 

6. 2758-30 

9.5928-19 

2. 1608*09 



3. 7 12c-06 

3. i 53 c-02 

l.lUt-OL 

3.3068-13 

2.6U8-17 

2.5538-13 

3. 78S8-30 

3.0258-19 

4. 1808*09 



3.109C-06 

2. 600c-32 

1.1938-01 

2.6668- 13 

2.0138-17 

1. 9368-13 

4.2698-30 

1.9928-19 

2.2008*09 



2. 59o8-06 

2.9668-02 

1. U2E-01 

2.1308-13 

1 9238-17 

1.9668- 1 3 

1.375F-30 

1. 3128-19 

2.2206*09 



2. 1 728—36 

2.239t-02 

1.1768-01 

1. 735l- 13 

1.0028-1 7 

1.1098-13 

6.2568-31 

d .65 38-20 

4.2906*09 



I.OL98-06 

1.9598-02 

1. 1 #18-01 

1.9028-13 

7. 0528-lb 

6.3631 9 

9. #956- 31 

5. 7UE-20 

2.2608*09 



1 . 5298-00 

1. 7318-02 

1.2008-01 

1.1398-13 

9.951l- .9 

6.2908 9 

2.9538-31 

3.7oiE-20 

4.2808*09 



1.2 798-06 

1.5138-02 

I.t3?t-Cl 

S. 1668- l9 

3. 9dlf-l 6 

9.71 #E-19 

1.7578-31 

2.5108-20 

2.3008*09 



1.0798-06 

1.3568-02 

1.2 1 U-Ol 

7.952c- 19 

2.9928-;6 

3.5318- 19 

1.09 28-31 

1.6698-20 

4.3205*09 



9.J358-W7 

1.2338-V4 

1.2138-01 

6.0598- 19 

1.7118-18 

2.636L-19 

6. 1998-32 

1.1198-20 

3908*09 


a 

7.6118-0 7 

1.0668-02 

1.2138-01 

9.9278-19 

1.19 78-16 

1.9628-19 

3.M98-32 

7.95<48-21 

2. 3608*09 



6.9218-07 

9.9568-33 

1.2128-01 

9.0168- 19 

o. 3608- 19 

1.95 78-19 

2.1158-32 

5.005E-21 

4.3808*09 


' 

5.9268-07 

6. 3918-03 

1.2098-Cl 

3.2/98-19 

5. 6348-19 

l.ObOE-19 

1.232E-32 

3.3728-21 

7.9006*09 



9.5938-07 

7.952c-0 1 

1.2056-01 

2.66l8-l9 

9.0638-19 

7.9798-15 

7. 19 76-33 

2.260E-21 

4.^208*09 


A 

3.6998-07 

6.6298-03 

1.2316-01 

2. 1966-19 

4 • 62 p8 - 1 9 

5.6868-15 

9.1278-33 

l.5**78-2l 

t .9908*09 



3.3078-07 

5* 6998-0 3 

1.1958-01 

1.6028-19 

1.9658-19 

9.3338- 15 

2.3798-33 

1.0538-2 1 

i .9608*09 



2.dl38-07 

5. 4.5 1 8-35 

1. 1908-01 

1.9618-19 

1.3658-19 

3.1658-15 

1.36U-J3 

7.2018-22 

2.9808*09 



2.3978-07 

9. od3t-03 

1.1698-01 

1.2196-19 

9.9738-20 

2.3368-15 

7.7758-39 

9.9908-22 

2.500F*09 

\ 
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V. 



Table II.- Continued. 


P/PO » 2.00F-02 


T 

E- 

0 

0* 

!>*♦ 

0- 

02 

02* 

02- 

i.oooe*o 2 

0. 

0. 

0. 

0. 

0. 

6. 6386- 11 

1.7606-18 

0. 

2.000E»02 

0. 

$.609E-67 

0. 

0. 

0. 

5.1836-11 

1.7606-18 

0. 

3.000E*02 

0. 

2.669E-65 

2.2 75E-79 

0. 

0. 

5.3676-11 

1. 7606-18 

0. 

«.0a0E*02 

0. 

l.719e-36 

5.898E-62 

0. 

0. 

5.0266-11 

1.7606-18 

0. 

S.O0OE*O2 

0. 

S.8T2E-28 

1.6796-51 

0. 

0. 

5.0656-11 

1. 7606-18 

0. 

6.02i>E»a2 

5.752E-92 

1.3T3E-23 

1. 592E-6* 

0. 

0. 

S.166E-11 

1.7606-18 

4.0286-96 

T.OOOE«'a2 

2.881E-77 

1.990E-20 

1.691E-39 

0. 

3.6606-89 

6.1326-11 

1.7606-18 

1.0476-82 

S.000E»02 

5. 765E-6S 

2.009E-17 

1. 786E-36 

0. 

2.6906-75 

1.263E-09 

1. 7606-18 

3.9516-70 

9.000E*02 

9.781F-55 

6.46I9E-13 

3.113E-36 

0. 

6. 6066-66 

2.8826-08 

1.7606-18 

1.1276-59 

l.000E»03 

9.297E-97 

6.681E-13 

1.928E-32 

0. 

6.9026-55 

3.577E-07 

1.7606-18 

2.6976-51 

l.ia0E»03 

1.911E-90 

2.9S6E-11 

S.671C-31 

0. 

1.1916-61 

2.806E-06 

1. 7606-18 

1.9266-44 

1.200E«a3 

3.860e-35 

6.986E-10 

9.5 396-30 

0. 

1.696E-61 

1.556E-05 

1.7606-18 

9.8676-39 

1.300E*03 

l.5i9E-30 

1.016E-08 

1.093E-28 

0. 

2.730E-36 

6.618E-0S 

1.7606-18 

6.6606-34 

1.400E»03 

l.*01E-26 

l.OlOE-07 

8.1366-28 

0. 

7.9106-32 

2.286E-06 

1. 7606-18 

9. 1416-30 

l.500E»03 

3.773E-23 

7.38 7F-07 

9.838E-27 

0. 

5.8116-28 

6.667E-06 

1.7596-18 

3.5066-26 

l.«OOE *03 

3. 735E-20 

6.214E-06 

2.3576-26 

0. 

1.3706-26 

1.697E-03 

1.7956-18 

4.6696-23 

l.TOOE *03 

9.680E-18 

1.956E-05 

3.3726-25 

0. 

3.6516-22 

3.853E-03 

6.9*26-18 

7.4966-21 

1.800E*03 

8.203E-17 

7.639E-05 

1.509E-23 

0. 

1.2396-20 

7.935E-03 

8. 3956-17 

1.6146-19 

t.900E*03 

9.39 IE- 16 

2.3T6E-0* 

5.145E-22 

0. 

2.532E-19 

1.5006-02 

9.4326-16 

2.1856-18 

2.00JE*j3 

8.32 7E-15 

7.68%£-0* 

1.297E-20 

0. 

3.7366-18 

2. 6266-02 

8. 3546-15 

2.2076-17 

2. lOOE *03 

5.952F-14 

2. 023E-03 

2.2396-19 

3.1076-86 

6. 1666-17 

6.2676-02 

5.9736-14 

1.7306-16 

2.200e*03 

3.520E-13 

♦. 862E-03 

3. 107E-18 

5.5316-82 

3.6266-16 

6.6666-02 

3. 5346-13 

1.0786-15 

2.3COE*03 

1.75 7F-12 

1.067E-02 

3.6386-17 

6.3016-78 

2.5216-15 

9.130E-02 

1.7656-12 

5.4256-15 

2.M)0E*03 

7.525E-12 

2.115E-02 

3.1226-16 

1.6286-76 

1.6256-16 

1.200E-01 

7. 5596-12 

2.2316-14 

2.300E*03 

2.801E-11 

3.909F-02 

2.3906-15 

3.2976-71 

6.6676-16 

1.665E-01 

2.8146-11 

7.5666-14 

2.600E*03 

9.158E-11 

6.6rOE-02 

1.558E-16 

3.8256-68 

2.5886-13 

1.657E-01 

9. 1976-11 

2.1286-13 

2.TOOE *03 

2.655E-10 

1.098E-01 

8.9926-16 

2- 7606-65 

8.6906-13 

1.736E-01 

2.6656-10 

4.9926-13 

2.80aE*03 

6.876E-10 

1.564E-01 

6.6806-13 

1.2806-62 

2.3666-12 

1.675E-01 

6.8946-10 

9.8016-13 

2.900E*03 

1.602E-09 

2.167E-01 

2.0266-12 

6.0956-60 

5.6616-12 

1.6916-01 

1.6036-09 

1.6176-12 

3.000E*03 

3.378E-09 

2.785E-01 

8.2776-12 

9. 3626-58 

1.1596-11 

1.2226-01 

3.3706-09 

2.2516-12 

3.100E*03 

6.503E-09 

3.378E-01 

3.0926-11 

1. 5736-55 

2.0766-11 

9.2576-02 

6.4506-09 

2.6736-12 

3.20aE*03 

U15SE-08 

3.879E-01 

1.0626-10 

2.0306-53 

3.288E-11 

6.5666-02 

1. 1346-08 

2. 7636-12 

3. 300E *03 

1.922E-08 

4.268E-01 

3.3 776-10 

l.95*E-51 

6.7286-11 

6.3956-02 

1.8516-08 

2.5646-12 

3.400E*03 

3.0*6E-08 

9.522E-01 

9.9536-10 

1.6306-69 

6. 3636-11 

2.8586-02 

2.8326-08 

2.2156-12 

3.500E*03 

9.68 7E-08 

♦.695E-01 

2.7216-09 

8.6776-68 

8.162E-11 

1.833E-02 

4.09*6-08 

1.8466-12 

3.600E*03 

7.122E-08 

♦.805E-01 

6. 9956-09 

3.9336-66 

1.0336-10 

1.175E-02 

5.6016-08 

1.5316-12 

3.700E*03 

1.085E-07 

9.er*E-oi 

1.6066-08 

1.3766-66 

1.3106-10 

7.6016-03 

7.2476-08 

1.2926-12 

3.800E*03 

1.673E-07 

9.918E-01 

3.6536-08 

3.7166-63 

1.6886-10 

6.9836-03 

8. 8676-08 

1.1266-12 

3.900E *03 

2.619E-07 

6.96SE-01 

6. 8656-08 

7. 8666-62 

2.2186-10 

3.3196-03 

1.0306-07 

1.0196-12 

9.000E*03 

*. 151E-07 

9.96 3E-01 

1.2 766-07 

1.3366-60 

2.9676-10 

2.2686-03 

1. 14*6-07 

9.5426-13 

*.100E*03 

6.615E-07 

6.975E-01 

2.2316-07 

1. 8736-39 

6.0166-10 

1.5696-03 

1.2286-07 

9.1846-13 

4.200E*03 

1.053E-06 

6.982E-01 

3 . 72 76-07 

2.2266-38 

5.6556-10 

1.0866-03 

1.2876-07 

9.0236-13 

9.300E*03 

1.669E-06 

4.988E-01 

5.9836-07 

2.2816-37 

7. 6216-10 

7. 7136-06 

1.3226-07 

9.0046-13 

9.*00E*03 

2.630E-06 

♦.992E-01 

9.2726-07 

2.0676-36 

1.0096-09 

5.5686-06 

1.3386-07 

9.1036-13 

*.500E*03 

9.121E-06 

9.995E-01 

1.3906-06 

1.6216-35 

1.371E-09 

6.0786-06 

1.3356-07 

9.3246-13 

9.600E *03 

6,**0E-06 

6.9«8E-01 

2.0156-06 

1. 1386-36 

1.8676-09 

3.0266-06 

1.3106-07 

9.6916-13 

*.T00E*03 

1.00 7E-05 

5.001E-01 

2.8266-06 

7. 0866-36 

2.5576-09 

2.2756-06 

1.26*6-07 

1.0246-12 

*.800E*03 

1.S79E-05 

5.006E-01 

3.8266- 06 

3.9256-33 

3.5276-09 

1.7326-06 

1.1976-07 

1.1036-12 

9.90OE 03 

2.986F-05 

5.013E-01 

5. 0096-06 

1.9636- 32 

6.9106-09 

1.3356-06 

1. 1126-07 

1.2126-12 

5.000E*03 

3.928E-05 

5.029E-01 

6.3636-06 

8.6676-32 

6.8906-09 

1.0616-06 

1.0176-07 

1.3566-12 

S.100E*03 

6.209E-05 

5.091E-01 

7.8816-06 

3.5276-31 

9. 7206 -09 

8.2176-05 

9. 1996-08 

1.5416-12 

3.200E*03 

9.T74E-05 

5.068E-01 

9.5 776 - 06 

1.3286-30 

1.373E-08 

6.5736-05 

8.2766-08 

1.7726-12 

5.300E*03 

1.525E-09 

5. IO7E-01 

1. 1506-05 

6.7026-30 

1.933E-08 

5.3306-05 

7. 4616-08 

2.0536-12 

3.900E*03 

2.3+6E-06 

5. 163E-01 

1.3766-05 

1.5896-29 

2.7026-08 

6.3866-05 

6.7876-08 

2.3876-12 

5.500E*03 

S-S-V^E-O* 

3.260E-01 

1.6666-05 

5. 1966-29 

3.7326-08 

3.6666-05 

6.2686-08 

2.7726-12 

5.600E*03 

5.23 7E-06 

5.338E-01 

1.9796-05 

1.6616-28 

5.0786-08 

3.1106-05 

5.9026-08 

3.2066-12 

5.700E»03 

7.553E-06 

5.9B8E-01 

2.6066-05 

5.2616-28 

6. 7866-08 

2.6766-05 

5. 6806-08 

3.6776-12 

3.800E*03 

1.062E-03 

5.593E-01 

2.9506-05 

1.6396-27 

8.8796-08 

2.3306-05 

5.5846-08 

4.1676-12 

5.900E*03 

1.959E-03 

5.7886-01 

3.6566-05 

5.0876- 27 

1.1366-07 

2.0656 -05 

5. 5956-08 

4.6496-12 

6.000E*03 

1.994E-03 

5-882E-01 

6. 5666-05 

1.5676-26 

1.6226-07 

1.8036-05 

5.6906-08 

5. 0946-12 

6.100E*03 

2.590E-03 

6.018E-01 

5. 7356-05 

6. 7806-26 

1. 738E-07 

1. 5926-05 

5. 8526-08 

5.4756-12 

6.200E*03 

3.299E-03 

6. 139E-01 

7.2 286 - 05 

1.6606-25 

2.0806-07 

1.6066-05 

6. 0646-08 

5,7716-12 

6.300E*03 

*.082E-03 

6.261E-01 

9. 116--05 

6.2706-25 

2.6616-07 

1.2606-05 

6. 3116-08 

5.9736-12 

6.*00E*03 

5.0*7E-03 

6.326F-0) 

1.1696 -06 

1.2666-26 

2.8166-07 

1.0916-05 

6. 5826-08 

6.0846-12 

6.SaOE*03 

6,l57E-03 

6.388E-01 

1.6666-06 

3.5696-26 
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7. 2066-23 

6. 396E-07 
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5.8586-12 
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5.5296-12 
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1.670E-02 
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2.21 lE-02 
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7.8106-06 
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6.6936-07 
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9.6696 - 06 
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3.0666-06 
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3.6386-20 
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1.0546-07 
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*. llSE-02 
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2.3066-03 
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3.7736-03 
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1.0126-06 

1.2386-06 

1.2756-07 

3.2336-12 
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4.488E-32 

3.028E-13 

1.095E-06 

1.8486-07 

1.919E-07 

8.058E-13 

1.023E«09 

2.353§*0l 

4.S86F-31 

5.617E-02 

8 . llOE-13 

1.039E-06 

1.473E-07 

1.941E-07 

6.519E-13 

l.M3E»34 


4.2T6E-31 

6.935E-32 

2. 089E- 12 

9. 7475-07 

1.162E-07 

1.934E-07 

5. 1976-13 

l.a«3E*04 

29736F-01 

3.998E-01 

8.435E-32 

5. 172E-12 

9.037E-07 

9.055E-08 

1.894E-07 

4.076E-13 

l.083E*0« 

2*93lF-Ol 

3. 703E-31 

l.OlOE-01 

1.231E-11 

8.278E-07 

6.9S5E-08 

1.820E-07 

3.140E-13 

1.133E 

3.123E-01 

3.3956-31 

1.190F-01 

2.821E-11 

7.485E-07 

5.255E-08 

1. 712E-07 

2.37ZE-13 

l.;20E»3« 

3*3l2F-Ol 

3.080E-B1 

1.379E-01 

6.228E-11 

6.679F-07 

3.901E-08 

1.575E-07 

1.755E-13 

1.19JE»3« 

3*<t97F-0l 

2. 783E-31 

1.573E-31 

1.327E-10 

5.8775-07 

2.842E-08 

1.4I7E-07 

1.270E-13 

I.160E»09 

3 675E-01 

2.461E-01 

1.7665-01 

2. 733E-10 

5.0985-07 

2.032E-08 

1. 2465 -07 

8.9S8E-14 

1.183E*3« 

3.B^2F-ai 

2.151E-01 

1.954F-01 

5.454E-10 

4.361E-07 

1.426E-08 

1.0745-07 

6.221E-14 

I.203E»09 

3.9O0F-OI 

1. 8696-31 

2.1325 -31 

1.057E-09 

3.6905-07 

9.83 7E-09 

9. 0645-08 

4.215E-14 

1.223E*}^ 

♦.UOE-Ol 

1.638E-31 

2.2985-01 

1.993E-09 

3.066E-07 

6.675E-09 

7.5145-08 

2.B00E-14 

1.24BE»0« 

^•26eE-0l 

1.372E-01 

2.449E-01 

3.662E-09 

2. 52 55 -07 

4.466E-09 

6. 130E-0B 

1.827E-14 

1.263E»3(. 

4.381F-01 

1. 162E-01 

2.584T-01 

6.5745-09 

2.058E-07 

2.953E-09 

4.932E-08 

1.174E-14 

1.28BE»U« 

4.479F-01 

9. 790E-B2 

2.7025-01 

1.154E-08 

1.664E-07 

1.935E-09 

3.923E-08 

7.457E-15 

1.303E»04 

4.563E-01 

8.207E-02 

2.9045-01 

1.986E-08 

1.3365-07 

1.259E-09 

3.092E-08 

4.691E-15 

1. 323E »34 

9,e»?5E-0l 

6.8S9E-32 

2.891E-01 

3. 354E-08 

1.067F-07 

E.15SE-10 

2.4215-08 

2.931E-15 

l.343E*B4 

9.696E-01 

5.719E-82 

2.9645-01 

5. 565E-08 

8.492E-09 

5.273E-10 

1.887E-08 

1.S2SE-15 

1.363c »36 

♦.747E-01 

4.765E-32 

3.0266-01 

9.0B1E-08 

6.7446-08 

3.409E-10 

1.466E-08 

1.135E-15 

1.380E»34 

4.789F-01 

3.969E-02 

3.07?F -01 

1.459E-07 

5.3525-08 

2.207E-10 

1. 13BE-08 

7.058E-16 

1.633E»S4 

4.824P-01 

3.308E-32 

3.1205-01 

2.3rtE-07 

4.24 75 - 08 

1.434E-10 

8.82BE-09 

4.400E-16 

1.62BE»36 

4.853^-01 

2.761F-82 

3.1555 -01 

3.611E-07 

3.3 74E-08 

9.356E-11 

6. S59E-09 

2.754E-16 

1.663E»36 

4.877F-01 

2.308E-32 

3.1845 - 01 

5.569E-07 

2.685F-08 

6.136E-11 

5.3395-09 

1.732E-16 

1.663E»06 

4.8O7E-01 

l.93'4E-02 

3.208E-01 

8.484E-07 

2. 1415-08 

4.048E-11 

4.1675-09 

1.095E-16 

1.6S3E»34 

4.914F-01 

1.624E-B2 

3.2295-01 

1.278E-06 

1.7125-08 

2.687E-11 

3. 262E-09 

6.973E-17 

1.5B3E»36 

4.9?8F-0l 

1.368E-02 

3.2445-01 

1.903E-06 

1. 373F-08 

1.796E-11 

2.563E-09 

4. 4696-17 

l.S23E»CK 

4.940F-01 

1.165E-32 

3.2 59E-01 

2. 803E-06 

I.IOSE-Oi 

1.209E-11 

2.021E-09 

2. 8856-17 

1.563E *34 

4.950E-01 

9.783E-33 

3.269E-01 

4 . 089E-06 

8.917E-C9 

8.196E-12 

1.600E-09 

1.8765-17 

1.363E404 

4,959F-0l 

8.30 7F-3 3 

3. 2 7 85 - 01 

5.907E-06 

7.2235-09 

5.597E-12 

1.272E-09 

1.229E-17 

1.583E434 

4.967F-31 

7.3T8E-33 

3.285E-01 

8.453E-06 

5.8725-09 

3.849E-12 

1.0155-09 

8.116E-18 

l.63BE»04 

4.‘a74E-01 

6.848F-03 

3.: 905-01 

1.199E-05 

4.7905-09 

2.666E-12 

8. 133E-10 

5.382E-1B 

1.623E404 

4.980F-01 

5. 183F-03 

3.295E-01 

1.6B6E-05 

3.922F-09 

1.860E-12 

6. S44E-10 

3.619E-18 

1.643E4B4 

4.986E-01 

4.456E-33 

3. 2 985 -01 

2.350E-05 

3.222E-09 

1.307E-12 

5.287E-10 

2.444E-18 

1.660E»U4 

4.O92E-01 

3.841C-83 

3.3 00E-01 

3. 251E-05 

2.657E-09 

9.243E-13 

4. 28BE-10 

1.663E-18 

1.663E*04 

4.9O9F-01 

3.321E-03 

3.331E-01 

4.461E-05 

2. 199E-09 

6.S82E-13 

3.492E-10 

1.139E-18 

1. 233E404 

5.005F-01 

2.979E-33 

3.3005-01 

6.0 75E-05 

1.926E-09 

4.717E-13 

2.B54E-10 

7.861E-19 

1.72 BE *04 

S. 0136-01 

2.503E-03 

3.299E-01 

8.212E-05 

1.5215-09 

3.403E-13 

2. 3415-10 

5.462E-19 

1.743E434 

5.020F-01 

2. 182E-03 

3.2975-01 

1. 102E-04 

1.2 725-09 

2.470E-13 

1.927E-10 

3.822E-19 

1.763E»B4 

5.029E-01 

1.907E-03 

3.293E-01 

1.469E-04 

1. 0675-09 

1.803E-13 

1.5915-10 

2. 6926-19 

1.78BE«’04 

5. 039F-01 

1.6T1E-33 

3.288E-01 

1.944E-04 

8.9785-10 

1.324E-13 

1.3195-10 

1.908E-19 

1.830E404 

5.051F-01 

1.467E-3 3 

3.282E-01 

2.555E-04 

7.5BOE-10 

9.783E-14 

1.096E-10 

1.361E-19 

1.823E>34 

5.064F-01 

1.292E-33 

3.275E-01 

3. 337F-04 

6. 4205-10 

7.266E-14 

9. 136E-11 

9.773E-20 

1.S43E404 

5.0r9F-01 

1. 140E-33 

3.265E-J1 

4. 329E-04 

5. 4555-10 

5.425E-14 

7.637E-11 

7.059E-20 

1.860E*04 

5.0O5F-01 

1.808E-33 

3.2555-01 

5.581E-04 

4.649E-10 

4.071E-14 

6. 401E-11 

5.128E-20 

1.890E»04 

5.U3F-01 

8.93»E-04 

3.242E-01 

7. 149E-04 

3.9745-10 

3.070E-14 

5.378E-11 

3. 746E-20 

1.930E »04 

9*l33F-0l 

7.937E-84 

3.2275-01 

9. 103E-04 

3.406E-10 

2. 326E-14 

4.5285-11 

2.752E-20 

1.920E434 

5.1^6F-0l 

7.062F-34 

3.211E-01 

1. 142E-03 

2.9285-10 

1.770E-14 

3. 822E-11 

2.032E-20 

1.943E404 

5. 180F-01 

6.296E-04 

3.193E-01 

1.450E-03 

2.5235-10 

1.353E-14 

3.232E-11 

1.508E-20 

1.96BE»04 

5,2066-01 

5.62 3E-B4 

3. 172E-01 

1.814E-03 

2.1805-10 

1.C3SE-14 

2. 7336-11 

1.125E-20 

1.9B3E434 

5. 2336-01 

5.33JE-34 

3.1535-01 

2.257E-03 

1.887E-10 

7.998E-15 

2.323E-11 

8.423E-21 

2.B33E*04 

5. 2636-01 

4.506E-04 

3.126E-01 

2.793E-03 

1.638F-10 

6.I82E-15 

1.975E-11 

6.334E-21 

2.02 3E4Q4 

5.2936-01 

4.343E-04 

3. 130E-01 

3.438E-03 

1.424E-10 

4.795E-15 

1.681E-11 

4.782E-21 

2.B43E434 

5.3246-01 

3.632E-04 

3.071E-01 

4.212E-03 

1.2414-10 

3.730E-15 

1.433E-11 

3.623E-21 

2.063E434 

5.356F-01 

3. 26»E-84 

3.041E-01 

5. 134E-03 

1.0825-10 

2.910E-15 

1.222E-11 

2.754E-21 

2.083E»04 

5.3896-01 

2.941E-34 

3.0095 -01 

6. 229E-03 

9.457F-11 

2.276E-15 

1.044E-11 

2.0995-21 

2. 183E*04 

5.422F-01 

2.6B1E-34 

2.974E-01 

7.521E-03 

B.274E-11 

1.784E-15 

8.917E-12 

1.6045-21 

2. 123E »34 

5. 4556*01 

2.390E-04 

2.937F-01 

9.040E-03 

7.2456-11 

1.401E-15 

7.6225-12 

1.229E-21 

2. 140E»34 

5.488F-01 

2.18 7F-34 

2.899E-01 

1.031E-02 

6.350E-11 

l.lOlE-15 

6.515E-12 

9.425E-22 

2.163E434 

5.5216-01 

1.947E-04 

2.855E-01 

1.288E-02 

5. 5695-11 

8.670E-16 

5.567E-12 

7.240E-22 

2. 183E>34 

5. 5546-01 

1.758E-04 

2.8105-01 

1.526E-02 

4.8B6E-II 

6.829E-I6 

4. 7546-12 

5.5676-22 

2. 290E4J4 

5.587F-01 

1. 5874-34 

2.7615-31 

1. 800E-02 

4.2B7E-11 

5.3B1E-16 

4.05'E-12 

4.282E-22 

2.223E*04 

5.6206-01 

1.432E-04 

2.707E-01 

2. 112E-02 

3.762F-U 

4.238E-16 

3.453E-12 

3.294E-22 

2.243E»04 

5. 6536-01 

1.292E-04 

2.6505-01 

2.465E-02 

3.3o0r-ll 

3.335E-16 

2.9355-12 

2.533E-22 

2.263E404 

5.6P7F-01 

1.165E-34 

2.4885-01 

2. 863E-02 

2.8941-11 

2.621E-16 

2.488E-12 

1.9455-22 

7.293E»U4 

5. f226-0l 

1.049E-04 

2.4215-01 

3. 306E-02 

2.535E-11 

2.056E-16 

2. U2E-12 

1.4925-22 

2.333E<’J4 

5.7566-01 

9.430E-05 

2.4495-01 

3.795E-02 

2.219E-11 

1.609E-16 

1.770E-12 

1.1415-22 

2.32 3E*34 

5.7926-01 

8.464F-05 

2.3715-01 

4. 331E-02 

1.939E-11 

1.256E-16 

1.493E-12 

8.7116-23 

2.343E404 

5.P28F-01 

7.586E-05 

2.2895-0 1 

4.913E-02 

1.6925-11 

9.761E-17 

1.238E-12 

6.6276-23 

2.368E»04 

5.845F-01 

6.784F-05 

2.2025-01 

5.539E-02 

1.474E-11 

7.559E-17 

1.0275-12 

5.023E-23 

2.383E»J4 

5.9036-01 

6. 08 2F-05 

2.1105-01 

6.204E-02 

1.2811-11 

5.827E-17 

B.478E-13 

3.7925-23 

2.433E*04 

5.04^16-01 

5.385E-05 

2. 0155 -01 

6.904E-02 

1. lllE-11 

4.470E-17 

6.955E-13 

2.8495-23 

2.423E+04 

5.990F-01 

4. 7T9F-05 

1.9165-01 

7.635E-02 

9.6165-12 

3.411E-17 

5.670E-13 

2.130E-23 

2.443E *04 

6.019F-01 

4.230E-05 

1.8155-01 

8. 388E-02 

8. 297E-12 

2.588E-17 

4.5925-13 

1.5845-23 

2.463E404 

6.05 76-01 

3. 732F-05 

1. 7125-01 

9. 157E-02 

7.1395-12 

1.953E-17 

3.695E-13 

1.172E-23 

2.488E»04 

6.0966-01 

3.283E-05 

1.609E-31 

9. 934E-02 

6. 1265-12 

1.465E-17 

2.953E-13 

8.616E-24 

2.500E»34 

6. 1 34F-01 

2.880E-05 

1.5064-01 

1.071E-01 

5.240E-12 

1.093E-17 

2.3455-13 

6.301E-24 
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Table 1*.’ 

Continued. 

1 

c 

C* 

C»* 

c- 

CO 

i 

2.SbTE*0l 

7.0906-02 

7.8286-11 

2.9106-07 

5.2236-04 

1 


8.3626-02 

1.79S6-10 

2.8966-07 

3.2586-04 

j 

2.00TE-01 

9.7066-02 

3.9 776-10 

7.8166-07 

2.0366-04 

t 

l.DUE-Ol 

1.1096-01 

8.4726-10 

2.6756-07 

t. 2726-04 

{ 

1.616E-01 

1.24 76-01 

1.7436-09 

2.4826-07 

7.9326-05 

i 

l.«21E'Oi 

1.3806-01 

3.4666-09 

2.2516-07 

4.9336-05 

' 

1.23SE-U1 

1.5056-01 

6.6/26-09 

1.9996-07 

3.0566-05 


1.060E-01 

1.6176-01 

1.2456-08 

1.7406-07 

1.8856-05 


9.000E-U2 

1.7136-01 

2.2536-CS 

1.4906-07 

1.1586-05 


}.S7«E-02 

1.7916-01 

3.9626-08 

1.2586-07 

7.0826-06 


*.mE-U2 

1.8526-01 

6./776-C8 

1.0496-07 

4.3136-06 


S.261E-02 

1.8956-01 

1.1306-07 

8.6736- 08 

2.6156-06 


4.iS2E-02 

1.9216-01 

1.8396-07 

7.1176-08 

1.5796-06 


3.»9lE-02 

1.9 3 36-01 

2.9286-C7 

5.8066- 08 

9.4886-07 


2.VME-U2 

1.9346-01 

4.5746-67 

4.7136-08 

5.6 776-07 


2.«ilE-02 

1.9256-01 

7.0246-07 

3.8096-08 

3.3826-0. 


1.9V7E-U2 

1.9096-01 

1.0636-06 

3.0676-08 

2.0066-07 


1.642 E-02 

1.8886 - 01 

1.5866-06 

2.4616-08 

1.1866-07 


l.}>0E-02 

1.8666-01 

2.3466-06 

1.. 9706-08 

6.9936-08 


1.U2E-02 

1.8426-01 

3.4336-06 

1.5736-08 

4.1166-08 


«.176k-03 

1.8196-01 

4.9826-06 

1.2556-08 

2.4226-08 


7.691E-0} 

1.7976-01 

7.1766-06 

9.9996-09 

1.4276-08 


6.2WE-01 

1.7776-01 

1.0266-05 

7.9716-09 

8.4316-09 


*.242E-03 

1.7606-01 

1.4586-C5 

6.3596-09 

5.0016-09 


4. J79t-OJ 

:. 7446-01 

2.0586-05 

5.0816-09 

2.9836-09 


J.672E-03 

1.7316-01 

2. 8866-05 

4.0686-09 

1. 7916-09 


3.040E-03 

1.7206-01 

4.0216-05 

3.2656-09 

1.0836-09 


2.6UE-03 

1.7106-01 

5.5656-05 

2.6286-09 

6.6096-10 


2.21SE-03 

1. 7026-01 

7.6506-05 

2.1226-09 

4.0676-10 


l.»86E-Oi 

1.6966-01 

1.0456-04 

1. 1196-09 

2.5266-10 


1.611E-03 

1.6906-01 

1.4176-04 

1.3986-09 

1.5846-10 


I.3lt2E-03 

1.6856-01 

1,9106-09 

1.1406- 09 

1.0036-10 


l.lME-03 

1.6816-01 

2.5566-04 

9.3376-10 

6.4136-11 


I.U28E-U3 

1.6776-01 

3.4006-04 

1.6736-10 

4.1396-11 


S.9UE-04 

1.6 7 36-01 

4.4926-04 

6.3276-10 

2.6976-11 


7.749t-04 

1.6706-01 

5.8976-04 

5.2356-10 

1.7746-11 


6.759E-04 

1.6666-01 

7.6946-04 

4.3466-10 

1.1786-11 


4.9126-04 

1.6626-01 

9.9746-04 

3.6206-10 

7.8866-12 


3.1866-04 

1.6576-01 

1.2856-03 

3.0246-10 

5.3266-12 


4.561E-04 

1.6526-01 

1.6466-03 

2.5346-10 

3.6276-12 


4.021E-04 

1.69 66-01 

2.0956-03 

2.1296-10 

2.4906-12 


3.3336-04 

1.6396-01 

2.6506-03 

1. 7946-10 

1.7226-12 


3.1456-04 

1.6316-01 

3.3316-03 

1.5156-10 

1.2006-12 


2.789E-0<. 

1.6206-01 

4.1626-03 

1.2826-10 

8.4156-13 


2.477E-04 

1.6086-01 

5.1696-03 

1.0876- 10 

5.9406-13 


2.2036-04 

1.5 946- 01 

6.3776-03 

9.2366-11 

4.2186-13 


1.9616-04 

1.5776-01 

7.8186-03 

7.8576-11 

3.0126-13 


1.7466-04 

1.5576-01 

9.5196-03 

6.6916-11 

2.1616-13 


1.5356-04 

1.5336-01 

1.1516-02 

5.7036-11 

1.5586-13 


1.3836-04 

1.5066-01 

1.3826-02 

4.8626-11 

1.1276-13 


1.2336-04 

1.4756-01 

1.6476-02 

4.1466-11 

8.1886-14 


1.0976-04 

1.4396-01 

1.9496-02 

3.5356-11 

5.9646-14 


9.7476-05 

1.3996-01 

2.2876-02 

3.0126-11 

4.3546-14 


8.6436-05 

1.3556-01 

2.6636-02 

2.5636-11 

3.1846-14 


7.6526-05 

1.30 76-01 

3.0756-02 

2.1786-11 

2.3326-14 


6.7576-05 

1.2546-01 

3.5206-02 

1.8486-11 

1.7106-14 


5.9526-05 

1.1986-01 

3.9976-02 

1.5656-11 

1.2546-14 


5.2276-05 

1.1386-01 

4.5006-02 

1.3216-11 

9.1926-15 


4.5776-05 

1.0766-01 

5.0236-02 

1.1136-11 

6.7386-15 


3.9956-05 

1.0136-01 

5.5606-02 

9.3506-12 

4.9356-15 


3.4756-05 

9.478E-02 

6.1056-02 

7.8316-12 

3.6126-15 


3.0146-03 

8.8266-02 

6.6496-02 

6. 5406- 12 

2.6406-15 


2.6036-05 

8.1816-02 

7.1876-02 

5.4456-12 

1.9286-15 


2.2456-03 

7.5476-02 

7.7126-02 

4.5206-12 

1.4066-15 


1.9296-05 

6.9326-02 

8.2176-02 

3.7436-12 

1.02 46-15 


1.6536-05 

6.3426-02 

6.6976-02 

3.09U-12 

7.4516-16 


1.4146-05 

5.7806-02 

9.1496-02 

2.5476-12 

5.4146-16 


1.2066-03 

5.2506-02 

9.5696-02 

2.0956-12 

3.9306-16 


1.0286-05 

4.75 56 - 02 

9.9556-02 

1.7216-12 

2.8506-16 


8.7426-06 

4.2 9 56 -02 

1.0306-01 

1.4116-12 

2.0656-16 


7.4296-06 

3.8706-02 

1.0626-01 

1.1566-12 

1.4956-16 


6.3096-06 

3.4816-02 

1.0896-01 

9.4726-13 

1.0771-16 


5.3566-06 

3.1256-02 

1.1146-01 

7.7576-13 

7.7936-17 


4.3466-06 

2.8026-02 

1.1346-01 

6.3536-13 

5.6416-17 


3.8396-06 

2.5106-02 

1.1526-01 

5.2066-13 

4.0706-17 


3.2 786-06 

2.2466-02 

1. 1666-01 

4.2686-13 

2.9336-17 


2.7856-06 

2.0096-02 

1. 1776-01 

3.5026- 13 

2.1106-17 


2.3696-06 

1.7976-02 

1.1866-Cl 

2.8766-13 

1.5196-17 


2.0166-06 

1.6066-02 

1.1926-01 

2.3656-13 

1.0926-17 


1.7186-06 

1.4366 - 02 

1. 1966-01 

1.9476-13 

7.8376-18 

1 

1.4666-06 

1.2846-02 

1.1996-01 

1.6056-13 

5.6186-18 


1.2526- 06 

1.1496-02 

1.1996-01 

1.3256-13 

4.0226-18 


1.0706-06 

1.0286-02 

1.1996-01 

1.0956-13 

2. 8766-16 


9.1666-07 

9.2056-03 

1.1976-01 

9.0666-14 

2.0546-18 


/ 


C04 

CQ2 

C2 

T 


1.2196-05 

2.1336-10 

1.4476-06 

8.4006*03 


1.0706-05 

1.0966-10 

1.0086-06 

8.6006*03 


9.3446-06 

5.6736- 11 

6.9166-07 

8.8006*03 


8.1026-06 

2.9476-11 

4.6636-07 

9.0006*03 


6.9706-06 

1.5346-11 

3.0856-07 

9.2006*03 


5.9446-06 

7.9856-12 

2.0036-07 

9.4006*03 

■ 

5.0226-06 

4. 1486-12 

1.2776-07 

9.6006*03 


4.2006-06 

2.1476-12 

7.9986-08 

9.8006*03 

T 

3.4766-06 

1.1076-12 

4.9366-08 

1.0006*04 


2.8456-06 

5.6696-13 

3.0096-08 

1.0206*04 


2.3026-06 

2.8836-13 

1.8186-08 

1.0406*04 


1.8426-06 

1.4S4E-13 

1.0916-08 

1.0606*04 


1.6576-06 

7.2616-14 

6.5286-09 

1.0806*04 

t 

1.1396-06 

3.5876-14 

3.8986-09 

1.1006*04 


8.8146-07 

1.7516-14 

2.3286-09 

1.1206*04 


6.7506-07 

8.4466-15 

1.3926-09 

1.1406*04 


5.1216-07 

4.0246-15 

8.3506-10 

1.1606*04 

\ 

3.8546-07 

1.8956-15 

5.0276-10 

1.1806*04 


2.8816-07 

8.8336-16 

3.0416-10 

1.2006*04 


2.1426-07 

4.0826-16 

1.8506-10 

1.2206*04 


1.5866-07 

1.8756-16 

1.1346-10 

1.2406*04 


1.1716-07 

8.5766-17 

7.0016-11 

1.2606*04 


8.6446-08 

3.9196-17 

4.3606-11 

1.2806*04 


6.3816-08 

1.7946-17 

2.7406-11 

1.3006*04 


4.718E-08 

8.2426-18 

1.7386-11 

1.32 06*04 


3.4976-08 

3.8116-18 

1.1136-11 

1.3406*04 


2.6006-08 

1.7776-18 

7.2026-12 

1.3606*04 


1.9416-08 

8.3656-19 

4.7046-12 

1.3806*04 


1.4566-08 

3.9816-19 

3.1026-12 

1.4006*04 


1.0976-08 

1.9186-19 

2.0656-12 

1.4206*04 


8.3066-09 

9.3536-20 

1.3886-12 

1.4406*04 


6.3226-09 

4.6226-20 

9.4086-13 

1.4606*04 


4.8386-09 

2.3156-20 

6.4336-13 

1.4806*04 

* 

3.7216-09 

1.1756-20 

4.4366-13 

1.5006*04 


2.8776-09 

6.0436-21 

3.0836-13 

1.5206*04 


2.2366-09 

3.1506-21 

2.1606-13 

1.5406*04 


1.7466-09 

1.6646-21 

1.5246-13 

1.5606*04 


1. 3701-09 

*.8996-22 

1.0836-13 

1.5806*04 


1. 0801-09 

4.8206-22 

7.7416-14 

1.6006*04 


8.5506- 10 

2.64 26-22 

5.5706-14 

1.6206*04 


6.7976-10 

1.46 66-22 

4.0306-14 

1.6406*04 


5.4241-10 

8.2226-23 

2.9326-14 

1.6606*04 


4.3446-10 

4.6636-23 

2.1436-14 

1.6806*04 


3.4916-10 

2.6726-23 

1.5736-14 

1.7006*04 


2.8131-10 

1.5466-23 

1.1586-14 

1.7206*04 


2.2731-10 

9.0306-24 

8.5606-15 

1.7406*04 


1.8401-10 

5.3216-24 

6.3416-15 

1.7406*04 


1.4931-10 

3.1616-24 

4.7056-15 

1.7806*04 


1.2121-10 

1.8926-24 

3.4946-15 

1.8006*04 


9.8551-11 

1.1416-24 

2.5966-15 

1.8206*04 


8.0141-11 

6.9226-25 

1.9286-15 

1.8406*04 


6.5176-11 

4.2246-25 

1.4296-15 

1.8606*04 

5 

5.2966-11 

2. 5916-25 

1.0576-15 

1.8806*04 


4.3006-11 

1.5966-25 

7.8066-16 

1.9006*04 


3.4861-11 

9.8716-26 

5.7396-16 

1.9206*04 


2.8211-11 

6.1256-26 

4.2016-16 

1.9406*04 


2.2781-11 

3.8106-26 

3.0606-16 

1.9606*04 


1.8356-11 

2.3766-26 

2.2176-16 

1.9806*04 


1.4746-11 

1.4846-26 

1.5976-16 

2.0006*04 


1.1816-11 

9.2796-27 

1.1436-16 

2.0206*04 


9.4321-12 

5.808B-27 

8.1316-17 

2.0406*09 


7.5091-12 

3.6386-27 

5.7486-17 

2.0606*04 


5.9611-12 

2.2796-27 

4.0396-17 

2.0806*C 


4.7171-12 

1.4286-27 

2.8216-17 

2.1006*04 


3.7226-12 

8.9486-28 

1.9606-17 

2.1206*04 


2.9281-12 

5.6066-28 

1.3556-17 

2.1406*04 


2.2971-12 

3.5116-28 

9.3226-18 

2.1606*04 


1.7981-12 

2.1986-28 

6.3906-18 

2.1806*04 


1.4031-12 

1.3756-28 

4.3666-18 

2.2006*04 


1.0931-12 

8.5976-29 

2.9726-18 

2.2206 *04 

J 

8.4921-13 

5.3696-29 

2.0246-18 

2.2406*04 


6.5831-13 

3.3496-29 

1.3766-18 

2.2606*04 


5.0921-13 

2.0866-29 

9.3426-19 

2.2806*04 


3.9301-13 

1.2 9 76 - 29 

6.3456-19' 

2.3006*04 


3.0276-13 

8.0296-30 

4.3116-19 

2.1206*04 


2.3266-13 

4.9826-30 

2.9326-19 

2.3406*04 


1.78U-13 

3. 0776-30 

1.9976-19 

2.3606*04 


1.3641-13 

1.8946-30 

1.3626-19 

2.3806*04 


1.0411-13 

1.1626-30 

9.3136-20 

2.4006*04 

? 

7.9271-14 

7.1056-31 

6.3826-20 

2.4206*04 


6.0221-14 

4.3286-31 

4.3846-20 

2.4406*04 

- 

4.5651-14 

2.6276-31 

3.0196-20 

2.4606*04 

* 

3.4531-14 

1.5886-31 

2.0856-20 

2.4806*09 


2.6071-14 

9.5636-32 

1.4446-20 

2.5006*09 



V 



Table II. ~ Continued. 


P/PO - l.OOE-02 


T 

6- 

0 

0* 

n** 

0- 

02 

02* 

02- 

1.000E*02 

0. 

0. 

0. 

0. 

0. 

4.3776-11 

1.7606-18 

0. 

2.000E»0Z 

0. 

4.4856-67 

0. 

0. 

0. 

5.2346-11 

1.7606-18 

0. 

).OOOE*02 

0. 

2.0116-45 

1.8 5 76 - 79 

0. 

0. 

5.3646-11 

1.7606-18 

0. 

«.OOOE»02 

0. 

1.4196-34 

4.7636-62 

0. 

0. 

5.1366-11 

1.7606-18 

0. 

S.000E*02 

0. 

4.7456-28 

1.3856-51 

0. 

0. 

4.9616-11 

1.7606-18 

0. 

6.000E»a2 

3.4046-92 

1. 0566-23 

1.3806-44 

0. 

0. 

4.5866-11 

1.7606-18 

3.1756-96 

T.000E»02 

1.8246-77 

1.58 76-20 

1.2056-39 

0. 

2. 7666-89 

5.8466-11 

1.7606-18 

9.5136-83 

8.0}3E*32 

3. 3716-65 

1.5366-17 

1.5576-36 

0. 

1.6706-75 

1.1086-09 

1.7606-18 

3.0406-70 

9.000E*02 

2.7856-55 

4.9376-15 

2.7196-34 

0. 

3.0756-64 

2.5186-08 

1.7606-18 

8.6046-60 

1.000E-»03 

2.5336-47 

5.0766-13 

1.6846-32 

0. 

3.2686-55 

3.1256 -07 

1.7606-18 

2.0586-51 

1.100E*03 

8.1906-41 

2.2546-11 

4.9546-31 

0. 

7.9386-48 

2.4506-06 

1.7606-18 

1.4706-44 

l.200E»03 

2.2486-35 

5.3806-10 

8.3336-30 

0. 

1.1316-41 

1.3596-05 

1.7606-18 

7.5306-39 

1.300E*03 

9.0856-31 

7.7866-09 

9.1156-29 

0. 

1.8206-36 

3.7826-05 

1.7606-18 

5.0796-34 

l.400E»03 

8.1596-2 7 

7. 7056-08 

7.1076-28 

0. 

5.2 746-32 

1.9966-04 

1.7606-18 

6.9T7E-30 

1.500E*-3 

2.1986-23 

5.6386-07 

4.2266-27 

0. 

3.8756-28 

5. 8266-04 

1.7596-18 

2.6776-26 

l.600E»03 

2.1956-20 

3.2166-06 

2.0416-26 

0. 

9.2156-25 

1.483E-03 

1.7806-18 

3.5976-23 

l.TOOE«'a3 

3.4036-18 

1.4946-05 

2.3616-25 

0. 

3.0416-22 

3.3706-03 

5.1656-18 

7.1526-21 

1.800E«'03 

6.2456-17 

5.8876-05 

1. 0106-23 

0. 

1.0816-20 

6.9496-03 

6.43 76-17 

1.6156-19 

1.900E 03 

7.1786-16 

1.9696-04 

3.4326-22 

0. 

2.2116-19 

1.3176-02 

7.2206-16 

2.1996-18 

2.000E*03 

6.3786-15 

5.8516-04 

8.3176-21 

0. 

3.2886-18 

2.3116-02 

6.4056-15 

2.2366-17 

2.100E»03 

4.5726-14 

1.5546-03 

1.4956-19 

1. 7996-86 

3.6886-17 

3.7806-02 

4. 5936-14 

1.7666-16 

2.200E 03 

2.7156-13 

3.7376-03 

2.0726-18 

3.1896-82 

3.2376-16 

5. 7756-02 

2.7296-13 

1.1146-15 

2.300EO3 

1.3636-12 

8.2016-03 

2.2936-17 

2.4666-78 

2.2776-15 

8.2516-02 

1.3716-12 

5.7046-15 

2.O0E*J3 

5.8646-12 

1.6556-02 

2.0836-16 

9. 2626-75 

1.30 86-14 

1.1026-01 

5.9196-12 

2.4036-14 

2.300E»03 

2.212^-11 

3. 0866-02 

1.5896-15 

I.S5 16-71 

6.2266-14 

1.3736-01 

2 . 2266-11 

8.4036-14 

2.6a3E»03 

7.3286-11 

5.3416-02 

1.0396-14 

2. 1266-68 

2.4876-13 

1.5946-01 

7.3716-11 

2.4576-13 

2.TOO£*03 

2.1586-10 

8.6126-02 

5.9266-14 

1.4996-65 

8.4236-13 

1.7226-01 

2. 1706-10 

6.0456-13 

2.800E»03 

5.6976-10 

1.2976-01 

2. 9896-13 

6. 8736-63 

2.4396-12 

1.7286-01 

5.7226-10 

1.2576-12 

2.9006*03 

1.3576-09 

1.8306-01 

1.3516-12 

2.1506-60 

6.0806-12 

1.6096-01 

1.3616-09 

2. 2176-12 

3.0006*03 

2.93 66-09 

2.4236-01 

5. 5256-12 

4. 7856-58 

1.3146-11 

1.3876-01 

2.9366-09 

3.3316-12 

3.1006*03 

5.8046-09 

3.0216-01 

2.0656-11 

7. 8456-56 

2.4836-11 

1.1106-01 

5.7796-09 

4.2936-12 

3.200E*03 

1.05 86- 08 

3.56136-01 

7. 1056-11 

9. 7326-54 

4.1506-11 

8.2886-02 

1.0456-08 

4.8066-12 

3.300E*03 

1.79 86 - 08 

4.0066-01 

2.2646-10 

9.3416-52 

6.2436-11 

5.8376-02 

1.7516-08 

4.7786-12 

3.006*03 

2.8906-08 

4. 3376-01 

6.7096-10 

7.0116-50 

8.6576-11 

3.9436-02 

2. 7466-08 

4.3486-12 

3.3006*03 

4.4676-08 

4.5666-01 

1.8516-09 

4.1286-48 

1.1356-10 

2.6006-02 

4.0626-08 

3.7446-12 

3.6006*03 

6.7516-08 

4.7186-01 

4.7546-09 

1.9106-46 

1.4426-10 

1.6996-02 

5.6966-08 

3.1476-12 

3. r0OE*03 

1.0136-07 

4.8166-01 

1.1336-08 

6.9246-45 

1.8126-10 

1.1136-02 

7.5776-08 

2.6496-12 

3.8006*03 

1.5276-07 

4.8796-01 

2.5026-08 

1.9656-43 

2.2926-10 

7.3566-03 

9. 5596-08 

2.2766-12 

3.9006*03 

2.3316-07 

4.9196-01 

-.1156-08 

4. 3906-42 

2.9456-10 

4.9266-03 

1.1456-07 

2.0186-12 

4.0006*03 

3.6056-07 

4.9456-01 

9.7416-08 

7. 8436-41 

3.8526-10 

3.3486-03 

1.3076-07 

1.8516-12 

4.1006*03 

5.6306-07 

4.9626-01 

1.7436 -07 

1.1476-39 

5.1116-10 

:.311E-03 

1.4366-07 

1.7506-12 

4.2006*03 

8.8226-07 

4.9746-01 

2.9626-07 

1.4076-38 

6.8416-10 

1.6216-03 

1.5316-07 

1.6946-12 

4. 3006*03 

1.3806-C6 

4.9816-01 

4.8196-07 

1.4816-37 

9.1906-10 

1.1546-03 

1. 5966-07 

1.6706-12 

4.4006*03 

2.1496-06 

4.9876-01 

7.5596-07 

1.3626-36 

1.2356-09 

8.3376-0* 

1.6356-07 

U670E-1Z 

4.5006*03 

3.32 66-06 

4.9916-01 

1.1476 -06 

1. 1056-35 

1 . 6596-09 

6.l076-0-> 

1.6516-07 

1.6916-12 

4.6006*03 

5. 12 76-06 

4.9946-01 

1.6866- 06 

7.9716-35 

2.2296-09 

4.5346-04 

1.6446-07 

1.7346-12 

4.7006 *03 

7.8856-06 

4. 9986-01 

Z. 4026-06 

5.1306-34 

3.0016-09 

3. 4086-04 

1.6126-07 

1.8036-12 

4. 8006 *03 

1,2136-05 

5.0016-01 

3.3156-06 

2.9516-33 

4.0636-09 

2.5946-04 

1.5556-07 

1.9056-12 

4.9006*03 

1.8726-05 

5. 00-76-01 

4.4296-06 

1.5216-32 

5.5396-09 

1.9976-04 

1.4746-07 

2.0486-12 

5.0006*03 

2.8996-05 

5.0156-01 

5. 7386-06 

7.0626-32 

7.6126-09 

1.5556-04 

1. 3746-07 

2.2436-12 

5.1006*03 

4.5006-05 

5.0276-01 

7.2296-06 

2.9766-31 

1.0546-08 

1.2266-04 

1. 2626-07 

2.4996-12 

5.2006 *03 

6.9836-05 

5.0456-01 

8.8976-06 

1.1516-30 

1.4656-08 

9.7716-05 

1. 1486-07 

2.8246-12 

5.3006*03 

1.0796-04 

5.0736-01 

1.0766-05 

4. 1446-30 

2.0396-08 

7.8886-05 

1.0406-07 

3.2266-12 

5.4006*03 

1.6536-04 

5. 1136-01 

1.2876-05 

1.4086-29 

2.8286-08 

6.4526-05 

9.4436-08 

3.7116-12 

5.5006*03 

2.5006-04 

5.1706-01 

1.5336-05 

4.5776-29 

3.8966-08 

5.3526-05 

8.6486-08 

4.2836-12 

5.6006*03 

3.7156-04 

5.2456-01 

1.8286-05 

1.4426-28 

5.3096-08 

4.5046-05 

8.0336-08 

4.9406-12 

5.7006*03 

5.4096-04 

5.3426-01 

2.1916-05 

4.4466-28 

7.1326-08 

3.8466-05 

7.5996-08 

5.6756-12 

5.8006*03 

7.6976-04 

5.4576-01 

2.6476 -05 

1.3526-27 

9.4216-08 

3.3276-05 

7.3336-08 

6.4716-12 

5.9006*03 

1.0706-03 

5.5886-01 

3.2286-05 

4.0736-27 

1.2216-07 

2.9096-05 

7.2176-08 

7.2966-12 

6.0006*03 

1.4516-03 

5.72 76-01 

3.9716-05 

1.2186-26 

1.5496-07 

2.5646-05 

7.2296-08 

8.1116-12 

6. 1006*03 

1.92 36 -03 

5.8676-01 

4.92 26 -05 

3.6116-26 

1.9256-07 

2.2706-05 

7. 3456-08 

8.8676-12 

6.2006*03 

2.4956-03 

5.9996-01 

6.1336-05 

1.0616-25 

2.3416-07 

2.0146-05 

7.5426-08 

9.5216-12 

6.3006*03 

3.1736-03 

6.1186-01 

7.6656-05 

3.0786-25 

2.791F-07 

1.7876 -05 

7. 8016-08 

1.0046-11 

6.4006*03 

3.9666-03 

6.2216-01 

9.5916-U5 

8.8046-25 

3.2656-07 

1.5836-05 

8. 1046-08 

1.0416-11 

6.5006*03 

4.8826-03 

6.3056-01 

1.1996-04 

2.4756-24 

3.7586-07 

1.4006-05 

8.4406-08 

1.0626-11 

6.6006*03 

5.9326-03 

6.3716-01 

1.4976-04 

6.8286-24 

4.2636-07 

1.2376-05 

8. 7986-08 

1.0706-11 

6.7006 *03 

7.1266-03 

6.42 16-01 

1.8636 -*04 

1.8456-23 

4. 7 7 76-07 

1.0916-05 

9. 1736-08 

1.0676-11 

6.8006*03 

8 . 4 7 76 - 03 

6.4176-01 

2. 3116-04 

4. 8816-23 

5.3006-07 

9.6276-06 

9. 5606-08 

1.0546-11 

6.9006*03 

1.0006-02 

6.4826-01 

2.8556 - 04 

1.2636-22 

5.8296-07 

8.4956-06 

9. 9576-08 

1.0346-11 

7.0006*03 

1.1716-02 

6.4966-01 

3.5116-04 

3. 1956-22 

6.3646-07 

7.5026-06 

1.0366-07 

1.0096-11 

7.1006*03 

1.36 36-02 

6.5046-01 

4.3 006-04 

7.9076-22 

6.9056-07 

6.6326-06 

1.0776-07 

9.8106-12 

7.2006*03 

1.5766-02 

6.5046-01 

5.2436-04 

1.9146-21 

7.4526-07 

5.8726-06 

1. 1196-07 

9.5046-12 

7.3006*03 

1.8136-02 

6.4996-01 

6.3646-04 

4.5376-21 

B.003E-07 

5.2076-06 

1. 1616-07 

9.1826-12 

7.4006*03 

2.0766-02 

6.4896-01 

7.6926-04 

1.0536-20 

8.5576-07 

4.6256-06 

1.2046-07 

8.8526-12 

7.5006*03 

2.3656-02 

6.4756-01 

9.2586-04 

2. 3966-20 

9.1136-07 

4.116E-06 

1.2476-07 

8.5186-12 

7.6006*03 

2.6«36-02 

6.45 86 - 01 

1. 1106-03 

5.3466-20 

9.6696-07 

3.6696-06 

1.2916-07 

8.1836-12 

7.7006*03 

3.0316-02 

6.4376-01 

1.3256 - 03 

1.1706-19 

1.0226-06 

3.2766-06 

1.335E-OT 

7.8496-12 

7.8036 *03 

3.4116-02 

6.4126-01 

1.5766-03 

2.5176-19 

1.0776-06 

2.9306-06 

1.3806-07 

7.5166-12 

7.9006*03 

3.8226-02 

6.3846-01 

1.8686-03 

5.3196-19 

1.1316-06 

2.6246-06 

1.4256-07 

7.1876-12 

8.0306*33 

4.2686-02 

6.3536-01 

2.2066-03 

1.1066-18 

1.1846-06 

2.3546-06 

1.4706-07 

6.8636-12 

8.2006*03 

5.2616-02 

6.2816-01 

3.0466-03 

4.5556-18 

1.2856-06 

1.9026-06 

1.5626-07 

6.2276-12 
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P/PO ' 3.00fc-02 


0. 


0. 

C. 

0. 

0. 

1.OC0E400 

0. 

1.0006902 

» ■; 

0. 

0. 

0* 

0. 

i. 5466-64 

0. 

1.0006400 

0. 

2.000E902 

‘ / 

0. 

0. 

0. 

C. 

1.3806-39 

to.l«4E-dO 

1.0006400 

0. 

3.000E902 

0. 

0« 

0« 

0* 

3.0046-27 

3.iS5t-59 

1.0006400 

0. 

9.0006*02 


0. 

0. 

0* 

c* 

7.7816-20 

7.7oOl-«r 

U0006400 

0. 

5.0006*02 

j f 

l.-«04E-T7 


d« 

0* 

7.0276-15 

1.312E-3a 

1.000E4Q0 

0. 

6.0006*02 

, ^ 



0. 

0* 

2. 0936-11 

U.05SE-i3 

1.00UL400 

l.b30E-90 

7.0006*02 

4.aOOI:-33 


0« 

0. 

2. 1166-09 

2.S<!6E-iO 

i.0CCt400 

a.bB2E-/B 

8.0006*02 

i / 

^•0 


0* 

0* 

5.0266-08 

6.i>a<>t-2<7 

1.0006400 

1.181F-6B 

9.0006*02 



lvOc-50 

0* 

6*22i£-b6 

6*2>06-07 

7.‘«S7E-^a 

1.00064C0 

2.2986-61 

1.0006*03 

I 

2.964£-i8 

7t» 7t“^ f 

0* 

l.otlt- 75 

4. 8996- J6 

6.3<ibb-d / 

1.0006400 

2.1l6E-5b 

1.1006*03 


1.3bSt-i9 


u. 

3.5to 6-67 

2.7196-05 

3.SU5E-76 

I.OC0E400 

1.978E-50 

1.2006*03 


l./2/t-ll 


0* 

5.8506-60 

1. 1506-04 

1.552L-75 

9.9986-01 

1.180t-96 

1.3006*03 


l.aJtk-i'i 

i.li9E-40 

0* 

8.9316-54 

3.992b-04 

5.<.iOE-25 

V.9S4fc-0l 

1.281t-62 

1.9006*03 




2.36dt-9* 

2.0406-46 

1.1666-03 

1.6dUE-<!4 

9.98ik-0l 

1.710L-19 

1.5006*03 




1.123E-VI 

9.8256-44 

2.9706-03 

*.ZiJE-2b 

9.9556-01 

9.2716-37 

1.6006*03 


9.9(»9E-23 


i.324E-d/ 

*1.6156-40 

0. 7556-03 

z,aart-Z3 

9.8996-Oi 

2.399t-J9 

1.7306*03 


3.ttOI>t-2l 

i* 7o9c- ji 

i./00E>d2 

1. 7416-37 

1.3966-04 

7.iot)E-22 

9.7906-01 

3.326E-32 

1.8006*03 


9.90Ufc-2d 


7*o43E'ld 

2.9666-35 

2.6536-02 

1.6«>3t-20 

9.6Clfc-0l 

2.7386-30 

1.9006*03 


l.a^3c-ltt 

t 

l*27iE-/d 

2.955C-33 

4.6816-02 

2.?UE-l‘< 

9.295E-CI 

1.9906-28 

2.0006*03 


Z.(,Uk-n 

i.6*edt*^ 1 

b.394b-/0 

i. 86/6-31 

7. 7156-02 

3.361E-16 

8.8356-01 

5.1996-27 

2.1006*03 


i.attit-lti 

5. 

2* >4St-56 

7.9256-30 

1.1926-01 

S.ii-^E-l 7 

8.1936-01 

1.3106-25 

2.2006*03 


i.b»0t-l4 

i.309c-2^ 

3*9bU-6i 

2. 3oob- 2d 

1.7326-01 

2.6bbE-16 

7. 3616-01 

2.979E-29 

2.3006*03 


Imbaic-lt 


3.449e-60 

5.1606-27 

2.3696-01 

l.dOOE-ia 

6.3646-01 

3.5886-23 

2.9006*03 


I.l49t-13 


l*tol‘*fe*b7 

d.49lb-26 

3.0546-01 

l.02BE-l<> 

5.2to46-0l 

9.1 156-22 

2.5006*03 


b.lHji-li 

e».«»29c-4;i 

6.213E-S3 

l.0d46-24 

3.7226-01 

5.0dyE-l« 

4.1496-01 

3.8386-21 

2.6006*03 


2.b73e-12 

7.2l9t ‘^0 

1*4o1E-32 

1. 1036-23 

4.3056-01 

2.227E-13 

3. 1116-01 

2.9956-20 

2.7006*03 


1.201t-il 

^•0<»2b-lv 

2.494t-bO 

9.1576-23 

4.75ifc-01 

8.76St-li 

2.2216-01 

2.0116-19 

2.8006*03 

1 

9. j/ofc-l 1 

o« 1 JoE~ i 

3.24bE-Hd 

6.3576-22 

5.047fc-0l 

3.13SE-12 

1.5156-01 

r.l986-ltt 

2.9006*03 


l.aldc-10 

<e.:»9dE-l 7 

3* J63fc— tb 

3.7766-21 

5. I98b-0l 

l.Ublb-U 

9.9196-02 

6.5206-18 

3.0006*03 


b.901t-l0 



1.9ol6-2J 

5.24U-01 

3.376E-11 

6. 2786-02 

3.339E-17 

3. 1006*03 

? 

1. 729E-09 


2.0'»/fc-H2 

9. Udob— 20 

5.22o6-Ul 

I.U29E-10 

3.8786-02 

1.6366-16 

3.200t*03 


5.2'»9t-0'» 

1. 7dOL-l** 

I.i0tofc-«t0 

3.626b-l9 

5.1746-01 

3.021E-IO 

2.3636-0*2 

7.7886-16 

3.3006*03 


l.b 73E-UO 

1 • lodt~ i i 

6*9321-39 

1 . 4b66— Id 

5. 1256-01 

0.b52L-lU 

1.4366-02 

3.5966-15 

3.9006*03 


9. 9 bdt'^Od 

to* pdOc- 1 i 

i*093fc-.>/ 

5.401fc-ld 

5.08ob-0l 

2.315E-09 

8.7896-03 

1.599E-19 

3.5006*03 


l.Zibt-OI 

3.olbc-U 

1. 1 39h-33 

1.8596-1/ 

5.058fc-0l 

5.9<>3t-09 

5.4506-03 

6.Ta26-19 

3.6006*03 


i.2S9e-0 7 

l.diOc-ii 

3*404t- >4 

6.1406-17 

5.0386-01 

1.933E-0B 

3.4366-03 

2. 7276-1 3 

3.7006*03 


».2 J9fc-0 / 

o* 1 0 :>t~ I i 

8*l64t-i 3 

1.9o76- 16 

5.02O6-0I 

3.223E-0B 

2.2106-03 

1.035F-12 

3.8006*03 


1.9dSE-06 

i. y> /t- 10 

1. 3o9t-3l 

6.l60t-l6 

5.017t-0l 

b. f90t-0rt 

1. 4496-03 

3. 7096-12 

3.9006*03 


9.0 li t-Ub 

U^3U-J i 

2.444b- jO 

1 • bd9t- 15 

5.012t-01 

1.3l5t-07 

9. 6876-04 

1.2556-11 

9.0006*03 


l.030t-09 


3.l4tt-29 

5.6616-15 

5.0086-01 

2.«.l<.£-07 

6.596E-04 

9. 0196-11 

9.1006*03 


2.2i«e-0b 

l*^9lL-0d 

3* '•33t-2b 

1.6306- 14 

5.0056-01 

<>.207E-07 

4.5716-04 

1.2216-10 

9.2306*03 


9.bl9t-0b 

i* 7^ /c-Od 

3*2331-27 

4.6646—14 

5.0036-01 

7.0l9t-07 

3.2226-04 

3.5316-10 

9.3006*03 


9.291E-03 

i.O^aft-07 

2.67bfc-2to 

1.2/66-13 

5.0026-01 

1.12BE-06 

2. 30toE”04 

9. 7926-10 

9. <.006*03 


1.815E-09 

^•o3<»t-07 

l.96bE-2‘> 

3.3b46 13 

4.9996-01 

1. 753E-IJ6 

1.675E-C4 

2.5TU-09 

9.5006*03 


3.993E-0"* 

to.<e^9fc“0T 

1.2916-24 

b.71b6-l3 

4.9966-01 

2.63bE-Ob 

1.234E-C4 

6.5096-09 

9.6006*03 


b.33dE*0*» 

l*^d<»L-Oo 

7* !>bOL-24 

2. IdOE- 12 

4. 9926-01 

3.B3bf-06 

9.2056-05 

1. 5836-08 

9.7006*03 


1.199E-03 

i.<167t-06 

3.997k-23 

5.3dlE-l2 

4.9b*.6-0l 

5.900t-0b 

6.9486-C5 

3. 7086-08 

9.8006*03 


2.0 J/E-Jd 

6»b03E‘'Od 

1*6916-22 

1.2986-11 

4.9706-01 

7.3951-Jb 

5.302E-05 

8. 3656-08 

9.9006*03 


3.9>6E~0i 

i • i ♦tot ”0i> 

b*0o5E-22 

3.0776-11 

4.94'^b-Ol 

».6i7E-06 

4.C846-05 

1.8196-07 

5.0006*03 


5.790E-U3 

^•t>3tof“ 

3.1 166-21 

7.1606-11 

4.9l**t-0l 

1.229L-05 

3.1736-05 

3.8C9E-07 

5. 1006*03 


9.399E-03 

4*toto3i 03 

U103t-20 

I.629t-10 

4.8596-01 

l.520t-0i 

2.482E-C5 

7.6696-07 

5.2006*03 


1.9o3E^o2 

/.b/toh- 03 

3.00^6-20 

3.606b- 10 

4. 7 766-01 

l.S32fc-05 

1.9506-05 

1.9 796 - 06 

5.3006*03 


2.2dbE'02 

1* iOttfc-d** 

U lOlt-19 

7. 7086-10 

4.0546-01 

2. liBt-03 

1.5376-05 

2.7206-06 

5.9006*03 

1 

3.91i)t-02 


3. 1666-19 

1.5806-09 

4.4o3E-0l 

2.993E-03 

1.2106-05 

9.7916-Ob 

5.5006*03 


9.929E-02 


b.6326-19 

3.0846-09 

4.2546-01 

2.B2BE-05 

9.4936-06 

7.7806-06 

5.6006*03 


6.ab3E-U2 

d7<eL-04 

2.26l6-ld 

5.69to6-09 

3.9to2t-0l 

3.152E-09 

7.3896-06 

1.1956-05 

5.7006*03 


9.lb9E-02 

/•Od7£-0^ 

S. 6766-18 

9.9116-09 

3.6106-Ul 

3.<.39t-05 

5.6856-06 

1.7106-05 

5.8006*03 


1.1 7tfE-Ul 

l*000c-03 

l.37>t-17 

1.6226-08 

3.2126-01 

3.7201-03 

4.3C8E-C6 

2.2 786-05 

5.9006*03 


1 «9bbE-01 

Ud/iit* Oi 

3.2246-17 

2.4986-08 

2. 7876-01 

3.93 76-05 

3.2076-06 

2.8286-05 

6.0006*03 


1.734E-U1 

l.dditr-03 

7*33/6-17 

3.631E-08 

2.359C-01 

9 09.E-05 

2.34U-06 

3.289E-05 

6.1006*0) 


2.000E-01 


1.6246-16 

5.007E-08 

1.9506-01 

9.1B7E-05 

1.6756-06 

3.5906-05 

6.2006*03 


2.239E-01 

i*03>c-03 

3*6016-16 

6.5846-08 

1.5796-01 

9.215E-05 

1.1776-C6 

3.7296-05 

6.3006*0) 

\ 

2.999E-01 

J3 

7.3656-16 

8.3 136-08 

1.25bL-0l 

9.1B7E-05 

b.1436-07 

3. 6996-05 

6.9006*0) 


2.bl2E-01 

s- 7i^t-0i 

I*5l4fc-15 

1.0146-07 

9.8486-02 

9.109E-05 

5.5636-07 

3.539E-05 

6.5006*0) 


2.796E-U1 

3* 7*e3c-Oi 

3.0446-15 

U202t-o7 

7.6446-02 

3.9906-05 

3.768E-07 

3.285E-05 

6.6006*0) 


2.O97E-01 

6* Vdlh~03 

>•9966-15 

1.3936-07 

5.8921-02 

3.B56E-05 

2.5396-07 

2.988E-05 

6.7006*0) 


2.921E-01 

d*clOL*Ud 

1.1566-14 

l.5b3b-07 

4.5236-02 

3. 7006-05 

;.^076-07 

2.6726-05 

6.8006*03 

r 

2.972E-01 

V*6o0c'*03 

2. 1936-14 

1.7 726-07 

3. 4666-02 

3.5366-05 

1.1496-07 

2.361E-05 

6.9006*03 

< 

3.0O3E-0 1 

1. i3it“ja 

4.0b06-14 

l.959t-07 

2.6566-02 

3.3696-05 

7.7446-08 

2.0696-05 

7.0006*03 


3.020E-01 

l. 316E-02 

7.46C6- 14 

2.1446-07 

2*0386-02 

3.2036-05 

5.2416-Ce 

1.801F-05 

7.1006*0) 


3.02' :-01 


1.3426-13 

2.3266-07 

1.5676-02 

3.0906-05 

3*5646-08 

1.561E-05 

7.2006*0) 

* 

3.0l7t-0l 

1* /47c*' 0^ 

2.3756-13 

2.5046-07 

1.2086-02 

2.8896-05 

2.436E-C8 

1.399E-05 

7.3006*0) 


3.0U2E-01 


4. 1416-13 

2.6776-07 

9.3476-03 

2. 7336-05 

1. 6756-08 

1. 169E-05 

7.9006*0) 


2.979E-01 


7.1166-13 

2.8456-07 

7.2546-03 

2.5896-05 

l.l5b6-to 

1. 0026-05 

7.5006*03 


2.9-.9E-01 

i>•370c-0^ 

1.2066-12 

3.0076-07 

5.6486-03 

2.9526-05 

8.053E-09 

8.6136-06 

7.6006*0) 


2.913E-01 

2.d97t“0^ 

2.0156-12 

3.1tol6-07 

4.4126-03 

2.3216-05 

5.6316-09 

7.3976-06 

7.7006*03 


2.071C-O1 

d.23it“02 

3.3256-12 

3.3066-07 

3.4586-03 

2.1976-05 

3.95 96-09 

6. 3966-06 

7.8006*0? 


2.d29E-01 

i.to34t--02 

5. 4166- 12 

3.4416-07 

2.7186-03 

2.0796-05 

2. 7976-09 

5.9386-06 

7.900F*0) 

; 

2.7 72E-01 

4.0-.3C- J2 

d. 7226-12 

3.563fc-07 

2.1426-03 

1.9666-05 

1.9866-09 

9.6596-06 

8.0006*0) 


2.633E-J1 

<r* 

2. 1046-U 

3. 7066-07 

1. 3406-03 

1.7561-05 

1.0146-09 

3.3926-06 

8.2006*03 



i 



Table It. - Continued. 


T 

E- 

0 

0* 

n** 

8.400E»03 

6.3946-02 

6.1*66-01 

4.1546-03 

1.7706-17 

8.600E*03 

7.665E-02 

6.0*86-01 

5.6046-03 

6. 5166-17 

8.800E»03 

9.0666-02 

5.9866-01 

7.4836-03 

2.2836-16 

9.000E»03 

1.0596-01 

9.8616-01 

9.8996-03 

7.6406-16 

9.2a0E*03 

1.2216-01 

5.72 36-01 

1.2986-02 

2.4516-15 

9.800E»03 

1.3916-01 

5.5T0E-01 

1.6886-02 

7.5566-15 

9.60aE»03 

1.5676-01 

5.4046-01 

2.1776-02 

2.2446-14 

9.800E*03 

1. 7486-01 

5.2136-01 

2.7836-02 

0.4246-14 

1.003E*09 

1.9316-01 

5.0^76-01 

3.5256-02 

1.7756-13 

1.02aE«09 

2.1166-01 

4.8146-01 

4.4216-02 

4.7326-13 

1.M0EO9 

2.301E-01 

4.5846-01 

5.4826-02 

1.2176-12 

1.060E»09 

2.4886-01 

4.3J7E-01 

6.7146-02 

3.0206-12 

U080E»09 

2.6756-01 

4.0926-01 

8.1136-02 

7.2276-12 

1.100E«09 

2.B62E-01 

3.7*26-01 

9.6676-02 

1.6686-11 
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3. 4996-01 

1.1356-01 

3. 7146-11 
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3.2336-01 
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1.3136-01 

7.9896-11 

1.160E»04 

3.4136-01 
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1.4976-01 

1.6636-10 

1.180E»09 

3.5876-01 

2.5*36-01 

1.6826-01 

3. 3526-10 

1.200E»09 

3. 7546-01 

2.3006-01 

1.8645-01 

6.5606-10 

l.220E*09 

3.9106-01 

2.0216-01 

2.0396 01 

1.2486-09 

1.290E»09 

4.0546-01 

1.7606-01 

2.2056-01 

2.3146-09 

1.260E»04 

4.1856-01 

1.5206-01 

2.3 5 76-01 

4.1856-09 

1.280E*04 

4.3026-01 

1.3036-01 

2.4956-01 

7.4006-09 

1.300E404 

4.4066-01 

1.1106-01 

2.6196-01 

1.2816-08 

1.320E404 

4.4976-01 

9.4166-02 

2. 7276-01 

2.1746-08 

1.340EO4 

4.5756-01 

7.9556-02 

2.8216-01 

3. 6246-08 

1.360E*04 

4. 6426-01 

6.71736-02 

2.9026-01 

5.9366-08 

1.380E»04 

4.6996-01 

5.6186-02 
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1.40aE404 

4 . 74 76-01 

4.7396-02 
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3.9836-02 
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3.1186-01 

3.6776-07 
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4.8496-01 
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1.480E*04 
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4.8936-01 

2.0116-02 
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1.2616-06 
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3.2236-01 
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4.9246-01 

1.44*6-02 
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2.7166-06 
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4.9366-01 

1.2316-02 

3.2536-01 

3.9266-06 

1.S80E404 

4.9466-01 

1.0516-02 

3.2646-01 

5.6236-06 

1.800E404 

4.9566-01 
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3.2736-01 
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1.620E404 

4.0646-01 
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1.640E404 

4.971E-01 
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4.9786-01 
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3.2916-01 
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1.680E404 
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4.0576-05 
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4.0076-01 

3.7416-03 

3.2976-01 

5.4896-05 
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5.0046-01 

3.2636-03 
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5.0116-01 
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3.2 966- 01 
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5.0196-01 
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1.3036-04 

l.800E»04 

5.02 86-01 

2.1976-03 

3.2916-01 

1.7166-04 
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5.0386-01 

1.9356-03 

3.2866-01 

2.2446-04 

1.840E»04 

5.0496-01 

1.7086-03 
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2.9166-04 

1.860E *04 

5.0626-01 

1.5116-03 

3.2736-01 

3. 7666-04 

1.880E404 

5.0766-01 

1.3406-03 

3.2646-01 

4. 9346-04 

1.90aE*04 

5.0926-01 

1.1*16-03 

3.2546-01 

6. 1696-04 

1.920E404 

5.1096-01 

1.0606-03 

3.2426-01 

7. 8256-04 

I.940E*04 

5.1296-01 

9. 4656-04 

3.2286-01 

9.8706-04 

1.960E*04 

5.1506-01 

8.4496-04 

3.2136-01 

1.2386-03 

1.9B0E404 

5.1736-01 

7. 5646-04 

3. 1956-01 

1.5446-03 

2.000E*04 

5.1976-01 

6.7826-04 

3.1766-01 

1.9156-03 

2.020E404 

5.2246-01 

6.0917-04 

3. 1546-01 

2. 3646-03 

2.040E *04 

5.2516-01 

5. 4786-04 

3.1316-01 

2.9026-03 

2.060E*04 

5.2806-01 

4.9346-04 

3. 1066-01 

3.5466-03 

2.080E*04 

5.3106-01 

4.4496-04 

3.0 796-01 

4. 3126-03 

2. 100E*04 

5.3416-01 

4 . 0166-04 

3.0506-01 

5.2196-03 

2.120E*04 

5.3736-01 

3.6296-04 

3.0186-01 

6.2876-03 

2. 140E*04 

5.4056-01 

3.2826-04 

2.9 856 -01 

7.5416-03 

2. 160E*04 

5.43 76-01 

2.9716-04 

2.9496-01 

9. 0036-03 

2.180E*04 

5.4696-01 

2.6906-04 

2.9116-01 

1.0706-02 

2.200E*04 

5.5026-01 

2.4176-04 

2.8 706 -01 

1.26 76-02 

2. 220E*04 

5.5346-01 

2.2086-04 

2.8266-01 

1.4926-02 

2.240E*04 

5.5676-01 

2.0016-04 

2. 7796-01 

1. 7506-02 

2.260E*04 

5.5996-01 

1.8136-04 

2.7286-01 

2.0436-02 

2.280E*04 

5.6326-01 

1.6426-04 

2.6736-01 

2.3 746-02 

2.300E*04 

5.6666-01 

1.4866-04 

2.6146-01 

2.7446-02 

2.320E*04 

5.6996-01 

1.3446-04 

2.5506-01 
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1.2146-04 

2.4826-01 
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8.666E-05 
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6. 3606-05 
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2.480E*04 
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7.8966-02 
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5.0396-05 
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V 

1.52 36- 06 
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r. 
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1.4856-12 

f 
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1.3366-06 

1.5986-07 

2.4546-07 

9.8056-13 
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1.2626-07 
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7.7986-13 
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1. 1496-06 

9.8346-08 

2.3306-07 

6.1026-13 


1.0486-06 

7.5566-08 

2. 2096-07 

4.6926-13 


9.4346-07 

5.7156-08 

2.0546-07 

3.5416-13 


8.3886-07 

4.2516-08 

1.9716-07 

2.6206-13 


7.3626-07 

3.1096-08 

1.6716-07 
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2.2366-08 

1. 4636-07 

1.3496-13 


5.4576-07 

1.5826-08 

1.2576-07 

9.3956-14 
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4.3146-14 
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5.1406-09 
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2.8556-14 


2.6176-07 

3.4566-09 

5.8616-08 
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4.7036-08 

1.2066-14 
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1.0126-09 

2.9666-08 

4.9416-15 


1. 1196-07 

6.6836-10 

2.3406-08 

3.1456-15 


8.9816-08 

4.4156-10 

1.8416-08 

2.0006-15 

t 

7.2036-08 

2.9226-10 

1.4486-08 

1.2736-15 


5. 7796 - 08 

1.9396-10 

1. 1386-08 

8.1176-16 


4.6406-08 

1.2926-10 

8.9586-09 

5.1956-16 


3. 7326-08 

8.6546-11 

7.0626-09 

3.3406-16 


3.0076-08 

5.8266-11 

5.5816-09 

2.1596-16 


2.4296-08 

3.9456-11 

4.4236-09 

1.4046-16 


1.96 76- 08 

2.6886-11 

3.5166-09 

9.1806-17 


1.5986-08 

1.8436-11 

2. 8056-09 

6.0466-17 


1.3026-08 

1.2726-11 

2.2456-09 

4.0086-17 


1.0646-08 

8. 8406-12 

1.8046-09 

2.6756-17 


8.7286-09 

6.1836-12 

1.4556-09 

1.7986-17 


7. 1806-09 

4.3536-12 

1.1786-09 

1.2176-17 

' 

5.92 76-09 

3.0846-12 

9.5686-10 

8.2976-18 


4.9086-09 

2.2006-12 

7.8026-10 

5.6946-18 


4.0786-09 

1.5796-12 

6.3866-10 

3.9346-18 

* 

3.4006-09 

1.1406-12 

5.2456-10 

2.7376-18 


2.8436-09 

8.2836-13 

4. 3236-10 

1.9166-18 


2.3856-09 

6.0546-13 

3.5746-10 

1.3516-18 

' 

2.0076-09 

4.4506-13 

2.9656-10 

9.5796-19 

, 

1.6956-09 

3.2896-13 

2.4666-10 

6.8366-19 


1.4356-09 

2.4456-13 

2.0606-10 

4.9086-19 


1.2196-09 

1.8276-13 

1. 7246-10 

3.5456-19 


1.0396 -09 

1.3726-13 

1.4476-10 

2.5766-19 


8.8 736-10 

1.0356-13 

1.2186-10 

1.8826-19 


7.6036-10 

7.8526-14 

1.0276-10 

1.3826-19 


6.5326-10 

5.9826-14 

8. 68 76-11 

1.0216-19 


5.62 76-10 

4.5776-14 

7.3616-11 

7.5776-20 


4.8606-10 

3.5176-14 

6.2506-11 

5.6526-20 


4.2086-10 

2.7136-14 

5.3166-11 

4.2366-23 


3.6526-10 

2.1016-14 

4. 5306-11 

3.1896-20 


3.1766-10 

1.6336-14 

3.8666-11 

2.4106-20 


2.7686-10 

1.2736-14 

3. 3046-11 

1.8296-20 


2.4176-10 

9.9576-15 

2.8286-11 

1.3936-20 


2.1146-10 

7.8106-15 

2.4236-11 

1.0656-20 


1.8526-10 

6.1436-15 

2.0786-11 

8.1646-21 


1.6256-10 

4.8426-15 

1.7846-11 

6.2766-21 

" 

1.42 76-10 

3.8256-15 

1.5326-11 

4.8366-21 


1.2556-10 

3.0276-15 

1.3166-11 

3.7346-21 


1. 1046-10 

2.3996-15 

1. 1316-11 

2.8886-21 


9.7256-11 

1.9036-15 

9.7106-12 

2.2376-21 


8.5676-11 

1.5116-15 

8. 3366-12 

1.7356-21 


7.5496-11 

1.2006-15 

7. 1496-12 

1.3466-21 


6.6526-11 

9.5286-16 

6. 1236-12 

1.0446-21 


5.8616-11 

7.5616-16 

5.2346-12 

8.0996-22 


5 . 1626-11 

5.9946-16 

4.46*6-12 

6.2776-22 


4.5436-11 

4.7456-16 

3. 7986-12 

4.8606-22 


3.9966-11 

3.74 86-16 

3.2216-12 

3.7556-22 


3.5106-11 

2.9546-16 

2.7216-12 

2.8966-22 


3.0806-11 

2.3216-16 

2.2906-12 

2.2276-22 


2.6986-11 

1.8176-16 

1.9186-12 

1.7076-22 


2.3596-11 

1.4176-16 

1.5986-12 

1.3046-22 


2.0596-11 

1.1016-16 

1. 3256-12 

9.9266-23 


1.7936-11 

8.5086-17 

1.0926-12 

7.5206-23 


1.5586-11 

6.5466-17 

8.9536-13 

5.6716-23 


1.3506-11 

5.0106-17 

7.2946-13 

4.2566-23 
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C* 
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t- 
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C2 
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4 
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3.9UIE-07 

b.45lE-04 

U5o4E-05 

5.2526-10 

2.4546-06 
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2*0l9fc-0l 

9»S9>k*02 
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J 
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T 
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1.7546-07 

9.800E*03 
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l.SaOE-Ca 

2.4b5t-07 
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l.740c-0i 
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1.5606-11 

1.3806*04 
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3. 15bfc-0b 
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♦ J 

2»60>k-03 

l,7Uic-01 

■<.622k-Cb 

3.093L-09 

5.l49fc-10 

l.b21E-0b 

0.6196-19 

4.6376-12 

1.4406*04 


2*0<>>k-03 

1* q9!>(:"0 1 

1.2'73E-U‘i 

2.530E-C9 

3.2 79E-10 

1.392k-Ob 

3.3C7E-19 

3.1496-12 

1.4606*04 

t -r 

1.7T96-03 

i.669C-Ji 

X.72dk-0<« 

2.077k-09 

2.107k-10 

1.0b9E-0d 

1.6726-19 

2.1576-12 

1.4806*04 

• ; 

l.53dk-03 

1 • bdsk* J i 

2.2<<3E-0‘* 

1. 71UE-09 

1.36bF-lU 

8.24bfc-09 

8.553E-20 

1.4896-12 

1.5006*04 


!• 336k-03 

i*Od0b-01 

3.026t-J<> 

1.412E-09 

b.934E-ll 

b.39ifc-Q9 

4.4296-20 

1.0376-12 

1.5206*04 


I • lol6-s> ^ 

1,0 7ot-0i 

i.'ydSt-U-. 

1.1 70E-U9 

5.d95t-ll 

4.979k-u9 

2.3226-20 

7.2716-13 

1.5406*04 


i»0l3k-03 

!• o / 3c^0i 

5.17<>t-C<. 

9.72dk-10 

3.924k-ll 

3.89/E-09 

1.232E-20 

5.1376-13 

1.5606*04 


0*0 70&-06 

l*6o9c->Jl 

6. 7u5E-U4 

o.lljfc-10 

2.b34fc-ll 

;*.0b3t-09 

6.6196-21 

3.6556-13 

1.5806*04 

'i 

7* 7d/k-04 

l«6O>L*0i 

tJ.G3*»fc-0^ 

b.7dbE-10 

1.7b3E-ll 

2.419E-09 

3.599E-21 

2.6181,-13 

1.6006*04 


6*0>3k'”U6 

l.ouiE'*0l 

1. 106t-tiJ 

b. 694k- 10 

1.217k-ll 

1.919E-09 

1.9606-21 

1.8b>e-13 

1.6206*04 


0« 066k-06 

l«03bf ~0I 

i.<iCvfc-03 

•..790t-10 

b.373k-12 

1.528E-09 

1.1026-21 

1.3686-13 

1.6406*04 


>. 3>2fc-UH 

l«b3ib-01 

1. 7o+t-03 

4.041L-IJ 

5.804E-12 

1.222k-09 

6.199E-22 

9.9786-14 

1.6606*04 


6* /«»>k*06 

i-6‘*3t“0i 

2.2‘.6k-03 

3.41bfc-10 

4.053E-12 

9.mlE-10 

3.526E-22 

7.3146-14 

1.6806*04 


4.2l>k“0*» 

1*63 .’t-Jl 

2.al2k-C3 

2.d4bk- 10 

2.d49E-12 

7.903E-10 

2.0276-22 

5.3886-14 

1.7006*04 

V 

3* />26-U4 

l*o<.9k“0l 

3.500t-kl 

2.4b3E-10 

2.017t-12 

b.3b7E-lO 

1.1776-22 

3,9866-14 

1. 72 0 6 * 04 


3* J6>k-06 

1.€»19C-J 1 

4. JJ2k-0i 

2.097k-10 

1.437k-12 

5.177E-10 

6.898E-23 

2.9606- 14 

1.7406*04 


2*Vt>6k-U6 

l*6J/k*0l 

b. 324fc-Cl 

1. 7dd£-10 

1.029F-12 

4.20bE-10 

4.0816-23 

2,2066-14 

1 . 7606*04 


2»o6Vk'tl*e 

U3'i»2c-Ul 

b.b lat-Oj 

l.b2bk-10 

7.410E-13 

3.42bfc-l0 

2.435E-23 

1,6486-14 

1.7806*04 


2. 33/C-04 

1* 376b- Jl 

7.422fc-0j 

1.307C-10 

5.370E-13 

2.798E-10 

1.465E-23 

1.2356-14 

1.8006*04 


2. 1 37fc-04 

1 • 3>6t.‘*Ul 

4.570t-Ci 

1.119k- 10 

3.907fc-li 

2.2bbk-10 

8.881E-24 

9.2626-15 

1.8206*04 

> i 

UvI3k-04 

l.333fc«0l 

1. 14«.E-C2 

9.b92E-ll 

2.d54E-13 

1.O73F-10 

5.423E-24 

6.9506- 15 

1.8406*04 


U 7i3fc-0*e 

1.307t-0l 

l.J70k-02 

b.224E- 11 

2.093E-13 

1.535fc-lO 

3.333E-24 

5.2256-15 

1.8606*04 


l«3i3k-04 

X* 47oc-0i 

Ut22L-C2 

).0b2k-ll 

1.540E-13 

1.25bE-10 

2.061E-24 

3.9246-15 

1.8806*04 


1.3 71k-U4 

X.<i44E-0i 

1.V07E-02 

b.04bk- 11 

1.130E-13 

1.031E-10 

1.281E-24 

2.9436-16 

1.9006*04 


l*224c“04 

1.406L-0A 

2.226E-C2 

b.ldlE-11 

b. 402k- 14 

b.44bE-ll 

8.005E-25 

2.2046- 15 

1 .9206*04 

• 

1*092 E-04 

1* 363C*0 1 

2.ba0E-02 

4.436E-11 

b.224k- 14 

6.917k-ll 

5.023E-25 

1.6456-15 

1.9406*04 


9. /27fc-0> 

i* ilVL-Ol 

2.4O7E-02 

j. 794F-11 

4. bl8E-l4 

5.b5bE-ll 

3. 164E-25 

1.2266-15 

1.9606*04 

; i 1 

b*644k~0> 

1.2 7Jt-0l 

3.3d5l:-02 

J. 240k- 11 

3.4291-14 

4.blaE-ll 

1.999E-2S 

9.0936-16 

1.9806*04 


/ • 06>k'~0 > 

l.2i 71-Jl 

i.b33k-C2 

2. 7b2fc- 11 

2.5471-14 

3. 7bi£-ll 

1.2676-25 

6.7176-16 

2.0006*04 

1 

6* 7u0k-0> 

1* iult-OL 

‘.,30b£-C2 

2.34Sk-ll 

l.b93£-14 

3.UbOE-ll 

8.042E-26 

4.9386-16 

2.0206*04 

f 

>*9a0k«O> 

l.lo2c-Jl 

4.7»9k-02 

1.9V4k-ll 

1.40faE-14 

2.482E-11 

5.1166-26 

3.6126-16 

2.0406*04 

I 

i : 

>»260E-0b 

l,0<*2c-0l 

b.iObE-02 

l.bdbE-11 

1.044fc-14 

2.00BE-11 

3.2586-26 

2.6276-16 

2.0606*04 


4* 6 14C~o> 


b.tt2bfc-02 

1.4251-11 

7.7471-15 

l.b20E-ll 

2.078E-26 

1.9006-16 

2.0806*04 

7 1 

4.034E'‘0> 

9* L 7dc~0^ 

b. 34 7k-02 

1.200k-ll 

5.743E-1S 

1.3046-11 

1.326E-26 

1.3676-16 

2.1006*04 


3*3 lok^ob 

d. 336k'02 

b. dbbE-02 

l.OobE- 11 

4.25ifc-15 

1.04bE-ll 

6.462E-27 

9.7766-17 

2.1206*04 


3*039k»o> 

7. 9420-02 

7.a73t-02 

8.44bE-12 

3.146E-15 

8.369E-12 

5.403E-27 

6.9556- 17 

2.1406*04 


2«632fc*0> 

7. 3410-02 

7.o(i7t-02 

7.059k- 12 

2.325fc-15 

o.b7bE-l2 

3.450E-27 

4.9226-17 

2.1606*04 


2*294k-03 

6* 7600-02 

b. 341E-02 

5.dbbE-12 

1 . 71b£-15 

5.313E-12 

2.203E-27 

3.4676-17 

2.1806*04 


1 •9oOk'*U3 

U.202L-02 

d.7 7lt-02 

4.u9t£- 12 

1.205E-15 

4.2176-12 

1.4066-27 

2.4316-17 

2.2006*04 

* 

U 7 JSk-Ob 

3.6720-02 

9.213fc-02 

4.0bbE-12 

9.314E-16 

3.338E-12 

8.9686-28 

1.6996-17 

2.2206*04 


l«466k*0> 

>*A7lfc“02 

v.oObE-02 

3.3TU-12 

b.b52t-16 

2.b36E-12 

5.7106-28 

1.1836-17 

2.2406*04 


l.2>9E-0> 

4* 7020-02 

V.V6b£-C2 

2. 791E-12 

b.03bE-lb 

2.077E-12 

3.6436-26 

;; 2136-18 

2.2606*04 


X•07Vk•0^ 

4 ■ 2d>0— 32 

1.02VE-01 

2.30bE-12 

i.697E-lb 

1.632E-12 

2.3196-28 

5.6926-18 

2.2806*04 

T 

9»24dE'li6 

3* dbU-02 

l.Obbfc-Ol 

1.90«E-12 

2. 712E-16 

1.2bOE-l2 

1.4756-28 

3.9386-18 

2.3006*04 


7.9l9k*U6 

3«td90-O2 

l.OdbE-OL 

1.576E-12 

1.9bdk-lb 

'.002fc-l2 

9,3646-29 

2. 722£-lb 

2.3206*04 

V 

6*/ 7oE-06 

3. 4400-02 

1.107E-01 

1.302k- 12 

1.456E-lb 

7.823E-13 

5.9366-29 

1.8816-18 

2.3406*04 

> 

>«602E*Oo 

2.0370-02 

l.l27t-01 

1.07bE-12 

l.U65E-lb 

6.0906-13 

3.7576-29 

1. 2996-lb 

2.3606*04 


4* V66E^06 

2.»4E-02 

I.l43t-Cl 

i>.b94fc-13 

7.7b7E-l7 

4.7406-13 

2.3726-29 

a. 9836-19 

2.3806*04 

T 

4« 2 pBb'Oo 

2 .2960-02 

l.lb7E-01 

7.35b£-ll 

5.bd7E-17 

3.6786-13 

1.495E-29 

6.2156-19 

2.4006*04 


3*644E'Ob 

2*0660-02 

1. lbBE-01 

b.Obbk- 13 

4.149E-17 

2.8486-13 

9.3926-30 

4.3066-19 

2.4206*04 


3«l24k-Ob 

l.tt>7t-02 

1.177C-01 

5.043k-13 

3.024E-17 

2.2006-13 

5.8856-30 

2.9886-19 

2.44 06*04 

1,^ 

2« 6dl E*0o 

i.bbVk-02 

l.ldiE'Cl 

4.1b2E-13 

2.194k-17 

1.69bE'13 

3.6766-30 

2.0776-19 

2.4606*04 


2* 302k'Uo 

1*3000-02 

1. 107E-01 

J.4/1E-13 

1.594E-17 

1.3056-13 

2.2886-30 

1.44/6-19 

2.4606*04 


l*9/9E-06 

1.3490-02 

1.140fc-Cl 

2.8d5E- 13 

l.lb3E-lT 

1.0016-13 

1.4206-30 

1.0106-19 

2.5C06*04 
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Table II. - Continued. 




P/PO • ♦.OOE-02 


T 

E- 

0 

0+ 

0** 

0- 

02 

029 

02- 

l.000E«02 

0. 

0. 

0. 

0. 

0. 

9.3896-11 

1.7606-18 

0. 

Z.OOOE»OZ 

0. 

3.7816-67 

0. 

0. 

0. 

5. 07 16-11 

1.7606-18 

0. 

3.000E*OZ 

0. 

1.7896-95 

1.5936-79 

0. 

0. 

5.9666-11 

1. 7606-18 

0. 

4.000E*OZ 

0. 

1.2226-39 

9.1976-62 

0. 

0. 

5.0836-11 

1.7606-18 

0. 

».OOOE*OZ 

0. 

9.1126-28 

1.1996-51 

0. 

0. 

9. 9676-11 

1. 7606-18 

0. 

6.000E*i]Z 

Z.383E-9Z 

9.2026-29 

1.1866-99 

0. 

Oo 

9.6906-11 

1.7606-18 

3.2516-96 

T.OOOE4-OZ 

1.369E-77 

1.3726-20 

1.0956-39 

0. 

2«382E*89 

5.8296-11 

1. 7606-18 

9.99 36 -83 

s.oaoE«oz 

Z.30ZE-6S 

1.2706-17 

1.9136-36 

0. 

1.257E-75 

1.0096-09 

1.7606-18 

2.5216-70 

9.00QE<'0Z 

1.898E-9S 

9.0766-15 

2.9706-39 

0. 

2.307E-64 

2.2886-08 

1. 7606-18 

7.0966-60 

1.009E»03 

1.70BE-97 

9. 1806-13 

1.5306-32 

0. 

2.451E-55 

2.8906 -07 

l.T'-.OE-W 

1.6956-51 

l.t00E*03 

5.599E-91 

1.8616-11 

9.5016-31 

0. 

5.953E-48 

2.2266-06 

1. 7606-18 

1.2136-99 

l.ZOOEm 

1.53ZE-3S 

9.9006-10 

7.5716-30 

0. 

8.48$E-42 

1.2356-05 

1.7606-18 

6.2166-39 

1.300E«'03 

6.1906-31 

6.9026-09 

8.2826-29 

0. 

L»365E-36 

5-2536-05 

1. 7606-18 

9.1966-39 

1.900E»a3 

3.360E-Z7 

6.3606-08 

6.9586-28 

0. 

3*955E“32 

1.8136-09 

1. 7606-18 

5.7606-30 

1.50QE«03 

1.998E-Z3 

9.6896-07 

3 . 8906 -27 

0. 

26906E-28 

5.2996-09 

1. 7606-18 

2.2106-26 

1.600EP03 

1.50ZE-Z0 

2.6866-06 

1. 89 76-26 

0. 

6*94lE-25 

1.3986-03 

1. 7736-18 

2.9826-23 

1.700E«03 

Z.69ZE-18 

1.23 96 - 05 

1.8996-25 

0. 

26648E-22 

3.0696-03 

9.9596-18 

6.8576-21 

l.Sa0E*03 

5.193E-17 

9.8226-05 

7.5 986-29 

0. 

9*805E-2l 

6.3236-03 

5,3356-17 

1.6136-19 

1.90aE»03 

5.931E-16 

1.6286-09 

2.5766-22 

0. 

2.022E-19 

1.2006-02 

5.9726-16 

2. 2076-18 

Z.OOOEt'OS 

3.ZT6E-15 

9.8926-09 

6.2916-21 

0. 

3.001E-18 

2.1116-02 

5. 3036-15 

2.2506-lT 

Z.100E«03 

3.789E-19 

1.2896-03 

1.1216-19 

1. 2216-86 

3.379E-17 

3.9656-02 

3.8106-19 

1.T8SE-16 

Z.Z0OEPO3 

2.Z36E-13 

3.1066-03 

1.5 556-18 

2. 1606-82 

2.98iE'16 

5.3216-02 

2. 2706-13 

1.1376-15 

Z.300E*03 

1.137E-1Z 

6.8936-03 

1.7216-17 

1.6696-78 

2*112E-15 

7.6606-02 

1. 1996-12 

5. 8886-15 

Z.900EP03 

9.931E-12 

1.3886-02 

1.5636-16 

6.2206-75 

1.225E-14 

1.0336-01 

9.9676-12 

2.5186-19 

Z.S0OE*O3 

1.866E-U 

2.6056-02 

1.1936-15 

1.2356-71 

5.9UE-14 

1.3096-01 

1.8806-11 

8.9806-19 

z.6aoE*a3 

6.233E-11 

9 . 5966-02 

7 . 7 8 26-15 

1.9076-68 

2*401E-13 

1.5906-01 

6.2796-11 

2.6926-13 

Z.T00E*03 

1.839E-10 

7.9056-02 

9. 9986-19 

9. 8276-66 

8.297E-13 

1.6986-01 

1. 8676-10 

6.8266-13 

Z.800E*03 

9.955E-10 

1.1296-01 

2.2 996-13 

9.9996-63 

2.461E-12 

1.7956-01 

9.9896- 10 

1.9726-12 

Z.900E*03 

1.197E-09 

1.6166-01 

1.0196-12 

1.3666-60 

6»31SE-12 

1.6726-01 

1.2036-09 

2.7106-12 

3.000E»03 

2.6336-09 

2.1756-01 

9. 1986-12 

3.0096-58 

U4UE-U 

1.9916-01 

2.6386-09 

9.2806-12 

3.100E»03 

5.300E-09 

2. 7626-01 

1.5516-11 

9.8396-56 

2*764E-ll 

1.2376-01 

5.2906-09 

5.8296-12 

3.ZOOE*03 

9.83 7E-09 

3.3206-01 

5,3396-11 

5. 9066-59 

4.793F-U 

9.5926-02 

9.7556-09 

6.89TE-12 

3.300E*03 

1.699E-08 

3.8006-01 

1.7096-10 

5.5766-52 

7.464E-11 

7.0016-02 

1.6666-08 

7.2296-12 

3.900E*03 

2. 7676-08 

9.1766-01 

5.0616-10 

9. 1936-50 

U064E-10 

9.8756-02 

2.6606-08 

6.8636-12 

3.5oaE»a3 

9.307E-08 

9.9996-01 

1.9036-09 

2.9356-98 

U421E-10 

3-2916-02 

9.0016-08 

6.0926-12 

3.600E*03 

6.5UE-08 

9.6366-01 

3.6336-09 

1.1356-96 

U822E-10 

2.1886-02 

5. 7026-08 

5.2106-12 

3.Ta0E«03 

9.7036-08 

9.7606-01 

8.7676-09 

9. 1926-*5 

2.289E-10 

1.9506-02 

7 . 7256 -08 

9.9086-12 

3.800E»03 

l.995.;-07 

9.8916-01 

1.9676 -08 

1.2256-93 

2.870E-10 

9.6566-03 

9.9956 -08 

3.7696-12 

3.90aE«03 

2.1696-07 

9.8936-01 

9.1006-08 

2. 8366-92 

i8636E-I0 

6.9986-03 

1.2176-07 

3.3096-12 

9.000E»03 

3.2976-07 

9.9276-01 

7.9596-08 

5.2556-91 

4.680E-10 

9.9326-03 

1.9196-07 

2.9886-12 

9. 100E903 

5.06 86-07 

9.9806-01 

1.9996-07 

7. 9386-90 

6. L19E-10 

3.0666-03 

1.5876-07 

2.7866-12 

9.Z00E*O3 

7.8396-07 

9.9656-01 

2.9966 -07 

1.0016-38 

8.090E-10 

2.1536-03 

1.7176-07 

2.6676-12 

9.300E»03 

1.2136-06 

9.9756-01 

9.1066-07 

1.0766-37 

1.076E-09 

1.5356-03 

1.8106-07 

2.6096-12 

9.900E903 

1.873E-06 

9.9826-01 

6.9986-07 

1.0076-36 

1.434E-09 

1.1096-03 

1.8726-07 

2.5836-12 

9.S00E*03 

Z. 8766-06 

9.98 76 - 01 

9.V936-07 

8.3116-36 

1.911E-09 

8.1316-09 

1.90 76-07 

2.5956-12 

9.600E903 

9.3996-06 

9.9816-01 

1.9756 - 06 

6,1026-35 

26545E-09 

6.0386-09 

1.9166-07 

2.6386-12 

9. T00E903 

6.6906-06 

9.9856-01 

2.1*36-06 

9.0076-39 

3.393E-09 

9.5906-09 

1. 8986 -07 

2.7166-12 

9.800E*03 

1.01 76-05 

9.9896-01 

2,9636-06 

2.3606-33 

4.539E-09 

3.9596-09 

1,8526-07 

2.8366-12 

9.900E903 

1.5996-05 

5.00 36-01 

9,0126-06 

1.2996- 32 

106E-09 

Z. 6596-09 

1.7796-07 

3.0096-12 

$.OOOE»03 

2.3656-05 

5.0096-01 

5.2 706-06 

5.963F-32 

8.271E-09 

2.0706 -09 

1.6806-07 

3.2976-12 

9.100E*03 

3.6216-0? 

5.0196-01 

6. 7276-.06 

2.5816-31 

U 129E-08 

1.6296-09 

1. 5696-07 

3.5696-12 

9.Z0OE9O3 

5.5536-05 

5.0336-01 

8. 3726-06 

1.0226-30 

U349E-08 

1.297F-J9 

1.9376-07 

3.9736-12 

3.300E903 

8.5036-05 

5.0656-01 

1. 0^16-05 

3.7926-30 

2.I34E-0e 

1.0996-09 

1.3UE-07 

9.9866-12 

3.900E»03 

1.2 9 56 - 09 

5.0866-01 

1.22 76-05 

1.2856-29 

2.938F-08 

8.5126-05 

1. 1936-07 

5. 1126-12 

5.500E *03 

1.95 36-09 

5.1316-01 

1.9616-05 

9. 1876-29 

4.02SE-08 

7.0306-05 

1.0916-07 

5.8596-12 

3.600E»03 

2.9056-09 

5.1826-01 

1.7356-05 

1.3136-28 

5.4 79E-08 

5.8856-05 

1. 00 76 - 07 

6.7296-12 

5.T00E+&3 

9.2976-09 

5.2736-01 

2.0656-05 

9.0096-28 

76371E-08 

9.9966-05 

9.9306-08 

7.7196-12 

3. 80 OE 903 

6.0896-09 

5.3T3E-01 

2.9726 -05 

1.1986-27 

9. 776E-0B 

9.2996-05 

8. 9916-08 

8.8196-12 

S.900E903 

8.52 76-09 

5.9906-01 

2.9836-05 

1.5916-27 

1.275E-07 

3.7996-05 

a. 7386-08 

9.9826-12 

6.000E903 

1.1686-03 

5.6206-01 

3.6316-05 

1.0376-26 

1.632E-07 

3.2926-05 

8.6986 -08 

1. 1186-11 

6.100E903 

1.5696-03 

5.7876-01 

9.9596 - 05 

3.0196-26 

28D48E-07 

2.9156-05 

8. 6966-08 

1.2396-11 

6.Z00E903 

2.0996-03 

5.8926-01 

5.9996-05 

8.6856-26 

2*5l9F-07 

2.5916-05 

8. 8576-08 

1.3916-11 

6.300E903 

2.6316-03 

6.0196-01 

6. 8206 - 05 

2.9 776 - 25 

3.036E-07 

2.3066-05 

9. 1056-08 

1.9336-11 

6.900E »03 

3.3176-03 

6.1*36-01 

8.9806-05 

6.9806-25 

3.590E-07 

2.0526-05 

9.9196-08 

1,5096-11 

6.300E903 

9.1196-03 

6.2306-01 

1.0556-09 

1.9386-29 

4.171E-07 

1.8236-05 

9. 7826-08 

1.5596-11 

6.600E903 

5. 0296-03 

6.3106-01 

1.3126-09 

5.2916-29 

4. 773E-07 

1.6186-05 

1.0186-07 

1.5836-11 

6.T00E903 

6.0796-03 

6. 3 7 36 - 01 

1.6276-09 

1.9186-23 

5.389E-07 

1.9396-05 

1.0606-07 

1.5926-11 

6.800E*03 

7.2576-03 

6.9216-01 

2,0136-09 

3.7266-23 

6.016E-07 

1.2696-05 

1. 1096-07 

1.5866-11 

6.900E903 

8.5916-03 

6.9666-01 

2.9826-09 

9. 5876 - 23 

6. 650E-07 

1.1296-05 

1. 1506-07 

1.5676-11 

T.000E»03 

1. 0096-02 

6.9606-01 

3. 0996 -09 

;. 9156-22 

7.292F-07 

9.9516-06 

1. 1966-07 

1.5336-11 

7.100E903 

1.1776-02 

6.9956-01 

3. 7296- 09 

5.9556-22 

7* 940E-07 

8.8186-06 

1.2996-07 

1.5026-11 

T.Z00E»03 

1.3696-02 

6.5026-01 

9. 5936-09 

1.9386-21 

8.594E-07 

7.8236-06 

1.2926-07 

1.9616-11 

7.300E903 

1.5726-02 

6.5026-01 

5. 5096 - 09 

3.3986-21 

9.254E-07 

6.9506-06 

1.3916-07 

1.9176-11 

7.900E903 

1.8026-02 

6.9886-01 

6.6596-09 

7. 5706-21 

9.919E-07 

6.1896-06 

1. 3906-07 

1.3706-11 

7.300E»03 

2.0566-02 

6.98 96 - 01 

8.0036-09 

1. 7876-20 

1 .0396-06 

5.5116-06 

1,9906-07 

1.3226-11 

7.600E903 

2.3366-02 

6.9766-01 

9.5 876-09 

1.9786-20 

1.126E-06 

9.9196-06 

1.9916-07 

1.2796-11 

7.700E903 

2.6936-02 

6.9596-01 

1. 1996 - 03 

8.6936-20 

1. 192E-06 

9.3996-06 

1.5926-07 

1.2256-11 

7.800E903 

2.9776-02 

6.9396-01 

1. 3606-03 

1.8666-19 

1.239E-06 

3.9396-06 

1.5996-07 

1.1766-11 

r.900E»03 

3.3916-02 

6.9156-01 

1.6106-.)3 

3.9156-19 

1.325E-06 

3.5396-06 

1.6966-07 

1.1286-11 

8.000E903 

3.73 66-02 

6.3896-01 

1.9006-03 

8. 1606-19 

1, 390F-06 

3.1796-06 

1.6996-07 

1.0806-11 

B.Z0OE9O3 

9.6206-02 

6.3266-01 

2.6206-03 

3, 19 76-18 

l.5l5E-06 

2. 5726-06 

1.8056-07 

9.8616-12 
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Tible II.’ Continual 

P/PO • 4.00E-02 


0*_ 

0 . __ 

0. -__ 

0. . 

f.97S^S 

1. nip34 
l.'4£nFiV 





c* c*» 

0. 0. 

0. 0. 

0. 0. 

0, 0. 

0. 0. 

1.113E-7* 0. 

S.S3«e-M 0. 

•.41tE-S9 0. 

3.99K-S4 9. 

3.«07E>30 0. 

9.239E-4T 0. 

k. l79E-44 0. 

3. 3906-42 0. 

2.0706-40 0. 

l. 2026-3 0 2.3606-99 

3761M-37 1.1146-91 

i.7216-33 1.1326-07 

2.0356-33 1.1646-02 

3.3336^31 3.3136-70 

J2.4006-29 0.6376-74 

aaiufrij u4}3E=u_ 3.6i >--70 

2« 304t-10 4,33>l-.24 1.7216-66 

l.U06r24 2.6616-63 

^•UU-1.4..- 2«2i.46-23 2.2996-60 

V.iiaCri4 1.61K-22 1.2006-37 

S. 1410-1 3 6>734Er21 4.0436-33 

-2>6QH-22 l»20afc:2fl_-9.321E-»3 

l.OHfc-U- Ii.«a66-i9 1.3336-90 

i.uai=ii iasoorio. i.«3oe4o 

-l«JiA»-l7. 1.9>06-46 

6a2ftft:lft__.2..4m.-16. U9966-44 

UUtfcftH- UM12-U . l.lQ0Er42 

. 6«2Ua-M Ufl>4trl4 -6.jaE=41 

-UZJlfeaa 6«TJ6Iri4. 3.3300-39 

a«.Miafca3 jit.447o-37 

U§UJbM 2ai2ErU 9.2746-36 

a«41U;8 I— AaOUE= 11. 1.906e34 
O^UfcAl— 4.1121^ . 3.2126-33 

UmUHH 2.a2lfcUL- IMJtrU 

hAUtrJtk-. ..7c6046^Q 1.2306-30 

TW9H-06 2«6M6=fl»- 1.6446-29 

1.6670-09 0.1906-09 1.0306-20 

3.4660-09 2.4016-00 1.7606-27 

6.91|tfrJA „0.10>6rq:l 1.4096-26 

un*biaTi 1 . 1120-23 

2.3>l»r04- . 4it2246.-0t 7.4230-29 

4.1146=04. _ 90160.-07 4.4516-24 

i«»l»-a4 2.1996-04 ■ 2..4026-.23 

tOtttrfil 4.4366=04 1.1406-22 

2.9I46=01_ 90196-06 9.1316-22 

4.2186=01 1.7036-09 2.0436-21 

7.0706-0 3 3.J336-09 7.4296-21 

1. 1296-02 4.1476-09.. 2.4076-20 

1.1946=82 90106=29 . .T.Z4U=20 

2.6406- 02 1.9416-04 2.2620-19 

>0146=82 2090P-04 6,2360-19 

SJ.12R-04 1.6490-16 

7. 4>7t-02 3.4066^04 4. 1696- 10 

«>l22i=82. .7.4476=84 1.0136-17 

1.2496=81 l.a616=.0a _ 2.3006=17 

JUUlfrftl.. .1.4176=03 3.4306-17 

1.1846=81 U9il«=03 1.2096=10 

00486=81 .20^90-03 2.6106-14 

2. 2660-0 1 3.1076-03 3.4900-16 

2 .4690-0 1 3.9636-03 1.1316-13 

2.6266-0 1 4.1346-03 20146-19 

2. 1*16=81 -AR0|^9} 4.4666-13 

2. 6460-01 7.0146-03 0.4436<;13 

2. 9190^1 4.3036-03 1.6426-14 

2.9696-01 9.1476-03 3.0346-14 

3. 0001-01 Ul|66r02 3.3906-14 

3.8116=81 10196=82. 1.0860-11 

30«6=81._ l.SlM-82 1.7616-13 
3 .0161-01 7336-02 3.1036-11 

3 .0866-01 1.9736-02 3.3366-13 

1. f OMM U -2.2346=02 9.0426-13 

2*tMI=8L_JUa*f=02 U»l26rl2 

2. mk-ai 20196=82-. 2.4996=12 

2. 4«>9i- 01 _ 1. 1746-02 4.0446- 12 

2.0 330^1 3.3446-02 6.3446-11 

2.7316=81 .4,|5«-C2 1.4406-11 


c- 

CO 

CO* 

C02 

C2 

T 

0. 

0. 

0. 

1.0006*00 

0. 

1.0006*02 

0. 

3. 1226-64 

0. 

1.0006*00 

0. 

2.0006*02 

0. 

1.1646-39 

4.6966-60 

1.0006*00 

0. 

5.0006*02 

0. 

2.6156-27 

2.8766-59 

1.0006*00 

0. 

4.0006*02 

0. 

6.7346-20 

4.7146-47 

1.0006*00 

0. 

5.0006*02 

0. 

6.0306-15 

1.2876-36 

1.0006*00 

0. 

4.0006*02 

0. 

1.6166-11 

7.0166-33 

1.0006*00 

1.3636-90 

7.0006*02 

0. 

1.9206-09 

2.3166-30 

1.0006*00 

7.8336-78 

6.0006*02 

0. 

4.5666-06 

4.2626-29 

1.0006*00 

1.0726-46 

0.0006*02 

4.6476-64 

5.6766-07 

7.9576-26 

1.0066*00 

2.oee£-4i 

1.0006*03 

7.9606- 76 

4.4316-06 

4.3486-27 

1.0006*00 

1.9226-33 

1.1006*03 

2.6766-67 

2.4706-03 

3.3656-26 

1.0006*00 

1.7976-50 

1.2006*03 

4.3666-60 

1.0516-04 

1.3326-23 

9.9986-01 

2.8906-44 

1.3006*03 

6.6996-34 

3.6276-04 

3.4306-23 

9.9956-01 

1.1456-42 

1.4006*03 

1.3306-44 

1.0396-03 

1.4206-24 

9.9646-01 

1.3346-39 

1.5006*03 

7.4006-44 

2.6996-93 

4.234E-24 

9.9406-01 

8.4256-37 

1.4006*03 

4.0146-40 

6.1416-03 

2.4716-23 

9.9086-01 

2.1746-34 

1.7006*03 

1.9736-37 

1.2706-02 

4.26 76-22 

9.6096-01 

3.0246-32 

1.8006*03 

2.4996-33 

2.4166-02 

1.3736-20 

9.4376-01 

2.4926-30 

1.9006*03 

2.6946- 33 

4.2706-02 

2.2416-19 

9.3376-01 

1.3126-26 

2.0006*03 

1.7076-31 

7.0566-02 

2.7996-16 

6.9336-01 

4.4976-27 

2.1006*03 

7.2766-30 

1.0956-01 

2.7496-17 

6.3416-01 

1.1996-25 

2.2006*03 

2.1696-26 

1.6006-01 

2.2316-14 

7.3456-01 

2.2756-24 

2.3006*03 

4.6006-27 

2.2036-01 

1.4996-13 

4.4236-01 

3.3156-23 

2.4006*03 

7.9716-26 

2.6696-01 

8.9626-13 

5.3446-01 

3.8..E-22 

2.5r:..> *03 

1.0296-24 

3.5346-01 

4.2416-14 

4.4716-01 

3.3626-21 

2.6096*03 

1.0366-21 

4.1366-01 

1.66’6-13 

3.4246-01 

2.6036-20 

2.7006*03 

6.8936-23 

4.6206-01 

7.3446-13 

2.3046-01 

1.6816-19 

2.8006*03 

6,2426-22 

4.9606-01 

2.4406-12 

1.7536-01 

1.1138-16 

2.9006*03 

3.7426-21 

3.1376-01 

8.8046-12 

1.1786-01 

3.9726-18 

3.0006*03 

1.9376-20 

9.2366-01 

2.7716-11 

7.4446-02 

2.9648-17 

3,1006*03 

9.0996-20 

5.2366-01 

6.3266-11 

4.8346-02 

1.4238-14 

3.2006*03 

3.4336-19 

9.2006-01 

2.4116-10 

3.0046-02 

4.3398-14 

3.3006*03 

1.4436-14 

3.1316-01 

4.7346-10 

1.6346-02 

2.9368-13 

3.4006*03 

9.3666-14 

3.1076-01 

1.60'. 6-09 

1.1476-02 

1.2738-14 

3.5006*03 

1.4306-17 

3.0766-01 

4.6366-09 

7.1636-03 

5.3006-14 

3.4006*03 

3.9666-17 

9.0306-01 

1.1246-06 

4.3416-03 

2.1036-13 

3.7006*03 

1.4796-16 

3.0346-01 

2.3366-08 

2.9296-03 

7.9126-13 

3.8006*03 

3. 7706- 16 

5.0236-01 

3.4376-06 

1.9246-03 

2.6186-12 

3.9006*03 

1.7346-13 

3.0146-01 

1.0796-07 

1.2866-03 

9.4956-12 

4.0006*03 

5.1126-13 

3.0116-01 

2.0126-07 

6.7776-04 

3.0336-11 

4.1006*03 

1.4496-14 

3.0076-01 

3.3326-07 

4.0676-04 

9.1996-11 

4.2006*03 

4.1076-14 

3.0096-01 

5.9696-07 

4.2916-04 

2.4576-10 

4.3006*03 

1.1146-13 

3.0036-01 

9.7106-07 

3.0*36-04 

7.3248-10 

4.4006*03 

2.9266-13 

5,0016-01 

1.5216-04 

2.2336-04 

1.9326-09 

4.5006*03 

7.4746-13 

4.9966-01 

2.30=6-04 

1.4436-04 

4.6916-09 

4.4006*03 

1.4406-1. 

4.9946-01 

3.3936-04 

1.22 76-04 

1.1906-06 

4.7006*03 

4.3196-12 

4.9666-01 

4.8346-04 

9.2466-05 

2.7696-08 

4.6006*03 

1.0776-11 

4.9786-01 

4.4466-04 

7.0736-03 

4.3026-08 

4.9008*03 

2.5206-11 

4.9426-01 

8.9016-04 

5.4556-05 

1.3746-07 

5.0008*03 

3.7966-11 

4.9336-01 

1.1316-03 

4.2436-03 

2.8916-07 

5.1008*03 

1.3046-10 

4.8936-01 

1.4446-03 

3.3236-05 

5.6416-07 

5.2008*03 

2.4436-10 

4.0306-01 

1.7436-03 

2.4206-05 

1.1436-04 

5.3008*03 

6.1746-10 

4,7356-01 

2.1036-05 

2.0736-05 

2.1348-04 

5.4008* 03 

1.2746-09 

4.9996-01 

2.4336-05 

1.4436-03 

3.7996-04 

5.5008*03 

2.3246-09 

4.413C-01 

2.6146-03 

1.3006-03 

4.4106-04 

5.6008*03 

4.7496-09 

4.1706-01 

3.1496-03 

1.0246-03 

1.0196-05 

5.7008*03 

6.9236-09 

3.6476-01 

3.3106-03 

7.9936-04 

1.5166-05 

5.6008*03 

1.4366-06 

3.3106-91 

3.6246-05 

4.1476-04 

2.1136-05 

5.9008*03 

2.2696- 06 

3.1136-01 

4.0966-05 

4.4646-04 

2.7446-05 

4.0008*03 

3.4396-06 

2.4946-01 

4.3146-03 

3.4196-04 

3.3406-05 

4.1008*03 

4.6946- 06 

2.26'J6-01 

4.4496-03 

2.3436-04 

3.6146-05 

4.2008*03 

6.6346-06 

1.6676-01 

4.3566-05 

1.8446-04 

4.1236-05 

4.3008*03 

6.6046-06 

1.3326-01 

4.3606-05 

1.3046-04 

4.2426-05 

4.400e*C3 

1.0746-07 

1.2246-01 

4.3456-03 

9.1076-07 

4.1696-05 

4.5008*03 

U299t=07 

9.6486-02 

4.4406-03 

4.2616-07 

4.0006-05 

4.4006*03 

1.9296-07 

7.3366-02 

4.3396-05 

4.2966-07 

3. 7206 -05 

4.7006*03 

K7426-C7 

3.6496-02 

4.1926-03 

2.9276-07 

3.3666-05 

4.6008*03 

1.9946- 07 

4.3236-02 

4.0266-03 

1.9906-07 

3.0396-05 

4.9006*03 

2.2236-07 

3.4926-02 

3.6336-03 

1.3546-07 

2.4956-05 

7.0006*03 

2.4536-07 

2.4946-02 

3.6796-03 

). 2328-06 

2.3706-05 

7.1006*03 

2.4776- 87 

2.0646-02 

3.3046-03 

4.3176-06 

2.0726-05 

7.2006*03 

2.6966-07 

1.4146-02 

3.3336-03 

4.34 2 6-06 

1.1046-05 

7.3008*03 

3.1136-07 

1.23*6-02 

3.1676-03 

3.0006-06 

1.5446-05 

7.4008*03 

3.3246-Or 

9.7666-03 

3.0076-03 

2.0636-06 

1.3546-05 

7.5008*03 

3.3266-07 

7.6336-03 

2.6346-03 

1.4336-06 

1.1736-05 

7.4008*03 

3.7246-07 

3.9646-03 

2.7066-05 

1.0226-06 

i. 0136-05 

7.7008*03 

3,4126-JU. 

4.7046-03 

2.3496-03 

7.2146-09 

e,742£-0b 

7.6008*03 

4.0696-07 

3.7126-03 

2.4346-03 

3.1196-09 

7.5356-04 

7.9008*03 

4.2336-07 

2.9376-03 

2.3096-05 

3.4316-09 

4.4666-04 

6.0008*03 

4.3366-07 

1.6926-03 

2.0736-03 

1.6626-09 

4.7928-04 

6.2006*03 
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Table II.* Continued. 


T 

F- 

□ 

0* 

Q4* 

0- 

02 

02* 

02- 

8.«00E»03 

5.fr3!F-02 

6.2816-01 

3. 5686 - 03 

1.2946-17 

1. 6326-06 

2.0946-06 

1,9136-07 

8.9496-12 

8.600E*03 

6.781E-02 

6.1646-01 

4.8036-03 

4. 7356- 17 

1. 7376-06 

1. 7126-06 

2.0226-07 

8,0696-12 

S.800E»03 

E.O'SSE-OZ 

6.0646-01 

6. 3 996 - 03 

1.6486-16 

1.82 56-06 

1.4046-06 

2. 1336-07 

7.3236-12 

9,0>>aE«’03 

9.450E-02 

5.951E-01 

8.4446-03 

5. 4756- 16 

1.901E-C6 

1.1546-06 

2.2446-07 

6.4176-12 

9.200E»03 

1.095E-01 

5.8256-01 

1.1046-02 

1. 7436-15 

1.9546-06 

9.5026-07 

2. 3556- '7 

5.6556-12 

9.90aE*03 

1.255E-31 

5.6866-01 

1.4326-02 

5. 3306-15 

1.9856-06 

7.8296-07 

2,46' 

4.94!6-12 

9.600Ef03 

1.4226-01 

5.5346-01 

1.8436-02 

1.5706-14 

1.9956-06 

6.4516-07 

2. 5<l_ 

4.2786-12 

9.800E4'a3 

l.>05F-3l 

5.3686-01 

2.3516-02 

4.4616-14 

1. 9826-06 

5.3106-07 

2.6726-07 

3.6696-12 

1.000E»09 

>.7716-01 

5.1886-01 

2.9756-02 

1.2256-13 

1. 9496-06 

4.3616-07 

2. 7626-07 

3.1166-12 

1.020Et09 

1.9506-01 

4.9936-01 

3.7306-02 

3. 2496-13 

1.8966-06 

3.5696-07 

2.8376-07 

2.6196-12 

t.040E*09 

2.1316-01 

4. 7836-01 

4.63 26 -02 

8.3316-13 

1.8 2 56 - 06 

2.9076-07 

2.8896-07 

2.177IC-12 

1.060E»04 

2.3136-01 

4.5866-01 

5.6896-02 

2.0656-12 

1, 7406-06 

2.3526-07 

2.9126-07 

1.7886-12 

1.080E»09 

2.4966-01 

4.3126-01 

6.9076-02 

4.9456-12 

1.6426-06 

1.8876-07 

2.8996-07 

1.4506-12 

l.lOOEm 

2.6796-01 

4.08 36 - 01 

8.2806-02 

1.1456-11 

1.5336-06 

1.4986-07 

2. 8446-07 

1.1606-12 

1. IZQE«^09 

2.8626-01 

3.7796-01 

9.7946-02 

2.5606-11 

1.4166-06 

1.1756-07 

2.746 6-07 

9.1346-13 

1.140E«-0« 

3.0446-01 

3.4956-01 

1.1436-01 

5.5396-11 

1.2946-06 

9.0966-08 

2.6046-07 

7.0756-13 

1.163E»09 

3.22 36-01 

3.20 36-01 

1.3156-01 

1.1606-10 

1.1696-06 

6.9396-08 

2.4266-07 

5.3846-13 

1. 180E*0<r 

3.3996-01 

2.9086-01 

1.4936-01 

2.3546-10 

1. 0436-06 

5.2126-08 

2.2176-07 

4.0226-13 

1.200E*(M 

3.9706-01 

2.6156-01 

1.6716-01 

4.6396-10 

9. 1966-07 

3.8546-08 

1.9896-07 

2.9496-13 

1.220E*0« 

3.7326-01 

2.3816-01 

1.8486-01 

8. 8866-10 

8.0106-07 

2.8056-08 

1.7516-07 

2.1216-13 

1.240E*04 

3.8856-01 

2.0886-01 

2.0186-01 

1.6566-09 

6.8956-07 

2,0106-08 

1.5166-07 

1.4976-13 

i.26aEm 

4.0276-01 

1.8036-01 

2.1796-01 

3.0166-09 

5.8676-07 

1.4206-08 

1.2906-07 

1. 0186-13 

1.280E»09 

4.15 76 - 01 

1.5666-01 

2.3296 - 01 

5.3626-09 

4.9416-07 

9.9066-09 

1.0826-07 

7.0876-14 

1.300E*09 

4.2744-01 

1.3826-01 

2.4666-01 

9 . 32 76-C9 

4.1216-07 

6.8316-09 

8.9596-08 

4. 7676-14 

l.320E»09 

4.3786-01 

1.1606-01 

2.5886-0 1 

1.5906-08 

3.4056 07 

4.6656-09 

7 , 3 3 26 -08 

3.1686-14 

1.340E*34 

4.4696-01 

9.9046-02 

2.6976-01 

2.6606-08 

2. 7996-07 

3.1626-09 

5.9456-08 

2.0846-14 

1.360E»09 

4.54 96 -01 

8.4256-02 

2.7926-01 

4. 3726-08 

2. 2366-07 

2.1326-09 

4.7836-08 

1.3606-14 

1.380E«09 

4.6176-01 

7.1476-02 

2.8746-01 

7. 0686-08 

1. 8586-07 

1.4326-09 

3.87 4F-08 

8.8276-15 

1.900E«04 

4.6766-01 

6.0526-02 

2.9446-01 

1. 1256-07 

1.5066-07 

9.5996-10 

3.0486-08 

5.7106-15 

1. 923E »0^ 

4. 72 66 -01 

5. 1196-02 

3.0046-01 

1- 7656-07 

1.2186-07 

6.4346-10 

2.4226-08 

3.6896-15 

1.493E»04 

4.7686-01 

4.3296-02 

3.0556-01 

2. 7336-07 

9.8476-08 

4.3186-10 

1.9226-08 

2.3836- 5 

1.460E*04 

4.8046-01 

3. 6636-02 

3.0986-01 

4.1766-07 

7 9566-09 

2.9056-10 

1.5246-08 

1.5426- i5 

1.483E »34 

4.8346-01 

3.1026-02 

3.1346-01 

6.3056-07 

6,4336-08 

1.9606-10 

1.2106-06 

1.0016-15 

l,503E»04 

4.8596-01 

2.6306-02 

3.1646 -01 

9.4096-07 

5.2076-08 

1.3296-10 

9.6136-00 

6.5206-16 

l.S23E«04 

4.8816-01 

2.2846-02 

3.1906 - 01 

1.3896-06 

4.2236-08 

9.0496-11 

7.6546-09 

4.2676-16 

l.S40E»04 

4 . 8996 -01 

1.9016-02 

3.2116-01 

2.0296-06 

3.4316-08 

6.1966-11 

6. 1096-09 

2.8076-16 

l.963E»04 

4.9146-01 

1.6226-02 

3. 2 2 86 - 01 

2.9366-06 

2.7956-08 

4.2666-11 

4.8906-09 

1.8576-16 

l.S88E>04 

4.9276-01 

1.3876-02 

3.2436-01 

4. 2066-06 

2.2826-08 

2.9556-11 

3.92t»-09 

1.2366-16 

l.»00EtO4 

4.9396-01 

’.1886-02 

3 . 2 5 56 -01 

5.9736-06 

1.8696-68 

2.0596-11 

3. 1626-09 

8,2806-17 

1.623E*04 

4.9496-01 

1.0216-02 

3.2656-01 

8.4076-06 

1. 5356-06 

1.4436-11 

2.5556-09 

5.5816-1 

t.643E404 

4.99 76-01 

8. 7956-03 

3.2 746-01 

1.1736-05 

1. 2656-08 

1.0186-11 

2.0726-09 

3.7856-1 

1.660E*34 

4.9656-01 

7.5966-03 

3.2806-01 

1.6256-05 

1.0456-08 

7.2296-12 

1.6866-09 

2.5776-1 

1.680E404 

4.9736-01 

6.5776-03 

3. 2 8 66 - 01 

2.2326-05 

8.6636-09 

5.1636-12 

1.3776-09 

1.7786-17 

l.T33E*34 

4.9796-01 

5.7106-03 

3.290C-01 

3.0436-05 

7.2046-09 

3.7116-12 

1,1286-0', 

1.2306-17 

1.720E»04 

4.9866-01 

4.9706-03 

3.2926-01 

4. 1206-05 

6.0086-09 

2.6836-U 

9.2776-10 

8. 5686-18 

1.T43E*04 

4.9936-01 

4. 3866-03 

3.2946-01 

5.5376-05 

5.0276-09 

1.9516-12 

7.6536-10 

6.0056-18 

1.760Em 

5.0006-01 

3. 7936-03 

3.2956-01 

7. 3916-05 

4.2196-09 

1.42 76-12 

6.3356-10 

4.2356-18 

1.780E«04 

5.0076-01 

3. 32 66-0 3 

3.2956 - 01 

9. 8016-05 

3.5516-09 

1.0506-12 

5.2606-10 

3. 0056-18 

1.800E»04 

5.0156-01 

2.9236-03 

3.2936-01 

1.2916-04 

2.9996-09 

7.7666-13 

4. 3816-10 

2-1466-18 

1.823E»04 

5.0236-01 

2.5766-03 

3.2 906 -01 

1.6906-04 

2.5396-09 

5.7756-13 

3.6606-10 

1.5416-18 

1.843E*04 

5.03 36-01 

2.2746-03 

3.2876-01 

2.1986-04 

2, 1576-09 

4.3186-13 

3.0676-10 

1. 1146-18 

l.863E»04 

5.04 36-01 

2.01 36-03 

3.2826-01 

2. 5426-04 

1.8376-09 

3,2456-13 

2.5776-10 

8.0916-19 

1.883E + 34 

5.0556-01 

1.7856-03 

3.2756-01 

3.6536-04 

1.5696-09 

2.4506-13 

2. 1716-10 

5.912E-19 

1.903E»34 

5.06 86-01 

1.5876-03 

3.2686-01 

4.6686-04 

1. J44F-09 

1.8596-13 

1. 8336-10 

4.3436-19 

1.923E»04 

5.08 26-01 

1.41 36-03 

3.2586-01 

5.9306-04 

1.1556-09 

1.4176-13 

1.5526-10 

3.2086-19 

1.943E»04 

5.0996-01 

1.2616-03 

3.2 486 - 0' 

7.4906-04 

9.9466-10 

1.0856-13 

1. 3166-10 

2.3816-19 

l.963E*04 

5.1166-01 

1. 1^76-03 

3 . 2 3 56 - 01 

9. 4096-04 

8.5886-10 

8.3436-14 

1. 1196-10 

1.7766-19 

l.980E»04 

5.1366-01 

1.0096-03 

3.2216-01 

1.1766-03 

7.4346-10 

6.4426-14 

9.5356-11 

1.332C-19 

' 030E4'04 

5.1576-01 

9.0856-04 

3. 2056-01 

1.4616-0 3 

6.4516-10 

4.9936-14 

8. 1386-11 

1.0036-19 

^.023E*04 

5.1806-01 

8.1576-04 

3. 1876-01 

1. 8066-03 

5.611F-I0 

3.8856-14 

6.9576-11 

7.584E-,’0 

2.043E»04 

5.2056-01 

7 . 32 36 - 04 

3, 1676-01 

2.2226-03 

4. 8906-10 

3.0336-14 

5.9576-11 

5.7596-20 

2.063E «-34 

5.2316-01 

6.5996-04 

3.1466 - 01 

2.7196-03 

4.2716-10 

2.3766-14 

5.1086-11 

4.3916-20 

2.080E<'04 

5.2586-01 

5.9866-04 

3. 1226-01 

3.3126-03 

3. 7376-10 

1.8666-14 

4. 3866-11 

3.3606-20 

2.133E*34 

5.2876-01 

5.3826-04 

3.0966-01 

4,0156-03 

3.2766-10 

1.4716-14 

3.7706-11 

2.5806-20 

2.120E»04 

5.3176-01 

4.8686-04 

3.0696-01 

4.8456-03 

2.8766-10 

1.1626-14 

3.2446-11 

1.9876-20 

2. 143E*04 

5 . 3 4 76 - 01 

4.4096-04 

3.0396 - 01 

5.8216-03 

2.5296-12 

9.2026-15 

2.7936-11 

1.5356-20 

2.163E»04 

5.3786-01 

3.9966-04 

3.0086-01 

6.9626-03 

2.2266-10 

7.3036-15 

2.4076-11 

1.1886-20 

2.1S3E»04 

5.4096-01 

3.6246-04 

2.9746-01 

8.2926-03 

1.9626-10 

5.8066-15 

2.0756-11 

9.2206-21 

2.230E«^04 

5.4416-01 

3.2906-04 

2 . 9 3 86 - 01 

9.6336-03 

1.7316-10 

4.62 46-15 

1. 7896-11 

7.1676-21 

2.223E»04 

5.4736-01 

2.98 76-04 

2.3996-01 

1. 1616-02 

1.528,-10 

3.6866-15 

1.54 26-11 

5.5816-21 

2.243E4-34 

5.5056-01 

2.7146-04 

2 . 8 5 86 - 01 

1.3656-02 

1.350f -10 

2.9426-15 

1. 3296-11 

4.3506-21 

2.263E»04 

5.5376-01 

2.4656-04 

2.8136-01 

1.5986-02 

1.1936-10 

2.3496-15 

1. 1456-11 

3.3946-21 

2.283E»34 

5.5696-01 

2.2406-04 

2.7656-01 

1.8636-02 

1.0546-10 

1.8766-15 

9.8506-12 

2.6496-21 

2.300E»04 

5.6026-01 

2.0346-04 

2.7146-01 

2.1616-02 

9.3156-11 

1.49 86-15 

6.4626-12 

2.06 86-21 

2.32SE»34 

5.6356-01 

1.8476-04 

2.6596 - 01 

2.4966-02 

8.2316-11 

1.1956-15 

7.2576-12 

1.6136-21 

2.343E»34 

5.6686-01 

1.6766-04 

2.6006-01 

2.8696-02 

7. 2 706- U 

7.4936-16 

6.2096-12 

1.2586-21 

2.363E»04 

5.7016-01 

1.5196-04 

2.5 366 -01 

3.2816-02 

6.4176-11 

7.5586- 16 

5.2996-12 

9.7936-22 

2.'>83E»04 

73 56-01 

1.3766-04 

2.4686 - 01 

3.7346-02 

5.6606-11 

6.0206-16 

4, 5086-12 

7.6126-22 

2. 433E »04 

5.7706-01 

1.2446-04 

2. 3966-01 

4.2286-02 

4.9866-11 

4. 7696-16 

3.8216-12 

5.9046-22 

2.423E*34 

9. 8051-01 

1.1236-04 

2 . 3 2 06- Jl 

4.7616-02 

4.3 8 76-11 

3.7686-16 

3.2266-12 

4.5686-22 

2.440E »04 

5.8406-01 

1.0136-04 

2.2 396 - 01 

5.3126-02 

3.8556-11 

2.9676- 16 

2. 7136-12 

3.5246-22 

2.463E»04 

5.8766-01 

9. 11 16-05 

2. 1556-01 

5.9386-02 

3.3816-11 

2.3286-16 

2.2706-12 

2.7096-22 

2.4S0E»34 

5.9126-01 

B. 1806-05 

2.0666 - 01 

6.5776-02 

2.9606-11 

1.8196-16 

1.8906-12 

2.0756-22 

2.S33E*34 

5.9496-01 

7.3296-05 

1. 9756-01 

7.2446-02 

2.5876-11 

1.4156-16 

1.5656-12 

1.5836-22 
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c 

C* 

C** 

C- 

CO 

CO* 

C02 

C2 

r 


S.27aE-02 

3.932E-1I 

6.793E-07 

1.179E-03 

l.a37E-03 

9.837E-10 

3.31BE-06 

a.600E*03 

2.4TIE-01 

6.299E-02 

9.036E-11 

6.887E-07 

7.957E-06 

1.639E-0f 

3.232E-10 

2.363E-06 

a.600c*03 

2.)20E-01 

7.4UE>07 

2.007E-10 

6.929E-0T 

6.869E-06 

1.676E-03 

2.807E-10 

1.869E-06 

a.aooE*03 

2.1ME-01 

a,603E-0. 

6.290E-10 

6.a7SE-07 

3.16aE-06 

1.308E-03 

1.3iaE-10 

1.319E-0C 

1.000E*03 

1.9UE-01 

9.a4aE-02 

P-866E-10 

6.72aE-07 

2.038E-06 

1.1S3E-03 

8.237E-11 

9.283E-07 

9.200E603 

l.#02E-Ol 

l.U2«-01 

1. 773E-09 

6.693 E-07 

1.320E-06 

I.OIOE-OS 

6.30aE-ll 

6.663E-07 

9.600E*03 

1.421E-01 

1.23aE-01 

3.637E-09 

6.190E-07 

8.3371-0 

8.7aaE-06 

2.663E-11 

6.603E-07 

9.600C*03 

l.««2E<41 

1.339E-01 

6.669E-09 

3.833E-07 

3.9UE-03 

7.3a7E-06 

1.36aE-ll 

2.962E-07 

9.800E*03 

1.269E-C1 

1.474E-01 

I.183b-Ca 

3.663E-07 

3.367E-0S 

6.697E-06 

7.363E-12 

1.963E-07 

1.0COE*06 

l.lOEE-01 

1.S77E-01 

2.103E-C8 

3.063E-07 

2.276E-03 

3.313b-06 

6.010E-12 

1.282E-07 

1.020E*06 

9.S99E-02 

i.aaaE-oi 

3.b63b-0a 

2.630E-07 

1.633E-03 

6.639E-06 

2.176E-12 

8.272E-08 

1.060E*06 

•.ia2E-02 

1.744E-01 

6.199E-C8 

2.279E-07 

9.269E-06 

3.866b-06 

1.170.-12 

3.2aoE-oa 

1.060E*06 

E.96SE-02 

i.aost-oi 

1.016E-07 

1.939E-07 

3.883E-06 

3.ia8E-06 

6.303E-13 

3.362E-08 

1.0aOE*06 

S.E9TE-02 

i.aaiE-oi 

1.636E-07 

1.636E-07 

3.720E-06 

2.606E-06 

3.358b-13 

2.102E-08 

1.100E*06 

4.972E-02 

i.aa2E>oi 

2.S77E-07 

1.369E-07 

2.366E-06 

2.106E-06 

1.773E-13 

1.317E-0B 

1.120E*06 

4.179E-02 

l.«Ulb-01 

3.9a6E-07 

1.160E-07 

1.671E-06 

1.6a7b-06 

9.296E-16 

8.231E-09 

1.160E*06 

J.S06--02 

l.90aE~01 

6.0S7E-C7 

9.639E-08 

9.197E-07 

1.03aE-06 

6.a20E-’6 

3.139E-09 

1.160E*06 

2.93)£-0Z 

1.907E-01 

9.060E-07 

7.781E-na 

5.729E-07 

1.032E-06 

2.673E-16 

3.210E-09 

1.180E*0* 

2.4S3E-02 

l.a98E-01 

1.33TE-06 

6.390b-0a 

3.336E-07 

a.203E-07 

1.237E-16 

2.007E-09 

1.200E606 

2.031E-02 

l.a84E-01 

1.968E' 06 

3.230E-08 

2.200E-07 

6.331E-07 

6.326E-13 

1.239E-09 

1.220E*06 

1.71SE-02 

l.a67E-01 

2.809E-06 

6.26aE-08 

1.338E-07 

6.886b-07 

3.133E-1S 

7.917E-10 

1.260E*06 

1.4J5E-02 

1.847E-01 

6.013E-06 

3.676E-0 

8.369E-08 

3.733E-07 

1.339E-13 

5.002E-10 

1.260E*06 

:.202E-02 

1.828E-01 

S.687E-06 

2.823E-bd 

3.169E-08 

2.863E-07 

7.660E-16 

3.176E-10 

1.2a0E*06 

1.C09E-02 

l.a08E-01 

7.999E-06 

2.292E-08 

3.171E-08 

2.160E-07 

3.766E-16 

2.029E-10 

1.300E*06 

■.484E-03 

1.789b-Ol 

l.ltaE-OS 

1.899E-08 

1.933E-08 

1.63TE-07 

l.a27E-16 

1.303b- 10 

1.320E606 

7.134E-03 

1.772E-01 

1.SS2E-03 

1.909F oa 

1.209E-08 

1.260E-07 

a.90ab-17 

a.636E-ll 

1.360E*06 

4.049E-03 

i.7sa:-oi 

2.143E-0S 

1.223E-08 

7.300E-09 

9.391E-08 

6.330E-17 

3.319> -11 

1.360E*06 

S.130fe>03 

1.743E-01 

2.960E-0S 

9.936E-09 

6.677E-09 

7.126E-0a 

2.132E-17 

j».Ej '11 

1.38CE*06 

4.3ME-03 

1.73iE-Ol 

6.J12E-03 

a.l07E-09 

2.933E-09 

3.616E-0a 

1.030E-17 

2.' .2-11 

1.600E*06 

3.72SE-03 

1.720E-01 

3.442E-03 

6.61SE-09 

1.831E-09 

6.127E-08 

3.211E-18 

1 .2E-11 

1.620E*06 

3.191E-03 

U71U-01 

7.360E-CS 

S.611E-09 

1.177E-09 

3.133E-0a 

2.606E-18 

1. )aab -11 

l.660E*06 

2.742E-03 

1.764E-01 

9.862E-IS 

6.637E-09 

7.337E-10 

2.622b-0a 

1.316E-18 

7.601E-12 

1.660E*06 

2.344E-03 

1.647E-01 

1.312E-04 

3.669E-09 

6.86SE-10 

i.a66E-oa 

6.709E-19 

3.077b-12 

1.680E*06 

2.04SE-03 

L.89U-01 

1.739E-04 

3.010E-09 

3. 167b- 10 

1.666E-08 

3.657E-19 

3.310E-12 

1.300E*06 

1.77SE-03 

1.68bE*0l 

2.291E-04 

2.690E-09 

2.078E-i0 

1.122£-0a 

. 802E-1; 

2.666E-12 

l.S20E*06 

U343E-03 

1.882E-01 

3.002E-04 

2.066E-09 

1.37SE-10 

8.737E-09 

9.696E-20 

1.717E-12 

1.360E*06 

U349E-03 

1.678E-01 

3.910E-04 

1.719E-09 

9.178E-11 

6.a66E-09 

5.062E-2U 

1.216E-12 

1.360E*06 

l.n2E'03 

1.674E-01 

S.066E-04 

1.6J6b-09 

6.173E-11 

5.607E-09 

2.730E-20 

8.668E-13 

1.380E*06 

U03aE~O3 

U670E-0; 

6.321E-06 

I.202E-09 

6.189E-11 

6.276E-09 

1.690E-20 

6.201E-13 

1.600E.06 

9.142E-04 

U6*6E-0l 

8.3SIE-04 

1.009E-09 

2.866E-11 

3.397E-09 

e.219E-21 

6.673E-13 

1.6208*06 

a.073E-U4 

1.862E-01 

1.066E-03 

a.'iOOE- 10 

l.973b-ll 

2.709E-09 

6.3a6b-21 

3.269E-13 

1.1.608*06 

7.147E-04 

1.638E-01 

1.367E-03 

7.178E-10 

1.370E-11 

2.!69E-09 

2.3B7E-21 

2.373C-13 

1.660E*06 

a.342E-04 

:.6S3E-01 

1.697E-03 

6.077E-10 

9.'82£-12 

1.766E-09 

1.675E-21 

1.762E-13 

1.6B0E*06 

S.639E-04 

1.647E-0t 

2.126E-03 

3.tSaE-10 

6.768E-12 

1.607E-09 

8.697E-22 

1.2lSE-l3 

1.700t»0* 

3.02SE-04 

1.640E-01 

2.669E-03 

6.3aaE- 10 

6.783E-12 

1. 39E-09 

6.9638-22 

O.S'IE-U 

1.720E*06 

4.4a6E-04 

1.632E-01 

3.283E-03 

3.761 E-IO 

3.616E-12 

9.269E-10 

2. 9038-22 

7.099E-16 

1.760E*06 

4.0UE-.14 

1.622E-01 

6.066E-03 

3.196E-10 

2.631E-12 

7.333E-10 

1.723E-22 

3.307E-16 

1.760E*06 

3.392E-U4 

1.61 lE-o: 

4.959E-03 

2.733E-10 

1.770E-12 

6.132E-10 

1.031E-22 

3.980E-16 

1-7»0E*06 

3.220E-04 

l.S9at-01 

6.063E-03 

2.366E- 10 

1.2a3E-12 

a.-’-iab-io 

6.219E-23 

2.996E-16 

l.aOUE*06 

2.aS9E-04 

1.383E-01 

7.323E-03 

2.012E-10 

9.373E-13 

6.130E-10 

3.782E-23 

2.238E-16 

1.820E*06 

2.593E-04 

1.363fc-0l 

8.822E-03 

1.729E- 10 

6.872E-13 

3.393E-10 

2.318C-23 

1.T03E-16 

1.5608*06 

2.331E-04 

1.366fc-0l 

1.036E-C2 

1.687E-10 

3.03BF-13 

2.792E-10 

1.630E-23 

1.290E-»6 

1.8608*06 

2.094E-04 

1.32 lb-01 

1.2S7E-02 

1.279b- 10 

3.737E-13 

2.299b- 10 

8.883E-26 

9. 767E-1- 

l.BB0E*06 

l.aBlE-04 

1.696b-01 

1.436E-02 

l.lOlE-10 

2.771E-13 

1.893E-10 

3.332E-26 

7.393E-15 

1.9008*06 

1.6a9E-04 

1.663b-0; 

1.766E-02 

9.681E-11 

2.060E-13 

1.362E-10 

3.68SE-26 

3.393b-13 

1.920E*06 

1.313E-04 

1.6Z9E-01 

2.037E-02 

8.139E-11 

1.335E-13 

1.287E-10 

2.203E-26 

6.226E-13 

1.960E*06 

u3sae-04 

1.390E-01 

2.361E-02 

7.018E-11 

1.167E-13 

1.060E-10 

1.39 7E-26 

3.I87E-13 

1.9608*06 

1.213E-04 

1.369b-0l 

2.716E-02 

6.031E-11 

a.378E-l6 

8.726b-ll 

8.899E-23 

2.3<i7E-lS 

1.980E*06 

1.0d6E-04 

1.30 3E-01 

3.102E-02 

S.176E-11 

6.623E-16 

7.173E 11 

3.6B6E-23 

U '98E-13 

2.000E*06 

9.683E-0S 

1.236E-U1 

3.317E-02 

6.636E-11 

6.813E-16 

3.886E-1' 

3.666E-23 

1.36^1-15 

2.020F*06 

a.4l»E-03 

1.202b-01 

3.939E-02 

3.796E-11 

3.610E-16 

6.822b-ll 

2.361E-23 

9.993E-16 

2.060b*06 

7.647E-03 

1.167E-U1 

6.623E-0Z 

3.261E-U 

2.707E-16 

3.962E-11 

1.307E-25 

7.602E-16 

2.0608*06 

6.T70E-0i 

1.089b-01 

6.906E-02 

2.762E-11 

2.029E-16 

3.213E-11 

9.713E-26 

3.636E-16 

2.0808*06 

3.97aE-03 

l.UiOb-01 

3.399E-02 

2.368E- 11 

1. 5217-16 

2.613b-ll 

6.^71^-2^. 

6.001E-16 

2.1008*06 

S.264E-03 

9. 705E-02 

3.901E-02 

1.991E-11 

1.139E-16 

2.122E-11 

6.032E-26 

2.919E-16 

2.1208*06 

^.bZaE-O** 

9.1Ulb-02 

6.403E-02 

1.686b- 11 

8.317E-13 

1.718E-11 

2.620E-26 

2.119E-16 

2.160E< 

4.049E-03 

8.698b'02 

O.903E-C2 

1.621E-11 

6.366E-13 

1.38bE-ll 

1.696E-26 

1.530E-U 

2.1608*06 

3.S37E-U3 

7.906L-02 

7.393E-02 

1.197L-11 

6.732E-13 

1.116E-11 

1.096b-26 

1.099E-1& 

2.1808*06 

3.0B2E-03 

7.323b 02 

7.871E-0Z 

l.b03E-ll 

’.366E-13 

8.961E-12 

7.090E-27 

7.858E-17 

2.2008*06 

2.b80£-93 

6.7b0b-02 

8.328E-02 

8.626b- 12 

2.660E-13 

7.176E-12 

6.385E-27 

•S.396E-1 7 

2.2208*06 

2.32SE-03 

6.219E-02 

8. 762E-02 

7.069E-12 

1.963E-13 

3.732E-12 

2.966E-27 

3.966E- 17 

2.2608*06 

2^0UE-0» 

3.706E-02 

9.170E-02 

3.886^-12 

1.660b- 13 

6.368E-12 

1.916E-27 

2.802E-17 

2.2608*06 

1.741E-0S 

S.217b-02 

9.350E-02 

6.908E-12 

1.063E-13 

3.631E-12 

1.237E-27 

1.976E-17 

2.2808*06 

1.303E-03 

4. 760E-02 

9.899E-02 

6.088E- 12 

8.066E-16 

2.880E-12 

7.986E-28 

1.387E-17 

2.3008*06 

1.296E-03 

4.333E-02 

1.O22E-01 

3.602E-12 

3.963E-16 

2.280b-12 

3.167E-28 

9.725E-18 

2.3208*06 

1.U7E-OS 

3.936C-02 

l.OSOE-01 

2.829E-12 

6.614E-16 

1.800E-12 

3. 316E-28 

6.810E- 18 

2.3608*06 

9.620E-06 

3.370E-02 

1.076E-01 

2.331E-12 

3.267E-16 

1.619E-12 

2.111E-28 

6.766E-1B 

2.3608*06 

a.2 92E-06 

3.233b-02 

1.098E-01 

1.936b- 12 

2.613E-16 

1.116E-12 

1. 368E-28 

3.331E-18 

2.3808 <36 

7.liOE-Ob 

2.924b-02 

1.118E-01 

1.626E-12 

1.I86E-16 

8.736E-13 

8.770E-29 

2.329E-kS 

2.6008*06 

6. 1 3aE-Ob 

2.643b-02 

1.134E-01 

1.331E-12 

1.316E-16 

6.837E-13 

5.609E-29 

1.629E-1 

2.6208*06 

3.296E-Ub 

2.38 7E-U2 

1.14BE-01 

1.126E-12 

9.701E-17 

3.159E 13 

3.579E-29 

1.160E-18 

2.6608*06 

4.SS4E-06 

2.134b'0.. 

1.139E-01 

9.3S6E-13 

7.166E-17 

6.1B0C-13 

2.278E-24 

7.-92E-19 

2.6608*06 

3.9^6E-U6 

1.943E-02 

1.16SE-U1 

7. 792E-13 

3.256E-17 

3.233E-13 

1.666E-29 

5.«09E-19 

2.6808*06 

3.3a6E-06 

1. 733E-02 

1.17SE-01 

6.697E-1! 

3.8628-17 

2.326E-13 

9.150E-10 

3.930E- 19 

2.3008*06 
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Table II. - Continued. 


P/PO * S*00E-02 


T 

E- 

0 



n- 

02 

02* 

02- 

l.M0E*02 

0. 

3. 

0. 

c« 

0. 

4.823F-U 

1. 760E-18 

0. 

2.00K»02 

0. 

a. aa6E-67 

0. 

0. 

0. 

:.08.E-ll 

1.760E-18 

0. 

3.030E »C2 

0. 

l.58flE-45 

1.4121-79 

0. 

0. 

5.5T2E-11 

1.760E-18 

0. 

«.OOOE»02 

0. 

UOBfE'34 

3. T31E-62 

0. 

0. 

5.021F-11 

1. 760E-18 

0. 

5.030£*32 

0. 

3.S96F-28 

1.097E-51 

r. 

0. 

4.750E-11 

1.760E-18 

0. 

6.000E»02 

2.026E-92 

8.LS0E-24 

U0*»:>E-44 

0. 

0. 

4.550E-U 

1. T60E-1S 

0. 

T.333E»02 

1.063E-77 

U209P-20 

9.486E-40 

0. 

2.0V0E-89 

5.657E-11 

1.760E-18 

8.910E-S3 

B.000E*02 

1. 716C-65 

U096E-17 

1.310E-36 

0. 

l.OlOE-75 

9.39+E-lO 

1.760E-18 

2.187E-70 

9.000E»02 

1.610E-5S 

3,513E-15 

2.293E-34 

0. 

1.846E-64 

2.12.E-08 

1. 760E-18 

6. 102E-60 

1.000E*03 

1. 2676-67 

3.6UE-13 

1.421E-32 

0. 

1. ^6lE-55 

2.636J-07 

1. 760F-18 

1.462E-51 

I.IOOE »03 

6.158E-61 

1.604E-U 

4.1 196-31 

0. 

4. T61E-48 

2.066E-0. 

1. 760E-18 

1.046E-44 

1.200E4-03 

1.1386-35 

3.791E-10 

7.0296-30 

0. 

6.7B8E-42 

1.U6E-03 

1. 760E-18 

5.357E-39 

1.300E»03 

6.*iT76-31 

5,51 TP-00 

7. 6896 -2 9 

0. 

1,0926-36 

4.877E-05 

1. 760E-18 

3.616E-34 

1.4C3E»03 

6.1296-27 

5.4BlF-0fl 

5.995E-28 

0. 

3.164F-32 

1.683E-04 

1.760E-18 

4.963E-30 

l.5ME*03 

1.1126-23 

4.011E-07 

3.564E-2 7 

0* 

2. 325E-28 

4.915E-04 

1. lAOE-18 

1.905E-26 

l.633E»03 

1.118‘=-20 

2.289‘:-0A 

1.711E-26 

0. 

5.566E-25 

1.252E-03 

1. 769E-18 

2.577E-23 

1.700E*03 

2.2316-18 

U06 3E-05 

1.537E-25 

0. 

2.365E-22 

2.846E-03 

3.993E-18 

6.598E-21 

1.800E«03 

6. 6226-17 

4.168E-05 

6.0916-24 

0. 

9.0866-21 

5.877E-33 

4.614E-17 

1.611E-19 

1.900E«03 

5.1166-16 

U4a4E-04 

2.062E-22 

0. 

1.880E-19 

1.116E-02 

5. 155E-16 

2.213E-18 

2.003E»03 

6.556E-15 

4*t»lF-04 

4.995E-21 

0. 

2.796E-18 

1.967E-02 

4.580E-15 

2.26ZE-17 

2.10aE»03 

3.2766-16 

1.114F-03 

8.9T5E-20 

9.051E-87 

3. 155F-1? 

3.236E-02 

3. 29 5E-14 

1.S04E-16 

2.?OOE»03 

1.9536-13 

2.690E-03 

1.245E-18 

1.598E-82 

2. f946-16 

4.990E-02 

1.9(S7E-13 

1.153E-15 

2.330E*33 

9.866E-13 

5.94 3E-03 

1.377E-17 

1.2286-78 

1.990E-15 

7.220E-02 

9.944E-13 

6.021E-15 

2.400E*03 

6.2956-12 

U209E-02 

1.251E-16 

4.573E-75 

1.1636-14 

9.809E-02 

4. 331E-i2 

2.603E-14 

2.500E*03 

1.6336-11 

2.2616-02 

9. 547E-16 

9. 0386-72 

5.6626-14 

1.250E-01 

1.647E-11 

9.415E-14 

2.6Q0E*03 

5.6876-11 

4.00S6-02 

6.2296-15 

’.024E-68 

2.327E-13 

1.49<.E-0l 

5. 534E-11 

2.873E-13 

2.700E*03 

1.6666-10 

6.5T06-02 

3.561E-14 

7. 098E-66 

8. 160F-13 

1.671E-01 

1.658E-10 

7.446E-13 

2.80aE*03 

6.6326-10 

UOllF-Ol 

1.7966-13 

3. 185E-63 

2.463E-12 

1.748E-01 

4.465F-10 

1.648E-12 

2.900E»03 

1.0826-09 

U461E-01 

8.11TH-13 

9.T07E-61 

6.4516-12 

U709E-01 

1. 08 BE- 09 

3.130E-12 

3.000E4'03 

2.6086-09 

1.991F-01 

3.3216-12 

2.104E-58 

1.476E-U 

1.561E-01 

2.416E-09 

5.122E-12 

3.100E*03 

6 9116-09 

2.562f.-0l 

U242E-U 

3. 345E-56 

2.9T0E-11 

1.331E-01 

4.912E-09 

7.256E-12 

3.20aE*03 

9.2636-09 

3.1236-01 

4.277E-11 

4.0286-54 

5.297F-11 

1.061E-01 

9. 191E-09 

8.963E-12 

3.300E*-03 

1.6186-08 

3. 625E-01 

1.3666-10 

3. T57E-52 

S. 4756-11 

7.966E-02 

1. 593F-08 

9.783E-12 

3.90aE*03 

2.6636-08 

4.0346-01 

4.0646-10 

2.7656-50 

1.2376-10 

5.688E-02 

2.579E-08 

9.633E-12 

3.90aE»03 

6.176E-08 

4.3426 01 

1.1306-09 

1.6136-48 

1.681E-10 

3.919E-02 

3.930E-08 

8.790E-12 

3.600E»03 

6.32 86-08 

4.569E-01 

2.9416-09 

7.562E-47 

2.176F-10 

2.645E-02 

5.674E-08 

7.652E-12 

3.700E+03 

9.607E-08 

4.7066-01 

7.1536-09 

2.8236-45 

2.742E-10 

1.771E-02 

7. 789E-08 

6.527E-12 

3,e00E*03 

1.3906-07 

4.904E-01 

1.623E-08 

8.4026-44 

3.4^ '^E-10 

1.189E-32 

l.OlBE-07 

5.581E-12 

3.900E»03 

2.0666-07 

4 867C-01 

3.4306-08 

1.9956-42 

4,3016-10 

8.039E-03 

1.266E-07 

4.861E-12 

^.OOOE*03 

3.096E-07 

4.9C0£-0l 

o. T57E-08 

3.8016-41 

5.4746-10 

5.500E-03 

1.501E-07 

4.353F-12 

9.130E »03 

6.6996-07 

4,9376-01 

1.2476-07 

5. 8966-40 

7.0746-10 

3.814E-03 

1.704E-07 

4.016E-12 

♦.200E»03 

7.1886-07 

4.9566-01 

2. 1 736-07 

7.6036-39 

9.2576-10 

2.682E-03 

1.866E-07 

3.80 7E-12 

^.303E»33 

1.1036-06 

4. ’<’6-01 

3.610F-07 

8.3316-38 

1.221E-09 

1.914E-03 

1.987E-07 

3.689E-12 

9.900E»03 

1.6696-06 

4. 86-01 

5. 75 76 -07 

7.9146-37 

1.615E-09 

1.384E-03 

2.072E-07 

3.635E-12 

9.500E*03 

2.5786-06 

4.9B4F-01 

8.868E-07 

6.6166-36 

2.1396-09 

I.015E-03 

2.125E-07 

3.629E-12 

9.600Et03 

3.91 36-06 

4.9.SE-01 

1. 3246-06 

4.921E-35 

2.832E-09 

7.539E-04 

2. 149E-07 

3.667E-12 

9.700E*03 

5.9166-06 

4.983E-01 

1.9196-06 

3.2776-34 

3.749F-09 

5.669E-04 

2. 144E-07 

3.749E-12 

9.eO0E»03 

8.92 36-06 

4.996^-01 

2. 7026-06 

1.9626-33 

4.9756-09 

4.314E-04 

2. l’.OE-07 

3.883E-12 

9.9O0E»O3 

1.3 6 66- 05 

5.001E-01 

3.6936-06 

1.059E-32 

6. 6286-09 

3.320E-04 

2 . 045E-07 

4.iiS0E-12 

?.O00E»03 

2.0336-05 

5. 0066-01 

4,9006-06 

5. 1586-32 

e. 8846-09 

2.584E-04 

1.952E-07 

4.356E-12 

5.;00E *03 

3.0806-05 

5.014E-01 

6. 3206 - 06 

2.280E-31 

1. 1996-03 

2.032E-04 

1. 834E-07 

4.72 8E-12 

5,203E*03 

6.6776-05 

5. 0266-01 

7.9406-06 

9.204E-31 

1. 6296-08 

1.816E-04 

1.701E-07 

5.Z14E-12 

3.300E»03 

7.' 026-05 

5. J43E-01 

9. 7556-06 

3.4256-30 

2.2236-03 

1.299E-04 

1. 562E-07 

5.829E-12 

S.9C0E*'03 

1.0756-06 

5.069E-01 

1.1786-05 

1.189E-29 

3.038E-08 

1.057E-04 

1.428E-07 

6.5B7E-12 

5.503L*03 

1.6156-06 

5.l0uE-0l 

1.4066-05 

3.8906-29 

4. 145F-08 

8.703E-05 

1. 306E-07 

7.500E-1’ 

5.6006 * 03 

2.6016-06 

5. 158F-01 

U6696-05 

1.2226-28 

5. 6236-08 

7.Z60E-05 

1.202E-07 

8.575E-12 

5.700E+03 

3.5155-06 

5.227E-01 

U9796-05 

3. 7086-28 

7. 560C-08 

6.138E-05 

1. 120E-07 

9.811E-12 

5,800E»03 

5.09 56-06 

5.315^-01 

2. 3556-05 

1.0996-27 

1.0046-07 

5.259E-05 

1,059E-J'’ 

1.120E-11 

5.900E«03 

7.1266-06 

5.4216-01 

2.821E-05 

3.206E-27 

1. 3156-07 

4.563E-05 

l.OZOE-07 

1.270E-11 

6.000E*03 

9.82 56-06 

5. 542F-01 

3.4056-05 

9.2516-27 

1.692E-0? 

4.001E-05 

9.997E-08 

1.428E-11 

6. IQ0E*03 

1.3256-03 

5.673E-01 

4. 144E-05 

2.6476-26 

2.138E-07 

3.538E-0'; 

9.965E-08 

1.587E-11 

6.200E*03 

I. 7506-03 

5.807E-01 

5.0786-05 

7.513E-26 

2,6506-07 

3.145E-05 

1. 007E-07 

1. 738E-11 

6.300E*03 

2.2666-03 

5.9afE-0l 

6.2 566-35 

2.1136-25 

3.2206-07 

2.804E-05 

1.030E-07 

1.874E-11 

6.600E*03 

2.8766-03 

6.058E-01 

T. 7356-05 

5.8806-25 

3. 8396-07 

2.502F-05 

1.061E-0T 

1.986E-11 

6.500E*J3 

3.5865-03 

6. IB4E-01 

9.5806-05 

1.6156-24 

4.4976-07 

2.231E-OJ 

1.099C-07 

2.072F-11 

6.603E*03 

6.608E-03 

6.2546-01 

1.1876-04 

4.3696-24 

5.1846-07 

1.987E-05 

1. 141E-0 7 

2.130E-11 

6.7006*03 

5.3685-03 

6.328E-01 

1.4686-04 

1. 1626-23 

5.8906-07 

1.767E-05 

1. 187E-07 

2.160E-11 

6.800E *03 

6.6156-03 

6.3666-Oi 

1.8126-04 

3.0356-23 

6.610E-07 

1.569E-05 

1.23‘,E-07 

Z.167E-11 

6.900E*03 

7.M 96-03 

6.4296-01 

2.2 306-04 

7.7706-23 

7. 341P-07 

1.39 '■-05 

1.2863-07 

2.153E-11 

7.0036*03 

8.9716-03 

6.461E-01 

2.7356-04 

1 ''50E-22 

8.0806-07 

1.23-1 )5 

1.338E-07 

2.12*E-11 

7. lOOE *03 

1.06 86-02 

6.<82E-0l 

3. 3426-04 

76-22 

8. 3266-07 

1.098E-^5 

1. 391E-07 

2.08JE-11 

7.203E*33 

1.217E-02 

6.4P5E-01 

4. O'. 76-04 

* 6-21 

9.579F-07 

9.759E-06 

1.445E-07 

2.033E-1’ 

7.300E*03 

1.6056-02 

6.501E-01 

^.9296-04 

/. v-21 

1.034E-C6 

8.683E-06 

1.499E-07 

1.978E-11 

7.600E*03 

1.6136-02 

6.5016-01 

5.9506-04 

6...P9E-21 

1. llOE-06 

7.736E-06 

1.555E-07 

1.918E-11 

7.500E*03 

1.8636-02 

6. 496F-01 

7.1526-04 

1.4256-20 

1. 18T6-06 

6.903E-C6 

1.611E-07 

1.855F-11 

7.600E*03 

2.0966-02 

6.486E-01 

9.562E-04 

3.1686-20 

1.2646-06 

6.169E-06 

1.667E-07 

1.791E-11 

7.700E*03 

2.3736-02 

6.4736-01 

1.0216-03 

6.9136-20 

1. 341F-06 

5.522E-06 

1. 725E-07 

1.726E-11 

7.800E*03 

2.67 76-02 

6.4566 01 

1.2136-03 

1.4816-19 

1.4186-06 

4.951E-06 

1. 783E-07 

I.60IE-II 

7.900E *03 

3.0076-02 

6.436E-01 

1.4366-03 

3.1196-19 

1.4956-06 

4.446E-06 

1. 841E-07 

1.596F-11 

8. 000E*O3 

3.3656-02 

6.413E-01 

1.6946-03 

6.4606-19 

1.5716-06 

3.998E-06 

1.900E-07 

1.532E- 11 

8.20JE*03 

6.171E-02 

6.357F-01 

2.333E-03 

2.6416-18 

1. 710P-O6 

3.247E-06 

2.019E-07 

1.405E-11 
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Table II. * Continueo. 


P/PO > S.OQE-02 


c. 

C* 

C** 

C- 

CO 

CO* 

C02 

C2 

T 

e*_ .. _ 

0. 

0. 

0. 

0. 

0. 

1.0006*00 

0. 

1.0006*02 

0. 

0. 

0. 

0. 

2.7806-44 

0. 

1.0006*00 

0. 

2.0006*02 

•s : 

Ot 

0. 

0. 

1.0496-39 

4.0006-80 

1.0006*00 

0. 

3.0006*02 

0. 

0. 

0. 

0. 

2.3936-27 

2.4146-99 

1.0006*00 

0. 

4.0006*02 

0. 

0. 

0. 

• 0. 

4.1996-20 

4.4216-47 

1.0006*00 

0. 

9.0006*02 

«.4ME-ra 

9.4496-79 

0. 

0. 

9.44X-19 

1.1846-34 

1.0006*00 

0. 

4.0006*02 


4.4946-44 

0. 

0. 

1.4486-11 

4.9996-33 

1.0006*00 

1.1726-90 

7.0006*02 

*.«4«E-S9 

7.9476-99 

0. 

0. 

1.7806-09 

2.9096-30 

1.0006*00 

7.2336-78 

6.0006*02 

l.*22C-4« 

9.14X-94 

0. 

0. 

4.2396-08 

4.2826-29 

1.0006*00 

9.9946-49 

9.0006*02 

•;4i8fi-43'' 

■ 3.'9346-90 

0. 

3.7346-84 

9.2716-07 

7.99 76-29 

1.0006*00 

1.9386-41 

1.0006*03 

z.ilfii-ie 

4.4446-47 

0. 

4.3446-74 

4.1326-04 

4.3486-27 

1.0006*00 

1.7846-99 

1.1006*03 

«.^E>39 

2.0196-44 

0. 

2.1416-47 

2.2936-09 

3.9896-24 

1.0006*00 

•.4486-90 

1.2006*03 

i.T2ii=ii 

3.3336-42 

0. 

3.9106-40 

9.7946-09 

1.9926-29 

9.9996-01 

2.4826-44 

1.3006*03 

S.*a2£-M 

2.4446-40 

0. 

9.3996-94 

3.3476-04 

9.4906-29 

9.9996-01 

1.0826-42 

1.4006*03 

i.iSie-24 

~ 1.1926-34 

2.9486-99 

1.2246-48 

9.8346-04 

1.4206-24 

9.9896-01 

1.4426-39 

1.9006*03 

i.ine-2» 

3.34fE=-3f 

I.'l09t-91 

9.9346-44 

2.9046-03 

4.2286-24 

9.9426-01 

7.8226-3 7 

1.4006*03 

T.M4E-23 

1.4326-39 

9.0886-88 

3.9886-40 

9. 7036-03 

2.2196-23 

9.9146-01 

2.0206-34 

1.7006*03 


2.2746-33 

4.4896-83 

1.4426-37 

1.1796-02 

9.4186-22 

9.8236-01 

2.8096-32 

1.8006*03 

f.osTE-ao 

2.4476-31 

3.9446-78 

2.9086-39 

2.2446-02 

1.1846-20 

9.4426-01 

2.3196-30 

1.9006*03 

V.T3TFta 

1.94X-29 

4.4026-74 

2.9046-33 

3.9746-02 

1.9336-19 

9.4026-01 

1.2216-28 

2.0006*03 


9.4426-24 

4.2106-70 

1.9926-31 

4.9846-02 

2.4186-18 

9.0076-01 

4.3796-27 

2.1006*03 

2.040i-14 

3.4406-24 

1.2706-M 

4.4046-30 

1.0296-01 

2.3946-17 

8.4496-01 

1.1206-29 

2.2006*03 

i.aisi-is 

9.M46-29 

1.9946-43 

2.0916-28 

1.90X-01 

1.9326-14 

7.7196-01 

2.1306-2* 

2.3006*03 

1.34iF^l4 

l.aO?F-23 

1.4826-40 

4.9316-27 

2.0836-01 

1.3016-19 

4.8146-01 

3.1196-23 

2.4006*03 

a;3ue-i4 

2.4’ -22 

8.7126-98 

7.9796-24 

2.7286-01 

7.4416-19 

9.7936-01 . 

3.4046-22 

2.9006*03 

4.4fal*l3 

3.;»le-21 

2.9076-99 

9.4936-29 

3.3886-01 

3.7116-14 

4.7186-01 

3.3936-21 

2.4006*03 

.oaEQ- 

4;i416-20 

4.4146-93 

1.02X-23 

3.9946-01 

1.4296-13 

3.4746-01 

2.4426-20 

2.7006*03 

a.7Toe-i2 

3.94X-19 

1.0416-90 

8.4496-23 

4.9076-01 

4.4096-13 

2.7396-01 

1.7876-19 

2.8006*03 

3.a2St*U 

3.3946-14 

1.3146-48 

4.1386-22 

4.8806-01 

2.2996-12 

1.9906-01 

1.0946-18 

2.9006*03 

t.Iaai^o 

2.9746-17 

1.2936-44 

3.7076-21 

9.1136-01 

7.4386-12 

1.3346-01 

9.4076-18 

3.0006*03 

3.aoac-io 

1.4246-14 

1.0226-44 

1.9906-20 

9.2236-01 

2.3846-11 

8.8446-02 

2.7436-17 

3.1006*03 



4.7916-43 

9.1016-20 

9.2446-01 

7.1026-11 

5.4946-02 

1.2>06-14 

3.2006*03 

3.»4ae-aa 

-taaatri?. 

.3*4416-41 

3.83 86-19 

9.2196-01 

2.0336-10 

3.9996-02 

9.8046-14 

3.3006*03 

t.eaae-ea 4.aa3c-i4 . 

. 1.9136-19 

1.4846-18 

9.1726-01 

9.4196-10 

2.2476-02 

2.9386-19 

3.4006*03 

.blfeMbftt-. 

JUWjH--1> - 

4.1996-34 

9.3906-14 

9.1246-01 

1.4946-09 

1.4046-02 

1.0776-14 

3.9006*03 

’■*iufcae_ 

U44S6-12 

2.9196-34 

1.4146-17 

9.0886-01 

3.8276-09 

8.8316-03 

4.4106-14 

3.4006*03 

i.eew-OT 

J.iflje-U 

4.7946-39 

9.8426-17 

9.0406-01 

9.2946- 09 

9.4246-03 

1.7286-13 

3.7006*03 


342926-11. 

2.1476-33 

1.4296-14 

9.0416-01 

2.1306-08 

3.4396-03 

4.4476-13 

3.8006*03 

.UiUttdl* 

-10I46-.14 

.9..3.74fc32 

9.9246-14 

9.0246-01 

4.9776-08 

2.3996-03 

2.2836-12 

3.9006*03 

2.TaiE-04 

9.2S96-10 

7.2216-31 

1.4376-19 

9.0196-01 

9.2046-08 

1.4096-03 

7.4426-12 

4.0006*03 

4«23TE-«4 

. li#00fr«!9_ 

9.8226-30 

4.79.6-19 

9.0136-01 

1.7376-07 

1.0996-03 

2.4416-11 

4.1006*03 

i.3aae-«9 

9.72 W-09 

1.1226-24 

1.3906-14 

9.0096-01 

3.1016-07 

7.9946-04 

7.3906-11 

4.2006*03 

Z.lt1f-Q3 

1.4936-04 

1.0946-27 

3.7386-14 

9.0046-01 

9.2746-07 

9.3998-04 

2.1326-10 

4.3006*03 

s.9aaf>09 

4.4916-Oa 

9.3»46-27 

1.0046-13 

9.0046-01 

8.4136-07 

3.8396-04 

5.8736-10 

4.4006*03 


1.2246-07 

7.0926- 24 

2.4276-13 

9.0026-01 

I .3986-04 

2.7906-04 

1.9496-09 

4.9006*03 

2.0ieE-<M 

3.0346-07 

4.7996-29 

4.4496-13 

9.0006-01 

2.0736-04 

2.0946-04 

3.9196-09 

4.4006*03 

3.a22§r04 .. 

7.1946-07 

2.9146-24 

1.4446-12 

4.9946-01 

3.0716-04 

1.93 46-04 

9.9386-09 

4.7006*03 

A.eete-94 Vteoisroa . 

1.499,6-23 

3.9486-12 

4.9916-01 

4.4126-04 

1.1996-04 

2.2346-08 

4.8006*03 


3.4206-04 

7.9346-23 

9.3476-12 

4.983C-01 

4.1446-04 

8.8486-09 

9.0976-C8 

4.9006*03 

*»oi4er9i_ 

4.9496-04 

1.9426-22 

2.1716-11 

4.9706-01 

8.2996-04 

4.8296-09 

1.1046-07 

9.0006*03 

a.4|7fcr03 

1.3446-09 

1.4916-21 

4.9496-11 

4.9486-01 

1.0096-09 

9.3126-09 

2.3296-07 

9.1006*03 

».49«r03 

2.4906-09 

9.3926-21 

1.1086-10 

4.9146-01 

1.3776-09 

4.1476-09 

4. 7436-07 

9.2006*03 

a,lUEr03 

4.41X-09 

1.4426-20 

2.4306-10 

4.8436-01 

1.7016-09 

3.2916-09 

9.3076-07 

9.3006*03 

1.4226-02 

.70126-09 

9*4326-20 

9.1976-10 

4.7896-01 

2.04 66- 09 

2.4116-09 

1.7996-04 

9. >>006*03 

2.Ul2E:^2 

1.23X-04 

1.7286-19 

1.0786-Co 

4.4736-01 

2.4136-09 

2.0776-09 

3.1446-04 

9.9006*03 

3.me-«2 

1.9946-04 

4.8326-19 

2.1926 49 

4.9176-01 

2.7886-09 

1.4926-09 

9.4436-04 

9.4006*03 

4.»7CfcQ.2 

3.0006-04 

1.2496-18 

4.1146-09 

4.3086-01 

3.1456-09 

1.3106-09 

8.8946-04 

9.7006*03 

4.321E-02 

4.4446-04 

3.2486-18 

7.4836-09 

4.0426-01 

3.9336-09 

1.0336-09 

1.3946-09 

9.8006*03 

a.43T|-02 

4.4946-04 

7.9936-18 

1.2906-08 

3.7216-01 

3.8816-09 

8.0486-04 

1.9496-09 

9.9006*03 

uoaae-ei 

A. 04 96-04 

1.8686-17 

2.1026-08 

3.3926-01 

4.1996- 09 

4.2196-04 

2.4216-09 

4.0006*03 

1.341E-01 

1.2406-03^ 

4.3196-17 

3.2396-08 

2.9926-01 

4.4416-09 

4.7216-04 

3.3016-09 

4.1006*03 

1.4141-01 

1.4936-03 

9.9976-17 

4.7286-04 

2.9426-01 

4.4476-09 

3.9226>-04 

3.9096-09 

4.2006*03 

1.874E-01 

2.1936-03 

2.0746-14 

4.9426-08 

2.1406-01 

4.8046-09 

2.9816-04 

4.3406-09 

4.3006*03 

2.1iaE-01 

2. 7486-03 

4.3776-14 

8.4996-04 

1.7446-01 

4.8776-09 

1.8996-04 

4.4236-09 

4.4006*03 

2.33iaroi 

3. 4426-03 

9.0196-14 

1.1086-07 

1.4326-01 

4.8826-09 

1.3186-04 

4.4906-09 

4.9006*03 

2«SUfc:fti 

_4. 2426-03 

1.8146-19 

1.3436-07 

1.1446-01 

4.8296-09 

9.2316-07 

4.9846-09 

4.4006*03 

2.440E-01 

9.1996-03 

3.98C6-19 

1.4286-07 

9.0436-02 

4.7316-09 

4.4016-07 

4.3476-09 

4.7006*03 

2.7776-01 

4.18K-03 

4.9196-19 

1.8986-07 

7.0886-02 

..9976-09 

4.4106-07 

4.0296-09 

4.8006*03 

2.849E-01 

7.3926-03 

1.3126-14 

2.1706-07 

9.9246 02 

4.4396-09 

3.0276-07 

3.4996-09 

4.9006*03 

2.0306-01 

4.49M-03 

2.4426-14 

2.44v.:-07 

4.2996-02 

4.2446-09 

2.0746-07 

3.2816-0* 

7.0006*03 

2.0746-01 

1.0116-02 

4.4486-14 

2.7086-07 

3.3346-02 

4.0846-09 

1.4296-07 

2.9126-09 

7.1006*03 

3.0926^01 

.1.17X-02 

8.03'^'-14 

2.9726-07 

2.9906-02 

3.9036-09 

9.8026-08 

2.9496-09 

7.2006*03 

3.0146-01 

1.3926-02 

1.42sw-13 

3.2326-07 

2.0146-02 

*.7216-09 

4.7706-08 

2.2486-09 

7.3006*03 

3.0106-01 

1.9906-02 

2.4836-13 

3.4886-07 

1.9706-02 

3.9446-09 

4.4946-08 

1.9426-09 

7.4>/0E*03 

3.0136-01 

1.7446-02 

4.2486-13 

3.7376-07 

1.22 76-02 

3.3726-09 

3.2746-08 

1.7086-09 

7.9006*03 

2.0946-01 

2.0076-02 

7.2336-13 

3.9806-07 

9.4136-03 

3.2046-09 

2.2946-08 

1.4846-09 

7.4006*03 

2.9776-01 

2.2486-02 

1.2096-12 

4.2196-07 

7.9976-03 

3.0476-09 

1.4176-08 

1.2876-09 

7.7006*03 

2. 9496-01 

2.9926-02 

1.9946-12 

4. ,416-07 

9.9496-03 

2.8996-09 

1.1496-08 

1.1146-09 

7.8006*03 

2.9196-01 

2.8416-02 

3.2S3E-12 

4.4976-07 

4.7146-03 

2.7906-09 

8.1916-09 

V. 4976-04 

7.9006*03 

2.4776-01 

3.1946-02 

9.2396 12 

4.8406-07 

3.7396-03 

2.4116-09 

9.8326-09 

8.3916-04 

8.0006*03 

2.7496-01 

3.9346-02 

1.3136-11 

9.2226-07 

2.3726-03 

2.3936-09 

3.0286-09 

4.2276-04 

8.2006*03 
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Table II. ' Continued 


T 

E- 

0 

0* 

n** 

0- 

02 

02^ 

02- 

8.«0aE*0) 

5.0992-32 

6.2902-01 

3.1732-03 

1.0172-17 

l*0SBE-O6 

2.6502-06 

2.140E-07 

1.2812-11 

8.600E»03 

6.153E-02 

6.2102-01 

4.2662-03 

3.7072-17 

1.986E-06 

2.1722-06 

2.2626-07 

1.1612-11 

8.800E*03 

'.332E-02 

6. 1192-01 

5.6752-03 

1.2842-16 

2. J99F-06 

1.7872-06 

2.386E-07 

1.0462-11 

9.000E»03 

8.6? 12-02 

6.0152-01 

7.4762-03 

4.2462-16 

2. 193E-06 

1.4742-06 

2.510E-07 

9.3562-12 

9.200E»03 

1.0042-01 

5.8992-01 

9.7592-0 3 

1.3442-15 

2.267E-06 

1.2162-06 

2.634E-07 

8.3062-12 

9.4C0E»03 

1.1S5E-01 

5.7702-01 

1.2632-02 

4.0862-15 

2. 317E-06 

1.0082-06 

2.T57E-07 

7.3152-12 

9.600E»03 

1.314E-01 

5.62 82 -01 

1.6222-02 

1.1962-14 

2. 343E-06 

8.3392-07 

2. 877E-07 

6.3882-12 

9.8QaE*03 

1.4202-31 

5.4732 - 01 

2.0662-02 

3.3802-14 

2.344E-06 

6.8992-07 

2.*>93t-07 

5.5302-12 

l.OOOE>0« 

1.6502-01 

5.3052-01 

:. 6112-02 

9.2292-14 

2.321E-06 

5.6992-07 

3.09<>E-07 

4.7432-12 

i.o2aE*o4 

1.225E-01 

5.1232-01 

3.2732-02 

2.4372-13 

2.2 74E-06 

4.6962-07 

3.1926-07 

4.0292-12 

1.090E»04 

2.001E-01 

4.9262-01 

4.0652-02 

6.2292-13 

2.207E-06 

3.8552-07 

3. 264E-07 

3.3882-12 

l.060E»09 

2.179E-01 

4.7142-01 

4.9992-02 

1.5412-12 

2. 120E-06 

3.1482-07 

3.310E-07 

2.8192-12 

1.080E*^09 

2.358E-01 

4.4862-01 

6.0842-02 

3.6882-12 

2.017F-06 

2.5522-07 

3.320E-07 

2.3182-12 

1.100E«(H 

2.538E-01 

4.2432-01 

7.3192-02 

8.5432-12 

1.901E-06 

2.0522-07 

3. 290C-07 

1.6822-12 

1.120E»09 

2.718E-01 

3.9852-01 

8.6992-02 

1.9152-11 

1. 773E-06 

1.6332-07 

3.214E-07 

1.5072-12 

1.190E»0« 

2.89 72-01 

3.7142-01 

1.0212-01 

4. 1582-11 

U63t>E-06 

1.2842-0? 

3.091E-07 

1.1892-12 

1.160E*09 

3.0762-01 

3.4342-01 

1.1822-01 

8.7432-11 

1.495E-06 

9.9722-08 

2.923E-07 

9.2292-13 

1.180E»09 

3.251E-01 

3.1482-01 

1.3512-01 

1.7832-10 

1.3501-06 

7.6352-08 

2. 716E-07 

7.0442-13 

1.20aE*a9 

3.423E-01 

2.8602-01 

1. 5252-01 

3.5302-10 

1.205E-06 

5.7602-08 

2.480E-07 

5.2822-13 

1.220E*(H 

3.5892-01 

2.5752-01 

1.6992-01 

6.7972-10 

1.064E-06 

4.2812-08 

2. 224E-0 7 

3.6902-13 

1.299E*09 

3.74 72-01 

2.2992-01 

1.8702 - 01 

1.2742-09 

9.283E-07 

3.1352-08 

1. 9606-07 

2.6142-13 

1.260E<'09 

3.8952-01 

2.0352-01 

2.0352-01 

2.3292-09 

8.009E-C7 

2.2632-08 

1.700E-07 

2.0002-13 

1.280E'»(K 

4.0332-01 

1.7872-01 

2.1912-01 

4. 1592-09 

6.836E-07 

1.6122-08 

1.452E-07 

1.3982-13 

I.300E 

4.1592-01 

1.5882-01 

2.3362-01 

7. 2642-09 

5. 777E-0.* 

1.1342-08 

1.223E-07 

9.6292-14 

l.320E«^09 

4.2 732-01 

1.3502-01 

2. 4682 -01 

1. 2432-08 

4.938E-07 

7.8952-09 

1.017E-07 

6.5412-14 

1.39DE»09 

4.3752-01 

1.1632 - 01 

2.5882-01 

2.0862-08 

4.021E-07 

5.4482-09 

8.370E-08 

4.3922-14 

1.360E»09 

4.4642-01 

9.9722-02 

2.6932-01 

3.4382-08 

3.319E-07 

3. 7332-09 

6.32 7E-08 

2.9212-14 

1.380E»a9 

4.542E-01 

8.5212-02 

2.7862-01 

5.5722-08 

2.725E-07 

2.5442-09 

5.529E-08 

1.9292-14 

1.900E»09 

4.6102-01 

7.26 22 -02 

2.8672-01 

8.8902-08 

2.228E-07 

1.7282-09 

4.45 3E-08 

1.2672-14 

1.920E*3« 

4.668>=-al 

6.1792-02 

2.9372-01 

1.3982-07 

1.816E-07 

1.1722-09 

3.572E-08 

8.2942-15 

t.9ME*09 

4.7182-01 

5.2612-02 

2.9962-01 

2.1672-07 

1.477E-07 

7.9422-10 

2.0986-08 

5.4222-15 

1.960EtM 

4.7602-01 

4.4622-02 

3.0472 - 01 

3.3162-07 

1.201E-07 

5.7892-10 

2.2836-06 

3.5442-15 

1.980E*09 

4.7962-01 

3. 7932-02 

3.0902-01 

5.0122-07 

9. 757E-08 

3.6642-10 

U823E-08 

2.3202-15 

l.S00£«09 

4.8 2 72-01 

3.2262-02 

3.1262-01 

7.4872-07 

7.932E-08 

2.5002-10 

1.4566-06 

1.5232-15 

l.S20E*04 

4.852E-01 

2.7482-02 

3.1572-01 

1.1062-06 

6.655F-08 

1.7122-10 

U 165F-08 

1.0032-15 

l.S90E»0« 

4.8742-01 

2.3442-02 

3.1832 -01 

1.6172-06 

5.262E-08 

1.1772-10 

9.3336-09 

6.6342-16 

l.SAOEtlH 

4.8932-01 

2.0032-02 

3.2042-01 

2.3412-06 

6.297E-08 

8.1382-11 

7.4956-09 

4.4092-16 

l.SaOE»(K 

4.9092-01 

1.7162-02 

3.2222-01 

3.3562-06 

3.517E-0B 

5.6552-11 

6. 0346-09 

2.9462-16 

1.630E«a9 

4.9232-01 

1.4722-02 

3.2382-01 

4.7682-06 

2.866E-08 

3.9522-11 

4.871E-09 

1.9802-16 

1.62SE«'39 

4.9342-01 

1.2672-02 

3.2502-01 

6.7142-06 

2.3766-08 

2.7 772-11 

3.9446-09 

1.3382-16 

1.6«3E»0<^ 

4.9452-01 

1.0922-02 

3.2612-01 

9. 3752-06 

1.958E-08 

1.9632-11 

3.2046-09 

9.1032-17 

1.660E*39 

4.9542-01 

9.4422-03 

3.2 702 -01 

1.2982-05 

L.620E-08 

1.3962-11 

2.6116-09 

6.2292-17 

1.680E»39 

4.962E-01 

8.1622-03 

3.2772-01 

1. 7852-05 

1.366E-08 

9.9872-12 

2. 1356-09 

4.2902-17 

1. T03E »39 

4.9702-01 

7.1072-03 

3.262E-01 

2.4342-05 

1. 1196-08 

7.1872-12 

1. 7516-09 

2.9722-17 

l.T20E»04 

4 . 9 7 72 -01 

6. 1892-03 

3.2 872 -01 

3.2962-05 

9.3366-09 

5.2012-12 

1.4426-09 

2.0732-17 

U7«SE»39 

4.9842-01 

5.4032-03 

3.2902-01 

4.4322-05 

7-815E-09 

3.7862-12 

1.1906-09 

1.4542-17 

uraoEt-a^ 

4.9902-01 

4.7282-0 3 

3.2922-01 

5.9182-05 

6.562E-09 

2.7 722-12 

9. 8616-10 

1.0262-17 

l.783E*39 

4.9972-31 

4.1482-03 

3.2932-01 

7.8512-05 

5.‘,’5F-09 

2.0412-12 

8.1956-10 

7.2892-18 

l.803E«09 

5.0052-01 

3.6472-03 

3.2932-01 

1.0352-04 

6.666E-09 

1.5102-12 

6.531E-10 

5.2072-18 

1.823E«'aa 

5.0122-01 

3.2142-03 

3.2922-01 

1.3552-04 

3.952E-09 

1.1242-12 

5.711E-10 

3.7412-18 

l.89aE»99 

5.0212-01 

2.8392-03 

3.2 892 -01 

1.7642-04 

3.357E-09 

8.4072-13 

4.788E-10 

2.7042-18 

l.86SE»39 

5.0302-01 

2.5132-03 

3.2 862 -01 

2.2832-04 

2.860E-09 

6.3212-13 

4.026E-4.0 

1.9652-18 

1.883E«a9 

5.0402-01 

2.2292-03 

3.2812-01 

2.9362-04 

2.6436-09 

4.7752-13 

3. 394E-10 

1.4362-18 

l.903E*39 

5.0522-01 

'.9822-03 

3.2 752-01 

3. 7552-04 

2.092E-09 

3.6252-13 

2.869E-10 

1.0552-18 

l.923Et39 

5.0642-01 

1.7652-03 

3.2 682 - 01 

4.7752-04 

1.797F-09 

2.7642-13 

2.430E-10 

7.7942-19 

1.993E»39 

5.078E-01 

1.5752-03 

3.2 592 -01 

6.0362-04 

1.567E-09 

2.1182-13 

2.064E-10 

5.7862-19 

1.963E*34 

5.0942-01 

1.4092-03 

3.2 492 - 01 

7.5932-04 

1.336E-09 

1.6292-13 

I. 756E-10 

4.3172-19 

t.983E*39 

5.1112-01 

1.2622-03 

3.2 372 -01 

9.4982-04 

1. 156E-09 

1.2592-13 

1.498E-10 

3.2362-19 

2.aa3E<39 

5.1302-01 

1.1522-03 

3.2242-01 

1. 1822-03 

1.003E-09 

9.7622-14 

1.280E-10 

2.4372-19 

2.323E*39 

5.1502-01 

1.0182-03 

3.2 082 - 01 

1.4632-03 

8.726F-10 

7.6002-14 

1.095E-10 

1.8442-19 

2.a93E»0« 

5.1722-01 

9.1652-04 

3.1912-01 

1.8022-03 

7.603E-10 

5.9392-14 

9. 391E-11 

1.401'=-19 

2.06aE»39 

5.1962-01 

8.2642-04 

3.1722-01 

2.2082-03 

6.661E-10 

4.6562-14 

8.06 3E-11 

1.0692-19 

2.083E*39 

5.2212-01 

7.4622-04 

3.1512-01 

2.6942-03 

5.812E-10 

3.6622-14 

6.933E-11 

8.1832-20 

2.133E»39 

5. 2482-01 

6.7472-04 

3.1292-01 

3.2702-03 

5.096E-10 

2.8892-14 

5.9t39E-ll 

6.2882-20 

2.120E»34 

5.275E-01 

6.1072-04 

3.1042-01 

3.9512-03 

6.676E-10 

2.2862- 14 

5.U5E-U 

4 . 8482-20 

2.199E*39 

5.3042-01 

5.5352-04 

3.0 7 82 - 01 

4.7532-03 

3.937E-10 

1.8132-14 

4.439E-11 

3.7492-20 

2. laoEtoa 

5.333E-01 

5.0212-04 

3.0492-01 

5.6932-03 

3.669E-10 

1.4422-14 

3. 833E-U 

2.9062-20 

2.183E»39 

5.3642-01 

4.5602-04 

3.0182-01 

6.7902-03 

3.060F-10 

1.1492-14 

3.312E-11 

2.2612-20 

2.233E»39 

5.3942-01 

4. 1432-04 

2.9862-01 

8.0632-03 

2.702E-10 

9.1682-15 

2.662F-11 

1.7612-20 

2.2232*34 

5.4262-01 

3.7682-04 

2.9502-01 

9. 5362-03 

2. 388E-10 

7.3302-15 

2.475E-U 

1.3752-20 

2.243E»a4 

5.4572-01 

3.4282-04 

2.9132-01 

1.1232-02 

2. 113E-10 

5.8672-15 

2. 140E-11 

1.0752-20 

2.263E *34 

5.4892-01 

3.1202-04 

2 . 8 732 - 01 

1.3172-02 

1.870E-10 

4.7012-15 

1.849E-U 

8.4172-21 

2.2832*34 

5.5212-01 

2.8402-04 

2.8302-01 

1.5382-02 

1.656E-10 

3.7692-15 

1.597E-11 

6.5952-21 

2.388E*34 

5.5532-01 

2.5852-04 

2. 7842-0 1 

1.7892-02 

1.667E-10 

3.0232-15 

1. 379E-U 

5.1712-21 

2. 329E *04 

5.5852-01 

2.3*32-04 

2.7342-01 

2.0722-02 

1.299E-10 

2.4242-15 

1.188E-U 

4.0552-21 

2.343E*34 

5.6172-01 

2.1412-04 

2.6812-01 

2.3882-02 

1.15U-10 

1.9432-15 

1.023E-U 

3.1792-21 

2.363E*a4 

5.6502-01 

1.9472 - 04 

2.6242-01 

2.7412-02 

1.019E-10 

1.5562-15 

8.783E-12 

2.4912-21 

2.380E*34 

5.6832-01 

1.7692-04 

2.5632-01 

3. 1312-02 

9.016F-11 

1.2402-15 

7.526E-12 

1.9502-21 

2.430E*04 

5.7162-01 

1.6062-04 

2.4 982 - 01 

3.5592-02 

7.973E-U 

9.9382-16 

6.430E-12 

1.5242-21 

2.420E*34 

5.7502 -01 

1.4572-04 

2.4292 -01 

4.0262-02 

7.065E-U 

7.9192-16 

5.476E-12 

1.1892-21 

2.443E*34 

5.7852-01 

1.3192-04 

2.3562-01 

4.5312-02 

6.218E-11 

6.2942-16 

4.647E-12 

9.2552-22 

2.463E*34 

5.8192-01 

1. 1932-04 

2.2792-01 

5.0732-02 

5.680E-U 

4.9872-16 

3.928E-12 

7.1852-22 

2.489E*94 

5.8552-01 

1.0772-04 

2. 1972-01 

5.6502-02 

6.823E-U 

3.9392-16 

3.306E-12 

5.5612-22 

2.S33E*04 

5.8912-01 

9.7012-03 

2.1132-01 

6.2602-02 

6.238E-U 

3.1002-16 

2.770E-12 

4.2902-22 
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Table II. - Continued. 



C* 


C- 

CL 

CL4 

CC2 

L2 

T 

^.675E-Ol 

H. 7a0t-02 

3.lH4t-XX 

5.:.x. £-0/ 

X.52ufc-03 

2.X16E-05 

U598F-09 

4,6206-06 

8. 4006^03 

i.f>4VC-Oi 

3. 72 3c*-U2 

7.253E-1X 

5.7X5t-07 

9.oXdE-v)6 

1.8996-05 

6.556E-10 

3.4066-06 

6.600E403 

^•<»Uok-ol 

o. 7oJt'*02 

I . ouSE^ lO 

d.02lk-U7 

6. 3 75E-04 

X .o99k-05 

4,6356-10 

2.4906-06 

8*8006403 


7 • ttd2E~ J2 

i.^«*2k-X0 

5.d2Xe-07 

^.1596-06 

X.5X4E-05 

2. 5348-10 

1.8036-06 

9.0006403 


9.W»64t-J2 

7.U9fc-lJ 

5.7lHk-07 

2.72X6-06 

l.343t-05 

1.395E-10 

1.2916-06 

9.2006403 


i .02 90-0 1 

X **»2ot-09 

5.5g<.E-C7 

X.7d2E-0N 

X.X856-05 

7.7186-11 

9.1256-07 

9.4006403 

U7^3t-Ji 

i.l>2t-0X 

2. 7oSt-U3 

5.203E-07 

1* Lo7k-06 

l.040k-C5 

4.282E-U 

6.360E-07 

9.6006403 

i«!>uoE*Oi 

i«27it-OX 

6.223L-09 

4I.829E-07 

7.629C-05 

9*055E-0o 

2.3796-11 

4. 3696-07 

9.8006403 


l.3d9fc-Ol 

9*670fc-C3 

6.<*0Sfc-07 

6.9 78k-05 

7. 0296-06 

1.32U-U 

-.9586-07 

1.0006404 


X*%'»7E-0X 

X. 70tiE-C9 

3.950E-07 

3*2606-05 

6.7X46-06 

7.322E-12 

1.975E-07 

1.020E404 

1. J7^E-04 

X. 

2»9o9t*0d 

i«S9Ck-07 

2. 1026-05 

5.710C-06 

4.0476-12 

1.3026-07 

1.0406404 

S«^77E*0^ 

i.o7 *t-Oi 

6.032k-Cd 

3.043E-07 

X.359k-05 

4.8X26-06 

2.228E-12 

8.4856-08 

1.060E404 

7.»rf 7t>fJ<! 

X.73U -oi 

d.326k-Cd 

2.622E-07 

b. 759k-06 

4*0l9k-0o 

1.2206-12 

5.4776-Ob 

1.0806404 

b.eiSE'^O^ 

XeoOot-OX 

X* 3^tE-C7 

2.238E«07 

5*625t-06 

3.3256-06 

6.6456-13 

3.5106-Oe 

1*1006404 

5. 7v3t-ui 

1 • OHO L -'3 X 

2.x Jlk-07 

X.095E-07 

3. 6006-06 

2.7256-06 

3.5936-13 

2.236C-OA 

1*1206404 


l.o/7t-0I 

3.307t-C7 

X.593E-07 

2.2966-06 

2*2X26-06 

1.9276-13 

1.420F-08 

1*1406404 


1 . 09 3c~0 I 

3.030k-C7 

1.332E-07 

X.659E-06 

X. 7 79fc-06 

1.025E-13 

b. 9956-09 

1.1606404 

3.4'*^6-02 

X.900t-OX 

7.051E-C7 

l.XCoE-07 

9.235E-07 

1-4X9E-06 

5.39fcE-l4 

5.OS46-09 

1.1606404 

2. V'eOt-O^ 

X • O9OC-0 X 

X.XX3C-06 

9.ia2E-0d 

t .827k-07 

X.1226-06 

2. 8168-14 

3.6066-09 

1*2006404 

2*4 726-0^ 

X.d90b-0 L 

X.026E-C6 

7.5 70E-08 

3% 666E— 0 7 

0. ?9d6-07 

1.4558-14 

2.2876-09 

1*2206404 

2*07dt-04; 

X.o77E-3l 

2. 3s2c‘-0o 

6.234C-Q8 

2.2976-07 

6.6546-07 

7.44 86-15 

1.4536-09 

1*2406404 

i • /«*7£- J4i 

L.doOt-OX 

3.3<i2£-C6 

5.XX<»E-Co 

X.<»37fc-07 

5.307E-07 

3.780E-15 

9. 2076-10 

1*2606404 

l.4o'#c-0^ 

1. O42c-0 X 

4.726E“0o 

<».X86k*-0d 

o. 9776-08 

4.0b9E-07 

1. 9046-15 

5.9336-10 

1*2806404 

l.^idb-0^ 

1.02 Jc-OX 

6.63XE'~Co 

3.^20E-Ob 

5.6U3E-Ud 

3.X3dE-07 
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5.3656-06 
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C* 

C** 
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C2 
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0. 

0. 

0. 

0. 

0. 

0. 
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1.0009*02 

0. 

0. 

0. 

0. 
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0. 
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0. 
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0. 
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0. 

0. 

0. 

2.1109-27 
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0. 
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0. 

0. 
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0. 
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8.0009*02 

I.209E-48 
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0. 
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0. 
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7.9579-28 
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0. 
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3.8899-04 

6.3489-27 
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1.900E-44 

0. 

1.7849-47 

2.1589-05 

3.5859-24 

1.0006*00 
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3.134E-42 

0. 

2.9239-40 

9. 1799-05 

1.5529-25 

9.9999-01 

2.5249-46 

1.3009*03 

«.9*iE>29 

2.507E-40 

0. 

4.4449-54 

3.1499-04 

5.4509-25 

9.9959-01 

1.0189-42 

1.4009*03 

1.001 E-26 

1.119E-38 

2.5479-93 

1.0209-48 

9.2549-04 

1.4209-24 

9.9869-01 

1.3579-39 

1.5009*03 

1.092 E-24 

3.14SE-37 

1.1039-91 

4.9339-44 

2.3589-03 

4.2229-24 

9.9659-01 

7.3619-37 

1.6009*03 

0.2UE-23 

1.23 79- 35 

7.4429-88 

3.2379-40 

5.3689-03 

2.0349-23 

9.9199-01 

1.9019-34 

1.7009*03 

2.901E-21 

1.9009-33 

4.8479-83 

1.3739- 37 

1.1119-02 

4.8129-22 

9.8339-01 

2.6459-32 

1.8009*03 

6.290E-20 

2.223E-31 

3.0939-78 

2.3429-33 

2.1149-02 

1.0519-20 

9.6829-01 

2.1819-30 

1.9009*03 

l.lTlE^ia 

1.4529-29 

5.0149-74 

2.3449-33 

3. 7499-02 

1.7159-19 

9.4369-01 

1.1319-28 

2.0009*03 

1.454E-1T 

8.213E-28 

3.2939-70 

1.5039-31 

4.2199-02 

2.1459-18 

9.0629-01 

4.1299-27 

2. 1009*03 

l.a2aE-l6 

2.883E-26 

9.9189-47 

4.4399-30 

9.7029-02 

2.1209-17 

8.5339-01 

1.0589-25 

2.2009*03 

l.a29E-l» 

7.488E-2S 

1.5239-63 

1.9479-28 

1.4289-01 

1.7179-16 

7.8329-01 

2.0189-24 

2.3009*03 

1.199 E-19 

1.494E-21 

1.3049-40 

4.3199-27 

1.9849-01 

1.1589-15 

6.9679-01 

2.9599-23 

2.4009*03 

T.960E-19 

2.380E-22 

4.7179-38 

7.2389-24 

2.4169-01 

6.6539-15 

5.9749-01 

3.4379-22 

2.5009*03 

3.994E-13 

3.1089-21 

2.2249-53 

9.4989-25 

3.2689-01 

3.3159-14 

4.9189-01 

3.2449-21 

2.6009*03 

1.073^-12 

3.417E-20 

3.0109-53 

9.9249-24 

3.8839-01 

1.4569-13 

3.8789-01 

2.5529-20 

2.7009*03 

T.a91E-12 

3.243E-19 

8.1039-31 

8.4739-23 

4.4089-01 

5.7359-13 

2.9.79-01 

1.71*9-19 

2.8009*03 

2.970E-11 

2.721E-18 

9. 8259-49 

4.0429-22 

4.8079-01 

2.0359-12 

2.1189-01 

1.0099-10 

2.9009*03 

1.035E-10 

2.042E-1T 

9.3139-47 

3.4739-21 

5.0499-01 

4.8099-12 

1.4749-01 

3.3399-10 

3.0009*03 

3.379E-10 

1.440E-14 

7.1749-45 

1.9419-20 

5.2069-01 

2.1169-11 

9.9129-02 

2.6049-17 

3.1009*03 

1.093E-09 

9.439E-14 

4.4229-43 

■9.0939-20 

5.2489-01 

4.2539-11 

6.4719-02 

1.1989-16 

3.2009*03 

3.099 E-09 

5.8T39-1S 

2.5459-41 

3.8429-19 

5.2329-01 

1.7759-10 

4.1469-02 

5.2929-14 

3.3009*03 

8.a34E-09 

3.486E-14 

1.2289-39 

1.4879-18 

5.1899-01 

4.8639-10 

2.6219-02 

2.2699-15 

3.4009*03 

2.497E-08 

1.948E-13 

5.0879-38 

5.3429- 18 

5. 1429-01 

1.2879-09 

1.6529-02 

9.4589-15 

3.5009*03 

a.ss3E-oa 

1.0479-12 

1.8039-36 

1.8049-17 

3.1019-01 

3.2759-09 

1.0449-02 

3.8149-14 

3.6009*03 

1.994E-07 

5.19TE-12 

5.3949-33 

3.7949-17 

5.0719-01 

7.9569-09 

6.6889-03 

1.4789-13 

3.7009*03 

4.219E-07 

2.379E-11 

1.3429-33 

1.7889-14 

3.0499-01 

1.8319-08 

4.3409-03 

5.4709-13 

3.8009*03 

l.OUE-04 

9.9459-11 

2.7479-32 

3.3359-14 

5.0339-01 

3.9639-08 

2.8639-03 

1.9269-12 

3.9009*03 

2.333E-06 

3.807E-10 

4.6149-31 

1.3489-13 

3.0239-01 

8.0489-08 

1.9219-03 

6.4409-12 

4.0009*03 

3.19TE-06 

1.329E-09 

4.4019-30 

4.3009-15 

3.ul69-01 

1.3339-07 

1.3119-03 

2.0469- 11 

4.1009*03 

I.IUE-OS 

4.244E-09 

7.4449-29 

1.2459-14 

3.0119-01 

2.7459-07 

9.1069-04 

6.1839-11 

4.2009*03 

2.318E-03 

1. 2709-08 

7.3949-28 

3.4739-14 

3.0089-01 

4.7399-07 

6.4239-04 

1.7829-10 

4. 3009*03 

4.4429-05 

3.539t-08 

4.3949-27 

9.2819-14 

5.00SC-01 

7.7899-07 

4.6039-04 

4.9059-10 

4.4009*03 

9.099E-05 

9.2919-08 

4.8899-24 

2.4109-13 

5.0039-01 

1.2339-06 

3.3469-04 

1.2939-09 

4.3009*03 

1.724E-04 

2.3159-07 

3.3409-23 

4.0839-13 

5.0019-01 

1.8959-06 

2.4469-04 

3.271E-09 

4.6009*03 

3.iaaE-04 

3.4819-07 

2.0339-24 

1.4949-12 
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2.8229-06 

1.8419-04 

7.9599-09 

4.7009*03 

5.T39E-04 
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1.8649-08 

4.8009*03 
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1.0629-04 

4.2239-08 

4.9009*03 

I.731E-03 

3.4439-04 

2.4209-22 

1.9319-11 
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7.7969-06 

8.1949-03 

9.2329-08 

3.0009*03 

2.904E-03 

1.0439-03 
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4.3449-11 

4.9579-01 

1.0299-05 

6.3819-05 

1.9519-07 

5.1009*03 

4.T45E-03 

1.9899-03 
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5.0109-05 

3.9849-07 
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7.4419-03 
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2.992E-01 

2.0749-02 

1.0089-12 

4.4349-07 

9.1289-03 

3.3519-03 

2.3469-08 

1.5619-05 

7.7009*03 

2.9499-01 

2.3389-02 

1.4439-12 

4.9149-07 

7.2149-03 

3.1889-03 

1.6668-08 

1.35 79- 03 

7.8009*03 

2.941E-01 

2 42 39-02 

2.7129-12 

3.1489-07 

3.7189-03 

3.0329-05 

1.1899-08 

1.1799-05 

7.9009*03 

2.9079-01 

2.9319-02 

4.3479-12 

3.4079-07 

4.5469-03 

2.8849-05 

8.5329-09 

1.0239-03 

8.0009*03 

2.a2*4E-01 

3.6199-02 

1.0949-11 

3.8419-07 

2.8989-03 

2.6059-05 

4.4539-09 

7.6859-06 

8.2009*03 
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Table II. ‘ Continued. 


T 

E- 

0 

0* 

0** 

0- 

02 

02* 

02- 

8.«0QE»03 

4.695E-02 

4.318E-01 

2.8 855-03 

8.3695-18 

2.0626-06 

3.2096-06 

2.3456-07 

1.7146-11 

8.&00E»03 

5.6T8E-02 

6. 2455-01 

3.8745-03 

3.041E-17 

2.2116-06 

2.6366-06 

2.4796-07 

1.5606-11 

8.800E*03 

4.781E-02 

6.160E-01 

5. 1485-03 

1.0505- 16 

2.3456-06 

2.17*6-06 

2.6156-07 

1.4126-11 

9.000Et03 

S.003E-02 

6.0845-01 

6. 7735-03 

3.4585-16 

2.4606-06 

1.7976 -06 

2. 7516-07 

1.2696-11 

9.20QE»03 

9.336E-02 

5.9555-01 

8.8305-03 

1.0906-15 

2.5536-06 

1.4896-06 

2.8876-07 

1.1336-11 

9.900E»03 

1.077E-01 

5.814E-01 

1.1415-02 

3.2995-15 

2.6225-06 

1.2366-06 

3.0226-07 

1.0046-11 

9.603E*03 

1.229E-31 

5.7005-31 

1.4635-02 

9.6155-15 

2.6655-06 

1.0276-06 

3.1556-07 

8.8286-12 

9.800E»03 

1.389F-01 

5.5S4E-01 

1.8625-02 

2.7045-14 

2- 6805-06 

8.5256-07 

3.2836-07 

7.6976-12 

l.OOOE+09 

1.554E-01 

5.3955-01 

2.3 506 -02 

7.3495-14 

2.6686-06 

7.0736-07 

3.4046-07 

6.6536-12 

1.0ZaE*04 

1.724E-01 

5.2I3E-01 

2.9435-02 

1.9336-13 

2.6296-06 

5.8586-07 

3.5126-07 

5.6986-12 

I.090E»09 

1.896E-01 

5.0375-01 

3.6545-02 

4.9245-13 

2.506C-06 

4.8366-07 

3.6016-07 

4.8346-12 

1.060E »09 

2.071E-01 

4.8365-01 

4.4975-02 

1.2156-12 

2.4816-06 

3.9756-07 

3.6656-07 

4.0606-12 

t.080E>09 

2.2475-01 

4.6215-01 

5.4 806-02 

2.905E-12 

2.3 765-06 

3.2496-07 

3.6976-07 

3.3746-12 

l.l0aE*39 

2.424E-01 

4.3905-01 

6.6085-02 

6.7305-12 

2.2545-06 

2.6366-07 

3.6886-07 

2.7716-12 

1.120E»09 

2.601E-01 

4.1655-01 

7.8785-02 

1. 5106-11 

2.1185-06 

2.1206-07 

3,6336-07 

2.2476-12 

l.l9aE»09 

2.7T8E-01 

3.8865-01 

9.2815-02 

3.2856-11 

1.9705-06 

1.6876-07 

3.5286-07 

1.7776-12 

1.160E*09 

2.955F-01 

3.6175-01 

1.0805-01 

6.9286-11 

1.8155-06 

1.3276-07 

3. 3746-07 

1.4166-12 

1.189E»09 

3.130E-01 

3.3195-01 

1.2415-01 

1.418E-10 

1.6545-06 

1.031E-0T 

3,1756-07 

1.0996-12 

1.20aE»09 

3.302E-01 

3.0675-01 

1.4086-01 

2.817E-10 

1.4915-06 

7. 8996-08 

2.9386-07 

8.3856-13 

l.220E»09 

3.469E-01 

2. 7765-01 

1.5785-01 

5.445E-10 

1.3305-06 

5.9676-08 

2.6726-07 

6.2906-13 

1.290E *04 

3. 63 OF -01 

2.4995-01 

1.7485-01 

1.025E-09 

1. 1736- 06 

4.4446-08 

2.3906-07 

4.6376-13 

l.260E*04 

3.7B2E-01 

2.2315-01 

1.9145-01 

l.saOE-09 

1.0236-06 

3.2636-08 

2. 1046-07 

3.3616-13 

1.280E *04 

3.9265-01 

1. 9765-01 

2.0745-01 

3.370E-09 

8. 8286-07 

2.3646-08 

1.8236-07 

2.3966-13 

1.300E*04 

4 . 0595-01 

1. 7375-01 

2.2246 -01 

S.906E-09 

7.5425-07 

1.6916-08 

1.5576-07 

1.6826-13 

1. 320E*04 

4.180E-01 

1.5175-01 

2.3635-01 

1.014E-08 

5.3836-07 

1. 1976-08 

1.3136-07 

1.1646-13 

1.340E*04 

4.2895-01 

1.3175-01 

2.4905-01 

1.706E-OS 

5.3576-07 

8.3846-09 

1.0956-07 

7.9536-14 

1.363E*04 

4.3875-31 

1.13 75-01 

2.6055-01 

2.819E-08 

4.4646-07 

5.8266-09 

9.0366-08 

5.3776-14 

1.3808*04 

4.4735-01 

9.78'lE-02 

2.7065-01 

4.580E-08 

3.6966-07 

4.0236-09 

7.3976-08 

3.6046-14 

l.400E*04 

4.S49E-01 

8.3855-32 

2.7965-01 

7.321E-08 

3. 3466-07 

2.7646-09 

6.0166-08 

2.4006-14 

1.420E*04 

4.6145-01 

7.1716-02 

2.8745-01 

1.153E-07 

2.5005-07 

1.8946-09 

4. 8686-08 

1.5906-14 

t.440E*04 

4.670E-01 

6.1235-02 

2.9415-01 

1.790E-07 

2.0465-07 

1.2966-09 

3.9246-08 

1.0516-14 

1.460E*04 

4.719E-01 

5.22-45-02 

2.9985-01 

2.743E-07 

1.6725-07 

8. 8626-10 

3. 1566-08 

6.9336-15 

1.480E*04 

4. 760E-01 

4.4655-02 

3, 04 85 -01 

4.151E-0T 

1.355C-07 

6. 0686-10 

2.5356-08 

4.5766-15 

1.5''0E*04 

4.7955-01 

3.8015-02 

3.0905-01 

6.207E-07 

1.1146-07 

4.1646-10 

2.0356-08 

3.0246-15 

l.520E*04 

4.825E-01 

3. 2466-0 2 

3.1255-01 

9.1T8E-0T 

9.0995-08 

2.8666-10 

1.6356-08 

2.0046-15 

l.54JE*04 

4.8515-31 

2.7755-02 

3.1555-01 

I. 3436-06 

7.4395-08 

1.9806-10 

1.3156-08 

1.3336-15 

1.360E*04 

4.8725-01 

2.3765-02 

3. 1815-01 

1,9456-06 

5.0915-08 

1.3746-10 

1.0596-08 

8.8966-16 

l.580E*04 

4.8915-31 

2.038E-02 

3.2025-01 

2.7896-06 

4.9966-08 

9.5796-11 

8.5486-09 

5.9676-16 

l.600E*04 

4.9075-01 

1.762E-02 

3.2205-01 

3.964E-06 

4. 1076-08 

6.7126-11 

6.91 76-09 

4.0276-16 

l.620E*04 

4. 9215-01 

1.5095-0 2 

3.2356-01 

5.5856-06 

3.3845-08 

4.7286-11 

5.6126-09 

2.7276-16 

1.640E*04 

4.932E-01 

1.3026-02 

3.2485-01 

7.8016-06 

2. T95E-08 

3.3496-11 

4.5666-09 

1.8596-16 

1.660E *04 

4.9435-01 

1.1275-02 

3.2 595 -01 

1. 0816-05 

2.3156-08 

2.3866-11 

3.7276-09 

1.2756-16 

l.680E*04 

4.9525-01 

9.7716-03 

3.2675-01 

1.4866-05 

1.9236-08 

1.7096-11 

3.0516-09 

8.7926-17 

l.700E*04 

4.9615-01 

8. 4935-03 

3.2 745-01 

2.0276-05 

1.6016-08 

1.2316-11 

2.5066-09 

6.1016-17 

1.T23E*04 

4.9685-01 

7.4005-03 

3.2805-01 

2.7466-05 

1.3376-08 

8.9226-12 

2.0646-09 

4.2596-17 

l.T40E*04 

4.976E-01 

6.463E-03 

3.2855 -01 

3. 6936-05 

1.1205-08 

6.5016-12 

1. 7066 -09 

2.9916-17 

l.T60E*04 

4.983E-01 

5.66 86-03 

3.2 8 86 - 01 

4.9346-05 

9.4086-09 

4.7636-12 

1.4146-09 

2.1136-17 

l.T80E*04 

*.9905-01 

4.966 6-0 3 

3.2905-01 

6.5476-05 

7.9255-09 

3.5096-12 

1. 1766-09 

1.5026-17 

1.800E*04 

4.9975-01 

4.3676-0 3 

3.2915-01 

8.5336-05 

6.6955-09 

2.5996-12 

9.8116-10 

1.0736-17 

1.820E*04 

5.0045-01 

3.8496-03 

3.2915-01 

1. 1316-04 

5.5715-09 

1.9356-12 

8 2076-10 

7.7176-18 

l.840E*04 

5.012E-01 

3.4015-03 

3.2 905 -01 

1.4736-04 

4.8185-09 

1.4486-12 

6.8866-10 

5.5796-18 

1.860E*04 

5.0205-01 

3.3116-03 

3.2885-01 

1. 9076-04 

4. 1045-09 

1.0896-12 

5 . 79 36-10 

4.0566-18 

l.880E*04 

5.030E-01 

2.6726-03 

3.2 845-01 

2.4546-04 

3.5065-09 

8.2336-13 

4. 8866-10 

2.9656-18 

1.900E*04 

5.0405-01 

2.3766-03 

3,2 805 -01 

3.1416-04 

3.0035-09 

6.2526-13 

4, 1326-10 

2.1796-18 

l.920E*04 

5.0515-01 

2.1175-03 

3.2 745-01 

3. 9976-04 

2.5 795-09 

4.7706-13 

3.5036-10 

1.6096-18 

1.940E*04 

5.0645-31 

1.8896-03 

3.2 675 -01 

5.0586-04 

2.2215-09 

3.6556-13 

2.9776-10 

1.1956-18 

l.960E*04 

5.0785-01 

1.6905-03 

3.2586-01 

6. 3576-04 

1.9175-09 

2.8136-13 

2,5356-10 

8.9176-19 

l.980E*04 

5.093E-01 

1.5145-03 

3,2 485 -01 

7.9716-04 

1.6595-w. 

2.1746-13 

2. 1646-10 

6.6856-19 

2.000E*04 

5.U0E-01 

1.3596-03 

3.2375-01 

9.9286-04 

1.4395-09 

1.6876-13 

1. 8506-10 

5,0366-19 

;.020E*04 

5.128E-01 

1.2226-03 

3.2235-01 

1.2306-03 

1.2515-09 

1.3146-13 

1.5856-10 

3.8106-19 

2.040E*04 

5.148E-01 

1.1016-03 

3,2 0 85-01 

1.5176-03 

1.0905-09 

1.0286-13 

1.3606-10 

2.8956-19 

2.060E*04 

5.1 705-01 

9.9275-04 

3.1925-01 

1.8516-03 

9.5245-10 

8.0626-14 

1. 1696-10 

2.2096-19 

2.080E*04 

5.193E-01 

8.9675-04 

3.1735-01 

2.2726-03 

8.3355-10 

6.3466-14 

1.0076-10 

1.6926-19 

2.100E*04 

5.21 75-01 

8. 1115-04 

3.1535-01 

2. 7616-03 

7.3096-10 

5.0116-14 

8.6776-11 

1.3016-19 

2.12aE*04 

5.2435-01 

7.3665-04 

3.1305-01 

3. 3416-03 

6.4215-10 

3.9686-14 

7.4896-11 

1.0046-19 

2.140E*04 

5.270E-01 

6.6615-04 

3.1065-01 

4.0236-03 

5.6505-10 

3.1516-14 

6.4/OC-ll 

7.7706-20 

2.160E*04 

5.2995-01 

6.0475-04 

3.0806-01 

4.8246-03 

4.9805-10 

2.5096-14 

5.5956-11 

( 0326-20 

2.180E*04 

5.7’8E-01 

5.4956-04 

3.0525-01 

5.7606-03 

4.3956-10 

2.0026-14 

4. 8426-11 

6966-20 

2.203E*04 

5.3575-01 

4.9975-04 

3.0225-01 

6. 8486 -03 

3.8846-10 

1.6006-14 

4. 1936-11 

3.6646-20 

2. 220E*04 

5.388E-01 

4.5495-04 

2.9896-01 

8.1086-03 

3.4366-10 

1.2826-14 

3.6326-11 

2.8666-20 

2.240E*04 

5.41 8E-01 

4. 1435-04 

2.9555-01 

9.5516-03 

3.0426-10 

1.028C-14 

3. 1486-11 

2.; 456-20 

2.260E*04 

5.4495-01 

3.77 =-04 

2.9185-01 

1.1236-02 

2.6966-10 

8.2616-15 

2. 7275-11 

1.7626-20 

2.280E*04 

5.4815-01 

3.4415-04 

2.8785-01 

1.3136-02 

2.3906-10 

6.6426-15 

2. 3635-11 

1.3846-20 

2.300E *04 

5.512E-01 

3.1375-04 

2.8365-01 

1.5306-02 

2. 1206-10 

5.3436-15 

2.0455-11 

1. 0896-20 

2.320E*04 

5.544E-01 

2.8615-04 

Z. 7905-01 

1. 7756-02 

1.8826-10 

4.3006-15 

1. 7695-11 

8.5686-21 

2.340E *04 

5.5765-01 

2.6085-04 

2.7425-01 

2.0506-02 

1.6706-10 

3.4616-15 

1.5295-11 

6.7446-21 

2.360E*04 

5.608E-01 

2. 3775-04 

2.6905-01 

2.3596-02 

1.4926-10 

2. 7846-15 

1, 3195-11 

5.3076-21 

2.380E*04 

5.6405-01 

2.1656-06 

Z.6J45-01 

2. 7016-02 

1. 3146-10 

2.2386-15 

1. 1365-11 

4.1746-21 

•00E*04 

5.6735-01 

1,9716-04 

2.5755-01 

3.0806-02 

1. 1656-10 

1.7896-15 

9.7596-12 

3.2805-21 

<.420E*04 

5.7065-31 

1.7935-04 

2.5115-01 

3. 4956-02 

1. 0336-10 

1.4356-15 

8 . 36 35-12 

2.5756-21 

2.440E*04 

5.7405-01 

1.6295-04 

2.4446-01 

3.9476-02 

9. 1446-11 

1.1526-15 

7. 1455-12 

2.0175-21 

2.460E*04 

5. 774E-01 

1.4796-04 

2.3 725 -01 

4.4366-02 

8.0886-11 

9.1966-16 

6. 0845-12 

1.5775-21 

2.480E*04 

5.808E-01 

1.340'-04 

2.2975-01 

4.9516-02 

7. 1456-11 

7.3206-16 

5. 1615-12 

1.2305-21 

2.300E*04 

5.8435-01 

1.2126-04 

2.2185-01 

5.5206-02 

6.3046-11 

5.8096-16 

4.3605-12 

9.5705-22 
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C* 

C»4 

c- 

CO 
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CC2 

C2 
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- 

i,n*e-oi 

4.4U3E-02 

2.b2bE-il 

b.201E-U7 

1 ■ H«5E-03 

2.350E-US 

2.354E-09 

5,y47E-06 

8.400E*03 



'fyi 

z.hvn-Qi 

3.288E-U2 

b.052E-:i 

b.4 72L-07 

1.211E-03 

2.11 IE-05 

1.274E-C9 

4.2I5E-0b 

8.bO0E*O3 

1 

i S 

a.4i$E-ai 

8.2ttbE-02 

1.343E- lU 

b.64UE-0/ 

7.917E-U4 

1.9UU-05 

4.954E-10 

3.158E-08 

8.800E403 


f 1 

)»■•,_■ 

2.3HE~0l 

7.i24fc-02 

2. 875c- 10 

6.O95E-07 

S.201E-04 

1. 7021-05 

3.833E-10 

2.313E-0b 

9.000E403 




2.USE-U1 

8.482E-32 

5.95QE-ia 

6.632E-07 

3.429E-04 

1.517E-0S 
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9.200E403 
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i 

2.010E-01 

8.828E-02 

1.193E-09 

6.452E-07 

2.2b5t-04 

1.34bE-05 

1.190E-10 

l.202f-0b 

9.400E403 


\ 

l.fl%Ot-Ul 

1.083E-01 

2.319E-09 

b.lbbE-07 

1.497E-04 

1.188E-05 

6.677E-11 

8.504E-07 

9.600E403 



-i. 

U6«TE-0l 

U203E-01 

4. 380E-C9 

S.789E-07 

9.88bE-05 

I.U42E-05 

3.753E-11 

5.937E-07 

9.b00E»03 




1.49&E-01 

l.ilVc-Ol 

8.04bC-09 

5.341E-07 

b.520E-05 

9.073b- Ob 

2.111E-11 

4.088E-07 

UOOOE404 



y 

1.329E-01 

1.430E-01 

1.439E-C8 

4.84M.-07 

4.291E-05 
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1.18bE-tl 

2.777E-07 

1.020E404 


f 

4 

l.inife>Oi 

1.331E-01 

2.507E-08 

4.334C-07 

2.81bE-05 

6. 72bE-06 
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1.883E-07 

1.040E*04 


j 
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l.U22E-0t 
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1.843E-0S 
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1.235E-07 
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1.080E404 
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U783E-J1 

1.147E-07 
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5.2 72E-08 

1.100E404 




fr.S3tlc-02 

1.813E-01 

1.821E-07 

2.452E-07 

5.0b4E-06 

3.337E-06 

6.307E-13 

3.408b-08 

1.120E404 




&.569E-02 

l.sSOt-Ol 

2.833E-07 

2.080E-C7 

3.270E-08 

2.738E-0b 

3.447E-13 

2.193E-08 

1.140E»04 



1, • 

«.7i3E-02 

l.a7»fc-01 

4.328E-C/ 

1.753E-07 

2.105E-06 

2.227E-0b 

1.8b9E-l3 

1.407E-08 

1.160E404 




4.0UE-U2 

1.889E-01 

6.498E-U7 

1.470E-07 

1.3b0E-06 

1.795b-0b 

1.004E-13 

9.009E-09 

1.180E*04 



} 

3.3ySE-02 

l.d43c-01 

9.01CE-C7 

1.227E-07 

8.b29E-07 

1.435E-08 

5.350E-14 

5.7o7E-09 

1.200E404 


.! 

h' 

2.068E-02 

1.890E-01 

1.402E-0O 

1.02Cb-07 

5.497E-07 

1.138E-0b 

2. 82 3b- 14 

3.b93E-09 

1.220E404 




2.421E-02 

t.88U-01 

2.02CE-Cb 

8.446E-08 

3.492E-U7 

8.9blE-07 

1.476E-14 

2.3b9b-09 

1.240E404 




2.0-.9E-i>2 

1.8U88-0 1 

2.880b-0b 

b.974c-08 

2.212E-07 

7.011E-07 

7.b54E-15 

1.S23E-09 

1.260E4.H 




1.726E-02 

i.8!>2E-01 

4.0b8E-0b 

5.743E-08 

1.399E-C7 

5.454E-07 

3.937E-15 

9.822b-10 

1.280E404 


.t 


1.4ME-02 

l.83Sk-01 

5.b9«b-0b 

4.720E-08 

8.833E-08 

4.224E-07 

2.011E-1S 

6.3blE-lO 

1.300E-04 


■'j 


1.2i9E-Qt 

l.al7£-ol 

7.924£-Ub 

3.8 72E-C8 

S.57bb-08 

3.2o0E-07 

1.022E-15 

4.139E-10 

1.320E404 


* 


l.O^oE-02 

1. 799E-01 

1.095E-05 

3.174E-08 

3.523E-08 

2.510E-07 

5.177E-16 

2.709E-10 

1.340E404 



■i 

».a7d£-U3 

1.7a2c-01 

1.5U3E-05 

2.a0lE-08 

2.229E-08 

1.929b-07 

2.bl8b-lb 

1.784E-10 

1.3bOE»04 


■ 

V 

7.5!>6E-01 

1. 78OC-01 

2.0Slt-C5 

2.131E-08 

1.414E-08 

1.482E-07 

1.32 3E-16 

1.182E-10 

1.380E404 




6.4«aE-03 

l.7b2e-Ol 

2.784E-03 

1.74bE-08 

9.00bb-09 

1.139E-07 

6.704E-17 

7.B91E-11 

1.400E*04 


4 

.5 

».$l8E-03 

1.740E-31 

3.758E-CS 

1.435E-08 

5.7blE-09 

8.7b9E-08 

3.408E-17 

5.306E-11 

1.420E404 




9.735E-03 

1.729C-01 

5.04bC-03 

1.180t-08 

3.705E-09 

6.7b2E-08 

1.741E-17 

3.595E-11 

1.440E*04 




4»076£“U3 

l.7lOt-01 

b.739£-’C5 

9.720E-09 

2.39 7E-09 

5.227E-08 

8.952E-18 

2.454E-11 

1.480E404 




3.314b-03 

U7UE-01 

b.953c-05 

8.024E-09 

1.5blE-09 

4.032E-OB 

4.637E-18 

Ub88E-ll 

l.480E*04 


i 

- _ 

3.048E-0J 

l.703t-Jl 

1.183E-U4 

t.b41E-U9 

1.023E-09 

3.1S2E-08 

2.423E-18 

1.170E-11 

1.500E404 




2«64dE**0i 

1.697E-01 

1.555E-04 

5.509E-09 

b.759E-lO 

2.4b0E-08 

1.277E-18 

a.lb9E-12 

1.520E*04 


1 


2*3i>7E~d3 

1.841E-01 

2.032E-04 

4.583E-09 

4.498b-10 

1.928E-08 

b.799£-19 

5.746E-12 

1.540E*04 




2.017E-a3 

l.oobc-01 

2.842E-04 

3.823E-09 

3.015E-10 

1.517E-0S 

3.b5bE-19 

4.070E-12 

1.5b0E*04 




1.768E-03 

1.682E-01 

3.417E-04 

3.197E-09 

2.037E-10 

1.198E-08 

1.986E-19 

2.903E-12 

1.580EO4 




I.SS4E-03 

L.678E-01 

4.395E-04 

2.b82E-Q9 

1.387E-10 

9.500E-09 

1.090E-19 

2.085E-12 

l.b00E404 




1.370b-03 

1.O74E-01 

5.O24E-04 

2.25bb-09 

9.S11E-11 

7.5b3E-09 

6.050E-20 

1.507E-12 

l.b20E404 




1.210E-03 

l.b70b-01 

7.159E-04 

1.902E-04 

b.573E-ll 

6.048E-09 

3.392E-20 

1.09bE-12 

1.640E404 




1.073E-03 

l.bbbE-OI 

9.0bbE-04 

l.b09E-04 

4.575E-11 

4.851E-09 

1.922E-20 

8.015E-13 

l.bb0E404 




9.S26E-04 

l.C>b2E-0l 

1.142E-C3 

1.3C4E-09 

3.207E-11 

3.908E-09 

l.lOOE-20 

5.898E-13 

l.bSOE404 




8.480E-0^ 

l.b>7b-01 

1.432E-03 

1.159E-09 

2.2b4E-ll 

3.159E-09 

b.361E-21 

4.3blE-l3 

1.700E404 




7.588E—04 

I.bb2t-Jl 

l.7B5t-U3 

9.874E-10 

l.b09E-ll 

2.563E-09 

3.714E-21 

3.241E-13 

1.720E404 



, 

6* 7d4E-04 

l.b46E-0L 

2.215E-03 

8.431E-10 

1.151E-11 

2.086E-09 

2.189E-21 

2.421E-13 

1.740E404 




8.US8E-U4 

X.639E-J1 

2.734E-03 

7.215b- 10 

8.284E-12 

1.703b-09 

1.303E-21 

1.81bE-13 

1.760E*04 




5.433E-04 

t.bllE-Ol 

3.35EE-C3 

6.18bE-10 

5.997E-12 

1.394E-09 

7.821E-22 

1.367E-13 

1.780E404 


•4.' 

f 

4. 884 £-04 

1.022t:-al 

4.103E-03 

5.314b- 10 

4. 3b 7b- 12 

l.l45f-09 

4. 735E-22 

1.033E-13 

1.800E404 


1 


' 4.3'J4E-04 

l.bllE-Jl 

4.988E-03 

4.572E-10 

3.197E-12 

9.424E-10 

2.891E-22 

7.835E-14 

1.820E404 


- 


J.4>'<E-04 

1.S4 8C-01 

b.031E-U3 

3.940E-10 

2.352E-12 

7.774E-10 

1.779E-22 

5.957E-14 

1.840E+04 


8, 


3.581#t-04 

1.8a4t-jL 

7.2J4C-C3 

3. 400b- 10 

1.738E-12 

b.425E-10 

1.103E-22 

4.539E-14 

1.8b0E«04 



3.221E-04 

l.Sb7c-01 

8.b78b-C3 

2.937E-10 

1.290E-12 

5.319E-10 

b.88bE-23 

3.4t 5E-14 

1.B80E404 




2.4 07E-04 

1.547b-ai 

1.032E-02 

2. 539b- 10 

9.617E-13 

4.40SE-10 

4.328E-23 

2.b48E-14 

1.900E404 


'' 


2.628E-04 

l.S2iE-01 

1.221E-C2 

2.19bE-lU 

7.193E-13 

3.b58b-10 

2.737E-23 

2.026E-14 

1.920E404 


* 


2.3 70E-04 

i.:>oot-oi 

1.435E-02 

1.901E-10 

5.398E-13 

3.037E-10 

1.I41E-23 

1.550E- 14 

1.940E404 


i 

V 

2.139E-04 

1.4/lb-Jl 

1.878E-02 

l.b45E-lU 

4.U62E-13 

2.523E-10 

1.113E-23 

1.185E-14 

1.9b0E*04 



'i. 

1.924E-04 

1.434E-01 

1.94bb-02 

1.424E-10 

3.0b4b-13 

2.095E-10 

7.151E-24 

9.057E-15 

1.980E4 04 


i : 

.y 

1.738E-04 

1.404b-01 

2.748E-02 

1.2 'IE- 10 

2.31bE- 13 

1.740E-10 

4.bl4E-24 

b.910E-15 

2.000E*04 



1.383E-04 

1.3b3c-01 

2.578E-C2 

1.0b5b-10 

1.753E-13 

1.443E-10 

2.989E-24 

5.261E-15 

2.020E404 




1.406E-04 

1.322b-01 

2.93bb-02 

4.194E-11 

1.324E-13 

1.19bE-10 

1.942E-24 

3.995E-15 

2.040E404 




1.262E-04 

1.277E-01 

3.322E-02 

7.930E-11 

1.008E-13 

9.902E-11 

l.2b6E-24 

3.016E-15 

2.060E404 




l.tiOc-04 

1.22bb-01 

3.732E-02 

b.831b-ll 

7.b52E-14 

8. 184E-11 

8.273E-25 

2.282E-15 

2.080E404 


"y. 


l.OlOE-04 

1. W7t-8l 

4.16SE-U2 

S.874E-11 

5.810E-14 

b.75U-ll 

5.417E-25 

1.715b-15 

2.100E404 




9.012E-0S 

1.12ib-01 

4.blbE-02 

5.042E-11 

4.411E-14 

5.559E-11 

3.553E-25 

1.283E-15 

2.120E404 


' 


8.018E-0:> 

1.0o8b-01 

5.082E-C2 

4.319b-ll 

3.348E-14 

4.5b7E-ll 

2.334E-2S 

9.5b0E-lb 

2.140E»04 




7.117E-OS 

l.OllE-Ol 

5.557E-C2 

3.b93E-ll 

2.540E-14 

3.743E-11 

1.535E-25 

7.089E-18 

2.160E404 




8.302 E-03 

9.332t-02 

6.037E-02 

3.1S0E-11 

1.925t-l4 

3.0bU-ll 

l.OlOE-25 

5.233E-lb 

2.180E404 




3.3O7E-03 

8.934E-02 

b.51bE-02 

2.b81E-ll 

1.458E-14 

2.497E-U 

b.b48E-26 

3.844E-lb 

2.200E404 


f 


' 4.905E-05 

8. 379t-02 

b.941E-02 

2.277E-11 

1.104E-14 

2.031E-11 

4.378E-2b 

2. CUE- lb 

2.220E»04 


y 

-5 

; 4.312E-03 

7.813E-02 

7.455E-02 

1.930E-U 

8. 344b- 15 

l.b49E-ll 

2.883E-2b 

2.04bE-l6 

2.240E404 



i 

3. 783E-03 

7.2b0b-02 

7.905E-02 

l.b33E-ll 

6.302E-15 

1.335E-11 

l.899E-2b 

1.484E-18 

2.280E404 



■• 

3.3UE-0S 

b. 724E-02 

8.337b-C2 

1.37bb-ll 

4. 754b- 15 

1.078E-11 

1.250E-2b 

1.071E-lb 

2.280E404 



5 

2.843E-0S 

b.20db-02 

8. 748E-02 

1.162E-11 

3.583E-15 

8.b91E-12 

8.225E-27 

7.7UE-17 

2.300E404 


i' 

\ 

2.324E-0> 

5.71 7b-02 

9.1 34E-02 

9.774E-12 

2.898E-15 

b.988E-12 

5.410E-27 

5.532E-17 

2.320E404 




( 2.14VE-05 

5.250E-02 

9.495E-C2 

8.217E-12 

2.029E-15 

5.bObE-12 

3.55bl-27 

3.95SE-17 

2.340E404 




; 1.413E-0:> 

4.811b-02 

9.827E-02 

b. 8993-12 

1.525E-15 

4.488E-12 

2.335E-27 

2.826E-17 

2.360E404 



< 

1.863E- j 

4.399t-U2 

1.013E-01 

5.788E- 12 

1.145E-15 

3.585E-12 

1.532E-27 

2.014E-17 

2.380E404 




1.444E- ^ 

4.01bb-02 

1.041E-01 

4.853E-12 

8.587E-16 

2.858E-12 

1.004E-27 

1.433E-17 

2.400E404 




1.233E-OS 

3*oo0b-02 

1.0b5E-01 

4.0b7E- 12 

6.435£-lb 

2.2 74E-12 

b.5b7E-28 

1.019E-17 

2.420E404 


■4^ 


1.088E-0S 

3. 3J1E-02 

1.087E-C1j 

3.409E-12 

4.808E-18 

1.805E-U 

4.290E-2B 

7.244E-18 

2.440E404 




9.4J7E-08 

3.028E-02 

l.lObb-01 

2.857E-12 

3.598E-16 

1.430E-12 

2.79 7E-28 

5. 148E-18 

2.4b0E404 



’ 

8.188E-U6 

2.751E-02 

1.122E-01 

2. 395E-U 

2.b90b-lb 

1.131E-12 

1.820E-28 

3.b60E-l8 

2.480E404 


K 

°' 

' 

I 7. 106E-06 

2.447E-02 

1.136E-01 

2.009E-12 

2.00SE-16 

8.928E-13 

1.182E-28 

2.604E-18 

2.500E404 


/ 

> 

‘ 
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Table II. - Continued. 


P/PQ > T.OOE-02 


T 

E- 

0 

0* 


0- 

02 

02* 

02- 

1.000E»02 

0. 

0. 

0. 

0. 

0. 

9.3896-11 

1. 7606-18 

0. 

2.000EP02 

0. 

2.809E-67 

0. 

0. 

0. 

9.8896-11 

1.7606-18 

0. 

i.oaaE»02 

3. 

1.3B8E-95 

1.180E-79 

0. 

0. 

5.7026-11 

1.7606-18 

0. 

4.000E*02 

0. 

9.0B3E-3S 

3. 1 S5E-62 

0. 

0. 

9.9216-11 

1. 7606-13 

0. 

5.00aE«02 

0. 

3.067E-28 

9.299E-52 

0. 

0. 

9.7796-11 

1.7606-18 

0. 

6.000E»02 

1.524E-92 

7.069E-29 

8. 8386-95 

0. 

0. 

9.7926-11 

1. 7606-18 

0. 

r.OOOE»a2 

7.331E-78 

1.336E-20 

8.1936-9 0 

0. 

1.6956-89 

5.9836-11 

1.7606-18 

8.3706-83 

S.000E»02 

1.099E-6S 

8.7P1E-18 

1. 1696-36 

0. 

7.2526-76 

8.9296-10 

1.7606-18 

1.7596-70 

9.000E»02 

9.991E-56 

2.8»7E-15 

2.0S0E-39 

0. 

1.3196-69 

1.8996-08 

1.7606-18 

9.8796-60 

1.000E»03 

8.08 7E-98 

2.885E-13 

1.2706- 32 

0. 

1.901E-5’> 

2.3566-07 

1.7606-18 

1.1706-51 

1.100E»03 

2.M5E-M 

1.281E-11 

3.735E-31 

0. 

3.3936-91 

1.8976-06 

1.7606-18 

8. 3556-95 

l.200E»03 

7.265F-36 

3.030E-10 

6.2836-30 

0. 

9. 8996-92 

1.0256-05 

1.7606-18 

9.2806-39 

1.300E»03 

2.936F-31 

9.909E-09 

6.872E-29 

0. 

7. 7956-37 

9. 3596-05 

1. 7606-18 

2.8896-39 

l.«O0E»03 

2.637E-27 

9.3806-08 

5.359E-28 

0. 

2.2606-32 

1.5056-09 

1.7606-18 

3.9666-30 

1.500E»03 

7.103E-2* 

3.20SE-07 

3. 1866-27 

0. 

1.6616-28 

9. 3996-09 

1.7606-18 

1.5236-26 

l.630E*93 

7.198E-21 

1.829E-06 

1. 5266- 26 

0. 

3.9866-25 

1.1196-03 

1.7666-18 

2.0656-23 

l.T00E*03 

1.662E-18 

8.5006-06 

1..79E-25 

0. 

1.9726-22 

2.5966-03 

3.9296-18 

6.1576-21 

1.800E^3 

3.517E-17 

3.325E-35 

9.3 786-29 

0. 

8.0916-21 

5.2616-03 

3.7096-17 

1.6066-19 

1.900E03 

9.3886-16 

1.1C9E-09 

1.979E-22 

0. 

1.6836-19 

1.0006-02 

9 . 1296-16 

2.2216-18 

2.000E»03 

3.695E-1S 

3. 3996-09 

3.570E-21 

0. 

2.5106-18 

1.7676-02 

3.6726-15 

2.2786-17 

2.100E*03 

2.62 5E-19 

8. 9916-09 

6.9166-20 

5. 7636-87 

2.8936-17 

2.9186-02 

2.6966-19 

1.8266-16 

2.200E»03 

1.570F-13 

2.1656 -03 

8. 8996-19 

1.015E-82 

2.5306-16 

9.5226-02 

1.5896-13 

1.1766-15 

2.300E*03 

7.95 9E-13 

9 . 799E-03 

9.8906-18 

7. 7736-79 

1.8156-15 

6.5926-02 

8.0386-13 

6.2096-15 

2.400E»03 

3.982E-12 

9.8166-03 

8.9956-17 

2.881E-75 

1.0716-19 

9.0996-02 

3.5196-12 

2.7296-19 

2.500E *03 

1.333E-11 

1.8636-02 

6.827E-16 

5.6586-72 

5.2836-19 

1.1686-01 

1.3976-11 

1.0056-13 

2.600E»03 

9.S19E-11 

3.2986-02 

9.9536-15 

6.3576-69 

2.2076-13 

1.9186-01 

9.5696-11 

3.1926-13 

2.T33E*33 

1. 3666-10 

5.9666-02 

2.5976-19 

9.369E-66 

7.8976-13 

1.6196-01 

1.3816-10 

8.3936-13 

2.a03E*03 

3.72 7E-10 

3.5106-02 

1.2856-13 

1.9356-63 

2.9926-12 

1.7356-01 

3.7696-10 

1.9266-12 

2.993E »33 

9.230E-10 

1.2986-01 

5.8056-13 

5.8216-61 

6.5826-12 

1.7966-01 

9.3106-10 

3.8191--12 

3.033E*a3 

2.088E-09 

1.7296-01 

2.3756-12 

1.2396-58 

1.557F-11 

1. 6986-01 

2. 1026-09 

6.5696-12 

3.133E»33 

9.390E-09 

2.26 7E-01 

9.8896-12 

1.9356-56 

3.2516-11 

1.9596-01 

9. 3596-09 

9.8936-12 

3.200E*03 

8.332F-09 

2.8216-01 

3.0616-11 

2.2896-59 

6.0396-11 

1.2126-01 

8.3196-09 

1.2926-11 

3.300E»33 

1.999E-08 

3. 3996-01 

9.7896-11 

2.092E-52 

1.0066-10 

9.9886-02 

1.9796-08 

1.5006-11 

3.433E»33 

2.993F-38 

3.7956-01 

2.9166-10 

1.5196-50 

1.5256-10 

7.0996-02 

2.9376-08 

1.5696-11 

3.S33E*33 

3.961E-08 

9.1636-01 

8.1376-10 

8.7716-99 

2.1356-10 

5.0186-02 

3. 7896 -08 

1.9956-11 

3.633Et93 

6.097E-98 

9.9186-01 

2.1306-09 

9.0996-97 

2.8226-10 

3.9776-02 

5.5766-08 

1.3966-11 

3.T38E»03 

8.989F-08 

9.6056-01 

5.2326-09 

1.5936-95 

3.5906-10 

2.3756-02 

7. 8056-08 

1.1716-11 

3.839E»33 

1.319E-07 

9.7836-01 

1.2096-08 

9.699E-99 

9.9816-10 

1.6156-02 

1.0926-07 

1.0076-11 

3.999E»03 

1.930E-07 

9.8186-01 

2.5926-08 

1. 151E-92 

5.5766-10 

1.1036-02 

1. 3266-07 

8.7316-12 

9.093E*33 

2.995E-07 

9.87: 31 

5.2166-08 

2.2816-91 

6.9916-10 

7.5926-03 

1.6106-07 

7.7286-12 

4.103E»33 

9.235E-07 

9.913 1 

9.8396-08 

3.6856-90 

8.8826-10 

5.2876-03 

1.8726-07 

7.0256-12 

9.203E*93 

6.369E-07 

9.9896-01 

1. 7976-07 

9.9306-39 

1. 1996-09 

3.7296-03 

2.0926-07 

6.562E-12 

9.330E*33 

9.620E-37 

9.9666-01 

2.9986-07 

5.572E-38 

1.9876-09 

2.6666-03 

2.2666-07 

6.2766-12 

9.999E»33 

1.956E-06 

9.9696-01 

9. 7636-07 

5.9276-37 

1.996F-09 

1.9316-03 

2. 3956-07 

6.1176-12 

9.339E»93 

2.199E-06 

9.9776-01 

7.9176-07 

9.6396-36 

2.5516-09 

1.9176-03 

2.9896-07 

6.0516-12 

9.608E»33 

3.306E-06 

9.9836-01 

1.1186-06 

3.5196-35 

3.3966-09 

1.0536-03 

2. 5386-07 

6.0606-12 

♦.T09E+93 

9.999E-06 

9.9886-01 

1.6376-06 

2. 3876-39 

9.3876-09 

7.9296-09 

2.5586-07 

6.1376-12 

9.800E*03 

7.38 2^-06 

9.9936-01 

2.3316-06 

1.9626-33 

5.7576-09 

6.0316-09 

2.5966-07 

6.2876-12 

4.90aE>93 

1.099E-05 

9,9976-01 

3.22.6-06 

5.0906-33 

7.5736-09 

9.6916-09 

2.500F-07 

6.5216-12 

5.099E *93 

1.63 7E-05 

5.0316-31 

9.3996-06 

9.0586-32 

1.0006-08 

3.6106-09 

2.9206-07 

6.8606-12 

3.190Et93 

2.992E-05 

5.0096-01 

5.6 986 - 06 

1.8996-31 

1.3296-08 

2.8386-09 

2.3086-07 

7.3276-12 

5.293E*93 

3.651E-35 

5.0176-01 

7.2526-06 

7.693E-31 

1. 7776-08 

2.2596-09 

2.1716-07 

7.9986-12 

3.390E>93 

5.96 7F-05 

5.0306-01 

9.0286-06 

2.9916-30 

2.3896-08 

1.8096-09 

2.0196-07 

8.79 76-12 

5.993E»03 

8.181E-J5 

5.0996-01 

l.lOlF-05 

1.0936-29 

3.2296-08 

1.9686-09 

1.8616-07 

9.7986-12 

5.599E+03 

1.220E-09 

5.0776-01 

1.3236-05 

3.9696-29 

9.3566-08 

1.2096-09 

1. 7106-07 

1.0976-11 

;.699E*33 

1. 8056-39 

5. 1166-01 

1.5736-05 

1.0996-28 

5.8706-08 

9.9996-05 

1.1736-07 

1.2936-11 

5.T09E*93 

2.692E-09 

5.1706-01 

1.8606-05 

3.3136-28 

7. 8666-08 

8.9066-05 

1.9576-07 

1.9196-11 

3.809Et33 

3.911E-09 

5.2906-01 

2.2006-05 

9.7286-28 

1.0956-07 

7.1576-05 

4.3666-07 

1.6086-11 

3.900E»33 

5.903E-09 

5.32-86-01 

2.6116-05 

2.7956-27 

1. 3726-07 

6.1716-05 

1.2996-07 

1.8256-11 

6.093E4'93 

7.515E-99 

5. 9336-01 

3.1176-05 

7.9086-27 

1.7776-07 

5.3896-05 

1.2566-07 

2.0586-11 

6.190E»93 

1.029F-03 

5,5626-01 

3.7996 - 05 

2.2136-26 

2.2696-07 

9.7996-05 

1.2356-07 

2.3026-11 

6.209E>33 

1. 36^6-03 

5.6796-01 

9.5916-05 

6, 1926-26 

2.8396-07 

9.2126-05 

1.2396-07 

2.5966 -11 

6.303E »03 

1.788E-03 

5.8106-01 

5.5356-05 

1.6906-25 

3.9856-07 

3.7596-05 

1.2986-07 

2.7786-11 

6.903E«’03 

2.29 56 - 93 

5.9366-01 

6. 7796-05 

9.6096-25 

9.2066-07 

3.3636-05 

1.2756-07 

2.9856-11 

6.339E*33 

2.893E-J3 

6.063F-01 

8 . 3 3 06 - 05 

1.2936-29 

9.9 8 76- 07 

3.0126-05 

1.3136-07 

3.1596-11 

6.699E»93 

3.588F-03 

6.1676-01 

1.025F-09 

3.3126-29 

5.8156-07 

2.6956-05 

1.3586 -07 

3.2926-11 

6.T93E»33 

9.3876-33 

6.2956-01 

1.2626-09 

8.6966-29 

6. 6766-07 

2.9096-05 

1.9106-07 

3.3836-11 

8.809E»03 

5.298E-03 

6.3186-01 

1.5516-09 

2.2966-23 

7.5626-07 

2.1516-05 

1.9656-07 

3.9336-11 

6.939E>03 

6.327E-03 

6.3766-01 

1.902F-09 

5.7016-23 

8.9656-07 

1.9186-05 

1.5236-07 

J. 9976-11 

7.000E»33 

7.985E-33 

6.9216-01 

2.32 76-09 

1.9206-22 

9.3 796-07 

1.7106-05 

1. 5896-07 

3.9306-11 

T.193E»93 

8.781E-33 

6.9536-3 1 

2. 8 386 - 09 

3.9 706 -22 

1.0306-06 

1.5296 -05 

1.6966-07 

3.3896-11 

7.230E»93 

1.023E-02 

6.9766-01 

3.9986-09 

8.3196-22 

1.1236-06 

1.35 86 -05 

1. 7096-07 

3.3296-11 

7.333E4^93 

1.189F-02 

6.9906-01 

9.1736 - 09 

1.9536-21 

1.2176-06 

1.2126-05 

1.7796-07 

3.2556-11 

7.409E*93 

1.362E-02 

6.9986-01 

5.0316-09 

9,9996-21 

1.3126-06 

1.0826-05 

1.8906-07 

3.1706-11 

7.300E*33 

1. 5596-02 

6.9996-01 

6. 0926-09 

1.0176-20 

1.9076-06 

9.6796-06 

1.9066-07 

3.0 796-11 

7.609E*U3 

1.776E-02 

6.9966-01 

7.2276-09 

2.259E-2C 

1.5026-06 

8.6626-06 

1.9736-07 

2.9896-11 

7.799E»93 

2.019E-02 

6.9886-01 

8.6136-09 

9.9066-20 

1. 5986-06 

7.7676-06 

2.0916-07 

2.8856-11 

7.899Et33 

2.275E-02 

6.9766-01 

1.0236-03 

1.0996-19 

1.6996-06 

6.9756-06 

2.1106-07 

2.7856-11 

7.909E»33 

2.560E-02 

6.9616-0 1 

1.2096-03 

2.2096-19 

1. 7896-06 

6.2736-06 

2. 1796 -07 

2.6856-11 

8.099E*03 

2.870F-02 

6.9936 - 01 

1.9266-03 

9.5556-19 

1.8896-06 

5.6506-06 

2.2996-07 

2.5896-11 

8.2a9E»93 

3.568E-02 

6.3986-01 

1.9616-03 

1.8596-18 

2.0706- 06 

9.6096-06 

2.3916-07 

2.3856-11 
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P/PO • T.OOE-02 


c 

C* 

£»♦ 

C- 

CO 

CG* 

CO? 

C2 

T 

0. 

0. 

0. 

0. 

0. 

0. 

1.00CE900 

0. 

1.000E602 

0. 

0. 

0. 

0. 

2.903E-69 

0. 

1.0006900 

0. 

2.000E902 

0. 

0. 

0. 

0. 

8.76lb-90 

9.9006-80 

1.00CE9CO 

0. 

3.000E902 

0. 

0. 

0. 

0. 

2.009E-2T 

2.2786-59 

1.000690U 

0. 

9.0006902 

0. 

J. 

0. 

0. 

3.1926-20 

5.3836-97 

1.000E900 

0. 

5.0006902 


6.O0U-79 

0. 

0. 

9. SOlE-13 

9.2696-39 

1.0006900 

.0. 

6.000E902 

1.^70E-tt^ 

3. 3oVc*o6 

0. 

0. 

1.915E-U 

5.8066-33 

1.0006900 

8.915E-91 

7.0006902 


r.UoOE-39 

0. 

0. 

1.3886-09 

2.9936-30 

1.C0C690O 

6.9326-78 

8.000E902 

2.B4SE-4B 

9.632e-»9 

0. 

c« 

3.T89E-0S 

6.280E-29 

1.00CE900 

8.8966-69 

9.0006902 

6«Tl)at-4i 

3.ta9e-aO 

0. 

2.667E— 88 

9.T12E-07 

7.9576-28 

1.0C06900 

1.7326-61 

1.0006903 

l.tltbE-Ju 

9.398E-97 

0. 

9. 399b- 76 

3.69<*E-06 

6.3986-27 

1.0006900 

1.3936-35 

1.1006903 

7./l4e-i5 

i.baSE-99 

0. 

1.S29E-67 

2.030E-03 

3.5856-26 

1.0C06900 

1.9916-30 

1.2006903 


2.979b— *2 

0. 

2.3J7E-60 

8.719E-03 

1.5326-25 

9.9996-01 

2.398E-96 

1.3306903 

4.«76E-29 

2.3»1E-90 

0. 

3.8286-39 

3.0106-09 

5.9506-25 

9.9936-01 

9.671 E-93 

1.9006903 

V.OME-27 

l.Oolt-ia 

2.307E-93 

8.7966-99 

8.7916-09 

1.6206-29 

9.9876-01 

1.289E-39 

1.3006903 

9.904E-25 

2.3»5t-37 

l.l03t-9l 

9.230E-99 

2.2916-03 

9.2186-29 

9.9666-01 

6.993E-37 

1.600E9Q3 

S.t>(>9£-23 

U09 7E-34 

t». u 73E-68 

2.9916-90 

3.1006-03 

1.8996-23 

9.9236-01 

I. 8 O 6 E -39 

1.7006903 

2.167E-21 

l.b32c-13 

3.oaiE-B3 

1.302E-37 

1.0366-02 

9.3596-22 

9. 8926-01 

2.5136-32 

1.8006903 

5.ai4t-20 

1.90(>£-il 

2.918E-78 

2.293E-33 

2.0126-02 

9.9996-21 

9.6986-01 

2.073b-30 

1.9006903 

1.0S7E-1B 

l.'*l«>t-29 

9.0 79E- 79 

2.299E-33 

3. 3686-82 

1.3976-19 

9.9636-01 

1.099E-28 

2.0006903 

U99SE-17 


2.O78E-70 

1.9326-31 

3.9236-02 

1.938C-18 

9.1C76-01 

3.930E-2 7 

2.1006903 

Ub>iE-16 

2.909S-28 

8.097E-67 

6.1936-30 

9.2616-02 

1.9216-17 

8.6006-01 

1.0096-25 

2.2006903 

l.*73E-ii 

0.908E-2!> 

1.233E-83 

1. 8626-28 

1. 3666-01 

1.5596-16 

7.9276-01 

1.927E-29 

2.300E903 

1.JB6E-19 

I.2d3b-2i 

X.0S2E-60 

9.1936-27 

1.9076-01 

1.0996-15 

7.0906-01 

2.8336-21 

2.9006903 

6.766E-14 

2.031C-2Z 

5.397E-58 

6.9996-26 

2.3226-01 

6.037F-15 

6.1296-01 

3.2986-22 

2.3006903 

3,a2«E-l3 

2.6t7t-2l 

1.777E-55 

9.199E-23 

3.1666-01 

3.0126-19 

3.0836-01 

3.122E-21 

2.6006903 

X.705E-12 

2.900E-20 

3.970E-8i 

9,6676-29 

i.Tb9E-0l 

1.325E-13 

9.0306-01 

2.9616-20 

2.7006903 

rai9E-t2 

2.790C-19 

6.330 t-3l 

8.3036-23 

9.3226-01 

5.2206-13 

3.0926-01 

U655E-19 

2.8006903 

2.701E-U 

2.2a3fc-ld 

7 . 606 E -99 

3.9536-22 

9.791E-01 

1.8106-12 

2.2656-01 

9.7366-19 

2.9006903 

V.39aE-U 

U7i9t-l? 

7.099C-97 

3.639E-21 

3.0266-01 

6.189E-12 

1. 5976-01 

5.1316-18 

3.0006903 

3.0>lE-»y 

1 . lo3c-16 

S.398k-93 

1.9336-20 

3.1866-01 

1.9156-11 

l.OebE-01 

2.9836-17 

3.1006903 

9.i7<,E-lO 

7.638e-l6 

3.3606-93 

9.0836-20 

3.2966-01 

5.6276-11 

T.201E-02 

1.U9E-16 

3.2006903 

2.737E-U9 

9.ti/8b-13 

l.t)lSE-9l 

3.8996-19 

5.2917-01 

1.3866-10 

9.063E-02 

9.9176-16 

3.300E903 

7.B22E-U9 

2.730E-19 

0.309E-90 

1.9886-18 

3.2036-01 

9.3196-10 

2.9T7E-02 

2.0756-15 

3.9006903 

2.1*VE-Ud 

1.3l9b-l3 

3.9S2E-30 

5.3396-18 

3.1366-01 

1.1396-09 

1.891E-02 

8.5136-15 

3.S00E903 

S.717E-OB 

o.002b-l3 

1.20tfc-36 

1.7986-17 

5.1196-01 

2.8756-09 

1.209E-02 

3.3886-19 

3.6006903 

1.9 70E-07 

3.99 8L-t2 

3.386E-35 

3.7966-17 

5.0806-01 

6.97o6-09 

T. 7396-03 

1.2996-13 

3.7006903 

3.6aa£-07 

l.ttOSc-ll 

8.936E-39 

1.7626-16 

5 . 05 * 6-01 

1.6096-08 

5.033E-03 

9.7716-13 

3.SOOE903 

«.72>*e-07 

f .3aoE-l I 

1.8966-32 

3.2316-16 

5.0386-01 

3.3026-08 

3.3266-C3 

1.6/16-12 

3.9006903 

2.010E-0& 

2.918C-10 

3.1936-31 

1.3176-1? 

5.0276-01 

7.1666-08 

2.2336-03 

3.36/6-12 

9.0006903 

♦. <*6 7E-0o 

1.023C-09 

9.933E-30 

9.3106-13 

5.0196-01 

1.3786-07 

1.32 76-03 

1./696-11 

9.1006903 

9.5it7E-0i. 

3.315E-J9 

3.2376-29 

1.2016-19 

5.0156-01 

2.3056-07 

1. 0616-03 

5.3296-11 

9.2006903 

UVUOE-Oa 

9.939E-J9 

3.279E-28 

3.2716-19 

5.0096-01 

9.3216-07 

T.9»86-09 

1.3326-10 

9.3006903 

9.000 E~oa 

2.7d9t-08 

9. 6126-27 

8.6686- 19 

3.0066-01 

7. 1926-07 

5. 3676-09 

9.2196-10 

9.9006903 

7.tt0iE-05 

7.39 7k-Ja 

3.339E-26 

2.2936-13 

5.0096-01 

1.1386-06 

3.9026-09 

l.llOE-09 

9.3006903 

l.<tl»0t-09 

1.O37L-0T 

2.9526-23 

3.6396- 13 

3.0026-01 

1.7396 -06 

2.8766-09 

2.8086-09 

9.6006903 

2.7 39t-0<. 

9.3b9t-07 

1.3<lE-29 

1.3 796-12 

9.9996-01 

2.6236-06 

2,1976-09 

6.8316-09 

9.7006903 

9.922t-0<* 

9.901t-07 

0.339E-29 

3.2876-12 

9.9956-01 

3.8126-06 

1.6226-09 

1.6026-0O 

9.8006903 

8.650E-09 

2. I90c“0o 

9.3996-23 

7.6656-12 

9.9896-01 

3.3816-06 

1.239E-09 

3.6266-08 

9.900E9Q3 

1.983E-03 

9...1 7b- Jn 

2.0086-22 

1.7536-11 

9.9796-01 

7.3796-06 

S. 5636-05 

7.9326-08 

3.0006903 

2.999E-03 

8.702t-J(> 

8.932E-2< 

3.9396-11 

9.9o3£-Ul 

9.8096-06 

7.9506-05 

1.6786-0/ 

5-1006903 

♦ .Oobe-Oi 

I.b39t-0S 

3.2976-21 

O.7066- 11 

9.9396-01 

1.2676-03 

5.8536-05 

3.9396-07 

5.20CE903 

a.S78E'-03 

2.9aoc- Ja 

1.193E-20 

1.6906-10 

9.9U16-01 

1.3906-03 

9.6316-05 

0 . 7906-07 

3.3006903 

1.013E-02 

S. 1 : 76-Oi 

3.730E-20 

9.0206-10 

9.8946-01 

1,9966-05 

3.6836-03 

1.2956-06 

3.9006903 

l.ad3E-03 

e.S. £-03 

1.1326-19 

8.3376- 10 

9.7616-01 

2. 3236-03 

2.9956-05 

2.3766-06 

5.3006903 

2.389e-02 

1.379C-09 

3.229E-19 

1 . 61 76 -09 

9.6936-01 

2.7226-05 

2.3586-05 

9.1736-06 

3.6006903 

J.932E-02 

2.l92t-09 

8.7176-19 

3.2316-09 

9.9806-01 

3.1286-03 

1.6676-03 

6.V936-06 

5.7006903 

9.83>t-Od 

3.2J7C-09 

2.4996-18 

6.0916-09 

9.2686-01 

3.3351-05 

1. 5066-05 

1.1116-05 

3.8006903 

6.SME-02 

9.7-»9t-i)9 

3.3396- 18 

1.0 706-08 

9.0016-01 

3.9306-05 

1. 1996-03 

1.6666-03 

5.9006*03 

tt.o88E~02 

o. 779C-09 

1.3176-17 

1.8026-08 

3.6826-01 

9.3036-05 

9.3776-06 

2.3306-05 

6. 0006903 

1. lUbt'Oi 

9.<>05b-09 

3.0296-17 

2.8766-08 

3.3216-01 

9.6386-03 

7.2736-06 

3.1136-03 

6.1006903 

t.ibXE-Ol 

1.270E-03 

6.7376-17 

9.3366-08 

2.9316-01 

9.9216-05 

5.3626-06 

3.8786-05 

6.2006903 

l.bdlE'Ul 

1.6s2b-03 

1. 9o6E- 16 

6.2706-08 

2.3336-01 

5.1926-05 

9. 1896-06 

9.555E-C5 

6.3006903 

1.8 79E-U1 

2.l79b-03 

3.C906-16 

8 . 0 O 36 -O 8 

2.1996-01 

5.2996-03 

3.0956-06 

5.0676-05 

6.9006903 

2.U8E-01 

2.7i6t-03 

6. 303E-16 

1.1316-07 

1.7806-01 

5.3796-05 

2.2536-06 

5.3696-03 

6.3006903 

2.318E-01 

i.932t-03 

1.2896-13 

1.9326-07 

1.9396-01 

5.3856-03 

1.6176-06 

5.9366-C5 

6.6006903 

2.«H9E-0l 

9.209fc-03 

2.393E-13 

1.7536-07 

1.1726-01 

3.3376-05 

1.1966-06 

5. 3516-03 

6.7006903 

2.O91E-01 

3.09U-Oi 

9.923E-15 

2.0876-07 

9.3396-02 

3.2396-03 

8.099E-C7 

5.0986-05 

6.8006903 

2. 788E-U1 

b.087b-o3 

9.3906-15 

2.9286-07 

7.3836-02 

3. 1036-05 

3. 6176-07 

9.7976-05 

6.9006903 

2.098C-O1 

7.2031-03 

1.7906-19 

2.7716-07 

3.8096-0? 

9.9906-05 

3.9066-07 

9.3916-03 

7.0006*03 

2.913E-U1 

8.93U-03 

i.ld3b-19 

3.1126-07 

9.3336-02 

9.7606-03 

2.712E-C7 

3.9166-05 

7.1006*03 

2.962E-0 1 

9.838b-03 

3. 7 336-19 

3.93)6-07 

3,5676-02 

9.5706-03 

1.6836-07 

3. 9966-03 

7.2006*03 

2.99it-01 

I.138t-02 

1.0166-13 

3.7836-07 

2.7936-02 

9.3 766-03 

1. 3126-07 

3.05e6-03 

7.3006*03 

3.010E-01 

1. jOot-02 

1.7 726- 13 

9.110E-C7 

2.1906-02 

9.1836-03 

9. 1696-08 

2.7316-05 

7.9006*03 

1 3.017E- U 

l.‘.'»3t-02 

3.0966-13 

9, <1326-07 

1.7206-02 

3.5936-03 

6.9326-08 

2.3976-05 

7.30 06 * 03 

1 3.013E-1-1 

l.700t-02 

5.1696-13 

9.7966-07 

1.3356-02 

3.8076-05 

9.5336-08 

2.0986-05 

7.6006*03 

I i.b02E-01 

l.92»i:-02 

8.6376-13 

3.0326-07 

1.0696-02 

3.6286-03 

3. 2106-08 

1.8336-03 

7.7006*03 

I 2.989E-01 

2. 1701-02 

1.9266-12 

6.3966-07 

8.9686-03 

3.9366-03 

2.Z83E-C8 

1.5996-05 

7.8006*03 

1 2.9S9E-01 

2.936b-02 

2.3296-12 

3.6396-07 

6. 7256-03 

3.2916-05 

1.639P-0B 

1.3936-03 

7.9006*05 

|2.929t-01 

2.729b-02 

3.7996-12 

3.9086-07 

3. 3366-03 

3.1336-05 

1.1756-08 

1.2126-03 

8.0006*03 

1 2.839E-01 

3.369C-02 

9. 3896-12 

6.9096-07 

3. 9206-03 

2.8376-03 

6.1606-09 

9.1396-06 

8.2006*03 
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Table It. ‘ Continued. 




T 

E- 

0 

04 

O** 

0- 

02 

02* 

02- 

! 


V. 


• •^00603 

4.3T6E- 02 

6.3616-91 

2.6626-03 

7.1036-18 

2.2506-06 

3.771C-06 

2.5366-07 

2«180E-U 




S«600C^03 

S.300E-02 

6.2736-01 

3.9736 -03 

2 . 5756-17 

2.4186-06 

3.1036-06 

2. 6796-07 

7«oooe*u ^ 




• •0O9E*i)^ 

6.342E-02 

6.1*36-01 

4.7446-03 

8. 8666-17 

2. 5726-06 

2.5636-06 

2. 8266—07 

isElTE^ll 1 




9« 000E>03 

T.439F-02 

6.1026-01 

6.2356-03 

2.9116-16 

2.7076-06 

2.1246-06 

2.9*36-07 

1«840C*I1 I 


- 


9«2006^03 

8.T6SE-02 

S.9896-D1 

8.1196-03 

9.1466-16 

2.8196-06 

1 .7*46-06 

3. 1206-07 



* 


9»9006^03 

1.014F-01 

5.8856-01 

1.0486-02 

2.7596-15 

2.9056-06 

1.4676-06 

3. 2676-07 

U808E«ll 




9*600E^03 

1.160E-01 

5. 79 86- 01 

1.3426 -02 

8.0106-15 

2.9646-06 

1.2226-06 

3.4116-07 

l«157E*li 


p. 


9«0OOE^O3 

1.313E-01 

9.6196-01 

1.7066-02 

2.2446-14 

2. 9936-06 

1.0186-06 

3.5516-07 

1«01SE'*1 1 

5 



UOOOE«-04 

t.4TSE-0t 

9.4686-01 

2.1916-02 

6.0756-14 

2.9936-06 

8.4766-07 

3.6846-07 

8«828€*12 


y 


U020E^9^ 

1.640E-01 

9.3046-01 

2.6926-02 

1.5936-13 

2.9646-06 

7.0476-07 

3. 8056-07 

•’♦810E-12 

■- 

A 


t«040E^09 

1.B09E-01 

5. 1266-01 

3.3416-02 

4.0456-13 

2. 9076-06 

5. 8446-07 

3.9106-07 

8«908E*I2 




l«063E*94 

1.981E-01 

4.9396-01 

4.1126-02 

9.9596-13 

2.8246-06 

4.8296-07 

3.9906-07 

9«904€'*12 

‘ : 

«> 

i 

1«080E»04 

2.159E-01 

4. 72*6-01 

9.0196-02 

2.3786-12 

2.7196-06 

3.9716-07 

4.0406-07 

4*6118^12 


3* 

; 

t.l00E«04 

2.328E-01 

4.9096-01 

6.0966-02 

9. 5046-12 

2.5946-06 

3.2*48-07 

6 •• *06-01 



1 

' 

l.L20E^04 

2.903E-OI 

4.2746-01 

7.2366-02 

1.2366-11 

2.4526-06 

2.6306-07 

■*.0 56-07 

3 -•t-U 

■' 



l«t40E »04 

2.6T8E-0I 

4.02*6-01 

8. 5496-02 

2.6916-11 

2.2966-06 

2.113C-07 

3. • .'*-07 

*.«93IE*^ 12 




Ul6dE»{)4 

2.853E>ai 

3.7666-01 

9.9836-02 

5.6856-11 

2.1296-06 

1.6796-07 

3. 7906-07 

2«018E-*12 

«. 



l.lSOEd'O^ 

3.027F-01 

3.4*76-01 

1.1526-01 

1.1666-10 

1. 9546-06 

1.3196-07 

3.6016-07 

1«984E*12 


i 


1*200E«^04 

3.I98F-01 

3.2216-01 

1.3136-01 

2.3246-10 

1.7766-06 

1. 0236-07 

3.3*76-07 

l*227E«>I2 




U220£^04 

3.366E-01 

2.9446-01 

1.4796-01 

4.5066-10 

1.5976-06 

7.8316-08 

3. 0986-07 

9«349E'*U 



* 

U240E^04 

3.52 8E-01 

2.6686-01 

1.6466-01 

8.5066-10 

1.4206-06 

5.9li6-08 

2.8046-07 

8.997E'13 ) 

i- 



U260E ^04 

3.689E-0i 

2.3W6-01 

1.8126-01 

1.5666-09 

1.2506-06 

4.4036-08 

2.4986-07 

9«193E*13 

H 

< 


U280E404 

3.831E-01 

2.1406-01 

1.9726 -01 

2.8156-09 

1.0896-06 

3.2356-08 

2. 1916-07 

3*733&*13 

■t 



1«300E^04 

3.969E-01 

1.8996-01 

2 1266-01 

4.9486-09 

9.3866-07 

2.3486-08 

1.8946-07 

2« 8438*13 




U320E«04 

4.0966-01 

1.6666-01 

2.2706-01 

8.5166-09 

8.0156-07 

1.6846-08 

1.6166-07 

|•8728*13 




i.340£^04 

4.212E-01 

1.4566-01 

2.4036-01 

1.4376-08 

6.7856-07 

1.1956-08 

1.3626-07 

i•2998*l^ 

-V 

4- 

tr 


1»340E^04 

4.316E-01 

1.2*96-0 t 

2,5246-01 

2.3806-08 

5. 6996-07 

8.4106-09 

i. 1366-07 

••V098-14 




U380E«04 

4.4096-01 

1.0946-01 

2.6336-01 

3. 8746-08 

4.7556-07 

5.8746-09 

9.3936-08 

8* 0928* 14 




K400E ^04 

4.4916-01 

9.4306-02 

2.7296-01 

6.2056-08 

3.9466-07 

6.0796-09 

7. 7066-08 

4#079B*14 


■i' 


l.420E«>04 

4.4636-01 

8.1036-02 

2.8146-01 

9. 7876-08 

3.2596-07 

2.8216-09 

6.2856-08 

2«7338*14 

. 



1*440E«^94 

4.62 56- 01 

6.94*6-02 

2.8886-01 

1.5226-07 

2. 6a3E-0> 

1.9666-09 

5.1036-08 

1«8248*14 

i 

i; 


1. 4608^04 

4.6796-01 

9.9806-02 

2.9526-01 

2.3356-07 

2.2036-07 

1.3616-09 

6. 1296-08 

U214E*14 

ft 



U480E«04 

4.7256-01 

5.0*16-02 

3.0076-01 

3.5366-01 

1.8076-07 

9.2456-10 

3.3346-08 

8#074E*19 




U 9008^04 

4 . 7656-01 

4.39 76-02 

3.0546-01 

5.2936-07 

1. 4806-07 

6.J8 16-10 

2.6906-08 

9*3738*19 ' 


'{ 


1*92 08^04 

4.T996-01 

3. 7296-02 

3.0956 -01 

7.8326-07 

1.2136-07 

6.4166-10 

2. 1706-08 

3*9818* 15 ! 




t.9408^04 

4.8286-01 

3.1*56-02 

3.1296 -01 

1. 1476-06 

9.9456-08 

3.0626-10 

1.7516-08 

2*393E*15 . 


‘‘.r 


1. 560E«‘04 

4.8526-01 

2. 7416-02 

3.1586-01 

1.6626-06 

8.1626-08 

2.1336-10 

1.4156-08 

1»604E*19 ; 

X 



U580E^04 

4.8736-01 

2.3656-02 

3.1826-01 

2.3856-06 

6.7096-08 

t. 4916-10 

1. 1456-08 

1*0808*15 

V 



U6QOE^04 

4.8926-01 

2.0276-02 

3.2036-01 

3. 3906-06 

5.5256-08 

1.0486-10 

9.2856-09 

7*3048*16 ■ 

t 



1*620E^94 

4.9076-01 

1.7676-02 

3.2206 - 01 

4. 7786-06 

4.5596-08 

7.3996-11 

7. 5486-09 

4*9658*16 ; 

* 

> 


U640E»04 

4.9216-01 

1.5106-02 

3.2356-01 

6.6766-06 

3.7716-08 

5.2516-11 

6.1516-09 

3*3928-16 ; 


£ 


1.460E^04 

4.932F-01 

1.3076-02 

3.2486-01 

9.2536-06 

3.1276-08 

3.7476-11 

5.0286-09 

2*3318*16 ; 


\ 


1*680E«04 

4.9436-01 

1.1846-02 

3.2 586 - 01 

1. 2726-05 

2.5996 -08 

2.6886-11 

4 . 1216-09 

1*6108*16 ; 

A 



U 700E»34 

4.9526-01 

9. 8676-03 

3.2676-01 

1. 7366-05 

2.1666-08 

1.9396-11 

3. 38B6-09 

1* 1 19E-16 




1*7208404 

4.9606-01 

S. 6026-03 

3 . 2736- 01 

2.3536-05 

1.8116-08 

1.4076-11 

2. 7946-09 

7*82 1 8*17 


i’ 


1 *7408404 

4.9686-01 

7. 5166-03 

3.2 796 -01 

3. 1656-05 

1.5* *6-08 

1.0266-11 

2.3116-09 

9*4988-1? 




1*7608 404 

4.9766-01 

6.5836-03 

3.2836-01 

4.2296-05 

1.2756-08 

7.5226-12 

1.9176-09 

3*8888*17 




1* 7808404 

4.9836-01 

5.7786-03 

3.2871 01 

5.6146-05 

1.0756-08 

5.5656-12 

1.5956-09 

2*7658*1? 




1*8008 «> 04 

4.9906-01 

5.0846-03 

3 . 2 896 J1 

7. 4046-05 

9.0806- 09 

4.1106-12 

1. 3326-09 

1.9778*17 




1*8208404 

4.9976-01 

4.4836-03 

3.2906-01 

9. 7056-05 

7-6946-09 

3.0616-12 

1. 1156-09 

1*4228*17 




1*840E«>04 

5.0056-01 

3.9616-03 

3.2 996-01 

1.2646-04 

6.5386-09 

2.2926-12 

9. 3566-10 

1.0298-1? 


; 


1*8608404 

5.0136-01 

3.5086-03 

3.2886-01 

1.6376-04 

5.5 706-09 

1.7256-12 

7, 8756-10 

7* 4828*1 6 




1*8808404 

5.021F-01 

3.1W6-0 3 

3.2866-01 

2.1086-04 

4. 7386-09 

1.3046-12 

6. 6466-10 

5*4?0E*18 

1 



1*9008404 

5.031F-01 

2.76i9E'93 

3.2836-01 

2.6996-04 

4.0766-09 

9.9086-13 

5.6246-10 

4*02 IE* 18 


’ 


1*9208404 

5.0416-01 

2.4676-0 3 

3.2786-01 

3.4376-04 

3.5006-09 

7.5626-13 

4 , 7706-10 

2*97 18*18 




1*9406404 

5.05 26-01 

2.2036-03 

3.2726 -01 

4. 3526-04 

3.0146-09 

5.7976-13 

4,0566-10 

2*2068* 18 


1 


1*9608 404 

5.0656-01 

1. 9706-03 

3.2656-01 

5.4826-04 

2.6016-09 

4.4636-13 

3.4566-10 

1*8468*18 , 1 

- 



1*980E^04 

5.0796-01 

1. 7666-03 

3.2566-01 

6. 8686-04 

2.2516-09 

3.4516-13 

2.9526-10 

l,23‘»E-18’ ’ 




2*0008 404 

5.0946-01 

1.5956-03 

3.2466-01 

8.5616-04 

1.9526-09 

2.6796-13 

2.5266-10 

9.2986-19 

1 :• 



2*0208404 

5.1116-01 

1.42*6-03 

3.2346-01 

1.0626-03 

1.6986-09 

2.0876-13 

2. 1656-10 

7.0366-19 ! 

> 



2*0408404 

5.1296-01 

1.2846-03 

3.2216-01 

1.3106-03 

1.4796-09 

1.6336-13 

1.9606-10 

5.3476-19 

* 



2*0606404 

5.1496-01 

1.1596-03 

3.2066-01 

1.6096-03 

1.2926-09 

1.2826-13 

1.6006-10 

4.0816-19 ' 




2*0808404 

5.1716*01 

1.0476-03 

3.1896-01 

1.9666-03 

1.1316-09 

1.0096-13 

1. 3786-10 

3.1276-19 

/ 



2.100E404 

5.194E-01 

9.4746-04 

3.1716-01 

2. 3926-03 

•>.9156-10 

7.9766-14 

1. 1896-10 

2.4056-19 




2* 1208 404 

5.218F-01 

9.3846-04 

3.1516-01 

2.8966-03 

8.7116-10 

6.3216-14 

1.0276-10 

1.8566-19 

i 



2*1406404 

5.2436-01 

7.7876-04 

3.1286-01 

3.4916-03 

7. 6666-10 

5.0246-14 

8.8876-11 

1.4386-19 


'■ 


2* 1608404 

5.2706-01 

7,0726-04 

3.1046-01 

4 . 1906-03 

6. 7586-10 

4.0036-14 

7.64*6-11 

1.1176-19 




2* 1808404 

5. 2 9 86 - 01 

6.4306-04 

3.0786-01 

5.0076-03 

5.9676-10 

3.1986-14 

6.66 76-11 

8.7046-20 




2*2008404 

5.3276-01 

5.8826-04 

3.0506 -01 

5.9596-03 

5.2?;r-io 

2.5606-14 

5.7826-11 

6. 7996-20 


i 


2*2208404 

5.3566-01 

5.3106-04 

3 . 0206 - 01 

7.0626-03 

4.6696-10 

2.0536-14 

5.0176-11 

5.3246-20 




2*2408404 

5.3866-01 

4.8986-04 

2 . 9886 -01 

8.3376-03 

4.1376-10 

1.6506-14 

4. 3546-11 

4. 1 786-20 


;/ 


2*2608404 

5.4166-01 

4.4116-04 

2.9536-01 

9.8016-03 

3. *696-10 

1.3286-14 

3.7806-11 

3.2846-20 




2*2808404 

5.4471-01 

4.04i3''-04 

2.9166-01 

1.1486-02 

3.2576-10 

1.0706-14 

3.2826-11 

2. <66-20 




2* 3008404 

5. 4 7 86 - 01 

3.6*06-04 

2. 8776-01 

1. 3396-02 

2.8926-10 

8.6266-15 

2.8486-11 

2. .386-20 




2*3208 404 

5.5106-01 

3.3M6-04 

2. 8356-01 

1.5556-02 

2.5706-10 

6.9606-15 

2.4706-11 

1.6086-20 


‘ 


2*3408404 

5.5416-01 

3.0766-04 

2.7906-01 

1.7996-02 

2.2846-10 

5.6186-15 

2.1416-U 

1.2696-20 




2*3608 404 

5.5736-01 

2.8096-04 

2.7416-01 

2.0736-02 

2.0306-10 

4.5366- IS 

1.8536-11 

1.0026-20 




2*3806404 

5.6056-01 

2. 5*3=-04 

2.6906-01 

2.3796-02 

1.8046-10 

3.6586-15 

1.6026-11 

7.9116-21 




2*4008404 

5. 63 76 - 01 

2.33’86-04 

2.6346-01 

2.7186-02 

1.6036-10 

2.0*96-1 

1. 3826-11 

6.2626*21 




2*4208404 

5.5706 -01 

2.1326-04 

2.5766-01 

3.0926-02 

1.4 236-10 

2.3756-U 

1. 1906-11 

4.9216-21 

V 



2*4408404 

5.7026-01 

1.9426-04 

2.5136-01 

3.5026-02 

1.2636-10 

1.9016-15 

1.0226-11 

3.8756*21 




2*4608404 

5.7366-01 

1.7676-04 

2.4466-01 

3.9476-02 

1.1206-10 

1.5326-15 

8.7476-12 

3.04*6*21 

; 

'' 


2*4808404 

5.7706-01 

1.6066-04 

2.3766-01 

4.4286-02 

9.9266-11 

1.2276-15 

7.4656-12 

2.3906*21 




2.900E404 

5.8046-01 

1.4886-04 

2.3026-31 

4.9446-02 

8.7846-11 

9.8016-16 

6.3486-12 

1.8716*21 
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Table II.- 


(. 

t* 

O** 

C- 

Z.762E-01 

9, 108E-02 

2.2528-11 

6.8378-07 

2.03E-UI 

9.99U-02 

5.1928-11 

7.1738-07 

2.529C-01 

5.8668-02 

1.1528-10 

7.9028-07 

2.392k-01 

6.8798-02 

2. 9688-10 

7.5118-07 

2.293E-01 

7.9558-02 

5.1118-10 

7.9998-0/ 

2.089C-01 

9.09U-02 

1.0258-09 

7.3508-07 

1.9iVb-ut 

1.ua68-01 

1.9958-69 

7.0898-07 

i./>oe-oi 

1. 1998-01 

3. 7 73E-09 

0.7128-07 

i.S8i£-ai 

1.2608-01 

6.9938-09 

o. 2528-07 

1.41SE-01 

1.3718-01 

1.293E-C8 

5.7318-07 

t.238li-0l 

1.9758-01 

2.1T0E-C8 

5.1798-07 

l.lUiE-01 

1.5b >E-01 

3.6968-Cb 

9.6068-07 

9.830E>o2 

1.6528-01 

6.1698-08 

9.0998-07 

d.398E-02 

1. 7228-01 

1. 0008-07 

3.5218-07 

T.19SE-02 

1.7/98-31 

1.592E-07 

3.0338-07 

b.mt-ui 

1.8238-01 

2.9838-07 

2.593>:-07 

5.2fiE-02 

1.65 58 - 01 

3.8C0E-O7 

2.2018-07 

4.9 99E-U2 

1.6/58-01 

5.7178-07 

1.6588-07 

3.820E-O2 

1.68 58- 01 

8.96/8-0/ 

l.5o0t-07 

3.2928-02 

1.88/8-01 

1.2368-06 

1.3058-07 

2./98C-U2 

1.6828-01 

1, 7928-06 

1.0878-07 

2.328t-U2 

l.o/28-Ol 

2.5908-06 

9.0268-08 

1.9T2E-02 

1.8598-31 

3. 5868-06 

7. 9735-08 

1.6r2t-U2 

1.893E-01 

5. u 1 88-06 

6.1728-08 

1.9188-02 

1. 8268-01 

6,9678-06 

5.0888-08 

1.209E-02 

1.809L-01 

9.6078-06 

9.1898-08 

1.0298-02 

1.7928-01 

1. 3168-05 

3.9968-08 

8.T3TE-03 

1. 77ot-01 

1.7938-05 

2.839 8-08 

7.9o6E-u3 

i./oie-oi 

2.6298-85 

2.3316-08 

o.39ttc-03 

1. 7968-01 

3.2 718-05 

1.9198-08 

8.9998-03 

1. 7368-01 

9. 3868-09 

1.5828-08 

9.739E-03 

1. 7268-01 

5.89’'. -C5 

1.3068-08 

9.090E-03 

l.TlTL-01 

7.7>7E-05 

1.0o0E-08 

3.9998-03 

1.709E-31 

l.f 298-09 

B.95ZE-09 

3.081E-03 

1.T02E-01 

1. .998-09 

7.9378-09 

2 .6998-03 

1.o958- j1 

1. > 65E-09 

6.1998-09 

2.3988-03 

1.6908-01 

2.2 798-09 

5.1728-09 

2.0998-03 

1.6858-01 

2.9958-09 

9.3308-09 

1.8118-03 

1.6dle-Ql 

3.7868-09 

3.6398-09 

1.5968-0 J 

1.o77l-01 

9.8638-09 

3,0598-09 

1.9118-03 

1.6738-01 

6. 162E-C9 

2.5918-09 

1.29U-03 

1.669E-01 

7.»02t-09 

2.1898-09 

1.111E-U3 

1,6658-31 

9,8278-09 

1.8538-09 

9. 8 178-09 

l.buOc-Ol 

1,2328-03 

1.5758-09 

8.833E-09 

1.6508- 3 1 

1.5368-03 

1.3938-09 

7.900E-09 

1.6508-01 

1.9C6L-C3 

1.1978-09 

7.080C-09 

1.6998-0 1 

2.3598-03 

9.9238- 10 

6.396E-09 

1,63/8-31 

2.8938-03 

c.92eE-lO 

5.71SE-09 

l,o29l;-01 

3.3378-03 

7.2956-10 

9.196 8-09 

1.6198-3 1 

9.3098-03 

6.2368-10 

9.6908-09 

1,6388 — 31 

5.2108-03 

5.3al8- 10 

9.1898-09 

1.5968-01 

6.2 /9E-C3 

9.69/8-10 

3. 7698-09 

l.joU-Ol 

7.5 1&8-03 

6.0198-10 

3.921E-09 

1. 56 38-31 

8.9578-03 

3.9798-10 

3. 0 99E-09 

1, 399t-Jl 

1.0628-02 

3.0196-10 

2.799 8-09 

1.521t-31 

1.2518-02 

2.6138-10 

2.3318-09 

1.9. 6c - 01 

1.906E-C2 

2.2668-10 

2.2898-09 

1.90/8-01 

1.7308-02 

1.965e-10 

8 .OudE-09 

1.9358-01 

1.9 7 78-02 

1. 7o9t- 10 

1. 667E-09 

1.900E-01 

2.2758-02 

1.9 778-10 

1.6898-09 

1. 3o28-Ol 

2.6018-02 

l.27»8-10 

1.9168-09 

1. 320t- 31 

2.9558-02 

1.1078-n 

1.3638-09 

1.2/58-01 

3.3358-02 

9.5708- 11 

1.2298-09 

1..2 78-01 

3.7398-02 

d.26lF- 11 

1. 0968-09 

1.1768-31 

9.1658-02 

7. 1208-11 

9. 7968-0o 

1, 129t-ol 

9,o088-02 

0.1258-11 

8.737E-05 

i,co9c— n 

5.0658-02 

5.2608-11 

7.7738-05 

1. 0138-01 

5.5328-02 

9.5068-11 

6.9008-05 

9.5688-02 

6. 0338-02 

3.9558- 11 

6.111E-05 

9.0308-02 

6. 6 798-02 

3.2908-11 

5.3998-05 

8.9358-02 

6.9908-02 

2.8028- 11 

9.759E-05 

(. 8778-02 

7.39/8-02 

2.3826- 11 

V. 1878-05 

T..»3?E-02 

7.6608-02 

2.0218-11 

3.6 76E-0S 

6.8028-02 

8.26/8-02 

1. m'-ii 

3.2218-0* 

6.293E-02 

8.6728-02 

1.9671- 11 

2.8198-05 

5.805E-02 

9.0558-02 

1.2218-11 

2.9638-05 

5.3928-02 

9.9138-02 

1.0308-11 

2.1998-05 

9.9058-02 

9.7938-02 

8.6738- 12 

1.6798-05 

9.9958-02 

1.0058-01 

7.2998- 12 

1.6328-05 

9.1118-02 

1.0328-01 

6.1 398- 12 

1.9218-05 

3. 755E-02 

1,0578-Cl 

5.1628-12 

1.2378-05 

3.9298-02 

1. 0798-01 

9.3398-12 

l.Q 768-05 

3. 1208-02 

1.0988-01 

3.6988-12 

9.3698-06 

2.8398-02 

1.1158-Cl 

3.0678-12 
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CO 

cu» 

002 

02 

2.2198-03 

2.5668-05 

3.2868-09 

6.89'(E-06 

1.9998-03 

2.3178-05 

1.7808-09 

5.1698-06 

9.9868-09 

2.0888-05 

9.7738-rj 

3.8958-06 

6.2668-09 

1.9 7b8 -05 

5.9238- 10 

2.6918-06 

9. 1568-09 

1.6798-05 

3.035' -10 

2. 0818-06 

9.7698-09 

1.9968-05 

1.71..C-10 

1.5088-06 

1 . 6908-09 

1.3278-05 

9.6768-11 

1.0808-06 

1.2258-09 

1.1698-05 

5. 918-11 

7.6386-07 

8. 1518-05 

1.0298-05 

3.1208-11 

5.3328-07 

5.9138-05 

8. 9128-06 

1.7738-11 

3.6798-07 

3.5668-05 

7.6956-06 

1.0088-11 

2.9998-07 

2. 3698-05 

6.5 928-06 

5.6928-12 

1.6808-07 

1.5618-05 

5.6018-06 

3.2106-12 

1.1188-07 

1. 0258-05 

9.7188-06 

1.8028-12 

7.3 738-08 

6.7128-06 

3.9908-06 

1.0068-12 

9.82 78-08 

9, 300t-06 

3.2628-06 

5.5808-13 

3.1938-08 

2.8998-06 

2.6766-06 

3.0738-13 

2.0388-08 

1 . 8978-06 

2. 17 78- 06 

1.6798-13 

1.3198-08 

1. . 998-06 

1. 7568-06 

9.0988-19 

6.5196-09 

7 .6688-07 

1.9068-06 

9,8868-19 

5.5098-09 

9.9378-07 

1.1178-06 

2.6008-19 

3.5598-09 

3.1618-07 

8,8168-07 

1.3728-19 

2.3058-09 

2.0208-07 

6.9178-07 

7.1838-15 

1.9578-0'' 

1.2988-07 

5.9008-07 

3. 7338-15 

9.7508-lc 

8.2118-08 

9.1998-07 

1.9298-15 

6.3758-10 

5.2398-08 

3. 2558-07 

9.9208-16 

9.199 8-10 

3.3398-08 

2.51 78-07 

5.08 88-16 

2.7728-10 

2.1398-08 

1.9958-07 

2.6078- 16 

1.9998-10 

1. 3688-08 

1. >038-0 7 

1.3368-16 

1.2398-10 

8.8098-09 

1.1626-07 

6.8668-17 

8.3198-11 

5.6928-09 

8.9918-08 

3.5918-17 

5.6978-11 

3.6998-09 

6.9736-08 

1. 8368-17 

3.8618-11 

2.9198-09 

5.9218-08 

9.5808-18 

2.6608-11 

1. 5918-09 

9.2278-08 

5.0368-18 

1.8966-11 

1,0398-09 

3.3078-08 

2.6708-18 

1.2908-11 

7.0328-10 

2.5968-08 

1.92 88-18 

9.0828-12 

9.7258-10 

2.0966-08 

7, 7098-19 

6.93eE-l2 

3. 1988-10 

1.6188-08 

9.2038-19 

9.5968-12 

2.1818-10 

1.2898-08 

2.3198-19 

5.3028-12 

1.9988-10 

1.0298-08 

1.2878-19 

2.3888-12 

1.0368-10 

8. 191 8-09 

7.2358-20 

1.7388-12 

7.2226-11 

6.5798-09 

9.1078-20 

1.2728-12 

5.069E-U 

5.3038-09 

2.3558-20 

9.3638-13 

3. 5828-11 

9.2918-09 

1. 3698-20 

6.9296-13 

2.5988-11 

3.9836-09 

7.9758-21 

5.1558-13 

1.8298-11 

2.8378-09 

9.7088-21 

3.8536- 13 

1.3198-11 

2.3198-09 

2.8058-21 

2.8938-13 

9.5238-12 

1.900F-09 

1.6868-21 

2.1818-13 

6. 9908-12 

1.5628-09 

1.0228-21 

1.6518-13 

5.0868-12 

1.2878-09 

6.2508-22 

1.2598-13 

3.7968- 12 

1.0638-09 

3.8518-22 

9.5508-19 

2.7738-12 

8.7V8E-10 

2.3916-22 

7.2938-19 

2.0618- 1 2 

7.2958-10 

1.9958-22 

5.5818-19 

;. 5398-12 

6.0598-10 

9.9168-23 

9.2798-19 

1.1538-U 

5.0378-10 

5.9678-23 

3.2 898-19 

8.9708-13 

9. 1926-10 

3.8098-23 

2.5228-19 

6.5398-1 3 

3.9908-10 

2.9388-23 

1.9378-19 

9. 9', 68-13 

2.90 78-10 

1.5718-23 

1.9878-19 

3. 7998-13 

2.9218-10 

1.0178-23 

1.1918-19 

2.8978-13 

2.0168-10 

6.6078-29 

9.7388-15 

2. 1668-13 

1.6 778- 10 

9.3108-29 

6.6808-15 

1.6998-13 

1.3998-10 

2.8218-29 

5.0938-15 

1.2578-li 

1.1578-10 

1.8528-29 

3.6718-15 

9. 5888-19 

9.5938-11 

1.2188-29 

2.9338-15 

7.3198-19 

7.9381-11 

8.0318-25 

2.2198-15 

5.5798-19 

6.5558-11 

5. 3096-25 

l.6o58-15 

9.2598-19 

9628-11 

3.5078-25 

1.2968-15 

3. 2828-19 

9<,2E-ll 

2.3218-25 

9.2888-16 

2.9708- 19 

3.6998-11 

1.5388-25 

6.8918-16 

1.8908-19 

2. 9838-11 

1.0198-25 

5.0898-16 

1.9298-19 

2,9358-11 

6. 7566-26 

3.7928-16 

1.0968-19 

1.9898-11 

9.9798-26 

2.7908-16 

8.2-08-15 

1.6128-11 

2.9708-26 

1.9988-16 

6.2978-15 

1.3078-11 

1.9688-26 

1.9528-16 

9,7328-15 

1.0578-11 

1.3098-26 

1-0518-16 

3.5808-15 

8.5318-12 

8.6338-27 

7, 5888-17 

2.7068-15 

6.8708-12 

5.7128-27 

5.9638-17 

2.0998-15 

5.5218-12 

3.7768-27 

3.9258-17 

1.5928-1 5 

9.9278 * 

2.9998-27 

2.81'E-17 

1.1688-15 

3.5938-12 

1.6958-27 

2.0168-17 

8. 7536-16 

2.8298-12 

1.0898-27 

1.9928-17 

6.5698-16 

2.2558-12 

7.1278-28 

1.0328-17 

9,9918- 16 

1. 7998-12 

9.6798-26 

7.3768-18 

3.7168-16 

1.9298-12 

3.0668-28 

5.2766-18 


I 

U.400E«’03 
8.frO0E<'03 
8.B00E*03 
8.000E*03 
8.^001*03 
8.<.0OE*O3 
9.630E*Oi 
9,800E4'03 
l.O00E*09 
1.020E+04 
1.0«OE*04 
l.060E*0<. 
1.080E«09 
U100E*04 
1.120E*09 
l.l*0t*04 
1. tb0E*04 
1.180E»0« 
l.200E*04 
l.220E + 0<- 
l.^'.UE^'O't 
l.Zb0E»09 
l.280E»0b 
l.300E*0A 
l.320E»09 
1.3<>0E*09 
1.360E»04 
l.380E*0<. 
l.b00E*04 
l.b20E«0b 
1.440E*08 
1.<.60E*09 
!.<>80E«04 
1.8O0E*0b 
l.S20E*(K 
l.540E*0b 
1.560E»04 
1.580E*04 
1.600E*09 
1.628E*04 
l.bbOE^tM 
1.660E4-0* 
1.680E»04 
1. TOOE*(H 
l.T20E»0* 
l.TbOE*Ob 
1. T60E*0* 

1. r8Ub*04 
l,800E»(H 
1.820E»0« 
1.840E»04 
l.86CEtO<i 
U880E*0* 
l.930E*0<i 
l.920E*09 
1.9<.0E*0b 
1.9bOE»Ob 
1.980E*09 
2. 000 E *09 
2.02 0E + 09 
2.Oi.0E*09 
2.060E*09 
2.080E*09 
2.100E909 

2. J20E*09 
2.190E*09 
2.160E*09 
2.180E*09 
2.200E909 
2.220E*09 
2.290E*09 
2.280E*09 
2.280E+0* 
2.i00E*09 
2.320E909 
2.3<i0E«0* 
2.i60t*0* 
2.380E»09 
2.900E+09 
2.920E*09 
2.990E*09 
2.960E*09 
2.980E*09 
2.800Et09 
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F/PO • 

8.006-02 





% 

T 

E- 

0 

0* 

0*» 

D- 

02 

(12* 

02- 

1 ^ 

y 

1.00CE02 

0. 

0. 

0. 

0. 

0. 

4.664E-11 

1. 7606-18 

0. 


2.000E»02 

0. 

2.7886-67 

0. 

0. 

0. 

9.9006-11 

1. 7606-18 

0. 


3.003E*1)2 

3. 

1.2986-48 

1.1146-79 

0. 

0. 

9.8986-11 

1.7606-18 

0. 


4.000E»02 

0. 

8.9996-38 

2.9476-62 

0. 

0. 

5.030E-11 

1. 7606-18 

0. 


5.00aE»02 

0. 

2.8826-28 

8.7086-82 

0. 

0. 

6.711E-11 

1.7606-18 

0. 


&.000E»02 

1.346E-92 

6.64.36-24 

8.2296-48 

0. 

0. 

4.836E-11 

1.7606 -18 

0. 


?.OO0E*O2 

6.83 8F-T8 

9. 70T8'-21 

7.3836-40 

0. 

1.6906-89 

5.836E-11 

1. 7606-18 

9.6816-83 


8.00JE»a2 

9.208F-A6 

8.0296-18 

1.1176-36 

0. 

6.3976-76 

8.067E-10 

1. 7606-18 

1.6136-70 

1 

9.000E»02 

T.534F-S6 

2.8M6-15 

1.9606-34 

0. 

1.1846-64 

1.8176-08 

1. 7606-18 

6.4806-60 

\ ; 

1.009E«93 

6.T6SF-48 

2.6406-13 

1.2196-32 

0. 

1.2266-85 

2.284E-07 

1.7606-18 

1.0706-81 


1.100E«93 

2.222E-41 

1.1226-11 

3.8736-31 

0. 

2.9776-48 

1.7676-06 

1. 7606-18 

7.6636-48 


l.209E*03 

6.080E-36 

2.7F2E-10 

6.0096-30 

0. 

4.2436-42 

9.8026-06 

1.7606-18 

3.9166-39 


1.300E »03 

2.457E-31 

4.0836-09 

2 1TJF-29 

0. 

6.8116-37 

4.1706-09 

1.7606-18 

2.663E-36 

’ t' 

l.400E»03 

2.20 7E-27 

4.0076-08 

8.1286-28 

0. 

1.9786-32 

1.4396-04 

1.7606-18 

3.6286-30 


1.999E »93 

5.944E-24 

2.9326-07 

.'.0486-27 

0. 

1.4541-28 

4.2036-04 

1.7606-18 

1.3936-26 


1.600E»03 

5.993E-21 

1.6 2 36 -06 

1.4896-26 

0. 

3.4916-25 

1.0716-03 

1. 7686-18 

1.8916-23 


1.T99E03 

1.473F-18 

7. 7276-06 

1.0656-25 

0. 

1.8276-22 

2.4366-03 

3.2386-18 

9.9656-21 


l.(O0E*O3 

3.211E-17 

3.0436-08 

3.8406-24 

0. 

7.7246-21 

8.0386-03 

3.4026-17 

1.6046- 19 

; _ , 

l.900E*03 

3. 740E-16 

1.0296-04 

1.2907-22 

0. 

1.6086-19 

9.5796-03 

3.7816-16 

2.2236-18 


2.000E »03 

3.3*76-18 

3.0676-04 

3.1286-21 

0. 

2.4046-18 

1.6936-02 

3.3646-19 

2.2836-17 


2. 100E*03 

2.404E-14 

8.1826-04 

8.6166-20 

4.8196-97 

2.726E-W 

2.8006-02 

2.4266-14 

1.8346-16 

! i 

2.209E*93 

1.4396-13 

1. 9886-03 

7.7906-19 

8.4816-83 

2.4316-16 

4.3476-02 

1.4836-13 

1.1896-18 


2.300E»03 

7.306F-13 

4.4076-03 

8.6226-10 

6.4866-79 

1.7496-15 

6.3846-02 

7. J95F-1J 

6.2786-18 


2.409E»03 

3.292F-12 

9.0916-03 

7.8316-17 

2.4006-78 

1.0366-14 

8.7506-02 

3.2396-1' 

2.7696-14 


2.S00E»93 

1.228E-11 

1.7186-02 

9.9776-16 

4.7!»2E-72 

5. 1336-14 

1.1386-01 

1.2436-11 

1.0296-13 


2.609E*03 

4.1 73E-11 

3.0816-02 

3.9096-15 

9. 2676-69 

2.1S8F-13 

1.3876-01 

4.2246-11 

3.2476-13 

j ' 

2.709E»03 

1.268E-10 

8.0286-02 

2.2306-14 

3. 6026-66 

7.7776-13 

1.8986-01 

1.2836-10 

8.7716-13 

i 

! 1 

2.a09E*03 

3.474E-10 

7.9876-02 

1.1286-13 

1.8906-63 

2.4276-12 

1.7286-01 

3.5136-10 

2.0406-12 

1 

2.999E»93 

8. 65 OF- 10 

1.1706-01 

8.0836-13 

4.7886-61 

6.6096-12 

1.7556-01 

8.7356-10 

4.109C-12 

i ^ 

3.000E*03 

1.969F-09 

1.6916-01 

2.0806-12 

1.0076-58 

1.582E-U 

1.6 7 76- 01 

1.9846-09 

7.1996-12 


3.199E*93 

4. 1206-09 

2.1846-01 

7.7796-12 

1.861E-86 

3.3826-11 

1.5056-01 

4.1396-09 

1.1026-11 


3.200E*03 

7.9716-09 

2. 7016-01 

2.6816-11 

1. 8306-84 

6.3216-11 

1.2706-01 

7.9716-09 

1.4806-11 


3.309E»03 

1.438E-08 

3. 2276-01 

8.9 706-11 

1.6636-82 

1.0706-10 

1.0106-01 

1.4246-08 

r.: 06-11 


3.400E03 

2.4216-08 

3.6916-01 

2.586F-10 

1.1966-80 

1.6466-10 

7.618E-02 

2.3756-08 

1.8>TE-n 


3.900E*93 

3.860F-08 

4.0686-01 

7.1396-10 

6. 8716-49 

2.3366-10 

8.8046-02 

3. 7226-08 

1.8316-11 


3.699E*93 

S.931F-08 

4.3836-01 

1.872F-09 

3.198E-47 

3.1166-10 

3.8986-02 

8.5206-08 

1.6746-11 


3.T90E»03 

8.828F-08 

4 . 9 9 76 - 01 

4.6146-09 

1.2136-48 

3.9976-10 

2.6986-02 

7. T85r-08 

1.4716-11 


3.t99E«93 

1.293F-97 

4.6886-01 

1.0676-00 

3.7126-44 

4. 9856- 10 

1.819E-02 

1.0476-07 

1.2716-11 


3.909E*93 

1.8F4E-07 

4.7»4F-01 

2.3126-08 

9.2036-43 

6. 1896-10 

1. 2486 -02 

1.3456-07 

I.IOOE-U 


4.oaoE*a3 

2. H96-07 

4.8*86-01 

4.699F-08 

1. 8806-41 

7. 7236-10 

8. 4176-03 

1.6496-07 

9.7236-12 


4. 109E*03 

4.078E-07 

4.9016-01 

8.9196-08 

3.036E-40 

9. 7506-10 

6.J13E-03 

1.9346-07 

8.7926-12 


4.200E*03 

6.084E-07 

4.9906-01 

1.8966 -07 

4. 1246-39 

1.2476-09 

4.2476-03 

2. 1816-07 

8.1686-12 

\ 

4.309E*03 

9.138E-97 

4.9806-01 

2.7126-07 

4.7226-38 

1.6126-09 

3.0396-03 

2.3006-07 

7.7676-12 


4.400E»03 

1.376E-06 

4.9646-01 

4.4076-07 

4.6496-37 

2.0996-09 

2.2036-03 

2. 5306-07 

7.5386-12 


4.909E*03 

2.0686-06 

4.9746-01 

6.8946-07 

4.0066-36 

2.7416-09 

1.6176-03 

2. 6376-07 

7.4206-12 

r 

4.600E»03 

3.098E-06 

4.981F-01 

1.0446 -06 

3.0616-38 

3.582F-09 

1.2036-03 

2.7056-07 

7.4106-12 


4.T00E«03 

4.621E-06 

4.9866-01 

1.8346 - 06 

2.0966-34 

4.6806-09 

9.0486-04 

2.7386-07 

7.4786-12 

4 

4.800E»03 

6.S64E-06 

4.9916-01 

2. 1936-06 

1.2<546-33 

6. 1166-09 

6.8876-04 

2. 7366-07 

7.6306-12 

4.900E»03 

1.01 7E-0S 

4.995F-01 

3.0806-06 

7. 2286-33 

8.0086-09 

8.3016-04 

2.6996-07 

7.8786-12 


8.999E»93 

1.507E-09 

8.0006-01 

4.1276-06 

3.6646-32 

1.0526-08 

4.1236-04 

2.6276-07 

8.2446-12 


9.100E»03 

2.23SF-09 

8.0066-01 

5.4396-06 

1.6896-31 

1.3906-08 

3.2416-04 

2. 5206-07 

8.7826-12 


9.299E»93 

J.3216-J5 

8.0146-01 

6.9716-06 

7.1126-31 

1.8466-08 

2.5736-04 

2.3B4E-P7 

9.4336-12 

0 

9.300E*03 

4.a45E-09 

9.0286-01 

8. 7296-06 

2.7806-30 

2.4686-08 

2.0646-04 

2.2286-07 

1.0326-11 

\ 

S.400E«03 

7.363E-09 

8.0426-01 

1.0696-08 

9. 847E-30 

3.3126-08 

1.6736-04 

2.06 36-07 

1.1436-11 


9.900E*03 

1.093E-04 

9.0676-01 

1.2896-05 

3.2986-29 

4.4546-08 

1.3716-04 

1.9006-07 

1.2806-11 


9.600E»03 

1.614E-04 

8.1026-01 

1.93K-09 

1.0496-28 

8. 9826- 08 

1.1376-04 

1. 7806-07 

1.4446-11 


S.T00E»03 

2.359E-04 

8.1816-01 

1.8166-09 

3.1686- 28 

8.0006-08 

9.8386-05 

1.6206-07 

1.6376-11 


8.800E*03 

3.405E-04 

5.2156- Jl 

2.1446-09 

9.288E-28 

1.0626-07 

8.1006-05 

1. 5146-07 

1.8*86-11 


5.999E*93 

4.83 6E-04 

5.296F-01 

2.9376- 09 

2.659E-27 

1. 3986-07 

6.9676-08 

1.4346-07 

2.1076-11 


6.000E403 

6.744r-04 

5. 3946-<H 

3.0186-08 

7.466E-2T 

1.8096-07 

6.0686-08 

1. 3806-07 

2.3786-11 


6.100E»03 

9. 22 36-04 

8.9076-01 

3.6136-08 

2. 073E-26 

2.3116-07 

8.3346-08 

1. 3496-07 

2.6666-11 


6,209E»03 

1.236E-03 

8.6906-01 

4.3566-05 

9. 702E-26 

2.9046-07 

4.7316-08 

1.3416-07 

2.9896-11 

V 

8.300E*03 

1.624E-03 

5. 7896-01 

8.2966-08 

1.996E-28 

3.5856-07 

4.2216-05 

1.3506-07 

3.2376-11 

- 

6.409E»93 

2.9936-93 

8.8886-01 

6.4496-08 

4.207E-29 

4. 34 76-07 

3.7796-09 

1. 3756-07 

3.4966-11 


6.900E*03 

2. 64 96-03 

6.0086-01 

7. 8976 -08 

1. 1266-24 

5.1786-07 

3.38B*-08 

1.4126-C7 

3.7196-11 


6.600E*03 

3.29BF-03 

6.1146-01 

9.6906 -09 

2.980E-24 

6.0666-07 

3.0376-08 

1.457E-07 

3.8976-11 


6.TOOE»Q3 

*■.0466-03 

6.2086-01 

I. 1906-04 

7. 780E-24 

6.9996-07 

2.7216-08 

1.5106-07 

6.02 76-11 


6.899E»93 

4.900E-03 

6.28Tb-0l 

1.4606-04 

2.0006-23 

7.9546-07 

2.4346-08 

1.8686-07 

6.1076-11 


4.900E»03 

5.86 7F-03 

6. 3816-0! 

1.7886-04 

8.089E-23 

8.9386-07 

2.1786-08 

1.6296-07 

4.1426-11 


r.000E«^O3 

6.9856-03 

6.4016-0 1 

2.1846-04 

1.2886-22 

9.9306-07 

1.9426-09 

1. 6936-07 

4.1376-11 


T.100E*03 

8.174E-03 

6. 4 ". *6-01 

2.6616-04 

3.089E-22 

1.0946-06 

1.7336-05 

1. 7606-07 

4.1016-11 

- 

r.200E*03 

9.538E-03 

6.4696-01 

3.2316-04 

7.312E-22 

1.1986-06 

1.5476-08 

1.8276-07 

4.0406-11 

-1 

T.309E»03 

1. 1086-02 

6.4836-01 

3.9086-04 

1.719E-21 

1.2976-06 

1.382E-08 

1.8976-07 

3.9996-11 


T. 400E »03 

1.272E-02 

6.4046 - 01 

4. 7096 -04 

3.944E-21 

1.4006-06 

1.2386-08 

1.9676-07 

3. 8646-11 


T.SO0F»O3 

1.48SE-02 

6.4986-01 

8. 6936-04 

8.900E-21 

1.8036-06 

1.1096-08 

2.0386-07 

3.7606-11 


T.600E»03 

1.6626-02 

6.4876-01 

6. 7596-04 

1.9716-20 

1.6076-06 

9.9046-06 

2.a06-07 

3.6496-11 


T.T99E»93 

I .88 66 - 02 

6.4826-01 

8.0826-04 

4.2866-20 

1.7116-06 

8.8876-06 

2.1826-07 

3.9336-11 


T.800E*03 

2. 1326-02 

6.4826-01 

9.9976-04 

9. 1866-20 

1.8186-06 

7.9866-06 

2.2866-07 

3.4196-11 


r.900E*03 

2.4006-02 

6.46196- 01 

1.1306-03 

U922E-19 

1.9196-06 

7.1876-06 

2.3306-07 

3.2966-11 


S.000E»03 

2.6926-02 

6.4836-01 

1.3326-03 

3.9686-19 

2.02 36 -06 

6.4786-06 

2.4096-07 

3.1776-11 


S.200E*03 

3.3816-02 

6.4126-01 

1.8316-03 

1.6126->8 

2.2276-06 

9.2836-06 

2. 8866-07 

2.9396-11 
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Table II.* Continued 


I 


r/ri • B.OOS-02 


u 


c*+ 

C- 

00 

C09 

CC2 

C2 

T 

0. 

0. 

0. 

0. 

0. 

0. 

1.0008900 

0. 

1.0008*02 

u. 

0. 

0. 

0. 

2.120E-69 

0. 

1.0008*00 

0. 

2.0008*02 

0. 

0. 

0. 

0. 

6.272E-90 

9.7128-60 

1.0008*00 

0. 

3.0008*02 

u. 

0. 

0. 

0. 

1.6598-27 

2.0618-59 

1.0008*00 

0. 

9.0aOE*02 

u. 

0. 

0. 

c. 

9.689E-20 

5.139E-97 

1.0008*00 

0. 

5.0008*02 


8.2281-79 

0. 

0. 

9.1918-15 

6.553E-39 

1.0008*00 

0. 

6.0008*02 

2.aS2E-6^ 

2. 78b8-ab 

0. 

c. 

1.2638-11 

9.9956-33 

1.0008*00 

6.6858-91 

7.0008*02 


b.72it-89 

0. 

0. 

1.518E-09 

2.9698-30 

1.00 08 * 00 

6.1388-76 

3.0008*02 

24U‘*ie*<itt 

9.939E-' <1 

0. 

u. 

3.0298* 06 

6.2808-29 

1.0008*''O 

8.5078-69 

9.0008*02 

».210E-4>1 

3.0218-80 

0. 

2.3398-86 

9.5078-07 

7.9578-26 

l.0008*OO 

1.6578-61 

1.000E*03 


9. 1888"*? 

0. 

3.9808-76 

3.5 338 -06 

6.3988-23 

1.0008*00 

1.5266-55 

1.100E*03 

r.lUE-3!> 

1. 7208-99 

0. 

1.3388-67 

1.9608-05 

3.5858-26 

1.0008*00 

1.9268-50 

1.2008*03 

«.VT9t:-32 

2.8808-.2 

0. 

2.1998-60 

6.3908-05 

1.5528-25 

9.9S9E-01 

2.2938-96 

1.3008*03 


2.2781-90 

0. 

3.3508-59 

2.6798-09 

5.9508-25 

9.996E-01 

9.2508-93 

1.9 08*03 

tt.2sbE-27 

1.01u8-3b 

2.80/8-95 

7.6538-99 

8.9098-09 

1.6208-29 

9.967E-01 

1.2338-39 

1.5008*03 

ll.6b3E-2!> 

2.8838-37 

1. 1028-91 

3,7218-99 

2. 1938-03 

9.2158-29 

9.9668-01 

6.66'* 3 7 

1.6008*03 

S.la;c-21 

9.9128-36 

5.9558-88 

2.7718-90 

9.8798-03 

1.7998-23 

9.9278-01 

1.7288-39 

1.7008*03 

l.ytl3E-21 

1.9328-3 

9. 7C9t-83 

1.2938-37 

l.Olot-02 

3.9998-22 

9,8988-01 

2.9098-32 

1.8008*03 

i, lbOE-20 

l.aooE-31 

2.1088-78 

2.1988-35 

1.926E-02 

8.6928-21 

9.71 18-01 

1. *‘E-30 

1.9008*03 

9.6T7E-H 

1.2398-29 

3.9118- 79 

2.1536-33 

3.9168-02 

1.9188-19 

9.9868-01 

1. 38-28 

2.0008*03 

1.368E-17 

6-1888-28 

2.228E-70 

1.3726-31 

5.681C-02 

1.7758-18 

9,1998-01 

3.1668-27 

2.1008*03 

1.3Ufc-lb 

2. 1898-20 

6. 7 168-67 

5.8968-30 

6.6938-02 

1.7608-17 

6.6568-01 

9.6778-26 

2.2008*03 

UJS16-IS 

8.895E-28 

1.027E-63 

1.791E-28 

1.3158-01 

1.9268-16 

6.0U68-01 

1.8518-29 

2.3008*03 

S.'in>9‘:-lS 

I.U7E-23 

8. 7028-61 

3.9988-27 

1.6908-01 

9.6366-16 

7.1958-01 

2.7268-23 

2.9008*03 

6.2Ub-l<> 

1./72E-22 

9.968E-5B 

6.7698-26 

2.9928-01 

5.5508-15 

6.2518-01 

3.1828-22 

2.5008*03 

3.3ibE-13 

2.309E-21 

1.9698-55 

8.9918-25 

3.0798-01 

2. 7728-19 

5.2266-01 

3. 0198-21 

2.6008*03 

I.»70t-12 

2.8128-20 

3.2538-53 

9.9908-29 

3.6968-01 

1.2218-13 

9.2008-01 

2.3858-20 

2.7008*03 

6.372E-12 

2.370E-19 

5.1608-51 

6.1998-23 

9.2998-01 

9. 6128-13 

3.2378-01 

1.6068-19 

2.8006*03 

2.b0BE-ll 

1.90 38-18 

6.1066-99 

5.879E-22 

9.6798-01 

1.7298-12 

2.3968-01 

9.9918-19 

>.900E*03 

8.6*3E-U 

1.9638-17 

5.617E-97 

3.60/8-21 

9.965E-01 

5.6928-1 ’ 

1.7088“ 01 

9.962L-18 

3.0008*03 

2.7'*8e-l0 

l.GOOt-16 

9.170E-95 

1.9238-20 

5.1698-01 

1.7568-1 

1.1768-01 

2.3888-17 

3.1008*03 

8.8eOE-lU 

6.3798-lb 

2.5768-93 

9.0668-20 

5.29^8-01 

5.1928-11 

7.8726-02 

1.0/68-16 

3.2008*03 

2. 802E-0‘< 

3.8518-18 

1.3618-91 

3.8998-19 

5.2988-01 

1.9918-10 

5.1998-02 

9.6308-19 

3.3008*03 

7.U81E-U4 

2.2178-19 

6.2268-90 

1.9898-18 

5.2158-01 

3.6958-10 

3.3168-02 

1.9278-15 

3.9008*03 

1.928E-08 

1.2108-13 

2.9798-38 

5.3376-18 

5.1698-01 

1.0168-09 

2.1228-02 

7.BOOE-15 

3.5008*03 

S.Co8fc-08 

6.3838-13 

8.5968-37 

1.7996-17 

5.1258-01 

2.5708-09 

1.3596-02 

3.0678-19 

3.6008*03 

1.302E-07 

3.1168-12 

2.5228-35 

5.7128-17 

5.0898-01 

6.2278-09 

8.7638-03 

1.1658-13 

3.7008*03 

3.220E-07 

1.9228-11 

8. 2818-39 

1.7928-16 

5.0628-01 

1.9j68-06 

5.7168-03 

9.2978-13 

3.8008*03 

7.0/9E-U7 

8.9858-11 

1.3058-36 

5.1378- 16 

5.0^38-01 

3.1928-06 

3.7866-03 

1.9808-12 

3.9006*03 

!• 7b6E*0u 

2. 3118-10 

2.2988-31 

1.9778-15 

5.0308-01 

6.9698-08 

2. 59 78-03 

9.9128-12 

9.0008*03 

3.921E-Ub 

8.1768-10 

3.2138-30 

9. lo28- 15 

5.0218-01 

1.2538-07 

1.7928-03 

1.5538-11 

9.1008*03 

8.40bE-06 

2.6608-09 

3.8978-29 

1.1508-19 

5.0158-01 

2.2928-07 

1.2118-03 

9.6788-11 

9.2Cf'8*03 

1.741E-05 

8.0198-09 

3.9228-28 

3.1128-19 

S.Oltb-01 

3.9818-0 7 

8.55C8-C9 

1.3958-10 

9. ’,•04*113 

3.509E-05 

2.2888-08 

3.9658-27 

8.219F-19 

5.0078 -01 

6.615F-07 

6.1298-09 

3.6958-10 

9.- 008*03 

b.833E-0b 

3.9898-08 

2.6968-26 

2. 1198-13 

5.0058-01 

1.0588-06 

9.9578-09 

9.7308-10 

9.5008*03 

U29bE-J9 

l.8(.^8-07 

1.8718-25 

5.2898-13 

5.002t-01 

1. 6368-06 

3. 2668-09 

2.9608-09 

9.6008 *03 

2.39bE-0b 

3.8858-07 

1.1708-29 

1.2888-12 

5.0008-01 

2.9591-06 

2.9538-09 

5.9898-09 

9.7008*03 

b.3 09t-u<i 

o. 1878-07 

6.6168-29 

3.0568-12 

9.9961-01 

3.56 88-06 

1.6598-09 

1.9038-08 

9.8008*03 

7.579E-09 

1.7728-06 

3.3998-23 

7.0998-12 

9.9908-01 

5.0898-06 

1.9168-0* 

3.1 778-08 

9.9008*03 

l.idlE-Oi 

3.b768-06 

1.5898-22 

l.bl58-ll 

9.9828-01 

7.0138-06 

1.0938-09 

6.9598-08 

5.0008*03 

2.188E-03 

7 • 2898-06 

6.7688-22 

3.6118-11 

9.9688-01 

9.3368-^ 

6.5196-05 

1.9738-07 

5.1008*03 

1.592E-03 

1.3826-08 

2.6398-21 

/.V3et-ll 

9.99 78-01 

1.2208-05 

6.6958-05 

i.OlbE-07 

5.2008*03 

8.7 788-03 

2.8108-05 

9.9058-21 

1.7168-10 

9.9138-01 

1.5928-05 

5.3018-05 

5.9828-07 

5.3008*03 

9.083E-03 

9. 3/78-08 

3.1018-20 

3.6378-10 

9.8638-01 

1.8998-05 

9.2238-05 

1. 1958 06 

5.9006*03 

1.398E-02 

7.39/6-05 

9.5128-20 

7.5138-10 

9.7698-01 

2.2838-05 

3.3798-05 

2.1128-06 

5.5006*03 

2.092E-02 

1.1918-09 

2. 7378-19 

1.5178-09 

9.6898-01 

2.<.67F-0b 

2.7418-05 

J. 7388-06 

5.6008*03 

3.083E-02 

1. 8676-09 

7.9928-19 

2.9528-09 

9.5388-01 

3.1098-05 

2.1768-05 

6.^298-06 

5.7008*03 

8.328E-02 

2 . 8 3 88 - 09 

1.9268-18 

5.5218-09 

9.3958-01 

3.529t-05 

1.7938-05 

1.0178-05 

5.6008*03 

8.9888-02 

9.1886-09 

9.7768-18 

9.6 798-09 

9.0998-01 

3.9378-05 

I. 3698-05 

1.5998-05 

5.9008*03 

7.9088-02 

6.0106-09 

1.1398-17 

1.6818-06 

3.601F-01 

9.331E-05 

1.0988-05 

2.2r38-05 

6.0008*03 

l.OlbE-01 

8. 39 98-09 

2.6278-17 

2.7198-08 

3.958E-01 

9.692E-05 

t.587E-06 

3.0028-05 

6.1008*03 

1.283E-01 

1.1931-03 

5.8718-17 

9.1 768-08 

3.0618-01 

5.0068-05 

6.6298-06 

3.8168-05 

6.2008*03 

1.819E-0X 

1.5198-03 

1.2758-16 

6.0968-06 

2.669E-01 

5.26U-05 

5.0328-06 

9.5728-05 

6.3008*03 

1.773E-U1 

1.9 798-03 

2.6998-16 

8.9878-08 

2.2998-01 

5.9968-05 

3.761 8-06 

5.18 ,C-05 

6.9008*03 

2.0138-01 

2.5151-03 

5.5738-16 

1.1318-07 

1.9286-01 

5. 5908-05 

2.7668-06 

5.o9o8-05 

6.5008*03 

2.2708-01 

3.1968-03 

1.1258-15 

1.9968-07 

1.5698-01 

5.6028-05 

2.0058-06 

5.7808-05 

6.6038*03 

2.819E-01 

3.8728-03 

2.2228-15 

1.7928-07 

1.2918-01 

5.5768-05 

1.9398-06 

5.7528-05 

6.7006* 33 

2.8 788-01 

9.7008-03 

9.299E-15 

2.1598-07 

1.0378-01 

5.5008-05 

1.0168-06 

5.5518-05 

6.8008*03 

2.70bE-ai 

8.0368-03 

8. 1608-15 

2.5258-07 

6.2998-02 

5.3788-05 

7.1928-07 

5.2298-05 

6.9008*03 

2.8078-01 

6. 0868-0 3 

1.5218-19 

2.9018-07 

6.5238-02 

5.2291-05 

9. 9978-07 

9.8208-05 

7.0008*03 

2.889E-01 

7.8898-03 

2.7898-19 

3.2 768-07 

5.1368-02 

5.09 78- 05 

3.9868-07 

9.3808-05 

7.1008*05 

2.9b0E-01 

9,1698-03 

5.0128-19 

3.6976-07 

9.0398-02 

9.8578-05 

2.9358-07 

3.9358-05 

7. ’C-' . > 

2. 9788-01 

1.0618-02 

8.6H18-19 

9.0158-07 

3. 1 7 38-02 

9.6b08-05 

1. 7028-07 

3,5058-05 

7.31 *0< 

3.002 8-01 

1.22 18-02 

1.5508-13 

9.3768-07 

2.9998-02 

9.9618-05 

1.19*8-07 

3.1038-05 

f ■ 9’.. ■ V 

3.013E-01 

1.3978-02 

2.6658-13 

9.7318-07 

1.9698-02 

9.2658-05 

6. 3908-06 

2.7398-05 

7. -'.C' '•?* 

3.U18E--01 

l.5<l8-02 

9.54/8-13 

5.0768-07 

1.5998-02 

9.0728-05 

5.9218-06 

2.90l'^-O5 

7.6.. ? J ' 

3.0088-01 

1.8028-02 

7.5568-13 

5.9178-07 

1.2258-02 

3.6658-05 

-.2068-08 

2.1038-05 

7.70C .03 

2.999E-01 

2.0338-02 

1.2978-12 

5.7978-OT 

9. 7198-03 

3.7098-05 

3.0001-06 

1.5908-05 

7.8008*03 

2. 9 738-01 

2.2 898 - 02 

2.0398-12 

6.0668-07 

7.7318-03 

3.5318-05 

? "'-ce 

1.6078-05 

7.9008*03 

2.9bb8-ol 

2.5866-02 

3.276E-12 

6.3718-07 

6, 1678-03 

3. 3658-05 

l. 08 

1.9028-01 

8.0008*03 

2.8 788-01 

3.1658-02 

8.2138-12 

6.9368-0/ 

3.9578-03 

3.0538-05 

6.4- «r-09 

1.0658-05 

8.2006*01 
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6- 

- 

0* 

O** 

0- 

02 

02* 

02- 

a.400E»0} 

4.1136-02 

6,3896-01 

2.4846-03 

6. 1676-18 

2.4256-06 

4.3346-08 

2. 7106-07 

2. 7056-11 

S.603£»J) 

4.9916-07 

6.2856-01 

3.1326 -03 

2.2316-17 

2.6126-06 

3. 5716-04 

2.8456-07 

2.4786-11 

t.t03E»01 

5.9816-02 

6,2206-01 

4.4206-03 

7.6666-17 

2. 7846-06 

2.9546-04 

3. 0226-07 

2.2576-11 

^.oooEt'oa 

T. 0846-02 

6,1846-01 

5.8056-01 

2.5116-16 

2.9376-06 

2.4526-04 

3. 1806-07 

2.044E-U 

9.200E*01 

8.2986-02 

6.0366-01 

7.5516-03 

7.8676-16 

3.0676-06 

2.0416-04 

3. 3386-07 

1.8406-1; 

4.400E*0) 

9.6136-02 

5.9276-01 

9. 7436-03 

2.3666-15 

3.1716-06 

l.TOlE-04 

3.4956-07 

1.6456-11 

9.600E*03 

1.1036-01 

5.8066-01 

1.2466-02 

6.8486-15 

3.2466-06 

1.4206-04 

3.6506-07 

1.4606-11 

4.SOOE»03 

1.2526-01 

5.6836-01 

1.5526-02 

1.9126-16 

3. 2 896-06 

1. 1846-04 

3.8016-07 

1.2876-11 

l.a03E«04 

1.4086-01 

5.5286-01 

1.9946-02 

5. 1626-16 

3.3016-06 

9.9026-07 

3.9456-07 

1.1256-11 

U020E4M 

1.5696-01 

S.SflE-01 

2.4936-02 

1.3696-13 

3.2826-06 

8.2596-07 

4. 0796-07 

«. 7526-12 

l.040E»04 

1.T3 56-01 

5.2006-01 

1.0936-02 

3.6176-13 

3.2326-06 

4.8746-07 

4. 1966-07 

8.3826-12 

I.060E»M 

1.9036-01 

5,0176-01 

3.877E-02 

8.3966-13 

3.1546-06 

5. 7046-07 

4.2926-07 

7.1406-12 

l.080E*M 

2.0746-01 

4. 81 96-01 

4. 6446-02 

2.0016-12 

3.0506-06 

4.7> 36-07 

4. 3576-07 

6.0236-12 

1.100E»04 

2.2466-01 

4.6086-01 

5.6146-02 

6.6286-12 

2.9236-06 

3.8736-07 

4. 3856-07 

5.0286-12 

1.12DE»(H 

2.4196-01 

4.3826-01 

6.7186-02 

1. 0396-11 

2.7766-06 

3.1406-07 

4.3476-07 

4.1526-12 

1.140E»04 

2.3926-01 

4. 1636-01 

7.9546-02 

2.2666-11 

2 6136-06 

2.5576-07 

4. 2986-07 

3.3876-12 

I.160E»04 

2.7636-01 

3.8926-01 

9.3146-02 

6.7886-11 

2.4376-06 

2.0496-07 

4. 1756-07 

2.7286-12 

t.lS0E«O4 

2.9386-01 

3.4106-01 

1.0786-01 

9.8606-11 

2.2506-06 

1.4256-07 

3.9986-07 

2.1676-12 

l.200E»04 

3.108f-01 

3. 3616-01 

1.2336-01 

1.9656-10 

2.0586-06 

1.2736-07 

3.7716-07 

1.6966-12 

1.22aE<^(M 

3.2 766-. 

3.0886-01 

1.3946-0! 

3.8206-10 

1.8636-06 

9. 8476-08 

3. 5026-07 

1.30/6-12 

l.24aE*04 

3.4406-0. 

2.8156-01 

1.5596-01 

7.2306-10 

1 . 6696-06 

7.5196-08 

3.2016-07 

9.9156-13 

1.260E»04 

3.5976-01 

2.5666-01 

1.7236-01 

1.3356-09 

1.4806-06 

5.4446-08 

2.8816-07 

7.400':-13 

l.28aE»IM 

3.7476-01 

2.2856-01 

1.8846-01 

2.6066-09 

1.2996-06 

4.2146-08 

2. 5536-07 

5.4346-13 

I.IOOE^M 

3.8896-01 

2.D356-01 

2. 0396 -ni 

6.2396-09 

1.1296-06 

3.0956-08 

2.2316-07 

3.9316-13 

l.320E*04 

4. 02 O-' -01 

1.8006-01 

2.1876-01 

7.313E-J9 

9.7136-07 

2.2476-08 

1.9226-07 

2.8026-13 

1.3«0E*04 

4.1416-01 

1.5826-01 

2.3246-01 

1.2376-08 

8.2056-07 

1.6136-08 

1.6366-07 

1.9706-13 

i.360E »04 

4.2516-01 

1.3876-01 

2.4506-01 

2.0536-08 

7.0096-07 

1.1486-08 

1.3786-07 

1.3486-13 

l.3SaE«04 

4.3506-01 

1.2026-01 

2.5656-01 

3.3686-08 

5.8886-07 

8.0986-09 

1. 1496-07 

9.4076-14 

1.400E»04 

4.43 76-01 

1.0416-01 

2.6686-01 

5.3716-08 

4.9176-07 

5.4786-09 

9. 5006-08 

4.4116-14 

1.4206*04 

4.5156-01 

8.9816-02 

2.759E-01 

8.6866-08 

4.0856-07 

3.9416-09 

7.8046-08 

4.3396-14 

U440E*04 

4 5826- U 

7.7326-02 

7.8396-01 

1. 321t-07 

3.3806-07 

2.7546-09 

4. 3776-08 

2.9226-14 

1.440E*0« 

4.6416-01 

6. 64 -.6-02 

2.9086-01 

2. 0296-07 

2.7896 -07 

1.9116-09 

5.1916-08 

1.941E-I4 

1.4a0E»04 

4.6«26-01 

5.7036-0 7 

2.9686-01 

3.0766-07 

2.296C-07 

1.3246-09 

4.2136-08 

1.3146-14 

1.3006*04 

4. 73 36-01 

4.8836 

’.0206-01 

4.6086-07 

1.8886-07 

9.1996-10 

3.4146-08 

8.7976-15 

1.3206*04 

4.7736-01 

4. 1996- 

0656-01 

6. 8246-07 

1.5526-07 

4.3936-10 

2. 7656-08 

5.8946-15 

1.3406*04 

4.8056-01 

3.60'6-i 

.1036-01 

9.9966-07 

1.2 766-07 

4. 4546-10 

2.2396-08 

3.9596-15 

1.3606*04 

4.8336-01 

3.0986-02 

3.1356 01 

1.4496-06 

1.0506-07 

3.1136-10 

1.8146-04 

2.64 56-15 

1.3806*04 

4.8566-01 

2.6656-02 

3.1636-01 

2. 0616-06 

8.6486-08 

2.1836-10 

1.4726-08 

1.8016-15 

1.6006*04 

4.9776-01 

2.2976-02 

3.1866-01 

2.9606-06 

7.1346-08 

1.5386-10 

1. 1966-08 

1.2226-15 

1.6206*04 

4.8046-01 

1.9636-02 

3.2066-01 

*- 1 736-06 

5.8966-08 

1.0896-10 

9. 7426-09 

8.3256-16 

1.6406*04 

4.9096-0'. 

1.7156-02 

3.2236-01 

9326-06 

4.8836-08 

7.7416-11 

7.9536-09 

5.7016-16 

1.6606*04 

4.922E-01 

1.4846-02 

3.2 376 -01 

8. 0866-06 

4.0536-03 

5.532E-11 

6.5096-09 

3.9246-16 

l.680E*C4 

>.9346-01 

1.2906-02 

3.2 496-01 

1.1126-03 

3.3 736-08 

3.9756-11 

5. 3416-09 

2.7146-16 

I.ra0E*04 

4.9446-01 

1. 1236-02 

3.2 5 86 - 01 

1.5186-05 

2.8136-08 

2.8716-11 

4. 3966-09 

1. 8906-16 

l.T20E*04 

4.9536-01 

9.7956-03 

3. 2676-01 

2.057E-05 

2.3536-08 

2.0846-11 

3. 4286-09 

1. 3236- 16 

l.T40E*04 

4.9616-01 

8.5636-03 

3.2 736 -01 

2. 7686-05 

1.9736-08 

1.5226' 11 

3.0036-09 

9.3076-17 

l.T60E*04 

4.9696-01 

7.502E-03 

3.2796-01 

3. 7006-05 

1.6596-08 

1.1176-11 

2.4936-09 

6.587'' ' 

1.780E*04 

4.9766-01 

6.5886-03 

3.2936-01 

4,9136-05 

1.3986-08 

8.2376-12 

2.0766-09 

4.686 

1.800E*04 

4. 9846-01 

5.7886-03 

3.2 866 -01 

6.4UE-05 

1.1826- 08 

4.1086-12 

1.7346-09 

3.355k 

1.8206 04 

4.9916 -01 

5.1146-03 

3.2 876-01 

8,4976-05 

1.0026-08 

4.5536-12 

1.4526-09 

2.4146-17 

1.840E*34 

4.9986 01 

4.5206-03 

3.2886-01 

l.lOTE-04 

8.5146-09 

3.4106-12 

1. 2206-09 

1.74 76-17 

1.860E *04 

5.0066-01 

4.0046-03 

3.2886-01 

1.4346-04 

7.2556-09 

2.547E-I2 

1.02 76 -09 

1.2716-17 

1.8806*04 

5.0146-01 

3.5546-0'j 

3.2876-01 

1.8486-04 

6. 1996-09 

1.9426-12 

8.6716-10 

9.2966-18 

1. 4006*04 

5.02 36-01 

3.1616-33 

3.2846-01 

2.3676-0.4 

5.3106-09 

1.4766-12 

7. 3416-10 

6.8346-18 

1.420E*04 

5.0336-01 

2.817E-03 

3.2306-01 

3. 0146-04 

4.5606-09 

1.1276-12 

6.2306-10 

S.OSOE-18 

1.9406*04 

5.0436-01 

2.5166-03 

3.27*6-01 

3.8196-04 

3.9266-09 

8.6406-13 

5.2996-10 

3.7516-18 

1.9606*04 

5.0556-01 

2.2616-03 

3.2696-01 

4.8136-04 

3.3996-09 

4.6546-13 

4.5186-10 

2.7996-18 

1.9836*04 

'...06 86-01 

2.0176-03 

3.2626-01 

6. 0346-04 

2.9326-09 

5.1446-13 

3.8606-10 

2.0996-18 

2.0006*04 

5.082E-01 

1.8116-03 

3.2536-01 

7.525C-04 

2. 5436-09 

3.9966-13 

3.3056-10 

1.5826-18 

2.0206*04 

5.0976-01 

1.6296-03 

3.2436-01 

9, 3396-04 

2.2116-09 

3.1156-13 

2.8356-10 

1.1976-18 

2.0406*0' 

5.1146-01 

1.46*6-33 

3.2316-01 

1. 1536-03 

1.9276-09 

2.4386-13 

7. 4376-10 

9.0976-19 

2.0606 04 

5.1336-01 

1.32 56 - 03 

3. 2176-0 > 

1.4176-03 

1.6826-09 

1.9146-13 

2.0987-10 

6,9446-19 

2.C'8:'_*04 

5.15 6-01 

1.1976-03 

3.2026-01 

1.7336-03 

1.4726- 09 

1.5086-13 

1.8096-10 

5.3226-19 

2. 1006 *04 

5.1746-01 

1.0846-0 3 

3. 1556 -01 

2.1106-03 

1.291C-f9 

1.1926-13 

1.5626-10 

4.0946-19 

2.1236*04 

5.1976-01 

9.8216-04 

3.1676-01 

2.5576-03 

1.1346 >19 

9.4566-14 

1. 3506-10 

3.1616-19 

2.1406 04 

3.2216-01 

8.9126-04 

3. 1466-01 

3. 0856-03 

9.9856-10 

7.5216-14 

1- 1696-17 

2.4496-19 

2.I6C^*04 

5.24*6-01 

8.0976-04 

3.1246 - 01 

3. 7066-03 

8.8036-10 

5.9976-14 

1.0136-10 

1.9046-19 

2.1806.04 

5.2736-01 

7. 3656-04 

3.0996-01 

4.4326-03 

7.7746-10 

4.7956-14 

8.7886-11 

1.4S4E-19 

2.2006 *04 

5.3016-01 

6. 7066-04 

3.0736-01 

5.2796-03 

6.8756- 10 

3.8426-14 

7. 6306-11 

1.1616-19 

2.2206 *:4 

5.3296-01 

6.1116-04 

3.0456-01 

6.2026-P3 

6. 0886- .0 

3.0856-14 

6.6286-11 

9.0976-20 

2.2406*04 

■- 3596-01 

5. 5746-04 

3.0156-01 

7. 3986-03 

5 . 3 9 76-10 

2.4826-14 

5.7616-11 

7.1466-20 

2.2636*04 

5.3886-01 

5.0876-04 

2.9826-01 

8.7066-03 

4.7896-10 

2.0006-14 

5.0096-11 

S.625E-20 

2.2806*04 

5.4186-01 

4.6466-04 

2.9486-01 

1.0206-02 

4.2546-10 

1.4146-14 

4.3566-11 

4.4356-20 

2.3006*04 

5.4496-01 

4.2646-04 

2. 9116-01 

1. 1916-02 

3.7816-10 

1.3046-14 

3.767E-U 

3.5026-20 

2.3206*04 

5.4806-01 

3.8896-04 

2.8716-01 

1.3866-02 

3.3626-10 

1.0546-14 

3.7926-11 

2.7686-20 

2.3406*04 

5.5^ 16-01 

3.5466-04 

2.8 296 -01 

1.6056-02 

2.9926-10 

8.5296-15 

7.8596-11 

2.1906-20 

2.3636 *u4 

5.5426-01 

3.2416-04 

2.7836-01 

l.r.526-02 

2.6626-10 

4.9016-15 

2.4816-11 

1.7346-20 

2. «806*04 

5.5746-01 

2.9626-04 

2.7356-01 

2. 1296-0’ 

2.3696-10 

5.5846-15 

2.1516-11 

1.3726-20 

2.4006* 

5.6066-01 

2. 7076 - 04 

2.6836-01 

2.4366-02 

2.1086-10 

4.5166-15 

1.8626-11 

1.0866-20 

2.4206*04 

5.6386-0* 

2.4*-*-04 

2.6286-01 

2.7766-02 

1.0766-10 

3.6496-15 

1.6096-11 

8.5956-21 

2.4406*04 

5.6706-01 

• ;-j4 

2.5696-01 

3. 1506-0i 

1.66SE-I0 

2,9466-15 

1.3876-11 

6.7946-21 

2 . 4606* 34 

5. 7036-01 

7. I/O .-6-04 

2.5076-01 

3. 5596-02 

1.4826-10 

2.3746- 15 

1. 1936-11 

5.3646-21 

2.4806*04 

5, 73 66-01 

1.6846-04 

2.4406-01 

4.0036-&2 

1. 3166-10 

1.9106-15 

1.0236-11 

4.2286-21 

2.3306*04 

5.7706-01 

1.7066-04 

2.3 706-01 

4.4816-02 

1.1686-10 

1.5336- IS 

8. 7426-12 

3.3766-21 
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1.8116-11 

1.1126-20 


2.960E*04 

5.674E-01 

2. 349E-04 

2.557E-01 

3.2446-02 

1.895E-10 

3.4836-15 

1.5636-11 

8.8046-21 


2.980E»04 

S.707E-01 

2.144E-04 

2.494E-01 

3. 6556-02 

1.685E-I0 

2.8136-15 

1.3456-11 

4.9676-21 


2.S03E»09 

5.740E-01 

1.983E-04 

2.428E-01 

4. 1016-02 

1.498E-10 

2.2676-15 

1. 1556-11 

5.5046-21 
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Table II. - Continued. 



.as 


c 

L* 


C- 

CO 

CU4 

C02 

C2 

7 

’ 

Z.cIlBt-Ol 

3.bb0t-02 

1.753E-11 

I.986E-07 

2.9206-03 

2.955F-05 

5.600E-C9 

9.2266-06 

8. 4006403 

i 

2.TZ1E-01 

4.4166-02 

4.0436-11 

8.4446-07 

1.9176-03 

2.6806-05 

3.056E-C9 

6.9856-06 

B.b00E»03 

j 

Z.60SE-01 

4.259t-02 

8.9776-11 

8.7906-07 

1.268E-03 

2.4266-05 

1.694E-09 

5.2646-06 

8.8006403 



o. lobc-02 

1.9246-10 

9.0076-07 

8.4496-04 

2.1916-05 

9.4906-10 

3.9426-06 

9.0006403 


2.i^7£-01 

7.1o8b-02 

3.9876-lC 

9.0856-07 

4. 6466-04 

1.9726-05 

5.37CE-10 

2.9306-06 

9.2006403 

1 

2.2UOti-ai 

8.243L-02 

b. 0076-10 

9.017E-07 

3.8006-04 

1.769E-04 

3.062E-10 

2.1596-06 

9.4006403 

i ^ 

2.044b->U 

I.3o4e-02 

I.4o0£-C9 

8. 8056-07 

2.4496-04 

1. 5806-05 

1.7466-10 

1.4746-06 

9.6006403 

I 

1.8J3t-(}l 

1.0»ot-01 

2.9546-09 

8.4606-07 

1.724E-04 

1.4056-04 

l.OllE-10 

1.1366-06 

9.8006403 


l.J 

l.lo4t-0l 

4.4466-09 

7.9496-07 

1. 1626-04 

1.2416-05 

5.838E-11 

8.1016-07 

1.0006404 


l.55it-0l 

1.274i:-Ol 

9.77e6-09 

7.4456-07 

7.8286-04 

1.090F-04 

3.374E-U 

5.7066-07 

1.0206404 



1.3016-01 

1.7121-08 

6.82o£-U7 

5.2626-05 

9.5136-06 

1.949E-11 

3.9706-07 

1.0406404 

1 t -< 


l.<.o0b-01 

2.925E-08 

6.1726-07 

3.5306-04 

8.2416-06 

1.124E-11 

2.7316-07 

1.060E404 

[ V 

i.UVSk-Jl 

1.4/Ut-Ol 

4. 8846-08 

5.4086-07 

2.3636-05 

7.0856-06 

6.4676-12 

1.8586-07 

1.0806404 

A 

9. 4 Slit-02 

1.6492-01 

7.9746-08 

4.8596-07 

1.5776-05 

6.0446-06 

3.7C8F-12 

1.2526-07 

1.13064 04 

V 

6.347t-U2 

1.7lbt-0l 

1. 2746-07 

4.2446-07 

1.0496-05 

4.1146-06 

2.U6E-12 

8.3726-08 

1.1206404 

1 

7.2<>0t-02 

1.7706-01 

1.996E-C7 

3.6 746-C7 

6.9626-06 

4.2916-06 

1.2026-12 

S.5S9F-0B 

1.1406404 


6.245t-02 

1.U136-01 

3.0eb£-07 

3.1566-07 

4. 60b6— 06 

J.471F-06 

6.782E-13 

3.6736-08 

1.1606404 

f *: 

5.366E-J2 

1.844t-01 

4.629E-C7 

2.6946-07 

3.0376-06 

2.9486-06 

3.8026-13 

2.4186-08 

1.1806404 

? , 

i.SiOt-OZ 

l.oo4t-01 

0.8 746-07 

2.2876-07 

1.99TL-06 

2.4136-06 

2.1146-13 

1.5876-08 

1.2006404 

1 

3.9i2E-02 

1.674C-01 

1.0066-06 

1.9326-07 

1.3096-06 

1.9606-06 

1.1676-13 

1.0416-08 

1.2206404 

I- 

3.3i6E-02 

l.o7bb-01 

1.4426- 06 

1.6266-07 

8.5426-07 

1.5806-06 

6. 3896-14 

6.8256-09 

I. 2406 404 

[ : 

2.sb2E-02 

1.O74E-01 

2. 0706-06 

1.3636-07 

4.4126-07 

1.2646-06 

3.46EE-14 

4.4776-09 

1.260E404 

i ^ 

2.*39E-02 

l.Oooc-Ol 

2.9216-06 

1.1386-07 

3.6216-07 

1.00 76-06 

1.86 7E-14 

2.942F-09 

1.2806404 

! 

2.aiat-32 

1.0446-01 

4,0836—06 

9.4836-08 

2.3496-07 

7.9656-07 

9.9806-15 

1.9376-09 

1.3006404 1 


1.771E-02 

l.o39b-01 

4.6596-0o 

7.8816-08 

1.4216-07 

6.2726-07 

5.2986-15 

1.2 796-09 

1.3206404 

1 

l.sllt -02 

1.02 4t-0l 

7. 7846—06 

t. 5376-08 

9,8416-08 

4.9196-07 

2.7966-15 

8.4836- 10 

1.3406404 

: "*■ 

1.290k-J2 

1.oo76‘ 01 

1.0646-04 

4.4156-08 

6.3686-08 

3.8476-07 

1.470F-15 

5.6496-10 

1.3606404 


1. 1 03 1-02 

1.792b-01 

1.4446-05 

4.4816-08 

4.1246-08 

3.0026-0/ 

7.7056-16 

3.7816-10 

1.3806404 \ 


9.44>fc-03 

1. 776U-J1 

1.9416-04 

3.7086-08 

2.6756-08 

2.3406-07 

4.034E-16 

2.5456-10 

1.4006404 i 


B.120E-00 

1.7S2E-J1 

2.6206-04 

3.0686-08 

1. 7406-08 

1.8236-07 

2.1126-16 

1.7246-10 

1.420E404 1 

j ■? 

to.9d9£-0i 

1. 7492-31 

3.5016-05 

2.5406-08 

1. 1366-08 

1. 4216-07 

1.1086-16 

1.1756-10 

1.440E404 ] 


6.03lt-03 

1.71OL-01 

4.644E-04 

2.1046-08 

7.4436-09 

1. 1096-07 

5.834E-1T 

8.0596-11 

1.460E404 


5.2li»t-03 

1. 72 7t-3l 

6.1476-05 

1.7476-08 

4.902E-09 

8.667E-08 

3.085E-17 

5.5666-11 

1.480E404 ! 

; 1 

«.52Ot-0i 

1.7186-01 

h. 1046-05 

1.4526-08 

3.246E-09 

6.790E-08 

1.641E-17 

3.8726-11 

1.500E404 ; 

■f 

3.939E-03 

1.7106-01 

1.062E-C4 

1.. .06-08 

2.163E-09 

5.331F-08 

8.788E-18 

2.711E-11 

1.5206404 i 

3.b37E-03 

1.703e-0l 

1.3836-04 

l.OlCE-08 

1.4406-09 

4.201E-08 

4.7426-18 

1.9126-11 

1.540E404 i 


i.OO; E-03 

1.6976-01 

l.i94E-C4 

8.4476-09 

9.782E-10 

3.3206-08 

2.58CE-18 

1. 3576-11 

1.5606404 


2.63®E-03 

1.6116-01 

2.315E-04 

7.0846-09 

6.644E-10 

2.633E-08 

1.4166-16 

9.7026-12 

1.5806404 


2.321.-03 

1.687E-01 

2.9736-04 

4.9456-09 

4.446E-10 

2.0946-08 

7.843E-19 

6.9606-12 

1.6006404 ; 


Z.OtOE-Oi 

l.oo2b-0l 

3.7996-04 

4.0186-09 

3.1316-10 

1.67JE-08 

4.3856-19 

4.0536-12 

1.6206404 


1.3UE-03 

1.6786-01 

4.8306-04 

4.8406-09 

2.1726-10 

1.341E-08 

2.4756-19 

3.6606-12 

1.6406404 ! 

J 

l.u0t>b-03 

1.o74c-01 

6.111E-04 

3.4916-09 

1.517E-10 

1.0796-08 

1.4106-19 

2.6976-12 

1.6606404 


1.92llb-o3 

l.o70e-0l 

7.6956-04 

3. 0496-09 

1.0666-lU 

8.7106-09 

8.1136-20 

1.9876-12 

1.6806404 i 

.•7 

l.2 72t-0i 

1.0666-01 

9.6436-04 

2.4946- 09 

7.5486-11 

7.0466-09 

4. 7136-20 

1.4726-12 

1.7006404 ■ 

< 

L.i3oE-0j 

1 . 6ol 6-0 1 

1.2036-03 

2.2146-09 

5. 3786- i: 

5.7376-09 

2.7636-20 

1.0976-12 

1.7206404 I 

' 

1.017E-03 

1.647E-01 

1.4936-03 

1.8936-09 

3.8576-11 

4.6796-09 

1.6346-20 

8.2086-13 

1.7406404 i 


9.1 19t-0i. 

1.0426-J1 

1. 8446-03 

1.62 3c- 09 

2.7a2E-ll 

3. 62 96-09 

9.7646-21 

6.1726-13 

1.7406404 


tt.l9*E-0* 

I.O9OC-0 1 

2.2676-03 

1.3946-09 

2.0206-11 

3.1426-09 

5. 8826-21 

4.6616-13 

1.7806404 • 

k 

7.3 75b-0.» 

l.o39c-01 

2. 7756-03 

1. 1996-09 

1.4746-11 

. ..676-09 

3.5746-21 

3.5356-13 

1.8306404 , 

: 

6.6*.9t-0^ 

l.bjl£-01 

3.3796-03 

1.0346-09 

1.0826-11 

2.1346-09 

2.1906-21 

2.6906-13 

1.8206404 ; 


!>.003t-OV 

1.6226-01 

4.0966-03 

8.9266- 10 

7.9856-12 

1.7666-09 

1.3526-21 

2.0556-13 

1.8406404 


5.<>27£-0'<. 

1.6126-01 

4.942E-C3 

7.7226-10 

5.9216-12 

1.4656-09 

8.4176-22 

1. 4746-13 

1.8606404 


4.911E-09 

1.6006-01 

5.9326-03 

6.6896- 10 

4.4116-12 

1.217e-09 

5.2776-22 

1.2096-13 

1.8806404 

a 

^.b‘.9t-0<» 

1.4066-01 

7.0966-03 

5.8016-10 

3.3016-12 

1.0146-09 

3.3326-22 

9.3026-1-. 

1.9006404 1 


<••0336-01. 

1.57U6-01 

8.4216-03 

5.0366- 10 

2.4806-12 

B.45iE-lO 

2.1166-22 

7.1746-14 

1.9206404 


3.(>3aE-0<. 

1.4426-01 

9.9576-03 

4.3 786-10 

1.8706-12 

7.0586-10 

1.3546-22 

5.5391-14 

1.9406404 

1 

3.318E-0* 

1.4316-01 

1.171F-02 

3.8056-10 

1.4156-12 

5.8976- lO 

8.7126-23 

4.2806-14 

1.9606404 ■ 


3.0106-u<. 

1. 4o7t-01 

1.3 706-02 

3.3106-10 

1.0746-12 

4.9326-10 

5.6356-23 

3.3086-14 

1.9806404 I 


2. 731E-0«. 

1.4O1E-01 

1.593E-02 

2.8806-10 

8.177E-13 

4.1266-10 

3. <5 36-23 

2.5576-14 

2.0006404 


2.<» 7bE— 0*. 

1.441c-01 

1.8436-02 

2.5066-10 

6.2396-13 

3.4536-10 

2.3936-23 

1.9756-14 

2.0206404 


2.2<>lE-0<- 

1.419t-31 

2.1146-02 

2.1796-10 

4.7706-13 

2.8896-10 

1.56SF-23 

1.5246-14 

2.0406 4 04 


2.03vt-0^ 

1. 3036-01 

2.422E-02 

1.8956-10 

3.6426-13 

2.4156-10 

1.0336-23 

1.1746-14 

2.0606404 


l.b3bE-0<> 

1.3446-01 

2.7526-02 

1.646t-l0 

2. 8016-13 

2.0186-10 

6.P24E-24 

9.0266-15 

2.0806404 

1 

l.b586-0<t 

1,302.-01 

3.1076-02 

1.4296-10 

2. 1406-13 

1.6846-10 

4.5216-24 

6.9226-15 

2.1006404 


1.49bE-0<i 

1.24 7fc-01 

3.4866-02 

1.239E-10 

1.6516-13 

1 .4046-10 

3.003E-24 

5.2726-15 

2.1286404 

• s 

1.3<.5£-0<. 

1.2096-01 

3.8876-02 

1.0736-10 

1.2096-13 

1.1O9F-10 

1.99SE-24 

4.0206- 15 

2.1406404 


1.208 E-04 

l.l49e-ol 

4.3076-02 

9.2726- 11 

9.7426-14 

9. 7136-11 

1.3336-24 

3.049f-14 

2.1801404 


1.083E-0<. 

1.1076-01 

4.7426-02 

8.0026-a 

7.4946-14 

8.0446-11 

6.9046-25 

2.3126-15 

2.1806404 


9.ba*£-0S 

1.0446-01 

4.1896-02 

6.6946-11 

5. 74 76-14 

6. 66 76- 1 1 

5,9546-25 

1.7426-15 

2.2006404 


8.bb3E-05 

9.9936-02 

5.6436-02 

5.9266-11 

4.4C0E-14 

5.5076-11 

3.9856-25 

1.3076-15 

2.220E4J4 

■- 

7.b97t-05 

9.4426-02 

6.1016-02 

5.0886- 11 

3. 3926-14 

4.5386-11 

2. 6696-24 

9. 7796-16 

'.2406404 


6.8 39E-0S 

8.890E-02 

6.4576-02 

4.3486-11 

2.6006-14 

3.7316-11 

1.78BE-25 

7.2 746- 16 

2,2606404 


6.Ub4E-0t> 

8.3426-02 

7.0076-02 

J. 7266- 11 

1.9926-14 

3.0616-11 

1.1986-25 

4.3906-16 

2.2806404 


4.3bbE-04 

'.8016-02 

7.44et-C2 

3. 1796-11 

i. 5256-14 

2.5066-11 

8.0296-26 

3.9786- 16 

2.3006404 

« 

^.739E-05 

7.2736-02 

7.8766-02 

2. 70fE- 11 

l.l6ob-14 

2.0466-11 

5.3806-26 

2.9256-16 

2.3206404 

c; 

4.1 /7E-04 

6.7olc-02 

8.2866-02 

2.3036-11 

8.9056-15 

1.667F-11 

3.6046-26 

2.1436- 16 

2.3406404 


3.0 7bb-04 

O.267L-02 

8.6776-02 

1.9466-11 

6. 7946-15 

1 .34oF-ll 

2.4136-26 

1.565C-16 

2.3606404 

\ 

3.231E-05 

4. 7946-02 

9,0466-02 

1.649t-ll 

4.1816-15 

l.lOOF-11 

1.6146-26 

1,1406-16 

2.380E404 


2.o34b-05 

5.3446-02 

9.3916-02 

1.4046-11 

3.9486-15 

8.9046- 12 

1 0796-26 

8.2666-17 

2.4006404 


2.<.oSb-04 

4.9216-02 

9.7106-C2 

1. 1896-11 

3.0036-15 

7.1946-12 

7.2116-27 

6.0096-17 

2.4206704 

; 

2.1 7Tt-04 

•.5216-02 

1.0006-01 

1.006E-11 

2.2836-15 

5.8016-12 

4.8126-27 

4.3516-17 

2.4406404 


1.9046-04 

4.1476-02 

1.027E-C1 

a. 4016-12 

1. 7276-15 

4.6686 12 

3.2076-27 

3.1466-17 

2.4606404 


1 • oobt-0 4 

3.7986-02 

1. 0516-01 

7.1836-12 

1.3116-15 

3. 7496- 12 

2. 1356-2 7 

2.2736-17 

2.4806404 


1.4j7b-0> 

3.4746-02 

1.0726-Cl 

e.0686- 12 

9.9436-18 

3.0056-12 

1.4196-27 

1.6426-17 

2.5006404 
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.oui6 !!. * 


P/PO > UOOF-Ol 


T 

6- 

0 

P* 

0** 

0- 

02 

02* 

02- 

l.OOOE^OZ 

0. 

0. 

0. 

0. 

0. 

♦.♦756-11 

1.7606-18 

0. 

2.00Q£»02 

0. 

2.3896-67 

0. 

0. 

0. 

5.0636- 11 

1.7606-18 

0. 

3.0036 »02 

0. 

1.1226-65 

9.9926 -80 

0. 

0* 

5. 5656-11 

1. 7606-18 

0. 

4.000e«-02 

0. 

7.6V9E-35 

2.6516-62 

0. 

0. 

♦.9756-11 

1. 7606-18 

0. 

5.0006 *02 

0. 

2.5796-28 

7.6656-52 

0. 

0. 

♦.8866-11 

1.7606-18 

0. 

6. 0006*02 

1.0936-92 

5.9776-26 

7.3066-65 

0. 

0. 

♦ .9116-11 

1. 76 06-18 

3.6616-96 

r. 0006*02 

5.3216-78 

8.5536-21 

6.7066-60 

0. 


5.6636-11 

1.7606-18 

8.9266-83 

8.0006*02 

6.8566-66 

6. 92 86-18 

1.0366- 36 

0. 

S. 1046-76 

7.5066-10 

1.7606-18 

1-3966-70 

9.0006*02 

5.5966-56 

2.2136-15 

1. 8206-36 

0. 

9.234E-65 

1.6876-08 

1.7606-18 

3.8626-60 

t.0006 *03 

5.0266-68 

2.2756-13 

1.1276-32 

0. 

9.S06E-56 

2.0926-07 

1,7606-18 

9.2266-52 

1.1006*03 

1.65 06 -61 

1.0106-11 

3.3116-31 

0. 

2. 3SIE-48 

1. 6606-06 

1. 7606-18 

6.5876-65 

1.2036*33 

6.5156-36 

2.3886-10 

5.5796-30 

0. 

3.394E-42 

9.0996-06 

1. 7606-18 

3.3756-39 

1.3006 *03 

1.8236-31 

3-6766-09 

6. 1026-29 

0. 

5.461E-37 

3.8716-05 

1. 7606-18 

2.2786-36 

1.9006*03 

1.6396-27 

3. 6836-08 

6. 7586 -28 

0. 

US82E-32 

1.3366-06 

1.7606-18 

3. 1276-30 

1.5006*03 

6.6156-26 

2.52 76-07 

2 . 8296 -27 

0. 

U163C-28 

3. 9026-06 

1. 7606-18 

’..2016-26 

1.6006*03 

6.65 06-21 

1.66i26-06 

1.3536-26 

0. 

2.796F-25 

9. 9626-06 

1.7636-18 

1.6316-23 

1.7006 *03 

1.1966-18 

6.7036-06 

9.0616-26 

0. 

1.599E-22 

2.2626-03 

2.9596-18 

5.6266-21 

1.8006 *03 

2.7556-17 

2.6236-05 

3.0566-26 

0. 

7.143E-21 

6.6786-03 

2.9676-17 

1.59 86-19 

1.9036*03 

3.22 36-16 

8.8726-05 

1.0336-22 

0. 

1.4«>7E-19 

8.9076-03 

3.2666-16 

2.2 2 76-ie 

2.0006 *03 

2.8786-15 

2.6676-06 

2.5016-21 
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0. 

1.000E*00 

0. 

1.0008*02 



0. 

1.00OE40U 

0. 

2.000E*02 

s 

1 

4.2S2E-aO 

1.000E*00 

0. 

3.0008*02 



l.a7SE-S4 

1.000E400 

0. 

4.000E*02 



b.JSlE-b? 

1.00CE*00 

0. 

5.000E*02 


) 

7.475E-J9 

1.0008*00 

0. 

6.000E*02 


V 

b.b2BE-33 

1.00CE*00 

5.B51E-9I 

7.0008*02 


, i 

2.4B0E-30 

l.00CE*O0 

5.670E-7B 

8.000E*02 


< •. 

6.27BE-29 

1.0CCE*00 

7. 8958-69 

9.000E*02 



7.957E-28 

1.00QE*00 

1.538E-61 

1.000E*03 


c 

6.348E-27 

1.000E*00 

1.416E-55 

1.100E*U3 



3.484£-2b 

1.00QE*00 

U324E-50 

1.200E*03 

1 


1.552E-25 

9.999E-01 

2.129E-46 

1.300E*03 



S.440E-2S 

9.996E-01 

8.5U7E-4* 

1.400E*03 

1 

A- 

Ub20E-24 

9.988E-01 

1. 1458- 39 

l.500E*03 

1 

r 

4.212E-24 

9.S70E-01 

6.210E-37 

1.600E*0a 

I 


U640E-23 

9.932E-01 

1.604E-34 

l.700E*03 

■’ 


3.458E-22 

S.859E-01 

2.233E-32 

l.a00E*03 

1 


7.500E-21 

9.731E-01 

1.843E-30 

1.900£*03 

1 


1.224E-19 

9.5228-01 

9.743E-29 

2.000E*03 

5 


1.432E-1B 

9.2028-01 

3.S06E-27 

2.100E*03 

! 


1.423E-17 

8.74SE-01 

9.0258-26 

2.2008*03 

? 


1.233k-lb 

8.132E-01 

1.7318-24 

2.3008*03 

J 


B. J5bE-lb 

T.362E-01 

2.557E-23 

2.400E+Q3 

i 


4.8201-15 

6.457E-01 

2.995E-22 

2.500E*03 

1 


2.413E-14 

5.464E-01 

2.852E-21 

2.6008*03 

1 


1.064E-13 

4.4498-01 

2.2618-20 

2.700E*03 



4.201E-13 

3.482E-01 

1.526E-19 

2.800E*03 



1.505E-12 

2.621E-01 

8.9738-19 

2.9008*03 


i 

4.960E-12 

1.901E-01 

4.700E-1B 

3.000E*03 


I 

1.52bE-ll 

1.334E-01 

2.243E-17 

3.1008*03 


? 

4.43SE-11 

9.08SE-02 

9.977E-17 

3.200E*03 



1.232E-10 

b.04bE-02 

4.214E-16 

3.3008*03 



3.296E-10 

3.957E-02 

1.716E-15 

3.400E*03 


1 

8.534E-10 

2.564E-02 

6.791E-15 

3.5008*03 



2.137E-09 

1.658E-02 

2.615E-14 

3.6008*03 


1 

5.156E-09 

1.071E-02 

9.762E-14 

3.700E*03 



t.l91E-U6 

7.066E-03 

3.512E-13 

3.aO«E*03 



2.6168-08 

4.695E-03 

1.212E-12 

3.9008*03 


i 

5.434E-08 

3.166E-03 

3.9958-12 

4.000E*03 


/ 

1.0658 07 

2.169E-03 

1.257E-11 

4.1008*03 



1.970E-.,7 

1.50SE-Q3 

3.7748-11 

4.2006*03 



J.459E-07 

1.067E-03 

1.0828-10 

4.300E*03 



5.a0i£-07 

7.651E-04 

2.9698-10 

4.400E*03 



9.351E-07 

5.56oE-0* 

7.8108-10 

4.5008*03 



1.457E-06 

4.104E-04 

1.9738-09 

4.6006*03 

1 


2. 201 E- Ob 

3.065E-04 

4.798E-09 

4.70GE*03 

J 


J.233E-06 

2.316E-04 

1.1258-08 

4.8008*03 

1 

t 

4.620E-C6 

1.770E-C4 

2.5478-08 

4.900E*03 

! 


6.421E-06 

1.367E-04 

5.5798-38 

5.000E*03 

* 


B.&7BE-06 

1.066E-04 

1.1B3E-07 

5.100E*03 

! 

** 

1.1401-05 

8.3808-05 

2.429E-07 

5.2008*03 

I 

i 

i h 

1.457E-05 

6.641E-05 

4.B32E-07 

5.3002*03 

1 

( 

1 ' 

1.814E-05 

5.297E-05 

9.297E-07 

5.400E*03 

} 

1 

2.204E-05 

4.248E-05 

1.727E-06 

5.500E*03 

i 

{ 


2.618E-05 

3.41SE-05 

3.091 E-06 

5.600E*03 

f 


3.051E-05 

2.756E-05 

5.305E-06 

5.7J0E*03 

i 


3.4928-05 

2.220E-05 

a. 6958-06 

5.8008*03 

s 

T 

3.932E-05 

1.783E-05 

1.355E-05 

5.9008*03 



4.360E-05 

1.42 38-05 

1.99aE-05 

6.0008*03 



4.763E-03 

1.126E-0 

2.7B1E-05 

6.1008*03 



5.126E-05 

e.B02E'0b 

3. 6508-05 

6.2008*03 

i 


5.436E-05 

6.790E-06 

4.521F-05 

6.3008*03 



5.6B1E-05 

5.159E-06 

5.297E-05 

6.4098*03 


i 

5. 8548-05 

3.8608-06 

5.6978-05 

6.5008*03 



5.952E-05 

2.B45E-06 

6.279E-05 

6.6908*03 

1 


5.9788-05 

2.069E-C6 

6.4028-05 

6.7008*03 



5.940E-05 

1.4B7E-C6 

6. 3198-05 

6.8008*03 



5.84BE-05 

1.0598-06 

6.0648-05 

6.9006*03 



5.714E-05 

7.493E-07 

5.6BBE-05 

7.0008*03 



3.5498- 05 

5.282E-07 

5.2418-05 

7.1008*03 



5.363E- J5 

3.717E-07 

4. 7638-05 

7.2008*03 


[ 

5.164E-05 

2.616E-0T 

4.2838-05 

7.3008*03 



4.9598-05 

I.J44E-P7 

3.B22i-C5 

7.4008*03 



4.7538-05 

1.3048-07 

3. 3908-05 

7.5008*03 



4.548E-05 

9.25C2-C8 

2.995E-05 

7.6008*03 



4.348E-05 

6.590E-OB 

2.b3bE-05 

7.7008*03 



4.154E-05 

4.717E-08 

2.318E-05 

7.8008*03 



J.966E-05 

3.392E-0B 

2.033E-05 

7.9008*03 



3.7B6E-05 

2.4518-Oa 

1.7818-05 

8.0008*03 



3.446E-05 

1.297E-0B 

1.3648-05 

8.2008*03 
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£ 

/ 




1 





1 


f 



1 

1 


7^ 

1 

1 

------ - 


‘ 
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Table II.- 

Continued. 





iC 

V- -■ 


T 

E- 

0 

0* 

0** 

0- 

02 

02* 

02- 

• 



S.«00E*03 

3.T10E-02 

6.386E-01 

2.2196-03 

9. 877E-1S 

2.7956-06 

5.9696-06 

3. 0326-07 

3.8996-11 

c 

J 


S.M0e«03 

9.509E-02 

6.329E-01 

2.9666-03 

1. 7596-17 

2.9666-06 

9.5136-06 

3.2066-07 

3.5366-11 




■.■0OE»03 

S.916E-02 

6.201E-01 

3.9316-03 

6.0226-17 

3.1726-06 

3.7926-06 

3.3826-07 

3.2366-11 


> 


9.000E»03 

6.932E-02 

6.183E-01 

5.1566-03 

1.965E-16 

3.3606-06 

3.1156-06 

3.5596-07 

2.9976-11 




«.200E»03 

7.555E-02 

6.0996-01 

6. 7006-03 

6.1316-16 

3.5296-06 

2.6006-06 

3.7366-07 

2.6686-11 


> 


9.400E»03 

8.T82E-02 

S.993E-01 

8.6296-03 

1.836E-15 

3.6616-06 

2.1796-06 

3.9126-07 

2.9006-11 


? 


9.600E *03 

I.OIOE-Ol 

3.802E-01 

1.1026-02 

5.2676-15 

3. 7666-06 

1.8226-06 

9.0876-07 

2.1966-11 


.<* 

^ 1 

9.800E*03 

l.tSlE-01 

5.789E-01 

1.3976-02 

1.969E-19 

3.8386-06 

1.5276-06 

9.2586-07 

1.9056-11 


“ 


1.000E*09 

1.300E-01 

5.629E-01 

1.7586-02 

3.9956-19 

3.8756-06 

1.281E-06 

9.9236-07 

1.6796-11 

9 



l.020E*09 

1.989E-01 

5.9T7E-01 

2.1956-02 

1.0266-13 

3.8766-06 

1.079E-06 

9.5786-07 

1.9686-11 

s 



l.090E*09 

1.619E-01 

5.3196-01 

2.7216-02 

2.58*6-13 

3.8926-06 

8.9876-07 

9.7196-07 

1.2796-11 




1.06 OE *09 

l.TTTE-Ol 

5.197E-01 

3.3 986-02 

6.3276-13 

3.7756-06 

7. 5066-07 

9. 8906-07 

1.0966-11 




1.0«OE*09 

1.992E-01 

9. 96 36-01 

9.0856-02 

1.5036-12 

3.677''-06 

6.2986-07 

9.9396-07 

9.3966-12 

; 

; 


1.100E*09 

2.110E*01 

9. 7656-01 

9.9936-02 

3.9706-12 

3.5.U6-06 

5.1776-07 

9.9916-07 

7.8956-12 

't 



1.120E*06 

2.2T9E-01 

9.559E-01 

5.9276-02 

7.7826-12 

3.3986-06 

9.2666-07 

5.0066-07 

6.6036-12 


} 

* 

1.160E*09 

2.999E-01 

9.380E-01 

7.0396-02 

1. 6966-11 

3.2256-06 

3.9916-07 

9.9696-07 

5.9626-12 




1.160E*06 

2.619E-01 

9.003E-01 

8.2736-02 

3.5926-11 

3.0396-06 

2.8396-07 

9. 8766-07 

9.9666-12 

j 



1.1S0E*06 

2.T89E-01 

3.895E-01 

9.6216-02 

7.3996-11 

2.8296-06 

2,2786-07 

9.729E-07 

3.6076-12 




1.200E*09 

2.958E-01 

3.588E-01 

1.1076-01 

1.9836-10 

2.6196-06 

1.8136-07 

9.5166-07 

2.8796-12 




1.220E*06 

3.129E-01 

3. 3296-01 

1.2596-01 

2.8926-10 

2. 3926-06 

1.9266-07 

9.2596-07 

2.2586-12 




1.290E*09 

3.289E-01 

3.088E-01 

1.9166-01 

5.9966-10 

2.1686-06 

1.1096-07 

3.9506-07 

1.7986-12 

i 

- 


1.260E*09 

3.999E-01 

2. 7916-01 

1.5766-01 

1.0196-09 

1.9956-06 

8.5156-08 

3.6126-07 

1.3336-12 




1.2002*09 

3.602E-01 

2.5296-01 

1.7366-01 

1.8996-09 

..7286-06 

6.9576-06 

3.2566-07 

1.0016-12 




1.300E*09 

3.T99E-01 

2.2756-01 

1.8926-01 

3. 2696-09 

1.5216-0* 

9.8376-08 

2.8936-07 

7.9036-13 


»- 


1.320E*09 

3.88TE-01 

2.0326-01 

2.0936-01 

5.6596-09 

1.3256-06 

3.5816-08 

2.5356-07 

5.3966-13 


5- 


1.390E*09 

9.0156-01 

1.8096-01 

2.1866-01 

9.5996-09 

1.1956-06 

2.6216-08 

2. 1996-07 

3.8796-13 

. 



1.360E*09 

9.139E-01 

1.5916-01 

2. 3206-01 

1. 5996-08 

9.8056-07 

1.9006-08 

1.8766-07 

2.7596-13 


■r 


1.3SOE*09 

9.292E-01 

1.3966-01 

2.9936-01 

2.6166-08 

8.3396-07 

1.3656-08 

1.5886-07 

1.9326-13 




1.900E*09 

9.339E-01 

1.2196-01 

2.5566-01 

9.2106-08 

7.0366-07 

9.7306-09 

1. 3326-07 

1.3936-13 




1.920E*09 

9.925E-01 

1.0606-01 

2.6576-01 

6.6686-08 

5.9066-07 

6.8996-09 

1.1086-07 

9.2526-19 


' 


1.990E*09 

9. 5026-01 

9.1876-02 

2.7966-01 

1.0916-07 

9.9336-07 

9.8616-09 

9. 1656-08 

6.3396-19 


“ 


1.960E*09 

9.5TOE-01 

7.9956-02 

2.8266 -01 

1.6026-07 

9.1056-07 

3.9176-09 

7.5396-08 

9.319F-19 




1.980E*09 

9.6286-01 

6.8596-02 

2.8956-01 

2.9336-07 

3.9056-07 

2.3976-09 

6. 1786-08 

2.9296-19 


-I 


1.300E*09 

9.6906-01 

5.9196-02 

2.9566-01 

3. 6506-07 

2.8196-07 

1. 6806-09 

5.0986-08 

1.9856-19 




l.S20E*09 

9.7296-01 

5,0*76-02 

3.0086-01 

5.9136-07 

2.3316-07 

1.1786-09 

9.1176-08 

1.3996-19 




l.S90E*09 

9.7626-01 

9.3936-02 

3.0536-01 

7.9906-07 

1.9276-07 

8.2706-10 

3. 3566-08 

9.1056-1'- 




l.S60E*a9 

9.795E-01 

3.7886-02 

3.0916-01 

1. 1526-06 

1.5926-07 

5.8186-10 

2.7396 -08 

6.1796-15 




t.S80E*09 

9.8236-01 

3. 2696-02 

3.1296-01 

1. 6566- 

1. 3176-07 

9.1056-10 

2.2296-08 

9.2036-15 


V 


1.600E*09 

9.89 76-01 

2.8296-02 

3.1536-01 

2.3576->jc> 

1.0906-07 

2.9076-10 

1.8196-08 

2.8686-15 




1.620E*09 

9.868E-01 

2.9936-02 

3.1776 -01 

3. 3266-06 

9.0396-08 

2. 0666-10 

1.9876-08 

1.9656-15 




1.690E*09 

9.8*66-01 

2.1176-02 

3.1976-01 

9.6516-06 

7.5016-08 

1.9756-10 

1.2186-08 

1.3516-15 




1.660E*Q9 

9.9026-01 

1-8376-02 

3.2156-01 

6.9516-06 

6.2906-08 

1.0576-10 

9.9936-09 

9.3376-16 


< 


1.680E*09 

9.9166-01 

1.5986-02 

3.2306-01 

8.8786-06 

5.2016-08 

7.6186-11 

8. 2206-09 

6.9836-16 




l.T00E*09 

9.9286-01 

1.3*26-02 

3.2926-01 

1.2126-OS 

9.3966-08 

5.5156-11 

6. 7786-09 

9.5296-16 




l.T20E*09 

9.9386-01 

1.2166-02 

3.2536-01 

1.6996-05 

3.6396-08 

9.0136-11 

5.6096-09 

3.1736-16 




l.T90E*09 

9.998E-01 

1.0696-02 

3.2616-01 

2.2136-05 

3.0556-08 

2.9356-11 

9.6966-09 

2.2386-16 




1.T60E *09 

9.9576-01 

9.3266-03 

3.2696-01 

2.9586-05 

2.5716-08 

2.1576-11 

3. 8636-09 

1.5866-16 




I.T80E*09 

9.9656-01 

8. 1956-03 

3.2 796-01 

3.9296-05 

2.1696-08 

1.5936-11 

3.2206-09 

1.1316-16 




1.600E*09 

9.973E-01 

7.2166-03 

3.2796-01 

5. 1866-05 

1.8356-08 

1.1836-11 

2. 6926-09 

8.1036-17 




1.820E*09 

9.9806-01 

6.3686-03 

3.2826-01 

6.8016-05 

1.5566-08 

8.8266-12 

2.2576-09 

5.8386 -17 




1.890E*09 

9.9876-01 

5.6316-03 

3.2896-01 

8.8676-05 

1.32»e-08 

6.6176-12 

1.8976-09 

9.2286-17 

't 



1.860E*09 

9.9956-01 

9.9906-03 

3.2866-01 

1. 1996-09 

1. ’286-08 

9.98'«E-12 

1.5996-09 

3.0786-17 


i 


l.B80E*09 

5.0036-01 

9.9116-03 

3.2866-01 

1.9816-09 

9.6396-09 

3.7796-12 

1.3516-09 

2.2536-17 




l.900E*09 

5.0116-01 

3.9926-03 

3.2856-01 

1.898C-09 

8 . 25 86 -09 

2.8706-12 

1. 1956-09 

1.6576-17 

f ■ 



l.920E*09 

5.020E-01 

3.5156-03 

3.2836-01 

2.9206-09 

7.0936-09 

2.1926-12 

9.7226-10 

1.2256-17 

> ’ 



1.990E *09 

5. 0296-01 

3.1396-03 

3.2 806-01 

3. 0686-09 

6.1076-09 

1.6826-12 

8.2776-10 

9.1026-18 


2 


1.960E*09 

5.0396-01 

2.8106-03 

3.2 7 56 -01 

3. 8696-09 

5.2726-09 

1.2966-12 

7.0626-10 

6. 7956-18 

1 ‘ 



t.980E*09 

5.05 06-01 

2.5196-03 

3.2 706 -01 

9.8596-09 

9.5616-09 

1.0036-12 

6.0396-10 

5.0976-18 


'■• 


2.000E*09 

5.0636-01 

2.2626-03 

3.2636-01 

6.0616-09 

3. 9566-09 

7.7936-13 

5. 1756-10 

3.8916-18 




2.020E*09 

5.0766-01 

2.0366-03 

3.2556-01 

7. 5296-09 

3.9396-09 

6.0786-13 

9,9996-10 

2.9076-18 




2.090E*09 

5.0916-01 

1.8356-03 

3.2956-01 

9.3086-09 

2.9966-09 

9.7596-13 

3.8236-10 

2.2106-18 




2.060E*09 

5.1076-01 

1.6866-03 

3.2396-01 

1. 1956-03 

2.6166-09 

3.7906-13 

3.2996-10 

1.6876-18 




2.000E*09 

5.1256-01 

1,9976-03 

3.2216-01 

1.9026-03 

2.2896-09 

2.9996-13 

2.8996-10 

1.2936-18 


ji 


2.I00E*09 

5.1996-01 

1.3566-03 

3.2076-01 

1.7096-03 

2.0076-09 

2.3336-13 

2.9596-10 

9.9596-19 




2.120E*09 

5.1656-01 

1.2296-03 

3.1916-01 

2.0796-03 

1.7696-09 

1.8526-13 

2.1296-10 

7. 6896-19 




2.190E*09 

5.1866-01 

1.1166-03 

3.1736-01 

2.5066-03 

1.5526-09 

1.9796-13 

1. 8956-10 

5.96 16-19 

J 



2.160E*09 

5.2106-01 

1.0196-03 

3.1536-01 

3.0196-03 

1.3696-09 

1.1776-13 

1.6026-10 

9.6376-19 




2.180E*09 

5.2396-01 

9.2136-09 

3.1326-01 

3.610E-03 

1.2096-09 

9.9216-19 

1.3926-10 

3.6196-19 




2.a00E*09 

5.26 06 - 01 

8.9136-09 

3.1096 -01 

9 . 3f 56-03 

1.0 706-09 

t. 5606- 19 

1.2106-10 

2.8326-19 




2.220E*09 

5.2866-01 

7. 6936-05 

3.0896-01 

5. 1196-03 

9.9786-lC 

6.0806-19 

1.0536-10 

2.2236-19 




2.290E*09 

5.3196-01 

7.0056-09 

3.0566-01 

6.0516-03 

8.9036-10 

9.9016-19 

9. W66 11 

1.7996-19 




2.260E*09 

5.3926-01 

6.9006-09 

3.0276-01 

7.1316-03 

7.9686-10 

3.9576-19 

7.9966-11 

1.3796-19 

'( 



2.280E*09 

5.3716-01 

5.8516-09 

2.9966-01 

8.3716-03 

6.6396-10 

3.2016-19 

6.9706-11 

1.0906-19 




2.300E*09 

5.9016-01 

5.3536-09 

2.9636-01 

9. 7896-03 

5.9086-10 

2.5936-19 

6.0776-11 

8.6276-20 

\ 



2.320E*09 

5.9316-01 

9.8996-09 

2.9276-01 

1. 1906-02 

5.2616-10 

2.1026-19 

5.2996-11 

6.8396-20 




2.390E*09 

5.9616-01 

9.9866-09 

2.8896-01 

1.3296-02 

9.6806-10 

1.7066-19 

9.6186-11 

5.9286-20 




2.J63E*a9 

5.9926-01 

9.1086-09 

2.8986-01 

1. 5306-02 

9.1796-10 

1.3866-19 

9. 0296-11 

9.3126-20 

: 



2. 380E*09 

5.52 36-01 

3.7636-09 

2.8056-01 

1. 7636-02 

3.7276-10 

1.1266-19 

3.5036-11 

3.9 2 86-20 




2.900E*09 

5.5596-01 

3.99A6-09 

2.7586-01 

2*0226-02 

3.3296-10 

9.1506-15 

3.0966-11 

2.7266-20 




2.920E*09 

5.5856-01 

3.1556-09 

2.7096-01 

2.3116-02 

2.9656-10 

7.9336-15 

2.6966-11 

2.1686-20 




2.990E*09 

5.6176-01 

2.8186-09 

2.6566-01 

2.6306-02 

2.6996-10 

6.0356-15 

2 . 2996-11 

1.7236-20 




2.960E*09 

5.6996-01 

2.6926-09 

2.6006-01 

2.9826-02 

2.3576-10 

9 . 8956-15 

1.9866-11 

1.3696-20 

‘1 

1 


2.9S0E*09 

5.5816-01 

2.9166-09 

2.5906 -01 

3.3666-02 

2.1006-10 

3. 9656- IS 

1.7156-11 

1.0866-20 


/ 


2.900E*09 

5.7196-01 

2.2066-09 

2.9 776 -01 

3.7836-02 

1.8706-10 

3.2076-15 

1.9776-11 

8.6116-21 



X 

I 


.'I 
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Table II. - Continued. 


t 

r* 

C** 

C- 

CO 

CO* 

C02 

C2 

T 

2.«)9a-0l 

3.*86E-02 

1.S78E-11 

8.5126-07 

3.2 756-03 

3.1346-05 

6. 9936-09 

1.0416-05 

8.4006*03 

2.7<>7E-01 

*.210E-U2 

3.6*06-11 

9.0286-07 

2.1566-03 

2.8466-05 

3.8316-09 

7.9136-06 

8.6006*03 

2.641E-01 

S.021E-02 

8.085E-11 

9.4306-07 

1.4316-03 

2.5816-05 

2.1296-09 

5.9906-06 

8.8006*03 

2.&21E-01 

S. 91*8-02 

1.7336-10 

9.7016-07 

9.5616-0* 

2.3366-05 

1.1986-09 

4.5106-05 

9.0006*03 

2.7ME-01 

6.8838-02 

3.5938-10 

9.8256-07 

6.42*6-0* 

2.1086-05 

6.8066-10 

3.3726-06 

9.2006*03 

2.246E-01 

7.9178-02 

7.217E-10 

9.7986-07 

4.3336-0* 

1. 8966-05 

3.9006-10 

2.5016-06 

9.4006*03 

2.09«E-0l 

9.001E-02 

l.*07E-C9 

9.6176-07 

2.9316-04 

1.6986-05 

>.2486-10 

1.8376-06 

9.6006*03 

1.9i7E-0t 

l.OllE-01 

2.667E-09 

9.2916-07 

1.9S5E-0* 

1.5146-05 

1.3026-10 

1.3366-06 

9.8006*03 

1.77SE-01 

1.126E-01 

4.916E-09 

8.8366-07 

1.3*56-04 

1.3436-05 

7.5646-11 

9.6036-07 

1.0006*04 

1.61JE-01 

1.23Sb-01 

8.8376-09 

8.2756-07 

9.1056-05 

1.1846-05 

4.4006-11 

6.8246-07 

1.0206*04 

1.4ME-01 

1.J41E-01 

1.5*9E-C8 

7.6366-07 

6.1576-05 

1.0376-05 

2.5606-11 

4.7926-07 

1.0406*04 

U299E-01 

l.**2E-01 

2.630E-08 

6.9*76-07 

4.1566-05 

9.0246-06 

1.4886-11 

3.3276-07 

1.0606*04 

1.1S2E-U1 

1.S34E-U1 

*.*31E-C8 

6.2*06-07 

2. 7996 -05 

7.7956-06 

8.629E-12 

2.2856-07 

1.0806*04 

l.OUE-01 

1.616E-01 

7.24*6-08 

5.5386-07 

1.8806-05 

6.6836-06 

4.98 96-12 

1.5546-07 

1.1006*04 

O.tinE-Oi 

1.68OE-01 

l.loOE-07 

4.8658-07 

1.2606-05 

5.6846-06 

2.8736-12 

1.0486-07 

1.1206*04 

7./l7e-0.i 

1.74SE-01 

1.819E-07 

4.23*6-07 

8.4156-06 

4.7966-06 

1.6476-12 

7.0186-08 

1.1406*04 

6.663E-J2 

1.7^28-01 

2.8006-07 

3.6576-07 

5. 6056-06 

4.0146-06 

9.3866-13 

4.6746-08 

1.1606*04 

S.76SE-02 

1.8278-01 

*.2326-07 

3.1376-07 

3.7226-06 

3.3336-06 

5.3156-13 

3.1006-08 

1.1806*04 

*.9i7fc-02 

r.aS2b-01 

6.2936-07 

2.6756-07 

2.4656-06 

2.7456-06 

2.9896-13 

2.0506-08 

1.2006*04 

4.2S2E-02 

1.866E-01 

9.21 76-07 

2.2706-07 

1.6276-06 

2.2436-06 

1.6686-13 

1.3536-08 

1.2206*04 

3.641E-02 

1.873E-01 

I. 33 IE-O 0 

1.9186-07 

1.0716-06 

1.8196-06 

9.2326-14 

8.9246-09 

1.2406*04 

3.113E-02 

1.8/2E-01 

1.900E-C6 

1.61*6-07 

7.0276-07 

1.4656-06 

5.07CE-14 

5.8886-09 

1.2606*04 

2 . 06 OE-O 2 

1.8b7t-01 

2.6818-06 

1.35*6-07 

4.6006-07 

1.1736-06 

2. 7626-14 

3.8896-09 

1.2806*04 

2.272E-02 

1.8S7E-01 

3.7*66-06 

1.1326-07 

3.00*6-07 

9.3326-07 

1.">3E-1* 

2.5736-09 

1.3006*04 

U991E-02 

1.844E-01 

5.1898-06 

9.4396-08 

1.9596-07 

7.3886-07 

8.0.86-15 

1.7076-09 

1.3206*04 

1.6S9E-02 

1. 8298-01 

7.1338-06 

7. 8566-08 

1.2766-07 

5.8256-07 

4.2806-15 

1.1368-09 

1.3406*04 

1.419E-02 

1.8138-01 

9.736E-06 

6.5276-08 

8.3056-08 

4.5776-07 

2.2746-15 

7.5928-10 

1.3606*04 

1.2l!>E-a2 

1.798E-01 

1.3216-05 

5.4176-08 

5. •< 096-08 

3.5876-07 

1.2046-15 

5.0976-10 

1.3806*04 

1.093E-02 

1.783E-01 

1.781E-05 

4.49*6-08 

3.5286-08 

2.80 76-07 

6.3606-16 

3.4406-10 

1.4006*04 

H.96SE-U3 

1.7688-01 

2.3896-05 

3.7276-08 

2. 3068-08 

2.1956-07 

3.3596-16 

2.33*6-10 

1.4206*04 

7.729E-03 

1.7sSe-01 

3. 1896-OS 

3.0926-08 

1.5116-08 

1.7176-07 

1.7766-16 

1.59*6-10 

1.4406*04 

6.67lb-03 

1.7*38-01 

*.23*8-05 

2.5676-08 

9.9*48-09 

1.3*46-07 

9.4156-17 

1.0956-10 

1.4606*04 

3.776E-03 

1. 7326-01 

5.59*6-05 

2.13*6-08 

6.5726-09 

1.0536-07 

5.0106-17 

7.5766-11 

1.4806*04 

S.019E-03 

1.7238-01 

7.3566-05 

1.7776-08 

4. 3658 -09 

8.2666-08 

2.6806-17 

5. >766-11 

1.5006*04 

9.363E-03 

1.7146-01 

9.6256-05 

1.4826-08 

2.9166-09 

6.5056-08 

1.4*26-17 

3.6986-1 1 

1.5206*04 

3.81UE-03 

1.7078-01 

1.2536-0* 

1.2386-08 

1.9598-09 

5.1336-08 

7.8136-18 

2.6106-11 

1.5406*04 

3.333E-03 

1.7006-01 

1.62*6-0* 

1.0376-08 

1.3256-09 

4.0626-08 

4.2666-18 

1.8556-11 

1.5606*04 

2.927E-03 

1. 0948-01 

2.09*8-0* 

8.7006-09 

9.01*6-10 

3.2256-08 

2.3*96-18 

1.3266-11 

1.5806*04 

2.3 76E-03 

1. 6896-01 

2.6886-C* 

7.3196-09 

6.1756-10 

2.5696-08 

1.3056-18 

* *66-12 

1.6006*04 

2.273E-03 

1.6848-01 

3.4326-0* 

6.1 726- 09 

4.2596-10 

2.05*6-08 

7.3116-19 

6.91*6-12 

1.62 06*04 

2.0UE-03 

1.6808-01 

*.3636-0* 

5.2176-09 

2.9586-10 

1.6*86-08 

4.1356-19 

5.0396-12 

1.6406*04 

1.7a3E-03 

1. 6766-01 

5.5188-0* 

*.*216-09 

2.0686-10 

1.32b6-08 

2.3616-19 

3.69*6-12 

1.6606*04 

1.38bE-03 

1.6726-01 

6.9*76-0* 

3. 7566-09 

1.4556-10 

1.0726-08 

1.3606-19 

2.7236-12 

li6806*04 

1.913E-03 

1.06 86-01 

8.70*6-0* 

3.1986-09 

1.0316-10 

8.68 76 - 09 

7.9136-20 

2.0196-12 

1.7006*04 

1.262E-03 

1 . 60 * 6-01 

1.0856-03 

2. 7296-09 

7.3516-11 

7.0676-09 

4.6*68-20 

1.50*6-12 

1.7206*04 

1.130E-03 

1.6S98-01 

1.3*76-03 

2.3356-09 

5.2756-11 

5. 7676-09 

2.7526-20 

1.1266-12 

1.7406*04 

1.019E-03 

1.OS46-01 

1.66*6-03 

2.0026- 09 

3.8086-11 

4.7226-09 

1.6*56-20 

8.47*6-13 

1.7606*04 

9. lllE-O*' 

1.0*96-01 

2.0*76-03 

1.7206-09 

2.7666-11 

3.8786-09 

9.9216-21 

6.40*6-13 

1.7806*04 

6*2u*.k 

1.6*36-01 

2.5056-03 

1.4816-09 

2.0206-11 

3.19*8-09 

6.03*6-21 

4.8606-13 

1.8006*04 

7.399E-09 

1.63S6-01 

3.0536-03 

1.2776-09 

1.48*6-11 

2.6386-09 

3.7006-21 

3. 7026-13 

1.8206*04 

6.683E-09 

1.02 78-01 

3.7026-03 

1.1036-09 

1.0966-11 

2.18*6-09 

2.2886-21 

2.8306-13 

1.8406*04 

6.093E-09 

1.6188-01 

*.«o86-03 

9.5*86-10 

8.1316-12 

1.8136-09 

1.4256-21 

2.1706-13 

1.8606*04 

5.9 75E-09 

1.6078-01 

5.3688-03 

8.2758-10 

6.0636-12 

1.5086-09 

8.9*36-22 

1.6696-13 

1.8806*04 

9.96iE-d9 

1.59*6-01 

6. *176-03 

7.1826-10 

4.5*16-12 

1.2566-09 

5.6526-22 

1.2866-13 

1.9006*04 

9.5J2E-09 

1.5798-01 

7.63*8-03 

6.2*08-10 

S.4156-12 

1.0*96-09 

3.5966-22 

9.9356-1* 

1.9206*04 

9.0d7E-04 

1. 56 36-01 

9.0366-03 

5.4278-10 

2.5786-12 

8.765c-10 

2.3036-22 

7.6856-1* 

1.9406*04 

3.712E-U9 

1.5*36-01 

1.06*6-02 

4.7236-10 

1.9536-12 

7.3356-10 

1.4836-22 

5.9526-1* 

1.9606*04 

3.3 72E-09 

1.5226-01 

1.2*76-02 

4.1136-10 

1.4856-12 

6.1*46-10 

9.6106-23 

4.6126-1* 

1.9806*04 

3.063E-09 

1. *978-01 

1.4536-02 

3.5838-10 

1.1326-12 

5.1*96-10 

6.2586-23 

5.5756-1* 

2.0006*04 

2.7S1E-Q9 

1. *708-01 

1.6836-02 

3.1226-10 

8.6506-13 

4.3176-10 

4.09*6-23 

2.7 706-1* 

2.0206*04 

2.329E-04 

1. **06-01 

1.9*06-02 

2.7206-10 

6.6266-13 

3.6196-10 

2.6916-23 

2.1*56-1* 

2.0406*04 

2.2H9E-09 

1. *066-01 

2.2226-02 

2.3686-10 

5.08*6-13 

3.0336-10 

1.7756-23 

1.6596-1* 

2.0606*04 

2.079E-09 

1.370C-01 

2.5316-02 

2.0626-10 

3.9076-13 

2.5406-10 

1.1766-23 

1.2806-1* 

2.0806*04 

l.B77E~09 

1.3306-01 

2.8656-02 

1. 7936-10 

3.0076-13 

2.1266-10 

7.8096-24 

9.8636-15 

2.1006*04 

1.996E-04 

1.2888-01 

3.22*8-02 

1.5586-10 

2.3166-13 

1.7776-10 

5.2026-24 

7.5786-15 

2.1206*04 

l.SiOE-04 

1.2*26-01 

3.6066-02 

1.3526-10 

1.78*6-13 

1.48*6-10 

3.4736-24 

5.7826-15 

2.1406*04 

1.378E-09 

1.1958-01 

4.0086-02 

1.1726-10 

1.3766-13 

1.2376-10 

2.3246-24 

4.4206-15 

2.1606*04 

1.239E->}9 

1.1*56-01 

4.4276-02 

1.01*6-10 

1.0606-13 

1.0296-10 

1.5576-24 

3.3636-15 

2.1806*04 

1.112E-04 

1.0936-01 

*. 8616-02 

8.7636-11 

8.1736-1* 

8.5506-11 

1.0456-24 

2.5506-15 

2.2006*04 

9.959E-i3£ 

1.0*06-01 

5.30*8-02 

7.5588-11 

6.2*76-1* 

7.0876-11 

7.0236-25 

1.9266-15 

2.2206*04 

8.893E-03 

9.85 78-02 

5.75*6-02 

6.5066-11 

4.8496-1* 

5.8636-11 

4.7226-25 

1.4506-15 

2.2406*04 

7.928E-03 

9.3128-02 

6.2066-02 

5.5906-11 

3.7326-1* 

4.8396-11 

3.1776-25 

1.0856-15 

2.2606*04 

7.032 E-OS 

8.76 78-02 

6.6558-02 

4.7956-11 

2.8706-1* 

3.9856-11 

2.1386-25 

8.1006-16 

2.2806*04 

6.C61E-US 

4.2266-02 

7.0986-02 

4.1056-11 

2.2056-1* 

3.2756-11 

, 1.4396-25 

6. 0166-16 

2.3006*04 

S.S97E-0S 

7.6958-02 

7.5316-02 

3.5086-11 

1.6926-1* 

2.6856-11 

9.687E-26 

4.4526-16 

2.3206*04 

9.9u:> E-05 

7.1768-02 

7.9*96-02 

2.9926-11 

1.2986-1* 

2.1976-11 

6.5196-26 

3.2836-16 

2.3406*04 

9.330E-0S 

6.673E-02 

8.3516-02 

2.5*96-11 

9.9*36-15 

1.7936-11 

4.3866-26 

2.4136-16 

2.3606*04 

3.817E-0S 

6.1888-02 

8.7326-02 

2.1688-11 

7.6116-15 

1.461E-U. 

2.9496-26 

1. 7686- 16 

2.3806*04 

3.3S9E-09 

5.7258-02 

9.092E-C2 

1.8*26-11 

5.8206-15 

1.1876-11 

1.9826-26 

1. 2926-16 

2.4006*04 

2.9S3E-0S 

5.2856-02 

9.4286-02 

1.5636-11 

4.4466- If 

9.6306-12 

1. 3316-26 

9.4256-17 

2.4206*04 

2.593E-05 

*.8696-02 

9.7396-02 

1.3256-11 

3.3936-15 

7.7956-12 

8.9266-27 

6.8606-17 

2.4406*04 

2.2 7SF-0S 

*.*776-02 

1.0026-01 

1.1236-11 

2.5876-15 

6.2986-12 

5.9816-27 

4.9856-17 

2.4606*04 

1.999E-05 

*.1108-02 

1.0286-01 

9.5106-12 

1.9716-15 

5.0796-12 

4.0036-27 

3.6196-17 

2.4806*04 

1.7*8 E-OS 

3. 7a86-02 

1.0526-0.1 

8.0516-12 

1.4956-15 

4.0876-12 

2.6756-27 

2.6256-17 

2.5006*04 
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Table II. 

* Continued. 





T 





P/PO ■ 

2.00E-01 







T 

E- 

0 

06 


0- 

02 

026 

02- 



1.000E»02 

0. 

0. 

0. 

0. 

0. 

4.512E-11 

1.760E-18 

0. 

i’ 


2.000E»02 

0. 

U7ESE-87 

0. 

0. 

0* 

9.279E-11 

1.760E-18 

0. 



3.00aE»02 

0. 

7.984E-46 

7.012E-80 

0. 

0. 

9.649E-U 

1.760E-18 

0. 



4.000E»02 

0. 

S.440E-3S 

1.863E-62 

0. 

0. 

9.034E-11 

1. 760E-1B 

0. 



S.0O0E»02 

0. 

1.SE8E-28 

9.399E-92 

0. 

0. 
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1.0172-09 

9.0902-19 

1.92U-91 

1.9872-10 

9.2902-01 

2.0172-10 

6.9002-02 

1.2672-19 

1.9002*01 1 


9*4971-09 

2.9112-19 

2.9202-19 

9.3912-10 

9.2902- 0) 

S.0712-10 

9.9962-02 

9.7002-19 

1.9002*01 1 

i 1 

2.192 E-00 

1.9112-11 

1.9712-30 

1.7092-17 

9.2122-01 

1.2192-09 

2.9902-02 

1.6992-19 

1.6002*01 

■ V 

s.aooe- 0 * 

6.9002-11 

2.9262-34 

9.9902-17 

9.1902-01 

2.9102-09 

1.999S-02 

9.9912-19 

1.7002*01 


l.9i0f>07 

2.0922-12 

9.7712-39 

1.0092-1* 

9. 1212-01 

6.^722-09 

1.1*02-02 

2.0192-13 

3.0002*01 

J 


..1.1«1E-11 

1.1992-11 

9.7192-10 

9.0092-01 

1.9692-00 

9.0962-01 

6.7992-13 

3.9002*01 


7.90SE-07 

9.0002-11 

2.1122-12 

1.1022-19 

9.0992-01 

1.1002-00 

6.1692-03 

2.1962-12 

9.0002*0} 

: ; 

1. *222-09 

1.0712-10 

1.2992-31 

3.9002-19 

9.0902-01 

9.2162-00 

9.2902-03 

6.6992-12 

9.1002*01 


1.9992-09 

S.09 02-10 

9.2'i£-10 

9.1012-19 

9.0392-01 

1.1922-07 

2.9I92-03 

1.9692-11 

9.2002*01 


7.0902-09 

1.7712-09 

9.8 '72- 29 

2.33*2-19 

9.0262-01 

2.1662-07 

2.1112-01 

9.9722-11 

9.3002*01 : 

■' 

1.9202-09 

9.1792-09 

9.919t-20 

9.9902- 19 

9.0192-01 

1.7992-07 

1.9202-03 

1.9172-10 

9.9002*03 ! 


2.7012-09 

1.919E-0O 

1.7392-27 

1.9972-11 

9.0192-01 

6.2122-07 

1.1086- 01 

3.9902-10 

*.50C2*03 ! 


9.2292-09 

1.6992-00 

2.7922-29 

3.9202-11 

9.0102-01 

9.9072-07 

0.1702-09 

9.9072-10 

9.6002*01 


9.0112-09 

0.9912-00 

1.0122-21 

0.3922-13 

9.0072-01 

1.9202-06 

6.11*2-09 

2.9222-09 

9.701)2*01 1 


i.TllEtSO 

2.0002-07 

1.0792-29 

1.9312-12 

9.0092-01 

2.2002-06 

9.6292-09 

9.6712-09 

9.00l<2*0} ; 


1.0992-09 

9.9*12-07 

9.«912-29 

9.3922-12 

9.0002-01 

1.1162-06 

3.9372-09 

1.2032-00 

*.9002*03 


9.2112-09 

9.9712-07 

2.9092-21 

9.6192-12 

9.9992-01 

9.7922-06 

2.7136-09 

2.0112-00 

5.0002*03 1 


0.0092-09 

2.0902-09 

1.1292-22 

2.0862-11 

9.9902-01 

6.9792-06 

2.1116-09 

9.9762-00 

9.1002*01 


1.9912-01 

9.0912-09 

9.9722-22 

9.9332-11 

9.9102-01 

0.0902-06 

1.6002-09 

1.2122-07 

9.2002*01 


2.1912-01 

7.9992-09 

2.1902-21 

9.2692-11 

9.9992-01 

1.1722-09 

1.1192-09 

2.9662-07 

9. 3002*01 L 

l.U22=01 . 

.. 1.1992-09 

7.7172-21 

1.9062-10 

9.9992-01 

1.9002-09 

1.0672-09 

9.7952-07 

9.*OOE*03 


s.77oeoi 

2.9972-09 

2.9702-20 

1.0602-10 

9.9192-01 

1.0922-09 

0.9922-09 

9.0902-07 

9.9002*01 

\ 

i.OOOfrfil. 

9.1912-09 

7.9992-20 

7.9092- 10 

9.090C-01 

2.1202-09 

6.9972-09 

1.6962-06. 

9.6002*03 


1.1192t02. 

. 9.0192-09 

2.3032-19 

1.9002-09 

9.0022-01 

2.7092-09 

9.6902-09 

2.9312-06 

5.7002*01 

< 

1.9222r02. 

1.0002-09 

9.2092-19 

2.0902-09 

9.7102-01 

1.2792-09 

9.6192-09 

9.0192-06 

9.6002*03 

r 

2.7992-02 

1.9912-09 

i. 62 72-10 

9.3092-09 

9.9092-01 

1.7112-09 

1.7662-09 

0.2972-06 

9.9002*01 


1.1232-A2 

2.9*12-09 

9.0172-10 

9.9292-09 

9.9212-01 

9.1002-09 

1.072E-09 

1.1002-05 

6.0002*01 


9.1002-02 

1.9092-09 

9.9122-10 

1.6992-00 

9.2192-01 

9.0192-09 

2.9972-09 

1.9972-09 

6. 1002*01 


0.0902-92 

9.1162-09 

2.1712-17 

2.7922-00 

3.9922-Ot 

9.11SE-09 

2.0192-09 

2.0092-09 

6.2002*01 


0.7702-02 

7.0772-09 

9.7922-17 

9.3992-00 

1.9*72-01 

9.7092-09 

1.6202-09 

1.8162-0* 

6.1002*03 


1.0092-01 

9.9912-09 

1.0272-19 

9.9932-00 

1.1392-01 

9.2192-09 

1.2072-09 

9.9302-05 

6.4002*0} j 


1.1292-01 

1.2992-01 

2.1912- 10 

9. 7292-00 

2.9072-01 

6.9092-09 

1.0102-09 

6.0902-0* 

6.9002*01 


i*s»ie=9i . 

1.9*72-01 

9.3992-1* 

1.3912-07 

2.9291-01 

9.1042-09 

7.1292-06 

7.065E-C 

6.6002*01 1 


1.7912-01 

2.0792-01 

0.6912-1* 

1.1292-07 

2.2992-01 

7.1102-09 

9.9032-06 

7.1kl2-0-. 

6.7002*01 I 


2.0102-01 

2.9972-01 

1.0132-19 

2.3712-07 

1.9102-01 

7.2992-09 

9.9152-06 

0.9172-09 

6.1002*01 1 


2.2102-01 

1.1922-01 

1.2002-19 

2.9722-07 

1.9102-01 

7.1192-09 

1.1662-06 

8.7052-09 

6.9002*01 1 


2.1200-01 

1.0992-03 

9.9912-19 

1.9192-OT 

1.1902-01 

7.1102-09 

2.9612-06 

0.7012-09 

7.0002*01 1 


2.1102-01 

9.9112-01 

1.1002-19 

9.2972-07 

1.0992-91 

7.2192-09 

l.ll‘>E-06 

0.9602-09 

7.1002*01 ; 

(• 

)2.O0l2-0l _ 

9.90 72-01 

1.9092-!9 

9.9922-07 

1.9992-02 

7.1162-09 

1.1202-06 

8.0622-D9 

T. 2002*03 \ 


3.7022-01 

9.9102-01 

3.9292-19 

9.9992-07 

7.2302-02 

6.9912-09 

9.9972-07 

7.9902-09 

7.1002*01 


2.0922-01 

7.9902-01 

0.1912-19 

9.39*2-07 

9.0112-02 

6.7602-09 

6.0902-07 

6.9922-79 

7.4002*01 I 


2.9022-01 

0.9902-01 

1.0*02-11 

7.0902-07 

9.9912-02 

6.9972-05 

9.9702-07 

6.3*02-09 

7.9602*01 ‘ 


2.9972-01 

9.9292-03 

1.7992-11 

7.7792-07 

1.7982-02 

6.1222-05 

1.9072-0? 

9.71*2-09 

7.6002*01 


2.9772-01 

1.1122-02 

1.0122-13 

1.9902-07 

1.0232-02 

6.0912-09 

2.99*2-07 

9.1922-09 

7.7002*01 


2.9902-01 

1.2092-02 

9.9772-13 

9.1112-U7 

2.9192-02 

5.8992-09 

1.1112-07 

*.9062-09 

7.1002*01 ! 

, 

1.0002-01 

1.9912-02 

0.1212-1* 

9.7972-07 

1.9*11-02 

9.6292-09 

l.MOE-07 

*.1062-09 

7.9002*01 


1.0002-01 

1.9122-02 

1.1092-12 

1.0192-09 

1. 9022-02 

9.9022-09 

9.9912-00 

1.6*92-09 

6.0002*01 


2.9002-01 

2.0*92-02 

3.2092-12 

1.1902-09 

1.0171-02 

9.990E-05 

9. 1992-08 

2.0672-09 

6.2002*01 i 

i 
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Table II.- 

Continued. 






T 

8- 

0 

n* 

0** 

0- 

02 

02* 

02- 

iJ 

8.«00t»01 

2.6728-02 

6.4808-01 

1.593C-03 

2.3756-18 

3.9928-06 

1.1156-05 

4.2958-07 

1.129E-1C 

/ 1 

(.ftOOE^O) 

3.2666-02 

6.4138-01 

2.0758-03 

8.4928-18 

4.3538-06 

9.265E-P6 

4.5446-07 

1.052E-10 

a.tooEo) 

3.<»47e-02 

6.3668-01 

2.7426-03 

2.8828-17 

4. 7018-06 

7. 7366-06 

4. 7968-07 

9.7518-11 


«.OOOE»OE 

4.7198-02 

6.3098-01 

3.3838-03 

9.3108-17 

5.0318-06 

6.4868-06 

5. 0508-07 

9.004E-11 

i 

9.200E»03 

5.5858-02 

6.2638-01 

4.6438-0? 

2.8T4E-16 

5.3378-06 

5. 6578-06 

5. 3058-07 

8.2798-11 

» 

9.«00E»03 

6. 5448-02 

6. 1678-01 

5.9988-03 

8.5048-16 

5.6148-06 

6.6058-06 

5. 5598-07 

7.5TT6-11 


9.600E*03 

7.5968-02 

6.0828-01 

7.9816-03 

2.4188-15 

5.6568-06 

3.8966-06 

5.8138-07 

6.900E-11 

' 

9.800E»03 

8.7388-02 

5.9878-01 

9.ST0E-03 

6.6288-15 

6.0578-06 

3.3026-06 

6. 0646-07 

6.251E-1I 


l.Q0aE*04 

9.9638-02 

5.8818-01 

1.1996-02 

1.7598-14 

6.2138-06 

2.802E-06 

6.310E-OT 

S.6S1E-11 


1.020E904 

1. 1276-01 

5.7668-01 

1.4918-02 

4.49TE-14 

6.3228-06 

2.379E-06 

6.S48E-0T 

S.062E-U 

1 . 

l.040E»(H 

1.2648-01 

5.6398-01 

1.8428-02 

1. 1188-13 

6.3818-06 

3.021E-06 

6. 7T6E-0T 

4.48TE-U 


I.060EM4 

1.4068-01 

5.50'38-Oi 

2.2608-02 

2. 6988-13 

6.3898-06 

1.7158-06 

6. 988E-OT 

3.966E-11 

* 

i.oaoEm 

1.5548-01 

5.3858-01 

2. 7998-02 

6.3398-13 

6.3478-06 

1.4556-06 

7. 1 788-07 

3.482E-11 


I.IOOE *09 

1.7068-01 

5.1968-01 

3.3348-02 

1.4488-12 

6.2578-06 

1.2318-06 

7.3418-07 

3.0358-11 


l.t20E*04 

1.8608-01 

5.0268-01 

4.0078-02 

3. 2228-12 

6.1218-06 

1.0396-06 

7.4676-07 

2.6258-11 


1.190E*09 

2.0178-01 

4.8648-01 

4. 7796-02 

6.9908-12 

5.9438-06 

8.7376-07 

7. 5498-07 

2.2528-11 


1.160E*04 

2.1768-01 

4.6808-01 

5.6578-02 

1.4796-11 

5.7278-06 

7.3158-07 

7. 5768-07 

1.9166-11 


1.180E*09 

2.3368-01 

4.4658-01 

6.6428-02 

3.0506-11 

5.4778-06 

6.0908-07 

7.5418-07 

1.61SE-11 


t.230E*04 

2.4968-01 

4.229F-01 

7.7318-02 

6.1378-11 

5. ^98-06 

5.0398-07 

7. 437E-07 

1.3488-11 


l.220E*09 

2.6568-01 

4.0048-01 

8.9198-02 

1.2038-10 

*.89)8-06 

6.138E-07 

7.261E-07 

1.1138-11 


1.290E*09 

2.8168-01 

3.7698-01 

1.0208-01 

2.3)18-10 

4.5768-06 

3.371E-07 

7.011E-0T 

9.0988-12 


1.260E*04 

2.9758-01 

3.5288-01 

1.1958-01 

4.3286-10 

4.2428-06 

2.721E-07 

6.652E-07 

7.34H-12 


t.280E*09 

3.1318-01 

3.2838-01 

1.2968-01 

7.9226-10 

3.9008-06 

2.1766-07 

6.311E-07 

5.8638-12 


1.300E»09 

3.2848-01 

3.0868-01 

1.4418-01 

1.4198-09 

3.5568-06 

1.7228-07 

5. 8798-07 

6.6198-12 


1.320E*09 

3.4338-01 

2. 7908-01 

1.5888-01 

2.4878-09 

3.2158-06 

1.3508-07 

5.4098-07 

3.593E-12 


1.340E*09 

3.5778-01 

2.5688-01 

1.7346-01 

4. 2738-09 

2.8628-06 

1.0476-07 

4.9168-07 

2.7608-12 

} 

1.360E*04 

3.7148-01 

2.3138-01 

1.8776-01 

7. 7008-09 

2.5628-06 

8.0346-08 

4.4158-07 

2.0988-12 

1.380E*04 

3.8448-01 

2.0878-01 

2.0168-01 

1.19'6-08 

2.260‘^-0« 

6.1078-08 

3.9218-07 

1.5678-12 


1.400E404 

3.9668-01 

1.8738-01 

2.1498-01 

1.9366-08 

1.9788-06 

6.6006-08 

3.4448 -07 

1.1608-12 

1 

1.420E*04 

4.0798-01 

1.6738-01 

2.2748-01 

3.0978-08 

1.7168-06 

3.4356-08 

2.9968-07 

8.4998-13 


1.440E*04 

4.1848-01 

1.4868-01 

2.3918-01 

4.8798-08 

1.48 38 - 06 

2.5458-08 

2.5828-07 

6.1636-13 


1.460E404 

4.2798-01 

1.3168-01 

2.4998-01 

7.5638-08 

1.2738-06 

1.8)48-08 

2.2088-07 

4.4308-13 

y 

1.4808*04 

4.3648-01 

1.1608-01 

2.59T:-01 

1.1578-0 7 

1.0868-06 

1.3728-0* 

1.8758-07 

3.1618-1* 


l.S0OE*O4 

4.4428-01 

1.0208-01 

2. 6858-01 

1.7478-07 

9.2328-07 

9.9968-09 

' . 5828-07 

2.2428-13 


1.520E*04 

4.5108-01 

8.9488-02 

2.7658-01 

2.6068-07 

7.8158-07 

7.2608-09 

1.3298-07 

1.5828-13 


1.5408*04 

4.5718-01 

7.8358-02 

2.8368-01 

3.8418-07 

6.5978-07 

5.2608-09 

1. li 26-07 

1.1128-13 ' 

>- 

1.5608*04 

4.6258-01 

6. 85.18-02 

2.898.:-0I 

5.6008-07 

5.5568-07 

3.8078-09 

9.2728-08 

7.7996-14 


1.5808*04 

4.6738-01 

5.9868-02 

2.9536-01 

8.0788-07 

4. 6728- 07 

2.7548-09 

7. 7168-08 

5.4638-14 


1.6006*04 

4.7148-01 

5. 2288-02 

3.0018-01 

1. 1548-06 

3.9258-07 

1.9938-09 

6.4138-06 

3.8258-14 


1.6208*04 

4.7508-01 

4. 5678-02 

3.0438-01 

1.6328-06 

3.2968-07 

1.4448-09 

5. 3268-08 

2.6808-1* 


1.6408*04 

4.7828-01 

3.99108-02 

3. 0808 -01 

2.2898-06 

2.7688-07 

1.0486-09 

<.4228-08 

1.0808-14 


1.6608*04 

4.8098-01 

3.4898-02 

3.1128-01 

3. 1828-06 

2.3251-07 

7.62 •*8-10 

3.6738-08 

1.3228-14 


1.6808*04 

4.8338-01 

3.0848-02 

3. 1398-01 

4.3888-06 

1.9558-07 

5.5668-10 

3.05*8-08 

9.3148-15 


1.7008*04 

4. 8548-01 

2.6768-02 

3.1638 - 01 

6. 0038-06 

1.6468-07 

4.0758-10 

2.5428-08 

6.5058-15 


1-7208*04 

4.8738-01 

2.3488-02 

3.1833-01 

8. 1518-06 

1.3878 -07 

2.9948-10 

2. 1198-08 

4.6726-15 


1.7408*04 

4.8898-01 

2.0838-02 

3. 2018-01 

1.0996-05 

1.1718-07 

2.2088-10 

1.7698-06 

3.3278-15 


1.7608*04 

4.9038-01 

1.8168-02 

3.2168-01 

1.4716-05 

9.9028-08 

1.6356-10 

1.4808-08 

2.3798-15 


1.7808*04 

4.9168-01 

1.6008-02 

3.2298 -01 

1.9578-05 

8.390C-08 

1.2158-10 

1.2408-08 

1.7008-15 

•d 

1.8008*04 

4.9288-01 

1.4138-02 

3.2408-01 

2. 5858- 05 

7.1228-08 

9.0768-11 

1.0428-08 

1.232E-i:> 


1.8208*04 

>.9388-01 

1 2508-02 

3.1498-01 

3.3958-05 

6. 0598-08 

6.8038-11 

0. 7728-09 

8.9248-16 

' 

1.8408*04 

.9488-01 

1. 1088-02 

3.2578 - 01 

4.4328-05 

5.1658-00 

5.1238-11 

7.4028-09 

6.4948-16 


1.8608*04 

4.9568-01 

9.8368-03 

3.2638-01 

5. 7528-05 

4. 4 ■ 28-08 

3.8768-11 

6. 2616-09 

4.7488-16 


1.8*08*04 

4.9658-01 

8.7698-03 

3.2 698 -01 

7.4238-05 

3.7788-08 

2.9428-11 

5. 3088-09 

3.4876-16 


’ .'•' Jt *S^ 

4.9738-01 

7.7668-03 

3.2728-01 

9. 5278-05 

3.2418-Ou 

2.2448-11 

4.5108-09 

2.5738-16 


1 2C?!:*04 

4.9818-01 

6.9898-03 

3.2 756-01 

1.2168-04 

2.7878-08 

1.7198-1* 

3.0*18-09 

1.9078-16 

\ 

• ■;4j8*04 

4.9898-01 

6.2248-03 

3.27 78-01 

1.5458-04 

2.4028-08 

1. *228-11 

3. 2798-09 

1.4208-16 


1. ’>608 *04 

4.9978-01 

5.5768-03 

3.278e-01 

1.9528-04 

2.0758-08 

1.U21E-11 

2. 8058-09 

1.0628-16 

1 

1.9808 *04 

5.0068-01 

5.0058-03 

3.2778-01 

2.4558-04 

1.7968-08 

7.9188-12 

2.4058-09 

7.9768-17 


2.0008*04 

5.0148-01 

4.4998-03 

3.2 768-01 

3.0728-04 

1.5588-08 
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2.0208*04 

5.0248-01 
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7.9078-09 

1.8638-12 
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2.1208*04 

5.0838-01 

2.4598-03 

3.2428-01 

1.071E-03 

6.9468-09 

1.4828-12 

8.6558-10 

1.2128-17 


2.1408.% 

5.0988-ul 

2.2358-03 

3.2328 >01 

1.2 9 88-03 

6.1148-09 

1.1838-12 

7.5316-10 

9.4048-16 


2.1608 *04 

5.1158-01 

2.0858-03 

3.2218-01 
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7.3758-18 
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5.1328-01 
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2.9518-01 
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1.3438-09 
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2.3 8 78-19 

1 
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5.5138-01 
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8. 7058-10 

3.6178-14 
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4.7538-04 
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2. 164E-02 

7.8168-10 

2.9778-14 
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1.5318-19 ^ • 
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1.3704-12 
1.0434-12 
6.2764-13 
4.4434-13 
5.058E-13 
3.9674-13 
3.1144-13 
2.4524-i^ 
1.9314-13 
1.5224-13 
1.2004-13 
9.4''94-l* 
7.4534-1* 
y.e. 96-1* 
4.41‘,F-'* 
3.4234*14 
t.F794-l* 
2.2204-1* 
1.7 j 14 1* 
1..'m' 4-1* 
1.0**4-1* 
6.0734-lS 
4.2214-.5 
*.7774-15 
i.65*r-i5 
2.78*4-15 
2.l'84-’,» 
1.40’e-15 
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2.2204*05 
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7-3534*05 
2.500£*-55 
,).*’0i:»05 
.! .04*05 

^ .5*04*05 
2.5704*05 
7, 500r*05 
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1.4806-28 

4.4426-52 

0. 

0. 

4.8266-11 

1.7606-18 

0. 

6. OOOE»02 

0. 

3.4656-24 

4.2046-45 

0. 

0. 

4.9426-11 

1. 7606-18 

3.6876-96 

r.903E4'32 

I.S98E-78 

4.6116-21 

4.1456-40 

0. 

6. 7896-90 

4.9376-11 

1.7606-18 

6.7846-83 

B.OOOE»o; 

1.617E-8S 

3.36156-18 

7.1106-37 

0. 

1. 7546-76 

5.3126-10 

1.7606-18 

6.9946-71 

9.000E»32 

1.294E-58 

1.0646-15 

1.2616-34 

0. 

3.0826-65 

1. 1706-08 

1.7606-18 

1.8606-60 

1.000E*03 

1.1626- '. 

1.0946-13 

7.8176-33 

0. 

3.2696-56 

1.4516-07 

1. 7606-18 

4.4306 --52 

I.IOC' i)i 

3.814L •: 

4.8876-12 

2.3006-31 

0. 

7.9376-49 

1.1376-06 

1.7606-18 

3.1676-45 

U200E J 

1.0446 ’ 

1.1486-10 

3.8686-30 

0. 

1.1316-42 

6.3096-06 

1.7606-18 

1.6226-39 

1.30CE ^03 

4.217E-32 

1.6716-09 

4.2316-29 

0. 

1. 8206-37 

2.6846-05 

1. 7606-18 

1.0956-34 

1.900E + 2; 

3.771E-28 

1.6606-08 

3.2996-28 

0. 

5.2756-33 

9.2656-05 

1.7606-18 

1.5026-30 

l.SOOfc'-J 

1.0216-24 

1.2156-07 

1.9616-27 

0. 

3.8786-29 

2.7066-04 

1.7606-10 

5.7756-27 

1.600E»u3 

1.0326-21 

6.9376-07 

9.3616-27 

0. 

9.3456-26 

6.8986-04 

1.7606-10 

7.8676-24 

l.T00EM>3 

3.8236-19 

3.2256-06 

4.5386-26 

0. 

7.3756-23 

1.5716-03 

2. 1446-18 

3.7456-21 

l.8a0E»03 

1.2806-17 

1.26 36 -05 

• .0676-24 

0. 

4.7946-21 

3.2556-03 

1.4716-17 

1.5506-19 

l.909E>03 

1.S446-16 

4.2T9C-05 

...4676-23 

0. 

1.0386-19 

6.2176-03 

1.5856-16 

2.2346-18 

2.000E«'03 

1.3856-15 

1.2806-04 

8.3 796-22 

0. 

1.5626-18 

1.1066- 02 

1.4116-15 

2.3216-17 

? .00E*03 

1.0036-14 

3.4366-04 

1.5076-20 

8.2576-88 

1.7886-17 

1.8476-02 

1.0236-14 

1.8926-16 

2.200E*03 

6.0416-14 

8. 3896-04 

2.0916-19 

1.4466-83 

1.6176-16 

2.9116-02 

6. 18 16-14 

1.2496-15 

2.300E*03 

3.09 86-13 

1.8826-03 

2.3166-18 

1.0966-79 

1.1876-15 

4.3466-02 

3. 1776-13 

6.8276-15 

2.400E903 

1.3766-12 

3.9136-03 

2.1036-17 

4.0026-76 

7.2336-15 

6.1606-02 

1.4156-12 

3.1436-14 

2. 300E »03 

5.3786-12 

f.5886-03 

1.6076-16 

7.7026-73 

3.7226-14 

8.3016-02 

5. 5366-12 

1.2356-13 

2.60aE«03 

1.8716-11 

1.3806-02 

1.0526-15 

8.4296-70 

1.6416-13 

1.0656-01 

1.9286-11 

4.1906-13 

2.700E*03 

S.eSsE-ll 

2.3666-02 

6.0016-15 

5.5996-67 

6.2776-13 

1.2996-01 

6. 0366-11 

1.2376-12 

2.800E »03 

1.6636-10 

3.8846-02 

3.0286-14 

2. 3836-64 

2.1046-12 

1.5106-01 

1.7136-10 

3.2056-12 

2.900E903 

4.3186-10 

5.8986-02 

1.3686-13 

6.8416-62 

6.2376-12 

1.6726-01 

4.4456-10 

7.3296-12 

3.000E«03 

1.0326-09 

8.6866-02 

5.6006-13 

1.3796-59 

1.6476-11 

1.7636-01 

1.0616-09 

1.4886-11 

3.1Q3E*03 

2.2856-09 

1.2076-01 

2.0956-12 

2.0216-57 

3.9066-11 

1.7716-01 

2.3426-09 

2.6976-11 

3.200E»03 

4.7096-09 

1.6126-01 

7.2236-12 

2.2256-55 

8.3606-11 

1.6976-01 

4. 8076-09 

4.3826-11 

3.300E9 03 

9.0756-09 

2.0656-01 

2.3126-11 

1.8916-53 

1.6256-10 

1.5516-01 

9.2196-09 

6.4106-11 

3.900E903 

1.6436-08 

2.5406-01 

6.9136-11 

1.2716-51 

2.8626-10 

1.3536-01 

1.6586-08 

8.4 806-11 

3.903E903 

2.8076-08 

3.0086-01 

1.9416 to 

6. 8926-50 

4.6966-10 

1.1286-01 

2.8066-08 

l.C’16-10 

3<60aE>03 

4.5516-98 

3.4896-01 

5.1416-10 

3.0526-48 

7.0846-10 

9.0316-02 

4. 4906-08 

1.1276-10 

3.T0OE9O3 

7.0516-08 

3.8136-01 

1.2896-09 

1.1316-46 

9.9916-10 

6.9766-02 

6.8216-08 

1.1566-10 

3.800E»03 

1.0526-07 

4.1186-01 

3.0636-09 

3.4916-45 

1.3346-09 

5.2416-02 

9.8816-08 

1.1186-10 

3.900E *03 

1.5266-07 

4.3856-01 

6.9156-09 

9.0626-44 

1.7086-09 

3.8616-02 

1.3706-07 

1.0366-10 

8.oaaE*o3 

2.1726-07 

4.5336-01 

1.4826-08 

1.9816-42 

2.1276-09 

2.8136-02 

1.3246-07 

9.3706-11 

«.100E*03 

3.0596-07 

4.66 36-01 

3.0156-08 

3.6506-41 

2.6096-09 

2.0416-02 

2. 3346-07 

8.3946-11 

*.200E*03 

4.2976-07 

4. 7866-0 1 

5.8146-08 

5.6706-40 

3.1866-09 

1.4826-02 

2.8746-07 

7.5456-11 

4.300E*03 

6.05 36-07 

4.8226-01 

1.0646 -07 

7. 4546-39 

3.9026-09 

1.0816-02 

3.4096-07 

6.8666-11 

*.900E»03 

8.5756-07 

4.8696-01 

1.8496-07 

8. 3476-38 

4.8136-09 

7.9496-03 

3. 9066-07 

6.3566-11 

9.900E*03 

1.2216-06 

4.9036-01 

3.0696-07 

8.0526-37 

5.9846-09 

5.8956-03 

4. 3406-07 

5.9936-11 

4.600E *03 

1.7476-06 

4.9286-01 

4. 8846-07 

6. 7786-36 

7.4906 -09 

4.4146-03 

4.6976-07 

5.7496-11 

4.700E*03 

2.5006-06 

4.9466-01 

7.4976 -07 

5.0496-35 

9.4186-09 

3.3386-03 

4.9786-07 

5.5986-11 

8.800E*03 

3.5T5E-06 

4.9896-01 

1.1156-06 

3.3696-34 

1.1876-08 

2.5506-03 

5. 1866-07 

5.5176-11 

*.900E*03 

5.099E-06 

4.96196-0 1 

1.6146-06 

2.0356-33 

1.4976-08 

1.9676-03 

5.3286-07 

5.4966-11 

S.000E*03 

7.2496-06 

4.9776-01 

2.2776-06 

1.1216-32 

1.8896-08 

1.5326-03 

5.4106-07 

5.5266-11 

5.100E*03 

1.0276-05 

4.9836-01 

3.1396 -06 

5.6606-32 

2.3656-08 

1.2046-03 

5.4336-07 

5.6076-11 

5.209E*03 

1.4526-05 

4.9896-01 

4.2316-06 

2.6326-31 

3.0136-08 

9.5566-04 

5. 3996-07 

5.7446-11 

5.300E*03 

2.0516-05 

4.9956-01 

5. 5776-06 

1. 1306-30 

3.8156-08 

7.6496-04 

5. 3086-07 

5.9446-11 

S.900E*a3 

2.8956-05 

5.0026-01 

7. 1936-06 

4.4926-30 

4 8456-08 

6.1756-04 

5.1626-07 

6.2206-11 

5.500E*03 

4 . 0906-05 

5.0116-01 

9. 0856-06 

1.6586-29 

6.1786-08 

5.0296-04 

4.9676-07 

6.5836-11 

S.600E*03 

5.780E-05 

5.0236-01 

1.1256 -05 

5. 7036-29 

7.9096-08 

4.1306-04 

4. 7346-07 

7.0486-11 

9.700E*03 

8.1696-05 

5.0896-01 

1.3686-05 

1.8386-28 

1.0166-07 

3.4226-0* 

4. 4776-07 

7.6276-11 

5.800E*03 

1.1536-04 

5.0616-01 

1.6396-05 

5. 5926-28 

1.3086-07 

2.8616-04 

4.2116-07 

8.3326-11 

5.900E*03 

1.6206-04 

5.0916-01 

1.9416-05 

1.6176-27 

1.6856-07 

2.4146-04 

3.9546-07 

9.1726-11 

6.000E*03 

2.264E-04 

5.1306-01 

2.2806 -05 

4.4816-27 

2.1656-07 

2.0576-04 

3. 7186-07 

1.0156-10 

6.100E*03 

3.1366-04 

5.1826-01 

2.6666 - 05 

1.2006-26 

2 . 7726- 07 

1.7716-04 

3.5146-07 

1.1286-10 

6.200E*03 

4.2976-04 

5.2666-01 

3.1146-05 

3. 1276-26 

3.5276-07 

1.5406-04 

3. 3496-07 

1.2546-10 

6.300E*03 

5.8136-04 

5.3246-01 

3.6416-05 

7.9836-26 

4.4496-07 

1.3536-04 

3.2256-07 

1.39 36-10 

6.«0OE*O3 

7.751t-04 

5.4156-01 

4.2726-05 

2.0066-25 

5.5556-07 

1.2006-04 

3. 1426-07 

1.5416-10 

6.9QQE*03 

1.0186-03 

5.5176-01 

5.0346-05 

4.9536-25 

6.8556-07 

1.0726-04 

3. 1006-07 

1.6966-10 

6.600E*03 

1.3166-03 

5.6266-01 

5.9596-05 

1. 2256-24 

8.3536-07 

9.6476-05 

3.0936-07 

1.8526-10 

6.700E*03 

1.6756-03 

5.7406-01 

7.0966-05 

2.9856-24 

1.0046-06 

8.7216-05 

3.1186-07 

2.0046-10 

6.800E*03 

2.1006-03 

5.8826-01 

8.4556-05 

7.2096-24 

1.1906-06 

7.9086-05 

3.1706-07 

2.1446-10 

6.900E*03 

2.5956-03 

5.9606-01 

1.0126-04 

1.7246-23 

1.3916-06 

7.1836-05 

3. 2446-07 

2.2696-10 

7.000E*03 

3.1656-03 

6.0606-01 

1.2126-04 

4.0816-23 

1.6046-06 

6.5276-05 

3.3366-07 

2.3736-10 

7.100E*03 

3.8136-03 

6.1806-01 

1.4536-04 

9. 5476-23 

1.8276-06 

5.9306-05 

3.4426-07 

2.4556-10 

T.200E *03 

4.5446-03 

6. 2276-01 

1.7416-04 

2.2056-22 

2.0576-06 

5.3036-05 

3.5586-07 

2.5126-10 

7.300E*03 

5.3626-03 

6.2936-01 

2.0846-04 

5.0246-22 

2.2926-06 

4.8836-05 

3.6826-07 

2.5466-10 

7.400E*03 

6.2726-03 

6.3486-01 

2.4906-04 

1.1286-21 

2.5296-06 

4.4266-05 

3.8126-07 

2.5606-10 

7.500E*03 

7.2816-03 

6.3916-01 

2.9686-04 

2.4966-21 

2.7696 -06 

4.0106-05 

3.9476-07 

2.5556-10 

7.600E*03 

8. 3946-03 

6.4256-01 

3.5306-04 

5.4356-21 

3.0106-06 

3.6326-05 

4. 0856-07 

2.5346-10 

7.700E*03 

9.6186-03 

6.4816-01 

4.1856-04 

1. 1656-20 

3.2516-06 

3.2906-35 

4.2266-07 

2.5016-10 

7.800E*03 

1.0966-02 

6.4496-01 

4.9476-04 

2.4586-20 

3.4926-06 

2.9026-05 

4. 3706-07 

2.4596-10 

7.90)E*03 

1.2436-02 

6.4816-01 

5.8306-04 

5. 1056-20 

3.7346-06 

2.7056-05 

4.5156-07 

2.4096-10 

8.00(.E*03 

1.4036-02 

6.4876-01 

6. 8486-04 

1.0446-19 

3.9766-06 

2.4556-05 

4.6626-07 

2.3536-10 

8.200L*03 

1.7686-02 

6.4876-01 

9.3626-04 

4. 1686-19 

4.4586-06 

2.0296-05 

4.9606-07 

2.2326-10 
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Table II. * Continued. 

(>/PU » 3.0Jt-Ol 


c 

C* 

c»* 

C- 

CO 

CO* 

CC2 

C2 

T 

0* 

0* 

0. 

0. 

0. 

0. 

1.0006*00 

0. 

1.0006*02 

0* 

0* 

0. 

0. 

1.1656-65 

0. 

1.0006*00 

0- 

2.0006*02 

0* 

0* 

0. 

0. 

5.1586-50 

2.2*56-80 

1.0006*00 

0. 

3.0006*02 

0* 

0* 

0. 

0. 

9.5556-28 

1.0576-59 

1.0006*00 

0. 

5.0006*02 

0* 

0* 

0. 

0. 

2.59 56 -20 

2.560E-*7 

1.0006*00 

0. 

5.0006*02 


V*334t-7 i 

0. 

0. 

2.1*16-15 

5.2756-39 

1.0COE*00 

0. 

6.0006*02 


i*027E-o6 

Cl. 

u. 

7.2036-12 

3.2826-33 

1.0006*00 

2. 5656-91 

7.0006*02 


4.1426*99 

0. 

0. 

9.6616-10 

2.5056-30 

1.0006*00 

3,7756-78 

8.0006*02 


2*d496-b4 

0. 

0. 

2.3316-08 

6.2706-29 

1.0C06*0U 

5. 5656-69 

9.0006*02 

S 

i«9<»4b-30 

u. 

6.2236-87 

2.9016-07 

7.9566-28 

1.0CCE*00 

1.0666-61 

1.0006*03 

6* id9E~J'^ 

2.67oL-’t7 

u. 

l.uOlE-76 

2.2756-00 

6.3586-27 

l.C0CE*O0 

9.8206-56 

1»1006*03 


l.lll6-4<* 

0. 

3.5696-68 

1.2626-05 

3.5856-26 

l.OC0E*OO 

9.1796-51 

1.2006*03 

3* 7^0E-“32 

1*0346-42 

0. 

5.8516-61 

5.3686-05 

1.5526-25 

9.9996-01 

1.5766-56 

1.3006*03 

i«697E-*29 

1.436E-4C 

0. 

8.9306-55 

1.85 36-05 

5.5>06-25 

9.9976-01 

5.9556-53 

1.5006*03 

3.‘t23E-2T 

4. 3So6— 39 

Z.566E-S5 

2.0336-59 

5.5156-05 

1.6206-25 

9.9926-01 

7.9506-50 

1.5006*03 

3«*>65E~^b 

l*d2 66-37 

1.0'J<.E-Sl 

9.9596-55 

1. 3806-03 

*.2056-25 

9.9796-01 

5.3076-37 

1.6006*03 

2* 1 iOfe-2 3 

4«22iL-30 

2.605£-dti 

l.llBE-50 

3.1566-03 

1.1886-23 

*.9536-01 

1.1136-35 

1.7006*03 

8*22iE^22 

3.9726-34 

tt. 

7.70*6-38 

O.5226-03 

1.7256-22 

9.9C2E-01 

1.5516-32 

1.8006*03 

2. i^3E'20 

4.4/2E-32 

1.6!>U-7>» 

1.3776-35 

1.2*86-02 

3.6366-21 

9.8136-01 

1.2836-30 

1.9006*03 

4.02bt-i9 

3.3llt-iO 

S. 0576-75 

1.395t-33 

2.22S6-02 

5.9336-20 

' .6666-01 

6.8006-29 

2.0006*03 

5*7 iOE* 18 

I*6**2c-2o 

3.ai5E-7l 

8.9526-32 

3.7296-02 

7.5526-19 

9. *396-01 

2.5596-27 

2.1006*03 

to*34SE-l7 

!>♦ 7486—27 

l.li6£-t.7 

3.8906-30 

5.9066-02 

7.5236-18 

S.llOE-Cl 

6.3756-26 

2.2006*03 

3*b97£'lE 

1.4o4t-25 

1-715E-65 

1.201E-28 

8.8796-02 

6.0566-17 

. 8.6596-01 

1.2356-25 

2.3006*03 

%«2i8E*l5 

2.9476-24 

l.olOE-61 

2.7356-27 

1.2716-01 

5.1296-16 

6.07*6-01 

1.8586-23 

2.5 006*03 

2«b69E~l^ 

4.63 bE -23 

T.107E-59 

*.7716-26 

1.7366-01 

2.5036-15 

7.3586-01 

2.1996-22 

2.5006*03 

i«de<i9E’’l3 

3.9426-22 

i:.i07e-56 

6.5256-25 

2.2676-01 

1.2156-15 

6.5306-01 

2. 1326-21 

2.6006*03 

6«888E*ii 

b«3clOE-21 

5. 7>8E-55 

7.1726-25 

2.6356-01 

5-5066-15 

5.6296-01 

1.7216-20 

2.7006*03 

2«909E*12 

3.8456-20 

7.0'iZE-52 

6.5756-23 

3.5056-01 

2.1506-13 

5.7036-01 

1.1806-19 

2.8006*03 

i.lJbk-ll 

4.0646-19 

7.7506-50 

5.8906-22 

3.9336-01 

7.7386-13 

3.8066-01 

7. 0006-19 

2.9006*01 

3*03^E'‘ll 

3.2996-18 

6.5566-50 

3.1566-21 

5.3S96-01 

2.5596-12 

2.9856-01 

1.6596-18 

3.0006*01 

U223E'10 

2.10 46-17 

5.il<»6-56 

1.7526-20 

5.7596-01 

7.7706-12 

2.2/36-01 

1.7166-17 

3.1006*03 

3«653E'10 

1.229t-lb 

2506-55 

8.5736-20 

5.0076-01 

2.217E-U 

1.6836-01 

7.3596-17 

3.2906*03 

l^O^TL-O** 

0.6626— lb 

9.5U6-55 

3.7526-19 

S.167C-01 

5.9816-11 

1.2176-01 

2.9t5?-16 

3.3006*03 

2»7^9E^09 

3. 39 7c- 1 5 

3.7366-51 

1.5766-18 

5. 2506- 01 

1.5506-10 

8.6126-02 

1.0986-15 

3.5006*03 

7»0o8E'*09 

1.6406-14 

1.2326-39 

5.3316-18 

5.2656-01 

3.8156-10 

5,9936-02 

3.9576-15 

3.5006*03 

i*736h*08 

7.o28c-l4 

3.5666-38 

1.7836-17 

5.2566-01 

9.1536-10 

5.1216-02 

1.3736-15 

3.6006*03 

4«2^8E*08 

3. 3936-13 

9. 1066-37 

5.5816-1/ 

5.2086-01 

2.12 76-09 

2.8156-02 

5.6586-15 

3.7006*03 

9*997E*‘U0 

1.449t-12 

2.0896-35 

1.6516- 16 

5. Ioa6-01 

5.8066-09 

1.9186-02 

1 .5356-1 3 

3.8006*03 

2*2S2b~0 1 

3*8806-12 

5. ..226-35 

5. 6576- 16 

5.1296-01 

1.0526-08 

1. 3116-02 

5.9516-13 

3.9006*03 

b« llbE-t)7 

2 . 206 C-I 1 

7.5T0E-33 

1.2026-15 

5.09O6-01 

2.2206-08 

9.0286-03 

1.555E-12 

5.0006*03 

1*1 lOE~Ot» 

8*2276-11 

1.1596-31 

3,3156-15 

5.0716-01 

5.5996-08 

6.275E-C3 

5.6666-12 

5.1006*03 

2. 39iE^06 

2.797E-IC 

1.5276-30 

8.58*6-15 

>.0526-01 

8.7186-08 

5.5126-03 

1.3616-11 

5.2006*03 

4*799 E—Oo 

8.8866- lU 

1.75SE-29 

2.1286-15 

5 . 03 86-01 

1.6116-07 

3.I50E-03 

3. 8216-11 

5.3006*03 

9* babb*^06 

2.oi7t-09 

1.7316-28 

5. 2**6- 15 

5.0286-01 

2.8526-07 

2.2656-03 

1.0336-10 

5.5006*03 

l.UbbE-Ub 

7.3336-09 

1.5926-27 

1.2 706- 13 

5.02 16-01 

5.7956-07 

1.6536-03 

2.6876-10 

5,5006*03 

3.50)E-0b 

1.9206-08 

1.1326-26 

3.0216-13 

5.0156-01 

7.7676-07 

1.2226-03 

6.7376-10 

5.6006*03 

b»4dUE~0b 

4.7o16-08 

7.6556-26 

7.05 36- 13 

5.0116-01 

1.2156-06 

9.1556-05 

1.6306-09 

5 . 700 6*03 

1* ld9E"04 

1.1236-OT 

5.6656-25 

1.6076-12 

5.0086-01 

1.8516-06 

6.9226-05 

3.8086-09 

5.8006*03 

2.036E*04 

4. . >346—07 

2.5866-25 

9.5876-12 

5.00*6-01 

2. 7156-06 

5.2976-05 

8.6086-09 

5.9006*03 

3«498E*04 

3.4806-07 

1.3136-23 

7.8366-12 

5. 0006-01 

3. 9026-06 

5.0966-05 

1.6856-08 

5.0006*03 

b«8d6E*-04 

I* 139E-UO 

0.1356-23 

1. 6 766- 11 

*.9956-01 

5.5756-06 

3.1986-05 

5.006E-08 

5. 1006*03 

9. 7076-04 

2.278c-0o 

2.6576-22 

3.5186-11 

*.9896-01 

7.5056-06 

2.5206-05 

8.2666-08 

5.2006*03 

1*3 706-03 

4. 3886-00 

1.0576-21 

7.2536-11 

*.9/96-01 

1.0056-05 

2.0026-05 

1. 0586-07 

5.3006*03 

2ft49>E-03 

U. I*e 06— 00 

3.9136-21 

1.5726- 10 

*.9«*6-Ol 

1.3156-05 

1.6056-05 

3.2336-07 

5.5006*03 

3«od4E-03 

1.4>86-03 

1.3656-20 

2.9516-10 

*.9*36-01 

1.6806-05 

1.2936-05 

6.1356-07 

5.5006*03 

$.94iE-03 

c.bl8t-0> 

5.3056-20 

5.7«76-10 

*.9116-01 

2.09 06-05 

1.0506-05 

1.1316-06 

5.6006*03 

tt»924E-03 

4.2036-03 

1.29C6-19 

1.1206-09 

*•6666-01 

2.5656-05 

8.5616-05 

2. 0266-06 

5.7006*03 

l*3l4c-02 

6. 7o9c-0> 

3.fcJ16-)9 

2.1296-09 

5. 8026-01 

3.0686-05 

7.0126-05 

3.5 196-06 

5.80 06 *03 

L.897E-02 

1.06 36-04 

9.6526-19 

3.9576-09 

5. /U6-01 

3.6036-05 

5.7596-05 

5.9116-06 

5.9006*03 

2.679E-02 

1. 0186-04 

2.536C-18 

7.1726-09 

*.5956-01 

5.1596-05 

5.7356-05 

9.5756-06 

6.0006*03 

3.097 E-02 

2. 3906-04 

5.8816- 18 

1.2626-08 

5.5*06-01 

5.7266-05 

3. 8916-05 

1.5916-05 

6.1006*03 

4*9796-02 

3. 4376-04 

1.3636-17 

2.1*76-08 

*.2*56-01 

5.2916-05 

3.1896-C5 

2.2256-05 

6.2006*03 

4* 333E-02 

4. 8066-04 

3,(,55F- 1/ 

3.5206-08 

*.o09E-01 

5.8536-05 

2.6016-05 

3.1716-05 

6.3006*03 

0* 3466-02 

0. i ^Ot-04 

6.5d5t-lf 

5.5*96-08 

3.7336-01 

6.3686-05 

2.1076- 05 

5.3086-05 

6.5006*03 

1 *03B£-0l 

8.990E-04 

1.3836-16 

8.3956-C8 

3. *216-01 

6.8516-05 

1.6926-05 

5.5766-05 

6.5006*03 

1*2>6E-01 

1. l84t-03 

2,b3CE-16 

1.2216-07 

3.0896-01 

7,2786-05 

1.3556-05 

6.8786-05 

6.6006*03 

1 »4d2E-ul 

1*3296-03 

5.6506-16 

1.7056-07 

2.7*36-01 

7.6356-05 

1.057E-OS 

8.1006-05 

6.7006*03 

1*7076-01 

l.937t-03 

l.i33E-l5 

2.2936-07 

2.39/6-01 

7.9156-05 

8.1996-06 

9.1326-05 

6.8006*03 

l*923E-0l 

2*4l4c-03 

2.1086-15 

2.9776-07 

2.0836-01 

8.1096-05 

6.2886-06 

9.8926-05 

6.9006*03 

2»l236'0i 

2*9O3E-03 

3.9596-15 

3.7*56-07 

1.7526-01 

8.2206-05 

5.7656-06 

1.0356-05 

7.0006*03 

2*3036-01 

3.387&-03 

7.2656-15 

5.5 766-07 

1.5706 - 01 

8.2526-05 

3.5756-06 

1.0576-05 

7.1006*03 

2 *460 E-0 1 

O.29O6-03 

1.3136-15 

5.5556-07 

1.2216-01 

8.2136-05 

2.6586-06 

1.0336-05 

7.2006*03 

2* 3926-01 

3.0736-03 

2.3356 -15 

6.3616-07 

1.0056-01 

8.1136-05 

1.96 36-06 

9.9616-05 

7.3006*03 

2*702E-0 i 

3.947E-03 

5 oe;t-i5 

7.2826-07 

8.2316-02 

7.9656-05 

1.5536-06 

9.5296-05 

7.5006*03 

2*79lE-0L 

0*909e-03 

V, 0366-1* 

8.2066-07 

6.7086-02 

7.7786-05 

1.0 5 76-06 

8.7956-05 

7.5006*03 

2.B60E-0 1 

7*9696-03 

1.195L-U 

9. 1256-07 

5.5516-02 

7.5656-05 

7.7336-07 

8.1056-05 

7.6006*03 

2«913E-0l 

9* liOE-03 

2.0021 -13 

1.0036-06 

5.5236-02 

7.3356-05 

5.6576-07 

7.5006-05 

7.7006*03 

2*9326-01 

1.0406-02 

3.3106-13 

'.0936-06 

3.5876-02 

7.0916-05 

5.15 36- 07 

6.7096-05 

7.8006*03 

2*9 796-01 

U178E-02 

5.5036-13 

1.1806-06 

2.9106-02 

6.8556-05 

3.0506-07 

6.0596-05 

7.9006*03 

2. 9 95 E-0 1 

U329E-02 

8.71:6-13 

1.2666-06 

2.3636-02 

6.5956-05 

2.2376-07 

5.5326-05 

8.0006*03 

3*0026-01 

1*6096-02 

2.1856-12 

1.5316-06 

1. 5666-02 

6.1076-05 

1.2236-07 

5.3526-05 

8.2006*03 
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Table II. - Continued 


T 

6- 

0 

0* 

0** 

0- 

02 

02* 

02- 

t.«OOE»OI 

2.1936-02 

6.4636-01 

1.2046-03 

1.3*96-18 

4.9376-00 

1.6846-03 

5.2*46-07 

2.1036-10 

S.k00E*03 

2.0926-02 

6.4%76-01 

1.0676-03 

5.3856-18 

5.4106-00 

1.4036-05 

5.5716-07 

1. '716-10 

S. 1006*03 

3.2046-02 

0.4116-01 

2.2206-03 

1.8806-17 

3.8726-00 

1. 1776-03 

5.8836-07 

l.ft.06-10 

0.0006*03 

3.91Sr-02 

0.3036-01 

2.9076-03 

0.0*06-17 

0.3176-00 

9.9036-0* 

*. 19*6-07 

1.7116-10 

0.2006*03 

4.0496-02 

0.3116-01 

3.7396-03 

1.8*36-10 

*. 73..-00 

0.3*56-0* 

0.3126-07 

1.5856-10 

0.4006*03 

3.4096-02 

0.2406-01 

4. 6136-03 

3.4836-10 

7.1^06-0* 

7.0906-0* 

0. 8286-07 

1.4626-10 

0.0006*03 

0.3736-02 

0. 1676-01 

0.1106-03 

1.3306-13 

7.48*6-0* 

*.0276-0* 

7.1446-07 

1.3446-10 

0.0006*03 

7.3006-02 

0.0066-01 

7.7006-03 

«. 2216-13 

7. 7986-0* 

5. 1346-0* 

7.4586-07 

1.2296-10 

1.0006*04 

0.4406-02 

6.0066-01 

9.0336-03 

1. 1106-14 

8.0*26-0* 

4.3826-0* 

7.7*76-07 

1.1196-10 

1.0206*04 

9.3936-02 

3.9066-01 

1.1906-02 

2.8246-14 

8.2726-0* 

3.7436-06 

8.0696-07 

1.0146-10 

1.0406*04 

1.0026-01 

5.7976-01 

1.4736--'2 

0.9*06-14 

8.4246-0* 

3.2036-0* 

8. 3*26-07 

9.1326-11 

1.0006*04 

1.2116-01 

3.6606-01 

1.6046-02 

1.0*96-13 

8.3136-00 

2.7406-0* 

*.*416-07 

8.1*16-11 

1.0006*04 

1.3406-01 

3.34196-01 

2.1976-02 

3.8906-13 

8.3496-00 

2.3436-36 

8.9016-07 

7.2*66-11 

1.1006*04 

1.4066-01 

3.4106-01 

2.0376-02 

8.8286-13 

8.3126-00 

2.0026-06 

9. 13*6-07 

*.44*6-11 

1.1206*04 

1.0306-01 

3.2616-01 

3.1916-02 

1.9336-12 

8.4206-0* 

1.7086-06 

9. 3396-07 

5.6696-11 

1.1406*04 

1.7776-01 

5.1016-01 

3.8096-02 

4.2136-12 

8.2706-0* 

1.7 36-06 

9.5026-07 

4.9506-11 

1.1006*04 

1.9276-01 

4.9806-01 

4.3146-02 

0.8816-12 

8.0*76-0* 

1.2336-06 

9. *146-07 

4.2916-11 

1.1006*04 

2.0796-01 

4.74(96-01 

3.3146-02 

1.8276-11 

7.8146-0* 

1.0436-06 

9.0*86-07 

3.6916-11 

1.2000*34 

2.2336-01 

4.3676-01 

0.2066-02 

3.0736-11 

7.31*6-0* 

8.7756-07 

9.6336-07 

3.1496-11 

1.2206*04 

2.3076-01 

4.3636-0: 

7.1986-02 

7.2106-11 

7.1806-0* 

713456-07 

9.5*26-07 

2.6*46-11 

1.2406*04 

2.3426-01 

4.1446-01 

8.2806-02 

1.3846-10 

0.8116-0* 

6.1116-07 

9.3896-07 

2.2336-11 

1.2006*04 

2.0966-01 

3.9246-01 

9.4486-02 

2.0046-10 

0.4146-06 

5.0496-07 

9. 1336-07 

1.8546-11 

1.2006*04 

2.0306-01 

3.6076-01 

1.0*96-01 

4.78*6-10 

3. 9976-0* 

4.1406-07 

8.7946-07 

1.5236-11 

1.3006*04 

3.0026-01 

4.4666-01 

1.2006-01 

0.0136-10 

3.3*96-0* 

3.3666-07 

8. 3806-: 

1.2386-11 

1.3206*04 

3.1526-01 

i. 2606-01 

1.3336-01 

1.3186-09 

5.12*6-0* 

2.7146-07 

7.8986-07 

9.9306-12 

1.3406*04 

3.2996-01 

2.99I6-01 

1.4736-01 

2.0246-09 

4. *836-0* 

2.1*86-07 

7. 3*26-07 

7.9086-l'2 

1.3006*04 

3.4416-01 

: 7006-01 

1.6126-t.l 

4.4496-09 

4.2496-00 

1.71*6-07 

*.7876-07 

6.2126-12 

1.3006*04 

3.5706-01 

2.3606-01 

1.7316-01 

7.40*6-09 

3.8236-00 

1.34*6-07 

*. 1896-07 

4.8246-12 

1.4006*04 

J. 7106-01 

2.3076-01 

1.8806-01 

1.2116-08 

3.4176-0* 

1.0466-07 

5. 5846-07 

3.7046-12 

1.4206*04 

3.0346-01 

2.0426-01 

2.0136-01 

1.9496-08 

3.0316-0* 

8.0*36-08 

4.9886-07 

2.8136-12 

1.4406*04 

3.9316-01 

1.6006-01 

2.1446-01 

3.08*6-08 

2. 0706-0* 

*.1*26-08 

4.4126-07 

2.1146-12 

1.4006*04 

4.0606-01 

1.6966-01 

2.2*36-01 

4.8136-08 

2.33*6-0* 

4.673 E-08 

3.8*86-07 

1.3736-12 

1.4006*04 

4.1616-01 

1.3106-01 

2.3736-01 

7.4006-08 

7.0326-0* 

3.5206-08 

3. 3*46-07 

1.1606-12 

1.3006*04 

4.2336-01 

1.3626-01 

2.4796-01 

1. 1236-07 

1.7586-0* 

2.6336-08 

2.9046-07 

8.4896-13 

1.3206*04 

4.3306-01 

1.2016-01 

2.3736-01 

1.0816-07 

1.3146-0* 

1.9*36-08 

2.4916-07 

6.1706-13 

1.3406*04 

4.4146-01 

1.00(46-01 

2.0*06-01 

2.4806-07 

1.2986-r 

1.43*6-08 

2. 1256-07 

4.4586-13 

1.3006*04 

4.4826-01 

9.4066-02 

2.7386-01 

3.0396-07 

1.1096-06 

1.0776-08 

1.8046-07 

3.2076-13 

1.3006*04 

4.5436-01 

6.3016-02 

2.8086-01 

3. 20*6-07 

9.4496-07 

7.9436-09 

1.5266-07 

2.2936-13 

1.0006*04 

4.3976-01 

7.3136-02 

2. 8706-01 

7.3436-07 

8.0336-07 

5.8316-09 

1.2876-07 

1.6>36-13 

1.0206*04 

4.6436-01 

0.4406-02 

2.92*6-01 

1.0706-00 

0.8186-07 

4.3086-09 

1.0836-C7 

1.173:-13 

1.0406*04 

4.6006-01 

3.0066-02 

2.9736-01 

1.3036-0* 

3.7816-07 

3.1726-09 

9. 1006-08 

8.3666-14 

1.00u6*04 

4.7236-01 

4.9676-02 

3.0186-01 

2.0946-0* 

4. 3986-07 

2.3376-09 

7.6386-08 

3.9696-14 

1.0006*04 

4.7306-01 

4.3006-02 

3.0336-01 

2.0926-00 

4.1506-07 

1.7236-09 

6.4096-08 

4.2636-14 

1.7006*04 

4.7076-01 

3.64106-02 

3.0896-01 

3.9036-0* 

3.5166-07 

1.2756-09 

5.3786-08 

3.0496-14 

1.7206*04 

4.0136-01 

3.4066- )2 

3.1176-01 

3.3886-0* 

2.9816-07 

9.4536-10 

4.3156-08 

2.1*66-14 

1.7406*0« 

4.0336-01 

3.0036-02 

3.1436-01 

7.2726-0* 

2.9306-07 

7.0256-10 

3.7946-C- 

1.5716-14 

1.7006*0< 

4.0336-01 

2.0636-02 

3.1*46-01 

9.7476-06 

2. 1496-07 

5.2376-10 

3. 1926-08 

1.1326-14 

1.7006*04 

4.0736-01 

2.3466-02 

3.1836-01 

1.2976-05 

1.8286-07 

3.9176-10 

2. 6896-08 

8.1*46-15 

1.0006*04 

4.0006-01 

2.0676-02 

3.2006-01 

1.71*6-03 

1.5576-07 

2.9406-10 

2.2686-08 

5.9396-15 

1.0206*04 

4.9026-01 

1.6026-02 

3.2146-01 

2.2556-05 

1.3296-07 

2.2146-10 

1.9176-08 

4.3256-15 

1.0406*04 

4.9136-01 

1.0096-02 

3.2266-01 

2.94*6-05 

1.13*6-07 

1.6746-10 

1.6236-08 

3.1626-lS 

1.0006*04 

4.9266-01 

1.4346-02 

3.2376-01 

3. 8276-05 

9. 7266-08 

1.2716-10 

1.3776-08 

2.3216-15 

1.0006*04 

4.9366-01 

1.2906-02 

3.2446-01 

4.9426-03 

8.3446-08 

9.6806-11 

1.1716-08 

1.7116-15 

1.9006*04 

4.9466-01 

1.1606-02 

3.2336-01 

0.3486-03 

7.1716-08 

7.4046-11 

9.9746-09 

1.26*6-15 

1.9206*04 

4.9536-01 

1.0636-02 

3.2396-01 

8.1U6-03 

6.1766-08 

3.6836-11 

8. 3146-09 

9.4106-16 

1.9406*04 

4.9646-01 

9.2626-03 

3.2*46-01 

1.0316-04 

5.3306-08 

4.3836-11 

7.2826-09 

7.0236-16 

1.9006*04 

4.9726-01 

6.29t76-03 

3.2*56-01 

1.3C 46-04 

4.6086-08 

3.3916-11 

6. 2426-09 

3.2636-16 

1.9006*04 

4.9016-01 

7.4636-03 

3.2706-01 

1.6416-04 

3.9936 -08 

2.6346-11 

3.3626-09 

3.9616-16 

2.0006*04 

4.9096-01 

0.7066-03 

3.2726-01 

2.03*6-04 

3.4666-08 

2.0546-11 

4.1.146-09 

2.9936-16 

2.02re*04 

4.9906-01 

0.0046-03 

3.2726-01 

2. 3*36-04 

3.0166-08 

1.6086-11 

3.9796-09 

2.2716-16 

2.0406*04 

3.0066-01 

5.4606-03 

3.2716-01 

3.1816-04 

2.6296-08 

1.2036-11 

3.4386-09 

1.7306-16 

2.0006*04 

3.0166-01 

4.9396-03 

3.2706-01 

3.9306-04 

2.2966-08 

9.9336-12 

2.9776-09 

1.3236-16 

2.0006*04 

3.0236-01 

4.4076-03 

3.2*76-01 

4.8336-04 

2.0096-08 

7.8756-12 

2.3826-09 

1.0166-16 

2.1006*04 

3.0366-01 

4.0616-03 

3.2*36-01 

3.9236-04 

1.7626-08 

0.2316-12 

2.2436-09 

7.8336-17 

2.1206*04 

3.0476-01 

3.0006-03 

3.2386-01 

7.2246-04 

1.3486-08 

4.9786-12 

1.9526-09 

6.0616-17 

2.1406*04 

3.0396-01 

3.3076-03 

3.2326-01 

8. 77*6-04 

1.3626-08 

3.9786-12 

1. 7026-09 

4.7076-17 

2.1006*04 

3.0726-01 

3.0096-03 

3.2446-01 

1. 0*26-03 

1.2026-08 

3.1886-12 

1.48*6-09 

3.6*96-17 

2.1006 *04 

3.0066-01 

2.7616-03 

3.2356-01 

1.2796-03 

1.0626-08 

2.5*36-12 

1. 2996-09 

2.8706-17 

2.2006*04 

3.1016-01 

2.3696-03 

3.2256-01 

1. 5336-03 

9.3956-09 

2.0066-12 

1.1376-09 

2.2526-17 

2.2206*04 

3.1176-01 

2.3226-03 

3.2146-01 

1.8306-03 

8.3306-09 

1.0716-12 

9.9696-10 

1.774E-1T 

2.2406*04 

3.1346-01 

2. 1206-03 

3.2016-01 

2.18*6-03 

7.3976-09 

1.3346-12 

8.7506-10 

1.4016-17 

2.2006*04 

3.1536-01 

1.9496-03 

3.1846-01 

2.3946-03 

6.5806-09 

1.1016-12 

7.6886-10 

1.1106-17 

2.2006*04 

3.1726-01 

1.7066-03 

3.1706-01 

3. 06*6-03 

5.0626-09 

8.9706-13 

6.7626-10 

*.*226-1* 

2.3006*04 

3.1936-01 

1.04i3E-03 

3.1326-01 

3.0116-03 

5.2306-J9 

'..3236-13 

3.9336-10 

7.0306-1* 

2.3206*04 

3.2146-01 

1.3106-03 

3.1336-01 

4.2386-03 

4.0726^09 

5.9956-13 

3.2456-10 

5.0176-18 

2.3406*04 

3.2 3 76-01 

1.3906-03 

3.1126-01 

4 . 93*6 -03 

4.1796-09 

4.9106' 13 

4.0246-10 

4.4996-1* 

2.3006*04 

3.2616-01 

1.26u6-03 

3.0896-01 

5.7736-03 

3. 7436-09 

4.0396-13 

4.0806-10 

3.0116-1* 

2.3006*04 

>.2036-01 

1.1606-03 

3.0*46-01 

6.7076-03 

3.3366-09 

3.3246-13 

3.0016-10 

2.9036-18 

2.4006*04 

3.3116-01 

1.0696-03 

3.0306-01 

7.7*36-03 

3.0126-09 

2.7396-13 

3.1796-10 

2.3416-1* 

2.4206*04 

5.3376-01 

1.0036-03 

3.0096-01 

8.9336-03 

2.7066-09 

2.2*16-13 

2.8086-10 

1.8906-18 

2.4406*04 

3.3646-01 

9. 2996-04 

2.9796-01 

1.0306-02 

2.4336-09 

1.0*86-13 

2.4*06-10 

1.32*6-1* 

2.4006*04 

3.3916-01 

8.3926-04 

2.94*6-01 

1. 1806-02 

2. 1896-09 

1.5406-13 

2. 1906-10 

1.23*6-1* 

2.4006*04 

3.4196-01 

7.9226-04 

2.9116-01 

1.3486-02 

1.9716-09 

1.2796-13 

1.9346-10 

1.0036-1* 

2.3006*04 

3.4476-01 

7.3236-04 

2.8746-01 

1.5336-02 

1.7736-09 

1.0*06-13 

1.7076-10 

8.1396-19 
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c 

C* 


C- 

CO 

C06 

C02 

C2 

7 


2.0666-02 

5.2666-12 

1.5486-06 

1.0666-02 

5.6616-05 

6.7966-08 

3.6676-05 

8.6006*03 

2.944E-01 

2.5196-02 

1.2166-11 

1.7336-06 

7.0596-03 

5.2036-05 

3.8336-08 

2.7266-05 

8.6006*03 

2.8tt8E-01 

3.037E-02 

2.7056-11 

1.8666-06 

6.8066-03 

6.7966-05 

2.1966-08 

2.1696-05 

8.8006*03 

'2.8I8E-OI 

3.6218-02 

5.8106-11 

1.9408-06 

3. 3016-03 

6.6166-05 

1.2776-08 

1.6916-05 

9.0006*03 

2.216E-01 

6.2706-02 

1.2016-10 

2.0776-06 

2.2866-03 

6.0636-05 

7.5256-09 

1.3276-05 

9.2006*03 

2.642E-01 

6.9456-02 

2.6326-10 

2.1536-06 

1.5966-03 

3.7336-05 

6.6876-09 

1.0386-05 

9.6306*03 

2.5i7E-01 

5. 7618-02 

6.7586-10 

2.2056-06 

1.1186-03 

3.6266-05 

2.7036-09 

8.0876-06 

9.6006*03 

2.«23E-01 

6.5936-02 

9.0566-10 

2.2316-06 

7.8866-06 

3.1366-05 

1.6636-09 

6.2 726-06 

9.8006 *03 

2.301 E-Ul 

7.6758-02 

1. 6796-09 

2.2316-06 

5. 5826-06 

2.8616-05 

1.0066-09 

6.4386-06 

1.0006*06 

2.171E>01 

8.3958-02 

3.0376-09 

2.2066-06 

3.9666-06 

2.6066-05 

6.1966-10 

3.7076-06 

1.0206*06 

2.036 E-01 

9.3628-02 

5.3636-09 

2.1526-06 

2.8216-06 

2.3626-05 

3.8366-10 

2.8216-06 

1.0606*06 

1.898E-01 

1.0306-01 

9.2606-09 

2.076E-C6 

2.0106-06 

2.1366-05 

2.3816-10 

2.1316-06 

1.0606 *06 

1.TS8E-01 

1.1268-01 

1.5658-04 

1.9796-06 

1.6336-06 

1.9206-05 

1.6816-10 

1.5966-06 

1.0806*06 

1.617E-01 

1.2206-01 

2.590E-C4 

1.8666-06 

1.0216-06 

1.7196-05 

9.2306-11 

1.1866-06 

1.1006*06 

1.679 E-01 

1.311E-01 

6.2016-08 

1.7606-06 

7.2776-05 

1.5316-05 

5.7526-11 

8.7396-07 

1.1206*06 

1.366 E-01 

1.3968-01 

6.6858-08 

1.6068-06 

5. 1796-05 

1.3566-05 

3.5826-11 

6.3886-07 

1.1606*06 

1.213E-01 

1.6768-01 

1.0-66-07 

1.6676-06 

3.6826-05 

1.1956-05 

2.2286-11 

6.6366-07 

1.1606*06 

1.042 E-01 

1.5688-01 

1.6036-07 

1.3296-06 

2.6136-05 

1.0666-05 

1.3826-11 

3.3386-07 

1.1806*06 

9.7 71E-02 

1.6128-01 

2.6206-07 

1.1966-06 

1.8516-05 

9.1056-06 

8.5566-12 

2.3896-07 

1.2006*06 

8.706E-02 

1.6678-01 

3.5936-07 

1.0656-06 

1.3096-05 

7.8756-06 

5.2766-12 

1.7006-07 

1.2206*06 

7.723E-02 

1.7166-01 

5.2556-07 

9.6326- 07 

9.2356-06 

6. 7696-00 

3.2386-12 

1.2056-07 

1.2606*06 

6.830E-02 

1. 75 16-01 

7. 5766-07 

8.3066-07 

6.5026-06 

5.7816-06 

1.9796-12 

8.5C2E-08 

1.2606*06 

6.026E-02 

1.7416-01 

1.0746-06 

7.2766-07 

6.5686-06 

6. 9076-06 

1.2036-12 

5.9826-08 

1.2806*06 

8.300E-02 

1.8036-01 

1.5166-06 

6.3636-07 

3.2026-06 

6.1606-06 

7.2736-13 

6.2006-08 

1.3006*06 

6.oV'E-02 

1.4176-01 

2.1026-06 

5.5076-07 

2.2606-06 

3.6736-06 

6.3726-13 

2. 9656-08 

1.3206*06 

6.080E-02 

1.826E-01 

2.8a«E-C6 

6. 7636-07 

1.5636-06 

2.8966-06 

2. 6136-13 

2.0636-08 

1.3606*06 

3.S73E-02 

1.4298-01 

3.9328-06 

6.1066-07 

1.0896-06 

2.6036-06 

1.5526-!3 

1.6656-08 

1.3606*06 

3.127 E-02 

1.8246-01 

5.3056-06 

3.5286-07 

7.5716-07 

1.9866-06 

9.1656-16 

1.0126-08 

1.3806*06 

2. 736E-02 

1.82 18-01 

7.1026-06 

3.0266-07 

5.2566-07 

1.6316-06 

5.3836-16 

7.101^-09 

1.6006*06 

2.393E-02 

1.8166-01 

9.6606-06 

2.5866-07 

3.6656-07 

1.3356-06 

3.1666-16 

6.9896-09 

1.6206*06 

2.0V6E-02 

1.807E-01 

1.2676-05 

2.2076-07 

2.5266-07 

1.0906-06 

1.8306-16 

3.5136-09 

1.6606*06 

1.833E-02 

1. 7968-01 

1.6376-05 

1.8806-07 

1.7508-07 

8.8706-07 

1.0616-16 

2.6406-09 

1.6606*06 

l.b06E'02 

1. 7866-01 

2.1386-05 

1.6006-07 

1.2136-07 

7.2066-07 

6.1366-13 

1.7576-09 

1.6806*06 

1.608E-02 

1.7766-01 

2.7796-05 

1.3616-07 

8.612E-C8 

5 8616-07 

3.5626-15 

1.2696-09 

1.5006*06 

1.2i7£-02 

1. 7638-01 

3.5966-05 

1.1576-07 

5.8633-08 

6.7326-07 

2.0636-15 

8.9116-10 

1.5206*06 

1.088 E-02 

1.7538-01 

6.6298-05 

9.8316-08 

6. 0666-08 

3.8326-07 

1.1796-15 

6.3466-10 

1.5606*06 

9.!>46E-Ui 

1.7638-01 

5.9376-05 

8.3576-04 

2.8376-08 

3.1036-07 

6.8086-16 

6.5986-10 

1.5606*06 

8.662E-03 

1.7366 -01 

7.5336-05 

;. 1098-08 

1.9866-08 

2.5166-07 

3.9626-16 

3.3266-10 

1.5806*06 

7.6468-03 

1.7258-01 

9.6676-05 

6.0516-08 

1.3956-08 

2.0396-07 

2.2896-16 

2.6186-10 

1.6006*06 

6.633E-03 

1.7176-01 

1.2226-06 

5.1576-04 

9.8326-09 

1.6566-07 

1.3356-16 

1.7676-10 

1.6206*06 

S.891 1-03 

1.7108-01 

1.5636-06 

6.6006- 08 

6. 9616-09 

1.3676-07 

7.8186-17 

1.2986-10 

1.6606*06 

S.263E-03 

1.7066-01 

1.9608-06 

3.75«E-08 

6.9506-09 

1,0986-07 

6.6036-17 

9.5786-11 

1.6606*06 

4.677E-03 

1.6948-01 

2.6296-06 

3.2166-08 

3.5376-09 

4.9706-08 

2.7256-17 

7.1066-11 

1.6806*06 

6.140E-03 

1.6938-01 

3.0316-06 

2. 7576-08 

2.5606-09 

7.3636-08 

1.6266-17 

5.2986-11 

1.7006*06 

3..'66E-03 

1.68 48- 01 

3.7666-06 

2.3676-08 

1.8336-09 

6.0276-08 

9.7376-18 

3.9 706-11 

1.7206*06 

3.361E-03 

1.643E-01 

6.6626-06 

2.0366-08 

1.3296-09 

6.9586-08 

5.8796-18 

2.9896-11 

1.7606*06 

3.023E-03 

1.6 7 96 -01 

5.7696-06 

1.7566-08 

9.6936-10 

4,0906-08 

3.57*6-18 

2.2616-11 

1.7606*06 

2.725 E-03 

1.6758-01 

7.0626-06 

1.5166-04 

7.1036-10 

3.3836-08 

2.1886-18 

1.7186-11 

1.7806*06 

2.6blE-03 

1.6716-01 

8.6616-06 

1.3106-08 

5.2336-10 

2.8056-08 

1.3696-18 

1.3126-11 

1.8006*06 

2.227E-03 

1.6668-01 

1.0536-03 

1.1356-08 

3.8766-10 

2.3326-08 

8.3816-19 

1.0066-11 

1.8206*06 

2.0188-03 

1.6626-01 

1.2796-03 

5.4696-09 

2.8836-10 

1.9636-08 

5.2636-19 

7,7626-12 

1.8606*06 

i.833£-03 

1.65 48 - 01 

1.5676-03 

8.5666-09 

2.1556-10 

1.6266-08 

3,3036-19 

5.9836-12 

1.8606*06 

1.667E-03 

1.6538-01 

l.b65E-03 

7.6596-09 

1.6196-10 

1.3606-08 

2.0966-19 

6.0616-12 

1.8806*06 

1.514E-03 

1.66 78 - 01 

2.2396-03 

6.5086-09 

1.2226-10 

1. 1626-04 

1.3396-19 

3.6136-12 

1.9006*06 

1.3458-03 

1.6618-01 

2.6786-03 

5.6866-09 

9.2696-11 

9.6106-09 

8.6106-20 

2.8226-12 

1.9206*06 

1.2b6E-03 

1.6368-01 

3.1916-03 

6.9766-09 

7.0596-11 

8.1066-09 

5.5766-20 

2.2116-12 

1.9606*06 

1.158E-03 

1.B268-01 

3.7486-03 

6.3618-09 

5.3986-11 

6.86 86- 09 

3.6326-20 

1.7376-12 

1.9606*06 

l.ObOE-0 3 

1.6148-01 

6.6756-03 

3.8276-09 

6.1656-11 

5.7986-09 

2.3816-20 

1.3696-12 

1.9806*06 

9. 722E-06 

1.6046 -01 

5.2766-03 

3.3626-09 

3.1956-11 

6.9176-09 

1.5716-20 

1.0816-12 

2.0006 * 06 

8.9216-06 

1.5978-01 

6.1906-03 

2.9576-09 

2.6726-11 

6.1766-09 

1.0626-20 

8.5506-13 

2.0206*06 

8.193E-06 

1.5468-01 

7.2366-03 

2.6066- 09 

1.9196-11 

3.5526-09 

6.9526-21 

6.7786-13 

2.0606*06 

7.5248-06 

1.570E-01 

4.6196-03 

2.2966-09 

1.6966-11 

3.0256-09 

6. 6626-21 

5.3806-13 

2.0606*06 

6. 9216-06 

U556E-01 

9.7586-03 

2.0236-09 

1.1676-11 

2.5796-09 

3.1626-21 

6.2766-13 

2.0806*06 

6.3668-06 

1.5368-01 

1.1266-02 

1.7856-09 

9.1606-12 

2.2016-09 

2.1286-21 

3.6016-13 

2.1006*06 

5.856E-06 

1.5166-01 

1.2966-02 

1.5766-09 

7.1766-12 

1.8796-09 

1.6686-21 

2.7076-13 

2.1206*06 

5.3468-06 

1.6936-01 

1.6416-02 

1.3926-09 

5.6686-12 

1.6056-09 

9.8906-22 

2.1556-13 

2.1606*06 

6.9518-06 

1.6698-01 

1.6876-02 

1.2298-09 

6.6566-12 

1.3716-09 

6.7836-22 

1.7156-13 

2.1606*06 

6.551E-06 

1.662E-01 

1.9138-02 

1.0866-09 

3.5186-12 

1.1726-09 

6.6686-22 

1.3666-13 

2.1806*06 

6.1828-06 

1.6138-01 

2.1606-02 

9.5896- 10 

2.7466-12 

1.0016-09 

3.2266-22 

1.0856-13 

2.2006*06 

3.860E-06 

1.3418-01 

2.6276-02 

4.6656-10 

2.2056-12 

8.5606-10 

2.2336-22 

8.6126-16 

2.2206*06 

3. 5236-06 

1.367E-01 

2.7138-02 

7.6706-10 

1.7696-12 

7.2966-10 

1.5516-22 

6.8286-1* 

2.2606*06 

3.229E-06 

1.3118-01 

3.0196-02 

6.5886-10 

1.3896-12 

6.222E-10 

1.0806-22 

5.6066-16 

2.2606*06 

2.956E-06 

1.2728-01 

3.3636-02 

5.8056-10 

1.1036-12 

5.3026-10 

7.53*6-23 

6.2696-16 

2.2806*06 

2.703E-06 

1.231E-01 

3.6866-02 

5.1126-10 

4.7666-13 

6.5136-10 

5.2676-23 

3.3656-16 

2.3006*06 

2.6698-06 

1.1498-01 

6.0396-02 

6.6966-10 

6.9666-13 

3.8376-10 

3.6886-23 

2.6656-16 

2.3206*06 

2.251E-06 

1.1658-01 

6.6086-02 

3.9518-10 

5.5376-13 

3.2576-10 

2.5866-23 

2.0766-16 

2.3606*06 

2.0SOE-06 

1.0996-01 

6.7866-02 

3.6676-10 

6.6016-13 

2.7616-10 

1.8156-23 

1.6226-16 

2.3606*06 

1.8666-06 

1.0528-01 

5.1736-02 

3.0396- 10 

3.6976-13 

2.33 76-10 

1.2756-23 

1.2656-16 

2.3806*06 

1.692E-06 

1.0056 - 01 

5.5668-02 

2.6616-10 

2.7 7 76-13 

1.9756-10 

6.9636-26 

9.8326-15 

2.6006*06 

1.5336-06 

9.5728-02 

5.9576-02 

2.3268-10 

2.2056-13 

1. 6666- 10 

6.3066-26 

7.6216-15 

2.6206*06 

1.387E-06 

9.0926-02 

6.3696-02 

2.0316-10 

1.7506-13 

1.6036-10 

6.6366-26 

5.8906-15 

2.6606*06 

1.2536-06 

4.6168-02 

6.7376-02 

1.7716-10 

1.3876-13 

1.1796-10 

3.1216-26 

6. 5 396- 15 

2.6606*06 

1.1 306-06 

4.1616-02 

7.1196-02 

1.5626-10 

1.0996-13 

9.8976-11 

2.1966-26 

3.6886-15 

2.6806*06 

1.0186-06 

7.6756-02 

7.6916-02 

1.3616- 10 

8.7026-16 

8.2896-11 

1.5656-26 

2.6736-15 

2.5006*06 
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P/PO - 

4.006-01 





; -t 

‘ 4 ' 

T 

E- 

0 

04 

0< t 

0- 

02 

02* 

02- 

1 

h' 

1.000E*02 

0. 

8. 

0. 

0. 

0. 

4.3976-11 

1.7606-18 

0. 

f ; 


2.000E»02 
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3. 74d6-01 

6.5056-13 

4.1266-01 

6.5506-19 

2.9006403 

3.2156^11 

2.420c-l6 

4.120E-48 

3.0166-21 

4.2236-01 

2.1456-12 

3.2956-01 

3.4326-18 

3.0006403 

1.0271^10 

1.529t-17 

2.6546-46 

1.6956-20 

4.6136-01 

6.5386-12 

2.5576-01 

1.6096-1/ 

3.1006403 

3.057E-10 

tt.bl2E-17 

1.373E-44 

8.3746-20 

4.9076-01 

1. 8626-11 

1.9326-01 

6.8636-17 

3.2006403 

a.558E-10 

4.700E-16 

5.9196-43 

3.6846-19 

5.1056-01 

5.0026-11 

1.4256-01 

2. 7086-16 

1.3006403 

2.2 7bE-05 

2. J4iiE-lS 

2.159E-41 

1.4636-18 

5.2186-01 

1.2796-10 

1.0296-01 

1.0036-15 

3.4006403 

S.748E-09 

..1126-14 

6.855E-40 

5.3096-18 

5.2636-01 

3.1416-10 

7.3036-02 

3.5416-15 

3.5006403 

l.b2bE-0il 

5.027E- 14 

1.9091 38 

1.7806-17 

5.2626-01 

7.4526-10 

5.1136-02 

1.2046-14 

3.6006403 

3.403 E-Od 

2.180E-13 

4.725E-37 

3.5746-17 

5.2346-01 

1.7156-09 

3.54 66- 02 

3.97/6-14 

3.7006403 

7.9l0k-0« 

9.085E-13 

1.0446-35 

1.6466-10 

5.1956-01 

3.8376-09 

2.4516-02 

1.2826-13 

3.8006403 

1.793E-07 

3.62 7E-12 

2.054E-34 

4.6196-16 

5.1546-01 

8.3376-09 

1.6946-07 

4.0316-13 

3.9006403 

3.9a;E-0T 

1.381E-11 

3.5816-33 

1.2436-15 

5.1196-01 

1.7546-08 

1.1T6E-02 

1.2356-12 

4.00f 6403 

8.528E-07 

4.983E-11 

5.4906-32 

3.2306-15 

5. 0896-01 

3.5606-08 

8.226E-03 

3.6/4E-12 

4.1' ;403 

1.748E-0O 

1.696E-10 

7.3S1E-31 

8.1636- 15 

5.06 76-01 

6.9416-08 

5.81CE-03 

1.0586-11 

4.2.96405 

3.b49E-06 

5.419E-10 

8.5566-30 

2.0176-14 

5.0506-01 

1.2956-07 

4.149E-03 

2.9446-11 

4.3006403 

7.247E— 06 

1.623E-09 

8.652E-29 

4.8926-14 

5.0376-01 

2.3126-07 

2.999E-03 

/. 9036- 11 

4.4006403 

1.402E-05 

4 .S 0 OE-O 9 

7.633E-28 

1.1676-13 

5.0286-01 

3.95CE-0T 

2.1936-03 

2.046C-10 

4.5006403 

2.643E-05 

1.207£-0d 

5.9256-2/ 

2.7366-13 

5.0216-01 

6.4776-0/ 

1.6246-03 

5.1116-10 

4.6006403 

4.559E-05 

3.020k-0d 

4.089E-2U 

6.3006-13 

5.0156-01 

1.0246-06 

1.2166-03 

1.2336-09 

4.7006403 

8. 725E-05 

7.1d7E-Oa 

2.5376-25 

1.423E-12 

5.0116-01 

1.5666-06 

9.2106-04 

2.8/66-09 

4.8006403 

1.531E-04 

1.634E-OT 

1.4296-24 

3.14/6-12 

5.0076-01 

2.3286-06 

7.0526-04 

6.4926-09 

4.9006403 

2.630E-04 

J.S59E-0 7 

7. 3686-24 

6.8186-12 

5.0036-01 

3.3736-06 

5.4556-04 

1.4216-08 

5.0006403 

4.424E-04 

7.45SE-07 

3.497E-23 

1.4476-11 

4.9996-01 

4.7716-06 

4,2616-04 

3.0186-08 

5.1006403 

7.296E-04 

1.504E-06 

1.534E-22 

3.0126-11 

4.9946-01 

6.5966-06 

3.3596-04 

6.227E-08 

5.2006403 

l.ldlE-03 

2.924E-06 

6. 2416-22 

6. 1556-11 

4.9866-01 

8.9176-06 

2. 6706-04 

1.2506-07 

5.3006403 

1.876E-03 

5.486E-0O 

2.3586-21 

1.2376-10 

4.9/56-01 

1.1/96-05 

2.1406-04 

2.441E-07 

5.4006403 

2.927E-03 

9.935t-06 

8.294E-21 

2.4496-10 

4.9586-01 

1.5246-05 

1.7276-04 

4.6426-07 

5.5006403 

4.486E-03 

1.7386-05 

2.720E-20 

4.//7E-10 

4.9346-01 

1.9276-05 

1.4036-04 

8. 5956-07 

5.6006403 

6.756E-03 

2.940C-0S 

8.342E-20 

9.1776-10 

4.8996-01 

2.3856-05 

1.1466-04 

1.5486-06 

5.7006403 

9.99l£>03 

4.6l4t-05 

2.402E-19 

1.7346-09 

4.8506-01 

2.8916-05 

9.4116-05 

2.7116-06 

5.8006403 

1.450E-02 

7.642£-05 

6.520E-19 

3.2186-09 

4.7816-01 

3.436E-05 

7.7536-05 

4.6046-06 

5.9006403 

2.063E-02 

1.178E-J4 

1.678E-18 

5.8426-09 

4.6886-01 

4.vl2E-05 

6.4C2E-05 

7.5716-06 

6.0006403 

2.8 75E-U2 

1.76/6-04 

4.113E-18 

1.0346-08 

4.5656-01 

4.6086-05 

5.29C6-0S 

1.2026-05 

6.1006403 

3.916E-02 

2.5dlL-04 

9.656E-18 

1.7 796- Od 

4.4076-01 

5.2136-05 

4.3686-05 

1.8356-05 

6.2006403 

S.2UE-U2 

3.6786-04 

2.181E-17 

2. 9626-08 

4.2106-01 

5.8166-05 

3.5966-05 

2.6896-05 

6.1006403 

6.763E-02 

P.120E-04 

4./60E-17 

4.761E-08 

3.9746-01 

S. 4026-05 

2.94 76-05 

3.7726-05 

6.4006403 

8.5P6E-U2 

6.9696-04 

1.007E-16 

7.3706-08 

3.7016-01 

6.9596-05 

2.3996-05 

5.0546-05 

6.5006403 

1.055E-U1 

9.2856-04 

2.071E-16 

1.0S8E-07 

3. 3966 - 01 

7.4706-05 

1.9366-05 

6.4676-05 

6.6006403 

1.2d8E-01 

1.212E-03 

4.1546-16 

1. 5736-07 

3.0706-01 

7.9236-05 

1 .5476-05 

7.9066-05 

6.7006401 

i.488E-01 

1.5546-03 

8.1366-16 

2.1726-07 

2. 7336-01 

8.3036-05 

1.2236-05 

9.2516-05 

6.8006403 

1.707E-01 

1.9S6E-03 

1.5596-15 

2.893E-07 

2.3976-01 

8.6026-05 

9.560 6-06 

1.0396-04 

6.9006403 

1.917E-01 

2.4246-03 

2.9296-15 

3.7286-07 

2.072E-01 

8.8146-05 

7.3876-06 

1.1236-04 

7.0006403 

2.U2E-01 

2.961E-03 

5..W7E-15 

4.661E-07 

1.7696-01 

8.9406-05 

5.646E-06 

1.1746-04 

7.1006-03 

2.287E-UX 

3.5O9E-03 

9.7/06-15 

5.6716-07 

1.4936-01 

8.9846-05 

4.2 746-06 

1.1916-04 

7.2006403 

2.442E-01 

4.252E-03 

1. 1396-14 

6.T36E-07 

1.2486-01 

8. 9546-05 

3.2096-06 

l.l 786-04 

7.3006403 

2.3T3E-01 

5.0126-03 

3.045E-14 

7.836E-07 

1.0356-01 

8.8606-05 

2.3946-06 

1.1406-04 

7.4006403 

2.6d3E-Ul 

3.8546-03 

5.253E-14 

8.9546-0/ 

8.5286-02 

8.7136-05 

1.7776-06 

1.0846-04 

7.5006401 

2. 7 73E-01 

6.7821-03 

8.9296-14 

1.0086-06 

6.9996-02 

8.5276-05 

1.3156-06 

1.0156-04 

7.6006403 

2.844E-01 

7.8006-03 

1.49/6-13 

1.1196-06 

5 . 7 2 76 - 02 

8.3096-05 

9.T15E-07 

9.4026-05 

7.7006403 

2.899E-01 

8.9136-03 

2.4/66-13 

1.2296-06 

4.6786 - 02 

8.0726-05 

7.1766-07 

8.626E-05 

7.8006401 

2.940E-01 

1.0136-02 

4.043E-13 

1.3386-06 

3.8196-02 

7.8206-05 

5. 3056-07 

7.857E-05 

7.9006403 

2.969E-01 

1.145E-02 

6.523E-13 

1.4446-06 

3. 1186-02 

7.5626-05 

3.9296-07 

7.1186-OS 

8.0006401 

2.998E-01 

1.4436-02 

1.640E-12 

1.6506-06 

2.0856-02 

7.0426-05 

2. 1726-07 

5.7736-05 

8.2006403 
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Table II. • Continued. 


9.400E*03 

S.6aOE*03 

8.800E»01 

9.003E»03 

9.200E<'a3 

9.400E«03 

9.630E403 

9.800E403 

1.003E*04 

l.020E»09 

1.040E*04 

1.0«0E409 

1.080E4(H 

t.lOOE»04 

1.120E404 

l.'.4aE*04 

1.160E»04 

1.180E*09 

1.200E»0« 

1.220E«M 

1.240E*04 

1.260E404 

1.2eaE»04 

l.300E»04 

U32aE404 

l.340E«'04 

1.360E»O4 

1.380E»04 

1.400E»04 

1.420E404 

1.440E4C4 

1.440E<’04 

1.4B0E404 

1.SOOE404 

1.920E*04 

K540E*04 

1.560E*i>4 

U580E404 

t.6a0E404 

1.620E404 

1.6406*04 

1.6606 404 

t. 6906 404 

1.7006404 

1.7206*04 

1.7406*04 

1.7606404 

1.7006*04 

1.8006*04 

1.8206*04 

1.8406*04 

1.8606*04 

1.8006*04 

1.9006*04 

1.9206*04 

1.9406*04 

1.9606*04 

1.9806*04 

2.0006*04 

2.0206*04 

2.0406*04 

2.0606 *04 

2.0806*04 

2.1006*04 

2. 1206 *04 

2.1406*04 

2. 1606*04 

2.1806*04 

2.2006*04 

2.2206*04 

2.2406*04 

2.2606 *04 

2.2806*04 

2.3006*04 

2.320E*04 

2.340E*04 

2.3606*04 

2.3806*04 

2.4006*04 

2.4206*04 

2.4406*04 

2.4606*04 

2.4806*04 

2.9006*04 


1.9066*02 
2.3436-02 
2. 8466-02 
3.4216-32 
4. 0776-02 
4. 8026-02 
9.6126-02 
6.9026-02 
7.4736-02 
8.9216-02 
9.6436-02 

1.0836-01 
1.2096-01 
1.3396-01 
1.4796-01 
1.6156-71 

1.7586-01 
1.9036-01 
2.0916-01 
2.2006-01 
2.3906-01 
2.5016-01 
2.6916-01 
2.8016-01 
2.9506-01 
3.0966-01 
3.2406-0* 
3.3806-01 
3.5156-01 
3.6456-01 
3.7696-01 
3.8866-01 
3.9966-01 
4.0996-01 
4.1936-01 
4.2796-01 
4.3586-01 
4.4296-01 
4.4946-01 
4.5516-01 
4.6036-01 
4.6486-01 
4.6896-01 
4.7256-01 

4. 75 76-01 
4.7856-01 
4.8106-01 
4.8326-01 
4.8516-01 
4.8696-01 
4.8846-01 
♦.8986-01 
4.9116-01 
4.9226-01 
4.9336-01 
4.9436-01 
4.9526- 01 
4.9616-01 
4.9T06-0I 
4.9786-01 
4. 98 76 -01 
4.9966-01 
5.0056-01 
5.0146-01 
5.0246-01 
5.0356-01 
5.0466-01 

5.0 5 86 -01 
9.0716-01 
5.0846-01 
5.0996-01 
5.1156-01 
5.1326-01 
5.1506-01 
5.169^-01 
5.1896-01 

5.2106-01 

5.2326-01 
5.2556-01 
5.279E-01 
5.3036-01 
5.3296-01 
9.3956-01 
5.3816-01 


6.4826-01 
6.4M6-01 
6.4866-01 
6.3986-01 
6.3826-01 
6.2976-01 
6.23146-01 

6.1636-01 

6.0836-01 
5.9946-01 
5. 8966-0 I 
5.7896-01 

5. 6726-01 
5.54(66-01 
5.4116-01 

5.2656-01 
5. 1106-01 
4. 9446-01 
4. 7696-01 
4.5836-01 
4.3886-01 
4.1856-01 
3.9736-01 
3.7646-01 
3.5316-01 
3.3046-01 
3.0766-01 
2.8496-01 

2. 6256-01 
2.4066-01 
2.1956-01 
1.9936-01 

1. 8016-01 
1.6216-01 
1.4646-01 
1. 3006 -01 
1.1696-01 
1.0316-01 

9.1636- 02 
8.1136-02 

7.1636- 02 
6.3866-02 
5.6226-02 
4. 9736-02 
4.4006-02 
3.89156-02 
3.4806-02 
3.0896-02 
2.7156-02 
2.4126-02 
2.14A6-02 
1.9126-02 
1.7066-02 
1.5246-02 
1.3646-02 
1.2236-02 
1.0976-02 
9.8676-0 3 
8.8846-03 
8.0136-03 
7.2386-03 

6. 5476-03 
5.9326-03 
9.38 36 -03 
4.8916-03 
4. 4816-03 
4.0566-03 
3.7016-03 
3.3826-03 

3.0946-03 
2.8346-03 
2.8006-03 

2. 38 76 -03 
2. 1946-0 3 

2.0196-03 
1.8696-03 
1. 7146-03 
1.5826-03 
1.4606-03 
1.9806-03 

1.2486-03 

I. 1856-03 
1.0696-03 
9.88SE-04 


1.0946-03 
1.4586-03 
1.9226-0 3 

2. 5 086 - 03 
3.2396-03 
4. 1466-03 

5.2606- 03 
6.619E-03 

8.2666- 03 
1.0256-02 
1.2626-02 
1.5446-02 
1.8766-02 

2.2666- 02 
2. 7206-02 
3.2466-02 
3.848E-02 
4. 5336-02 
5.3046-02 
6.1646-02 
7.1126-02 
8.1466-02 

9.2606- 02 
1.0456-01 
1.1696-01 
1.2986 -01 
1.4316-01 
1.5656-01 
1.6986 -01 
1.8306-01 
1.9596-01 

2.0836-01 
2. 2016-01 
2,3136-01 
2.4176-01 
2.5146-01 
Z. 6026-01 
2.6836-01 
2.7566-01 
2.8216-01 
2.8806 - 01 
2.9326-01 
2.9786-01 

3.0196-01 
3.0566-01 
3.0876-01 
3.1156-01 
3.1406-01 
3.1616-01 
3.1796-01 
3.1966-01 

3.2106-01 
3.2226-01 

3.2326-01 

3.2416-01 

3.2486-01 
3.2546-01 
3.2596-01 
3.2636-01 

3.2666-01 
3.2676-01 

3 . 2 6 86 - 01 

3.Z6TE-01 

3.2666-01 
3.2636-01 
3.2 596 -01 
3.2546-01 

3.2486-01 

3.2416-01 

3.2326-01 
3.2226-01 
3.2116-01 

3. 1986 -01 
3.1846-01 
3.1686-01 
3.1516-31 
3.1326-01 
S. 1116-01 
3 . 0896 - 01 
3.0656-01 
3.0396 - 01 
3.0116-01 
2.9816-01 
2.9506-01 


1.1726-18 

4.1606-18 

1.4016-17 

4.4916-17 

1.3756-16 

4.032E-16 

1.1366-15 

3.0auE-15 

8.065E-1S 

2.043E-14 

5.0166-14 

1.196E-13 

2.774E-13 

6.2656-13 

1.3S0E-12 

2.9656-12 

6.2266-12 

1.277E-11 

2.5626-11 

S.02SE-11 

9.6566-11 

1.8156-10 

3.342E-10 

6.0286-10 

1.0666-09 

1. 8486-09 

3. 1456-09 
5.256E-09 
8.6326-09 
1.3946-08 

2. 21 76-08 
3.4T1E-08 
5.357E-08 
8.1SSE-08 
1, 225E-07 
1.8196-07 
2.668E-07 
3-8716-07 
5.5566-07 

7. 8976-07 
1.1126-06 
1.5516-06 
2.1466-06 
2.9446-06 

4.00 36-06 

5.4156-06 
7.2646-06 
9. 6786-06 
1.2816-05 

1.6856- 05 
2.2026-05 
2.S62E-05 
3.6996-05 
4. 754E-05 
6. 0776-05 
7.728E-0S 
9. 7806-05 

1.2326-04 
1.5446-04 
1.9266-04 
2. 3926-04 
2.9586-04 
3.6416-04 
4.4646-04 
5.4516-04 
6.6286-04 
8.0286-04 

9.6856- 04 
1.1646-03 
1.3936-03 
1.6626-03 
1.9756-03 
2.3386-03 
2.7586-03 
3.2426-03 
3. 7986-03 
4.4356-03 

5. 1606-03 
8.9846-03 
6.9166-03 
7.9696-03 
9. 1526-03 
1.0486-02 
1. 1966-02 


0- 

02 

02* 

02- 


5.7236-06 

2.2S2E-05 

6.0806-07 

3.2S4E-10 t 


6.2946-06 

1.8836-05 

6.4376-07 

3.0656-10 f 


6.8546-06 

1.5816-05 

6.7996-07 

2.8756-10 


7.3986-06 

1.3346-05 

7.1646-07 

2.6866-10 

r 

7.9206-06 

1.1306-05 

7.5316-07 

2.5006-10 

« 

8.4136-06 

9.6036-06 

7.9006-07 

2.3196-10 


8.8686-06 

8.1876-06 

8.2696-07 

2.1426-10 

X 

9.2806-06 

6.9986-06 

8.6366-07 

1.9726-10 


9.6406-06 

5.9946-06 

8.9976-07 

1.8076-10 


9.9436-06 

5. 1436-06 

9.3566-07 

1.6496-10 

5 

1.0186-05 

4. 4186-06 

9. 7046-07 

1.4976-10 

t 

1.C36E-05 

3.7976-06 

1.0046-06 

1.3536-10 

1 

1.0466-05 

3.2646-06 

1.0366-06 

1.2156-10 


1.0496-05 

2. 8056-06 

1.0656-06 

1.0866-10 

;; 

1.0456-05 

2.4096-06 

1.0926-06 

9.4496-11 


1.0346-05 

■*.0656-06 

1.114E-06 

8.5196-11 


1.0176-05 

1.7666-06 

1. 1326-06 

7.4736-11 


9.9296-06 

1.5076-06 

1.1456-06 

6,5116-11 


9.6336-06 

1.2816-06 

1. 1516-06 

5,6326-11 


9.2866-06 

1.0056-06 

1. 1496-00 

4.8346-11 


8.8926-06 

9, 3 76-07 

1. 1396-06 

4.1166-11 


8.4596-06 

7. o! 56-07 

1.1206-06 

3.4756-11 

i 

7.9936-06 

6.3726-07 

1.0'.16-06 

2.9086-11 


7.5016-06 

5. 2686-07 

1.0>.46-06 

2.410E-U 


6.9916-06 

4.3236-07 

1.0086-06 

1.9786-11 


6.469C-06 

3.5196-07 

9. 5476-07 

1.6066-11 


5.9446-06 

2.8416-07 

8.9496-07 

1.2916-11 


5.4236-06 

2.2756-07 

8. 3036-07 

1.0276-U 


4,9126-06 

1,8066-07 

7.6266-07 

8.07SE-12 


4.4186-06 

4216-07 

6.9356-07 

6.2856-12 


3.946E-06 

1.1106-07 

6. 2476-07 

4.8416-12 


3.5026-06 

8.5966-08 

5. 5766*07 

3.6936-12 


3.0886-06 

6.6116-08 

4.9346-07 
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2.7086-06 
2.3626-06 
2.0506-06 
1.7726-06 
1.5266-06 

1.3106-06 
1.1226-06 
9,5916-07 

8. 1876-07 
6.9 836-07 
5.9536-07 

5.0 756 - 07 
4. 3276-07 
3.69U-07 
3.1526-07 
2.6946-07 
2.3056-07 
1. 9756-07 
1.6956-0/ 
1.4576-07 
1.2556-07 
1.0826-07 
9.3506-08 

3.0946-08 

7.0206-08 
6.1006-08 

5.3106-08 
4.6316-08 

4. 04 76 - 08 
3 . 5436- 08 
3.1086-08 
2.7316-08 
2.4046-08 
2.1216-08 
1.8746-08 
1.65BF-08 
1.4706 - 08 
1.306F-0S 
1.1626-08 
1. 0356-08 
9.2366-09 
8.2536-09 
7,3886-09 
6.6176-09 
5.9376-09 
5.3326-09 
4. 7946-09 
4.3146-09 
3.8 8 66 - 09 
3.5036-09 

3. 1606-09 


5. 05 06- OS 

3.8356-08 

2.898E-09 

2. 1806-08 

1.6346-08 

1.221E-08 

9.1146-09 

6.7936-09 

5.0626-09 

3.7736-09 

2.8156-09 

2.1036-09 

1.5746-09 

1.1616-09 

8.8786-10 

6.6966-10 
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3.8456-10 

2.928E-10 

2.2386-10 

1.716E-10 

1.3216-10 

1.020E-IO 

7.9106-11 

8.155E-11 

4.80TE-U 

3.7676-11 

2.9636-11 

2.3386-11 

1.8526-11 

1.471E-11 

1.1736- 11 
9.3806-12 
7.5256-12 
6.05SE-12 
4.8876-12 
3.9556-12 

3.2106-12 
2.612E-12 
2.1306-12 
1.742E-12 
1.428E-12 

1.1736- 12 
9.6526-13 
7.9596-13 
6.574E-13 
5.4396-13 
4.5076-13 
3.7396-13 
3.106E-13 
2.5826-13 


4. 3326-07 

3. 7766-07 

3. 2716-07 

2.8176-07 

2.4156-07 

2.0616-07 

1. 7546-07 

1.4896-07 

1.2616-07 

1.0676-07 

9. 0196-08 

7. 6226-08 

6.4426-08 

5.4476-08 

4.6106-08 

3. 9056 -08 

3.3136-08 

2.8146-08 

2. 3946-08 

2.0406-08 

1. 7426-08 

1.4906-08 

1.2776-08 

1.0966-08 

9.4326-09 

8. 1306-09 

7.0206-09 

6. 0746-09 

5.2656-09 

4.5716-09 

3. 9776-09 

3.4656-09 

3. 0246-09 

2.6436-09 

2.3146-09 

2.0296-09 

1.7816-09 

1.56 66-09 

1.3786-09 

1.2146-09 

1,0716-09 

9.4526-10 

8. 3516-10 

T. 3846-10 

6. 5336-10 

5.7836-10 

5. 1226-10 

4.5376-10 

4.0206-10 

3.5636-10 

3. 1576-10 


2.0906-12 

1.5546-12 

1.1476-12 

8.4156-13 

6.1456-13 

4.4696-13 

3.2416-13 

2.3466-13 

1.6956-13 

1.2256-13 

8.8556-14 

6.4066-14 

4.6426-14 

3.3706-1* 

2.4536-14 

1.7906-14 

1.3106-14 

9.6246-15 

7.0926-15 

5.2456-15 

3.8946-15 

2.9026-15 

2.1716-15 

1.6306-15 

1.2296-15 

9.3026-16 

7.0686-16 

5.3916-16 

4.1286-16 

3.1736-16 

2.44 86-16 

1.8956-16 

1.4736-16 

1.1496-16 

8.9906-17 

7.0606-17 

5.5626-17 

4.3976-17 

3.4866-17 

2.7726-17 

2.2116-17 

1.768E-17 

1.4146-17 

1.1406-17 

9.1816-18 

7.4136-16 

5.99 76-18 

4.8616-18 

3.9466-18 

3.2086-18 

2.6I2E-1B 
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2.6008-06 

1.5598-03 

9.0668-05 
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6.6998-02 

1.2698-09 
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7.9128-09 
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1.3738-01 

7.9908-Co 

2.0168-06 

5.7558-05 
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9.0138-11 
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1.9508-01 

1.2308-07 

1.0558-06 
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1.3608-05 

3.0968-11 
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1.1008909 

E.129E-01 

1.5208-01 

1.0698-07 

1.6908-06 
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9.2528-07 
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1.5098-01 
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2.1998-05 
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1.2208909 

9.107E-02 

1.6398-01 
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1.3718-06 

1.5308-05 

9.1918-06 

7.6128-12 

2.2398-07 

1.2908909 

«.133E-02 

1.6068-01 

5.0908-07 

1.2238-Ou 

1.1018-05 

7.9198-06 

9.7638-12 

1.6078-07 

1.2608909 

/.239E-02 

1.7258-01 

0.9178-07 

1.0058-06 

7.8658-06 

6.0128-06 

2.96 78-12 

1.1528-07 

1.2808909 

a.926:;-02 

1.7578-01 

1.1068-06 

9.5708- 07 

5.6098-06 

5.0298-06 

1.0908-12 

0.2398-06 

1.3008909 

S.69U-02 

1.7018-01 

1.6518-06 

0.9098-07 

3.9918-06 

9.9598-06 

1.1358-12 

5.0718-00 

1.3208909 

3.030E-02 

1.7908-01 

2.2738-06 

7.3998-07 

2.0358-06 

9.1968-06 

6.9698-13 

..1798-00 

1.3908909 

4.938E-02 

1.0098-01 

3.0988-06 

6.9028-07 

2.0098-06 

3.5328-06 

9.2598-13 

2.9728-00 

1.3608909 

3.9X2E-02 

1.0138-01 

9. 1098-00 

5.5588-07 

1.9218-06 

2.9508-06 

2. 5038-13 

2. 1128-00 

1.3808909 

3.995E-02 

1.0178-01 

5.6028-06 

9. 8118-07 

1.0098-06 

2.9658-06 

1.5598-13 

1.5018-00 

1.9008909 

3.032E-02 
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7.9938-06 

9.1538-07 
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1.9208909 
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1.B99E-03 
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2.1708-10 
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3.5608-19 
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0.6208-09 

1.6628-10 
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9.7998-11 

1.032E-00 

9.9368-20 

3.2738-12 
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7.5410-32 

1.1620-02 

3.3330-19 

9.3240-01 

5. 7340-63 

1.2940-30 

5.0260-02 

5.3210-10 

9.2410-01 

8.6310-63 

1.0220-23 

7.3930-02 

4.3520-17 

3.3340-01 

7.1370-62 

2.3430-27 

1.0940-01 

2.9760-16 

3.1430-01 

3.3300-39 

4.1130-24 

1.5070-01 

1.7370-15 

7.7120-01 

1.1100-56 

3.6390-25 

1.9390-01 

3.313E-15 

6.9660-01 

2.3220-34 

6.3330-24 

2.3190-01 

3.9340-14 

6.1340-01 

3.3920-52 

3.7990- 23 

1.0690-01 

1.5740-13 

3.2340-01 

3.6400-50 

4.45CE-22 

3.6020-01 

3.6330-11 

4.3740-01 


2.9470-44 

1.4440-46 

9.3070-43 

4.0130-43 

1.43O0-41 

4.4200-40 

1.1940-30 

2.4740-37 

4.1730-34 

1.1.490-34 

2.0410-33 

3.1070-32 

4 U40-31 

< .9440-30 

a.OlOE-29 

4.4930-20 

3.3SOO-27 

2.4910-24 

1.3690-23 

4.9320-23 

4.4700-24 

2.2420-23 

9.9340-23 

4.1040-22 

1.3740-21 

3.4240-21 

1.47 70-20 

3.4400-20 

1.7140-19 

4.1440-19 

1.2400-14 

3.0420-14 

T.322E-14 

l.E/lE-ll 

3.4.70-17 

7.427E-17 

1.419E-14 

1.239E-14 

4.404E-14 

1.211E-13 

2.314E-13 

4.2790-13 

7.7340*13 

1.3420-14 

2.42 30-14 

4.143E-14 

7.1140-14 

1.1940-13 

1.9730-13 

3.227E-13 

3.2090-11 

1.3100-12 


1.4440- 20 

4.1940-20 
3.4290-19 
1.4490-14 

3.2420-14 
1.7740-17 
3.3470-17 

1.4420- 14 
4.3990-14 
1.2320-13 
3.1400-13 

7.9440- 13 

1.9440- 14 

4.4440- 14 
1.1000-13 
2.3300-13 

3.4140-13 
1.3010-12 
2.4570-12 

4.1440-12 
1.2970-11 

2.4420- 11 

3.4470- 11 

1.0440- 10 

2.1340-10 
4.141E-10 
T.904E-10 
1.444E-09 
2.74TE-09 
4.944E-09 
4.043E-09 
1.329E-04 
2.370E-04 
4.141E-04 
4.972E-04 
9.999 E- 04 
1.434E-07 

2.0440- 07 

2. T42E-07 

3.4340-07 
4.432E-0? 

3. 7970-07 
4.9450-07 
4.1910-07 
9.474E-07 
1.0770-04 
1.2040-04 
1.337E-04 
1.449E-04 
1.590E-04 

1. 4140-06 


4.04TE-01 

4.4940- 01 
4.4U0-01 

3.0440-01 

3.1440-01 
S.2S3C-01 
3.2490-01 
3.2320-01 
3.2170-01 
3.1770-01 
S. 1390-01 

3.1040-01 

3.0400-01 

3.0400-01 

5.0430-01 
3.0340-91 
5.0240-01 
3.0190-01 

3.0140- 01 
3.0100-01 

3.0040-01 
5.0020-01 
4.9970-01 
4.9900-01 

4.9410-01 

4.9470- 01 

4.9440-01 
4.9200-0^ 

4.4400-01 
4.4240-01 
4.7470-01 
4.6440-01 

4.3110- 01 
4.1430-01 
4.1370-01 

3.4940- 01 
3.6170-01 
1.3120-01 
3.949E-01 
2.6340-01 

2.3110- 01 
2.0170-01 

1.T26C-01 
1.4390-01 
1.2230-01 

1.0140- 01 
0.4260-02 

6.9470- 02 

3.T12E-02 
4.6490-02 
3. 4470-02 
2.3920-02 


S.T220-12 

1.624E-11 

4.3440-11 

1.1120-10 

2.T13E-10 

4.349E-10 

1.4390-09 

3.2340-09 

4.9040-09 

1.4450- 04 
2.9700-04 
3.4050-04 
1.0900-07 
1.941E-0T 

. 3.3400-07 
3.3930-07 
4.921E-0T 
1.3750-06 
2.0590-06 

3.0010-06. 
4.270E-06 
3.940E-06 

4. 0440-06 
1.077E-05 
1.404E-03 
1.791E-03 
2.234E-09 
2.7S9E-03 
1.247E-03 
1.0T3E-C3 
4.447E-03 
3.114E-03 
4.733E-05 
6.303E-03 
4.994E-0S 
7.364E-03 
4.092E-03 
4.331E-03 
4.9330-03 
9.211E-05 
9.440E-03 
9.341E-03 
9.399E-03 
9.342E-03 
9.441E-03 
9.304E-/03 
9.113E-03 
1.444E-03 

4.4420-03 

4. 342E-0S 

7.4450- 05 


2.7430-01 

2.1340-01 
1. 3490-01 

1. 1730- 01 
0.4300-02 

4.00 10- 02 
4.2140-02 

2.9470-02 
2. 0340-02 

1.4340-02 
1.0120-02 
7.1740-03 

3.1410- 03 
3.7240-03 
2. 7200-03 
2.0220-03 
1.5140-03 
1.1490-03 

4.0010- 04 
4.0110-04 
3.3220-04 

4.1940-04 
3.3376-04 
2.6730-64 

2. 1410- 04 
1.7370-04 
1.4370-04 
1. 1010-04 
9.7400-03 
4.0700-05 
4.4930-03 
5.3310-03 
4.3900-03 
3.7940-03 
3.1100-03 

2.3430-03 
2.0S7C-0S 

1.4400- 03 

1.1040-03 
1.0240-03 

7.9410-04 
4.0970-04 

4.4400- 04 
3.3040-04 

2.4300-04 

1.9440-04 

I .4430-04 

1.0410-04 
0.1 140-07 

4.0430-07 

3.1730- 07 


0 . 

0 . 

0 . 

0 . 

0 . 

0 . 

1.4S0E-91 
3.1240-70 
4.6030-69 
3.9930-42 

3.2420-34 
7.7420-31 
1.2450-44 
5..022E-43 
6.4970-40 

3.4330-17 
9.393E-33 
1.3090-32 

1.0030-30 
3. 7430-29 

2.0320- 27 
3.4120-24 

1.0320- 24 
1.3420-23 
1.3940-22 
1.3300-21 
1.3040-20 

1.0410-19 
4.2170-19 
3.2640-14 
1.3310-17 
6.S2C0-17 
2.S4CC-14 
9.4090-14 
3.2410-15 
1.0930-14 

3.3430-14 
1.1270-13 
3.4790-13 
1.0490-12 
3.0770-12 
8.7440-12 

2.4140-11 
6.4490-11 
1.6620-10 
4.1360-10 
9.9310-10 
2.3160-09 
3.2220-09 
1.1420-03 
2.4230-03 
3.0000-03 

1.0040- 07 
1.9620-07 
■». 7360-07 
6.9330-07 
1.2330-04 
2.2030-04 
3.7710-04 
4.2390-04 

1.0040- 05 
1.3400-03 
2.3290-03 
3.3330-03 

4.3030- 03 
4.0230-03 
7.3710-03 
9.1140-03 
1.0330-04 
1.1490-04 

1.2340-04 

1.3030- 04 
1.3140-04 
1.2940-04 
1.2930-04 
1.1930-04 
1.1190-04 
1.0370-04 

9.3370-03 
3.7040-03 
7.1330-03 


1,0000*02 
2.0000*02 
3.0000*02 
4.0000*02 
3.0000*42 
4.0000*02 
7.0000*02 
3.0000*02 
9.0000*02 
1.0000*03 
1.1000*03 
1.2000*03 
1.3000*03 
1.4000*03 
1.3000*03 
1.3000*03 
1.7000*03 
1.3000*03 
1.9000*03 
2.0000*03 
2.1000*03 
2.2000*03 
2.3000*03 
2.4000*03 
2.3000*03 
2.4000*03 
2.7000*03 
2.4000*03 
2.9000*03 
3.0000*03 
3.1000*03 
3.2000*01 
3.3000*03 
3.4000*03 
3.5000*03 
3.4000*03 
3.7000*03 
3.0000*03 
3.9000*03 
4.0060*03 
4.1000*03 
4.2000*03 
4.3000*03 
4.4000*03 
4.3000*01 
4.4000*03 
4.7000*03 
4.0000*03 
4.9000*03 
3.0000*03 
3.1000*03 
3.2000*03 
3.3000*03 
3.4000*01 
3.3060*03 
3.4000*03 
3.7000*01 
3.1000*01 
3.9000*03 
4.0000*01 
4. 1000*01 
4.2000*01 
4.1000*01 
4.4000*03 
4,3000*03 
4.4000*03 
4.7000*03 
4.4000*03 
4.9000*01 
7.0000*01 
7.1000*01 
7.2000*03 
7.3000*03 
7.4000*03 
7.3000*03 
7.4000*01 
7.7000*01 
7.0000*01 
7.9000*01 
0.0000*01 
4.2000*01 
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Table II. - Continued. 


T 

6- 

0 

0* 

0** 

0- 

02 

02* 

02- 

a.«00E*03 

1.7086-02 

6.8886-01 

9.7796-08 

9.3706-19 

6.8066- 06 

2.0176-03 

6. 7996-07 

8.3336-10 

S.60i)E»03 

2.1016-02 

6.8*36-01 

1.3036-03 

3.3166-18 

7.0636-06 

2.3606-05 

7.2006-07 

8.3086-10 

8.1006*03 

2.3376-02 

6.8816-01 

1.7166-03 

1.1186-17 

7. 7186-06 

1.9866-03 

7.6066-07 

8.0386-10 

9.0006*03 

3.0 7 86 -02 

6.8206-01 

2.2376-03 

3.3636-17 

8.3886-06 

1.6796-03 

8.0166-07 

3.8016-10 

9.1006*03 

3.8706-02 

6.3*96-01 

2.8886-03 

1.0886-16 

0.9606-06 

1.8236-03 

8.8296-07 

3.5516-* 

9.9006*03 

8.3336-02 

6.3816-01 

3.6936-03 

3.1836-16 

9.5836-06 

1.2136-03 

8. 8856-07 

3.303 

9.8006*03 

3.0736-02 

6.2*36-01 

8.6836-03 

i.9836-16 

1.0096-05 

1.0376-03 

9.2616-07 

3.0fc. “iJ 

9.8006*03 

3.8926-02 

6.2106-01 

3.8886-03 

2.8196-13 

1.0596-03 

8.0816-06 

7.67 36-07 

2.8- . tO 

1.0006*08 

6.7886-02 

6.1975-01 

1.3676-03 

6.3136-13 

1.1086-03 

7.6276-06 

1.0096-06 

2.61 - *0 

1.0206*08 

7.7386-02 

6.0866-01 

9.1016-03 

1.3986-18 

1. 1836-U3 

6.3626-06 

1.0896-06 

2.3«<36-1C 

1.0806*08 

8.7996-02 

3.98O6-01 

1.1206-02 

3.9026-18 

1,1756-05 

3.6386-06 

1.0896-C6 

2.1856-10 

1.0806*08 

9.9106-02 

3.8886-01 

1.3666-02 

9.2716-18 

1.2006-03 

8.8776-06 

1.1286-06 

1.9866-10 

1.0806*08 

1.1096-01 

3.7606-01 

1.6626-02 

2. *826-13 

1.218F-03 

8.2086-06 

1. 1686-06 

1.7966-10 

1.1006*08 

1.2326-01 

3.6886-01 

2.0036-02 

8.8226-13 

1.2276-03 

3.6316-06 

1.1996-06 

1.6166-10 

1.1206 *08 

1.3816-01 

3.3186-01 

2.8066-02 

1.0386-12 

1.2296-03 

3.1316-06 

1.2316-06 

1.8876-10 

1.1806*08 

1.8986-01 

3.3836-01 

2. 8696-02 

2.2676-12 

1.2236-03 

2.6986-06 

1.2396-06 

1.2876-10 

1.1806*08 

1.631F-01 

3.2896-01 

3.8016-02 

8.7886-12 

1.2096-03 

2.3216-06 

1.2836-06 

1.1396-10 

1.1806*08 

1.7716-01 

3.0836-01 

8. 0086-02 

9. 7096-12 

1.1886-05 

1.9926-06 

1.3016-06 

1.0016-10 

1.2006*08 

1.9186-01 

8.9216-01 

8.6936-02 

1.9886-11 

1.1606-03 

1.7056-06 

1.3136-06 

8.7886-11 

1.2206*08 

2.0386-01 

8.7686-01 

3.8606-02 

3.8096-11 

1.1236 - 03 

1.8536-06 

1. 3186-06 

7.3886-11 

1.2806*08 

2.2086-01 

8.36*6-01 

6.3116-02 

7.3086-11 

1.0836-03 

1.2366-06 

1.3186-06 

6.3306-11 

1.2806*08 

2.3326-01 

8.1786-01 

7.2856-02 

1.3786-10 

1.0396-05 

1.0866-06 

1. 3016-06 

3.3796-11 

1.2806*08 

2.8996-01 

8. 1756-01 

8.2596-02 

2.33 06-10 

9.8956-06 

8.7986-07 

1.2786-06 

8.7286-11 

1.3006*08 

2.8866-01 

3.9676-01 

9.3886-02 

8.3686-10 

9. 3606-06 

7.3536-07 

1.2866-06 

3.9736-11 

1. 3206 *08 

2.7936-01 

3.7886-01 

1.0306-01 

8. 0896-10 

8. 7976-06 

6.1086-07 

1.2086-06 

3.3006-11 

1.3806*08 

2.9396-01 

3.3366-01 

1.1716-01 

1.8066-09 

8.2186-06 

3.0386-07 

1.1526-06 

2.7296-11 

1.3806*08 

3.0826-01 

3.3136-01 

1.2976-01 

2.39 86-09 

7.6176-06 

8.1256-07 

1.09 36-06 

2.2296-11 

1.3806.08 

3.2236-01 

3.^936-01 

1.8236-01 

8.0176-09 

7.0176-06 

3.3516-07 

1.0276-06 

1.8036-11 

1.8006*08 

3.3606-01 

2.8716-01 

1.5336-01 

6.6176-09 

6.8206-06 

2.7016-07 

9.5506-07 

1.8836-11 

1.82 06 *08 

3.8936-01 

2.6636-01 

1.6836-'*! 

1.0726-C8 

5. 8386-06 

2.1606-07 

".8016-07 

1.1886-11 

1.8806*08 

3.6206-01 

2.8396-01 

1.8186- < 

1. 7096-08 

5. 2666-06 

1.7186-07 

8.0356-07 

8.9776-12 

1.8806*08 

3.7826-01 

2. 2836 - 01 

1.9396-U. 

2.6886-08 

8.7236-06 

1.3896-07 

7.2696-07 

6.9756-12 

1.8806*08 

3.8386-01 

2.0386-01 

2.0606-01 

8.1586-08 

8.2096-06 

1.0586-07 

6.3206-07 

3.3696-12 

1.3006*08 

3.9676-01 

1.88166-01 

2.1766-01 

6. 3826-08 

3.7296-06 

8.1816-08 

3.8006-07 

8.0966-12 

1.3206*08 

8.0886-01 

1.66*6-01 

2.2866-01 

9.5356-08 

3. 2866 -06 

6.3096-08 

3.1226-07 

3.0996-12 

1.3806*08 

8.1626-01 

1.3036-01 

2.3896-01 

1.8226-07 

2.8806-06 

8.8376-08 

8.8916-07 

2. 32 86-12 

1.3806*08 

8.2896-01 

1.3896-01 

7.8836-01 

2.0916-07 

2.5136-06 

3.6906-08 

3.9186-07 

1.7366-12 

1.3806*08 

8.3286-01 

1.2086-01 

2. 5736-01 

3. 0396-07 

2.1836-06 

2.8036-08 

3.3926-07 

1.2886-12 

1.8006*08 

8.8006-01 

1.0796 -01 

2.6586-01 

8,3726-07 

1.8906-06 

2.1226-08 

2.9266-07 

9.3086-13 

..6206*08 

8.8666-01 

9.6206-02 

2.7286-01 

6.2236-07 

1.6326-06 

1.6026-08 

2.5186-07 

6.9876-13 

1.8806*08 

8.3286-01 

8.3686-02 

2.7986-01 

8.7796-07 

1.803F-06 

1.2076-08 

2. 1526 -07 

3.1206-13 

1.8806*08 

8.3776-01 

7.6186-02 

2.8586-01 

1.2276-06 

1.2076 -06 

9.0806-09 

1.8386-07 

3.7836-13 

1.8806*08 

8.8286-01 

6.7606-02 

2.9076-01 

1.6996-06 

1.0366-06 

6.6296-09 

1.3666-07 

2.7336-13 

1.2006*08 

8.6666-01 

6.0086-02 

2.9336-01 

2. 3386-06 

8. 8796- 07 

3.1356-09 

1.333>;-07 

1.9986-13 

1.7206 *08 

8.7086-01 

3.3836-02 

2.9976-01 

3.1806-06 

7.6066-07 

3.8686-09 

1. 1336-07 

1.8356-13 

1.7806*08 

8.73 76 -01 

8.78*6-02 

3.0336-01 

8.3016-06 

6.3186-07 

2.9116-09 

9. 6296-08 

1.0636-13 

1.7806*08 

8.7866-0: 

8.2096-02 

3.0686-01 

3.7756-06 

5.3796-07 

2.1976-09 

8.1826-08 

7.7686-18 

1.7806*08 

8.7936-01 

3.7826-02 

3.0976-01 

7. 7016-06 

8. 7806 - 07 

1.6616-09 

6. 9386-08 

3.6886-18 

1.8006*08 

8.8166-01 

3. 3286-02 

3.1236- 01 

1.0206-03 

8,0986-07 

1.2386-09 

5.9136-08 

8.1786-18 

1.8206*08 

8.8376-01 

2.96*6-02 

3.1866-01 

1 , 3826-03 

3.3176-07 

9.3386-10 

3. 0336-08 

3.0706-18 

1.8806*08 

8.8336-01 

2.6826-02 

3.1666-01 

1.7366-03 

3.0216-07 

7.2816-10 

8.2096-08 

2.2636-18 

1.8806*08 

8.872:-01 

2.3876-02 

3.1836-01 

2.2836-03 

2.5986-07 

3.3636-10 

3.6596-08 

1.6736-18 

1.8806*08 

8.8876-01 

2.1066-02 

3.1986-01 

2.9526-05 

2.2386-07 

8.2686-10 

3 1266-08 

1.2836-18 

1.9006*08 

8.9006-01 

1.8886-02 

3.2116-01 

3.7956-05 

1.9306-07 

3.2786-10 

J >786-08 

9.2576-15 

1.9206*08 

8.9126-01 

1.6886-02 

3.2226-01 

8.8386-03 

1.6676-07 

2.*:29E-10 

2.2926-08 

6.9166-13 

1.9806*08 

8.9286-01 

1.3136-02 

3.2326-01 

6.1736-03 

1.8826-07 

1.9386-10 

1.9606-08 

3.1866-13 

1.9806*08 

8. '386-01 

1.3612-02 

3.2806-01 

7.8106-03 

1. 2306-07 

1.3206-10 

1.6926-08 

3.9036-13 

1.9806*08 

8.9886-01 

1. 2286-02 

3.2876-01 

9. 0306-83 

1.0856-07 

1.1836-10 

1.8386-08 

2.9886-13 

2.0006*08 

8.9336-01 

1.1036-02 

3.2336-01 

1.2336-08 

9. 8336-08 

9.2686-11 

1.2386-08 

2.2386-13 

2.0206*08 

8.9636-01 

9.9886-03 

3.2576-01 

1.3826-08 

8.2226-08 

7.2736-11 

1.081 -08 

1.7006-15 

2.0806*08 

8.9716-01 

9.0006-03 

3.7616-01 

1.9166-08 

7.1766-08 

3.7276-11 

9.8221: -09 

1.2986-13 

2.0806*08 

8.9806-01 

8.18*6-03 

3.2636-01 

2.3706-08 

6.2 786 - 08 

8.5236-11 

8.1736-09 

9.9336-16 

2.0806*08 

8.9896-01 

7.3886-03 

3.2686-01 

2.9206-08 

3.8966-08 

3.3076-11 

7. 1066-09 

7.6576-16 

2.1006*08 

8.9986-01 

6.7086-03 

3.2686-01 

3.3822-08 

8.8226-08 

2.8526-11 

6.1886-09 

3.9126-16 

2.1206 *08 

3.0076-01 

6.09*6-03 

3.2636-01 

8.3766-08 

8.2396-08 

2.2766-11 

3.3976-09 

8.3826-16 

2.1806*08 

3.0176-01 

3.3886-03 

3.2616-01 

3. 3236-08 

3. 7336 - 08 

1.8226-11 

8. 7156-09 

3.3636-16 

2.1806*08 

3.02 76-01 

3.0886 -03 

3.2386-01 

6.8386-08 

3.2936-08 

1.8626-11 

8. 1236-09 

2.7806-16 

2.1806*08 

3.0386-01 

8.6176-03 

3.2386 -01 

7. 7936-08 

2.91PE-08 

1.1786-11 

3.6156-09 

2.1776-16 

2.2006*08 

3.0306-01 

8.2206-03 

3.2896-01 

9.3736-08 

2.3766-08 

9.3126-12 

3. 1726-09 

1.7116-16 

2.2206*08 

3.062 -01 

3. 8636-03 

3.2826-01 

1.1236-03 

2.2886-08 

7.7086-12 

2.7886-09 

1.3886-16 

2.2806*08 

3.0736-01 

3.38:06-03 

3.2336-01 

1.3816-03 

2.0296-08 

6.23 76-12 

2.8336-09 

1.0666-16 

2.2806*08 

3.0896-01 

3.26*6-03 

3.2266-01 

1.3936-03 

1.8036-08 

3.0936-12 

2. 1626-09 

8.8386-17 

2.2806 *08 

3.1086-01 

2.9836-03 

3.2136-01 

1.8916-03 

1.6086-08 

8.1606-12 

1.9076-09 

6.7306-17 

2.3006*08 

3.1206 -01 

2.7836-03 

3.2086-01 

2.2336-03 

1.8336-08 

3.803C-12 

1. 6886-09 

3.3706-17 

2.3206*08 

3.1376-01 

2.32*6-03 

3.1916-01 

2.6286-03 

1.2836-08 

2.7936-12 

1.8896-09 

8.2976-17 

2.3806*08 

3.1336-01 

2.3276-03 

3.1766-01 

3.0036-03 

1.1806- 08 

2.2976-12 

1.3176-09 

3.8886-17 

2.3806*08 

3.1786-01 

2. 1676-03 

3.1606-01 

3.*08E-(,3 

1.0296-08 

1.8936-12 

1.1666-09 

2.7786-17 

2.3806*08 

3.1986-01 

1.9826-03 

3.1826-01 

8. 1996-03 

9. 2326-09 

1.3636-12 

1.0386-09 

2.2376-17 

2.8006*08 

3.2136-01 

1.8826-03 

3.1236-01 

8. 8776-03 

8.2936-09 

1.2936- U 

9. 1666-10 

1.8006-17 

2.8206*08 

3.21V6-01 

1.6V6E-03 

3.1026-01 

3.6836-03 

7.8616-09 

1.0716-12 

8. 1336-10 

1.8686-17 

2.8806*08 

3.2396-01 

1.3*«E-03 

3.0806-01 

6.3186-03 

6.7196-09 

8.8906-13 

7.2206-10 

1.1896-17 

2.8806*08 

3.2836-01 

1.8326-03 

3.0336-01 

7.8936-03 

6.0366-09 

7.3906-13 

6.8116-10 

9.6636-18 

2.8806*08 

3.3076-01 

1.3636-03 

3.C296 71 

0.3926-03 

3.8686-09 

6.13-6-13 

3.6956-10 

7.8726-18 

2.3006*08 

3.3336-01 

1.7876-03 

3.0011 r>. 

9.8226-03 

8.9336 -09 

3.1266-13 

3.0396-10 

5.8226-18 
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Tabifl II.- Continued. 


i. 

04 

O'** 

C- 

Ct> 

CO* 

CC2 

C2 

T 


l.oOlc-02 

3.1546-12 

2.06b£-0o 

1.7566-02 

7.3086-05 

1. 9036-07 

5.803E-05 

8. <006*03 

^.VME-01 

1. 9046-02 

7.2926-12 

2.2856-06 

1.1986-02 

6. 79U-05 

1.0896-07 

4.6736-05 

1.6006*03 


2. 3806-02 

1.0236-11 

2.4906-06 

8.2456-03 

6.3026-05 

6.3206-08 

3.7486-05 

8.8006*03 


2.8506-02 

3.4096-kl 

2.6/76-06 

5.7236-03 

5.8436-05 

3.7226-08 

2.9986-05 

9.0001*03 

i.ithon-ai 

3.377c-J2 

7.2576-11 

2.8436-06 

4.0066-03 

5.4126-05 

2.2226-08 

2.3936-05 

9.2006*01 

2.7 Hc-ai 

3.9uU-02 

1.4636-10 

2.9866-08 

2.8206-03 

5.0106-05 

1.3436-08 

1.9076-05 

9.6006*03 

2.a9CiE-i}l 

4.O036-02 

2. 0066 -10 

3 .IO 26 -O 0 

2.0086-01 

4.6326-05 

8. <166-09 

1.5156-05 

9.6006*03 

2.J'<TE-0l 

5.3006-02 

5. 4016-10 

3. Ioo6-0o 

1.4J>6-03 

4.2TbE-05 

5.0766-09 

1.2016-05 

9.8006*03 


0.04 96-02 

1.0146-C9 

3.2426-06 

l.u3tE-Ul 

3.9436-05 

3.1056-09 

9,4836-06 

1.0006*04 

2.349E-01 

6. 0446-32 

1.8376-09 

3.2631-06 

7.4416-04 

3.6286-05 

1.9886-09 

7. 4566-00 

1.0206*04 

2.2b4E-Jl 

7.o7 7c-02 

1.2516-09 

3.2496-00 

5.3896-04 

3.3296-05 

1.25 76-09 

5. 8346-00 

1.0406*04 

2.l4oi-01 

54 Oe-02 

5.o286-09 

3.2016-Ob 

3.9146-04 

3.0476-05 

7.9856-10 

4. 5406-06 

1.0606*04 

2.aiVE-i)l 

9.42 3L-02 

9.5386-09 

3. 1226-00 

2 . 8486 - 04 

2.7796-05 

5.0956-10 

3.5116-06 

1.0806*04 

1.440E-01 

1.0316-31 

1.584E-C8 

1.0136-06 

2.0756-04 

2.5266-05 

3.2606-10 

2.6986-06 

1.1006*04 

1.734E-01 

• '.206-01 

2.580E-C8 

2.8796-00 

1.5136-04 

2.2876-05 

2.0916-10 

2.0596'Ob 

1.1206*04 

1.624E-01 

i. 20/6-01 

4.12SE-C8 

2. 7246-06 

1.1016-04 

2.0626-05 

1.3426-10 

1.5616— Ob 

1.1406*04 

1.434E-01 

1.2916-01 

0.4776-C8 

2.5536-08 

8.0426-05 

1.8506-05 

8.6196-11 

1. 1756-06 

1.1606*04 

1.372C-01 

1.3/06-01 

'<• 9 > 76-08 

2.3716-Ob 

5,8596-05 

1.6526-05 

5.5326-11 

8.7836-U7 

1.1806'. 4 

I.251E-01 

1.4446-01 

1.5186-07 

<.1036-06 

4.2656-05 

1.4686-05 

3.5476-11 

6.5246-07 

1.2006*04 

1.) 3$E-01 

1.5126-01 

2.2o86-07 

1. 9956-06 

3.1006-05 

1.2986-05 

2.2706-il 

4.8166-07 

1.2206*04 

1.02$E~01 

1.5/36-01 

■3.3386-0 7 

1,8096-06 

2.2516-05 

1.1416-05 

1.4496-11 

3.5366-07 

1.2406*04 


l.o2 76-01 

4.0426-0 1 

1.0306-06 

1.6316-05 

9.9776-06 

9.2216-12 

2.5846-07 

1.2606*04 

4.2 70E-02 

1.0/36-01 

0. 92SE-C7 

1.4606-Ob 

1.1806-05 

8.6766-Ob 

5.8486-12 

1.8806-07 

1.2806*04 

7.394E-02 

1.7126-01 

9.7o56-07 

1.3006-06 

8.5246-06 

7.5026-06 

3.6946-12 

1.3636-07 

1.3006*04 

6.992E-02 

1.7436-01 

1.3656-06 

1.1526-0O 

6.1456-00 

6.4516-06 

2.3236-12 

9. 0486-08 

1.3206*04 

9.4U4E-U2 

1. /o/6-01 

1.8836-06 

1.0166-06 

4.4226-06 

5.5186-06 

1. 4546- 12 

7.1016-08 

1.3406*04 

5.2J7t-02 

1. /85f-0l 

2.5716-Co 

0.9106-C7 

3. 1 766-06 

4. 0946- 06 

9.0586-13 

5.1126-08 

1.3606*04 

^.bl6E~02 

l.»9'l.-ol 

3.*. 786-06 

7.8176-07 

2.2766-06 

3.9746-06 

5.6136-13 

3.676F-08 

1.3806*04 

9. J47t~u2 

1.0056-0 1 

4.05 76-Co 

u .8206— 07 

1.6296-06 

3.34o6-06 

3.4606-13 

2.5426-08 

1.4006*04 

3.0 lbc~02 

1.8076-01 

0. 1856-CO 

5,9326-07 

1.1646-Ob 

2. 80 46-06 

2.1236-13 

1.8996-08 

1.4206*04 

3.l»7£-02 

l.oO/6-Ol 

8.1646-00 

5.1466-07 

8.3056-07 

2.3466-06 

1.2966-13 

1.3656-08 

1. <406*04 

2.42be-02 

i.H03t-ai 

1.0701--C5 

4.4546-07 

5.9196-07 

1.9536-06 

7.8 736-14 

9.8286-09 

1.4606*04 

2.*9bt-02 

1. /9/6-Jl 

1.3936-05 

3.8466-0/ 

4.2156-07 

1.6206-06 

4. 7656-14 

7.0856-09 

I.4BOC»04 

2.^ UoE-02 

1. /906- J 1 

1. 8046-65 

3.3166-07 

3.0006-07 

1.3406-06 

2.8746-14 

5.1171-09 

1.5006*04 

1.9S3E-02 

1. 7o2l-01 

2.3236-05 

2.8566-07 

2.1366-07 

1.10 6-06 

1.7286-14 

1. 7046-09 

1.5206*04 

l.729t-U2 

l.//3t-ol 

2.9 796-05 

<.4566-07 

1.5216-07 

9.1176-07 

1.0376-14 

2. 0896-09 

1.5406*04 

1.332C-U2 

1. 7o3i-01 

3.8026-05 

<.1116-07 

1.0846-07 

7.5036-07 

6.2186-15 

1.9586-09 

l.Sb0E*04 

I.3oU b~0 2 

1.754C-31 

4.8321-05 

1.8146-07 

7. 7386-08 

6.1706-07 

3. 7266-15 

1.4316-09 

1.5806*04 

1.2OOC-02 

1. /456-01 

0.1186-05 

1.5586-07 

5.5136-08 

5.0/2 6-07 

2.2336-15 

1.0506-09 

1.6006*04 

1.0 75E-02 

1. 7 376-0 1 

7.7156-05 

1.3386-07 

3.9056-08 

4,1096-07 

1.3406-15 

7.7306-10 

1.6206*04 

>•.57/6-03 

1. 7286-01 

9.8946-1.5 

1.1506-0/ 

2.0496-08 

3.4296-07 

8.0596-16 

' .7156-10 

1.6406*04 

«. S»9t-03 

1. 7216-01 

1.2146-C4 

9.8956-08 

2.0546-08 

2. 0226-07 

4.8596-16 

2446-10 

1.6606*04 

7.o4(»E-U3 

1. 7146-01 

1.5146-04 

e. 5176-08 

1.4856-08 

2.3266-07 

2.9406-16 

.1656-10 

1.6836*04 

0. 0506-03 

1. 7086-01 

1. 8826-09 

7.3396-08 

1. 0786-08 

1.9196-07 

1.7866-16 

..3716-10 

1.7006*04 

o. l‘i96-o3 

1.7026-01 

2.3316-04 

8. 3316-04 

7.8506 -09 

1.5866-07 

1.0896-16 

1.7846-10 

1.7206*04 

5.5306-03 

1.0 966-0 1 

2.8776-04 

5.4896-08 

5.7486-09 

1.313E<07 

6.6506-17 

1.3486-10 

1.7406*04 

9.9J3E-03 

1.&9U-01 

3.5 396-04 

4.7316-08 

4.2246-09 

1.0896-07 

4.1186-17 

1.0246-10 

1.7606*04 

5.4906-03 

1 .61806-0 1 

4. 3 366-04 

4.0986-08 

3.1176-09 

9.0546-08 

2.5526-17 

7.8046-11 

1.7806*04 

4.0086-03 

1.O826-01 

5.2986-04 

3.5556-08 

2.3106-09 

7.5426-08 

1.5916-17 

5.9 766-11 

1.8006*04 

3.080 E-U3 

1 o7oL-Ol 

0.4496-04 

3. 0896-08 

1. 7206-09 

6.2 4 76- 00 

9.9836-18 

4.5946-11 

1.8206*04 

3. 346C-03 

1.6/46-01 

7.8236-04 

2.6896-08 

1.2876-09 

5.-2646-08 

6.3016-18 

3.5476-11 

1.8406*04 

3. 0436-03 

1 .o70t-ol 

9.4366-04 

2.3446-08 

9.66 76-10 

4. '•196-08 

4.0026-18 

’.7496-11 

1.6606*04 

2./ /26-03 

1.0056-01 

1.1396-03 

2.0466-08 

7,2956-10 

3.7146-08 

2.5586-18 

2.1386-11 

1.8806*04 

2.5296-03 

1.00 It- 3 1 

1.3686-03 

1. 7896-Os 

5.5296-10 

3.1296-08 

1.0456-lb 

l.b7C6-ll 

1.9006*04 

2.3116-03 

1.6 5 66 - 01 

1.636E-C3 

1.5876-08 

4.2096-10 

2.8416-08 

1.0656-18 

1.3086-11 

1.9206*04 

2.1156-03 

l.oslL-Ol 

1.9516-03 

1.3746-08 

3.2106-10 

2.2356-08 

6.9336-19 

1.0296-11 

1.9406*04 

1.9386-03 

1«O46l‘-01 

2.3186-03 

1.2076-08 

<.4706-10 

1.8956-08 

4.5436-19 

8.1126-12 

1.9606*04 

1. /T9e-03 

1 .0406-0 1 

2.7456-03 

1.062 6-08 

1.9046-10 

1.6096-08 

2.9956-19 

6.4176-12 

1.9806*04 

1.6 346-0 3 

1.6336-01 

3.2396-03 

9.3546-09 

1.4736-10 

1.3706-08 

1.9866-19 

5.0906-12 

2.0006*04 

1. 5046-03 

1«02 66-01 

3. 8096-03 

8.2496-09 

1.1446-10 

1.1686-08 

1.3246-19 

4.0486-12 

2.0206*04 

1.3056-03 

l.OlOL-Ol 

4.4046-03 

/. 2846-09 

8.9156-11 

9.4766-09 

8.8816-20 

3.2276-12 

2.0406*04 

1.2/66-03 

I. 0 OO 6 -OI 

5.2136-01 

6.4386-09 

6.9736-11 

8..5316-0V 

5.9886-20 

2.5786-12 

2.0606*04 

1.17oE-U3 

1.5986-01 

6.0686-03 

5.6976-09 

5.4716-11 

7.3086-09 

4.0596-20 

2.0646-12 

2.0806*04 

1.0876-03 

1. 3806-01 

/. 0336-03 

5.0466-09 

4.3066-11 

6.26b6-0>< 

2. 7656-20 

1.0556-12 

2.1006*04 

1.0046-03 

1.573t-01 

8.1246-03 

4.4736-09 

3. 3996- U 

5.3826-09 

1.89 36 -20 

1.3296-12 

2.1206*04 

9.2846-04 

1.3596-01 

9. 3506-03 

1.9676-09 

2. 6916-11 

4.6266-09 

1.3026-20 

1.0686-12 

2.1406*04 

0. 4846-04 

1.5426-01 

1. 0726-02 

3.5216-09 

2.1356-11 

3.9806-09 

8.9916-21 

8.5936-13 

2.1606*04 

7.9306-04 

1.5246-01 

1.2246-02 

3.127E-09 

1.6966-11 

3.4266-09 

6.236<-21 

8.9196-13 

2.1806*04 

7.342E-04 

1.5036-01 

1.3936-02 

2.7786-09 

1.3546-11 

2.9506-09 

4.3426-21 

5.5726-13 

2.2006*04 

6.7906-04 

1.4816-01 

1.5796-02 

<. 4886*09 

1.0816-11 

2.5426-09 

3.0356-21 

4.4866-13 

2.2206*04 

6.2 78E-04 

1.4576-01 

1. 7826-02 

2. 1936-09 

8.8506-12 

2.1906-09 

2.1286-21 

3.6146-13 

2.2406*04 

5.8036-04 

1.4316-01 

2.0026-02 

1.9496-09 

6.9316-12 

1.88 76- 09 

1.4976-21 

2.9096-13 

2.2606*04 

S.36lE-0‘ 

1. 4036-01 

2.2416-02 

1.7326-09 

5.5616-12 

1.6256-09 

1.0566-21 

2.3406-13 . 

2.2806*04 

4.949E-04 

1. 3726-01 

2.498( -02 

1.5386-09 

4.4666-12 

1.4006-09 

7.4/16-22 

1.8806-13 

2.3006*04 

4.5o6E-04 

1.3396-01 

2. 7726-02 

1.3866-09 

3.5916-12 

1.2056-09 

5.2986-22 

1.5096-13 

2.3206*04 

4.2096-04 

1.3056-01 

3.UO26-02 

1.2126-09 

2.8896-12 

1.036C-09 

3.7656-22 

1.2096-13 

2.34 06 *04 

3.8 766-04 

1. 2686— 0 1 

3. 3096-02 

1.0 756- C9 

2.3266-12 

8.9036-10 

2.6806-22 

9.6676-14 

2.3606*04 

3.5666-04 

1.2306-01 

3.8906-02 

9.5246-10 

1.8736-12 

7.64 36-10 

1.9126-22 

7. 7176-1>. 

2.1806*04 

3.2/66-04 

1.1896-01 

4.U216-02 

6.4346- 10 

1.5096-12 

6.5556-10 

1.3856-22 

6.1486-14 

2.4006*04 

3.0 076-04 

1.1406-01 

4.3086-02 

7.4616-10 

1.2156-12 

5.6156-10 

9.7626-23 

4.8866-14 

2.4206*04 

2.7566-04 

1.1036-01 

4.7226-02 

8.5946- 10 

9 . 7 886-13 

4. 80 36-10 

6.9886-23 

3.8746-14 

2.4406*04 

2.522E-04 

1.0016-01 

5.0816-C2 

5.8226-10 

7.8826-13 

4.1036-10 

5.0066-23 

3.0646-14 

2.4606*04 

2.305E-04 

1.0176-01 

5.9486-02 

5.1356- 10 

6. 3456-13 

3.5006-10 

3.5896-23 

2.418. -.4 

2.4806*04 

2.104E-04 

9. 72 26-02 

5.8l5E'G2 

4.5236-10 

5.1066-13 

2.9816-10 

2.5746-23 

1.9036- 14 

2.5006*04 
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Table II. - Continued. 


P/PO • 6.00E-01 


T 

6- 

0 

0* 

n** 

0- 

02 

02* 

02- 

i.oaaE»o2 

0. 

0. 

0. 

0. 

0. 

4.5426-11 

1. 7606-18 

0. 

2.000E»02 

0. 

9.4776-68 

0. 

0. 

0. 

4.7816*11 

1. 7606-18 

0. 

3.003E»02 

0. 

4.5636-46 

4.1406-80 

0. 

0. 

5.4016-11 

1.7606-18 

0. 

4.000E*02 

0. 

3.1206-35 

1.0836-62 

0. 

0. 

4.9666-11 

1. 7606-18 

0. 

E.000E*02 

0. 

1.0426-28 

3.1536-52 

0. 

0. 

4.7876-11 

1. 760P-18 

0. 

6.000E*02 

0. 

2.4696-24 

2.9516-45 

0. 

0. 

5.0156-11 

1. 7606-18 

3.7976-96 

7.000EP02 

7.8866-79 

3.2956-21 

2.9016-40 

0. 

4.9536-90 

5.0416-11 

1. 76 06-18 

7.0736-83 

S.a0JE*02 

6.512E-67 

2.1856-18 

5.6026-37 

0. 

8. 9666-7’ 

4.2796-10 

1,7606-18 

4.5376-71 

9.000EP02 

5.1406-37 

6. 7086-16 

1.0016-34 

0. 

1.5436-65 

9.2966-09 

I. 7606-18 

1.1736-60 

1.093E«33 

4.6116-49 

6.8896-14 

6.2046-33 

0. 

1.6356-56 

1.1526-C7 

1. 7606-18 

2.7946-52 

1.100E03 

1.3146-42 

3.U896-12 

1.8256-31 

0. 

3.9696-49 

9.0256-07 

1.7606-18 

1.9956-45 

1.200E03 

4.1276- 37 

7.2346-11 

3.0706-30 

0. 

5.6576-43 

5.00*6-06 

1.7606-18 

1.0226-39 

l.IOOE»03 

1.6746-32 

1.0836-09 

3.3 5 86-29 

0. 

9.1026-38 

2.1306-05 

1. 7606-18 

6.8976-35 

l.400E»0i 

1.49 76 -28 

1.0466-08 

2.6186-28 

0. 

2.6376-33 

7.3546-05 

1. 7606-18 

9.4746-31 

l.S00E*03 

4.0506-25 

7.6566-08 

1.5516-27 

0. 

1.9396-29 

2.1486-04 

1.76C6-18 

3.6396-27 

1.600E»03 

4.0996-22 

4.3716-07 

7.42 76-27 

0. 

4.6766-26 

5.4776-04 

1. 7606-18 

4.96r«-24 

UTOOEm 

1.6876-19 

2.0836-06 

3.2416-26 

0. 

4.1026-23 

1.2486-03 

1.9306- 18 

2.6266-21 

1.S00EP03 

T. 75 06-18 

7.9656-06 

5.5406-25 

0. 

3.6606-21 

2.5886-03 

9.6596-18 

1.4926-19 

1.900E»03 

9.6696-17 

2.7006-05 

1.7476-23 

c. 

8.2036- 20 

4.9506-03 

1.0086-16 

2.2276-16 

2.000E *03 

8.7026-16 

8.0856-05 

4.2126-22 

0. 

1.2406-18 

8.8276 -03 

8. 9646-16 

2.3286-17 

2. 100E*03 

6.30 86-15 

2.1T5E-04 

7.5776-21 

0. 

1.4246-17 

1.4806-02 

6. 5156-13 

1. 9086-16 

2.2006*03 

3.8096-14 

5.3246-04 

1.0526-19 

5.7716-84 

1.2 9 46-16 

2.3456-02 

3.9486-14 

1.2696-15 

2.300E*03 

1.9596-13 

1.1996-03 

1.1666-18 

4.3626-80 

9.5 706-16 

3.52 86-02 

2.0396-13 

7,0136-13 

2.4006*03 

8.7496-13 

2.5076-03 

1.0616-17- 

1.5866 - 76 

5.8916-15 

5.0566-02 

9.1336-13 

3.2796-14 

2.3006*03 

3.4416-12 

4.8966-0 3 

8.1046-17 

3.0316-73 

3.0736-14 

6.9126-02 

3.6026-12 

1.1166-13 

2.6006*03 

1.20 86-11 

8.9896-0 3 

5. 3066-16 

3.2936-70 

1.3806-13 

9.0296-02 

1.2676-11 

4.5886-13 

2.7006*03 

3.8226-11 

1.5586-02 

3.0286-15 

2. 1646-67 

5.3986-13 

1.1286-01 

4.0126-11 

1.4026-12 

2.6006*03 

1.1006-10 

2. 5616-02 

1.5286-14 

9. 1006-65 

1.8606-12 

1.3476-01 

1. 1556-10 

3.7846-12 

2.9006 *03 

2.9046-10 

4.0056-02 

6.90 76-14 

2.5676-62 

5.6966-12 

1.5416-01 

3,0466-10 

9.0896-12 

3.0006*03 

7. 07 76- m 

5.9766-02 

2. 8256-13 

5.0776-60 

1.5636-11 

1.6886-01 

7. 4096-10 

1.9546-11 

3.1006*03 

1.6016-09 

8.5346-02 

1.0576-12 

7.2796-58 

3.8716-11 

1.7726-01 

1.6726-09 

3.7816-11 

3.2006*03 

3.3836-09 

1.16196-01 

3.6456-12 

7.8166-56 

B.707F-11 

1.7846-01 

3. 5186-09 

6.6176-11 

3.3006*03 

6.7026-09 

1.5396-01 

1. 1676-11 

6.4616-54 

1.7896-10 

1.". 246-01 

6.9366-09 

1.0526-10 

3.4006*03 

1.2516-08 

1.9826-01 

3.4 896-11 

4.2136-52 

3. 3736-10 

1.5996-01 

1.2666-08 

1.5266-10 

3.3006*03 

2 . 20 76 - 08 

2.3906-01 

9.8056-11 

2.2136-50 

5.8696-10 

1.4246-01 

2.2526-08 

2.0276-10 

3.6006*03 

3.6986-08 

2.8286-01 

2.6016-10 

9 . 5366-49 

9.4676-10 

1.2216-01 

3.7356-08 

2.4786-10 

3.7006*03 

5.91 16-08 

3.2446-01 

6.5386-10 

3.4216-47 

1.4256-09 

1.0106-01 

5. 88 sc -08 

2.8066-10 

3.8006*03 

9.06 06-08 

3.6176-01 

1.5636-09 

1.0346-45 

2.0176-09 

8.0856-02 

3. 8526-08 

2.9696-10 

3.9006*03 

1.3406-07 

3.9356-01 

3.5586-r 

2. 6566-44 

2.7096-09 

6.3036-02 

1.2746-07 

2.9706-10 

4.0006*03 

1.9266-07 

4.1936-01 

7. 7316-09 

5.3266-43 

3.4906-09 

4.8156-02 

1.7606-07 

2.8446-10 

4.100P*03 

2.7116-07 

4.3946-01 

1.6046-08 

1.0956-41 

4.3616-09 

3.6286-02 

2.3416-07 

2.6466-10 

4.2006*03 

3. 7666-07 

4.5806-01 

3.1746 - 08 

1. 7666-40 

5.3446-09 

2.7146-02 

3.0026-0 7 

2.4226-10 

4. 3006*03 

5.1976-07 

4.6666-01 

5.9956- ’3 

2.4466-39 

6.4836-09 

2.0256-02 

3.7176-07 

2.2076-10 

4.400P*03 

7.1666-07 

4.7816-01 

1.0806-07 

2.9166-38 

7.8486-09 

1.5136-02 

4.4506-07 

2.0226-10 

4.3006*03 

9.9066-07 

4.8136-01 

1.8576-07 

3.0046-37 

9.5286-09 

1.1366-02 

5. 1566-07 

1.8736-10 

4.6006*03 

1.3756-06 

4.8596-01 

3.0596-07 

2.6966-36 

1.1636-08 

8.5846- 03 

5.8016-07 

1.7616-10 

4. 7006*03 

1.91 66-06 

4.8936-01 

4. 8406 - 07 

2. 1276-35 

1.4286-08 

6.5356-03 

6.3596-07 

1.6 796-10 

4.8006*03 

2.6746-06 

4.9186-01 

7.3936-07 

1.4936-34 

1. 7616-08 

5.0166-03 

6.8196-07 

1.6246-10 

4.9006*03 

3. 7356-06 

4.9376-01 

1.0956-06 

/.423E-34 

2, 1 796-08 

3.8846-03 

7. 1826-07 

1.5896-10 

3.0006*03 

5.2076-06 

4.9516-01 

1.5776-06 

5.4016-33 

2. 701P-08 

3.033’-03 

7.45 46 -07 

1.5726-10 

5. 1006*03 

7.2436-06 

4.9626-01 

2.2176-06 

2.8356-32 

3.3496-08 

2.3896-03 

7. 6426-07 

1.5686-10 

3.2006*03 

1 ie-os 

4.9716-01 

3.0476 - 06 

1.3716-31 

4.1536-08 

1.8986-03 

7. 7506-07 

1.5786-10 

3.3006*03 

1.. .06-05 

4.9796-01 

4.1026-06 

6. 1356-31 

5. 1536-08 

1.5206-03 

7, 7336-07 

1.6016-10 

3.4006 *03 

1.9186-05 

4.9866-01 

5.4116-06 

2.5506-30 

6.3996-08 

1.2276-03 

7, 7416-07 

1.6386-10 

3.3006*03 

2.6456-05 

4.99t3F-01 

7.0006-06 

9.8776-30 

7 . 9626- 08 

9.9876-04 

7. 6276-07 

1.6916-10 

3. 6006 *03 

3.6446-05 

5.0016-01 

8. 8836-06 

3.5 716-29 

9.9316-08 

8.1916-04 

7. 4456-07 

1.7626-10 

3.7006*03 

5.0226-05 

5.0116-01 

1. 1076 - 05 

1.2096-28 

1.2436-07 

6.7706-04 

7.2036-07 

1.8556-10 

3.8006*03 

6.9216-05 

5.0246-01 

1.3556-05 

3.8496-28 

1.^606-07 

5.6396-04 

-6.9136-07 

1.9726-10 

3.9616*03 

9.5316-05 

5.0416-01 

1.6346 - 05 

1. 1576-27 

1.9636-07 

*.7356-04 

6.5926-07 

2.1176-10 

6.0006*03 

1.3106-04 

5.064-01 

1.9446-05 

3.3006-27 

2 4746-07 

4. 0096 - 04 

6.2 5 86 -07 

2.2906-10 

6.1006*03 

1. 7956-04 

5.0946-01 

2.2 896-05 

8.9976-27 

3.1206-07 

3.4236-04 

5.932F-07 

2.4956-10 

6.2006*03 

2.446'--04 

5.1826-01 

2.6756-05 

2.3596-26 

3.9286-07 

2.9486-04 

5.6296-07 

2.7336-10 

6.3006*03 

3. 310r-04 

5.1816-01 

3. 1126-05 

5.9916-26 

4.9306-07 

2.5636-04 

5. 3646-07 

3.0046-10 

6.4006*03 

4.4346-04 

5.2426-01 

3.6136-05 

1.4836-25 

6.1546-07 

2.2486-04 

5.1456-07 

3.3066-10 

6.3006*03 

5.8816-04 

5.3146-01 

4. 1976-05 

3.5955-25 

7.6306-0 7 

1.9906-04 

4.9786-07 

3.6366-10 

6.6006*03 

7.7026-04 

5.3986-01 

4. 8856-05 

8.5796-25 

9.3 796-07 

1.7766-04 

4.8656-07 

3.9906-10 

6.7006*03 

9. "546-04 

5.4916-01 

5.7046-05 

2.0226-24 

1. 1426-06 

1.5976 - 04 

4. 80 36 -07 

4.3606-10 

6.8006*03 

’.2696-03 

5.5926-01 

6.6 846 -05 

4. 7146-24 

1.3746-06 

1.4446-04 

4.7906 07 

5.7346-10 

4.9006 *03 

1.5946-03 

5.69 76 -01 

7. 8606-05 

1.0896-23 

1.6366 06 

1.3136-04 

4. 8196-07 

5.1026-10 

7.0006 *03 

1.9016-03 

5.903r-0> 

9.2 706-05 

2.4936-23 

1.9236-06 

1.1976 -04 

4.58 76-0 7 

5.4506-10 

7. I0i/.*03 

2.4286-03 

5.9066-01 

1.0966 - 04 

5.6566-23 

2.2356-06 

1.0946-04 

4.98 76-07 

5.7666-10 

7.2006*03 

2.9596-03 

6.0046-01 

1.2986-04 

1.2716-22 

2.5656-06 

1.0016-04 

5. 1126-0 7 

6.0406-10 

7.3006*03 

3.5186-03 

6.0936-01 

1.5376-04 

2.5246-22 

2.9126-06 

9.153E-C5 

5.2596-07 

6.2646-10 

7.4006*03 

4.1696-03 

6. 1726-01 

1.8216-04 

6.2 0 76-27 

3.2706-06 

8.3696-05 

j. 42 36-07 

6.4356-10 

7.3006*03 

4.8956-03 

6.24.26-01 

2.1566 -04 

1.3486-21 

3.6266-06 

7,6496-05 

5.5996-07 

6.5526-10 

7.6006*03 

5.7006-03 

6.3016-01 

2. 5496 - 04 

2 . 8906-21 

4.0086-06 

6.9856-05 

5.7856-07 

6.6196-10 

7.7006*03 

58 86-03 

6. 3806-01 

3 . 00 76 - 04 

6. 1126-21 

4.1836-06 

6.3766-05 

5.9796-07 

6.64 06-10 

7.8096*03 

7,5636-03 

6.3896-01 

3.5416-04 

1.2756-20 

4. 7606-06 

5.8196-05 

6.1796-07 

6.6206-10 

7.9006*03 

8.6316-03 

6.4216-01 

4. 1596 - 04 

2.6236-20 

5.1376-06 

5. 3096 - 05 

6. 38 36-07 

6.5666-10 

8.0006 *03 

9.7976-03 

6.4446-01 

4.8736-04 

5. ••206 - 20 

5.5146-06 

4.8456-05 

6.59U-07 

6.4856-10 

8.2006*03 

1.2456-02 

6.4746-01 

6.6336-04 

J966-19 

•tnn 

6.2666-06 

4.0416-05 

7.0156-07 

6.2616-10 
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TAle II.* Continued. 


P/PO « «.OOE-Ol 


c 

c* 

c*» 

C- 

C3 

COO 

C02 

C2 

I 

u.~ 

0. 

0. 

0. 

0. 

0. 

1.0001*00 

0. 

1.0001*02 

0. 

0. 

0. 

C. 

8.S07E-03 

0. 

1.0001*00 

0. 

2.0001*02 

0. 

0. 

0. 

0. 

3.073E-90 

1.016E-80 

1.0001*00 

0. 

3.0001*02 

0. 

J. 

0. 

0. 

6.831E-28 

7.6861-60 

1.0001*00 

0. 

9.0001*02 

0. 

0* 

0. 

0. 

1.771E-20 

1.8321-91 

1.0001*00 

0. 

3. 0001*02 

a.«lkE-T9 


0« 

0. 

1.503E-15 

2.9371-39 

1.0001*00 

0. 

6.0001*02 

«.a02E-»> 


0. 

0. 

3.090E-12 

2.2991-33 

1 .0001*00 

1.2301-91 

7.0901*02 



u. 

0. 

T.612E-10 

2.3321-30 

1.0SCE*00 

2.9091-78 

8.0001*02 



0. 

ip* 

l.bSOE-08 

6.2691-29 

1.0001*00 

9.3311-69 

9.0001*02 



0. 

3.1UE-37 

2.302b-07 

7.9551-28 

1.0C01*00 

8.9621-62 

1.0001*03 



u. 

5.307t-7T 

l.dOSE-Oo 

6.3981-27 

1.0001*00 

7.7991-56 

1.1001*03 



0. 

1.789E-aa 

1.002E-03 

3.3851-26 

1.0001*00 

7.2861-51 

1.2001*03 



0. 

2.92SE-U1 

9.261E-0S 

1.5521-25 

9.9991-01 

1.1121-96 

1.3001*03 



0. 

9.9071-33 

1.9 711-09 

5.9501-25 

9.9961-01 

9.7261-93 

1.9001*03 



2.3o6E-9S 

1.021E-" 

9.297E-09 

1.6201-29 

9.9991-01 

6.3021-90 

1.3001*03 


1.4>2t-37 

t.09lb-9l 

9.981E-9S 

1.0901-03 

9.2031-29 

9.9891-01 

a. 9191-37 

1.6001*03 

U1S56-23 


2. lOaE-aa 

6.217E-91 

2.998E-03 

1.0691-23 

9.9631-01 

8.8901-35 

1.7001*03 

S.l»)t-22 


3.T>lE-e< 

3.8a0E-38 

S.103E-03 

1.1321-22 

9.9221-01 

1.2321-32 

1.8001*03 

1.331E-20 


l.aa)£-79 

1.090E-33 

9.9201-03 

2.3101-21 

9.8511-01 

1.020E-3U 

1.9001*03 

2.SM>E-14 

i*ou2L~>0 

2.3aOE-7> 

1.109E-33 

1.7791-02 

3.7631-20 

9.739E-G1 

3.9191-29 

2.000F*03 

i.aOTE-itt 


1.S22E-71 

7.115E-32 

2.9aU-02 

9.7321-19 

9.3521-01 

1.9621-27 

2.100«'‘03 

«.OiSE-if 

2«o7^c-a7 

a.3l9E-6a 

3.1091-30 

9.79JE-02 

9. 7331-18 

9.2861-01 

3.1031-26 

2.2001*03 

3.0UE-10 


6.7a9E-al 

9.03M.-29 

7.1761-02 

3.8031-17 

6>9181-01 

9.9121-25 

2.3001*03 

£.»97E-13 


■'.a3lE-62 

2.21«>b-27 

1.03oE-0l 

2.6981-16 

8.9331-01 

1.9961-23 

2.9001*03 

i.ra>E-i-> 

2.3lbr-2> 

4.775E-39 

3.901c- 2a 

1.93U-01 

1.5981-13 

7.8261-01 

1.7951-22 

2.3001*03 

9. 100 E-la 

2.«»>4i*22 

a.a3SE-S7 

3.908E-2S 

1.8901-01 

7.8621-13 

7. 1121-01 

1.7581-21 

2.6001*03 

a.aa6E-l3 


i.S03t->a 

b. 099b- 29 

2.911E-01 

3.5131-19 

6.3C5E-01 

1.9391-20 

2.700F*03 

i.aaaE-12 

2*b^frc-20 

2.62aE-S2 

3.3bCE-23 

2.931E-01 

1.9091-13 

5.9961-01 

9.9901-20 

2.8001*03 

7.21aE-l2 

2o.29lk-l^ 

2.793E-30 

9.2a9c-22 

3.982E-01 

5.0991-13 

9.5761-01 

3.9331-19 

2.9001*03 

2.>0aE-l 1 


2 . 2 aa£-aa 

2 .a 21£-21 

3.9 79E-01 

1.6031-12 

3.7911-01 

3.1321-18 

3.0001*03 

M.021E-11 


l.a0iE-»a 

1.607E-20 

9.390E-01 

3.1391-12 

2.9771-Cl 

1.9711-17 

3.1001*03 

2.1aaE-lo 

i 

7.0dlE-a> 

b.U37b-2U 

9.7311-01 

1.9601-U 

2.3091-01 

6.2381-17 

3.2001*03 

6.aa7E-iO 

2«^20c-io 

2.9alE-al 

3.37ac-19 

9.987E-01 

3.90OE-U 

1.75W-01 

2.9301-16 

3.3001*03 

i.r»3E-09 

Ub2bt*l» 

l.0l0£-al 

1.93b£- 18 

3.199E-01 

9.9271-U 

1.3001-01 

8.9331-16 

3.9001*03 

a.*2ot-0'» 


3.ll7t-ac 

3.231E-U 

3.238E-01 

2.9131-10 

9.9761-C2 

3.0951-15 

3.5001*03 

1.07ab-0a 

2*«b7fU 

a. 2391-39 

1.771E-17 

3. 2701-01 

3. 0321-10 

6.0081-02 

1.0231-19 

3.6001*03 

2.523h-0» 

U202E-l^ 

l.9j7t-37 

3.33b£-l7 

3.203E-01 

1.2821-09 

9.8381-02 

3.2791-19 

3.7001*03 

3. TaoE'Clb 


a.OTlt-ltt 

1.690E- lo 

3.239E-01 

2.8281-09 

3.9131-02 

1.0221-13 

3.8001*03 

1.2«5E-07 

U»7aE-L2 

7.6aa£-3l 

9. 3o3t- la 

3.193E-01 

o. 0631-09 

2.901F-02 

3. 1081-13 

3.9001*03 

a.797c-0 7 

a«VOVc.-‘l^ 

1.2V9E-31 

1.223b-l$ 

3.lSbl-01 

1.2671-08 

1.6901-02 

9.2361-13 

9.0001*33 

i.9aaE-07 

2.b«oE-l 1 

L.919E-32 

2.1 97b- IS 

3.1221-01 

2.3631-00 

1.1951-02 

2.5781-12 

9.1)01*03 

1.211E-06 

L 

2.619L-11 

7.a39E-ll 

5.0931-01 

3.0191-08 

8.5121-03 

7.3321-12 

9.2001*03 

'2.avaE-0a 

2«(p9lfc-*ld 

3.ba9c-3i: 

1.900E-19 

3.071E-01 

9.9931-08 

6.1161-03 

2.0671-11 

9.3901*03 

a.9i7E-0a 

o.U7c*ia 

0. 192E-29 

9.S19E-19 

3.033E-01 

1.7091-07 

9.9901-03 

3.9 791-11 

9.900F*03 

9.ao3L-oa 

2* 3l2t“0’* 

2.o99t-2» 

1.039C- 13 

3.0'-0t-31 

2.96 71-07 

3.2561-03 

1.9031-10 

9.5001*03 

l.7a2E-03 

o,202c“0v 

2.322£-a7 

2.919E-13 

3.03U-01 

9.9971-07 

2.9161-03 

3.9851-10 

9.6001*03 

3.2ooc-u3 

l.>7^fe-0» 

l.a>lE-2a 

S.9ofE- 13 

S.923C-01 

7.9951-07 

1.8191-03 

0.3691-10- 

9.7001*03 

>.o36t-03 

i« 79it“0« 

I.OS3E-2S 

1.219E-12 

3.017E-01 

1.2331-06 

1.376F--’ 

1.9931-09 

9.8001*03 

L.02o£-0a 

o. 71 9c-0o 

6.079E-2J 

2.b996-l2 

3.013E-01 

1.8561-06 

1.059t-03 

9.3 731-09 

9.9001*03 

l./ale-ja 

l.92at**«/7 

3.2021-29 

3.bb7E-12 

3.0oal-01 

2.7201-06 

8.1631-09 

9.5551-09 

3.0001*03 

2. 9to0£-0a 

b*OC>2L-0/ 

l.ij2t-2» 

l.laSC-ll 

3.009E-01 

3.8891-06 

6.3801-09 

2.0271-08 

3.1001*03 

a.«al£-ja 

d.2dlt*07 

o.937t— 21 

2.997t-ll 

3.0001-01 

5.9371-06 

5.0331-09 

9.1O01-06 

3.2001*03 

7.a99£-0a 

l»62'^t*‘0o 

2. aaaE-22 

9.993E-11 

9.999E-01 

7.9381-06 

9.0031-09 

a. 3921-00 

3.3001*03 

l.29Ot-03 

i.u'#7t-0o 

1.121C-21 

9.0231-11 

9.983E-01 

9.9691-06 

3.210E-C9 

1.6911-07 

3.9001*03 

l.9alt-01 


9.062E-21 

1.920c- 10 

9.9791-01 

1.3071-05 

2.5991-09 

3.l27fc-07 

3.3001*03 

1.012C-U1 

U0L2e«O> 

l.i79t-20 

3.0901- 10 

9.9371-01 

1.6801-05 

2.1101-09 

3.O1U-07 

3.6001*03 

a.>-.»E-0l 

1. 7t2t-05 

9. iiU-20 

<.U21E-10 

9.939E-01 

2. t 191-05 

1.7271-09 

1.0331-06 

5.7001*03 

o. 7 33C-01 


1.299E-19 

1.319E-09 

9.900E-01 

2. bO 71-05 

1.9211-09 

1.6581-06 

3.8001*03 

9.e<.0E-a3 


l.b29£-l« 

2. 920c- 09 

9.8321-01 

3.1531-05 

1.1791-09 

3.1991-06 

3.9001*03 

l.*iafc-02 

7.i7at“0> 

9.b00t-19 

9.3s2E-09 

9.7a7E-01 

3-7931-05 

9.7391-03 

3.3391-06 

6.0001*03 

I.9 9ie-J2 

l.l2/c-o^ 

2. 9131-la 

7.777b-09 

9.0991-01 

9.3b91-05 

8.0961-05 

8.6991-06 

0.1001*03 

2. 7aa£— 02 

!• b /6 l ~0b 

3.a0CE-ia 

1.399E-08 

9. 3091-01 

3.0181-05 

6.7371-03 

l.i53k-05 

6.2001*0? 

3..'llb-02 

2*^3 JL-Ub 

I.li3t-17 

2.279b-0o 

9.9371-01 

5.6001-05 

3.603t-03 

2.0311-03 

6.3001*03 

a.9l*£-02 

•O'a 

2.90CE-17 

3.739E-04 

9.2331-01 

b. 3921-05 

9.6501-03 

2.98 71-05 

6.9001*03 

0.331E-02 

fo>c“0^ 

a.39i*;-l7 

3.939E-0a 

9.0361-01 

b. 9911-05 

3.8991-03 

9.1781-05 

6.3001*03 

a.0i7£-02 

b»*^>7c-0^ 

1.3iaE-lb 

9.1lbE-0a 

3.782t-0l 

7.bl3€-03 

3.1601-05 

3.6021-05 

6.6001*03 

9.a«lL-02 

«•-.*!> f 3t*0*» 

2 .bo6£- la 

1. 3301-07 

3.9901-01 

8.1931-05 

2.5781-03 

7.1971-05 

6.7001*03 

1.139E-01 

U116C-33 

3.230t-16 

1.930E-07 

3.190E-01 

8.7151-05 

2.0861-03 

8.06U-03 

b. 8001*03 

l.3<9£-0l 

1*42 

l.OllE-li 

2.0091-07 

2.8O9E-01 

9.1671-05 

1.6711-03 

1.0971-09 

6.9001*03 

l.blO£-Ol 

l. 7**a:-U3 

1.911F-13 

3.S33E-07 

2. 3991-01 

9.5371-05 

1.3251-05 

1.1891-09 

7.0001*03 

l.alo£-01 

2*222c-0> 

3.339E^15 

9.393E-07 

2. 2261-01 

9.0181-03 

1.0901-03 

1.3031-09 

7.1001*03 

«.Mllc-Ol 

2* / Ici.'^Ji 

0.9 la£- 13 

5.7b6E-07 

1.9291-01 

1.0011-09 

8.0781-06 

1.38U-09 

7.2301*03 

2.1'>0E-0i 


1.193E-19 

7.032E 07 

1.699E-01 

1.0111-09 

6.2171-06 

1.9221-09 

7.3001*03 

2.330E-01 


2.0091-19 

C.918E-07 

1.392E-01 

1.0131-09 

9.7951-06 

1.9261- 09 

7.9)01*03 

2.aa9£-01 


3.97CE-19 

S.892t-C7 

1.16-E-Ol 

1.0081-09 

3.3971-06 

1.3991-09 

7.3001*03 

2 .aJa £-01 


3.908t-!9 

l.l30E-0b 

9.7991-02 

9.9611-03 

2.7121-06 

1.3981-09 

7.6001*03 

2.707E-01 

b« 

<>.9l9E--t9 

1.2 77E-0O 

O.091F-02 

9.7991-05 

2.0371-06 

1.2781-39 

7.7001*03 

2.73dE-Cl 

7. UttL*03 

1.092E-11 

1.929E-0O 

0.6921-02 

9.5881-05 

1.52 71-06 

1.1971-09 

7.«)0€*03 

2.ailE-01 

u* I2bc*‘J3 

2.ba9£-13 

1.370E-C6 

>. 3221-02 

9.3531-05 

1.1931-06 

1.1101-09 

7.9001*03 

2.901E-01 

4.226L-03 

9.332U-11 

U713b-0b 

9.530E-02 

9.0971-05 

8.5591-07 

1.0211-09 

8.0901*03 

2.9o7E— 0 1 

L.I/1L-J2 

1.J90E-12 

1.9931-Ob 

3.0091-02 

8.3321-03 

9.8171-07 

8.9831-05 

8.2001*03 
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Table IL- 

Continued. 





L.- 

^ - 

! 


T 

6- 

0 

0* 

0** 

0- 

02 

02* 

02- 




«. 4006 *03 

1.55 76-02 

6.9836-01 

8.9286-09 

7.8126-18 

7.0196-06 

3. 3796-05 

7.9986-07 

5.9896-10 

. - 



0.6006*03 

1.9206-02 

6.9786-01 

1.1886-03 

2.7586-18 

7. 7566-06 

2.837E-0S 

7.8886-07 

5.6796-10 

e . 



8.0036*03 

2.3936-02 

6.9616-01 

1.5656-03 

9.2966-18 

8.9876-06 

2.3916-05 

8.3356-07 

5.3616-10 




9.0006*03 

2.8216-02 

6.93(56-01 

2.0396-03 

2.9526-17 

9.2096-06 

2.0296-05 

8. 7866-07 

5.0906-10 

V- '. 



9.2006*03 

3.36 86-02 

6.3896-01 

2.6306-03 

9.0006-17 

9.8996-06 

1.7206-05 

9.2916-07 

9.7216-iO 




9.9006*03 

3.9836-02 

6.3866-01 

3.3626-03 

2.6286-16 

1.0576-05 

1.9676-05 

9.6996-07 

9.9086-10 




9.60M*03 

9.6706-02 

6.3096-01 

9.2606-03 

7. 3686-16 

1.1206-05 

1.2566-05 

1.0166-06 

9.1026-10 




9.0006*03 

5.9*16-02 

6.2956-01 

5.3596-03 

1.9896-15 

1.1786-05 

1.0786-05 

1.0626-06 

3.8096-10 

V 



1.0006*09 

6.2656-02 

6.1786-01 

6.6766-03 

5.1806-15 

1.2316-05 

9.2796-06 

1. 1076-06 

3.5166-10 


( 


1.0206*09 

7.1726-02 

8.1026-01 

8.2696-03 

1.3056-19 

1.2786-05 

7.9976-06 

1.1526-06 

3.2376-10 


' 


1.0906*09 

8.1526-02 

6.0196-01 

1.0166-02 

3.1856-19 

t. 3186-05 

6.9066-06 

1. 1966-06 

2.9686-10 




1.0606*09 

9.2006-02 

5.9276-01 

1.2916-02 

7.5986-19 

1.3516-05 

5.9726-06 

1.2396-06 

2.7096-10 




1.0006*09 

1.0316-01 

5.8276-01 

1.5066-02 

1.7396-13 

1.3756-05 

5. 1676-06 

1.2816-06 

2.9636-10 




1.1006*09 

1. 1996-01 

5.7186-01 

1.8166-02 

3.9036-13 

1.3916-05 

9.9736-06 

1.3206-06 

2.2286-10 




1.1206*09 

1.2716-01 

5.6006-01 

2.1786-02 

8.5936-13 

1.3996-05 

3.8706-06 

1.3576-06 

2.0056-10 




1.1906*09 

1.3996-01 

5.9796-01 

2.5966-02 

1.8256-12 

1.3976 05 

3.3976-06 

1.3906-06 

1.7956-10 




1.1636*09 

1.5316-01 

5.3886-01 

3.0776-02 

3.8106-12 

1.3876-05 

2.8916-06 

1.9196-06 

1.5986-10 




1.1006*09 

1.6666-01 

5.1836-01 

3.6266-02 

7. 7806-12 

1.3696-05 

2.9936-06 

1.9936-06 

1.9156-10 




1.2006*09 

1.8096-01 

5.0396-01 

9.2976-02 

1.5556-11 

1.S936-05 

2.1956-06 

1.9606-05 

1.2956-10 

« 



1.2206*09 

1.995'-01 

9.8756-01 

9.9996-02 

3.0926-11 

1.3106-05 

1.8916-06 

1.9706-06 

1.0886-10 

"t 



1.2906*09 

2.0876-01 

9.7036-01 

5.72U-02 

5.8306-11 

1.2706-05 

1.5796-06 

1.9726-06 

9.9976-11 

«? 



1.2606*09 

2.2316-01 

9.S21E-01 

6.5776-02 

1.0956-10 

1.2236-05 

1.3906-06 

1.9636-06 

8.1996-11 

t- 

1 


1.2006*09 

2.3766-01 

9.3316-01 

7. 5116-02 

2.0176-10 

1.1716-05 

1.1366-06 

1.9986-06 

<.9696-11 

.’’ 



1.3006*09 

2.5216-01 

9.1396-01 

8.5216-02 

3.6936-10 

1. USE-05 

9.5806-07 

1.9206-06 

5.9166-11 

&. 

i 


1.3206*09 

2.6666-01 

3.9296-01 

9.5996-02 

6.9566-10 

1.0556-05 

8.0316-07 

1.3826-06 

9.9806-11 




1.3906*09 

2.8106-01 

3.7196-01 

1.0796-01 

1. 1236-09 

9.9136-06 

6.6906-07 

1.3336-06 

4.I566-I1 

\ 



1.3606*09 

2.9526-01 

3.5056-01 

1.1936-01 

1.9196-08 

9.259E-06 

5.5356-07 

1.2766-06 

3.9386-11 

' 

* 


1.3006*09 

3.0936-01 

3.2896-01 

1.3166-01 

3.2216-08 

8.5936-06 

9.5976-07 

1.2096-06 

2.8176-11 




1.9006*09 

3.2316-01 

3.0716-01 

1.9926-01 

5.3166-08 

7.9236-06 

3.7086-07 

1. 1366-06 

2.2866-11 




1.9206*09 

3.3656-01 

2.8556-01 

1. 5696-01 

8.6306-08 

7.2586-06 

3.0016-07 

1.0586-06 

1.8386-11 




1.9906*09 

3.9956-01 

2.6916-01 

1.6956-01 

1.3796-08 

6.6066-06 

2.9116-07 

9.7596-07 

1.9636-11 




1.9606*09 

3.6206-01 

2.9336-01 

1.9206 -01 

2. 1716-08 

5.9 796-06 

1.9226-07 

8.9296-07 

1.1596-11 

> 



1.9006*09 

3.7396-01 

2.2316-01 

1.9936-01 

3. 3686-08 

5.3696-06 

1.5216-07 

8. 0906-07 

9.0136-12 




1.5006*09 

3.8536-01 

2.0876-01 

2.0616-01 

5.1536-08 

9. 7976-06 

1.1966-07 

7.2756-07 

6.9796-12 




1.5236*09 

3.9596-01 

1.8836-01 

2.1796-01 

7.7816-08 

9.2626-06 

9.3396-08 

6.9916-07 

S.3SSE-12 




1.5906*09 

9.0596-01 

1.6796-01 

2.2816-01 

1. 1606-07 

3. 7666-06 

7.2996-08 

5. 7516-07 

9.0826-12 




1.5606*09 

9.1526-01 

1.5176-01 

2. 3826-01 

1. 7096-07 

3.3126-06 

5.5966-08 

5.0616-07 

3.0876-12 


i 


1.5006*09 

9.2376-01 

1.3666-01 

2.9766-01 

2.9906-07 

2.900F-06 

9.2996-08 

9. 92 86- .'7 

2.3206-12 


; 


1.6006*09 

9.316F-01 

1.2266-01 

2.5636-01 

3.5886-07 

2.5296-06 

3.2896-08 

3. 8596-07 

1.7396-12 


1 

i 


1.6236*09 

9.3876-01 

1.0096-01 

2.6936-01 

5.1166-07 

2. 1976-06 

2.5086-08 

3. 3396-07 

1.2906-12 


. 


1.6906*09 

9.9526-01 

9.829C-02 

2.7166-01 

7.2266-07 

1.9096-06 

1.9086-08 

2.8816-07 

9.5576*13 


} 


1.6636*09 

9.5116-01 

8.7776-02 

2.7826-01 

1.0116-06 

1.6966-06 

1.9986-08 

2.9786-07 

7.0996-13 


- 


1.6006*09 

9.5696-01 

7.8306-02 

2. 8916-01 

1.9026-06 

1.9206-06 

1.0986-08 

2. 1266-07 

5.2036-13 


} 


1.7006*09 

9.6116-01 

6,9796-02 

2.8956-01 

1.9286-06 

1.22 36-06 

8.3156-09 

1.8206-07 

3.8296-13 


} 


1.7206*09 

9.65»''-01 

6.2186-02 

2.9936-01 

2.6306-06 

1.0526-06 

6.2 996-09 

1.5566-07 

2.8166-13 




1.7906*09 

9.6916-01 

5.5886-02 

2.9856-01 

3. 5606-06 

9.0996-07 

9.7796-09 

1. 3296-07 

2.0716-13 


I 


1.7606*09 

9.72 56-01 

9.9396-02 

3.0236-01 

9.7896-06 

7.7796-07 

3.6226-09 

1. 1396-07 

1.5296-13 




1.7806*09 

9. 7556-01 

9.3966-02 

3.0576-01 

6.3836-06 

6.6BBE-0T 

2.7516-09 

9, 6776-08 

1.1226-13 

* 



1.0006*09 

9.7826-01 

3.9206-02 

3.0876-01 

0.9606-06 

5. 7516-07 

2.0996-09 

8.2596-08 

8.2776-19 




1.8206*09 

9'. 8066-01 

3.9976-02 

3.1136-01 

1.1196-05 

9.9986-07 

1.5976-09 

7. 0526-08 

6.1166-19 


- 


1.8906*09 

9.8276-01 

3. 1226-02 

3.1366-01 

1.9586-05 

9.2616-0? 

1.2216-09 

6.0266-08 

9.5306-19 




1.8606*09 

9.8966-01 

2.7816-02 

3.1576-01 

1.8976-05 

3.6726-07 

9.3566-10 

5. 1556-08 

3.3636-19 




1.8006*09 

9.8636-01 

2.9976-02 

3.1796-01 

2. 9536-05 

3.1686-07 

7.1916-10 

9.9196-08 

2.5096-19 




1.9006*09 

9.8796-01 

2.2376-02 

3.1906-01 

3. 1566-05 

2.7376-07 

5.5936-10 

3. 7896-08 

1.8706-19 




1.9206*09 

9.8936-01 

2.0066-02 

3.2096-01 

9.0376-05 

2.3686-07 

9.2856- 10 

3. 2996-08 

1.9016-19 




1.9906*09 

9.9066-01 

1.8026-02 

3.2166-01 

5. 1396-05 

2.0516-07 

3.3296-10 

2.7996-08 

1.0936-19 




1.9606*09 

9.9176-01 

1.6206-02 

3.2266-01 

6.SC86-05 

1.7806-07 

2.5866-10 

2.9076-08 

7.9386-15 




1.9806*09 

9.9286-01 

1.9896-02 

3.2396-01 

8.2026-05 

1.5976-07 

2.0196-10 

2.0766-08 

6.0066-19 




2.0006*09 

9.9396-01 

1.3166-02 

3.2926-01 

1.0296-09 

1.3966-07 

1.5816-10 

1.7996-08 

9.5606-15 




2.0206*09 

9,9986-01 

1.1886-02 

3.2986-01 

1. 2356-09 

1.1796-07 

1.2926-10 

1. 5536-08 

3.9756-15 




2.0906*09 

9.9586-0* 

1.0796-02 

3.2536-01 

1.5976-09 

1.0256-07 

9.7936-11 

1. 3966-08 

2.6576-15 




2.0606*09 

9.9676-0* 

9.7306-03 

3.2566-01 

1.9766-09 

8.9686-08 

7.7956-11 

1. 1696-08 

2.0396-15 




2.0806*09 

9.9766-01 

8.8296-03 

3.2596-01 

2.9366-09 

7.8596-08 

6.1966-11 

1.0176-08 

1.5706-19 




2. 1006*09 

9.9896-01 

8.0I9E-03 

3.2616-01 

2.9906-09 

6. 8996-08 

9.8926-11 

8. 8676-09 

1.213E-l'v 




2.1206*09 

9,9996-01 

7.2886-03 

3.26U-01 

3.6596-09 

6.0676-08 

3.9066-11 

7. 7906-09 

9.9106-16 




2.1906*09 

5.0036-01 

6.6386-03 

3.2616 -01 

9.9996-09 

5.3996-08 

3.1296-11 

6. 7676-09 

7.3236-16 




2.1606*09 

5.0136-01 

6.0836-03 

3.2596-01 

5. 3966-09 

9.7166-08 

2.51*6-11 

5.9266-09 

5.7186-16 




2.1806*09 

5.0’36-0l 

5.5286-03 

3.2566-01 

6.5196-09 

9.1686-08 

2.0266-11 

5. 1976-09 

9.9806-16 




2.2006*09 

5.0336-01 

5.0896-03 

3.2536-01 

7.8966-C9 

3.6906-08 

1.6376-11 

9. 5696-09 

3.5226-16 




2.2206*09 

5.0-.56-01 

9.6276-03 

3.2986-01 

9.9086-09 

3.2736-08 

1.32 76-11 

9.0196-09 

2.7776-16 




2.2906*09 

5.0576-01 

9.2426-03 

3.2926-01 

1. 1296-03 

2.9076-08 

1.0786-11 

3.9366-09 

2.1976-16 




2.2906*09 

5.0696-01 

3.8936-03 

3.2356-01 

1, 3386-03 

2.5866- 08 

8.7876-12 

3.1186-09 

1.7996-16 




2.2806*09 

5.0836-01 

3.5776-03 

3.2266-01 

1.5876-03 

2.3056-08 

7.1796-12 

2.7936-09 

1.3886-16 




2.3006*09 

5.0986-01 

3.2816-03 

3.2176-01 

1.8776-03 

2.0576-08 

5.8806-12 

2.9396-09 

1.1086-16 




2.3206*09 

5.1136-01 

3.0316-03 

3.2066-01 

2.2116-03 

1.8396-08 

9.8276-12 

2. 1596-09 

8.8706-17 




2.3906*09 

5.1296-01 

2.7996-03 

3.1936-01 

2.5966-03 

1. 6966-08 

3.9726-12 

1.9086-09 

7.1216-17 




2.3606*09 

5.1976-01 

2.5796-03 

3.1796-01 

3.0386-03 

1.9756-08 

3.2766-1? 

1.6916-09 

5.7326-17 




2.3806*09 

5.1656-01 

2.3826-03 

3.1696-01 

3.5936-03 

1.3296-08 

2.7076-12 

1.9016-09 

9.62SE-17 




2.9006*09 

5.1896-01 

2.2026-03 

3.1976-01 

4. 1196-03 

1.1906-08 

2.2926-12 

1.3336-09 

3.7916-17 




2.9206*09 

5.2056-01 

2.0286-03 

3.1296-01 

9,7796-03 

I. 0706-08 

1.8606-12 

1. 1896-09 

3.0336-17 




2.9906*09 

5.2266-01 

1.8876-03 

3.1096-01 

5.5156-03 

9.6926-09 

1.5966-12 

1.0536-09 

2.9696-17 




2.9606*09 

5.2986-01 

1.T99E-03 

3.0876-01 

6.3516-03 

8.6956-09 

1.2866-12 

9.3636-10 

2.0066-17 




2.9806*09 

5.2716-01 

1.6226-03 

3.0696-01 

7. 2926-03 

7.8986-09 

1.0726-12 

8. 3316-10 

1.6366-17 




2.5006*09 

5.2956-01 

1.5I796'03 

3.0386-01 

a. 3976-03 

7.0906-09 

8.9516-13 

7.9156-10 

1.3366-17 
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c 


c ** 

C- 

CU 

CO* 

CC2 

C2 

T 

2.9ME-01 

1.9606-32 

2.6266-12 

2.2606-06 

2.1096-02 

7.996E-05 

2.736E-07 

6.4936-05 

8.9006*03 

2.942E-01 

1.7'»56-32 

6*0796- 12 

2.5126-06 

1.9926-02 

7.952E-C5 

1.S796-C7 

5.6326-05 

8.6006*03 

2.V/0E-O1 

2.1766-02 

1.3536-11 

2 . 7 506- 06 

9.9626-03 

6.9326-05 

9. 1796-08 

9.5966-05 

8.8006*03 

2.9UE-01 

2.612C-32 

2.9086-11 

2.9686-06 

6.9916-03 

6.9926-05 

S.929E-C8 

3.6576-05 

0.0006*03 

2 .B/<te-oi 

3.1UOC-02 

6.0506- 1 1 

3 .I 06 E-O 6 

9.8 766-03 

5.9826-05 

3.25SE-C8 

2.9366-05 

9.2006*03 

2.aU£-01 

3.693C-32 

1.22C6-10 

3.3396-06 

3.9536-03 

5.5506-05 

I.S776-C8 

2.353E-C5 

9.9006*03 

i . lilt-Ml 

9.291t-u2 

2.3916-10 

3.9856-06 

2.9636-03 

5.1956-05 

1.2156-08 

1.8826-05 

4.6006*03 

2.o>lE-ai 

9.6926-02 

9.557E-10 

3.599E-06 

1.7686-03 

9.7696-05 

7.5986-09 

1.5016-05 

4.8006*03 

2.SME- U 

5.5996-02 

6.9656-10 

3.6806-06 

1.2?o6-03 

9.9056-05 

9.731E-09 

1.1996-05 

1.0006*09 

2.«Siie-Jl 

6.3936-02 

1.5i9e-C9 

3.7296-06 

9.2566-09 

9.066E-05 

2.9906-09 

9.9676-06 

1.0206*09 

2.393 £-2i 

7.1536-02 

2.717t-0i 

3. 7316-00 

u. 7906-09 

3.7956-05 

1.9036-09 

7.t72E-06 

1.0906*09 

2.227E-01 

7.9571-02 

9. 7C76-C9 

3.7016-06 

9.9296-09 

3.9916-05 

1.2186-09 

5.8696-06 

1.0606*09 

2. 10b £-01 

6 . 60 u 6-02 

7. 9896-09 

3.O35E-0O 

3>60oe-09 

3.1536-05 

7.8316-10 

9. 5856-06 

1.0806*09 

l.Vtf2l:-0l 

9.66 66-02 

1.3276-C8 

3. 5356-06 

2.0956-C9 

2.8796-05 

5.0596-10 

3.5616-06 

1.1006*09 

l.aSSc-Ol 

1.0536-01 

2.1696-Cd 

3.9096-06 

1.9936-09 

2.6206-05 

3.2706-10 

2. 7986-06 

1.1206*09 

I.J27E-01 

1.1396-01 

3.9656-08 

3.2976-06 

1.9286-09 

2.3 756-05 

2.12UE-10 

2.1086-06 

1.1906*09 

1.5WE-01 

1.22 36 -01 

5.9996-08 

3.0696-06 

1.0506-09 

2.199C-05 

1.3756-10 

1.6066-06 

1.1606*09 

l.b#9E-0l 

1.3036-01 

8.9296-08 

2.8 756-06 

7.7126-05 

1.92 76-05 

8.9236-11 

1.2166-06 

1.1806*09 

1.332 E-01 

1.3606 -01 

1.2ol6-C7 

2.6 706- 06 

5.6636-05 

1.7236-05 

5.7866-11 

9.1996-07 

1.2006*09 

1.2391-01 

1.9516-01 

1.9186-07 

2.9606- 06 

9. 1556-05 

1.5396-0. 

3.7986-11 

6.8376-07 

1.2206*09 

1.122E-01 

1.5156-01 

2.8296-07 

2.2506-06 

3.0956-05 

1.3596-05 

2.9236-11 

5.0836-07 

1.2906*09 

l.OlbE-01 

1.579t-01 

9.1136-07 

2.0996-06 

2.2286-05 

1.197t-05 

1.562E-U 

3.7606-07 

1.2606*09 

9.1b3E-02 

1.6256-01 

5.8976-07 

1.8956-06 

1.6286-05 

1.0996-05 

1.0096-11 

2.7696-07 

1.2806*09 

d.2>>0E-a2 

1.66 96-01 

6. 3906-07 

1.6566-06 

1.1686-05 

9.1956-06 

6.9366-12 

2.0316-07 

1.3006*09 

7.3d9E-02 

1. 7066-01 

l.l67E-0o 

1.9796-06 

8.6516-06 

7.9306-06 

9.1086-12 

> .9896-07 

1.3206*09 

b.609E-02 

1.7366-01 

1 *6 I 26 -O 0 

1.3196-06 

6.2896-06 

6.8906-0O 

2.6116-12 

1.0826-07 

1.3906*09 

E.«9dE-02 

1. 7596-01 

2.209C-0O 

1.1636-06 

9.565L-06 

5.8706-06 

1.6526-12 

7.8726-08 

1.3606*09 

3.2>5e-o2 

1.7776-01 

2.9836-06 

1.0256-06 

3.3076-06 

5.0136-06 

1. 0906-12 

5.7176-08 

1.3806*09 

9.67it-02 

1.7096-01 

9. 0016-06 

S.OCOE-07 

2.3921-06 

9.2606-06 

6.5206-13 

9. 1966-08 

1.9006*09 

9.1596-02 

1.7966-01 

5. 3206-06 

7.8796-07 

1.7276-06 

3.6096-06 

9.0686-13 

3.0086-08 

1.9206*09 

3.uttd6-U2 

1.799L-01 

7.0196-06 

6.6776-07 

1.2956-06 

3.0366-06 

2.5296-13 

2, 1816-08 

1.9906*09 

3.2 736-02 

1. 799^-01 

9. 1 96C-C6 

5.9876-07 

8.9696-07 

2*5986-06 

1.5596-13 

1.5626-08 

1.9606*09 

2.9 03C-02 

1. 7966-01 

1.1978-05 

5.2016-07 

6.9986-07 

2. 1316 -06 

9.5936-19 

1.1996-08 

1.9806*09 

2.5 76E-02 

1.7916-01 

1.5996-05 

9.5086-07 

9.6356-07 

1.7776-06 

5.8796-19 

8.3536-09 

1.5006*09 

2.2856-02 

1. 7056-01 

1.9936-05 

3.9026-07 

3.3306-07 

1.9776-06 

3.5926-19 

6.0856-09 

1.5206*09 

2.029E-02 

l.777t-Jl 

2. 5526-C5 

3.372E-C7 

2.3936-07 

1.2266-06 

2.1886-19 

9.9926-09 

1.5906*09 

1.O02E-02 

1.7696-01 

3.252E-C5 

2.9116-07 

1.7206-07 

1.0156-06 

1.3316-19 

3.2516-09 

1.5606*09 

1.6036-02 

1 .76u6-0 1 

9.1286-05 

2.5126-07 

1.2376-07 

8.3996-07 

8.0836-15 

2.3876-09 

1.5806*09 

1.927E-02 

1.7526-01 

5.2176-05 

2. 1666-07 

3.9196-08 

6.9936-07 

9.9076-15 

1.7586-09 

1.6006*09 

1.2 72t-02 

1. 7*. 36-01 

6.5696-05 

1. 8676-07 

6.9326-Oe 

5.7376-07 

2.9806-15 

1.2996-09 

1.6206*09 

1.135c-o2 

1. 7356-01 

8.2906-05 

1.6106-07 

9.6526-03 

9.7906-07 

1.8126-15 

9.6356-10 

1.6906*09 

1.0156-02 

1. 7271-01 

1.0306-09 

1.3896-07 

3.3726-08 

3.9186-07 

1.1096-15 

7.1756-10 

1.6606*09 

9.0366—03 

1. 720t-0l 

1.2836-09 

1.1996-07 

2.9526-08 

3.291E-C7 

8.7396-16 

5.3656-10 

1.6806*09 

M. 1506-03 

1. 7136-01 

1.59^6-09 

1.0356-07 

1.7886-08 

2.6896-07 

9.1286-16 

9.0286-10 

1.7006*09 

7. 3236-03 

1.7o76-Jl 

1.9 706-09 

8.9526-08 

1.3096-08 

2.2256-07 

2.5386-16 

3.0376-10 

1.7206*09 

6.5 92E-03 

1.7016-31 

2.9286-09 

7.7-.7E-08 

9.6126-09 

1.8976-07 

1.5676-16 

2.2996-10 

1.7906*09 

5.0.9 6-03 

1.6966-01 

2.9836-05 

6.7136-08 

7.0876-09 

1.5366-07 

9.7196-17 

1.7986-10 

1.7606*09 

5.3706-03 

1.6916-01 

3.6536-09 

5.8296-08 

5.2976-09 

1.2806-07 

6.0586-17 

1.3356-10 

1.7806*09 

9.do06-03 

1.6866— 01 

9.958C-C5 

5.0606-08 

3.9006-09 

1.0696-0? 

3.7966-17 

1.0236-10 

1.6006*09 

9.9066-03 

1.6826-01 

5.9226-C9 

9.9036— 08 

2.9126-09 

8.9386-08 

2.3926-17 

7.8766- 11 

1.8206*09 

9.0026-03 

I.u7b6-01 

6.5 736-09 

3. 8366— 08 

2.1836-09 

7.9916-08 

1.5U6-17 

6.0876-11 

1.8906*09 

3.6916-03 

1.C796-01 

7.9916-09 

i.39«E-ob 

1.6936-09 

6.2926-08 

9.6696-18 

9.7236-11 

1.8601 *09 

3.3166-03 

1. 669c-01 

9.5626-09 

2.9266-08 

1.2926-09 

5.2976-08 

6.1976-18 

3.6786-11 

l.St. 5*0'. 

3.0256-03 

l.bbit-O 1 

1.1986-0 } 

2.5616-08 

9.9396-10 

9.96 86 -08 

3.9966-18 

2.8756-11 

1.4006*09 

2.7696-03 

1.6616-01 

1.3736-03 

2.2956-08 

7.1996-10 

3.7776-08 

2.5956-18 

2.2556-11 

1.9206*09 

2 . 5366-03 

1.6566-01 

1.6376-03 

1.9716-08 

5.5086-10 

3.1996-08 

1.6996-18 

1. 7756-11 

1.9906*09 

2.3266-03 

1.6516-01 

1.9956-CJ 

1.7326-08 

9.2396-10 

2. 7166-08 

1.1136-18 

1.9026-11 

1.4606*09 

2.1366-03 

1.6966-01 

2.5036-03 

1.5256-08 

3.2686-10 

2.3106-08 

7.3506-19 

1.1106-11 

1.9806*09 

1.9696-03 

l.6*.06-0i 

2. 7196-03 

1. 3996-08 

2.5326-10 

1. 9686-08 

9.6896-19 

8.8176-12 

2.0006*09 

1.6066-03 

1.6396-01 

3.1596-03 

1.1876-08 

1.9696-10 

1.6806-08 

3.2696-19 

7.0226-12 

2.0206*09 

1 . 606 L-03 

1. 02 76-01 

3.7516-03 

1.0996-08 

1.5376-10 

1.9376-08 

2. 1926-19 

5.6076-12 

2.0906*09 

1.5376-03 

1 . 6 . 96-01 

9.3896-CJ 

9.2 796-09 

1.2096-10 

1.2316-08 

1.9826-19 

9.9876-12 

2.0606*09 

1. 9206-03 

1.6106-01 

5.1056-03 

8.2196-09 

9.9576-11 

1.0566-08 

1.0C6E-19 

3.5996-12 

2.0806*09 

1.312E-03 

1.5991-01 

5.9206-03 

7.2876-C9 

7.9556-11 

9.0676-09 

0.8686—20 

2.8926-12 

2.1006*09 

1.2196-03 

1*58 06 -01 

6. 8596-03 

6.9676-09 

5.8996-11 

7.7996-09 

9.7116-20 

2.3266- 12 

2.1206*09 

1.1236-03 

1.5/56-Jl 

'7.9006-03 

5.7996-09 

9.679C-U 

6.7156-09 

3.2966-20 

1.8766-12 

2.1906*09 

1.0906-03 

U56U-01 

9.0736-03 

5.1C5E-09 

3.7156-11 

5.7886-09 

2.2976-20 

1.5196-12 

2.1606*09 

9.6396-09 

1. 596L-0 1 

1. 0386-02 

9.5906-09 

2.9616-11 

9 . 9936-09 

1.5626-20 

1.2236-12 

2.1806*09 

6. 9 26 £-09 

1. 3286-01 

1.1896-02 

9.0906-09 

2. 3656-11 

9.3106-09 

1.U9C6-20 

9. 6856-13 

2.2006*09 

8.2 726-09 

1.50 96-01 

1.3956-02 

3.5966-09 

1.8936-11 

3. 7226-09 

7.6916-21 

7.9936- 13 

2.2206*09 

7. 6696-09 

1 • 9o j6 -0 1 

1.5216-02 

3.2026-09 

U519E-11 

3.2 166-09 

5.3736-21 

6.9656-13 

2.2906*09 

7.1016-09 

1.9656-01 

1.715C-02 

2.8516-09 

1.2206-11 

2.7 796-09 

3. 7916-21 

5.2281-13 

2.2606*09 

6.5776-09 

1 . 9906-01 

1.9256-02 

2.5396-09 

9.8186-12 

2.9016-09 

2.6836-21 

9.2276-13 

2.2806*09 

6.0696-09 

1.9136-01 

i. 1536-02 

2.2616-09 

7.9106-12 

2.0756-09 

1.9056-21 

3.9156-13 

2. 3006*09 

5.6396-99 

1. 3o9h-0 1 

4 . 3576-02 

4.0136-09 

i. 3816-12 

1.7926-09 

1.3566-21 

2.7566-13 

2.3206*09 

5.2106-09 

1.3526-01 

2.659E-C2 

1.7916-09 

5.1526-12 

1.59 76-09 

9.6726-22 

2.2236- 13 

2.3906*09 

9.6196-09 

1.3196-01 

2.936E-C2 

1.5936-09 

9.1636-12 

1.3356-09 

6.9156-22 

1.7906-13 

2.3606*09 

9.9956-09 

l.2d9t-0l 

3.2296-02 

1.9176-09 

3.3666-12 

1.1516-09 

9.9596-22 

1.9396-13 

2.3606*09 

9.0996-09 

1.29 76-01 

3.5376-02 

1.2596-09 

2.7236-12 

9.9176-10 

3.5556-22 

1.1556-13 

2.9006*09 

3.7766-09 

1.2096-01 

3.8576-02 

1.1186-09 

2.2036-12 

8.5356-10 

2.5556-22 

9.2506-19 

2.9206*09 

3.9/5E-09 

1.16 96 - 01 

9.1896-02 

9.9166-10 

1.7836-12 

7.3386-10 
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8.302£-0<. 

1.9906-01 

1.3C0E-02 

3.9242-09 

1.9622-11 

3.8432-09 

8.289E-21 

8.5402-13 

2.2602*04 

7.7»7t-09 

1 .9o6b-0 1 

1 . UO62-02 

3.4002-09 

1. 4032-11 

3.3292-09 

5.682E-21 

6.9302-13 

2.2802*04 

7.2 34E-0*. 

1.9992-01 

1.6922-02 

3. 1222-09 

1.2782-11 

2.8832-09 

4.186E-21 

4.6226-13 

2.3006*04 

6. 7092-09 

1.9l 7 l-01 

2.1132-02 

2. 7842-09 

1.0342-11 

2.49 82- 09 

2.988E-21 

4.4592-13 

2.3202*04 

6.219E-09 

1.3'J9E-01 

2.3402-02 

2.4342-09 

8. 3692-12 

2.1632-09 

2. 1386-21 

3.6942-13 

2.3402*04 

5. 7pII-09 

1.3S9E-01 

2.6032-02 

2.2142-09 

6.7822-12 

1.8722-09 

1.53*6-21 

2.9906-13 

2.3602*04 

S.333E-U9 

1.3276-01 

2.6 722-62 

1.9742-09 

4.4012-12 

1.6202-09 

1.1032-21 

2.4172-13 

2.3806*04 

♦ .9Jit-0<. 

1.2 9 32 - 01 

3.1462-02 

1. 7492-09 

4. 4642-12 

1.4002-09 

7.9422-22 

1.9516-13 

2.4006*04 

9.$9dfc-09 

1.237C-01 

3.9342-02 

1.4662-09 

3.6242-12 

1.2102-09 

5.7302-22 

1.4722-13 

2.4206*04 

9.208E-09 

1.220E-01 

3. 764E-C2 

1.3942-09 

2.9442-12 

1.0442-09 

4.1402-22 

1.2652-13 

2.4406*04 

3.881E-09 

l.litlE-01 

4.0662-02 

1.2396-09 

2.3922-12 

9.0002-10 

2.9962-22 

1.0162-13 

2.4606*04 

3.S75E-09 

1.141E-01 

4. 4192-02 

1. 1012-09 

1.9437-12 

7.7512-10 

2.1702-22 

8.1392-14 

2.4806*04 

3.289E-04 

l.lOOc-01 

9. 7392-02 

9.7702-10 

1.4782-12 

6.66 72-10 

1.4732-22 

6.5072-14 

2.5002*04 
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Table II. - Continued. 


p/eo - s.ooc-oi 


T 

8- 

0 

0* 

0** 

0- 

02 

02* 

02- 

1.0ME*O2 

0. 

0. 

0. 

0. 

0. 

4.5298-11 

1.7608-18 

0. 

2.000E»(U 

0. 

8.68«8-68 

0. 

0. 

0. 

S.3S1E-11 

1.7608-18 

0. 

>.oooe*o2 

0. 

3.9998-46 

3.5578-80 

0. 

0. 

5.4878-11 

1.7608-18 

0. 

4.000EP02 

0. 

2.7168-35 

9.3318-63 

0. 

0. 

5.0198-11 

1.7608-18 

0. 

s.oooe*02 

0. 

9. 1908-29 

2.6828-52 

0. 

0. 

4.9628-11 

1. 7608-18 

0. 

».OOOE«02 

0. 

2.1218-24 

2.5756-45 

0. 

0. 

4.9418-11 

1. 7608-18 

3.6858-96 

T.OOOEP02 

S.84BF>79 

2.7878-21 

2.5728-40 

0. 

3.9978-90 

4.8108-11 

1.7608-18 

6.4398-83 

•.000EP02 

4.4T3E>6T 

1.7808-18 

5.0708-37 

0. 

6.8068-77 

3.9198-10 

1.7608-18 

3.8058 -71 

9.000CP02 

3.S04E-9T 

5.5388-16 

9.0908-35 

0. 

1.1578-65 

8.4488-09 

1.7608-18 

9.6888-61 

l.OOW«03 

3.1428-49 

5.6678-14 

5.6376-33 

0. 

1.2248-56 

1.0468-07 

1.7608-18 

2.3028-52 

t.iooEm 

1.0318-42 

2.5268-12 

1.6588-31 

0. 

2.9658-49 

8.2008-07 

1.7608-18 

1.6478-45 

t.200E»01 

2.8228-37 

5.9718-11 

2.7898-30 

0. 

4. 2438-43 

4.5508-06 

1.7608-18 

8.4376-40 

t.300E*OB 

1.1408-32 

8.6698-10 

3.0518-29 

0. 

6.8278-38 

1.9358-05 

1. 7608-18 

5.6928-35 

1.900E»0) 

1.0248-28 

8.6348-09 

2.3798-28 

0. 

1.9788-33 

6.6828-05 

1.7608-18 

7.82 18-31 

t.soaE*oi 

2. 7608-25 

6.3208-08 

1.4146-27 

0. 

1.4558-29 

1.9528-04 

1.7608-18 

3.0048-2: 

l.600E*03 

2.7938-22 

3.6688-07 

6.7478-27 

0. 

3.5088-26 

4.9778-04 

1.7608-18 

4.0968-24 

l.T00E»03 

1.1818-19 

1.6888-06 

2. 8678-26 

0. 

3.1618-23 

1.1348-03 

1.8798-18 

2.2278-21 

l.«OOC»03 

6.2548-18 

6.5778-06 

4.2618-25 

0. 

3.2528-21 

2.3528-03 

8.1608-18 

1.4608-19 

1.900E03 

7.9528-17 

2.2308-05 

1.3168-23 

0. 

7.4298-20 

4.5028-03 

8.3578-17 

2.2218-18 

2.000E»03 

7.1688-16 

6.6618-05 

3.1698-22 

0. 

1.1258-18 

8.0368-03 

7.4308-16 

2.3288-17 

2.100C»03 

5. 1998-15 

1. 7688-04 

5.7018-21 

2.2638-08 

1.2948-17 

1.3498-02 

5.4048-15 

1.9118-16 

2.200E»03 

3.1418-14 

4.4068-04 

7.9218-20 

3.9518-84 

1.1788-16 

2.1428-02 

3.2808-14 

1.2748-15 

2.300E»03 

1.6178-13 

9.9698-04 

8. 7838-19 

2.9858-80 

8.7308-16 

3.2318-02 

1.6978-13 

7.0698-15 

2.400E*03 

7.2338-13 

2.0618-03 

7.9908-18 

1.0848-76 

5.3928-15 

4.6488-02 

-.6178-13 

3.3238-14 

2.S00E*03 

2.8528-12 

4.0868-03 

6.1076-17 

2.0688-73 

2.8278-14 

6.3878-02 

3 0138-12 

1.3446-13 

2.600E*03 

1.0048-11 

7.5078-03 

3.9998-16 

2.2408-70 

1.2778-13 

8.3988-02 

1.0638-11 

4.7286-13 

2.T00E»03 

3.1898-11 

1.3678-02 

2.2838-15 

1.4668-67 

5.0368-13 

1.0578-01 

3. 37:8-11 

1.4628-12 

2.800E»03 

9.2248-11 

2.1688-02 

1.1528-14 

6.1388-65 

1.7528-12 

1.2768-01 

9. '* /8-ll 

4.0066-12 

2.900E*03 

2.4498-10 

3.3958-02 

5.2088-14 

1. 7218-62 

5.4298-12 

1.4778-01 

2. 5968-10 

9.7926-12 

3.000E»03 

6.0088-10 

5.1018-02 

2.1316-13 

3. 3818-60 

1.5108-11 

1.6408-01 

6.3508-10 

2.1498-11 

3. 103E403 

1.3708-09 

7.3618-02 

7.9718-13 

4. 8108-58 

3.8008-11 

1.7498-01 

1.4468-09 

4.2578-11 

3.200E«03 

2.9218-09 

1.0158-01 

2.7488-12 

5.1198-56 

8.7008-11 

1.7928-01 

3. 0698-09 

7.6528-11 

3.3C9E*03 

5.8458-09 

1.3468-01 

8.7968-12 

4. 1898-54 

1.8238-10 

1.7668-01 

6.1118-09 

1.2546-10 

3.900E*03 

1.1038-08 

1.7818-01 

2.6308-11 

2.7018-52 

3.5168-10 

1.6758-01 

1.1468-08 

1.8808-10 

3.S00E»03 

1.9708-08 

2.1648-01 

7.3926-11 

1.4028-5C 

6.2668-10 

1.5298-01 

2.0318-08 

2.5898-10 

S.bOOE^OS 

3.3448-08 

2.5808-01 

1.9618-10 

5.9668-49 

1.0378-09 

1.3458-01 

3.4148-08 

3.2906-10 

3.T0OE*O3 

5.4138-08 

2.9888-01 

4.9338*10 

2. 1148-47 

1.6038-09 

1. 1438-01 

5.4588-08 

3.8776-10 

3.800E*03 

8.3988-08 

3.3778-01 

1.1808-09 

6.3218-46 

2 . 32 88 -09 

9.3988-02 

8. 3268-08 

4.2668-10 

3.900E»03 

1.2558-07 

3.7218-01 

2.6948-09 

1.6108-44 

3.2008-09 

7.5158-02 

1.2168-07 

4.4238-10 

9.000E»03 

1.8198-07 

4.0118-01 

5.8746-09 

3.5168-43 

4.2028-09 

5.8738-02 

1.7058-07 

4.3688-10 

4.100E»03 

2.5718-07 

4.2468-01 

1.2258-08 

6. 6158-42 

5.3268-09 

4.5138-02 

2. 3028-07 

4.1618-10 

9.200E*03 

3.5738-07 

4.4808-01 

2.4438-08 

1.0758-40 

6.5818-09 

3.4298-02 

2.9998-07 

3.0718-10 

4.300E»03 

4.9128-07 

4.5718-01 

4. 6608-08 

1.5098-39 

8.0048-09 

2.5918-02 

3. 7768-07 

3.5608-10 

9.900E*03 

6.7228-07 

4.6778-01 

8.4978-08 

1.0358-38 

9.6658-09 

1.9568-02 

4.5978-07 

3.2698-10 

4.S0()E»03 

9.2008-07 

4.7578-01 

1.4828-07 

1.9368-37 

1.1668-08 

1.4798-02 

5.4228-07 

3.0218- . 

4.600E*03 

1.2628-06 

4.8158-01 

2.4768-07 

1.7038-36 

1.4118-08 

1.1248-02 

6. 2058-07 

2.8228-10 

4.TOOE»03 

1.7388-06 

4.8598-01 

3.9736-07 

1.4438-35 

1.7168-08 

8.5938-03 

6.9118-07 

2.6728-10 

4.800E»03 

2.4008-06 

4.8928-01 

6.1458-07 

1.0378-34 

2.0978-08 

6.6178-03 

7.5178-07 

2.5638-10 

4.900E*03 

3.3198-06 

4.9168-01 

9.1998-07 

6.6828-34 

2.5728-08 

5.1358-03 

8.0148-07 

2.4908-10 

9.000E»03 

4.5878-06 

4.9858-01 

1.3388-06 

3.9028-33 

3.1628-08 

4.0178-03 

8.4068-07 

2.4458-10 

5.100E403 

6.3308-06 

4.9698-01 

1.8978-06 

2.0828-32 

3.8928-08 

3. 1688-03 

8. 6976-07 

2.4248-10 

9.200E*03 

8.7148-06 

4.9618-01 

2.6298-06 

1.0228-31 

4.7938-08 

2.5198-03 

8. 8968-07 

2.4238-10 

9.300E»03 

1.1968-05 

4.9808-01 

3. 5678-06 

4.6488-31 

5.9038-08 

2.0 198-03 

9. 0078-07 

2.4418-10 

5.400E*03 

1.6388-05 

4.9788-01 

4. 7448-06 

1.9648-30 

7.2758-08 

1.6318-03 

9.0358-07 

2.4786-10 

S.300E»03 

2.2398-05 

4.9868-01 

6.1918-06 

7.7388-30 

8.9748-08 

1.3278-03 

8.9808-07 

2.5376-10 

5.600E*03 

3.0578-05 

4.9908-01 

7.9298-06 

2. 8508-29 

1.1098-07 

1.0898-03 

8. 8478-07 

2.'>208-10 

9.T00E*03 

4.1728-05 

5.0028-01 

9.9748-06 

9.8428-29 

1.3748-07 

8.9938-04 

8. 6408-07 

2.. JOE-10 

5.800E»03 

5.6918-05 

5.0138-01 

1.2338-05 

3. 1948-28 

1.7068-07 

7.4868-04 

8. 3688-07 

2.8718-10 

9.900E03 

7.7638-05 

5.0278-01 

1.5008-05 

9. 7808-28 

2.1268-07 

6.2788-04 

0.0468-07 

3.0476-10 

6.000E*03 

1.0508-04 

5.0458-01 

1.7996-05 

2.8378-27 

2.6548-07 

5.3058-04 

7. 6938-07 

3.2638-10 

8.100E*03 

1.4398-04 

5.0688-01 

2.1328-05 

7.8408-27 

3.3188-07 

4.5198-04 

7.3288-07 

3.5218-10 

».200E»03 

1.9508-04 

5.0996-01 

2.5018-05 

2.0768-26 

4. 1408-07 

3.8808-04 

6.9728-07 

3.8238-10 

6.300E»03 

2.6298-04 

5.1698-01 

2.9148-05 

5.2988-26 

5.1788-07 

3.3618-04 

6.6428-07 

4.1728-10 

4.900E*03 

3.5198-04 

5.1688-01 

3.3818-05 

1.3128-25 

6.4428-07 

2.9368-04 

6.3548-07 

4.5678-10 

6.300E*03 

4.6688-04 

5.2688-01 

3.9168-05 

3.1708-25 

7.9758-07 

2.5888-04 

6.1186-07 

5.0058-10 

6.«00E»03 

6.1298-04 

5.3208-01 

4.5378-05 

7.5108-25 

9.8008-07 

2.3008-04 

5.9388-07 

5.4848-10 

8.T00E»03 

7.9548-04 

5.4028-01 

5.2668-05 

1.7528-24 

1.1978-06 

2.0608-04 

5.8178-07 

5.9946->« 

6.800E«03 

1.0208-03 

5.4948-01 

6. 1308-05 

4.0368-24 

1.4468-06 

1.8588-04 

5. 7538-07 

6.5258^0 

6.900E»03 

1.2908-03 

5.5928-01 

7.1578-05 

9. 2018-24 

1.7308-06 

1.6868-04 

5. 7438-07 

7.0628-10 

T.OOOE»03 

1.6128-03 

5.6948-01 

8.3848-05 

2.0788-23 

2.0488- 06 

1.5378-04 

5. 7828-07 

7.5908-10 

r.l00E»03 

1.9898-03 

5.7978-01 

9.8478-05 

4.6516-23 

2.3968-06 

1.4058-04 

5. 8638-07 

8.0906-10 

T.200C*03 

2.4248-03 

5.8978-01 

1.1598-04 

1.0328-22 

2.7718-06 

1.2878-04 

5. 9808-07 

8.5468-10 

7.3038*03 

2.9218-03 

5.9928-01 

1.3668-04 

2.2668-22 

3.1708-06 

1.1808-04 

6.1268-07 

8.9436-10 

T.400E*03 

3.4838-03 

6.0608-01 

1.6118-04 

4.9288-22 

3.5878-06 

1.0838-04 

6.2988-07 

9.2728-10 

7.300E*03 

4.1138-03 

6.1698-01 

1.8998-04 

1.0608-21 

4.0198-06 

9.9288-05 

6.4888-07 

9.5278-10 

7.600E»03 

4.8138-03 

6.2288-01 

2.2378-04 

2.2538-21 

4.4608-06 

9.0998-05 

6 . 6948-07 

9.7078-10 

T.700E»03 

5.58 78-03 

6.2678-01 

2.6338-04 

4. 7328-21 

4.9088-06 

8.3348-05 

6.9118-07 

9.8158-10 

T.800E*03 

6.4408-03 

6.3378-01 

3.0938-04 

9.8118-21 

5.3598-06 

7.6308-05 

7.1378-07 

9.8566-10 

r.900E*03 

7.3748-03 

6.37 78 -01 

3.6268- 04 

2.0078-20 

5.5138-06 

6.9848-05 

7.3708-07 

9.8406-10 

8.0008*03 

8.3968-03 

6.4108-01 

4.2428-04 

4.0538-20 

6.2668-06 

6.3918-05 

7.6098-07 

9.7748-10 

8.2008*03 

1.0728-02 

6.4648-01 

5. 7608-04 

1.5868-19 

7.1728-06 

5.35M-05 

8.0986-07 

9.5268-10 
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Tabl« IL " Continued. 


P/PO • tt.OOfc-Ol 


c C* CP* 


0. 

0. 

0. 

0. 

0. 

0. 

0. 

0. 

0. 

0. 

0. 

0. 

0. 

0. 

0. 


5. 0066-40 

0. 


4.0546-67 

0. 

1.024E-S& 

2.8556-59 

0. 

E.49SE-P9 

2.0506-54 

0. 

1.334E-4} 

1.4026-50 

0. 

3.322E-iv 

1.930C-47 

0. 

U5J2E>3S 

4.U136-4S 

0. 

i.9i»E-32 

1.5236-42 

0. 

•.«22E-iO 

1.0576-40 

0. 

l.TVlE-27 

6.7276-39 

2.5656-55 

1, •546-25 

1.3156-37 

1.0936-91 

l.ilBE-2i 

2.6636-36 

1.9976-48 

4.2796-22 

1.3866-34 

2.6746-49 

1.U5E-20 

1.6556-32 

1.0086-79 

2.09*6-19 

1.24 76-30 

1.6026-75 

2.9«0E-1« 

0.1996-29 

1.0416-11 

3.5196-17 

2.1626-27 

3.0916-64 

2.9906-16 

5.5996-20 

4.6386-65 

2.2546-15 

1. 1066-24 

3.4396-62 

1.4156-14 

1.7386-23 

1.4866-59 

7. 7306-14 

2.2196-22 

5.8586-57 

3.7056-15 

2.3626-21 

1.2136-54 

1.5766-12 

2.1526-20 

1.7566-52 

6.0346-12 

1.6826-19 

1.89d6r50 

2.1026-11 

1.1666-18 

1.9*56-48 

6.7286-11 

7.22 76-18 

9.0696-47 

1.9996-10 

4.0O7L-17 

4.4826-45 

5.5676-10 

2. 1036-16 

1.8226-43 

1.4656-09 

i.OlU-15 

6.2176-42 

3.6746-09 

4.5706-15 

1.02 76-40 

•.•466-09 

1.959C-14 

4.6736-39 

2.0S86-0<t 

8.0506-14 

l.OoOE-37 

4.652E-0a 

5.1026-15 

2.1506-36 

1.0256-07 

1.1996-12 

3.9216-35 

2.2056-07 

9.5786-12 

6.4626-34 

4.6406-07 

1.5556-U 

9.5a4L-33 

9.5436-07 

5.1446-11 

1.2676-31 

1.9186-06 

1.64U-10 

1.9936-30 

3.7646-06 

4.964f-lU 

1. 5596-29 

7.21SE-06 

1.4206-09 

1.4586-28 

1.3516-05 

3.O4U-09 

1.1756-27 

2.4716-05 

9.8386-09 

4.5316-27 

6.4216-05 

2.5956-08 

5.5496-20 

7.7376-05 

5.5476-08 

3.2626-25 

1.5266-04 

1.2516-07 

1.7476-24 

2.2286-04 

2.6246-07 

8. *006-24 

3.6726-04 

5. 3866 - 07 

3.9126-23 

5.9416-04 

1.0*76-06 

1.0536-22 

9.4446-04 

2.0466-06 

6.513E-22 

1.4766-03 

3.7946-06 

2.3946-21 

2.2646-03 

6.4146-06 

4.2696-21 

5.4306-05 

1. 1866- 05 

2.6756-20 

5.1046-03 

2.0026-05 

8.1316-20 

7.4726-03 

3.2 786-05 

2.3296-19 

1.0766-02 

5.2156-05 

6.3036-19 

1.5236-02 

8.0676-05 

1.6186-18 

2.1146-02 

1.2156-04 

3.9586-18 

2.8496-02 

1.7846-04 

9.2586-18 

3. •636-02 

2.5596-04 

2.0816-17 

5.0586-02 

3.58*6-04 

4.5106-17 

6.4 796-02 

4.9186-04 

9.4636-17 

4.1136-02 

e. *076-04 

1.9286-1* 

9.9326-02 

8. 7046 - 04 

3.8266-16 

1. 1 696-0 1 

1.128C-0) 

7.4116-1* 

1.3936-01 

1.4316-03 

1.4046-15 

1. 5986-01 

1. 7896-03 

2.6056-15 

1.7986-01 

2.2056-03 

4.7426-15 

1.9486-01 

2. *796 - 03 

8.4806-15 

2.1646-01 

3.2166-03 

1.4916-14 

2.3226-01 

3.817E-03 

2.58C6-14 

2.4616-01 

6.4846-03 

4.3986-14 

2.5816-01 

5.2216-03 

7.39C6-14 

2.6416-01 

6.0296-03 

6.2256-13 

2.7646-01 

6.9136-03 

2.O04E-13 

2.8326-01 

7.87*6-03 

3.2376-13 

2.9256-01 

1.0056-02 

4,1566-13 


C- 

CO 

Co* 

0. 

0. 

0. 

0. 

6.79*6-65 

0. 

c. 

2.6426-40 

1.5356-80 

0. 

5.8456-28 

6.5516-60 

0. 

1.5066-20 

1.5036-47 

0. 

1.3116-15 

2.6196-39 

0. 

4.4696-12 

2.0906-33 

0. 

6.6886-10 

2.3256-30 

0. 

1.6806-08 

6.2616-29 

2.3346-87 

2,0926-07 

7.9556-28 

3.9806-77 

1.6406-06 

6.3486-27 

1.3386-68 

9.1006-06 

3.5856-26 

2.1946-61 

3.4716-05 

1. 5526-25 

3.3506-55 

1.3366 -04 

5. 4506-25 

7.6566-50 

3.9046-04 

1.6206-24 

3.7386-45 

9.9586-04 

4.2026-24 

4.7906-41 

2.2 706-03 

1.0416-23 

5.2246-38 

4.7116-03 

9.5626-23 

9.4136-36 

9.0266-03 

1.9156-21 

1. 0036-33 

1.6146-02 

3.1186-20 

6.6606- 32 

2.7156-02 

3.9256-19 

2.8216-30 

4.3276-02 

3.9286-18 

8.7766-29 

6.5626-02 

3.2126-17 

2.0246-27 

9. 5046-02 

2.2036-16 

3.5766-2* 

1.3186-01 

1.2906-15 

4.9816-25 

1.7556-01 

6.567E-IS 

5.6006-24 

2.2466-01 

2.9486-14 

5.1886-23 

2. 7686-01 

1.1826-13 

4.0346-22 

3.2936-01 

4.2846-13 

2.UT66-21 

3. 7906-01 

1.4186-12 

1.5386-20 

4.2326-01 

«..^:06-12 

7.7*16-20 

*.5996-01 

1.2316-11 

3.4856-19 

4.8826-01 

3.2906-11 

1.4096-18 

5.0806-01 

8.3286-11 


5.1846-18 

5.2026-01 

2.0126-10 

1.7586-17 

5.2616-01 

4.6806-10 

5.53*6-17 

5.2146-01 

1.0526-09 

1.6356-16 

5.2576-01 

2.2986-09 

4.5*76- 16 

5.2246-01 

4. 8866-09 

1.2166-15 

5.1856-01 

1.0126-08 

3.1066- 15 

5.1486-01 

2.0386-08 

7.6686-15 

5.1166-01 

3.9826-08 

1.4406-14 

5.0896-01 

7.5236-08 

4.3146-14 

5.0696-01 

1.3706-07 

9.9256-14 

5.0526-01 

2.4026-07 

2.2466-13 

5.0406-01 

4-0496-07 

5.003E-13 

5.0316-01 

6.5766-07 

1.0976-12 

5.0236-01 

1.0326-06 

2.3666-12 

5.0176-01 

1.5*86-06 

5.0136-12 

5.0136-01 

2.3186-06 

1.0436-11 

5.0086-01 

3.3906-06 

2.1296-11 

5.0046-01 

9.7056-06 

9.2*96-11 

4.9986-01 

6.4866-06 

8.4136-11 

4.9926-01 

8.7616-06 

1.6316-10 

4.9826-01 

1.1606-05 

3. 1156- 10 

4.9706-01 

1.5056-05 

5.4646-10 

9.9516-01 

1.91*6-05 

1.0886-09 

9.9256-01 

2. 3906'- 05 

1.9926-09 

9.8696-01 

2.9256-05 

3.5906-0» 

9.8396-0'. 

3.5156-05 

6.3596-09 

9.7716-01 

4.1506-05 

1.1051-08 

9.6806-01 

4.8216-05 

1.8 776- C8 

9.5636-01 

5.5156-05 

3.1096-0* 

9.4156-01 

6.2226-05 

5.0066-08 

4.2336-01 

6.9286-05 

7.8176-08 

4.0176-01 

7. *206-05 

1.1*16-07 

3.7686-01 

8.2826-05 

1.7276-07 

3.4906-01 

8.9006-05 

2.4406-07 

3.1916-01 

9.4586-05 

3.3356-07 

2.8786-01 

9.9446-05 

9.4166-07 

2.5636-01 

1.0356-04 

5.6736-07 

2.2536-01 

1 . 0*66-04 

7.0896-07 

1.9586-01 

1.0876-04 

8.6366-07 

1.6846-01 

1. 1006-04 

1.0286-06 

1.4346-01 

1.1046-04 

1.2006-06 

1.2126-01 

1.1006-04 

1.3776-06 

1.0186-01 

1.0906-04 

1.555t-06 

8.5096-02 

1.0746-04 

1.7336-06 

7.0866-02 

1.0546-04 

1.9096-06 

5.8866-02 

1.0306-04 

2.2556-06 

9.0486-02 

9.7626-05 


CC2 

C2 

T 

1.0006*00 

0. 

1.0006*02 

1.0006*00 

0. 

2.0006*02 

1.0006*00 

0. 

3.0006*02 

1.0006*00 

0. 

4.0006*02 

1.0006*00 

0. 

5.0006*02 

l.0CO6*OO 

0. 

*.''006*02 

1.00C6*00 

1.0146-91 

7.0006*02 

1.0006*00 

2.6006-78 

8.0006*02 

t.0CC6*00 

3.9336-69 

9.0006*02 

1.0006*00 

7.6S86-*2 

1.0006*03 

1.0006*00 

7.0816-56 

1.1006*03 

1.0006*00 

1.6186-51 

1.2006*03 

9.9996-01 

1.0656-46 

1.3006*03 

9.9986-01 

4.2946-43 

1.4006*03 

9.9946-01 

5.7266-40 

1.5006*03 

9.9856-01 

3.1066-37 

1.6006*03 

9.9666-01 

8.0336-35 

1.7006*03 

9.9296-01 

1.1206-32 

1.8006*03 

9.8646-01 

9.2706-31 

1.9006*03 

9.7586-01 

4.9246-29 

2.0006*03 

9.5926-01 

1.7866-27 

2.1006*03 

9.3496-01 

4. *516— 26 

2.2006*03 

9.0116-01 

9.0676-25 

2.3006*03 

8.5646-01 

1.3696-23 

2.4006*03 

6.0026-01 

1.64 76-22 

2.5006*03 

7.3316-01 

1.6196-21 

2.6006*03 

6.5666-01 

1.3271-.-20 

2.7006*33 

5.7406-01 

9.2356-20 

2.8006*03 

4.8916-01 

5.5556-19 

2.9006*03 

4.0606-01 

2.9336-18 

3.0006*03 

3.2656-01 

1.3806-17 

3.1006*03 

2. 5946-01 

5.8716-17 

3.2006*03 

2.0036-01 

2.2926-16 

3.3006*03 

1.5156-01 

8.3176-16 

3.4006*03 

1.1266-01 

2.8446-15 

3.5006*03 

8.2366-02 

9.2*96-15 

3.6006*03 

5.9546-02 

2.9096-14 

3.7006*03 

4.2676-02 

8 . 86 56-14 

3.8006*03 

3.0436-02 

2.6356-1 3 

3.9006*03 

2.1686-02 

7.6586-13 

4.0006*03 

1.54 76-02 

2.1756-12 

4.1006*03 

1.1106-02 

6.0296-12 

4.2006*03 

8.0196-03 

1.6276-11 

3006*03 

5.846 6-03 

9.2646-11 

4.4006*03 

4.3036-03 

1.CJ46-10 

4.5006*03 

3.2016-03 

2.6726-10 

4.6006*03 

2.4056-03 

6.3796-10 

4. 7006*03 

1.8276-03 

1.4776-09 

4.8006*03 

1.4016-03 

3.3156-09 

4.9006*03 

1.0866-03 

7.2266-09 

5.0006*03 

8.4926-04 

1.5316-08 

5. 1006*03 

6.7016-04 

3.1546-08 

5.2006*03 

5.3336-04 

6.3296-08 

5.3006*03 

4.2796-04 

1.2386-07 

5.4006 * 05 

3.4596-04 

2.3616-07 

5.5006*03 

2.8156-04 

4.3946-07 

5.6006*03 

2.30*6-04 

7.9026-07 

5.7006* 03 

1.9006-04 

1.4156-0* 

5.8006*03 

1.5736-04 

2.44*6-06 

5.9006*03 

1.3086-04 

4.1196-06 

6.0006*03 

1.0906-04 

6.7476-06 

6.1006*03 

9.1126-05 

1.0736-05 

6.2006*03 

7.6196-05 

1.6536-05 

6.3006*03 

6.3*76-05 

2.4626-05 

6.4006*03 

5.30 86-05 

3.5336-05 

6.5006*03 

4.4096-05 

4.8 786-05 

6.6006*03 

3.6436-05 

6.4706-05 

6. 7006*03 

2.9896-05 

8.2406-05 

6.8006*03 

2.4326-05 

1.0086-04 

6.9006*03 

1.9*16-05 

1.1866-04 

7.0006*03 

1.5*76-05 

1.3446-04 

7.1006*03 

1.2396-05 

1.4726-04 

7.2006*03 

9.70*6-06 

1.5*36-04 

7.3006*03 

7.5376-06 

1.6136-04 

7.4006*03 

5.8076-06 

1.6236-04 

7.5006*03 

4.4456-06 

1.6006-04 

7.6006*03 

3.3856-06 

1,5486-04 

7.7006*03 

2.56 76-06 

1.4 766-04 

7.8006*03 

1.9436-06 

1.3896-04 

7.9006*03 

1.46 86-06 

1.2956-04 

8.0006*03 

8.3916-07 

1.0996-04 

8.2006*03 



Table II. ~ Continued. 

i 


T 

E- 

0 

0* 

0*4 

0- 

02 

02* 

02- 


i 

S.«00E*03 

t.343E>02 

6.4f6E-0l 

7.740E-04 

9.S79E-19 

6.0728-06 

4.4998-03 

8.6008-07 

9.1718-10 



S.EOOEm 

1.664E*92 

6.4I1E-01 

1.029E-03 

2.06 78-16 

8.9638-06 

3.7838-03 

9.1108-07 

•.7338*10 


) ' 

s.eooEm 

2.033E-02 

6.4738*01 

1.3938-03 

6.9038-16 

9.8468-06 

3. 1998-03 

9.6298-07 

6.3078-10 


■ T 

9.000E»03 

2.4S6E*02 

6.4648*01 

1. 762E-03 

2.1968-17 

1.0718-03 

2.7158-03 

1.0198-06 

7.8438-10 



9.200E»03 

2.9388*02 

6.426E 01 

2.2718-03 

6.602E-17 

1.1568-03 

2.3128-03 

1.0688-06 

7.3818-10 



9.«00E»03 

3.481E-02 

6.389E-01 

2.901E-03 

1.9468-16 

1.2388-03 

1.9778-09 

1. 1228-06 

6.9228-10 

I 


9.600E*03 

4.090E-02 

6.34AE-01 

3.6738-03 

9.4398-16 

1.3168-03 

1.6968-03 

1.1758-06 

6.4718-10 



9.IOOE»03 

4.T66E-02 

6.294E*01 

4.611E-03 

1.4648-13 

1.3898-03 

1.4608-05 

1.2298-06 

6.0308-10 

1 


l.O00E»09 

5.5HE-02 

6.2338*01 

3. 749E-03 

3.3008-13 

1.4388-05 

1.2608-09 

1. 2828-06 

3.6028-10 



1.020E»04 

8.325E-02 

6.1698*01 

7.1098 -03 

9.5408-13 

1.3198-03 

1.0908-05 

1.3338-06 

5.1868-10 

\ 


1.09aE>04 

T.208E-02 

6.09SE-01 

8.726E-03 

2.3208-14 

1.5748-03 

9.4438-06 

1.3888-06 

4.7848-10 

i 

‘ 1 

l.063E«04 

8.198E-02 

6.0148*01 

1.0658-02 

9.4778-14 

1.6208-03 

8.1968-06 

1.4398-06 

4.3978-10 

[ 

t.080E«09 

9. t T3E-02 

3.9248*01 

1.7918-02 

1.2378-13 

1.6588-03 

7.1218-06 

1.4888-06 

4.0258-10 



1.100E«04 

1.02SE-01 

9.826E-01 

1.9358-02 

2.6108-13 

1.6868-05 

6.1918-06 

1.5368-06 

3.6688-10 



1.1Z0E»04 

1.138E-01 

3.720E*01 

1.8638-02 

6. 1248-13 

1.7098-05 

9.3848-06 

1.5818-06 

3.3298-10 

; 


l.UOE»M 

1.2STE-01 

3.606E-01 

2.2208-02 

1.3038-12 

1. 7148-05 

4.6818-06 

1.6238-06 

3.0078-10 

! 


1.160E»09 

1.380E-01 

3.4638-01 

2.6308-02 

2.7098-12 

1.7138-05 

4.0688-06 

1.6618-06 

2.7028-10 



1.180E»(H 

l.SOTE-Ol 

9.361E-01 

3.0988-02 

3.5128-12 

1.7028-09 

3.9318-06 

1.6948-06 

2.4168-10 



1.20aE»99 

1.638E-01 

3.2118-01 

3.6298-02 

1.0968-11 

1.6818-03 

3.0608-06 

1.7218-06 

2.1488-10 


> 

U220E»09 

1.TT2F-01 

3.062E-01 

4.2288-02 

2.1428-11 

1.6328-05 

2.6468-06 

1.7418-06 

1.900E-1O 

! 


1.290E«04 

1.908E-01 

4.903E-01 

4. 8978-02 

4.0958-11 

1.6138-05 

2.2838-06 

1.7528-06 

1.6708*10 



1.260E»(M 

2.046E-01 

4.7398*01 

9.6398-02 

7.6818-11 

1.567E-05 

1.9638-06 

1.7558-06 

1.4388-10 

1 


l.280E»09 

2.1SSE-01 

4.3648-01 

6.4348-02 

1.4138-10 

1.514F-05 

1.6828-06 

1.7488-06 

1.2638-10 

( 

'(■ 

U300E*09 

2.326E-01 

4.3628-01 

7.3438-02 

2.5528-10 

1.4548-05 

1.4358-06 

1. 7298-06 

1.0908-10 

1 

1 


U320E »04 

2.46TE-01 

4. 192E-01 

8.3018-02 

4.5258-10 

1.3888-03 

1.2198-06 

1.7008-06 

9.3248-11 

j 


1.340E»09 

2.60TE-01 

3.9968-01 

9.324F-02 

7.8318*10 

1.3188-03 

1.0298-06 

1.6588-06 

7.9148-11 



1.360E*04 

2.748E-01 

3.7948-01 

1.0418-01 

I. 3498-09 

1.2448- 05 

8.6468-07 

1.6068-06 

6.6648-11 

1 


l.380E«-Q4 

2.88TE-01 

3.3888-0’ 

1.1348-01 

2.2698-09 

1.1678-05 

7.2188-07 

1.54 38-06 

3.5648-11 



1.400E*04 

3.024E-01 

3.3798-01 

1.2718-01 

3. 7558-09 

1.0888-05 

5.9878-07 

1.4708-06 

4.6078-11 



l.420E»04 

3.159E-01 

3. 169E-01 

1.3918-01 

6.1148-09 

1.0098-05 

4.9328-07 

1.3898-06 

3.781F-11 

j 


l.«40Em 

3.291E-01 

2.960E-01 

1.3131-01 

9. 8018-09 

9.2948-06 

4.0368-07 

1.3018-06 

3.0758-11 

i 


1.4«(K«04 

3.420E-01 

2.762E-01 

1.6358-01 

1.5488-08 

8.S11E-06 

3.2798-07 

1.2098-06 

2.4798-11 



1.480E»04 

3.S43E*01 

2.9488-01 

1.7368-01 

2.4108-08 

7.748E-06 

2.6468-07 

1.1148-06 

1.9818-11 

1 

J 

'■ 

l.SOOEm 

3.642E-01 

2. 3608-01 

1.8*38-01 

3. 7008-08 

7.013E-06 

2.1218-07 

1.0188-06 

1.5698-11 



1.920E404 

3.T76E-01 

2.1988-01 

1.9918-01 

9.6098-08 

6.3118-06 

1.6898-07 

9.2338-07 

1.2328-11 

j 

J 

l.940E*04 

3.883E*0l 

1.9758-01 

2.1038-01 

8.3838-08 

5.6498-06 

1.3368-07 

8.3138-07 

9.6008-12 

! 


l.96aE4'(H 

3.984E-01 

1.8008-01 

2.2108-01 

1.2398-07 

5.0318-06 

1.0318-07 

7.4328-07 

7.4238-12 



l.S8aE«’Q4 

4.079E-01 

1.636E-01 

2.3118-01 

1.8118-07 

4.4598-06 

8.2278-08 

6. 6038-07 

5.6998-12 

i 

t.600E»04 

4.t67E-01 

1.4828*01 

2.4068-01 

2.6178-07 

3.934E-06 

6.4078-08 

5.8318-07 

4.3488-12 

J 


1.620Em 

4.248E*01 

1.3998-01 

2.4958-01 

3. 7428-07 

3. 45 88-06 

4.9698-08 

5. 1238-07 

3.2988-12 

1 

i. 

1.640E»04 

4. 323E*01 

1.2088-01 

2.9778-01 

5.2978-07 

3.0288*06 

3.8398-08 

4.4798-07 

2.4908-12 

1 

r 

l.660Et04 

4.391E-01 

1.0868-01 

2.6338-01 

7.4298-07 

2.6448*06 

2.9988-08 

3.9018-07 

1.8728-12 

j 

. & 

1.680E»04 

4.453E-01 

9.7698-02 

2.7228-01 

1.0328-06 

2.3028-06 

2.2748-08 

3. 3858-07 

1.4028-12 

\ 


t.T00E*04 

4.509E-01 

8.7658-02 

2.7858-01 

1.4228-06 

2.0018-06 

1.7438-08 

2.9298-07 

1.0488*12 


- 

l.TZOE^tK 

4.360E-01 

7.8468-02 

2.8428-01 

1. 9448-06 

1.73 58-06 

1.3378-08 

2.5288-07 

7.8138-13 

1 

‘ 

l.T40E»04 

l.T60E*04 

4.406E-01 

4.647E-01 

7.0278-02 

6.2618-02 

2.8938-01 

2.9398-01 

2.6358-06 

3.5478-06 

1.5038-06 

1.3018-06 

1.0258-08 

7.8508-09 

2.1788-07 
1. 8748-07 

5.8198*13 

4.3318-13 

j 


l.T80E*04 

4.684E~0l 

3.6818-02 

2.9818-01 

4 . 7388-06 

1.1258-06 

6.0178-09 

1.6118-07 

3.2248-13 



1.800E*04 

4.718E-01 

3.0408-02 

3.0178-01 

6.2888-06 

9.7288-07 

4,6178-09 

1.3848-07 

2.4008-13 I 

i 


1.820E*04 

4.747E-01 

4.9138-02 

3.0508-01 

6.2898-06 

8.4118-07 

3.5478-09 

1. 1898-07 

1.7898-13 j 


'1 

1.840E»04 

4.774E-01 

4.0638-02 

3.0 808 -01 

1. 0868-09 

7.2748-07 

2.7298-09 

1.0228-07 

1.3358-13 j 

i 


U8«OE*04 

4.798E-01 

3.624E-02 

3.1068-01 

1.4148-03 

6.2958-07 

2.1048-09 

8. 7818-08 

9.9838-14 


i 

t.880E»04 

4.819E*0l 

3. 2918-02 

3.1298 -01 

1.8306-05 

5.4518-07 

1.6268-09 

7.5528-08 

7.4798-14 ( 



1.900E»04 

4.838E-01 

2.9198-02 

3. 1498-01 

2. 3568-09 

4. 7248-07 

1.2598- 09 

6.5018-08 

3.6168-14 j 



1.920E »04 

4.886E*01 

2.6248-02 

3. 1678-01 

3.0168-03 

4.0988-07 

9.7758-10 

9.6018-08 

4.2288-14 t 



1.949E*04 

4.871E-01 

2.3618-02 

3.1838-01 

3.8418-09 

3.5598- 07 

7.6108-10 

4.8328-08 

3.1918-14 



1.960E*04 

4.886E-01 

2.1278*02 

3.1968-01 

4. 8688-03 

3.0958-07 

5.9428-10 

4. 1748-08 

2.4168-14 



1.980E*04 

4.899E-01 

1.918F-02 

3.2088-01 

6.1388-03 

2.6938-07 

4.6528-10 

3.6108-08 

1.8348-14 



2.000E*04 

4.911E-01 

1.7328-02 

3.2198-01 

7. 7048-09 

2.3908-07 

3.6338-10 

3. 1278-08 

1.3978-14 



2.020E»04 

4.922E-01 

1.9668-02 

3.2288-01 

9. 6258-03 

2.0528-07 

2.8788-10 

2.712F-08 

1.0688-14 


\ 

2.040E04 

4.933E-0! 

1.4188-02 

3.2358-01 

1.1978-04 

1.7998-07 

2.2748-10 

2.3568-08 

8.1848-15 



2.060E*04 

4.943E-01 

1.2658-02 

3.2418-01 

1.4838-04 

1.5728-07 

1.8028-10 

2.0508-08 

6.2948-13 


!. 

2.089Em 

4.952E-01 

1.1678-02 

3.2478-01 

1.8288-04 

1.3798-07 

1.4328-10 

1.7878-08 

4.8578-13 



2.t00E»04 

4.96ZF-01 

1.0608-02 

3.2508-01 

2.2438-04 

1.2128-07 

1.1428- 10 

1. 5608-08 

3. 7608-15 



2. 120E«04 

4.971E-01 

9.661t-03 

3.2538-01 

2.7478-04 

1.0668-07 

9.1338-11 

1.3638-08 

2.9208-13 



2.140E»04 

4.980E-01 

8.7658-03 

3.2 358-01 

3. 3468-04 

9.4008-08 

7.3258-11 

1. 1948-08 

2.2768-15 



2.160E»04 

4.990E-01 

8.0268-03 

3.2568-01 

4.0628-04 

8.2998-08 

3.8938-11 

1.0478-08 

1.7798-15 



2.180E»04 

4.999E-01 

7.3348-03 

3.2368-01 

4.9118-04 

7. 3398-08 

4.7948-11 

9. 1928-09 

1.3958-15 



:.200E>04 

5.009E*01 

6. 7108-03 

3.2948-01 

3.9168-04 

6.5008-08 

3.8478-11 

8.0848-09 

1.0988-15 



2.22aE*04 

5.019E-01 

6.1468-03 

3.2528-01 

7. 1018-04 

9. 767F-08 

3.1218-11 

7. 1208-09 

8.6678-16 


f 

2.240E»04 

5.030E-01 

5.6378-03 

3.2498-01 

8.4938-04 

3.1248- 08 

2.9398-11 

6. 2798-09 

6.8628-16 



2.260E*04 

5.041E-01 

5.1778-03 

3.2448-01 

1.0128-03 

4.5608-08 

2.0718-11 

3.5458-09 

5.4508-16 



2.280E404 

9.053E-01 

4. 7698-03 

3.2 388 -01 

1. 2028-03 

4.0648-08 

1.6948-11 

4.9038-09 

4.3418*16 



2.300E«04 

8.06SE-01 

4.3818-03 

3.232F-01 

1.4238-03 

3.62 88 - 08 

1.3898-11 

4. 3408-09 

3.46 88-16 



2.320E*04 

5.079E-01 

4.0378-03 

3.2 248 -01 

1.6798-03 

3.2438-08 

1.1428-11 

3. 8468-09 

2.7798-16 



2.340E*04 

3.093F-0I 

3.7248-03 

3.2148-01 

1.9748-03 

2.9038-08 

9.4068-12 

3.4128-09 

2.2328-16 



2.360E»04 

9.108F-01 

3.4388-03 

3.2048-01 

2.3138*03 

2.6038*08 

7,7678-12 

3.0308-0* 

1.7988-16 



2.380E«04 

5.124E-01 

3. 178F-03 

3.1928-01 

2.7028-03 

2 . 33 78-08 

6.4278-12 

2. 6948-09 

1.4528-16 


t 

2.4008*04 

S.141E-01 

2.9408-03 

3 . 1798 - 01 

3. 1478-03 

2.1008*08 

3.3308-12 

2.3968-09 

1.1768-16 



2.420E*04 

5.138F-01 

2 . 72-38 - 03 

3.1648-01 

3.6338-03 

1.8908-08 

4.4288-12 

2. 1348-09 

9.5428-17 



2.440E*04 

5.177E-01 

2.5248-03 

3.1488-01 

4. 2288-03 

1.7038-08 

3.6868-12 

1.9018-09 

7.7628-17 



2.440E *04 

5.197E-01 

2.361E-03 

3.130F-01 

4. 8778-03 

1.5378-08 

3.0748-12 

1.6958-09 

6.32 78-17 


‘V 

2.480E*04 

9.Z17F-01 

2 . 1738 - 03 

3.1118-01 

9.6108-03 

1.3888-08 

2.5688-12 

1.3128-09 

3.1688-17 



2.300E*04 

5.238F-01 

2.0198-03 

3.0908-01 

6.4348-03 

1.2938*08 

2.1488-12 

1 . 3498-09 

4.2308-17 
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Table IL ‘ Continued. 



c 

t* 

C** 

C- 

CO 

CU4 

CM 

C2 

T 


2.«rSE-Ul 

>..2406-02 

1.9646-12 

2.5876-04 

2.7846-02 

9.1B5E-05 

4. 8236-07 

9.1426-05 

8.4006403 

X 

A' 

2.sm-oi 

1.5i -6-02 

6.5506-12 

2.903E-04 

1.924E-02 

8.4036-05 

2.8006-C7 

7.5116-05 

8.6006403 

2.VME-U1 

1.4916-02 

1.0166-11 

3.2016-06 

1.3386 -02 

8.0386-05 

1.4466-07 

6.12OE-05 

8.8006403 


2.y60E-01 

2.2766-02 

2.18U-11 

3.4806-06 

9.375E-03 

7.499E-05 

9.8066-08 

4.9756-05 

9.0006401 

. 

2.920t-01 

2. 7054-02 

6.5396-11 

3.7346-04 

4.4246-03 

4.9876-03 

5.9206-08 

4.0306-05 

9.2006403 

•v' 

2.bt>6E*01 

3.1446 -02 

9.1596-11 

3.9446-06 

4. 717E-03 

4.5076-05 

3.4206-48 

i. 2 596-05 

9.4006403 

J- 

2.a02E-01 

1.7186-02 

1.7956-10 

4.16b6‘-04 

3.3846-03 

4.0556-05 

2.2416-08 

2.4306-05 

9.6006403 


2.7276-01 

6.3016-02 

3.6266-10 

4.333E-04 

2.444E-03 

5.4296-05 

1.4026-08 

2.1196-05 

9.8006403 


2.«««E-01 

6. 93 36- 02 

4.3466-10 

4.4466 -04 

1. 7746-03 

5.2286-05 

8.8426-09 

1.7046-05 

1.00064 04 


2.&92E-01 

5.412c-02 

1.1566-09 

6.5556-06 

1.2986-03 

4.8496-05 

5.4516-09 

1.3466-05 

1.0206404 

y 

2.*»iE-01 

4.3336-02 

2.0666-C9 

6.4056-06 

9.5246-04 

4.4906-05 

3.6316-09 

1.0926-05 

1.0406404 

( 

2.34»7k->l 

7.0926-02 

3.5686-09 

4.4Uc-04 

7.0196-04 

4.1496-05 

2.3486-09 

8.4896-06 

1.0406404 


2.236E-01 

7.44 lc-02 

6.0256-C9 

6.5;4l-06 

5.188F-04 

3.8246-05 

1.5276-09 

4.8876-04 

1.0806404 

2.120t-0l 

4.4926-02 

1.0036-08 

6.6986-04 

3.8446-04 

3.5166-05 

9.9776-10 

5.4326-04 

1.1006404 


2.000E-UI 

9.517E-02 

1.4386-08 

6.3826-06 

2.8546-04 

3.22 36-05 

6.5416-10 

4.2426-06 

1.1206404 


1. «> 746-01 

1.035C-01 

2.4216-08 

6.2306-04 

2. 1216-04 

2.9456-05 

4.2996-10 

3.3256-06 

1.1406404 


1.7SSE-01 

1.1176-01 

6. l6CE-4d 

6.0406-04 

1.5786-U4 

2.4816-05 

2.8316-10 

2.5806-04 

1.1406404 


1.633E-01 

1.1976-01 

4.6146-08 

3.4616-06 

1.1/46-04 

2.4316-05 

1.8646-10 

1.9896-04 

1.1806404 

t 

1. SUE-01 

1.2756-01 

9.7836-08 

3.4166-04 

8. 7*46-05 

2.1946-05 

1.2316-10 

1.5256-04 

1.2006404 


l.J 936-01 

1.3696-01 

1.6496-0/ 

3.3766-06 

6.4956-05 

1.9756-05 

8.1126-11 

1.1426-06 

1.2206404 


1.2 796-01 

1.6146-01 

2.1736-07 

3.1246-06 

4.82 76-05 

1.76 86 -05 

5.3426-11 

8. 8116-07 

1.2406404 

X 

l.lo9E-01 

1.6826-01 

3.1686-07 

2.8776-06 

3.5846-05 

1.5756-05 

3.5126-11 

6. 6446-07 

1.2606404 

"i 

1.0436-01 

1.5606-01 

6.5576-07 

2.6306-06 

2.4586-05 

1.3976-05 

2.3046-11 

4.9846-07 

1.2806404 


9.44SE-02 

1.5916-01 

4.6 706-07 

2.3906-06 

7.9696-05 

1.2326-05 

1.5036-11 

3.7256-07 

1.3006404 


4.79S6-02 

1.4346-01 

9.0736-07 

2.1596-04 

1.4546-05 

1.0826-05 

9.8386-12 

2.7736-07 

1.3206404 


7.4916-02 

1.4756-01 

1. 2576-06 

1.9626-06 

1.0/66-05 

9.4556-04 

6.3976-12 

2.05 76-07 

1.3406404 


7.1026-02 

1.7076-01 

1.7 6t-04 

1.7376-04 

7.9326-04 

8.2216-06 

4.1436-12 

1.5226-07 

1.1606404 

V 

6.3796-02 

1.7336-01 

Z.3.86-C6 

1.5686-04 

5.8406-04 

7.1136-04 

2.6736-12 

1.1236-07 

1.3806404 


5.7196-02 

1.7536-01 

3.1626-06 

1.3766-06 

4.2926-04 

4.1266-Ot- 

1.7176-12 

8.2 766-08 

1.4006404 

ii 

5.1206-02 

1.7486-01 

6. 1836-04 

1.2146-06 

3. 1506-06 

5.2526-06 

1.0936-12 

6. 0916-08 

1.4206404 


6.3776-02 

1.7746-01 

5.5256-04 

1.0 726 - 06 

2. 3086-06 

4.48 36-06 

6.9906-13 

4.4786-08 

1.4406404 

¥ 

6.0496-02 

1.7456-01 

7.J616-04 

9.6206-07 

1.6896 - 04 

3.8126-04 

4.4316-13 

3.2926-08 

1.4406404 


3.4696-02 

1.7476-01 

9.6266-06 

8.2596-07 

1.2346-06 

3.2286-06 

2.794E-li 

2.4206-08 

1.4806404 

; 

3. 2 546-02 

1.7876-01 

1.2196-05 

7.2266-07 

9.0106-07 

2.7256-04 

1.7586-13 

1. 7806-08 

1.5006404 


2.9056-02 

1.7466-01 

1.56/6-03 

4.3 056-07 

4.5736-07 

2.2936-04 

1.1016-13 

1.3116-06 

1.5206404 


2.3916-02 

1.7406-01 

2.0036-05 

5.6966-07 

4.7926-07 

1.9246-06 

6.8726-14 

9.4626-09 

1.5406404 


2.3136-02 

1.7766-01 

2.5696-05 

6.7806-07 

3.4936-07 

1.4116-06 

4.2786-14 

7.1346-09 

1.560E404 


2.0456-02 

1. 7476-01 

1.2286-05 

6.1936-07 

2.5476-07 

1.3476-06 

2.65 76-14 

5.2826-09 

1.5806404 


1.4636-02 

1.7596-01 

6.0716-05 

3.4056-07 

1.6586-07 

1.1246-06 

1.6486-14 

3.9196-09 

1.4006404 

, 

1.4306-02 

1.7526-01 

5.U66-C5 

3.1286-07 

1.3546-07 

9.3706-07 

1.0216-14 

2.9146-09 

1.6206404 


1.6776-02 

1.7666-01 

4.3996-05 

2.7136-07 

9.9146-08 

7.8046-07 

6.32 76-15 

2.1746-09 

1.6406404 


1.3266-02 

1.7366-01 

7.9/66-05 

2.3526-07 

7.2626-08 

6.5016-07 

3.9226-15 

1.6296-09 

1.6406404 

. 

1.1886-02 

1.7296-01 

9.9136-05 

2.0606-07 

5.3296-08 

5.4156-07 

2.0346-15 

1.2246-09 

1.4806404 


1.0486-02 

1.7226-01 

1. 2266-06 

1. 7706-07 

3.9206-08 

4.5126-07 

1.5146-15 

9.2276-10 

1.7006404 


9.6166-03 

1.7146-01 

1.5156-06 

1.5346-07 

2.8916-06 

3.7626-07 

9.4356-16 

4.9826-10 

1.7206404 


4.6716-03 

1. 7096-01 

1.8466-06 

1.3366-07 

2.1396-06 

3.1406-07 

5.8986-14 

5.3046-10 

1.7406404 


7.8306-03 

1. 7066-01 

2.2856-06 

1.1606-07 

1.5676-08 

2.4246-07 

3.7006-16 

4.0456-10 

1.7606 4 04 


7.0436-03 

1.4986-01 

2.7936-06 

1.0096-07 

1. 1626-08 

2.1956-07 

2.3306-16 

3.0976-10 

1.7806404 


6.6196-03 

1.6 936-01 

3.603E-C6 

8.7926-08 

8.8326-09 

1.8406-07 

1.4746-16 

2.3806-10 

1.8006404 


5.8266-03 

1.4496-01 

6.1336-06 

1.4486-08 

6.8256-09 

1.5446-07 

9.3676-17 

1.8366-10 

1.8206404 


5.2976-03 

1.4466-01 

5.0036-06 

6.4966- 08 

4.9886-09 

1.29S6-07 

5.9816-17 

1.4226- 10 

1.8406404 

5, 

6.8266-03 

1.4806-01 

4.0386-06 

5.8556-08 

3.7 706-09 

1.0946-07 

3.8346-17 

1.1056-10 

1.8606404 

? 

6. 6006-03 

1.4746-01 

7.2466-06 

5.1266-08 

2.6416-09 

9.2306-08 

2.4776-17 

8.6256-11 

1.8806404 


6.0206-03 

1.6726-01 

4.7126-06 

6.6966- 06 

2.1796-09 

7.8056-08 

1.4076-17 

4.7546-11 

1.9006404 

/'■ 

3.4796-03 

1.4686-01 

1.0626-03 

3.9666-08 

1.6676-09 

6.6136-08 

1.0486-17 

5.3076-11 

1.9206404 


1 3.3 726-03 

1.4436—01 

1.2616-03 

3.6496-06 

1.2806-09 

5.6146-08 

6.8766-18 

4.1846-11 

1.9406404 


1 3.0956-03 

1.6596-01 

1.6756-03 

3.0566-06 

9.6626-10 

4.7756-08 

4.5346-18 

3.3106-11 

1.9606404 


2.8656-03 

1.4366-01 

1.76/6-03 

2.4936-06 

7.6306-10 

4.0496-08 

3.0086-18 

2.4246-11 

1.9806404 


2.4186-03 

1.4506-01 

2.0426-03 

3.3776-04 

5.9246-10 

3.4746-08 

2.0066-18 

2.0906-11 

2.0006404 


2.6136-03 

1.6666-01 

2.6276-03 

2.1016-08 

4.6196-10 

2.9/16-08 

1.3456-18 

1.4686-11 

2.0206404 

p 

2.2266-03 

1.4386-01 

2. 8686-03 

1.8596-08 

3.6136- 10 

2.5446-08 

9.0716-19 

1.3356-11 

2.0406404 

*, 

2.0576-03 

1.4326-01 

3.330E-C3 

1.6476-08 

2.8346-10 

2.1856-08 

6.1486-19 

1.0/16-11 

2.0406404 


1.902E-03 

1.4256-01 

3.8836-03 

1.4416-08 

2.2336-10 

1.8786-08 

4.1866-19 

B. 4116-12 

2.0606404 

s 

1.740E-03 

1.6176-01 

6. 5136-03 

1.2986-08 

1.7646-10 

1.4176-08 

2.8486-19 

4.9396-12 

2.1006404 


1.631E-03 

1. 4086-01 

5.2286-03 

1.1536-08 

1.3986-10 

1.3946-08 

1.9736-19 

5.4036-12 

2.1206404 


1.5126-03 

1.5986-01 

4.0346-03 

1.0246-08 

1. 1116-10 

1.2036-08 

1.3446-19 

4.5326-12 

2.1406404 


1.6036-03 

1.5876-01 

4.9676-03 

9.1386-09 

8.8596-11 

1.0406-08 

9.4736-20 

3.4726-12 

2.1606404 


1.3026-03 

1.5766-01 

7.9696-03 

4.1446-09 

7.0806-11 

8.9946-09 

6.4086-20 

2.9796-12 

2.1806404 


1.2096-03 

1.5416-01 

9. 1106-03 

7.2626-09 

5.4736-11 

/. 7896-09 

4.4246-20 

2.4196-12 

2.2006404 


1.1266-03 

1.5656-01 

1.0386-02 

4.6806-09 

4.555E-11 

6.7506-09 

3.2556-20 

1.9676-12 

2.2206404 

t 

1.0666-0 3 

1.5286-01 

1.1786-02 

5.7866-09 

3.4666-11 

5.8536-09 

2.2986-20 

1.6006-12 

2.2406404 


9. 7066-06 

1.5106-01 

1.3336-02 

5. 1406-09 

2.9566-11 

5.0786-09 

1.4296-20 

1.3026-12 

2.2606404 


9.0196-06 

1.6906-01 

1.5036-02 

4.6156-09 

2.3686-11 

4.4076-09 

1.1586-20 

1.0406-12 

2.2806404 


8.3816-06 

1.6486-01 

1.6886-02 

4.1236-09 

1.9326-11 

3.8256-09 

8.2596-21 

8.4266-13 

2.3006404 


7.7876-06 

1.6666-01 

1.8896-02 

3.4846-09 

1.5446-11 

3.3216-09 

5.9086-21 

7.0196-13 

2.3206404 


7.2316-06 

1.6186-01 

2.1056-02 

3.2916-09 

1.2716-11 

2.8826-09 

4.2386-21 

5.7086-13 

2.3406404 


6.7136-06 

1.3906-01 

2.3386-02 

2.9406-09 

1.Q326-11 

2.5016-09 

3.04 86-21 

4.6396-13 

2.3406404 


6.2286-06 

1.3416-01 

2.5876-02 

2.6246-09 

8.3926-12 

2.1706-09 

2.1976-21 

3.7476-13 

2.3806404 


5.7766-06 

1.3296-01 

2.8506-02 

2.3446-09 

6.8296-12 

1.8816-09 

1.5876-21 

3.0556-13 

2.4006 4 04 


5.3696-06 

1.2966-01 

3.1286-02 

2.0926-09 

5.5406-12 

1.6306-09 

1.1496-21 

2.4746-13 

2.4206404 


6.9506-06 

1.2616-01 

3.6206-02 

1.8466-09 

4.5296-12 

1.4116-09 

8.3296-22 

2.0016-13 

2.4406404 


6.5 776-06 

1.2266-01 

3.7246-02 

1.4436-09 

3.4906-12 

1.2216-09 

4.0476-22 

1. 4156-13 

2.4406404 


6.2246-m6 

1.1866-01 

4.0606-02 

1.4816-09 

3.0086-12 

1.0556-09 

4.3946-22 

1.3016- 11 

2.4806404 


1 3.9016-06 

1.1676-01 

4.3456-02 

1.3186-09 

2. 4516-12 

9.1056-10 

3.1996-22 

1.0476-13 

2.5006404 


] 

i 1 
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Table II. * Continued. 


ffrO ■ 9.00E-01 


T 

E- 

0 

0* 

0** 


02 

02* 

02- 

l.000E«02 

0. 

0. 

0. 

0. 

0. 

4.3846-11 

1.7606-18 

0. 

Z.OOOE^OZ 

0. 

8.046E-68 

0. 

0. 

0. 

3.1886-11 

1.7606-18 

0. 

).OOOE«02 

0. 

3. 7865-46 

3.289E-80 

0. 

0. 

5.7826-11 

1.7606-18 

0. 

9.000E»02 

0. 

2.323E-3S 

8.923E-63 

0. 

c. 

4.87i:-ll 

1.7606-18 

0. 

S.OO0E*O2 

0. 

8.363E-29 

2.S38E-32 

0. 

0. 

4.8496-11 

1.7606-18 

0. 

6.000E*02 

0. 

2.026E-24 

2.396E-4S 

0. 

0. 

3.0696-11 

1.7606-18 

3.8786-96 

7.0ME«02 

3.' '”'-79 

2.743E-21 

2.321E-4C 

0. 

4.2976-90 

3.2696-11 

1.7606-18 

7.6716-83 

•.000E«02 

3.832E-67 

1.6386-18 

4.868E-3T 

0. 

6.0726-77 

3.7876-10 

1.7606-18 

3.3336-71 

9.00aE«02 

2.993E-37 

5. 120E-16 

8.739E-35 

0. 

1.029E-63 

8.1236-09 

1.7606-18 

8.9626-61 

1.000E*0} 

2.683E-49 

3.238E-14 

3.420E-33 

0. 

1.0906-56 

1.0866-07 

1.7606-18 

2.1336-52 

1.100C*03 

8.8136-43 

2.3356-12 

1.394E-31 

0. 

2.6366-49 

7.8846-07 

1.7606-18 

1.3226-45 

l.200E»03 

2.412E-37 

3.3206-11 

2.682E-3C 

0. 

3.7716-43 

4.3736-06 

1.7606-18 

7.7996-40 

l.300E*0) 

9.7476-33 

S.033E-10 

2.934E-29 

0. 

6.0686-38 

1.8616-05 

1.7606-18 

5.263E-35 

t.930E*03 

8.7356-29 

7.982 E-09 

2.2876-28 

0. 

1.7396-33 

6.4256-05 

1.7606-18 

7.2306-31 

1.90Ut«03 

2.3396-25 

5.8426-08 

1.339E-27 

0. 

1.2936-29 

1.8776-04 

1.7606-18 

2.7776-27 

1.600E«03 

2.3886-22 

3.3366-07 

6.487E-27 

0. 

3.1186-26 

4.7866-04 

1.7606-18 

3.7876-24 

l.TOOE»03 

1.0186-19 

1. 3516-06 

2.7326-26 

0. 

2.8336-23 

1.0816-03 

1.8626-18 

2.0786-21 

1.800E«^03 

3.7216-18 

6.081E-06 

3.816E-23 

0. 

3.0936-21 

2.2626-03 

7.6256-18 

1.4436-19 

1.900E»03 

7.3396-17 

2.0626-03 

l.lTlE-23 

0. 

7.1326-20 

4.3306-03 

7.7436-17 

2.2186-18 

2.000E»03 

6.6206-16 

6.1786-05 

2.821E-22 

0. 

1.0816-18 

7.7326-03 

6-8816-16 

2.3276-1? 

2.100E«03 

4.8026-13 

1.663E-04 

5.072E-21 

0. 

1.2446-17 

1.2986-02 

5.0076-13 

1.9116-16 

2.200E*03 

2.9016-14 

4.0786-04 

7.033E-2O 

3.3856-84 

1.1336-16 

2.0636-02 

3.0406-14 

1.2766-15 

2.300E«03 

1.4936-13 

9.202E-04 

7.8176-19 

2.3376-80 

8.4046-16 

3.1266-02 

1.3146-13 

7.0886-15 

2.4006*03 

6.688E-13 

1.929E-03 

7.117E-18 

9.2816-77 

5.1976-13 

4.4896-02 

7.0726-13 

3.3396-14 

2.300E*03 

2.639E-12 

3.780E-03 

5.440E-17 

1.7696-73 

2.7296-14 

6.1816-02 

2.8006-12 

1.3346-13 

2.6006*03 

9.3006-12 

6.9726-03 

3.363E-16 

1.9156-70 

1.2366- 13 

8.1476-02 

9.8956-12 

4.7826-13 

2.7006*03 

2.9596-11 

1.2156-02 

2.034E-13 

1.2326-67 

4.8896-13 

1.0496-01 

3.13i6-ll 

1.4856-12 

2.8006*03 

8.5736-11 

2.0116-02 

1.027E-14 

3.2306-65 

1.7076-12 

1.2476-01 

9.1436-11 

4.0936-12 

2.9006*03 

2.2826-10 

3.1716-02 

4.641E-14 

1.4636-62 

3.3146-12 

1.4496-01 

2.4316-10 

1.0076-11 

3.0006*03 

3.6136-10 

4.7776-02 

1.899E-13 

2.8676-60 

1.48t.E-ll 

1.6186-01 

5.9696-10 

2.2286-11 

3.1006*03 

1.2846-09 

6.8966-02 

7.1036-13 

4.0666-38 

3.7626-11 

1.7366-01 

1.3616-09 

4.4546 11 

3.2006*03 

2.7466-09 

9.363'-02 

2.449E-12 

4.3126-36 

8.6746-11 

1.7916-01 

2.9006-09 

8.0886-11 

3.3006*03 

3.5176-09 

1.2776-01 

7.8376-12 

3.3156-34 

1.8326-10 

1.7796-01 

5,7966 -09 

1.3416-10 

3.4006*03 

1.0466-08 

1.6446-01 

2.3446-11 

2.2576-52 

3.3636-10 

I.ISIE-Ol 

1.0916-08 

2.0366-10 

3.3006*03 

1.8766-08 

2.0476-01 

6.5866-11 

1.1666-30 

6.4106-10 

1.5676-01 

1.9446-08 

2.8446-10 

3.6006*03 

3.2006-08 

2.4666-01 

l./>/8E-10 

4.9366-49 

1.0726-09 

1.3936-01 

3.2836-08 

3.6696-10 

3.7006*03 

3.2086-08 

2.8836-01 

4.3966-10 

1.7416-47 

1.6746-09 

1.1966-01 

5.2786-08 

4.3936-10 

3.8006*03 

8.1216-08 

3.2756-01 

1.0526-09 

5.1806-46 

2.4366-09 

9.9436-02 

8.0996-08 

4.9116-10 

3.9006*03 

1.2196-07 

3.6276-01 

2 .4036-09 

1.3146-44 

3.4096-09 

8.0366-02 

1.1906-07 

5.1686-10 

4.0006*03 

1.7736-07 

3.9296-01 

3.2466-09 

2.8636-43 

4.3166-09 

6.3416-02 

1.6786-07 

3.1736-10 

4.1006*03 

2.5136-07 

4.1776-01 

1.0966-08 

3.3836-42 

5.7616-09 

4.9146-02 

2.2806-07 

4.9816- 10 

4.2006*03 

3.4956-07 

4.3746-01 

2.1926-06 

a. 7606-41 

7.1316-09 

3.7616-02 

2.9896-07 

*.6726-10 

4.3006*03 

4.8026-07 

4.3266-01 

4.1966-08 

1.2.166-39 

8.7176-09 

2.8596-02 

3.7876-07 

4.3196-10 

4.4006*03 

6.5576-07 

4.6426-01 

7.6866-08 

1.3126-38 

1.0336-08 

2.1676-02 

4.6436-07 

3.9756-10 

4.5006*03 

8.9426-07 

4.7296-01 

1.3'.8E-07 

1.6106-37 

1.2676-08 

1.6456-02 

5.5146-07 

3.6736-10 

4.6006*03 

1.2226-06 

4.7946-01 

2.2646-0 7 

1.4976-36 

1.3296-08 

1.2336-02 

6.3336-07 

3.4266-10 

4.7006*03 

1.6746-06 

4.8436-01 

3.6546-07 

1.2236-35 

1.8336-08 

9.6016-03 

7.1266-07 

3.2356-10 

4.8006*03 

2.3026-06 

4.8796-01 

5.6826-07 

8.8876-33 

2.2366-08 

7.4046-03 

7.7986- 07 

3.0946-10 

4.9006*03 

3.1696-06 

4.9066-01 

8.5466 -07 

5. 7796- 34 

2.7576-08 

5.7336-03 

8.3396-07 

2.9976-10 

3.0006*03 

4.3646-06 

4.9276-01 

1.2486-06 

3.4016-33 

3.3786-08 

4.5036-03 

8.8076-07 

2.9346-10 

3.1006*03 

6.0026-06 

4.9436-01 

1.7766-06 

1.8286-32 

4.1466-08 

3.5336-03 

9.1306-07 

2.9016-10 

3.2006*03 

8.23 56 -06 

4.9356-01 

2.4706-06 

9.0346-32 

3.0916-08 

2.8386-03 

9.3936-07 

2.8926-10 

3.3006*03 

1.1276-05 

4.966E-01 

3.3626-06 

4.1336-31 

6.2326-08 

2.2676-03 

9.5436- 07 

2.9056-10 

3.4006*03 

1.5396-03 

4.9 746- 01 

4.4866-06 

1.7376-30 

7.6826-08 

1.8326-03 

9.6046-07 

2.9426-10 

5.3006*03 

2.0966-05 

4.9826-01 

5.8746-06 

6.9716-30 

9.4456-08 

1.4916-03 

9.5796-07 

3.0026-10 

3.6006*03 

2.8526-05 

4.9906-01 

7.5306-06 

2.5866-29 

1.1636-07 

1.2236-03 

9.4716-07 

3.0896-10 

3.7006*03 

3.8776-05 

4.9996-01 

9.5336-06 

8.9986-29 

1.4336-07 

l.OlOE-03 

9.2836-07 

3.2046-10 

3.8006*03 

3.2686-03 

5.0096-01 

1.1836-03 

2.9436-28 

1.7736-07 

8.4076-04 

9.0236-07 

3.3376-10 

3.9006*03 

7.1376-03 

3.0226-01 

1.4436-03 

9.0816-28 

2.2026-07 

7.0476-04 

8.7096-07 

3.5486-10 

6.0006*03 

9.7176-05 

5.0386-01 

1.7396-03 

2.6336-27 

2.7386-07 

5.9526-04 

8.3336-07 

3.7836-10 

6.1006*03 

1.3176-04 

3.0606-01 

2.0666-03 

7.3786-27 

3.4116-07 

3.0666-04 

7.9776-07 

4.0636-10 

6.2006*03 

1.7806-04 

5.0876-01 

2.4296-05 

1.9636-26 

4.2516-07 

4.3466-04 

7.6016-07 

4.3986-10 

6.3006*03 

2.3956-04 

5.1236-01 

2.8346-03 

3.0276-26 

5.2'26-07 

3. 7396-04 

7.24 76- 07 

4.7836-10 

6.4006*03 

3.2026-04 

5.1696-01 

3.2906-03 

1.2476-23 

6.3726-07 

3.2896-04 

6.9306-07 

5.2226-10 

6.3006*03 

4.2476-04 

3.225E-01 

3.8086-03 

3.0116-23 

8.1276-07 

2.8836-04 

6.6636-07 

3.7126-10 

6.6006*03 

3.5806-04 

5.2916-01 

4.4066-05 

7.1226- 25 

9.9916-07 

2.3596-04 

6.4336-97 

6.2506-10 

6.7006*03 

7.2 5 06 -04 

3.3696-01 

3.1046-05 

1.6566-24 

1.2196-06 

2.2896-04 

6.3036-07 

6.8296-10 

6.8006*03 

9.3106-04 

3.4366-01 

3.9266-05 

3.7996-24 

1.4756-06 

2.0426-04 

6.2146-07 

7.4366-10 

'.9006*03 

1. 1816-03 

3.3506-01 

6.9016-03 

8.6176-24 

1.7686-06 

1.8696-04 

6.1836-07 

8.0386-10 

..0006*03 

1.4796-03 

3.6506-01 

8.0606-05 

1.9366-23 

2.0976-06 

1.7026-04 

6.2066-07 

8.6776-10 

7.1006*03 

1.8306-03 

5.7526-01 

9.4416-05 

4.3106-23 

2.4606-06 

1.5566-04 

6.2756-07 

9.2726-10 

7.2006*03 

2.2366-03 

3.8526-01 

1.1056-04 

9.5086-23 

2.8346-06 

1.4266-04 

6.3836-07 

9.8236-10 

7.3006*03 

2.7026-03 

5.9496-01 

1.1036'04 

2.0786-22 

3.2736-06 

1.3096-04 

6.3296-07 

1.0326-09 

7.4006*03 

3.2306-03 

6.0396-01 

1.3346-04 

4.4986-22 

3.71 .6-06 

1.2026-04 

6.7016-07 

1.0746-09 

7.3006*03 

3.8236-03 

6.1216-01 

1.8056-04 

9.6336-22 

4.1776-06 

1.1836-04 

6.8966-07 

1.1076-09 

7.6006*03 

4.4816-03 

6.1946-01 

2.1246-04 

2.0416-21 

4.6496-06 

1.0136-04 

7.1086-07 

1.1326-09 

7.7006*03 

3.2156-03 

6.2576-01 

2.4966-04 

4.2716-21 

3.1296-06 

9.2896-05 

7.3336-07 

1.1496-09 

7.8006*03 

6.0216-01 

6.3116-01 

2.9296-04 

8.8316-21 

3.6136-06 

8.3166-03 

7.5726-07 

l.l‘^TE-09 

7.9006*03 

6.9066-01 

6.3566-01 

3.4316-04 

1.8036-20 

6.1036-06 

7.8846-05 

7.8186-07 

1.1686-09 

8.0006*03 

7.8736-01 

6.3926-01 

4.0106-04 

3.6326-20 

6.5936-06 

7.1316-05 

8.0706-07 

1.1346-09 

8.2006*03 

1.0076-02 

6.4436-01 

3.4396-04 

1.4166-19 

7.3706-01 

6.0046-03 

8.5886-07 

1.1296-09 
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P/PO ^ 9.01E-01 


• 

C* 


C- 

CO 

CO* 

C02 

C2 

T 

0. 

0. 

0. 

0. 

0. 

0. 

1.0006*00 

0. 

1.0006*02 

0. 

0. 

0. 

0. 

4.5245-45 

0. 

1.000£*00 

0. 

2.0006*02 

0. 

0. 

0. 

0. 

2.4435-40 

1.3656-80 

..000E*00 

0. 

3.0006*02 

0. 

0. 

0. 

0. 

5.6316-28 

6.4 566 -60 

1.000E*00 

0. 

4.0006*02 

0. 

0. 

0. 

0. 

1.437E-20 

1.467E-47 

1.000E*00 

0. 

5.0006*02 

♦.234E-T9 

4.227E-B0 

0. 

0. 

1.220E-15 

2.3746-39 

1 .0006*00 

0. 

6.0006*02 

2.S19E*69 

3.029E-67 

0. 

0. 

4.0335-12 

1. 7296-33 

1.0006*00 

7.5656-92 

7.0006*02 

9.4»2E-S4 

2.72BE-59 

0. 

0. 

4.615E-10 

2.3166-30 

1 .0006*00 

2.489C-78 

8.0006*02 

S.2S7E-99 

1.970E-S4 

0. 

0. 

1.616E-08 

6.259E-29 

1.0006*00 

3.7806-69 

9.0006*02 

1.239E-93 

1.34BE-30 

0. 

2.074E-S7 

2.011E-07 

7.9556-28 

1.000E*00 

7. 3926-62 

1.0006*03 

3.0T1E>39 

1.856F-47 

0. 

3.5385-77 

1.577E-06 

6.248E-27 

1.0006*00 

6.809i -56 

1.1006*03 

1.91TE-35 

7.705F-45 

0. 

1. 190E-68 

8.749E-04 

3.5856-24 

1.0006*00 

0.3645-51 

1.2n06*03 

1.7saE-32 

1.272E-42 

0. 

1.950E-61 

3.722E-05 

1.5526-25 

9.9096-01 

1.0246 «6 

1.3iiu6*03 

8.134E-30 

I.U16E-40 

0. 

2.978E-55 

1.285E-04 

5.4506-25 

9.9986-01 

4.1286-45 

1.4006*03 

1.69TE-27 

4.545E-39 

2.5eS£-95 

6.804E-50 

3.754E-04 

1. 6206-24 

9.9945-01 

5.5066-40 

l.:C?6*03 

1.719E-25 

1.26BE-37 

1.395E-91 

3.323E-45 

9.575E-04 

4. 2026-24 

9.9866-01 

2.967r-ir 

1.6006*03 

1.334E-23 

2.339E-36 

1.942E-8S 

4.296E-41 
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9.571E-02 

2.73SE-01 

1.255E-06 

2.4356-06 

2.3466-08 

3.5376-07 

1.5686-12 

1.720EO9 

4.517E-01 

a.CiOOE-02 

2.79SE-01 

1.716E-06 

2.1196-06 

1. 8086-08 

3.0676-07 

1.1776-12 

l.790Ef0b 

4.Sb&E-01 

7.721E-02 

2.850E-01 

2.328E-06 

1.8426-06 

1.3926-08 

2.653F-07 

8.8146-13 

1.7bOE*09 

4.611E-01 

6.927E-02 

2.900E-01 

3.135E-OA 

1.5996-06 

1.0716-08 

2,2916-07 

6.5956-13 

t. 7BaE«09 

4.451E-01 

6.2I3E-02 

2.945E-01 

4. 1916-06 

1.3876-06 

8.2436-09 

1.9 766-07 

4.9326-13 

1.800E»04 

4.687E-01 

5.572E-02 

2.985E-01 

5.564E-06 

1. 2026-06 

6.3486-09 

1.7016-07 

3.6896-13 

1.820E»04 

4.719E-01 

4.998E-02 

3.02U-01 

7.339E-06 

1.0426-06 

4.9936-09 

1.4676-07 

2.7616-13 

1.840E»94 

4.748E-01 

4.484E-02 

3.093E -01 

9.618E-06 

9.0286-07 

3.727E-09 

1,2646-07 

2.068F-13 

l.B60E»04 

4.774E-01 

4.025E-02 

3.081E-01 

1.253E-09 

7.827E-07 

2.9206-09 

1.0896-07 

1.5516-13 

1.880E»04 

4.798E-01 

3.616E-02 

3.10AE-01 

1.622E-05 

6.7896-07 

2.2*26-09 

9.382E-OB 

l.'e5( -n 

t.9aOE»04 

4.819f-Gl 

3.250E-02 

3.1296-01 

2.0896-05 

5.8936-07 

1. 7556-09 

8.0906-08 

8.7756-14 

i.920E*0<. 

4.838E-01 

2.924E-02 

3.149E-01 

2.675F-05 

5.1196-07 

1.3666-09 

6. 9836-06 

6.621E-I4 

l.94O£*04 

4.885E-01 

2.434E-02 

3.18*:~01 

3.408E-05 

4.4926-07 

1.0656-09 

6.0336-08 

5.0096-14 

1.960£»04 

4.87|E*01 

2.374E-02 

3.182E-01 

4.320E-05 

3.8756-07 

8.3916-10 

5.2186-08 

3.7996-14 

1.98UE*04 

4.888E-0I 

2.143E-92 

3.199E-01 

5.450E-05 

3.3786-07 

6.9336 .0 

4.5186-08 

2.8906-14 

2.0COE»04 

4.898E-01 

1.936E-02 

3.207E-O1 

6.842 £-05 

2.9486-07 

5.1376-10 

3.9186-38 

2.2046-14 

2.020E»04 

4.910E-01 

1.IS2E-02 

3.217E-01 

8.5506-05 

2.5766-07 

4.09IE-1U 

3.4026-08 

1.6876-14 

7.040E«U4 

4.921E-01 

1.S87E-02 

3.226E-01 

1.0646-04 

2.2546-07 

3.2846-10 

2.9586-08 

1.2956-14 

2.060E»04 

4.932E-01 

1.439E-02 

3.233E-01 

1.3186-06 

1.9766-07 

2.9426-10 

2.5766-08 

9.967S-15 

2.080E*04 

4.942E-01 

t.307£-02 

3.240E-01 

1.6256-04 

1.7346-07 

2.0226-10 

2.2476-08 

7.6986-15 

2.100E»04 

4.952E-01 

uisrE-OE 

3.249E-01 

‘.996F-04 

1.5256-07 

1. 4146-10 

l.9i3E-08 

5.9646-15 

2.12a£*04 

4.96IE-01 

1.082E-02 

3.248E-01 

2.443E-04 

1.3426-07 

1.2816-10 

1.7176-08 

4.6366-15 

2.140E*U4 

4.971E-01 

9.86«E-03 

3.251E-01 

2.9776-04 

1.1846-07 

1.03 66-10 

1.5046-08 

3.6156- 15 

2.16JE*04 

4.980E-01 

9.004E-03 

3.293E-01 

3.614E-04 

1.0456-07 

8.3436-11 

1.3206-08 

2.8286-15 

2.180E*04 

4.9B9E-01 

8.230E-03 

3.294E-01 

4.3716-04 

9.2476-08 

6.7356-11 

1. 1606-08 

2.220F-15 

2.2aOE»04 

4.999E-01 

7.531E-J3 

3.293E-01 

5.2686-04 

8.192E-08 

9.4526-11 

1.0216-08 

1.7476-15 

2.220E*U4 

5.009E-01 

6.901E-03 

3.252E-01 

6. 3296-04 

7.2696-08 

4.4266-11 

8.9936-09 

1.3806-15 

2.24UE*04 

5.019E-01 

6.331E-03 

3.290E-01 

7.5686-04 

6.460E-08 

3.6036-11 

7.9356-09 

1.0936-15 

2.260E*04 

5.03OE-0I 

5.818E-03 

3.246E-01 

9.023E-04 

5.750E-08 

2.9406-11 

7.0.16-09 

8.6846-16 

2.280E*04 

S.041E-01 

5.347E-03 

3.242E-01 

1.0726-03 

5.125E-08 

2.4066-11 

6.203F-09 

6.9196-16 

2.300E»04 

5.053E-0: 

4.923E-03 

3.236E 01 

1.270--03 

4.3756-08 

1.9746-1' 

•>.4946-09 

5.5306-lu 

2.320E»0-. 

S.066E-01 

4.S37E-03 

3.229E-' 

1.4996-03 

4.0906-08 

1.6236-1. 

4,8726-09 

4.4126-16 

2.34b€»04 

5.079E-01 

4.186E-03 

3.221E-I . 

1.7636-03 

3.662E-08 

1.3386-11 

4.325E-4; 

3.561E-16 

7.3b0E»04 

3.093E-01 

3.S47E-03 

3.212E-01 

2.0676-07 

3.2836-08 

1.1856-11 

3.8436-09 

2.8706-16 

2.380E*i>4 

3.108fc-01 

3.5 78E-03 

3.201E-01 

2.4166-03 

2.9686-08 

9.1496-12 

3.4186-09 

2.3196-16 

2.4Q0£*04 

5.124E-OI 

3.308E-03 

3.189E-01 

2.8166-03 

2.6906-08 

7.50U-12 

3.0436-09 

1.8786-16 

2.420E*04 

8.141E-01 

3.065E-03 

3.178E-01 

3.2716-03 

2.3856-08 

6.3106-12 

2.) \26 -09 

l.52';-14 

2.440£»04 

8.1S9E-01 

2.841E-03 

3.1A1E-01 

3.788E-03 

2.1506-08 

5.2566-12 

2.4186-09 

1..' .16-16 

2.460E»04 

S-177E-01 

2.636E-03 

3.1496-01 

4.3736-03 

1.9406-08 

4.3866-12 

2.1576-09 

1.0126-16 

2.4SOE»04 

8.197E-01 

2.4*8E-03 

3.127E-0I 

9.0346-03 

1.7526-08 

3.6866-12 

1.9266-09 

8.2696-17 

2.5U0E«04 

J„2l7E-OI 

2.27SE-03 

3.1086-01 

9. ' ’76-03 

1.984E-08 

3.0696-12 

1.7206-09 

6.7716-17 
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C* 

C** 

C- 

CO 

CO* 

C02 

C2 

T 

2.»*3E-01 

1.1856-02 

1.7466-12 

2.7286-06 

3.1176-02 

9.7096-05 

6.0696-07 

1.0206-04 

8.4006*03 

1.9I9E-01 

1.4636-02 

4.0426-12 

3.074E-06 

2.1616-02 

4. 1156-05 

3.5396-07 

8.4286-05 

8.6006*03 

2.9S9E-01 

1.7S3E-02 

9.0096-12 

3.4026-06 

1.5076-02 

8.5326-05 

2.0876-07 

5.9066-05 

8.8006*03 

2.969E-OI 

2.1472-02 

1.9386-11 

3.7086-06 

1.0596-02 

7.9716-05 

1.2476- 07 

5.6316-05 

9.0006*03 

2.934Et01 

2.5566-02 

4.0356-11 

3.9916-06 

7.4996-03 

7. 4406-05 

7.SS1E-0S 

4.5786-05 

9.2006*03 

2.a85E-01 

3.0146-02 

8.1436-11 

4.2486-06 

5.3526-03 

6. 9386-05 

4.8306-08 

3. 7156-05 

9.4006*03 

2.826E-01 

3.521E-02 

1. 5966- 10 

4.4746-06 

3.8486-03 

6.4O6E-05 

2.874Er08 

3.0106-G5 

9.6006*03 

2.7S6E-OI 

4.0776-02 

3.0456-10 

4.6676-06 

2.7866-03 

6.02IE-05 

1.8046-08 

2.4346-05 

9.8006*03 

2.8TTE-01 

4.6826-02 

5.6626-10 

4.8216-06 

2.0306-03 

5.601E-0S 

1.1436-08 

1.9656-05 

1.0006*04 

2.589E-01 

5.3326-02 

1.0276-09 

4.9356-06 

1.4876-03 

5. 204E-05 

7.3166-09 

1.5826-05 

1.0206*04 

2.99SE-01 

6.0266-02 

1.8216-09 

5.0066-06 

1.0956-03 

4.828E-0S 

4.7186-09 

1.2706-05 

1.0406*04 

2.393E-01 

6.7576-02 

3.1596-09 

5.0316-06 

8.0956-04 

4.47IE-05 

3.0636-09 

1.0166-05 

1.0606*04 

2.286E-01 

7.S21E-02 

5.3676-09 

5.0116-06 

6.0046-04 . 

4.132E-05 

2.0016-09 

8.0986-06 

1.0806*04 

2.I73E-01 

8.309E-02 

8.9396-09 

4.9476-06 

4.4666-04 

3.808E-05 

1.3136-09 

6.4256-06 

1.1006*04 

2.J57E-01 

9.1156-02 

1.4616-08 

4.8406-06 

3.3286-04 

3.501E-05 

8.6516-10 

5.0726-06 

1.1206*04 

1.738E-01 

9.928E-02 

2.3446-08 

4.6946-06 

2.4846-04 

3. 208E-0S 

5.7176-10 

3.9846-06 

1.1406*04 

1.818E-01 

1.0746-01 

3.6976-08 

4.5146-06 

1.8566-04 

2.930E-05 

3.7866-10 

3.1126-06 

1.1606*04 

1.&97E-0I 

I.154E-0I 

5. 7346-=^ 08 

4.3046-06 

1.3886-04 

2.666E-05 

2.5116-10 

2.4176-06 

1.1806*04 

1.577E-01 

1.2326-01 

8.7526-08 

4.07DE-06 

1.0386-04 

2.417E-05 

1 . 0666-10 

1.8676-06 

1.2006*04 

1.9591-01 

1.3066-01 

1.3156-07 

3.8206-06 

7.7606-05 

2.1S2E-05 

1.1066-10 

1.4346-06 

1.2206*04 

1.394E-01 

1.3766-01 

9486-07 

3.5586-06 

5.7996-05 

1.961E-0S 

7.3336-11 

1.0456-06 

1.2406*04 

1.239E-OI 

1.4426-01 

.8446-07 

3.2916-06 

4.3306-05 

I.755E-05 

4.8586- II 

8.3206-07 

1.2606*04 

1.12SC-0I 

1.5026-01 

4.3966-07 

3.0246-06 

3.2306-05 

1.563E-05 

3.2126-11 

6.2926-07 

1.2806*04 

1.32SE-01 

1.5576-01 

5.8226-07 

2.7616-06 

2.4076-05 

1.386E-05 

2.1196-11 

4.7376-07 

1.3006*04 

9.332E-02 

1.6056-01 

8.1756-07 

2.5086-06 

1.7916-05 

1.223E-05 

1.3946-11 

3.5526-07 

1.3206*04 

8.450E-02 

1.6466-01 

1.1346-06 

2.2656-06 

1. 3316-05 

1.0746-05 

9.1466-12 

2.6546-07 

1.3406*04 

7.633E-02 

1.6826-01 

1.5576-06 

2.0376-06 

9.8776-06 

9. 3846-06 

5.9786-12 

1.9776-07 

1.3606*04 

6.B79E-02 

1.7116-01 

2.1146-06 

1.S23E-06 

7.3186-06 

8. 1626-06 

3.8936-12 

1.4696-07 

1.3806*04 

6.187E-02 

1.735E-01 

2.8436- 06 

1.6266-06 

5.4146-06 

7. 06 76-06 

2.5256-12 

1.0906-07 

1.4006*04 

5.556E-02 

1.7536-01 

3.7886-06 

1.4446-04 

3.9996-06 

6.0916-06 

1.6316-12 

8.0706-08 

1.4206*04 

9.982E-02 

1.7666-01 

5.0066-06 

1.2 786-06 

2.9506-06 

5.2276-06 

1.0->96-12 

5.9696-08 

1.4406*04 

4.953E-02 

1.7756-01 

6.5656-06 

1.1286-06 

2.1772-06 

4.467r -06 

6.7156-13 

4.4136-08 

1.4606*04 

3.994E-02 

1.7806-01 

8.5446-06 

9.9326-07 

1.5986-06 

3.8046-06 

4.2826- 13 

3.2616-08 

1.4806*04 

3.573E-02 

1.7826-01 

1.1056- 05 

8.7206-07 

1.1746-06 

3.2276-06 

2.7196-13 

2. 4116-03 

1.5006*04 

3.195E-02 

1.7816-01 

1.4206-05 

7.6396-07 

8.6166-07 

2.7296-06 

1.7206-13 

1.7846-08 

1.5206*04 

2.858E-02 

1.7786-01 

1.8156-05 

6.6 796-07 

6.3206-07 

2.301E-06 

1.0856-13 

t.3216-0C 

1.5406*04 

2.5S9E-02 

1.7746-01 

2.3086-05 

S.8306-C7 

4.6346-07 

1.9366-06 

6.8176-14 

9.7946-09 

1.5606*04 

2.285E-02 

1.7636-01 

2.9226-05 

5.0826-07 

3.3986-07 

1.6256-06 

4.2756-14 

7.2766-09 

1.5806*04 

2.J4SE-02 

1.7626-01 

3.6826-05 

4.4256-07 

2.4926-07 

1.3626-06 

2.6766-14 

5.4176-09 

1.6006*04 

1.832E-02 

1.7546-01 

4.6206-05 

3.8496-07 

1.8296-07 

1.1406-06 

1.6726-14 

4.0426-09 

1.6206*04 

1.642E-02 

1.7476-01 

5.7766-05 

3.3476-07 

1.3436-07 

9.5306-07 

1.0456-14 

3.0256-09 

1.6406*04 

l.)74E-02 

1.7406-01 

7.1956-05 

2.9096-07 

9.8836-08 

7.9646-07 

6.5276-15 

2.2716-09 

1.6606*04 

1.324E-02 

1.7336-01 

8.931E-0S 

2.5286-07 

7.2836-08 

6.6546-07 

4.0806-15 

1.7106-09 

1.6806*04 

1.192E-02 

1.7266-01 

l.IOSE-04 

2.1986-07 

5.3786 -08 

5. 5606-07 

2.5546- 15 

1.2926-09 

1.7006*04 

1.074E-02 

1 7196-01 

1.3626-04 

1.9116-07 

3.9816-08 

4.6496-07 

1.6026-15 

9.7926-10 

1.7206*04 

9.489E-03 

..1136-01 

1.6746-04 

1.6636-07 

2.9546-08 

3.8896-07 

1.0076-15 

7. 4516-10 

1.7406*04 

8.756E-03 

1.7076-01 

2.0516-04 

1.4486-07 

2.1996-08 

3.2576-07 

6.3516-16 

5.6906-10 

1.7606*04 

7.926E-03 

1.7016-01 

2.5056-04 

1.2616-07 

1.6426-08 

2.7306-07 

4.0196-16 

4.3626-10 

1.7806*04 

7.186E-03 

1.6966-01 

3.0506-04 

1.1006-07 

1.2306-08 

2.2926-07 

2.5536-16 

3.3566-10 

1.8006*04 

4.526E-03 

1.6916-01 

3.7016-04 

9.6066-08 

9.2466-09 

1.9276-07 

1.6296- 16 

2.5926-10 

1.8206*04 

5.3 366-03 

1.6876-01 

4.4786-04 

8. 3976-08 

6.9756-09 

1.6236-07 

1.0446-16 

2.0096-10 

1.8406*04 

5.409E-03 

1.6826-01 

5.4026-04 

7.3496-08 

5.2826-09 

1 . 3696-07 

6.7216-17 

1.5636-10 

1.8606*04 

4.936E-03 

1.6786-01 

6.4966-04 

6.4406-08 

4.0146-09 

1.1566-07 

4.3496-17 

1.2216-10 

1.8806*04 

4.31 26-03 

1.6746-01 

7.7876-04 

5.6516-08 

3.0636-09 

9.7906-08 

2.8296- 17 

9.5676-11 

1.9006*04 

4.13CE-03 

1.6706-01 

9.30 76- 04 

4.9656-08 

2.3466-09 

8.3036-08 

1.8506-17 

7.5236-11 

1.9206*04 

3.787E-03 

1.66(6-01 

1.1096-03 

4.3686-08 

1.8036-09 

7.0566-08 

1.2166-17 

5.9366-11 

1.9406*04 

3.477E-03 

1.6626-01 

1.3176-03 

3.8486-08 

1.3926-09 

6. 0076-08 

8.0376-18 

4.6996-11 

1.9606*04 

3.I97E-03 

1.6576-01 

1.5606-03 

3. 3946-08 

1.0786-09 

5.1236-08 

5.3416-18 

3.7316-11 

1.9806*04 

2.944E-03 

1.6536-01 

1.8426-03 

2.9986-08 

8.3796-10 

4.5786-08 

3.5686-18 

2.9726-11 

2.0006*04 

2.7I4E-03 

I. 6486-01 

2.1676-03 

2.6526-08 

6.5376-10 

3.7476-08 

2. 3966- If 

2.3746-11 

2.0206*04 

2.505E-03 

1.6426-01 

2.5436-03 

2.3486-08 

5.1186-10 

3.2136-08 

1.6186- 18 

1.9016-11 

2.0406*04 

2.3I5E-03 

1.6366-01 

2.9756-03 

2.0826-08 

4.0216-10 

2.7606-08 

1.0986-l'» 

1.5276-11 

2.0606*04 

2.142E-03 

1.630=-01 

3.4706-03 

1.8486-08 

3.1706-10 

2. 3756-08 

7.4926-19 

1.2296-11 

2.0806*04 

1.984E-03 

1.6236-01 

4.0346-03 

1.6426-08 

2.5076-10 

2.0466-08 

5.1376-19 

».9>2E-12 

2.1006*04 

1.839E-03 

1.6146-01 

4.675E-03 

1.4606-08 

1.9886-10 

1.7656-08 

3.5396-19 

8.0136-12 

2.1206*04 

1.706E-03 

1.6056-01 

5.40 26 - 03 

1.3006-08 

1.5826-10 

1.5256-08 

2.4506- 19 

6.4906-12 

2.1406*04 

l.S84t:-03 

1 .5956-01 

6.2216-03 

1.1566-08 

1.2626-10 

1.3196-08 

1.7036-19 

5. 2656-12 
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1.6136-01 

1.8936-08 

1.0156-05 

1.7316-01 

2.8536-08 

9.2796-04 

1.8476-01 

4.3336-08 

8.4326-04 

1.9616-01 

4.4986-08 

7.4226-04 

2.0706-01 

9.4276-08 

4.8936-04 

2.1766-01 

1.4106-07 

4.1326-04 

2.2766-01 

2.0426-07 

5.4426-04 

2.3706-01 

2.9246-07 

4.8446-04 

2.4596-01 

4.1526-07 

4.2796-04 

2.5416-01 

5.8346-07 

3.7486-04 

2.6176-01 

8.1226-07 

3.3076-04 

2.6876-01 

1.1216-04 

2.8946-04 

2.7516-01 

1.5346-04 

2.5286-04 

2.8096-01 

2.0836-04 

2.2046-04 

2.8626-01 

2.8046-04 

1.9196-04 

2.9106-01 

3.7546-04 

1.4486-04 

2.9936-01 

4.9846-04 

1.4906-04 

2.9926-01 

4.5806-04 

1.2996-04 

3.6266-01 

8.4246-04 

1.0936-04 

3.6576-01 

1.1246-05 

9.4976-07 

3.0896-01 

1.4546-05 

8.2916-07 

3.1096-01 

1.8746-05 

7.1726-07 

3.1916-01 

2.4036-05 

4.2396-07 

3.1506-01 

3.0426-05 

5.4326-07 

3.1676-01 

3.8826-05 

4.7346-07 

3.1826-01 

4.8986-05 

4.1306-07 

3.1956-01 

4.1516-05 

3.4076-07 

3.2076-01 

7.4386-05 

3.1556-07 

3.2176-01 

9.9476-09 

2.7436-07 

3.2256-01 

1.1856-04 

2.42:6-07 

3.2326-01 

1.4426-04 

2.1286-07 

3.2386-01 

1.7976-04 

1.8716-07 

3.2496-01 

2.- ;-04 

1.4486-07 

3.2476-01 

2.4 ^6-04 

1.4546-07 

3.2506-01 

3.2556-04 

1.2656-07 

3.2916-01 

3.9386-04 

1.1376-07 

3.2526-01 

4.7476-04 

1.0076-07 

3.2916-01 

5.7016-04 

8.9396-08 

3.2506-01 

4.8246-04 

7.9446-08 

3.2476-01 

8.1396-04 

7.0736-08 

3.2446-01 

9.4756-04 

4.3046-08 

3.2396-01 

1.1446-03 

5.4306-08 

3.2336-01 

1.3936-03 

9.0346-08 

3.2286-01 

1.9916-03 

4.5076-08 

3.2186-01 

1.8496-03 

4.0416-08 

3.2086-01 

2. 1856-03 

3.4296-08 

3.1966-01 

2.9486-03 

3.2426-08 

3.1886-01 

2.9416-03 

2.9376-08 

3.1726-01 

3.4316-03 

2.4476-08 

3.1976-01 

3.9446-03 

2.3896-08 

3.1416-01 

4.9446-03 

2.1986-08 

3.1236-01 

9.2436-03 

1.9926-08 


02 

02* 

02- 

5.9896-05 

9.4135-07 

1.2736-09 

4.7276-05 

1.019; -04 

1.2216-09 

4.0846-09 

1.0776-04 

1.1446-09 

3.4846-05 

1.1386-04 

1.1036-09 

2.9896-05 

1.1956-04 

1.0416-09 

2.4806-09 

1.2556-04 

9.7906-10 

2.1196-05 

1.3146-04 

9. 1906- 10 

1.1446-05 

1.3746-06 

8.5946-10 

1.9956-05 

1.4376-04 

8.0136-10 

1.3836-05 

1.4976-04 

7.4406-10 

1.2816-05 

1.5946-04 

4*9016-10 

1.0456-05 

1.41SE-04 

4.3726-10 

9.1876-04 

1.4726- 04 

5.8426-10 

7.9436-04 

1.7276-04 

5.3726-10 

4.9316-04 

1.7796-04 

4.9036-10 

4.0496-04 

1.0296-04 

4.4S46-I0 

9.2286-04 

1.0746-04 

4.03IE-10 

4.4826-04 

1.9196-04 

3.4306-10 

4.0886-04 

1.9506-04 

3.2536-10 

3.4846-04 

1.9796-04 

2.0996-10 

3.0256-04 

1.9996-04 

2.5706-10 

2.4296-04 

2.0106-06 

2.2456-10 

2.2406-04 

2.0126-04 

1.9056-10 

1.9446-04 

2.0026-04 

1.7206-10 

1.4446-04 

1.9806-04 

1.4956-10 

1.4206-04 

1.9466-04 

1.2046-10 

1.2896-04 

1.9006-06 

1.0956-10 

1.0186-04 

1.0426-04 

9.2446-11 

6.9416-07 

1.7726-04 

7.7796-11 

7.U56-07 

1.4916-04 

4.4796-1’ 

5.9886-07 

1.4026-04 

5.3516- 

4.8846-07 

1.5056-04 

4.3836- .1 

3.9836-07 

1.4036-04 

3. 5406-11 

3.2396-07 

1.2986-04 

2.8486-11 

2.4176-07 

1.1926-06 

2.2916-11 

2.1016-07 

1.0046-04 

1.8146-’! 

1.4876-07 

9.8316-07 

1.4286-11 

1.3316-07 

8.03«6-07 

1.115E-11 

1.0516-07 

7.0976-07 

8.4456-12 

8.2446-08 

7.0166-07 

4.4436-12 

4.4496-08 

4.2016-07 

5.1076-12 

5.0446-08 

5.4546-07 

3.8956-12 

3.9356-08 

4.78U -07 

2.9506-12 

3.0496-08 

4.1746-07 

2.2396-12 

2.3586-08 

3.4336-07 

1.4906-12 

1.8246-08 

3.1556-07 

1.2736-12 

1.4896-08 

2.7346-07 

9.5706-13 

1.0896-08 

2.3446-07 

7.1906-13 

8.4146-09 

2.0456-07 

5.4006-13 

4.5096-09 

1.7446-07 

4.0546-13 

5.0896-09 

1.5256-07 

3.0496-13 

3.9046-09 

1.3176-07 

2.2946-13 

3.0136-09 

1.1376-07 

1.7296-13 

2.3596-09 

9.0246-08 

1.3056-13 

1.8396-09 

8.4936-08 

9.8706-14 

1.4376-09 

7.3486-08 

7.4826-14 

1.U46-09 

4.3446-08 

5.4846-14 

8.8396-10 

5.9176-08 

4.3326-14 

4.9596-10 

4.7896-08 

3.3106-14 

9.4856-10 

4.1636-08 

2.5346-14 

4.3906-10 

3.4236-08 

1.9496-14 

3.4546-10 

3.1586-06 

1.5026-14 

2.7516-10 

2.7546-08 

1.1416-14 

2.1976-10 

2.4096- 08 

9.0046-15 

1.7996-10 

2.1096-08 

7.0056-15 

1.4136-10 

1.8496-08 

5.4446-15 

1.1386-10 

1.6236-OS 

4.2796-15 

9.1826-11 

1.4276-08 

3.3406-15 

7.4456-11 

1.2946-08 

2.4446- IS 

4.0446-11 

1.1086-08 

2.0916-15 

4.9246-11 

9.7796-09 

1.4576-15 

4.0206-11 

8.4457-09 

1.3176-15 

3.2016-11 

7.4526-09 

1.0506-15 

2.7816-11 

4.7816-09 

0.3906-14 

2.2226-11 

4.0146-09 

4.7246-14 

1.8326-11 

5.3436-09 

5.4076-14 

1.5146-11 

4.7516-09 

4.3506-14 

1.2946-11 

4.2286-09 

3.5226-14 

1.0416-11 

3.7476-09 

2.8546' 14 

8.4586-12 

3.3506-09 

2.3186-14 

7.2146-12 

2.9976-09 

1.8876-14 

4.0246-12 

2.474E-M 

1.5396-14 

5.0896-12 

2.391E-M 

1.2596-14 

4.2216-12 

2.1576-09 

1.031E-14 
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c 

C* 

C** 

C- 

CO 

C04 

CQ2 

C2 

T 

2.9«9E-0l 

1.121E-02 

1.573E-12 

2.8S8E-04 

3.444E-02 

1.0206-04 

7.44 5E- 07 

1.1236-04 

8.400E403 

2.9t3E-01 

1.386E-02 

3,639E-12 

3.233E-06 

2.396E-02 

9.594E-05 

4.358E-07 

9.3306-05 

8.400E403 

2.990E-01 

1.491E-02 

8.105E-12 

3.988E-04 

1.474E-02 

8.995E-05 

2.579E-07 

7.6796-05 

8.S00E403 

2.9T6E-01 

2.038E-32 

1.744E-11 

3.922E-06 

1.180E-02 

8.417E-09 

1. 5456- 07 

6.2846-0$ 

9.000E403 

2.94SE-01 

2.430E-Q.7 

3.431E- 11 

4.232E-04 

8.373E-03 

7. 8446-05 

9.379E-08 

5.1266-03 

9.200E403 

2.901E-01 

2. 88 BE -02 

7.329E-11 

4.S14E-06 

9.98 8E -0 3 

7.3496-09 

$.7696-08 

4.1736-05 

9.400E403 

2.B95E-01 

3.353E-02 

1.437E-10 

4.745E-06 

4.314E-03 

6.8$4E-05 

3.5S7E-08 

3.3916-05 

9.400E*03 

2.780E-01 

3.888E-92 

2.742E-10 

4.982 E-06 

3.130E-03 

4.3916-05 

2.257E-08 

2.7526-05 

9.800E403 

2.T05E-01 

4.464F-02 

5.099E-10 

5.140E-04 

2.284E-03 

5.954E-09 

1.43SE-08 

2. 2296-05 

1.0006*04 

2.621E-01 

5.092E-02 

9.25»E-10 

9.296E-08 

1.679E-03 

5.5416-09 

9.206E-09 

1.8016-05 

1.0206*04 

2.S30E-O1 

5.741E-02 

1.S41E-09 

3.387E-04 

1.239E-03 

5.149E-05 

5. 9536-09 

1.4526-05 

l.040E*04 

2.O3E-01 

6.46BE-02 

2.B48E-09 

5.432E-08 

9.189E-04 

4.777E-05 

3.880E-09 

1.167E-05 

1.0406*04 

2.329E-01 

T.209E-02 

4.843E-09 

5.428E-04 

4.833E-04 

4.423E-05 

2.543E-09 

9. HlE-06 

l.080E*04 

2.220E-01 

7.976E-02 

8.3t3E-09 

5.37YE-06 

5.099E-04 

4.086E-09 

1.476E-09 

7.4486-06 

1.1006*04 

2.I07E-01 

8.763E-02 

1.318E-08 

i.281E-04 

3.813E-04 

3.745E-05 

1.1096-09 

5.9126-04 

1.1206*04 

1.991E-01 

9.561E-02 

2.117l-0B 

S.142E-06 

2.a57E-0« 

?. 59E-05 

7.361E-10 

4.6706-06 

1.1406*04 

1.8T2E-01 

U036E-01 

3.341E-08 

4.943E-04 

2.143E-04 

3. .686-05 

4.e:9E-10 

3.6496-0o 

1.1606*04 

1.7$3E-01 

1.U5E 0. 

5.185E-08 

4.794E-06 

1.609E-04 

E.891E-0S 

3.264E- 10 

2.8686-06 

1.1806*04 

1.63SE'01 

1.193E-31 

7.920E-08 

4.914E-04 

1.209E-04 

2. 4296-05 

2.179E-10 

2 .?29r-Ou 

1.2006*04 

I.SISE'Ol 

l.ioSE-Ol 

1.191E-07 

4.297E-05 

9.076E-05 

2.381E-05 

1.49SE- 10 

1.7226-06 

1.2206*04 

1.903E-fll 

1.139E-IU 

1.744E-07 

3.984E-04 

4.815E-05 

2. 1486-05 

9.704E-11 

1.3256-04 

1.2406*04 

1.292E-01 

1 O&E-Ol 

2.581E-07 

3.701E-06 

5.U3E-05 

1.930E-05 

6.470E-11 

l.i '2-Oe 

1.2606*04 

1.185E-01 

1.44SE-01 

3.721E-07 

3.417E-06 

3.834E-05 

1.725E-05 

4. 3076- 11 

7.7176-07 

1.2806*04 

I.083E-01 

S.5J4E-01 

5.299E-07 

3.134E-06 

2.S72E-05 

1.536E-0S 

2.862E- 11 

5. 8496-07 

1.3006*04 

9.eTQE-02 

US75E-01 

7.442E-07 

2.859E-04 

2.148E-05 

1.341E-05 

1.897E-11 

4.4156-07 

1.3206*04 

e.967E-02 

1.CI9E-01 

t.034E-06 

2.594E-06 

1.6O9E-09 

1.200E-05 

1.254E-11 

3.3206-07 

1 ■ 340E*04 

8.12SE-02 

;.657E-01 

1.420E-06 

2.342E-06 

1.198E-05 

1.034E-05 

8.260E-12 

4.41-96-07 

..3406*04 

7.394E-02 

1.690E-01 

1.930E-06 

2.109E-04 

8.925E-06 

9.206E-04 

5.423E-12 

1.8612-07 

1.3806*04 

6.628E-02 

1.716E-01 

2.593E-06 

1.S84E-04 

4.640E-04 

8.308E-04 

3.5476- 12 

1.2896-07 

1.4006*04 

5.968E-02 

2.737E-01 

3.445E-0S 

1.680E-06 

4.933E-06 

8. 9346-06 

2.3116-12 

1.0346-07 

1.4206*04 

S.36 SE-02 

1.753E-01 

4.582E-0O 

1.493E-04 

3.459E-Q4 

5.979E-04 

1.499E-12 

7.4906-08 

1.4406*04 

9.81SE-07 

1.78SE-01 

6.0I3E-06 

1.523F-06 

2.7UE-06 

5.134E-06 

9.68SE-13 

5-.714E-Q8 

1.4606*04 

4.323E'0Z 

1.772E-01 

7.325E-06 

1.163E-04 

2.005E-04 

4.391E-04 

4.2316-13 

4.2446-08 

1.4806*04 

3.876E-02 

1.776E-01 

1.012E-05 

1.029E-08 

1.482E-06 

3.T43E-06 

3.9936-13 

3.1526-08 

1.500E*04 

3.873E-02 

1.778E-01 

1.301E-05 

9.048E-07 

1.094E-04 

3.179E-04 

2.549E-13 

2.3426-08 

1.52 06*04 

3.1I2E-02 

1.T7C.E-01 

1.462E-05 

7.956E-07 

8.046E-07 

2.693E-08 

1.621E-13 

1.7416-08 

1.5406*04 

2.788E-02 

1.773E-01 

2.113E-05 

6.948E-07 

S.944E-07 

2.273E-C6 

1.0286-13 

1.2946-08 

1.5606*04 

2.898E'02 

1.768E-0l 

>.47iE-05 

6.074E-07 

4.382E-07 

I.S17E 06 

6.502E- 14 

9.6646-09 

1.5806*04 

2.240E-02 

1.7t3F-0l 

3.366E-05 

5.303E-07 

3.230E-0T 

1.613E-04 

4.103E-14 

7.2136-09 

1.400E*04 

Z.009E-02 

1.758E-01 

4.2223-OE 

4.625E-07 

2.381E-07 

1.354E-06 

2.585E-14 

5.4036-09 

1.6206*04 

1.804E-02 

1.749E-01 

5.274E-05 

4.031E-07 

1.757E-C7 

1. 1346-04 

1.4276-14 

4.0546-09 

1.640. rO* 

1.621E-02 

1.742E-01 

O.563E-05 

3.5UE-07 

1.298E-07 

9.527E-07 

1.024E-14 

3.0506-09 

1.6606*04 

1.4SSE-02 

1.735E-01 

d.l40E-05 

3.0S8E-07 

9.402E-08 

7.983E-07 

4.4436-15 

2.3026-09 

1.6806*04 

I.313E-'?> 

I.728E-01 

1.006E-04 

2.663E-07 

7.U8E-0a 

6.589E-07 

4.0S8E- 15 

1.7426-09 

1.7006*04 

1.184E-02 

1.722E-01 

1.239E-0* 

2.320E-07 

5.285E-38 

3.606E-07 

2.540E-15 

1.3236-09 

1.7206*04 

1.069E-02 

1.716E-01 

1.522E-04 

2.022E-07 

3.934E-08 

4.701E-07 

1.618E-15 

1.0086-09 

1.7406*04 

9.i70E-03 

1.710E-01 

1.863E-04 

1.763E-07 

2.937E-08 

3.944E-C7 

1.024E-15 

7.7126-10 

1.7606*04 

8.759E-03 

1.704E-01 

2.274E-04 

1.538E-07 

2.198E-08 

3.313E-07 

6.519E-16 

5.9196-10 

1.7806*04 

7.946E-03 

1.699E-01 

2.76OE-04 

1.343E-07 

1.651E-08 

2.786E-07 

4.1386-14 

4.5406-10 

1.8006*04 

7.220E-03 

1.694E-31 

3.355E-04 

1.I74E-07 

1.244E-08 

2.3466-07 

2.463E-16 

3.5256-10 

1.8206*04 

6.371E-03 

1.689E-01 

4.057E-04 

1.027E-07 

9.400E-09 

1.97BE-07 

1.712E-14 

2.7356-10 

’ .8406*04 

S.989E-03 

1.685E-01 

4.892E-0<> 

8.999E-03 

7.130E-09 

1.671E-07 

1.104E-16 

2.1306-10 

1.8606*04 

5.VS8E-03 

1.4B0E-01 

5.B79F-04 

7.892E-08 

5.428E-09 

1.413E-07 

7. 1786- 17 

1.4456-10 

1.8806*04 

5.000E-03 

I.678E-01 

7.045E-34 

6.931E-08 

4.147E-09 

1. 198E-07 

4.681E-17 

1.305E-10 

1.9006*04 

4.579E-03 

1.472E-01 

8.417E-04 

6.094E-08 

3.181E-09 

X.017E-07 

3. 04 76-17 

1.0276-10 

1.9206*04 

4.199E-03 

l.BsBE-OI 

1.003E-03 

5.364E-08 

2.448E-09 

a.650E-aS 

2.021E-17 

8.1116-11 

1.9406*04 

3.B57E-03 

1.664E-31 

1.191E-03 

4.729E-0B 

1.89 IE -09 

7.370E-08 

1.338E-17 

4.4256-11 

1.4506*04 

3.348E-03 

1.480E-01 

1.413E-03 

4.174E-08 

1.466E-09 

6.291E-08 

8.9106-18 

5.1056-11 

1.9806*04 

3.268E-03 

1.656r-01 

1.664E-03 

3.689E-0a 

1.141E-09 

5.380E-08 

5.962E-18 

4.0596-11 

2.0006*04 

3.014E-03 

1.851E-01 

1.959E-03 

3.264E-08 

3.9I2E-I0 

4.609E-08 

4.013c- 18 

3.2526-11 

2.0206*04 

2.783E-03 

1.646S-01 

2.299E-03 

2.B92E-08 

6.984E-10 

3.955E-08 

2.712E-18 

2.4076-11 

2.040E*04 

2.573E-03 

1.640E-01 

2.693E-03 

2.565E-08 

5.492E-10 

3.400E-03 

1.843E-18 

2.0956-11 

2.0606*04 

2.381E-03 

1.634E-01 

3.137E-03 

2.278E-oa 

4.332E-10 

2.92 7E-08 

1.259E- 18 

1.4876-11 

2.0806*04 

2.206E-03 

1.627E-01 

3.6<.8E-03 

2.0 25E-08 

3.429E-)0 

2.524E-0B 

8.6416-19 

1.363E-U 

2.1006*04 

2.846E-03 

1.629E-0V 

4.230E-03 

l.a03E-08 

2.''22E-10 

2.179E-38 

5.961E- 19 

1.1036-11 

2.1206*04 

I.B99E-03 

I.612E-31 

4.889E-03 

1.605E-08 

2.I68E-I0 

l.aa4E-08 

4.131E-19 

6,9396-12 

2.140E*04 

1.764E-03 

1.602S-tU 

5.834E-03 

1.431E-08 

1.731E-10 

1.6326-08 

2.874E-19 

7.2606-12 

2.1606*04 

1.640E-03 

1.592E-01 

8.47IE-03 

I.277E-08 

1.386E-10 

1.414E-08 

2.011E-19 

5.9066-12 

2.180E*04 

1.S24E-03 

1.981E-01 

7.410E-03 

1.141E-08 

U113E-10 

1.227E-08 

1.4126-19 

4.81''E-12 

2.2006*04 

t.420E-03 

I.98BE-3t 

8.«58E-01 

1.0I9E-08 

8.956E-11 

1.066E-08 

9 9606-20 

3.92 .6-12 

2.2206*04 

1.32ZE-03 

1.S94E-01 

9.622E-02 

9.116E-09 

7.225E-11 

9.264E-09 

7.0316-20 

3.2046-12 

2.2406*04 

I.23!F-03 

1.539E-01 

1.091E-02 

8.1S6E-09 

•.8406-11 

8.358E-09 

5.0116-20 

2.4186-12 

2.2606*04 

1.148E-03 

1.522E-01 

1.233E-02 

7.301E-09 

4.730E-11 

7.013E-09 

3.5746-20 

2.1406-12 

2.2806*04 

l.06SE'03 

1.503E-01 

1.389E-02 

6.537E-09 

3.839E-11 

6.106E-09 

2.55 76-20 

1.7516-12 

2.3006*04 

9.948E-04 

1.483E-01 

1.559E-02 

5. 855 E- 09 

3.120E-11 

5.318E-09 

1.8346-20 

1.4326-12 

2.3206*04 

9.269E-04 

I.461E-0I 

1.744E-02 

5.244E-09 

2.540E-11 

4.633E-09 

1.3226-20 

1.1716-12 

2.3406*04 

8.626E-04 

1.437F-01 

1.944E-32 

4.698E-09 

2.070E-11 

4.035E-09 

9.5446-21 

9.5746-13 

2.360E*04 

8.029E-04 

I.41tE01 

2.l58E-02 

4.208E-09 

1.6906-11 

3.515E-09 

4.9096-21 

7.8266-13 

2.380E*04 

7.470E-04 

1.384E-01 

Z.368E-32 

3.768E-09 

1.380E-11 

3.060E-09 

5.0136-21 

a.3916-13 

2.4006*04 

8.94SE-04 

I.394E-01 

2.833E-0’ 

3.374E-09 

1.1296-11 

2.664E-09 

3.6466-21 

5.2146-13 

2.4206*04 

6.453E-04 

1.323E-01 

2.892E-02 

3.020E-09 

9.2356-12 

2.317E-09 

2.6566-21 

4.2496-13 

2.4406*04 

9.992E-04 

1.291E-01 

3.I64E-02 

2.702E-09 

7.56IE-12 

2.015E-09 

1.9396-21 

3.459E-13 

2.4606*04 

9.558E-04 

1.257E-01 

3.489E-02 

2.414E-09 

6.193E-12 

1.750E-09 

1.4186-21 

2.3116-13 

2.4806*04 

9.I92E-04 

t.221E-OI 

3.746E-02 

2.199E-09 

5.0736-12 

1.5196-09 

1.0386-21 

2.2816-13 

2.5006*04 
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Table II.* Continued. 


P/PO • 2.00C«A0 


f E- 0 


U000E*02 

0. 

0. 

2.000E402 

0. 

5.4206-68 

3.000E«02 

0. 

2. 5706-46 

4.000E»02 

0. 

1.7306-35 

S.OOOE402 

0. 

9.8906-29 

6.000E»02 

5.5456-94 

1.3486-24 

T.OOOE402 

2.3676-79 

1.8046-21 

8.000E»02 

1.3966-67 

9.7426-19 

9.000E«02 

1.0346-57 

3.0096-16 

I.0O0E403 

9.2616-50 

3.0886-14 

1.300E4O3 

3.0406-43 

1.3716-12 

1.200E403 

8.3186-38 

3.2426-11 

1.300E*03 

3.3616-33 

4.7176-10 

1.400E403 

3.0196-29 

4.6876-09 

l.Sa0E*03 

8.1356-26 

3.4316-08 

1.600E*03 

8.2356-23 

1.9596-07 

1.T00E4O3 

3.6426-20 

9.1146-07 

t.S0M«03 

3.0496-18 

8.5736-06 

l.900E»03 

4.2376-17 

1.2126-05 

2. 0006*03 

3.8466-16 

3.6366-05 

2.100E*03 

2.7916-15 

9.8036-05 

2.2006*03 

1.6876-14 

2.4086-04 

2.3006*03 

8.7076-14 

5.4526-04 

2.4006*03 

3.9076-13 

1. 1486-03 

2.9006*03 

1.5486-12 

2.2626-03 

2.6006*03 

5.4916-12 

4.2036-03 

2.7006*03 

1.7616-11 

7.3956-03 

2.6006*03 

5.1606-11 

1.2386-02 

2.9006*03 

1.3916-10 

1.9786-02 

3.0006*03 

3.4756-10 

3.0266-02 

3.1006*03 

8.0956-10 

4.4486-02 

3.2006*03 

1.7676-09 

6.2946-02 

3.3006*03 

3.6346-09 

8. 5976-02 

3.4006*03 

7.0686-09 

1.1366-01 

3.5006* 03 

1.3096-08 

1.4546-01 

3.6006*03 

2.2956-08 

1.8066-01 

3.7006*03 

3.8576-08 

2.1806-01 

3.8006*03 

6.2156-08 

2.5636-01 

3.9006*03 

9.6336-08 

2.9386-01 

4.0006*03 

1.4426-07 

3.2916-01 

4.1006*03 

2.0916-07 

3.6106-01 

4.2006*03 

2.9556-07 

3.8866-01 

4.3006*03 

4.0886-07 

4.1196-01 

4.4006*03 

5.5696-07 

4.3096-01 

4.5006*03 

7.4966-07 

4.4616-01 

4.6006*03 

1.0036-06 

4. 5806-01 

4.7006*03 

1.3406-06 

4.6736-01 

4.8006*03 

1.7916-06 

4. 7446-01 

4.9006*03 

2.3966-06 

4.7996-01 

5.0006*03 

3.2106-06 

4.8426-01 

5.1006*03 

4.3076-06 

4.8756-01 

5.2006*03 

5.7776-06 

4.9006-01 

5.3006*03 

7.7416-06 

4.9206-01 

5.4006*03 

1.0356-09 

4.9366-01 

5.5006*03 

1.3826-05 

4.9496-01 

5.6006*03 

1.8406-05 

4.9616-01 

5.7006*03 

2.4466-05 

4.9716-01 

5.8006*03 

3.2456-05 

4.9806-01 

5.9006*03 

4.3006-05 

4.9906-01 

6.0006*03 

5.6936-05 

S.OOlE-01 

6.1006*03 

7.5326-05 

5.0136-01 

6.2006*03 

9.9566-05 

5.0296-01 

6.3006*03 

1.3146-04 

5.0486-01 

6.4006*03 

1.7316-04 

•!-073t-ol 

6.9006*03 

2.2736-04 

5.1046-01 

6.6006*03 

2.9716-04 

5.1426-01 

6.7006*03 

3.8606-04 

5.1896-01 

6.8006*03 

4.9806-04 

5.2456-01 

6.9006*03 

6.3706-04 

5.3116-01 

7.0006*03 

8.0746-04 

5.3856-01 

7.1006*03 

1.0136-03 

5.4676-01 

7.2006*03 

1.2586-03 

5.5556-01 

7.3006*03 

1.5466-03 

5.6476-01 

7.4006*03 

1.8796-03 

5.7406-01 

7.5006*03 

2.2626-03 

5.8336-01 

7.6006*03 

2.6996-03 

5.9236-01 

7.7006*03 

3.1836-03 

6.0076-01 

7.8006 *03 

3.7266-03 

6.0866-01 

7.9006*03 

4.3276-03 

6.1566-01 

8.0006*03 

4.9896-03 

6.2196-01 

8i200E*03 

6.5046-03 

6.3206-01 


04' O** 0- 


0. 

0. 

0. 

0. 

0. 

Q. 

2.1816-80 

0. 

0. 

5.8606-63 

0. 

0. 

1.6746-52 

0. 

0. 

1.6226-45 

0. 

0. 

1.5896-40 

0. 

2.7116-90 

3.6836-37 

0. 

2.8396-77 

6.6926-35 

0. 

4.641E-66 

4.1536-33 

0. 

4.9056-57 

1.2226-31 

0. 

1.1896-49 

2.0556-30 

0. 

1.6976-43 

2.2486-29 

0. 

2.7316-38 

1.7536-28 

0. 

7.9146-34 

1.0416-27 

0. 

5.8196-30 

4.9716-27 

0. 

1.4046-26 

2.0196-26 

0. 

1.3246-23 

1.8996-25 

0. 

2.1546-21 

5.3706-24 

0. 

5.3796-20 

1.2 866-22 

0. 

8.:i36-19 

2.3166-21 

6.8496-89 

9.4666-18 

3.2246-20 

1.1976-84 

8.6456-17 

3.5806-15 

9.0416-81 

6.4456-16 

3.2626-18 

3.2786-77 

4.0146-15 

2.4966-17 

6.2336-74 

2.1306-14 

1.6^76-16 

6.7056-71 

9.7776-14 

9.3536-16 

4.3516-68 

3.9366-13 

4.7256-15 

1.7986-65 

1.4056-12 

2.1366-14 

4.9646-63 

4.4906-12 

8.7446-14 

9.5956-61 

1.2966-11 

3.2706-13 

1.3366-58 

3.3996-11 

1.1276-12 

1.3886-56 

8.1656-11 

3.6056-12 

l.lOSE-54 

1.8066-10 

1.0 786-11 

6.9076-53 

3.6966-10 

3.0276-11 

3.4676-51 

7-0356-10 

8.0306-11 

1.4246-49 

1.2506-09 

2.0216-10 

4.8636-48 

2.0846-09 

4.8436-10 

1.4026-46 

3.2696-09 

1.1096-09 

3.4546-45 

4.8486-09 

2.4326-09 

7.3466-44 

6.8346-09 

5.1206-09 

1.3606-42 

9.2086-09 

1.0366-08 

2.2046-41 

1.1946-08 

2.0186-08 

3.1416-40 

1.5016-08 

3.7826-08 

3.9466-39 

1.8436-08 

6.8246-08 

4.3776-38 

2.2276-08 

1.1856-07 

4.2946-37 

2. 66 76-08 

1.9 826-07 

3.7366-36 

3.1806-08 

3.1966-07 

2.8926-35 

3.7926-08 

4.9776-07 

2.0036-34 

4.5306-08 

7.5036-07 

1.2516-33 

5.4276-08 

1.0996-06 

7.0886-33 

6.5196-08 

1.5676-06 

3.6776-32 

7.8476-08 

2.1836 -06 

1.7586-31 

9.4556-08 

2.9 776-06 

7.7986-31 

1.1406-07 

3.9836-06 

3.2266-30 

1.3756-07 

5.2346-06 

1.2506-29 

1.6586-07 

6.7616-06 

4.5526-29 

2.0016-07 

8.5946-06 

1.5626-28 

2.4166-07 

1.0756-05 

5.0636-28 

2.9226-07 

1.3266- 05 

1.5546-27 

3.5396-07 

1.6116-05 

4.5286-27 

4.2956-07 

1.9326-05 

1.2566-26 

5.2226-07 

2.2916-05 

3.3326-26 

6.3586-07 

2.6886-05 

8.4796-26 

7.7496-07 

3.1286-05 

2.0806- 25 

9.4426-07 

3.6196-05 

4.9436-25 

1.1496-06 

4.1706-05 

1.1436-24 

1.3956-06 

4.7936-05 

2.5856-24 

1.6866-06 

5.5 086-05 

5.7376-24 

2.0286-06 

6.3336-05 

1.2546-23 

2.4246-06 

7.2936-05 

2.7056-23 

2.8776-06 

8.4156-05 

5.7756-23 

3.3866-06 

9.7316-05 

1.2216-22 

3.9516-06 

1.1276-04 

2.5586-22 

4.5686-06 

1.3086-04 

5.3126-22 

5.2336-06 

1.5206-04 

1.0936-21 

5.9386-06 

1.7676-04 

2.2306-21 

6.6786-06 

2.0546-04 

4.5036-21 

7.4456-06 

2.3866-04 

9.0046-21 

8.2326-06 

2.7706-04 

1.7826-20 

9.0326-06 

3.7186-04 

6.7486-20 

1.0656-05 


02 

02* 

02- 

4.4756-11 

1.7606-1* 

0. 

5.2116-11 

1.7606-1* 

0. 

5.8406-11 

1.7606-18 

0. 

5.0816-11 

1.7606-18 

0. 

5.0866-11 

1.7606-18 

0. 

4.9816-11 

1.7606-18 

0* 

5.0186-11 

1.7606-18 

7.0666-83 

2.9696-10 

1.7636-18 

2.1*56-71 

6.2156-09 

1.760E-18 

5.27*6-61 

7.7206-08 

1.7606-18 

1.2536-52 

6.0426-07 

1.7606-18 

8.9406-46 

3.3626-06 

1.7606-1* 

4.5*06-40 

1.4266-05 

1.7606-18 

3.0916-35 

4.9246-05 

1.7606-18 

4.2466-31 

1.4886-04 

1.7606-18 

1.6316-27 

3.6886-04 

1.7606-18 

2.2256-24 

8.3836-04 

1.7976-18 

1.2666-21 

1.7*66-03 

4.9406-18 

1.3136-19 

3.3366-03 

4.6366-17 

2.1866-18 

5.9516-03 

4.1026-16 

2.3126-17 

1.0826-02 

2.9926-15 

1.9056-16 

1.6806-02 

1.8246-14 

1.2786-15 

2.4816-02 

9.4856-14 

7.1576-15 

3.5326-02 

4.2*76-13 

3.4116-14 

N. 9206-02 

1.7096-12 

1.4056-13 

6.. -<916-02 

6.0926-12 

5.0676-13 

8.4476-02 

1.9616-11 

1.6176-12 

1.0496-01 

5.7336-11 

4.6056-12 

1.2S3E-01 

1.5516-10 

1.1796-11 

1.4436-01 

3.8696-10 

2.7346-11 

1.6056-01 

8.9*36-10 

5.7686-11 

1.7246-01 

1.9526-09 

1.1146-10 

1.7826-01 

3.9906-09 

1.9776-10 

1.8836-01 

7.7026-09 

3.2416-10 

1.7576-01 

1.4106-0* 

4.9266-10 

1.6806-01 

2.4556-0* 

6.9646-10 

1.5216-01 

4.07*6-08 

9.1926-10 

1.3546-01 

6.4836-0* 

1.1376-09 

1.1726-01 

9.8826-0* 

1.3236-09 

9.8876-02 

1.4486-07 

1.4576-09 

8.1546-02 

2.0466-07 

1.5296-09 

6.5886-02 

2.7906-07 

1.5406-09 

5.2606-02 

3.6*46-07 

1.5046-09 

4.1506-02 

4.7136-07 

1.4366-09 

3.2536-02 

5.8546-07 

1.3536-09 

2.5426-02 

7.0636-07 

1.2686-09 

1.9876-02 

8.2906-07 

1.1916-09 

1.5566-02 

9.4796-07 

1.1246-09 

1.2236-02 

1.0586-06 

1.0716-09 

9.6686-03 

1.1566-06 

1.0306-09 

7.6846-03 

1.2406-06 

9.9976-10 

6.1466-03 

1.3096-06 

9.7956-10 

4.9476-03 

1.3646-06 

9.6756-10 

4.0096-03 

1.4056-06 

9. 6286- 10 

3.2716-03 

1.4346-06 

9.6466-10 

2.6866-03 

1.4506-06 

9.7286-10 

2.2206-03 

t. <556-06 

9.8766-10 

1.8476-03 

1.4486-06 

1.0106-09 

1.5466-03 

1.4316-06 

1.0396-09 

1.3836-03 

1.4056-06 

1.0786-09 

1.1856-03 

1.3706-06 

1.1276-09 

9.4366-04 

1.32*6-06 

1.1876-09 

8.1106-04 

1.2*26-06 

1.25*6-09 

7.0196-04 

1.2356-06 

1.3436-09 

6.1186-04 

1.18*6-06 

1.4416-09 

5.3726-04 

1.1456-06 

1.5526-09 

4.7526-04 

1.1066-06 

1.6786-09 

4.2*56-04 

1.0746-06 

1.8166-09 

3.8026-04 

1.0496-06 

l.‘^656-09 

3.4866-04 

1.0336-06 

2.1246-09 

3.1146-04 

1.0246-06 

2.2906-09 

2.6556-04 

1.0226-06 

2.4596-09 

2.6206-04 

1.02*6-06 

2.6266-09 

2.4236-04 

1.0416-06 

2.7*76-09 

2.2266-04 

1.05*6-06 

2.9376-09 

2.0576-04 

1.0*16-06 

3.0736-09 

1.9826-04 

1.1 016-06 

3,1906-09 

1.7596-04 

1.13*6-06 

3.2*76-09 

1.6276-04 

1.1706-06 

3.3636-09 

1.5846-04 

1.2056-06 

3.4176-09 

1.2836-04 

1.2796-06 

3.4646-09 
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Table II. ~ Continued. 




U 


c 

0 . 

0 . 

0 . 

0 * 

0 . 

I.«3M-T9 

1.322E-6S 

3.0E6E-49 
T.2EIE-44 
l.e04E-;<l 
8.318E-36 
l.OSOE-32 
4.T90E-30 
9.EE9E-28 
l.OOTE-25 
6.0T2E-24 
2.324E-22 
&.040E-21 
1.140E-19 
1.822E-18 
1.8096- IT 
1.833E-18 
1.224E-15 
7.7846-13 
4.275E-14 
2.0806-13 
8.82 56-13 
3.4026-12 
1.1926-11 
3.8386-11 
1.1436-10 
3.1826-10 
8.3356-10 
2.0706-09 
4.9076-09 
1.1176-08 
2.45*6-08 
5.2496-08 
1.0926-07 
2.2226-07 

4.4286- 07 
8.8506-07 
1.6576-08 
3.1136-08 
5.7386-06 
1.0366-05 
1.8356-05 
3.1876-05 
5,4306-05 

9.08 26-05 
U492E-04 
2.4086-04 

3.8 2 36- 04 
5.9716-04 
9.1826-04 
1.3916-03 
2.0766-03 
3. 0546-03 
4.4316-03 
8.3366-03 
8.C336-03 
1.2416-02 
1.8986-02 
2.2886-02 
3.0316-02 
3.9486-02 
5.0496-02 
6.3376-02 
7.8046-02 

9.4286- 02 
1.1186-01 
1.3016-01 
1.48 76- 01 
1.8726-01 
1.8516-01 
2.0206-01 
2.1T7E-01 
2.319E-Q1 
2.4456-01 
2.8496-01 


C* 

0 . 

0 . 

0 . 

0 . 

0 . 

1.9896-80 

1.4806-87 

1.9826-59 

1.5056-54 

1.0296-50 

1.4226-47 

5.9046-45 

9.7456-43 

7.7886-41 

3.4836-39 

9.7176-38 

1.8776-38 

7.0856-55 

8.9186-33 

5.0476-31 

2.5146-29 

8.8016-28 

2.2846-28 

4.4886-25 

7.0446-24 

8.9576-23 

9.5126-22 

8.5706-21 

8.8786- 20 
4.5726-19 
2.7796-18 
1.5376-17 
7.7326-17 
3.5916-18 
1.5556-15 
8.3346-15 
2.4476-14 
9.0316-14 
3.2016-13 
1.0946-12 
3.8146-12 
1.1526-11 
3.5576-11 
1.0586-10 
3.0096-10 
8.2086-10 
2.1406-09 

5.3256- 09 
1. 2886-08 
2.8816-08 
6.2886-08 
1.3206-07 

2.8 756-07 
5. 2396-07 
9.9476-07 

1.8 3 36-08 
3.2816-08 
5.7126-06 

9.8786- 08 
1.5966-05 
2.5646-05 
4.0166-05 
4.1336-05 
9.1446-05 
1.3326-04 
1.8996-04 
2.8496-04 
3.62 36-04 
4.8616-04 
6.4046-04 
8.2926-04 
1.0566-03 

1.3256- 03 
1.6386-03 
l.999=-03 
2.4096-03 
2.6706-03 
3.3846-03 
3.9526-03 
4.5776-03 
6.0026-03 


C*4 

0 . 

0 . 

0 . 

0 . 

0 . 

0 . 

0 . 

0 . 

0 . 

0 . 

0 . 

0 . 

0 . 

o. 

2.5856-95 
1.0926-91 
1.8246-88 
7.7886-85 
3.0886-80 
4. 8436-76 
3.1475-72 
9. 3386-69 
1.3996-65 
1.1546-62 
S.633E-60 
1.7326-57 
3.5186-55 
5.0276-53 
5.168s'-51 
3.9826-49 
2.3716-47 
1.1216-45 
4.3006-44 
1.3826-42 
3.7556-41 
8.8096-40 
1.8106-38 
3.3196-37 
5.4556- 36 
e. 1386-35 
1.1076-33 

1.3746- 32 
1.5556-31 
1. 6026-30 
1.4986-29 
1.2636-28 
9.6276- 28 
6.6246-27 
4.1246-26 
2.3376-25 
1.2126-24 
5.7846-24 
2.5426-23 
1.0566-22 
4.0756-22 
1.4786-21 
5.0476-21 
1.428F-20 
4.9446-20 
1.4346-19 
3.031F-19 
1.02 56-18 
2.5446-18 
6.0<.56-18 

1.3746- 17 
3.0156-17 
4.3736-17 
1.3056-16 
2.59 36-16 
5.0196-16 
9.4816-14 

1.7525- 15 
3.1715-15 
5.6326-15 
9.8306-15 
1.6886-14 
2.8536-14 

4.7526- 14 
7.8096-14 
1.2665-13 
3.2106-13 


P/PO • 2.006*00 


c- 

CO 

CO* 

CO 2 

C2 

0. 

0. 

0. 

1.0006*00 

0. 

0. 

4.3576-65 

0. 

1.0006*00 

0. 

0. 

1.6206-40 

8.8486-81 

1 .0006*00 

0. 

0. 

3.6966-28 

4.0576-80 

1.0006*00 

0. 

0. 

9.3696-21 

9.1386-48 

1.0006*00 

0. 

0. 

8.2586-16 

1.6386-39 

1.0006*09 

0. 

0. 

2.7626-12 

1.2336-33 

1.0006*00 

3.6966-92 

0. 

5.0056-10 

2.2296-30 

1.0006*00 

1.8126-T8 

0. 

1.2376-08 

6.2456-29 

1.0006*00 

2.8886-09 

0. 

1.5416-07 

7.9546-28 

1.0006*00 

5.6636-62 

1. 5926-77 

1. 2086 -06 

8.3486-27 

1.0006*00 

5.2176-56 

5.3536-69 

6.7056-06 

3.5856-28 

1.0006*00 

4.8776-51 

8.7766-62 

2.8526-05 

1.5526-25 

1.0006*00 

7.8446-47 

1.3406-55 

9.8486-05 

5.4506-25 

9.9996-01 

3.1646-43 

3.0636-60 

2.8776-04 

1.6206-24 

9.9966-01 

4.2196-40 

1.4956-45 

7.3396-04 

4.2026-24 

9.9896-01 

2.2696-37 

2.0056-41 

1.6746-03 

9.9546-24 

9.975E-0I 

5.9206-35 

3.4586-38 

3.4756-03 

S. 7876-23 

9.9486-01 

8.2566-33 

7.144S-36 

6.6656-03 

1.0626-21 

9.9006-01 

6.8406-31 

7.3126-34 

1.1946-02 

1.7206-20 

9.8216-01 

3.6386-29 

4.7186-32 

2.0146-02 

2. 1696-19 

9.6976-01 

1.3226-27 

2.0666-30 

3.2236-02 

2.1786-18 

9.5156-01 

3.4556-26 

6.4526-29 

4.9176-02 

1.7906-17 

9.2606-01 

6.7666-25 

1.4986-27 

7.1806-02 

1.2326-16 

8.9176-01 

1.0286-23 

2.6716-26 

1.0076-01 

7.2576-13 

8.4796-01 

1.2476-22 

3.7676-25 

1.3586-01 

3.7176-15 

7.9426-01 

1.2386-21 

4.3026-24 

1.7676-01 

1.6806-14 

7.31 26-01 

1.0266-20 

4.0626-23 

2.2226-01 

6.7846-14 

6.6056-01 

7.2386-20 

3.2296-22 

2.7036-01 

2.4776-13 

5.8476-01 

4.4126-19 

2.1956-21 

3.1886-01 

8.2506-13 

5.0666-01 

2.359E-18 

1.2956-20 

3.6546-01 

2. 5326-12 

4.2976-01 

1.1216-17 

6.7136-20 

4.0786-01 

7.2176-12 

3.5686-01 

4.7996-17 

3.0966-19 

4.4446-01 

1.9276-11 

2.9046-01 

1.8726-16 

1.2846-18 

4.7416-01 

4.8556-11 

2.3206-01 

o. 7306-16 

4.8396-18 

4.9676-01 

1.1566-10 

1.8236-01 

2,2576-15 

1.6736-17 

5.1256-01 

2.6576-10 

1.4096-01 

7.1306-15 

5.3536-17 

5.2236-01 

5.8506-10 

1.0766-01 

2. 1446-14 

1. 5986-16 

5.2716-01 

1.2456-09 

8.1206-02 

0.1886-14 

4.4586-16 

5.28 26 -01 

2.5756-09 

6.0766-02 

1.7286-13 

1.1936-15 

5.2686-01 

S. 1876-09 

4,5186-02 

4.6966-13 

3.0 256-15 

5.2406-01 

1. 0206-08 

3.3476-02 

1.2476-12 

7.3586-15 

5.2066-01 

1.9596-08 

2.477E-02 

3.2456-12 

1.7276-14 

5.1716-01 

3.674E-C8 

1.8366-02 

8.2746-12 

3.9316-14 

5.1396-01 

6.7136-38 

1.3656-02 

2.0O66-U 

8.7236-14 

5.1126-01 

1.1936-07 

1.0316-02 

5.0476-11 

1.8956-13 

5.0896-01 

2.0576-07 

7.6846-03 

1.2046-10 

4.0436-13 

5.0706-01 

3.4396-07 

5.8286-03 

2.8036-10 

8.4926-13 

5.0556-01 

5.5676-07 

4.45 76-03 

6.5596-10 

1.7596-12 

5. 0436 -01 

6.7356-07 

3.4386-03 

1.4066-09 

3.5916-12 

5.0346-01 

1.3306-06 

2.6756-03 

3.0286-09 

7.2296-12 

5.0276-01 

1.9716-06 

2.0996-0? 

6.3586-09 

1.434E-U 

5.0206-01 

2.8486-06 

1.6606-03 

1.3026-08 

2.7996-11 

5.0146-0’ 

4.0226-06 

1.3246-03 

2.6006-08 

5.3816-11 

S.OOvE-Ol 

5.5636-06 

1.0646-03 

5.0706-08 

1.0186-10 

5.0036-0) 

7. 3486-06 

8.6206-04 

9.6616-08 

1.8986-10 

4.9966-01 

1.0066-05 

7.0296-04 

1. 8006-07 

3.4836-10 

4.9876-01 

1.3166-05 

5.7706-04 

3.280E-07 

6.2106-10 

4.9756-31 

1.6946-05 

4.7666-04 

5.8516-07 

1. 1276-09 

4.9596-01 

2.1436-0'; 

3.9606-04 

1.0226-06 

1.9886-09 

4.9386-01 

2.6666-05 

3.3076-04 

1.7466-06 


5.4626-09 4,9086-01 3.2426-05 2,7746-04 2.9196-06 
5.9496-09 4.6686-01 3.9286-05 2.3376-04 4.7746-06 
1.0066-08 4.8156-01 4.6566-05 1,9756-04 7.6296-06 
1.6816-08 4.7456-01 5.4366-05 1.6736-04 1.1906-04 
2.7576-08 4,4556-01 6.2386-05 1.4196-04 1.8076-05 
4.4326-08 4.5426-01 7. 109L-05 1.2056-04 2.6706-05 
6.9746-08 4.4026-01 7.9746-05 1.0226-04 3.8296-05 
I.U726-07 4.2346-0 1 8 . 944 6-0 5 8.6 5 46- 05 5.32 36-05 
1.4056-07 4.C386-01 9.4986-05 7,3086-05 7.1e06-05 
2.3406-07 3.8146-01 1.0526-04 4,1446-05 9.3126-05 
3.3186-07 3. >446-01 1.1306-04 5.13*6-05 1.1706-04 
4.5746-07 3.2986-01 1.2026-04 4.2706-05 1.4226-04 

4.1326- 07 3.0176-01 1.2476-04 3.5246-05 1,4716-04 
8.0036-07 2.7316-01 1.3236-04 2,8856-05 1.9036-04 
1.0186-06 2-4456-01 1.3696-04 2.3446-05 2.1046-04 
1.2646-06 2.1686-01 1.4056-04 1.8906-05 2.2426-04 
1.5356-06 1.9046-01 1-4316-04 1.5126-05 2.3726-04 
1. 8266-06 1.4596-01 l.4'(7E-04 1,2026-05 2.4326-04 

2.1326- 06 1.4346-01 1,4542-04 9,4906-06 2.4436-04 
2.4496-06 1.2336-01 1.4526-04 7.4586-06 2.4136-0* 
3.0986-06 8.9746-02 1. 4276-04 4. 5546-06 2.2546-04 


T 

1.0006*02 
2.000E*OZ 
3.0006*02 
4.0006*02 
5.0006*02 
6.0006*02 
7.000E*C2 
8.0006*02 
9.0006*02 
1.000E*03 
1.1006*03 
1.2006*03 
1.3006*03 
1. 4006*03 
1.5006*03 
1.6006*03 
1.700E*03 
1.8006*03 
1.9006*03 
2.0006*03 
2.1006*03 
2.2006*03 
2.3006*03 
2.4006*03 
2.5006*03 
2.6006*03 
2.7006*03 
2.8006*03 
2.9006*03 
3.0006*03 
3.1006*03 
3.2006*03 
3.3006*03 
3.4006*03 
3.5006*03 
3.6006*03 
3.7006*03 
3.8006*03 
3.9006*03 
4.0006*03 
4.1006*03 
4.2006*03 
4.3006*03 
4.4006*03 
4.5006*03 
4.6006*03 
4.2006*03 
4.8006*03 
4.9006*03 
5.0006*03 
5.1006*03 
5.2006*03 
5.3006*03 
5.4006*03 
5.5006*03 
5.6006*03 
5.7006*03 
5.8006*03 
5.9006*03 
6.0006*03 
e. 1006*03 
6.2006*03 
6.3006*03 
6.4006*03 
6.5006*03 
6.6006*03 
6.7006*03 
6.8C0E*03 
6.9006*03 
7.0006*03 
7.1006*03 
7.2006*03 
7.3006*03 
7.4006*03 
7.5006*03 
7.6006*03 
7. 7006 >03 
7.8006*03 
7.9006*03 
8.0006*03 
8.2006403 
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TaU« II.* Continued. 


T 

E- 

0 

04 

0*4 

t.^00E403 

«.29SE>03 

6.391E-01 

4.9SM-04 

2.441E-19 

8.600E403 

1.039E-02 

6.436E-01 

6.548E-04 

8. 426 E— 19 

S.tOOE^a 

1.291E-02 

6.662E-01 

8.576E-06 

Z.776E-U 

9«000E*03 

1.960E-02 

6.672E-01 

1.112E-03 

8.T36E-18 

9«200C^03 

1.9T9E-02 

6.470E-01 

1.430E-03 

2.630E-17 

9»400E*03 

2.291E-02 

6.45TE>01 

UB22E-03 

7.591E-17 

9*600E«‘03 

2.649E-02 

6.4366-01 

2.301E-03 

2.10SE-16 

9*a00E>03 

3.I0SE'02 

6.4OSE-0I 

2.8B2E-03 

5.617E-16 

l*000E^04 

3.613E-02 

6.373E-01 

3.983E-03 

1.4666- 15 

1«020E«09 

4.1T9E-02 

6.331E-01 

4.420E-03 

3.599E-19 

i«<M0E^04 

4.r89E-02 

6.283E-01 

5.419E-03 

8.6686-19 

1»060E^04 

5.460E-02 

6.229E-01 

6.591E-03 

2.026E-14 

U080E404 

6.KTE-02 

6.169E-01 

7.970E-03 

4.604E-14 

l«|00E404 

6.9T0E-02 

6.1O2E-01 

9.581E-03 

1.018E-13 

1.120E404 

T.S08E-02 

6.028E-01 

1.145E-02 

2. 194E-13 

1«140E404 

8.699 E>02 

S.94SE-01 

1.361E-02 

4.616E-13 

l»U0E*04 

9.641E-02 

5.861E-01 

1.609E-02 

9.491 E- 13 

1.180E404 

1.063E-01 

9.767E-01 

1.B93E-02 

1.909E-12 

l*200E404 

1.367E-01 

S.666E-01 

2.219E-02 

3.762E-12 

1«220E^04 

1.275E-01 

8.9S7E-01 

2.S80E-02 

7.269 E- 12 

1.240E404 

1.386E-01 

5.442E-01 

2.990E-02 

1.376E— 11 

1.260E404 

I.S02E-0I 

S.320E-01 

3.4506-02 

2.960E-11 

1.280E404 

1.620E-01 

S.190E-01 

3.960E-02 

4.6 '96-11 

l«30OE^O4 

1.741E-91 

5.093E-01 

4.525E-02 

B.40SE-11 

I*320E«04 

1.864E-01 

4.909E-01 

5.1466-02 

1.685E-10 

1 #3406404 

1.989E-0I 

4.T3SE-01 

5.823E-02 

2.581E-10 

U340E404 

2.U5E-01 

4.600 E-01 

6.557E-02 

4.416E— 10 

1#380E404 

2.242E-01 

4.43TE-01 

T.34TE-02 

T.440E-10 

l#400E404 

2.370E-01 

4.267E-01 

8.191E-02 

1.235E— 09 

I#420E404 

2.498E-01 

4.092E-01 

9.085E-02 

2.020 E-09 

1 #4406404 

2.626E-01 

3.913E-01 

1.003E-01 

3.2566-99 

l#460E404 

2.7S4E-01 

3.730E-01 

l.lOlE-01 

5.1776-09 

i«480E404 

2.880E-01 

3.5446-01 

1.202E-01 

8.120E-09 

1#500E404 

3.O04E-01 

3.357E-01 

1.307E-01 

1. 2576-08 

L# 5206404 

3.126E-01 

3.169E-01 

1.413E-01 

1.921E-08 

U540E404 

3.246E-01 

2.982E-01 

1.S20E-01 

2.900 E-08 

1 #5606404 

3.363E-01 

2.797E-01 

1.628E-01 

4.325E-08 

1.5806404 

3.476E-01 

2.615E-01 

1. 34E-01 

6.378E-08 

1.600E404 

3.S83E-0t 

2.437E-01 

1.840E-01 

9. 300 E-OB 

1*6206404 

3.6B9E-01 

2.264E-01 

1.943E-01 

1.342E-07 

1.640E404 

3.789E-01 

2.098E-01 

2.043E-01 

1.9166-07 

1.660E404 

3.S84E-01 

1.938E-01 

2.139E-01 

2.7096-07 

1.680E404 

3.974E-01 

1.785E-01 

2.232E-01 

3.794E-07 

1.700E404 

4.0S8E-01 

I.641E-01 

2.320E-01 

5.267E— 07 

1.720E404 

4.138E-01 

1.505E-01 

2.403E-01 

7.2476-07 

U7406404 

4.2UE-01 

1.378E-01 

2.481E-01 

9.8906-07 

l#760E404 

4.280E-01 

1.259E-01 

2.5556-01 

1.3396-06 

1.7806404 

4.343E-01 

1.148E-01 

2.623E-01 

1.7996-06 

1*800E404 

4.402E-OI 

1.046E-01 

2.686E-01 

2.3996-06 

1*8206404 

4.455E-01 

9.525E-02 

2.T44E-01 

3.1786-06 

1.8406404 

4.S05E-01 

8.663E-02 

2.797E-01 

4.1806-06 

1*8606404 

4.550E-01 

7.8746-02 

2.846E-01 

5.4656-06 

1.8806404 

4.591E-01 

7.154E-02 

2.891E-01 

7.1006-06 

1.900E404 

4.628E-01 

6.499E-02 

2.931E-01 

9.1696-06 

1.9206404 

4.662E-01 

S.903E-02 

2.968E-01 

1.1786-05 

1.940E404 

4.693E-01 

5.363E-02 

3.001E-01 

1.504E-OS 

1.960E404 

4.722E-01 

4.873E-02 

3.031E-01 

1.911E-05 

1.9806404 

4.7476-01 

4.430E-02 

3.0586-01 

2.4156-05 

2.0006404 

4.771E-01 

4.029E-02 

3.083E-01 

3.0386-05 

2*0206404 

4.792E-01 

3.66TE-02 

3.105E-01 

3.8046-05 

2.040E404 

4.812E-01 

3.339E-02 

3.12SE-01 

4.T41E-05 

2.0606404 

4.830E-01 

3.043E-02 

3.142E-01 

5.8846-05 

2.080E404 

4.846C-0t 

2.T76E-02 

3.1586 -01 

7.2706-05 

2. 1006404 

4. 86 IE '01 

2.534E-02 

3.1T2E-01 

8.9456-05 

2.1206404 

4.875E-01 

2.316E-02 

3. 1846-01 

1.0966-04 

2.1406404 

4.88SE-01 

2.118E-02 

3.195E-01 

1.3386-04 

2.1606404 

4.901E-01 

1.939E-02 

3.204E-01 

1.6286-04 

2*1806404 

4.912E-01 

1.777E-02 

3.212E-0I 

1.9726-04 

2.2006404 

4.923E-01 

1.6316-02 

3.219E-01 

2.3816-04 

2*2206404 

4.934E-01 

1.498E-02 

3.225E-01 

2.8656—04 

2.2406«04 

4.945E-01 

1.377E-02 

3.229E-01 

3.4356 -04 

2.260E404 

4.955E-01 

1.268E-02 

3.233E-01 

4.1056-04 

2.2806404 

4.96SE-01 

1.168E-02 

3.23SE-0I 

4.8896-04 

2.3J0E404 

4.975E-01 

1.077E-02 

3.237E-01 

5.804 6-04 

2.32OE404 

4.985E-01 

9.946E-03 

3.237E-01 

6.8696-04 

2.340E404 

4.993E-01 

9.193E-03 

3.236E-01 

8.1056-04 

2.3606404 

S.006E-01 

8.506E-03 

3.235E-01 

9.5336-04 

2.3806404 

S.017E-01 

7.8T7E-03 

3.23ZE-01 

1.1186-03 

2.4006404 

S.028E-0I 

T.303E-03 

3.228E-01 

1.3076-03 

2.4206404 

S.040E-01 

6.777E-03 

3.224E-01 

1.5246-03 

2.4406404 

5.0S2E-01 

6.294E-03 

3.218E-0I 

1.771 6-03 

2.460E404 

S.063E-01 

5.B92E-03 

3.211E-01 

2.0536-03 

2*4806404 

5.07SE>0t 

•.44SE- 03 

3.203E-01 

2.5746-03 

2*5006404 

3.092E-01 

S.OTlE-03 

3. 1946-01 

2.7366-03 


0- 

*2 

024 

o 

4 

1.2286-05 

1.0*66-04 

1.3586-06 

3.4426-09 

1.3896-05 

9.3946-09 

1.4396-06 

3.3696-09 

1.5696-05 

7.9826-09 

1.9236-06 

3.2626-09 

1.7076-05 

6.8296-05 

1.607E-06 

3.1336-09 

1.8616-05 

9.8606-05 

1.6936-06 

2.9926-09 

2.0136-05 

9.0486-05 

1.7806-06 

2.6446-09 

2.1616-05 

4.3636-09 

1.8676-06 

2.6956-09 

2.3046-05 

3.7836-05 

1.9996-06 

2.5496-09 

2.4426-05 

3.2ME-05 

2.0436-06 

2.3986-09 

2.5726-05 

2.8696-09 

2.13U-06 

2.2936-09 

2.6996-05 

2.9896-09 

2.2196-06 

2.1116-09 

2.8086-05 

2.1996-05 

2.3066-06 

1,9746-09 

2.911E-0S 

1.9306-09 

2.3936-06 

1,8406-09 

3.0036-05 

1.6086-05 

2.6776-06 

1.7106-09 

3.0826-05 

1.4096-09 

2.9606-06 

1.5896-09 

3.1676-05 

1.31TE-09 

2.6406-06 

1.4646-09 

3. 1986-05 

1.1626-05 

2.7166-06 

1,3466-09 

3.2356-05 

1.0296-05 

2.7886-06 

1,2376-09 

3.2566-05 

9.0626-06 

2.8956-06 

1.1316-09 

3.2626-05 

7.9»6-06 

2.9196-06 

1.0306-09 

3.2536-05 

7.0266-06 

2.9691-06 

9.3366-10 

3.22BE-0S 

6.1956-06 

3.0136-06 

8.4316-10 

3.1896-0'; 

5.4376-06 

3.0486-06 

7,9796-10 

3.1366-05 

4.7716-06 

3.0726-06 

6.7*16-10 

3.07OE-0S 

4.1886-06 

3.0846-06 

6.0386-10 

2.9926-05 

3.6496-06 

3.0836-06 

5.3496-10 

2.9026-05 

3. 1886-06 

3.0676-06 

4.7 136- 10 

2.8016-05 

2.7996-06 

3.0366-06 

4.1306-10 

2.6926-05 

2.3966-06 

2.9906-06 

3.5986-10 

2.5756-05 

2.0S6E-06 

2.9276- 06 

3.1196-10 

2.4516-05 

1.7666-06 

2.8906-06 

2.6816-10 

2.3226-05 

1.5066-06 

2.7576-06 

2.2926-10 

2.1906-05 

1.2806-06 

2.6516-05 

1.9666-10 

2.055E-05 

1.0926-06 

2.5336-06 

1.6426-10 

1.919E-05 

9. 1076-07 

2.4096-06 

1.3796-10 

1. 7836-05 

7.6226-07 

2.2686-06 

1.1446-10 

1.6496-05 

6-345E-07 

2.1266-06 

9.492E-11 

1.5186-05 

5.255E-07 

1.9806-06 

7.7956-11 

1.3916-05 

4.330E-07 

1.8326-06 

6.3206-11 

1.269E-0S 

3.550E-07 

1.6866-06 

5.1166-11 

1.1536-05 

2.8966-07 

1.5426-06 

4.116E-11 

1.0436-05 

2-3426-07 

1.4036-06 

3.291E-11 

9.3976-06 

1.902E-07 

1.2696-06 

2.617E-11 

8.4376-06 

1.5326-07 

1.1436-06 

2.0706-11 

7.5506-06 

1.2306-07 

1.0256-06 

1.6306-11 

6.7356-06 

9. 865 E-08 

9.1576-07 

1.2T8E-11 

5.9926-06 

7.8S8E-08 

8.1496-07 

9.9816-12 

5.3196-06 

6.258E-0S 

7.2296-07 

7.7706-12 

4.711E-36 

4.9756-08 

6.3956-07 

6.0336-12 

4.1656-06 

3.9496-08 

5.644E-0T 

4.6T6E-12 

3.6776-06 

3.1326-08 

4.9716-07 

3.6156-12 

3.2426-06 

2.4836-08 

4.3716-07 

2,7936-12 

2.8566-06 

1.968E-08 

3.83BF-07 

2.1566-12 

2.5156-06 

1.5606-08 

3. 3686-07 

1.664E-12 

2.2136-06 

1.2376-08 

2.9536-07 

1.2846-12 

1.9476-06 

9.S16E-09 

2.5886-07 

9.9196-13 

1.7136-06 

7.7996-09 

2.2676-07 

7.6626-13 

1.5086-06 

6.2046-09 

1.987E-07 

9.9276-13 

1.328E-06 

4.9426-09 

1.7426-07 

4.5916-13 

1. 1696-06 

3.9446-09 

1.5276-07 

3.5616-13 

1.0316-06 

3.153E-04 

1.3406-07 

2.7686-13 

9.0926-07 

2.5266-09 

1.1766-07 

2.1556-13 

8.02oE-0T 

2.0276-09 

1.0346-07 

1.6816-13 

7.0926-07 

1.6316-09 

9.0916-08 

1.115E-13 

•■.2736-07 

1.J14E-09 

8.0036-08 

1.0316-13 

5.5556-07 

I.062E-09 

7.0536-08 

8.0966-14 

4.9246-07 

B.601E-10 

6.2226-08 

6.3T6E-I4 

4.3706-07 

6.982E-10 

5.4956-08 

5.0346-14 

3. 88 26-07 

5.681E-10 

4.8596-08 

3.9SSE-14 

3.4546-07 

4.6346-10 

4.3016-08 

3.1626-14 

3.0766-07 

3.7896-10 

3.8126-08 

2.5166-14 

2.7446-07 

3.105E-10 

3.3826-08 

2.0076-14 

2.4506-07 

2.5506-10 

3.004E-08 

1.6056-14 

2.1906-07 

2.100E-10 

2.67ZE-0B 

1.2876-14 

1.9616-07 

1.7336- 10 

2.3T96-OT 

1.0396-14 

1.7586-07 

1. 4336-10 

2.1206-08 

8.3416-19 

l.«7»J 37 

1.1886-10 

1.8926-08 

6. 7406- 14 

1.418E-07 

9.8726-11 

1.6906-08 

5.4606-15 

1.2766-07 

8.219E-11 

1.5116-08 

4.6346-15 

1.1496-07 

6.857E-U 

1.3526-08 

3.6096-19 

1.0376-07 

5.T32E-U 

1.2126-08 

2.9496-19 

9.3606-08 

4.892E-11 

1.0866-08 

2.4086-19 

8. 4636-08 

4.0106-11 

9.7486-09 

1.9746-1$ 

7.6606-08 

3.3886-11 

8.7556-09 

1.6226-19 
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Table II. ’ Continued. 


c 

2.T95E-01 

2.t91E-0l 

2.949E-01 

2.9T7E'01 

2.982E-01 

2.969E-0I . 

2.992E-01 

2.909E-0I 

2.8S4E-01 

2.T96E-ai 

2.730E-01 

2.657E-01 

2.577E-01 

2.491E-01 

2.^00E-01 

2.305E-01 

2.205E-01 

2.102E-01 

1.997E-01 

1.890E-01 

1.7a2E-01 

1.675E-01 

|.56aE*0l 

1.464E-01 

1.362E-01 

1.263E-0X 

1.188E-01 

1.O78E-01 

9.916E-02 

9.102E-02 

8.338E-02 

7.624E-02 

6.959E-02 

6.343E-02 

5.775E-02 

5.252E-02 

4.7T3E-02 

4.335E-02 

3.935E-0Z 

3.571E-02 

3.24XE-02 

2.941E-02 

2.670E-02 

2.429E-02 

2. 204E-02 

2.004E-02 

1.924E-02 

1.661E-02 

l.iliE-02 

1.38 3E-02 

1.264E-02 

1.156E-02 

1.0S9E-02 

9.719E-03 

8.927E-03 

8.210E-03 

7.561E-03 

6.973E-03 

6.438E-03 

S.952E-03 

5.509E-03 

S.106E-03 

4.738E-03 

4.4v)lE-03 

4.092E-03 

3.810E-03 

3.550E-03 

3.3UE-03 

3.090E-03 

2.887E-03 

2.699E-03 

2.525E-03 

2.364E'<33 

2.214E-03 

2.374E-03 

I.944E-03 

1.823E-03 

1.709F-03 

1.603E-03 

1.503E-03 

1.410E-03 

X.322E-03 

1.239E-03 

1.161E-03 


C» 

7.478E-03 
9.6t7E-03 
1.18SE-02 
I.439E-02 
1.727E-02 
2.0S1E-92 
2.412E-02 
2.811E-02 
3.249E-02 
3.727E-02 
4.2436-02 
4.798E-02 
S.387E-02 
4.909E-02 
6.680E-02 
7.33SE-32 
8.0316-02 
8.733E-02 
9.4S36-02 
1.017E-01 
1.0876-01 
1.157E-01 
1.2246-01 
I.Z88E-01 
1.349E-01 
1.4046-01 
1.459E-01 
1.508E-01 
1.5516-01 
1.590E-01 
1.4246-01 
1.6536-01 
1.6776-01 
1 .0976-01 
1.7146-01 
1.7256-01 
1.735E-01 
1.7416-01 
1.7456-01 
1.744E-01 
1.7466-01 
1.7446-01 
1.741E-01 
1.737E-01 
1.733E-01 
1.7286-01 
1.7236-01 
1.7186-01 
1.7136-01 
1.7086-01 
1.7036-01 
1.699E-01 
1.694E-01 
1.6906-01 
1.6B6E-01 
1.6826-01 
1.6786-01 
1. 4746-01 
’,.4706-01 
1.4S4E-01 
1.6636-01 
1.4596-01 
1.454E-01 
1,6506-01 
1. 6446-01 
1.64U-01 
1.6356-01 
1.429E-01 
1.4236-01 
1.4166-01 
1.4086-01 
1.5996-01 
1.589t-01 
1.579E-01 
1.5476-01 
1.5556-01 
1.541E-01 
1.5256-01 
1.5096-01 
1.4916-01 
1.472E-01 
1.451E-01 
1.4 2 86 - 01 
1.404E-01 


C*4 

7.772-.-13 
1.8056-12 
4.0326-12 
8.o92s-l2 
1. 8126-11 
3.6436-11 
7.191E-11 
1.3T4E-10 
2.557E-10 
4.647E-10 
8.2546-10 
1. 4336-09 
2.4436-09 
4.0786-09 
6.4856-09 
1.0746-08 
1.7049-08 
2*4556-08 
4.0736-08 
4.1556-08 
9.1706-08 
1.3486-07 
1.954E-07 
2.799E-U7 
3.9406-07 
5.5376-07 
7.4576-07 
1.0486-04 
1.4196-04 
1.9036-06 
2.5296-06 
3.3326-04 
4. 3546-00 
S.b'.bE-Oi 
7. 7496-06 
9.2976-06 
1. 1825-05 
1.4936-05 
1.8775-05 
2,3486-05 
2,9236-05 
3.424E-05 

4.4746- 05 
5.5046-05 
6.7476-05 
8.2446-05 
1.0046-04 
1.2176-04 

1.4746- 04 
1.7826-04 
2.1456-04 
2.3756-04 
3,0346-04 
3.0826-04 
4.3846-04 
5.2106-04 
6.1726-04 
7.2946-04 
8.5976-04 
1.0116-03 
1.1856-03 
1.3345-03 
1,4146-03 
1.8316-03 
2. 1826-03 
2.5246-03 
2.9146-03 
3.3576-03 
3.8356-03 
4.4156-03 
5.0435-03 
5.7456-05 
4.5276-03 
7.3956-03 
6.3556-03 
9.4145-03 
1.0536-02 
1.1356-02 
1.3236-02 

1.4746-02 
1.4346-02 
1.8115-02 
1.9996-02 
2.1996-02 


C- 

3.7476-04 
4.3786-06 
4.9836-04 
5.559E-06 
6.102E-04 
6.6UE-06 
7.0836-06 
7.513E-06 
7.8986-04 
8. 2336-06 
8.5136-06 
8.7356-06 
8.8956-04 
8.9906-04 
9. 0196-06 
8.983E-04 
8.882E-06 
3.7206-04 
8.S01E-06 
8.2316-04 
7.915E-06 
7.5626-04 
7.1796-04 
6.7746-06 
4.354E-04 
5.9276-04 
5.5016-06 
5.0796-06 
4.6496-04 
4.2736-04 
3.8946-04 
3.5366-04 
3.2006-06 
2. 8866-04 
2.5956-06 

2.3276- 06 
2.0816-04 
1.8576-04 
1.6546-04 
1.4 706-06 
1.3046-06 
1.1556-04 
1.0226-04 
9.0386-07 
7.9836-07 
7.0476-07 
6.2196-07 
5,4866-07 
4.8406-07 
4.2706-07 
3.7696-07 

3. 3276- 07 
2.9396-07 
2.5986-07 
2.298E-07 
2.0356-07 
1.8036-07 
1.5996-07 
1.4196-07 
1.2416-07 
1,1226-07 
9,9906-08 
8.9056-08 
7. 9456-03 
7.0966-08 
4.3456-08 
5.6786-08 
5.0866-08 
4.5606-08 
4.092 6-08 
3.6756-08 
3.3036-03 
2.9716-08 
2.474 6 - 08 
2.4086-08 
2.1 706-08 
1.9 546-08 
1.7646-08 
1.5916-08 
1.436E-08 
1.2966-08 
1.I70E-08 
1. 0566-03 
9.5346-09 


CO 

4.4536-02 
4.614E-02 
3.2986-02 
2.3646-02 
1.7036-02 
l.”46-02 
9.0.06-03 
6.4226-03 
4.8996-03 
3.6486-03 
2.7326-03 
2.0586-03 
1.5576-03 
1.183E-C3 
9.023E-04 
4.9036-04 
5.2956-04 
4.0716-04 
3.1356-04 
2.4176-04 
1.8646-04 
1.4416-04 
1.1136-04 
8.5996-05 
4.6416-05 
5.1276-05 
3.9566-05 
3.0506-05 
2.3496-05 
1.8086-05 
1.3906-05 
1.0676-05 
8.1846-06 
6.27QE-06 
4.7986-06 
3.4076-06 
2.8006-04 
2,1346-09 
1,6266-06 
1.2416-05 
9.4476-07 
7.1926-07 
5.4756-07 
4.1706-07 
3.1776-07 
2.4236-07 
1.8496-07 
1.4136-07 
1.0826-07 
8.2946-08 
4.3756-08 
4.9096-08 
3.7896-08 
2.9326-08 
2.2746-08 
1.7696-08 
1.3806-08 
1.0806-08 

6.4746-09 
4. 4496-09 
5. 2046-09 
4.1486-09 
3.3096-09 
2.43 56-09 
2.1056-09 
1,6566-09 
1.3546-09 
1.0916-09 
B. 8086-10 
7.1316-10 
5.7886-10 
4.7096-10 
3.8406-10 
3.1386-10 
2.5706-10 
2.1086-10 
1.7336-10 
1.4276-10 
1.1776-10 
9.7236-11 
a. 0426-11 
4.4596-1 1 
5.5216-11 
4. 5816-11 


004 C02 C2 


T 


1.3816-04 

1.3226-04 

1.2576-04 

1.1906-04 

1,1236-04 

1.0586-04 

9.9576-05 

9.3636-05 

8. 7986-05 

8.2426-05 

7.7536-05 

7.2486-05 

6.8066-05 

4.3456-05 

5.9436-05 

5.5396-05 

5.1526-05 

4.7816-05 

4.4256-05 

4.0856-05 

3.7606-05 

3.4516-05 

3.1566-05 

2.8766-05 

2.6126-05 

2.3636-05 

2.1306-05 

1.9136-05 

1.7116-05 

1,5256-05 

1.3336-05 

1, 1966-05 

1.0546-05 

9.2476-06 

8.0846-06 

7.0476-06 

6.1236-06 

5.3036-06 

4.5816-06 

3.9<«76-06 

3.3936-06 

2.9116-04 

2.49'>E-04 

2.1336- 04 
1,82 36 - 06 
1.4546-06 
1.3286-04 

1.1336- 06 
9.4506-07 
e. 2416-07 
7.0346-07 
4.0066-07 

5. 1336-07 
4,3916-07 
3.7596-07 
3. 2236-07 
2.7666-07 
2.3776-07 
2.0456-07 
1.7436-07 
1.5216-07 
1.3156-07 
1. 1386-07 
9.8406-03 
8.5586-08 
7.4386-08 

6. ‘.736-08 

5.4416-08 
4,9226-08 
4,2996-08 
3.7606-08 
3.2926-08 
2.8646-08 
2.5306-08 
2.2216-08 
1.9516-08 
1.7146-08 
1.5076-08 
1 J4E-08 

1. 1476-08 
1.02 76-08 
9.0406-09 
7.9566-09 
7.0026-09 


2.7586+04 
1.8486+06 
1.0136+04 
6.1996+07 
3,8316r07 
2.3946+07 
1.513E+07 
9.4t96t-08 
6. 246 6+08 
4.075^08 
2.684^08 
1.783^-08 
1,193^08 
8.0396-09 
5.4486-09 
3.712E-09 
2.5396-09 
1.744E-09 
1.2016-09 
8.28616-10 
5.727E-10 
3.94SE-10 
2.74316-10 
1.892|E'10 
l.3liE- 10 
9.0746-11 
6.264E-H 
4.314E-11 
2.96«-ll 
2.0346-11 
1.39|16-IX 
9.4856- 12 
6.44186-12 
4.3896-12 
2.9506-12 
1.96(66-12 
1.3326- 12 
8.9(j7t-13 
5.9i8E-13 
3.9476-15 
2.4^36-13 
1.732 6-13 
1.1446-13 
7.5*56-14 
4.9726-14 
3.2>4E-14 
2.lb4E-14 
1.4216-14 

9.3»1E-I5 
6.1896- 15 
4.09 56-15 
2.7156-15 
1.80 56-15 
1.2)036-15 
8.0466-14 
5.3996-16 
3.6366-14 
2.4586-16 
1.4666-14 
1.1376-14 

7. 7826- 1+ 
5.3486-17 
3.6426-17 
2.5596-17 

1.7826- 17 
1.2466-17 
8.7476-18 
8.1886' 18 
4.38 76-18 
3.1)056-18 
2.2146- 18 
1.5886-18 
1.1426-18 
8.2446-19 
5.4726-19 
4.3416-19 
3.1646-19 
2.3166-19 
1.4996-19 
1. 3506-19 
9.2216-20 
6.8196-20 
S.055E-20 
3.7556-20 


2.0176- 04 
1.7536-04 
1.4946-04 
1.2586-04 
1,0516-04 
8. 7426-05 
7.2516-35 
6.0036-05 
4.9436-05 
4.0996-05 
3.3806-05 
2.7846-05 
2.28s:-05 
1. 8766-05 
1.5356-05 
1.2526-05 

1.0176- 05 
8.2416-06 
4.4506-06 
5.3446-04 
4.2776-06 
3.4086-04 
2.7046-06 
2.1376-06 
1.4826-06 
1.3186-06 
1.0306-04 
8.0156-07 
4.2206-07 
4. 6136-07 
3.715F.-07 
2.8616-07 
2,2006-07 
1.4896-07 
1.2956-07 
9.9236-08 
7.5996-08 
5.8196-08 
4.4586-08 
3.4146-08 
2.6186-08 
2.0096-06 
1.5446-08 
1. 1896-08 
9.1646-09 
7.0836-09 
5.4456-09 
4.2566-09 
3. 3146-09 
2.5866-09 
2.0246-09 
1.588E-C9 
1.2506-09 
9.4666-10 
7.4116-10 

i. 2026-10 

4.9396-10 
3.9446-10 
3.1596-10 
2.5376-10 
2.0436-10 
1.6506-10 
1.3246-10 
1.0846-10 
8.8216-11 
7.1936-11 
5.6786-11 
4.8146-11 
3.9496-11 
3.2466-11 
2.6736-1! 
2.2046-11 
1.4206-11 
1.5056-11 
1.24*6-11 
I. 0326-11 
8.5526-12 
7,0946-12 
5.8876-12 
4.8846-12 
4.0546-12 
3.3476-12 
2.7946-12 
2.3176-12 


8.4006403 

8.8006403 

8.8006403 

9.0006*03 

9.2006*03 

9.4006*03 

9.8006*03 

9.8006*03 

1.0006*04 

1.0206*04 

1.0406*04 

1.060E*04 

1.0806*04 

t.l00E*04 

1.1206*04 

1.140E*04 

1.180E*04 

1.180E*04 

1.2006*04 

1.2206*04 

1.2406*04 

1.2806*04 

1.2806*04 

1.3006*04 

1.3206*04 

1.3406*04 

1.3806*04 

1.3806*04 

1.4006*04 

1.42 06 *04 

1.4406*04 

1.4606*04 

1.4806*04 

1.5006*04 

1.5206*04 

1.5406*04 

1 .5806*04 

1.5806*04 

1.8006*04 

1.6206*04 

1-6406*04 

1.6606*04 

1.6806*04 

1.7006*04 

1.7206*04 

1.7406*04 

1.7806*04 

1.7806*04 

1 .8006*04 

1.8206*04 

1.8406*04 

1.8606*04 

1.8806*04 

1.9006*04 

1.9206*04 

1.9406*04 

1.9606*04 

1.9806*04 

2.0006*04 

2.0206*04 

2.0406*04 

2.0606*04 

2.0806*04 

2.1006*04 

2.1206*04 

2.1406*04 

2.1606*04 

2.1806*04 

2.2006*04 

2.2206*04 

2.2406*04 

2.2606*04 

2.2806*04 

2.3006*04 

2.3206*04 

2,3406*04 

2.3806*04 

2.3806*04 

2.4006*04 

2.4206*04 

2.4406*04 

2.4806*04 

2.4806*04 

2.5006*04 
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t>/PO • ).OOE*00 


T 

E- 

0 

0* 

044 

0- 

02 

024 

02- 

1.000£«Q2 

0. 

0. 

0. 

0. 

0. 

4.4756-11 

1.7606-18 

0. 

2.0a0E*02 

0. 

4.193E-68 

0. 

0. 

0. 

4.6*86-11 

1.7606-18 

0. 

3.000E»a2 

0. 

2.038E-46 

1.8336-80 

0. 

0. 

5.5876-11 

1.7606-18 

0. 

«.oaa£4'02 

0. 

1. 4176-35 

4.7686-63 

0. 

0. 

5.1256-11 

1.7606-18 

0. 

s.aaoE*o2 

0. 

4.753E-29 

1.3836-52 

o; 

0. 

4.9*66-11 

1.7606-18 

0. 

6.000E«02 

3.615E-94 

1.0886-24 

1.3396-45 

0. 

0. 

4.8*16-11 

1.7606-18 

3. 581 6-96 

7.00a£»02 

U551E-79 

1.460E-21 

1.3096-40 

0. 

2.1566-90 

4.9S1E-11 

1.7606-18 

6.8226-81 

a.000E702 

8.0S3E-68 

7.5106-19 

3.1866-37 

0. 

1.9506-77 

2.6466-10 

1.7606-18 

1.7366-71 

9.000Et02 

6.020E-38 

2.297E-16 

5.8456-35 

0. 

3.0966-66 

5.4496-09 

1.7606-18 

4.0316-61 

1.000E703 

5.394E-S0 

2.3S6E-14 

3.6286-33 

0. 

3.2706-57 

6.7366-08 

1.7606-18 

9.560E-S3 

1.100E70) 

1.770E-43 

1.046E-12 

1.0676-31 

0. 

7.9316-50 

5.2*86-07 

1. 7606- 18 

6.8236-46 

1.200E*03 

4.844E-38 

2.474E-11 

1.7956-30 

0. 

1.1316-43 

2.9296-06 

1.7606-18 

3.4956-40 

1.30UE7C3 

1.995E-33 

3.600E-10 

1.9646-29 

0. 

1.8156-38 

1.2466-05 

1. 7606-18 

2.3606-35 

1.400E703 

1.754E-29 

3.577E-09 

1.5316-28 

0. 

5.2766-34 

4.3016-05 

1.7606-18 

3.2416-31 

1.500E+03 

4.738E-24 

2.618E-08 

9.1046-28 

0. 

3.8806-30 

1.2576-04 

1.7606-18 

1.2436-27 

1.600E403 

4.797E-23 

1.495E-07 

4.3426-27 

0. 

9.3606-27 

3.2856-04 

1.7606-18 

1.6986-24 

1.700E*03 

2.140E-20 

6.956E-07 

1.7496-26 

0. 

8.9026-24 

7.3886-04 

1.7826-18 

9.7506-22 

l.aOOE»03 

2.168E-18 

2.727E-06 

1.3566-25 

0. 

1.7536-21 

1.5176-03 

4.0496-18 

1.2236-19 

1.900E»03 

3.192E-17 

9.2566-06 

3.6286-24 

0. 

4.6416-20 

2.9096-03 

3.5886-17 

2.1606-18 

2.000E403 

2.909E-16 

2.777E-05 

8.6216-23 

0. 

7.1196-19 

5.2086-03 

3.1646-16 

2.2966-17 

2.100E703 

2.U1E-15 

7.492E-05 

1.5606-21 

4.0656-89 

8.2106-18 

8.7816-03 

2.3106-15 

1.8946-16 

2.200E703 

1. 2766- 14 

1.842E-04 

2.1736-20 

7.1156-85 

7.5036-17 

1.4046-02 

1.4116-14 

1.2736-15 

2.300E*03 

6.5S7E-14 

4.176E-04 

2.4176-19 

5.3786-81 

5.6026-16 

2. 1406-02 

7.3566-14 

7.1486-15 

2.400E403 

2.9S8E-13 

8.806E-04 

2.2046-18 

1.9506-77 

3.4986-15 

3.1206-02 

3.3346-13 

3.4216-14 

2.$00E*03 

1.174E-12 

1.740E-03 

1.68,96-17 

3.7076-74 

1.8636-14 

4.3666-02 

1.3346-12 

1.4186-13 

2.600E403 

4.173E-12 

3.243E-03 

1.1086-16 

3.9666-71 

8.5996-14 

5.8*66-02 

4.7726-12 

5.1586-13 

2.700E*03 

1.343E-U 

5.728E-03 

6.3356-16 

2.5776-68 

3.4866-13 

7.6196-02 

1.5436-11 

1.6646-12 

2.800E703 

3.950E-11 

9.632E-03 

3.2016-15 

1.0626-65 

1.2566-12 

9.5296-02 

4.5516-11 

4.8056-12 

2.900E»03 

1.071E-10 

1.548E-02 

1.4486-14 

2.9176-63 

4.0586-12 

1. 1516-01 

1.2346-10 

1.2516-11 

3.000E703 

2.692E-10 

2.384E-02 

5.9286-14 

5.5976-61 

1.1866-11 

1.3436-01 

3.1006-10 

2.9586-11 

3. 1U0E703 

6.320E-10 

3.531E-02 

2.2176-13 

7.7356-59 

3.1606-11 

1.5176-01 

7.2526-10 

6.3866-11 

3.200E703 

1.392E-09 

5.040E-02 

7.6396-13 

7.96*6-57 

7.7256-11 

1.6596-01 

1.5896-09 

1.2666-10 

3.300E703 

2.S91E-09 

6.952E-02 

2.4436-12 

6.272 6-55 

1.7426-10 

1.7686-01 

3.2796-09 

2.3146-10 

3.400E»03 

5.685E-09 

9.282E-02 

7.2996-12 

3.8776-53 

3.6456-10 

1. 8066-01 

6.3966-09 

3.9196-10 

3.500E*03 

1.063E-OB 

1.202 E-01 

2.0496-11 

1.9216-51 

7.1076-10 

1.8836-01 

1.1846-08 

6.1746-10 

3.600E«Q3 

1.B94E-08 

1.513E-01 

5.4356-11 

7.7826-50 

1.2976-09 

1.7486-01 

2.0886- 08 

9.0796-10 

3.7U0E403 

3.229E-0B 

1.853E-01 

1.3676-10 

2.6196-48 

2.2246-09 

1.6486-01 

3.5176-08 

1.2506-09 

3.800Et03 

5.283E-08 

2.2116-01 

3.2776-10 

7.4376-47 

3.5966-09 

1.5116-01 

5.6756-08 

1.6186-09 

3.900E403 

8.318E-08 

2.573''-01 

7.5046-10 

1.8046-45 

5.5046-09 

1.3506-01 

8.7926-08 

1.9756-09 

4.000E+03 

1.264E-07 

2.9326-01 

1.6476-09 

3.7836-44 

8.0076-09 

1.1776-01 

1.3116-07 

2.2816-09 

4.100E403 

1.860E-07 

3.2686-01 

3.4746-09 

6.9166-43 

1.1126-08 

1.0826-01 

1.8856-07 

2.5086-09 

4.200E403 

2.661E-07 

3.573E-01 

7.0536-09 

1.1116-41 

1.4836-08 

8.3656-02 

2.6196-07 

2.6386-09 

4.300E703 

3.716E-07 

3.841E-01 

1.3806-08 

1.5756- tO 

1.9086-08 

6.8626-02 

3.5246-07 

2.6756-09 

^.^OOEt-oa 

5.0B8E-07 

4.070 E-OI 

2.6056-08 

1.982 c-39 

2.3876-08 

5.5526-02 

4.5986-07 

2.6346-09 

4.5adE»03 

6.662E-07 

4.2596-01 

4.7456-08 

2.2166-38 

2.9206-08 

4.4486-02 

5.8296-07 

2.5406-09 

4.600E*03 

9.159E-07 

4.4136-01 

8.3416-08 

2.2076-37 

3.5186-08 

3.5606-02 

7.1846-07 

2.4186-09 

4.700E403 

1.215E-06 

4.5366-01 

1.4156-07 

1.9626-36 

4.1976-08 

2.8886-02 

8. 6196-07 

2.2886-09 

^.BaoEt-oa 

1.606E-06 

4.633E-01 

2.3206-07 

1.5606-35 

4.9836-08 

2.2266-02 

1.0086-06 

2.1646-09 

4.90JE403 

2.123E-06 

4.7106-01 

3.6756-07 

1.1136-34 

5.9086-08 

1.7676-02 

1. 1506-06 

2.0556-09 

S.000E*03 

2.807E-06 

4.7696-01 

5.6366-07 

7.1626-34 

7.0116-08 

1.4876-02 

1.2836-06 

1.9656-09 

5.100E*03 

3.716E-06 

4.8166-01 

8.3866-07 

4.1806-33 

8.3366-08 

1.1256-02 

1.4036-06 

1.8946-09 

3.2006403 

4.922E-06 

4.8526-01 

1.2146-06 

2.2296-32 

9.932E-08 

9.0406-03 

1.5076-06 

1.8426-09 

3.300E403 

6.320E-06 

4.8816-01 

1.7146-06 

1.0936-31 

1.185E-07 

7.3846-03 

1.5946-06 

1.8056-09 

3.400E403 

8.628E-06 

4.9046-01 

2.3666-06 

4.9596-31 

1.416E-07 

5.9366-03 

1.6656-06 

1.7826-09 

S.500E403 

1.140E-05 

4.9236-01 

3.2026-06 

2.0966-30 

1.6926-07 

4.8536-03 

1.7206-06 

1.7716-09 

S.600E403 

L.3O3E-0S 

4.9386-01 

4..,‘i2£-06 

8.2896-30 

2.0226-07 

3.9926-03 

1.7596-06 

1.7716-09 

3.700E403 

1.978E-05 

4.9516-01 

5.55.6-06 

3.0816-29 

2.417E-07 

3.3836-03 

1.7856-06 

l.,7B3E-09 

3.800E403 

2.597E-0f 

4.9626-01 

7.1326-06 

1.079E-2B 

2.8906-07 

2.7506-03 

1.7966-06 

1.8056-09 

3.900E403 

3.403E-05 

4.972E-01 

9.0236-08 

3.576E-28 

3.4 5 86 -07 

2.3036-03 

1.7956-04 

1.8396-09 

6.000E403 

4.457E-05 

4.9836-01 

1.1256-05 

1.1236-27 

4.1416-07 

1.9416-03 

1.7826-06 

1.8866-09 

6.100E403 

S.827E-0S 

4.9946-01 

1.3836-05 

3.3496-27 

4.9656-07 

1.6456-03 

1.7576-06 

1.9476-09 

6.200E403 

7.612E-05 

5.0076-01 

1.6I7E-05 

9.5096-27 

5.9636-07 

1.4036-03 

1. 7226-06 

2.0246-09 

6.300E403 

9.93SE-09 

5.0226-0) 

2.0106-05 

2.5786-26 

7.1726-07 

1.2046-03 

1.6796-06 

2.1186-09 

9.400E403 

1.295E-04 

3.0416-01 

2.3806-05 

6.692E-26 

8.6386-07 

1.0396-03 

1.6306-06 

2.2316-09 

6.SOOE403 

1.683E-04 

5.0646-01 

2.7926-05 

1.6706-25 

1.0416-06 

9.0326-04 

1.5786-06 

2.3656-09 

6.600E403 

2.186E-04 

5.0926-01 

3.2476-05 

4.0196-25 

1.2556-06 

7.9816-04 

1.5256-06 

2.5206-09 

9.700E403 

2.82 SE -04 

5.1276-01 

3.7526-05 

9.3726-25 

1.5136-06 

6.9586-04 

1.4756-06 

2.6966-09 

6.800E403 

3.634E-04 

5.1696-01 

4.3166-05 

2.1266-24 

1.8196-06 

6.1706-04 

1.4296-06 

2.8956-09 

6.900E403 

4.643E-04 

5.2206-01 

4.9496-05 

4.7136-24 

2.1806-06 

5.5106-04 

1.3906-06 

3.1156-09 

7.'100E*03 

5.896E-04 

5.2796-01 

5.6686-05 

1.0246-23 

2.6036-06 

4.9536-04 

1.3596-06 

3.3556-09 

7.100E403 

7. 4226-04 

5. 3466-01 

6.4906-05 

2.1916-23 

3. 0926-06 

4.4826-04 

1.3366-06 

3.6116-09 

7.200E403 

9.262E-04 

5.4226-01 

7.4376-05 

4.6216-23 

3.6506-06 

4.0806-04 

1.3236-06 

3.8816-09 

7.300E403 

). 1436-03 

5.5036-01 

8.5346-05 

9.6356-23 

4.2796-06 

3.7336-04 

1.3186-06 

4.1586-09 

7.400E403 

1.402E-03 

5.5896-01 

9.8106-05 

1.9896-22 

4.9786-06 

3.4326-04 

1.3226-06 

4.4366-09 

7.300E403 

1.700E-03 

5.6796-01 

1.1296-04 

4.0666-22 

5.7456-06 

3.1656-04 

1.3346-06 

4.7096-09 

7.600E403 

2.042E-03 

5.7686-01 

1.3026-04 

8.2436-22 

6.5736-06 

2.9276-04 

1.3 536 - 06 

4.9696-09 

7.700E403 

2.4316-03 

5.8566-01 

1.5036-04 

1.6566-21 

7.4586-06 

2.7126-04 

1.3786-06 

5.2106-09 

7.800E403 

2.84 7E-03 

5.9416-01 

1.7376-04 

3.2996-21 

8.3906-06 

2.5156-04 

1.4096-06 

5.4256-09 

7.900E403 

3.3556-03 

6.0216-01 

2.00 76 -04 

6.5126-21 

9.362E-0e 

2.3346-04 

1.4446-06 

5.6116-09 

8.000E403 

3.894E-03 

6. 0946-01 

2.3186-04 

1.2746-20 

1.0366-05 

2.1666-04 

1.4836-06 

5.7636-09 

8.200E»03 

5.139E-03 

6.2206-01 

3.0886-04 

4.7296-20 

1.2436-05 

1.8656-04 

1.5696-06 

5.9646-09 
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P/PO • 3.00 E >00 


c 

C* 


0. 

0. 

0. 

0. 

0. 

0. 

0. 

0. 

0. 

0. 

0. 

0. 

a. 

0. 

0. 

1.3216-79 

1.3726-80 

0. 

8.9665-66 

1.0216-67 

0. 

4.0 S 1 E - S 6 

1.6656-59 

0. 

2.334 E -69 

1.3146-54 

0. 

S . 5326-44 

9.0206-51 

0. 

1.2766-39 

1.2426-47 

0. 

6.3486-36 

5.1586-45 

0. 

8.0156-33 

8.5136-43 

0. 

3.6556-30 

6.8036-41 

0. 

7.3796-28 

3.0366-39 

2.5636-95 

7.6826-26 

3.4886-38 

1.0926-91 

4.6346-24 

1.6266-36 

1.7936-88 

1.7746-22 

5.0586-35 

6.5716-85 

4.6266-21 

4.6726-33 

1.8456-80 

8.7086-20 

3.4096-31 

2.8716-76 

1.2396-18 

1.6926-29 

1.8676-72 

1.3836-17 

5.9286-28 

5.5446-69 

1.2496-16 

1.5326-26 

8.3116-66 

9.3756-16 

3.0336-25 

6.8506-63 

5.9696-15 

4.7426-24 

3.3406-60 

3.2846-14 

6.04 76-23 

1.0246-57 

1.5866-13 

6.4056-22 

2.0836-55 

6.8136-13 

5.7616-21 

2.9336-53 

2.6336-12 

4.4776-20 

3.0016-51 

9.2556-12 

3.0546-19 

2.2896-49 

2.9866-11 

1.8556-18 

1.3416-47 

8.9186-11 

1.0156-17 

6.2676-46 

2.4856-10 

5.0626-17 

2.3636-44 

6.5116-10 

2.32 56-16 

7.3856-43 

1.6156-09 

9.9316-16 

1.9636-41 
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3.9786-15 

4.4696-40 

8.6416-09 

1.5076-14 

8.8906-39 

1.8866-08 

5.4356-14 

1.5626-37 
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1.8786-13 

2.4706-36 

8.2016-08 

6.2466-13 

3.5346-35 

1.6476-07 

2.0076-12 

4.6106-34 

3.2366-07 

6.2336-12 

5.5036-33 

6.2346-07 

1.8806-11 

6.0296-32 

1.1796-06 

5.4786-11 

6.0606-31 

2.1906-06 

1.5416-10 

5.5806-30 

3.9946-06 

4.1736-10 

4.6936-29 

7.1546-06 

1.0876-09 

3.5976-28 

1.2586-05 

2.7146-09 

2.5096-27 

2.1736-05 

6.4976-09 

1.5936-26 

3.6876-05 

1.4916-08 

9.2266-26 

6.1446-05 

3.2876-08 

4.8946-25 

1.0076-04 

6.9706-08 

2.3906-24 
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1.4256-07 
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2.0516-03 

5.4716-06 
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8.4256-03 
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3.2786-18 
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8.2436-05 

7.6596-18 

2.1056-02 
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1.7196-17 

2.7726-02 

1.6956-04 
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3.5946-02 

2.3576-04 

7.7526-17 

4.5836-02 

3.2146-04 

1.5076-16 

5.7446-02 
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3.0796-16 

7.0746-02 

5.6616-04 
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8.5596-02 

7.3256-04 
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9.3286-04 

2.0096-15 

1.1896-01 

1.1706-03 
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1.3666-01 

1.4486-03 
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1.5446-01 

1.7686-03 

1.0906-14 
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2.1326-03 
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1.8896-01 

2.5436-03 

3.0946-14 

2.0486-01 
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8.2946-14 

2.4486-01 

4.6806-03 
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0. 
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0. 
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0. 

0. 

1.3626-40 

7.8866-81 

0. 

3.0076-28 

3.2806-60 

0. 

7.7686-21 
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0. 

6.8186-16 

1.3816-39 

0. 

2,2756-12 

1.0346-33 

0. 

4.3286-10 
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0. 
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6.2426-29 

0. 
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7.9536-28 

1.0616-77 

1.0556-06 

6.3486-27 
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5.8576-06 
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5.8516-62 

2.4926-05 
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8.9346-56 

8.6036-05 
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2.0426-50 
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4.2026-24 
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3.0376-03 
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1.6846-18 
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1.3866-17 
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2.0046-12 
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4.5416-01 
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1.6116-17 
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5.1486-01 
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1.4626-08 
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5.0786-01 

4.1566-07 
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4.4596-06 
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3.3966-08 

4.6836-01 
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5.3776-08 

4.5816-01 

7-5616-05 

8.3516-08 

4.4566-01 

8.5036-05 

1.2706 -07 

4.3056-01 

9.4546-05 

1.8876-07 

4.1286-01 

1.0406-04 

2.7366-07 

3.9256-01 

1. 1326-04 

3.8696-07 

3.6986-01 

1.2216-04 

5.3316-07 

3.4516-01 

1.3046-04 

7.1606-07 

3.1886-01 

1.3806-04 

9.3766-07 

2.9166-01 

1.4486-04 
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2.6416-01 

1.5076-04 

1.4966-06 

3706 -01 

1.5556-04 
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2.1076-01 

1.5936-04 

2.1906-06 

1.8596-01 

1.4206-04 
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0. 
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1.0006*00 

0. 
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1.0006*00 

0. 
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1.0006*00 

0. 
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1.0006*00 

0. 

5.0006*02 

1.0006*00 

0. 
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1.0006*00 

2.5516-92 
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1.0006*00 

1.5216-78 
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1.0006*00 

2.5216-69 
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1.0006*00 
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1.0006*03 
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4.5586-56 
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1.0006*00 

4.2616-51 
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9.9996-01 
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9.9966-01 
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5.1736-33 
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9.9546-01 
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8.6556-01 

1.1006-22 

2.5006*03 

8.1726-01 
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1.4946-13 
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6.0576-02 

3.9716-13 
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4.5736-02 

1.0276-12 

4.1006*03 

3.4426-02 
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4.4476-12 

4.3006*03 

1.9496-02 

1.5696 -U 

4.4006*03 

1.4736-02 

3.7456-11 

4.5006*03 

1.1136-02 
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4.6006*03 

8.5336-03 

2.0056-10 

4.7006*03 

6.5596-03 

4.4866-10 

4.8006*03 

5.0806-03 

9.8076-10 

4.9006*03 

3.9646-03 

2.0946-09 

5.0006*03 

3.1186-03 

4.3656-09 
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2.4726-03 

8.8886-09 

5.2006*03 

1.9746-03 

1.7686-08 

5.3006*03 

1.5896-03 

3.4376-08 

5.4006*03 

1.2886-03 

6.5346-08 

5.5006*03 

1.0516-03 

1.2166-07 

5.6006*03 

8.6406-04 

2.2146-07 

5.7006*03 

7.1436-04 

3.9516-07 

5.8006 *03 

5.9406-04 

6.9086-07 

5.9006*03 

4.9676-04 

1. 1846-06 

6.0006*03 

4.1736-04 

1.9886-04 

6.1006*03 

3.5226-04 

3.271 C -06 

6.2006*03 

2.9846-04 

5.2726-04 

6.3006*03 

2.5376-04 

8.3166-06 

6.4006*03 

2.1626-04 

1.2826-05 

6.5006*03 

1.8456-04 

1.9306-05 

6.6006*03 

1.5766-04 

2. 3336-05 

6.7006*03 

1.3476-04 

4.0466-05 
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1.1496-04 

5.6176-05 
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9.7806-05 
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7.0006*03 
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9.8846-05 

7.1006*03 

7.0106-05 

1.2316-04 

7.2006*03 

5.8916-05 

1.5346-04 

7.3006*03 

4.9206-05 

1.8246-04 

7.4006*03 

4.0836-05 
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7.5006*03 

3.3646-05 

2.3616-04 

7.6006 *03 

2.7526-05 

2.5786-04 

7.7006*03 

2.2356-05 

2. 7466-04 

7.8006*03 

1.8046-05 

2.6596-04 

7.9006*03 

1.4476-05 

2.9186-04 

8.0006*03 

9.1716-06 

2.8876-04 

8.2006*03 
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3.6098-01 

2.3778-01 

1.88:8-01 

1.7118-07 

1.7838-05 

5.3108-07 

2.2728-06 

1.0368-10 ; 


1.6808*04 

3.7078-01 

2.2168-01 

1.9808-01 

2.4058-07 

1.6328-05 

4.3048-07 

2.0968-06 

8.4608-11 ! 


1.7008*04 

3.8018-01 

2.0608-01 

2.0738-01 

3.3508-07 

1.4888-05 

3.6218-07 

1.9238- 06 

6.873E-11 


1.7208*04 

3.8908-01 

1.9108-01 

2.1638-01 

4.6258-07 

1.3518-05 

2.9738-07 

1.7578-06 

5.5558-11 


1.7408*04 

3.9758-01 

1.7688-01 

2.2498-01 

6.3318-07 

1.2248-05 

2.4318-07 

1.5978-06 

6.4688-11 ‘ 


1.7608*04 

4.0558-01 

1.6328-01 

2.3318-01 

8.5988-07 

1.1048-05 

1.9028-07 

1.4468-06 

3.5788-11 


1.7808*04 

4.1308-01 

1.5048-01 

2.4098-01 

1.159 8-06 

9.9378-06 

1.6118-07 

1.3056-06 

2.853E-11 


1.8008*04 

4.2008-01 

1.3648-01 

2.4828-01 

1.5498-06 

8.9198-06 

1.3068-07 

1.1736-06 

2.2678-11 


1.8208*04 

4.2658-01 

1.2728-01 

2.5518-01 

2.0588-06 

7.9858-06 

1.0 568-07 

1.0518-06 

1.7958-11 


1.8408*04 

4.3268-01 

1.1678-01 

2.6168-01 

2.7148-06 

7.1358-06 

0.5258-00 

9.3928-07 

1.4178-11 


1.8608*04 

4.3826-01 

1.0708-0' 

2.6758-01 

3.5568-06 

6.3638-06 

6.8708-00 

8.3728-07 

1.1178-11 


). 8908*04 

4.4348-01 

9.7938-02 

2.7318-01 

4.6308-06 

5.6658-06 

5.5308-00 

7.4468-07 

8.7806-12 


1 .9008*04 

4.4828-01 

8.9618-02 

2.7828-01 

5.9918-06 

5.0378-06 

4.4408-00 

6.6118-07 

6.8938-12 


1.9208*04 

4.52 78-01 

6.1958-02 

2.8298-01 

7. 7088-06 

4. *748-06 

3.5768-00 

S.8618'07 

5.4068-12 


1.9408*04 

4.5678-01 

7.4926-02 

2.8738-01 

9.8628-06 

3.9718-06 

2.074E'30 

5.1908-P7 

4.2378-12 

\ ; 

1.9608*04 

4.6048-01 

6.8488-02 

2.9128-01 

1.2558-05 

3.5228-06 

2.3108-00 

4.5916-07 

3.3198-12 

; 

1.9808*04 

4.6388-01 

6.2588-02 

2.9488-01 

1.5P98-05 

3.1228-06 

1.0578-00 

4.0596-07 

2.6008-12 


2.0008*04 

4.6708-01 

5.7208-02 

2.9818-01 

2.0018-05 

2.7678-06 

1.4048-00 

3.5878-07 

2.0388-12 1 

■ ? 

2.0208*04 

4.6988-01 

S.230E-02 

3.0118-01 

2.5098-05 

2.4538-06 

1.2038-00 

3.1* 8-07 

1.5988-12 


2.0408*04 

4.72 6-01 

4.7828-02 

3.0398-01 

3.1318-05 

2.1748-06 

9.7028-09 

2.79ve-07 

1.2548-12 


2.0608*04 

4.7488-01 

4.3758-02 

3.0638-01 

3.8898-05 

..9218-06 

7.0318-09 

2.4738-07 

9.8548-13 

J 

6 

2.0808*04 

4.7708-01 

4.0058-02 

3.0858-01 

4.8U8-05 

i,. 7108-06 

6.3008-09 

2.1868-07 

7.7538-13 

2.1008*04 

4.7918-01 

3.6688-02 

3 168-01 

5.9258-05 

1.5178-06 

5.1248-09 

1.9336-07 

8.1088-13 


2.1208*04 

4.8098-01 

3.3628-02 

3.1248-01 

7.2698-05 

1.3488-06 

4.1558-09 

1.7108-07 

4.8208-13 


2.1408*04 

4.8268-01 

3.0838-02 

3.1408-01 

8.8828-05 

1.1978-06 

3.3258-09 

1.5168-07 

3.i:iE-13 ' 


2.1608*04 

4.8428-01 

2.8308-02 

3.1548-01 

1.0818-04 

1.0658-06 

2.74 78-09 

1.3618-07 

3.0188-13 1 

'[ 

2.1806*04 

4.8578-01 

2.6008-02 

3.1678-01 

1.3118-04 

9.4788-07 

2.2408-09 

1.1898-07 

2.3968-13 > 


2.2008*04 

4.8718-01 

2. 3902-02 

3.1798-01 

1.5848-04 

8.4448-07 

1.0308-09 

1.0558-07 

1.9058-13 


2.2208*04 

4.8848-01 

2.1998-02 

3.1898-01 

1.9088-04 

7.5308-07 

1.4998-09 

9.3678-08 

1.5188-13 


2.2408*04 

4.8978-01 

2.0268-02 

3.1978-01 

2.2908-04 

6.7228-07 

1.2298-09 

8.3278-08 

1.2136-13 


2.2608*34 

4.9098-01 

1.8678-02 

3.2 058-01 

2.7398-04 

6.0068-07 

1. 0118-09 

7.4108-08 

9.7108-16 


2.2808*04 

4.9208-01 

1.7238-02 

3.2118-01 

3.2658-04 

5.3738-07 

0.3208-10 

6.6008-08 

7.7926-16 

1 

2.3008*04 

4.9318-01 

1.5928-02 

3.2 168-01 

3.8808-04 

4.8118-07 

6.0768-10 

5.8858 - 08 

6.2678-16 

, 

2.3208*04 

4.9428-01 

1.4718-02 

3.2208-01 

4.5968-04 

4,3138-07 

5.6098-10 

5.2528-08 

5.0528-16 


2.3408*04 

4.9528-01 

1.3628-02 

3.2248-01 

5.4298-04 

3.8718-07 

4.7178-10 

6.6938-08 

4.0828-16 


2.3608*04 

4.9638-01 

1.2618-02 

.'.2268-01 

6.3938-04 

3.4798-07 

3.9198-10 

6.1978-08 

3.3068-16 


2.3808*04 

4.9738-01 

1.1698-02 

3.2278-01 

7.5068-04 

3.1298-07 

3.2638-10 

3.7578-08 

2.6048-16 


2.4008*04 

4.9848-01 

1.0858-02 

3.22 78-01 

8.7878-04 

2.8188-07 

2.7228-10 

3.3678-08 

2.1838-16 


2.4208*04 

4.9948-01 

1.0088-02 

3.2 268-01 

1.0268-03 

2.5418-07 

2.2 268-10 

3.020C-08 

1.7816-16 


2.4408*04 

5.0058-01 

9.3728-03 

3.2248-01 

1.1948-03 

2.2948-07 

1.9068-10 

2.7118-08 

1.6558-16 


2.4608*04 

5.0178-01 

8. 7218-03 

3.2218-01 

1.3878-03 

2.0738-07 

1.6008-10 

2.4361-08 

1.1928-16 


2.4808*04 

5.0288-01 

8.1238-03 

3.2178-01 

1.6058-03 

1.8758-07 

1.3458-10 

2.1918-08 

9.7878-15 


2. 5008*04 

5.0408-01 

7.5728'03 

3.2128-01 

1.8548-03 

1.6988-07 

1.1338-10 

1.9728-08 

8.0528-15 

1 


I 
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Table II.- Continued. 


c 

C4 

C*4 

C- 

CO 

CQ4 

C02 

C2 

T 

2.6«3E-01 

6.064E-03 

3.131E-13 

4.240E-06 

9.045E-02 

1.61 76-04 

5.7306-06 

2.7056-04 

8.4006403 

2.7a3£-01 

7.677E-03 

1.194E-I2 

5.083E-06 

6. 6096 -02 

1.570L-04 

3.5546-06 

2.4376-04 

8.6006403 

2.879E-01 

9.533E-03 

2.674E-12 

5.9026-06 

4.805E-02 

1.5106-04 

2.2026-06 

2.1366-04 

8.8006403 

2.93SE-0I 

1.I4SE-02 

5.7. 2F-I2 

6.6886-06 

3.490E-02 

1.442E-04 

l.:706-06 

1.8386-04 

9. :nOE403 

2.969E-01 

1.403E-02 

1.205E-11 

7.4346-06 

2. 5426-02 

1.3706-04 

8. 5756-07 

1.5636-04 

9.2006403 

2.97BE-01 

1.474E-02 

2.438E-II 

8.13VE-06 

1.860E-02 

1.2996-04 

£.4186-07 

1.3196-04 

9.4006403 

2.999E-01 

1.977E-02 

4.790E-U 

8.800E-06 

1.368E-02 

1.2296-04 

3.4576-07 

1.1086-04 

9.6006403 

2.997E-01 

2.312E-02 

9.157E-11 

9.413E-06 

1.013E-02 

1.1616-04 

2.2296-07 

" '306-05 

9.8006403 

2.9UE-01 

2.6B1E-02 

1.706E-10 

9.975E-06 

7.5S0E-03 

1.0966-04 

1.4536-07 

1.7596-05 

1.0006404 

2.670E-01 

3.0B3E-02 

3.102E-10 

1.0486-05 

5.662E-03 

1.0346-04 

9.5626-08 

6.4796-05 

1.0206404 

2.819E-01 

3.S24E-02 

S.514E-10 

393E-0S 

4.272E-03 

9. 7496-05 

6.3546-08 

5.4056-05 

1.0406404 

2.739E-01 

3.99BE-02 

9.59CE-10 

l.lilE-05 

3.241E-03 

9.1866-05 

4.2606-08 

4.3046-05 

1.0606404 

2.693E-0I 

4.505E-02 

I.634E-09 

1.162E-05 

2.472E-03 

8.6496-05 

2.8796-08 

3.7486-05 

1.0806404 

2.621E-01 

5.044E-02 

2.732E-09 

1.1856-05 

1.8956-03 

6.1356-05 

1. 9616- 08 

3.1156-05 

1.1006404 

2.593E-01 

S.M4E-02 

4.482E-09 

1.201 E-OS 

1.4596-03 

7.6436-05 

1.3446-08 

2.5846-05 

1.1206404 

2.460E-01 

6.210E-02 

7.226E-09 

1.2096-05 

1.1276-03 

7.1716-05 

9.2686-09 

2.1406-05 

1.1406404 

2.373E-OI 

4.630E-02 

1.I46E-08 

1.209E-05 

8.7376-04 

6.7196-05 

6.4256-09 

1.7676-05 

1.1606404 

2. 281E-01 

7.470E-02 

1.788E-08 

1.2026-05 

6.7936-04 

6.2836-05 

4.4736-09 

1.4566-05 

1.1806404 

2.186E-01 

8.124E-02 

2.747E-08 

1.1866-05 

5. >946-04 

5. 8656-05 

3.1276-09 

1.1966-05 

1.2006404 

2.089E-01 

8.7E8E-02 

4.160E-08 

1.164E-05 

4.1346-04 

5.4636-05 

2.1926-09 

9.7956-06 

1.2206404 

1.990E-01 

9.4i6E-02 

6.2UE-0B 

1.134E-05 

3.2346-04 

5.0776-05 

1.5416-09 

7.9956-06 

1.2406404 

1.889E-01 

1.012E-01 

9.150E-08 

1.099E-05 

2.5336-04 

4. 7066-05 

1.0856-09 

6. 5026-06 

1.26 0 6 4 0 4 

1.788E-01 

) .07BE-01 

1.331E-07 

1.059E-05 

1.9856-04 

4.350E-05 

7.6566-10 

5.270E-05 

1.2806404 

I.6B7E-01 

I.I43E-01 

1.911E-07 

1.0146-05 

1.5576-04 

4.0106-05 

5.4056- 10 

4.2556-06 

1.3006404 

1.5B7E-01 

1.20SE-01 

2.712E-07 

9.6546-06 

1.2226-04 

3.6666-05 

3.8186-10 

3.4236-06 

1.3206404 

I.9G8E-01 

1.265E-01 

3.30SE-07 

9.1446-06 

9.5926-05 

3.3776-05 

2.69 76- in 

2.7446-06 

1.3406404 

1.392E-01 

1.323E-01 

5.279E-07 

8.615E-06 

7.5286-05 

3.0846-05 

1.9046-10 

2.1926 -06 

1.3606404 

1.299E-01 

1.377E-01 

7. 2476-07 

8.077E-06 

5.9066-05 

2.8076-05 

1.3436- 10 

1.7456-36 

1.3806404 

1.20BE-01 

1.427E-Q1 

9.849E-07 

7.537E-06 

4.6326-05 

2.5476-05 

9.4646- 11 

1.3856-06 

1.4006404 

t.l21E-01 

1.473E-01 

1. 3256-06 

7.001E-06 

3.6316-05 

2.3026-05 

6.6596-11 

1.0966-06 

1.4206404 

1.039E-0I 

1.515E-01 

1.767=-06 

6.4 76E-06 

2.8446-05 

2.0746-05 

4.8766-11 

8.6476-07 

1.4406404 

9.S99E-02 

1.553E-01 

2.3346-06 

5.967E-06 

2.2266-05 

1.8626-05 

3.2776-11 

6.8056-07 

1.4606404 

B.B5SE-02 

1.587E-01 

3.042E-06 

5.477E-06 

1.7406-05 

1.6666-05 

2.2916-n 

5.3436-0. 

1.4806404 

B.H5E-02 

1.6UE-01 

3.J81';-04 

5.010E-06 

1.3606-05 

1.4856-05 

1.5986-11 

4.1876-07 

1.300E4C4 

7.999E-02 

1.642E-01 

5.137'-06 

4.5677.-06 

1.0616-05 

1.3206-05 

1.1126-11 

3.2756-07 

1.5206404 

6.BBBE*02 

1.663E-01 

6.583E-06 

4.15) E-06 

8.2746-06 

1. 1696-05 

7.7106-17 

2.5586-07 

1.5406404 

6.3I6E-02 

I.681E-01 

8.380E-06 

3.762E-06 

6.4456-06 

1.0326-05 

5.3326-12 

1.9966-07 

1.56 0 6404 

S.7BBE-02 

1.695E-01 

1.0636-05 

3.401 E-06 

5.0156-06 

9.0796-06 

3.6776- 12 

1.5566-07 

1.5806404 

9.299E-02 

1.706E-0t 

1.313E-05 

3.0666-06 

3.8996-36 

7.9676-06 

2.5286-12 

1.2126-07 

1.6006404 

«.848E*02 

1.71SE-01 

1.668E'0S 

2.7591-06 

3.0296-06 

6.9716-06 

1.7336-12 

9.4396-08 

1.6206404 

4.434E-02 

1.72IE-01 

2.076E-05 

2.476E-0O 

2.3516-06 

6 .0856-06 

1.1856-12 

7.3506-08 

1.6406404 

4.353E-02 

1.725E-01 

2.571E-05 

2.219E-06 

1.8246-06 

5.2996-06 

8.0846-13 

5.7246-06 

1.6606404 

3.70SE-02 

1.727E-01 

3.171E-05 

1.9856-06 

1. 4146-06 

4. 6046-06 

5.5016-13 

4.4606-08 

1.6806404 

3.3B7E-02 

1.727E-01 

3.8956-05 

1.7 73E-06 

1.0966-06 

3.9936-06 

3.7356-13 

3.4776-08 

1.7006404 

3.096E-02 

1.727E-01 

4.766E-05 

1.582E-06 

8.4986-07 

3.4576-06 

2.5326- 13 

2.7146-08 

1.7206404 

2.B31E-02 

1.72SE-01 

5.8116-05 

1.410E-06 

6.5876-07 

2.9896-06 

1.7146-13 

2.1206-08 

1.7406404 

2.390E-02 

I.T22E-01 

7.061E-05 

1.155E-06 

5.1086-07 

2. 5816-06 

1.1596-13 

1.6596-08 

1.7606404 

2.370E-02 

1.719E-01 

8.5526-05 

1.116E-06 

3.9636-07 

2.2266-04 

7.6286- 14 

1.3006-06 

1.7806404 

2.171E-02 

:.7l3E-Oi 

1.0336-04 

9.9266-07 

3.0766-07 

1.9196-06 

>.2386-14 

1.0216-08 

1.8006404 

I.9B9E-02 

1.71 IE-01 

1.2436-04 

8.822E-07 

2.3916-07 

1.6546-06 

3.5726-14 

8.0296-09 

1.8206404 

1.823E-02 

1.707E-01 

1.4936-04 

7.8396-07 

1.8606-07 

1.4256-06 

2.4146-14 

6.3i'96-09 

1.8406404 

1.475E-02 

I.703E-0I 

1.787E-04 

6.9656-07 

1.4496-07 

1.2276-06 

1.6336-14 

5.0006-09 

1.8606404 

1.540E-02 

1.699E-01 

2.1356 -04 

6.189E-07 

1.1316-07 

1.0576-06 

1.1066-14 

3.9396-09 

1.8806404 

1.416E-02 

1.69SE-01 

2.543C-04 

5.5006-07 

6.0366-071 

9.1106-07 

7.5016- 15 

3.1436-09 

1.9006404 

1.304E-02 

1.691E-01 

3.0216-04 

4.890E-07 

6.9206-08 

7.8546-07 

5.0986-15 

2.5016-09 

1.9206404 

1.202E-OZ 

1.68TE-01 

3.5316-04 

4.349E-07 

5.4:0E-08 

6.776E-'>7 

3.4726-15 

1.9956-09 

1.9406404 

l.llOE-02 

1.483E-01 

4.2346-04 

3. *706-07 

4.2706-08 

5.850E-07 

2.3716-15 

). 5966-09 

1.9606404 

1.025E-02 

1.680E-01 

4.9946-04 

3.446E-07 

3.3666-08 

5.0546-07 

1.6246-15 

1.2806-09 

1.9806404 

9.4B6E-03 

1.676E-01 

5.8766-04 

3.070E-07 

2.6596-08 

4.3726-07 

1.1156-15 

1.0296-09 

2.0006404 

B.7B5E-03 

t.673E-01 

6.8986-04 

2. 73»:-07 

2.1066-08 

3.7856-07 

7.6826- 16 

8.2926-10 

2.0206404 

1. U6E-03 

1.669E-01 

8.0776-04 

2.443C-07 

1.6726-08 

3.2816-07 

5.3116-16 

6.7016-10 

2.0406404 

:.5»2E-03 

I.&66E-0I 

9.4 .66-04 

2.1826-07 

1.3316-08 

2.8476 -07 

3.6846-16 

5.4286-10 

2.0606404 

7.027E-03 

1.662E-01 

1.1006-03 

1.950E-07 

1.0626-08 

2.4736-07 

2.5656-16 

4.4096-10 

2.0806404 

B.53BE-03 

1.438E-01 

1.2786-03 

1.7456-07 

B.500E-09 

2.1516-07 

1.79 26- 16 

3.5896-10 

2.1006404 

B.0B9E-03 

l..j:iE-Ol 

1.4836-0. 

1. 5626-07 

6.8196-09 

1.8746-07 

1.2576- 16 

2.9296-10 

2.1206404 

3.677E>03 

1.631E-01 

1.7146-0'. 

1.400E-07 

5.4856-09 

1.6346-07 

8.8496- 17 

2.3966-10 

2.1406404 

5.29BE-03 

1.646E-01 

1.9816-03 

1.256E-07 

4.4246-09 

1.4276-07 

6.2546-17 

1.9646-10 

2.1606404 

4.949E-03 

1.642E-01 

2.2816-03 

1.128E-07 

3.5776-09 

1.2476-07 

4.4376-17 

1.6136-10 

2.1806404 

4.627E-03 

I.637E-OI 

2.6216-03 

1.013E-07 

2.8996-09 

1.0926-07 

3.1606-17 

1.3286-10 

2.2006404 

4.330E>03 

1.632C-01 

3.0046-03 

9.113E-08 

2.3566-09 

9.5656-08 

2.2596- 17 

1.0956-10 

2.2206404 

4.356E-03 

1.626E-OI 

3.4346-03 

8.203E-08 

1.9196-09 

8. 3916-08 

1.6216-17 

9.0516-11 

2.2406404 

3.B02E-03 

1.620E-01 

3.917E-0J 

7.389E-08 

1.5676-09 

7. 3696-08 

1.1676-17 

7.4926-11 

2.2606404 

3.546E-03 

1.413E-01 

4.4576-03 

6.662E-08 

1.2826-09 

6. 4796-08 

8.4396- 18 

6.2126-11 

2.2806404 

3.347E-03 

1.606E-0I 

5,0586-03 

6.010E-08 

1.0516-09 

5.7026 08 

6.1226- 18 

5.1596-11 

2.3006404 

3.143E-03 

1.597E-01 

5.7276-03 

5.426E-08 

8.6426-10 

5.0226-08 

4.4576-18 

4. 2906-1 1 

2.3206404 

2.954E-03 

1.S88E-01 

6.4686-03 

4.902E-08 

7.1176-10 

4.4286-08 

3.2556- 18 

3.5726-11 

2.3406404 

2.777E-03 

1.378E-01 

7.2876-03 

4.431E-08 

5.8736-10 

3.9076-06 

2.3866-18 

2.97:6-11 

2 606404 

2.6I2E-03 

I.S68E-01 

8. 1886-03 

4.008E-08 

4.8566-10 

3.4496-08 

1.7546-18 

2.4846-11 

. .806404 

2.497E-0i 

I.S56E-01 

9.177E-03 

3.627E-08 

4.0226-10 

3.0486-08 

1.2946-18 

2.0756-11 

2.4006404 

2.3I2E-03 

I.543E-01 

1.0266-02 

3.2846-08 

3.3376-10 

2.6946-08 

9.5726- 19 

1.7346- 11 

2.4206404 

2.174E-03 

I.S29E-01 

1.1446-02 

2.9746-08 

2.7736-10 

2.3836-08 

7.1016-19 

1.4506-11 

2.44064 04 

2.049E-03 

1.S13E-01 

1.2726-02 

2.694E-08 

2.3086-10 

2.1086-08 

5.2836-19 

1.2136-11 

2.4606404 

1.929E>03 

1.497E-01 

1.4116-02 

2.442E-08 

1.9236-10 

1.8666-08 

3.9406-19 

1.0156-11 

2.4806404 

1.B16E-03 

1.479E-01 

1.5606-02 

2.213E-08 

1.6056-10 

1.6526-08 

2.9466-19 

8.4996-12 

2.3006404 
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Table II. - Continued. 

P/PO >- 4«00E^00 


T 

e- 

0 

04 

0*» 

0- 

82 

024 

02- 

l«OOOE^02 

0. 

0. 

0. 

0. 

0. 

4.5*36-11 

1.7506-18 

0. 

2«000€f02 

0. 

3.802E-68 

0. 

0. 

Q. 

5.1*06-11 

1.7606-18 

0. 

3.000E*02 

0. 

1.783E-46 

1.572E-20 

0. 

P 

5.6236-11 

1.7606-18 

0. 

4«000£4>02 

0. 

l.ie2E-35 

4.288E-63 

0. 

0. 

4.7536-11 

1.7606-18 

0. 

5.000E^02 

0. 

4.228E-29 

1.1666-92 

0. 

0. 

5.2526-11 

1.7606-18 

0. 

6*00UEf02 

2.803E-94 

9.S86E-2S 

1.1406-45 

0. 

0. 

5.0356-11 

1. 7606-18 

0. 

7.00UE402 

1.163E-T9 

1.2&4E-21 

1.134E-40 

0. 

1.8666-90 

4.9506-11 

1.7506-18 

6.8196-63 

8«O0OE4^O2 

S.S24E-68 

6.219E-19 

2.8E5E-37 

0. 

1.4776-77 

2. 4206-10 

1.7606-18 

1.4516-71 

9«O0OF^O2 

9.108E-SS 

1.896E-16 

5.309E-35 

0. 

2. 3236-66 

4.9536-09 

1.7606-18 

3.3306-61 

l.000E*03 

3.676E-S0 

1.945E-14 

3.296E-33 

0. 

2.4536-57 

6.1206-08 

1.7606-18 

7.8926-53 

U100E^03 

..206E-43 

E.637E-13 

9.6976-32 

0. 

5.9506-50 

4.7956-07 

1.7606-18 

5.6326-46 

U2Q0E»03 

3.301E-38 

2.042E-11 

1.6316-30 

0. 

8.4866-44 

2.4*16-06 

1.760E-1G 

2.8856-40 

l.ia0E«03 

1.332E-33 

2.972E-10 

1.784E-29 

0. 

1.3616-38 

1.1126-05 

1.7606-18 

,-.9486-35 

U400E^03 

1.198E-29 

2.953E-09 

1.3916-28 

0. 

3.9566-34 

3.9086-05 

1.7606-18 

2,6756-31 

U500E^03 

3.229E-26 

2.162E-08 

8.271E-28 

0. 

2. 9106-30 

1.1426-04 

1.7606-18 

1.0286-27 

l.600E«>03 

3.269E-23 

1.234E-07 

3.945E-27 

0. 

7.0216-27 

2.9326-04 

1.7606-18 

1.4026-24 

1«700E^03 

1.969E-20 

5.742E-07 

1.582E-26 

0. 

6.7046-24 

6.6416-04 

1.7756-18 

8.0826-22 

U800E^03 

1.682E-18 

2.2S2E-06 

1.085E-25 

0. 

l.‘-986-2. 

1.3796-03 

3.5576-18 

1.1516-19 

i.90(iE^03 

2.604E-17 

7.643E-06 

2.7546-24 

0. 

4.17 6-20 

2. 6446-03 

2.9986-17 

2.1376 -18 

2«OaO£^03 

2.3S3E-16 

2.294E-05 

6.5466-73 

0. 

6.4226-19 

4.7376-03 

2.6356-16 

2.2816-17 

2«100E^03 

1.72JE-15 

6.190E-09 

1. 1806-^1 

2.8176-89 

7.4076-18 

7.9936-03 

1.9266-15 

1. 8836-16 

2«200E»03 

1.04SE-14 

1.523E-04 

1.6466-20 

4.9366-85 

6.7716-17 

1.2806-02 

1.1786-14 

1.2666-15 

2«3C0£^O3 

5.391E-U 

3.456E-04 

1.8326-19 

3.7366-81 

5.0586-16 

1.9536-02 

6.1536-14 

7. 1206 - 15 

2.400£*03 

2.422E-13 

7.295E-04 

1.6736-18 

1.3566-77 

3.1636-15 

2.8546-02 

2.7946-13 

3.4176-14 

2.30O£«^0i 

9.619E-13 

1.644E-03 

1.2826-17 

2.5776-74 

1.6886-14 

4.0066-02 

1.1206-12 

1.4226-13 

2«600e>C3 

3.423E-12 

2.696E-03 

8.4216-17 

2.7556-71 

7.8186-14 

5.4136-02 

4.0196-12 

5.1976-13 

2«700E^03 

1.I09E-11 

4.773E-03 

4.8176-16 

1.7876-68 

3.1846-13 

7. 0536-02 

1.3J3E-11 

1.6886-12 

2«800e«>03 

3.255E-U 

8.0S0E-03 

2.4356-15 

7.352 6-56 

1.1536-12 

8.8756-02 

3.8586- 11 

4.9176-12 

2«900£^03 

8.852E-U 

1.298E-02 

1.1026-14 

2.0126-63 

3.7526-12 

1.0806 - 01 

1.0506-10 

1.2946-11 

3«000£^03 

2.235E-10 

2.008E-02 

4.5116-14 

3.8486-61 

1.1066-11 

1.2716-01 

2.6506-10 

3.0986-11 

3«L00E»03 

5.2T2E-10 

2.989E-02 

>,6876-13 

5.2916-59 

2.9766-H 

1.4496-01 

6..'29E-10 

6.787E-U 

3.200£*03 

1.16SE-09 

4.291E-02 

5.8136-13 

5.4166-57 

7.355E-:i 

1.6026-01 

1 3736-09 

1.3686-10 

3*300£^03 

2.491E-09 

5.9i4E-02 

1.8596-12 

4.2396-55 

1.6806-10 

1.7196-01 

2.8496-09 

2.5486-10 

3«400£«^03 

4.83SE-09 

8.006E-02 

5.5526-12 

2.6016-53 

3.5656-10 

1.7926-01 

5,5946-09 

4.4076-n 

).:00£4>03 

9. lOOE-09 

1.045E-01 

1.5586-11 

1. 2776-51 

7. .,>06-10 

1.8156-01 

1.0436-08 

7.1066-1 

3«6U0Et03 

1.638E-08 

1.326E-01 

4.1306-11 

5. .306-50 

1.3106-09 

1.7896-01 

1,8546-08 

1.0726-09 

3«700£^03 

2.819E 08 

1.638E-01 

1.0396-10 

1.7096-48 

2.2896-09 

1.7186-01 

3.1506-08 

1.517L-09 

3«800£^03 

4.659E-08 

1.976E-01 

2.4896-10 

4. 8036-4 7 

3.7756-09 

1.6076-01 

5.13»E-0e 

2.0226-09 

3«900E^03 

7.4UE-08 

2.-324E-01 

5.6996-10 

1. ',546-45 

5.8996-09 

1.4666-01 

8.0326-08 

2.5466-09 

4«0O0E«^03 

).138E-07 

2.674 E-01 

1.2516-09 

2.2 J9 5-44 

8.7686-09 

1,3056-01 

1.2116-07 

3.0386-09 

lOOEtCS 

1.693E-07 

3.013E-01 

2.6416-09 

4.3336-42 

1.2446-08 

1.13’ 

1. 7626-U7 

3.4496-09 

^«200E^03 

;’.99iE-07 

3.331E-01 

5.3686-09 

6.9026-42 

1.6936-08 

7. 60* -C 

2.4786-07 

3. 7446-09 

4.300E^03 

3.992C-07 

3.619E-01 

1.0536-06 

9.7 326-41 

2,2206-08 

, t 

3.3766-07 

3.9086-09 

4«^00E>03 

•..792E-07 

3.871E-01 

1.9946-08 

1.2.’lE-39 

2.8216-08 

6.6,76r-0., 

4,4646-07 

3.9496-09 

4*S00E^03 

6.919E-07 

6.086E-01 

3.6506-08 

1.3672 -»'j 

3.4946-08 

5.4596-02 

'.7>6c-07 

3.B4OF-09 

4«600E^03 

8.575E-07 

4.266E-01 

6.4596-08 

1.3696 -37 

4.2456-08 

4.4116-02 

7.l70>=-07 

3. 7616-09 

4.700E»03 

l,135E-06 

4.413E-01 

1.1056-07 

1.230 6-36 

5.0866-08 

3.5436-02 

3.73:6-07 

3.5966-09 

^•800E^03 

J.99*E-06 

'-.531E-01 

1.8296-07 

9.9216-36 

6.0426-08 

2.8396-02 

1.0 366 - 06 

3.4226-09 

4.900E^03 

1.961 E-06 

..626E-01 

2.9306-07 

7.2066-35 

7.1476-08 

2.2736-02 

> .2016-06 

3.2566-09 

5«OOOE^Oi 

2.572E-06 

4. 701E-01 

4.5466-07 

4.7296-34 

8.4426-08 

1.8226-02 

1.3606-06 

3.1106-09 

5.lOO£«U3 

3.3T5E-06 

4.760E-01 

6.8446-07 

2.el7i -33 

9.9786-08 

1.4*',*E-02 

1.5096-06 

7.9886-09 

3.200E^03 

6.631E-06 

4.80rE-01 

1.0026-06 

' .532 6-32 

1.1816-07 

1.1836-02 

1.6426-06 

2.892E-P9 


5.820E-06 

6.844E-01 

1.4296-06 

7.6546-32 

1.4006-07 

9.5896-03 

1.7586-06 

2.8206-09 

5*400£^03 

7.661E-06 

4.873E-01 

1.9916-06 

3.53<.E-31 

1.6616-07 

7.8146-03 

1.8566-06 

2. 7696-09 

5«900E^03 

1.002E-05 

4.897E-01 

2.7176-06 

1.5186-30 

1.9726-07 

6.4036-03 

1.9366-06 

2.7386-09 

3.600E^03 

1.312E-05 

6.9I6E-01 

3.6376-06 

6.0926-30 

2.3436-07 

5.2756-03 

1.9986-06 

2. 7256-09 

5«70uE^03 

1.716F -09 

4.932E-01 

4.7846-06 

3.2976-29 

2. 7846-07 

4. 3716-03 

2.0436-06 

2.7276-09 

5.800E«03 

2.237E-05 

4. 9466-01 

6.1916-OL 

8. 1626-29 

3.3086-07 

3.6436-03 

2,0736-06 

2.7406-09 

S.900E«03 

2.911E-09 

4.958E-01 

7.8916-06 

2.7436-28 

3.9316-07 

3.0536-03 

2. 0876-06 

7. 7796-09 

6.00a£^93 

3.783E-05 

4.969E-01 

9.9126-06 

8.7416-28 

4.6746-07 

2.5736-03 

2.0876-06 

7.830t:-09 

6. lOOE^OS 

4.909E-05 

4.980E-01 

1.2286-05 

2.6476-27 

5.5616-07 

2.1816-03 

2.0746-0' 

2.8996-09 

6.200E403 

6.36ZE-09 

4.992E-01 

1.5016-05 

7.6366-27 

6.6246-07 

1.8806-03 

2.0486-06 

2.9896-09 

6-300E»03 

8.236E-05 

5.0066-01 

1.8126-05 

2. 1036-26 

7.9026-07 

i.595b-03 

2.0126-06 

3.1016-09 

6«400E^03 

1.06SE-06 

5.021E-01 

2.1626-05 

5.5426-26 

9.4386-07 

1.3756-U3 

1.9666-06 

3. 2396-09 

6.500E»03 

1.376E-06 

5.040E-01 

2.5576-05 

1.4026-25 

1.129>=-06 

1.1936-03 

1.9146-06 

3.4016-05 

6«600E»03 

1.773E-06 

5.063E-01 

2.9856-05 

3.4156-25 

1.3516-06 

1.0426-03 

1.8596-06 

,3.5916-09 

6. 7Q0£^03 

2.200E-06 

5. 092 E -01 

3.4636-05 

8.0396-25 

1.6166-06 

9.1506-04 

1.803C-06 

3.6156 09 

6*800E>03 

2.921E-06 

5.126E-01 

3.9936-05 

1.8366-24 

1.9336-06 

8.0906-04 

1.7496-06 

4.0686-09 

6.900E»03 

3. 726E-06 

5.168E-01 

4.5846-05 

4.0836-24 

2.3086-06 

7.2006-04 

1.6996-06 

4. 3526-09 

7.000E^03 

6.722E-06 

5.217E-01 

5.2456-05 

8.8786-24 

2.7476 06 

6.4506-04 

1.657E-0b 

4.6656-09 

7«100£^03 

5.967E-06 

5.274E-01 

5.9936-05 

1.8936-23 

3.2596-06 

5.8156-04 

1.6236-05 

5.0066-09 

r.200E^03 

7.616E-06 

5.319E-01 

6.8446-05 

3.9746-23 

3.8476-06 

5.2 766-04 

1.5996-06 

5.3706-09 

7.300E»03 

9.216E-06 

5.4116-01 

7.8196-05 

8.2266-23 

4.5166-06 

4.8136-04 

1.5846-06 

5,7536-09 

7*400E^03 

U133E-03 

5. 4906-01 

8.9446-05 

1.6836-22 

5.2676-05 

4.4146-04 

1.5796-06 

6. 1466-09 

r«500E^03 

1.380E-03 

5.573E-01 

1.0246-04 

3.4096-22 

6.1006-06 

4.0656-04 

1.5846-06 

6.5416-09 

7,600E^03 

1.66bE-03 

5.6596-01 

1.1 756-04 

6.8396-22 

7.0136-06 

3.7576 04 

1.5976-06 

6.9346-09 

7. 700E«03 

i.993f-03 

5.7466-01 

1.3506-04 

1.3606-21 

7.9986-06 

3.4816-04 

1.6196-06 

7.3106-09 

7.800Ef03 

2.363E-03 

5.B32E-01 

1.5526-0* 

2.6826-21 

9.0506-06 

3.2326-04 

1.6486-06 

7.6606-09 

7«9U0E^03 

2.779E-03 

5.915E-01 

1.7856-04 

5.2446-21 

1.0166-05 

3.0046-04 

1.6826-06 

7.9766-09 

8«0bUE403 

3.263E-03 

5.994E-01 

2.0546-04 

1.0166-20 

1.1326-05 

2.7946-04 

1.7236-06 

8.2536- 09 

8.200E^U3 

6.319E-03 

6. 1346-01 

2.7186-04 

3.7146-20 

1.3736-05 

2.4196-04 

1.8166-06 

8.6686-09 
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Tabled.- 

Continued. 









P/PO • 

6.006*00 






c 

C* 

C** 

c- 

CO 

CO* 

C02 

C2 

T 

i 

0. 

0. 

0. 

0. 

0. 

0. 

1.0005*00 

0. 

1.000E*02 

/ 

0* 

0. 

3. 

0. 

3.0976-65 

0. 

1.0006*00 

0. 

2.0006*02 


0. 

0. 

0. 

0. 

t. 1676-60 

6.6206-81 

1.0006*00 

0. 

3.0006*02 

? 

0. 

3. 

0. 

0. 

2.7066-28 

3.1806-60 

1,0006*00 

0. 

6.0004*02 

0. 

0. 

0. 

0. 

6.5696-21 

6.1726-68 

1,0006*00 

0. 

5.000E*02 


9.ST6E-80 

9.631E-81 

0. 

0. 

5.8086-16 

1.1386-39 

1.0005*00 

5. 

6.0006*02 


8.T23E-M 

7.654E-68 

0. 

0. 

1.9706-12 

a.94aE-)4 

1.0006*00 

1.V12E -9 ’ 

7.0006*02 


».323E-S6 

1.497E-59 

0. 

0. 

3.9206-10 

2.16 26-30 

1.0006*00 

1.3465-78 

5.0006*02 


1.99JE-M 

1.193E-56 

0« 

0. 

9.815F-09 

4.2386-29 

1.0006*00 

2.2896-69 

9.0006*02 


♦.5I9E-99 

S.19SE-5t 

0. 

6.667E-88 

1.2236-07 

7.9335-28 

1.0006*00 

4.494E-62 

1.0006*03 


1.136E>39 

1.129E-67 

0, 

7.9605-78 

9.5906-07 

4.3.86-27 

1.0006*00 

6.1615-56 

1.1006*03 


5.I90E-36 


0. 

2.6T6E-69 

5.3216-06 

3.5856-26 

1.0006*00 

3.8716-51 

1.2006*03 


6.616E-33 

7.735E-63 

0* 

6.3886-62 

2.2666-05 

1.5526-25 

1.0006*00 

6.2266-67 

1.3006*03 


i.0>TE-3O 

6.1SIE-61 

0« 

6.7015-56 

7.8166-05 

5.6506-25 

9.999E-0) 

2.5116-63 

1.6006*03 

* 

6.09 lE-28 

2.75»t-39 

2.5656-95 

1.532E-50 

2.2866-06 

1.6206-26 

9 . 9975-01 

3.3696-60 

1.5036 *03 


6.361E'26 

7.712'- 36 

1.0926-91 

7.676E-66 

5.8256-06 

6.2026-26 

9.9916-01 

1. 3176-37 

1.4006*03 


3.82SE-26 

l.A7lE-3e 

1.7786-83 

l.OleE-61 

1.3296-03 

9.8326-26 

9.9806-01 

6.7006-35 

1.7006*03 


1.66 6E-22 

6.0336-33 

5.0446-85 

2.606E-38 

2.7406-03 

4. 

9.9S9E-01 

556E-32 

1.8006*03 

i- 

3.820E-21 

3. 5656-33 

1.^876-90 

S.536E-34 

5.2976-03 

4.d6<»e-22 

9.92Lr-0l 

5.6365-31 

1.9006*03 


T.191E-20 

2.577E-31 

1. 9826-76 

5.7135-36 

9.446E-03 

1.1366-20 

9.8376-01 


2.0006*03 

‘ 

1.023E-18 

1.2806-29 

1.2936-72 

3.0885-32 

l.aOSE-0 2 

1. 3966-19 

9 . 75 96 - 01 

1 . 0535-37 

2.1006*03 


1-U2E-17 

6.6 8 86 - 28 

3.8655-69 

1.615E-30 

2.5766-02 

1. -,056-18 

9.6135-01 

2. ,556-26 

2.2006*03 


1.033E-16 

1.1576-24 

5.7s86-66 

5.053E-29 

3.96lf-0» 

1.1586-17 

9. 6075-01 

5.6106-25 

2.3006*03 

■A 

T.T55E-16 

2.2996-25 

6.7566-43 

1.176E-27 

5.7B26.-02 

8.0066-17 

9.1295-01 

a.2S0E-24 

2.6006*03 


6.963E-i> 

3.5846-26 

2.3176-4C 

2.1076-24 

a.l5?S“02 

6.7366-16 

8.7496-01 

1 .0045-22 

2.5006*03 


2.723E-16 

6.5836-23 

7*0976-33 

2.992E-25 

1.1106-01 

2.6356-15 

8.3226-01 

1.00*6-21 

2.4006*03 


1.317E-13 

6.8526-22 

1.6606-55 

3. 6676-26 

1.638E-U1 

1.1066-16 

7.7B9E-01 

8.3895-21 

2.7006*03 


5.666E-13 

6.3606-21 

2.0216-53 

3.291E-23 

l.8566-C^l 

6. -,9 16-16 

7.1766-01 

5,9476-20 

2.800E403 


2.196E-12 

3.3866-30 

2.0575-51 

2.651E-22 

2.2896-01 

1.6685-13 

4.5016-01 

3.6/.;-:9 

2.9006*03 

.* 

7.72 7E-U 

2. 30 -.6-19 

1.5t.06-69 

1.8 306-21 

2.7635-01 

5.5186-13 

5.7856-01 

1.9835-18 

3.0006*03 


2.698E-11 

1.3956-18 

9«0*viE-4d 

1.098E-20 

3.1935-01 

1.7015-12 

5.05. f-01 

9.5075-18 

2.1006*03 


7.672E-U 

7.6026-18 

6 .; 346-64 

5.798E-20 

3.634F-01 

6.8675-12 

6.3336-01 

6. 1006-1 7 

3.2005*03 


2.98SE-10 

3.7726-17 

1.5676-69 

2.725E-19 

6.0366-01 

1.3025-11 

3.6325-01 

1.6075-16 

3.3005*03 


5.666E-10 

1.7216-16 

6.8186-63 

1. 1526-18 

6.3866-01 

3.2796-11 

3.0265-01 

5.7895-16 

3.6006*03 


1.3S9E-09 

7.2926-U 

1.2ol6-61 

6.6266-18 

•,.6756-01 

7.8285-11 

2.6655-01 

1.9355-15 

3.5006*03 


3.198E-09 

2. 6926-15 

2.9176-60 

1.556E-17 

6.9056-01 

1.7325-10 

1.9806-01 


2.4006*03 


7.223E-Q9 

1.08 26-16 

5.6856-39 

S.0S9E-17 

5.0766-01 

3.6886-10 

1.5706-01 

1.7925-1* 

3.7005*03 


1.370E*0S 

3.6686-16 

9.6116-38 

1. 5316-16 

5.1886-01 

8.1765-10 

1.2316-01 

5.0516-16 

3.8005*03 

1* 

3.30IE'08 

1.3096-13 

1.6695-36 

6.3636-16 

5.2516-01 

1.4eSE-09 

9.5606-02 

1.3475-13 

3.9006*03 

_ 

6.763E>08 

6.2776-13 

2.C176-35 

1.1636-15 

5.2866-01 

3.2955-09 

7.3o66-02 

3.5795-13 

6.0006*03 


1.363E-07 

1.369E-12 

2.556E-36 

2.9596-15 

5. 2666-01 

6.3575-09 

5.6385-02 

9.1075-13 

6.1006*03 


2.61$E-07 

6.1176-12 


7.1896 15 

5.2706-01 

l«199E*0a 

6.2986-02 

2.263E'12 

6.2006*03 


4.991E-07 

1.2166-11 

3.1655-32 

1.6786 -16 

5.2626-01 

2.2126-08 

3.2705-02 

5.5096-12 

4.i00E^03 1 


9.352E-07 

3.6976-11 

3.1135-31 

3.7806-16 

5.2116-01 

3.996E-C8 

2.6876-02 

1.31o5-n 

4.400E«03 1 


1.722E-06 

9.7166-U 

2.8206-30 

8.2616-16 

5.1786-01 

7.05bE-08 

1 %9>E-02 

3.0d!>e-ll 

4.>O0E»03 1 


3.I1SE-06 

2.6086-10 

2.3695-29 

1.7596-13 

5.1686-01 

1.2185-07 

1.6686-02 

7. 1036-11 

6.4006*03 i 


5.561E-06 

6.7576-10 

1.79jF-28 

3.6626-13 

5.1216-01 

2.0515-C7 

1.1126-02 

1.6035-10 

4.7C0E^03 1 


9.688E-06 

1.6856-09 

1.2566-27 

7.6826-13 

5.0996-01 

3.3655-07 

8.5835-03 

3.3*66-10 

6.8006*03 1 


1.163E-OS 

^.04: -09 

8.0655-27 

1.5066-12 

5.0806-01 

5.3755-07 

6.6755-03 

7.677C-10 

4.909E«03 


2.813E-03 

9,3Uc-09 

6.7!76-26 

2.9816-12 

5.0656-01 

8.3536-07 

5.2256-03 

Ufc2oE-09 

5.0006*03 • 


4.674E-0^ 

2«Oo5F-Oa 

2. 5395-25 

5 8316-12 

5.0526-01 

l*2^4E*04 

6.1195-05 

3..>t8E-09 

5.1005*03 i 


7.637E-09 

4«409F-0d 

1.; >d£-r.4 

1 1246-11 

5.0626-01 

l.d44E>06 

5.2716-03 

•».atlE-09 

5.2005*03 • 


I. 228E-06 

9.06 76-08 

5.7735-26 

2.1*66-11 

5.0336-01 

2.6856-06 

2.61 75-03 

1.35U-08 

5.3005*03 ; 


1.94 3C-04 

1.8066 -17 

2.6036-23 

6.0346-11 

7.026E-01 

3.7825-06 

2.109E-05 

:.M9E-oa 

3.430E^03 ] 

\ 


3.6776-07 

9.8236-23 

7.6876-11 

5.0196-01 

5.2216-06 

1.7115-03 

4.9o4E-0e 

3.500E^03 



6.5056-07 

3.6786-22 

1.3706-10 

5.0126-01 

7.0766-06 

1.3'»8E-03 

9.2366-08 

3.6G0E«'U3 


T.0366-06 

U163F-G6 

1.2985- 21 

2.6726 \0 

5.0055-01 

9.421E-06 

1. I49c-0i 

1 . ,.786-07 

5.700E^03 


l.OSOE-03 

2,096e-0«» 

6.332E-21 

6.3995-10 

6.9976-01 

1.2365-05 

9.5096-0^ 

2.9936-07 

J>-800c*03 


1.566E-03 

3.4176-06 

1.3705-20 

7. 7275-10 

6.9886-01 

1.5925-05 

7.9136-0** 

5.234E-07 

>.9J0E^03 


2.266E-03 

6.0896-06 

6.1165-20 

1.3606-09 

6.9756-01 

2.0215-05 

6.6225-06 

d.976E-07 

6.000E^03 


3.222E-03 

l*001£-C> 

1.1776-19 

2.2956-09 

6,9596-01 

2.5296-05 

5.5695-06 

l.510F-0t 

4.1005*03 ; 


6.566E-03 

1. 6056 -05 

3.2055-19 

3.8866-09 

6.9386-01 

3.1185-05 

6. 7056-06 

2.6926-04 

4.2005*03 


6.381E-03 

2.5166-05 

8.3325-19 

6.6 95C-09 

%*909E-01 

3.7875-03 

3.992E-04 


4.3005*03 


8.80VE-C3 

3.8566-05 

2.0705-18 

1.0 736-08 

6.8716-01 

6.53 55-05 

3 . 600 E -06 

6.3991 -Ofc 

6.400E^03 


1.200E-02 

5.7736-05 

6.9276-18 

1.7506-08 

6.3226-01 

5.3565-05 

2.904E-04 

9.9<. -t-Ob 

&.500E^03 


1.613E-02 

8.6636-05 

1.1256-17 

2.816'-08 

6.7596-01 

6.2*06-05 

2.6865-06 


6.600E^03 


2.138E-02 

1.2156-06 

2.6765-17 

6. 6626-08 

6.6796-01 

7.1765-05 

2.1325-06 

2.2666-05 

6.70QE«^03 


2.79jE-02 

1.709E-04 

5.2656-17 

6.9556-08 

6.5796-01 

8.1525-05 

1.8295-06 

3.2586-05 

4.8005*03 


3.596E-02 

2.3586-06 

1.0766-16 

1.0666-07 

4.456E-01 

9.1566-05 

1.5705-0* 

4.605€“0i) 

4.900E^03 


6.352E-02 

3,1936-04 

2.I39E-16 

1.5966-07 

6.2106-01 

1.0175-06 

1.344E-04 

6.335E-05 

7,OOOE>03 


9.672E-02 

6.2696-06 

6.1386- 16 

2.3636-07 

6.1396-01 

l.il6E>04 

1.1515-06 

8.6736-05 

7.1005*03 


6.951E-02 

5.5596-06 

7.7996- .6 

3.3626-07 

?.9^3E-01 

l.2l6E-0^ 

9.8145-05 

1.1006-04 

7.2006*03 


8.378E-02 

7.1576-06 

I.636E-15 

6.M1E-07 

3.7256-01 

1.3125-06 

8.33 85-05 

1.387E-04 

7.3006*03 


9.929E-02 

9. 0756 -04 

2.5886-15 

6.6636-07 

3.68 36 -01 

l.40lE-0^ 

7.0695-05 

l.t97E-04 

7.400E^03 


1.158E-01 

1.1366-03 

6.5716-15 

8.6C3E-07 

3. 2356-01 

u^a4E-o^ 

5.926E-05 

2.0176-06 

7.5005*03 

j. 

1.328E-01 

1.3996-03 

7.9286-15 

1.1215-06 

’.9736-01 

1.559E-04 

6.9525-05 

2.3306-0* 

7.6035*03 


1.50l£'0I 

1-7036 -03 

1. 3526- 16 

1.628E-C4 

2.7066-01 

1.4255-06 

6.1116-05 

2.6l9t-04 

7.7005*03 


U672E-01 

2.0696-03 

2.2696-16 

1.7796-06 

2.662E-3I 

l«6a0E-04 

3.391E-05 

2.869E-04 

7. 8006*03 


1.838E-01 

2. •396-03 

3.7516-16 

2.1716-06 

2.1855-01 

1.7265-06 

2.7786-05 

3.0706-06 

7.9006*03 


1.99SE-0I 

2.8796-03 

6.1166-16 

2.5986-06 

1.939E-01 

1.757'-06 

2.2625-05 

3.21 ’^-04 

a.oooE^os 


2.276E-01 

3.8836-03 

1,5666-13 

3.5366-06 

1.6976-01 

1.7926-0* 

1.6755-05 

3.32aE“04 

8.2005*03 
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T e- « 


S.400C«03 

3.6066-03 

6.2476-01 

S.600E*OS 

7.1216-03 

8.3336-01 

s.aooE^os 

8.882E-03 

6.3936-01 

a.oooE^o) 

1.091E-02 

6.4336-01 

9.200E*03 

1.3236-02 

6.4566-01 

«.400E»03 

1.5876-02 

8.4656-01 

9.«O0E«O} 

1.8836-02 

8.4636-01 

9.«OOE»0) 

2.2206-02 

6.4526-01 

i.OOOE«04 

2.5946-02 

8.4346-01 

1.020E»M 

3.009E-02 

6.4086-01 

1.0M>E*a4 

3.4676-02 

6.3776-01 

UM0EO4 

3.9696-02 

8.3406-01 

1.0«0E*04 

4.5176-02 

8.29-*6-01 

1.100E*I>4 

5.1126-02 

8.2496-01 

1.120E«04 

5.7556-02 

8.1956-01 

1. 140E»09 

6.4446-02 

8.1386-01 

1.160E404 

7.1816-02 

8.0716-01 

1.ISOE404 

7.9646-02 

8.0006-01 

1.200E*<>4 

8.7926-02 

5.9236-01 

l.220E*04 

9.6636-02 

5.64IE-01 

l.240E*04 

1.0586-01 

5.7526-01 

1.240E»04 

1.1536-01 

5.6576-01 

1.280E*04 

1.2526-01 

5.5566-01 

1.300E»04 

1.3546-01 

5.4^96-01 

1.320E*04 

1.4596-01 

5.33SE-01 

1.340E404 

1.5686-01 

5.2156-01 

1.340E404 

1.6786-01 

5.0906-01 

I.MOE*04 

1.7916-01 

4.9566-01 

1. 400E*04 

1.9066-01 

4.8206-01 

1.420E*a4 

2.0226-01 

4.6766-01 

l.440E*04 

2.1396-01 

4.5266-01 

1.460E«04 

2.2576-01 

4. 3 746-01 

1.4«0E»04 

2.3756-01 

4.2166-01 

1.S00EO4 

2.4946-01 

4.0536-01 

1.5206*04 

2.6126-01 

3.8886-01 

1.540E*04 

2.7306-01 

3.7196-01 

1.560E*04 

2.8466-01 

3.5496-01 

1.580E*04 

2.9616-01 

3.3776-01 

1.600E404 

3.0756-01 

3.2066-01 

1.620E404 

3.1866-01 

3. 0356-01 

1.640E*04 

3.2946-01 

2. 8656-01 

1.6606*04 

3.4006-01 

2.6986-01 

1.6806*04 

3.5026-01 

2.5346-01 

1.7006*04 

3.6016-01 

2.3746-01 

1.7206 ‘04 

3.6966-01 

2.2196-01 

1. 7406*04 

3.7876-01 

2.0696-01 

1.7606*04 

3.8736-01 

1.9256-01 

1.7806*04 

3.9556-01 

1.7886-01 

1.800E*04 

4.0336-01 

1.6576-01 

1.8206*04 

' 1066-01 

1.5336-01 

1.8406*04 

..1756-01 

1.4166-01 

1.860E*04 

4.2396-01 

1.3066-01 

1.8806*04 

4.2996-01 

1.2046-01 

1.9006*04 

4.3556-01 

1.1086-01 

1.9206*04 

4.4076-01 

1.0196-01 

1.9406*04 

4.4556-01 

9.3636-02 

1.9606*04 

4.4996-01 

8.6006-02 

1.9806*04 

4.5406-01 

7.8966-02 

2.0006*04 

4.5786-01 

7.2486-02 

2.0206*04 

4.6126-01 

6.6526-02 

2.0406*04 

4.6446-01 

6.1066-02 

2.0606*04 

4.6746-01 

5.6056-02 

2.0806*04 

4.7016-01 

5.1476-02 

2. 1006*04 

4. 7266-01 

4.7276-02 

2.1206*0* 

4.7496-01 

4.3446-02 

2.1406*04 

4.7706-01 

3.9946-02 

2.1606*04 

4. -896-01 

3.6746-02 

2.1106*04 

4.8076-01 

3.3826-02 

2.2006*04 

-•’246-01 

3.1156-02 

2.2206*04 

4.O406-01 

2.8726-02 

2.2406*04 

4.8546-01 

2.6496-02 

2.2606*04 

4.8686-01 

2.4466-02 

2.2806*04 

4.8816-01 

2.2606-02 

2.3006*04 

4.8946-01 

2.0906-02 

2.3206*04 

4.9066-01 

1.9356-02 

2. 3406*04 

4.9176-01 

1.7926-02 

2.3606*04 

4.9296-01 

1. 6626-02 

2.3806*04 

4.9406-01 

1.5426-02 

2.4006*04 

4.9506-01 

1.4336-02 

2.4206*04 

4.9616-01 

1.3326-02 

2.4406*04 

4.9726-01 

1.2396-02 

2.4606*04 

4.9836-01 

1.1546-02 

2.4806*04 

4.9946-01 

1.0766-02 

2.5006*04 

5.0056-01 

1.0046-02 


0* 

0** 

0- 

3.5836-04 

1.3066-19 

1.623Ey05 

4.6996-04 

6.4116-19 

l.874f‘-05 

6.1196-04 

1.4296-18 

2.1256-05 

7.9056-04 

4.4396-18 

2.37*6-05 

1.0136-03 

1.3236-17 

2.6I6E-05 

1.2876-03 

3.7886-17 

2.BS5E-0S 

1.6236-03 

1.0436-16 

3.0896-05 

2.0306-03 

2.7666-16 

3.3176-05 

2.5196-03 

7.081E-16 

3.5396-05 

3.1036-03 

1.7526- IS 

3.7536-05 

3.7976-03 

4.198E-15 

3.9S9E-05 

4.6146-03 

9.7596-15 

4.1SK-0S 

5.5726-03 

2.2046-14 

4.3406-05 

6.6896-03 

4.8456-14 

4.5116-05 

7.9836-03 

1.0386-13 

4.669E-0S 

9.4766-03 

2.1696rl3 

4.8106-05 

1.1196-02 

4.430 E)-13 

4.9356-05 

1.3156-02 

8.8526-13 

5.O42E-05 

1.5376-02 

1,7326-12 

5.1306-05 

1.7886-02 

3.3216-12 

5.1976-05 

2.0726-02 

6.2506-12 

5.2456-05 

2.3896-02 

1.1556-11 

5.2716-05 

2.7436-02 

2.0976-11 

5.2776-05 

3.1376-02 

3.7456-11 

5.2626-05 

3.5716-02 

6.5816-11 

5.2266-05 

4.0496-02 

1.1386-10 

5.1706-05 

4.5716-02 

1.940 E- 10 

5.0946-05 

5.1406-02 

3.2586-10 

5.0016-05 

5.7546-02 

5.3966-10 

4.8896-05 

6.4166-02 

8.8136-10 

4.7626-05 

7.1236-02 

1.4206-09 

4.6206-05 

7.8756-02 

2.2596-09 

4.4646-05 

8.6696-02 

3.5496-09 

4.2966-05 

9.5026-02 

5.5056-09 

4.1196-05 

1.0376-01 

8.4396-09 

3.9336-05 

1.1276-01 

1.2786-00 

3.7406-05 

1.2206-01 

1.9156-08 

3.5426-05 

1.314E-01 

2.8366-08 

3.3426-05 

1.4116-01 

4.1576-08 

3.1396-05 

1.5086-01 

6.0296-08 

2.9386-05 

1.6056-01 

8.6566-08 

2.7386-05 

1.7026-01 

1.2316-07 

2.5426-05 

1.7976-01 

1.7336-07 

2.3516-05 

1.8916-01 

2.4206-07 

2.1666-05 

1.9836-01 

3.3486-07 

1.9896-05 

2.0736-01 

4.5936-07 

1.8196-05 

2.1596-01 

6.2516-07 

1.6596-05 

2.2426-01 

8.4416-07 

1.5086-05 

2.3216-01 

1.1316 06 

1.3676-05 

2.3966-01 

1.5056-06 

1.2366-05 

2*4676-01 

1.9896-06 

1.1146-05 

2^5346-01 

2.6116-06 

1.002 E-OS 

2.5976-01 

3.4056-06 

9.0016-06 

2.655E-C.1 

4.4136-06 

8.0686-06 

2.T10E-01 

5.6876-06 

7.2216-06 

2.7606-01 

7.2866-06 

6.4546-06 

2.8076-01 

9.2B4E-06 

5.7636-06 

2.8506-01 

1.1776-05 

5.1416-06 

2.8906-01 

1.4846-05 

4.5836-06 

2.9266-01 

1.8636-05 

4.0846-06 

2.9606-01 

2.3266-05 

3.6386-06 

2.9906-01 

2.8936-05 

3.2416-06 

3.0186-01 

3.5816-05 

2.8876-06 

3.043E-01 

4.4146-05 

2.5726-06 

3.0666-01 

5.4206-05 

2.2926-06 

3.08 76- 01 

6.62TE-0S 

2.0446-06 

3.1066-01 

8.0726-05 

1. 8236-06 

3.1236-01 

9.7966-05 

1.6276-06 

3.1386-01 

l.tSSE-04 

1.4536-06 

3.1526-01 

1.4276-04 

1.2996-06 

3.1646-01 

1.714E-04 

1.1626-06 

3.1746-01 

2.0516-04 

1.0406-06 

3.1846-01 

2.4476-04 

9.3236-07 

3.1926-01 

2.9106-04 

8.3626-07 

3.1996-01 

3.4506-04 

7.5076-07 

3.2056-01 

4.0776-04 

6.7476-07 

3.2106-01 

4.8046-04 

6.0706-07 

3.2146-01 

5.6456-04 

5.4666-07 

3.2176-01 

6.6146-04 

4.9276-07 

3.2186-01 

7.7276-04 

4.4466-07 

3.2196-01 

9.0046-04 

4.0176-07 

3.2196-01 

1.0466-03 

3.633E-07 

3.2186-01 

1.2136-03 

3.2886-07 

3.2166-01 

1.4026-03 

2.9806-07 


02 

02* 

02- 

2.0026-04 

1.9206-06 

8.8936-09 

1. 8076-04 

2.0336-06 

8.9446-09 

1.5016-04 

2.1506-06 

8.8546-09 

1.3496-04 

2.2716-06 

8.6586-09 

1.1676-04 

2.39*6-06 

8.3916-09 

1.0226-04 

2.5196-06 

8.0766-09 

8.7076-05 

2.6456-06 

7.7346-09 

7.6706-05 

2.7726-06 

7.3786-09 

6.7056-05 

2.9006-06 

7.0166-09 

5.8796-05 

3.0296-06 

6.6546-09 

5. 1686-05 

3.1586-06 

6.2966-09 

4.5556-05 

3.2876-06 

5.9446-09 

4.023'-05 

3.4156-06 

5.5996-09 

3.SO1E-0S 

3.5436-^ 

5.2636-09 

3.1S8E-05 

3.6686/06 

4.9366-09 

2.8046-05 

3.79M-06 

3.9126-06 

4.8186-09 

2.4036-05 

4.3106-09 

2.2296-05 

4.*29E-06 

4.0126-09 

1.9976-05 

4.1416-06 

3.7256-09 

1.7616-05 

4.2486-06 

3.4486-09 

1.5706^45 

4.3476-06 

3.1826-09 

1.3996-05 

4.4396-06 

2.9286-09 

1.2466-05 

4.5216-06 

2.6856-09 

1.1206-05 

4.5936-06 

2.4536-09 

9.8706-06 

4.6536-06 

2.2346-09 

8.7696-06 

4.6996-06 

2.0266-09 

7.7796-06 

4.7316-06 

1.8316-09 

6.8906-06 

4.7476-06 

1.6486-09 

6.0096-06 

4.7456-06 

1.4766-09 

5.3706-06 

4.7256-06 

1.3176-09 

4.7236-06 

4.6866-06 

1.1696-09 

4.1426-06 

4.6276-06 

1.0336-09 

3.6226-06 

4.5486-06 

9.0BSE-10 

3.1566-06 

4.4496-06 

7.9476-10 

2. 7406-06 

4.3316-06 

6.9166-10 

2.3716-06 

4.1956-06 

5.9856-10 

2.0436-06 

4.0436-06 

5. 1516-10 

1.7536-06 

3.8766-06 

4.409E-10 

1.4B8E-06 

3.6966-06 

3.7526-10 

1.2756-06 

3.5066-06 

3.1756-10 

1.0016-06 

3.3096-06 

2.6716-10 

9.1216-07 

3.1076-06 

2.2346-10 

7.6656-07 

2. 9026- 06 

1.6596-10 

6.4266-07 

2.6976-06 

1.5386-10 

5.3496-07 

2. 4 ->56-06 

1.2666-10 

4.4436-07 

2.2986-06 

1.0376-1" 

3.6276-07 

2.1076-06 

8.454E-U 

3.0936-07 

1.9246-06 

6.8606-11 

2.4056-07 

1.7506-06 

S.S44E-11 

2.046E-07 

1.5866-06 

4.4646-11 

I. 6746-07 

1.4336-06 

3.582E-11 

1.3676-07 

1.2916-06 

2.8656-11 

1.1246-07 

1.1606-06 

2.2866-11 

9. 0656-08 

1.0406-06 

1.8206-11 

7.3696-08 

9.3056-07 

1.4466-11 

5.9846-08 

6.3106-07 

1.1476-11 

4.8586-08 

7.4116-07 

9.0956-12 

3.9426-08 

6.6006-07 

7.2036-12 

3. 1096-08 

5.8736-07 

5.7026-12 

2.5066-08 

5.2236-07 

4.5136-12 

2.1086-08 

4.6416-07 

3.5736-12 

1.7236-08 

4.1246-07 

2.8306-12 

1.3046-08 

3.6636-07 

2.2436-12 

1.1856-08 

3.2546-07 

1. 7796-12 

9.2616-09 

2.8926-07 

1.4136-12 

7.5526-09 

2.5706-07 

1.1236-12 

6.1746-09 

2.2856-07 

8.9466-13 

5.0566-09 

2.0336-07 

7.1346-13 

4.1476-09 

1.810r-07 

5.6996-13 

3.4076-09 

1.6126-07 

4.5616-13 

2.8046-09 

1.4376-07 

3.6576-13 

2.3126-09 

1.2826-07 

2.9386-13 

1.9206-09 

1.1456-07 

2.3656-13 

1. 5816-09 

1.0236-07 

1.9076-13 

1.3216-09 

9.1486-08 

1.5426-13 

1.0006-09 

8.1896-08 

1.2496-13 

9.0236-10 

T.3386-08 

1.0136-13 

7.5*96-10 

6.5816-08 

8.2436-14 

6.3266-10 

5.9076-08 

6.7206-14 

5.2086-10 

5.3086- 08 

5.4896-14 

4.4456-10 

4.7736-08 

4.4946-14 

3.7366-10 

4.2966-06 

3.6876-14 

3.1466-10 

3.8706- 08 

3.0316-14 

2.6546-10 

3.4896-08 

2.4976-14 
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Table II. * Continued. 


c 

C* 

C»* 

C- 

CO 

CO* 

CO 2 

C2 

T 

Z.504E-01 

S.088E-03 

3.8116-13 

4.5386-06 

1.1316-01 

I. 7906-04 

9.4466-06 

3.2396-04 

8.4006*03 

2.678E-01 

6.498E-03 

8.8946-13 

5.5606-06 

8.4116-02 

1.7586-04 

5.9836-06 

3.0086-04 

8.6006*03 

2.804E-01 

8.125E-03 

1.994E-12 

6.5686-06 

6.2046-02 

1.7066-04 

3.7706-06 

2.7016-04 

8.8006*03 

Z.SSSE-OI 

9.986E-03 

4.31ZE-1Z 

7.5436-06 

4.5596-0? 

1.641E-C4 

2.3776-06 

2.3686-04 

9.0006*03 

Z.941E-01 

1.210E-02 

9.011E-12 

8.4756-06 

3.3516-02 

1.5696-04 

1.5056-06 

2.0446-0* 

9.2006*03 

2.987E-01 

1.497E-02 

1.8236-11 

9.359E-0O 

2.4706-0 2 

1.4956-04 

9.5926-07 

1.7466-04 

9.4006*03 

Z.974E-01 

..713E-0Z 

3.S88E-11 

1.0196-05 

1.8296-02 

1.4206-04 

6.1686-07 

1.4826-04 

9.6006*03 

Z.96 3E-01 

Z 008E-OZ 

4.863E-11 

1.0976-05 

1.3626-02 

1.3476-04 

4.0046-07 

1.2526-04 

9.8006*03 

Z.993E-01 

2.334E-0Z 

1.2796-10 

1.1696-05 

1.0206-02 

1.2766-04 

2.6256-07 

1.0566-04 

1.0006*04 

Z.910E-01 

Z.t 91E-0Z 

2.3286-10 

1.236E-05 

7.6876-03 

1.2086-04 

1.7386-07 

8.8836-05 

1.0206*04 

2.869E-01 

3.030E-0Z 

4.139E-10 

1.2956-05 

5.8286-03 

1.1426-04 

1.1626-07 

7.4666-05 

1.0406*04 

Z.819E-01 

3.51'ZE-OZ 

7.2036-10 

1.3486-05 

4.4456-03 

1.0806-04 

7.8396-08 

6.2696-05 

1.0606*04 

Z.743E-01 

3.95 5E-0Z 

1. 2286-09 

1.3926-05 

3.4086-03 

1.0206-04 

5.3326-08 

5.2596-05 

1.0806*04 

Z.700E-01 

♦ .♦♦I'E-OZ 

2.0546-09 

1.4296-05 

2.6266-03 

9.6326-05 

3.6556-08 

4.4076-05 

1.1006*04 

Z.631E-01 

♦.953E-02 

3.372E-09 

1.4586-05 

2.0336-03 

9.0846-05 

2.5246-08 

3.6896-05 

1.1206*04 

Z.557E-01 

5. ♦941-02 

5.441E-09 

1.4776-05 

1.5816-03 

8.5596-05 

1.7546-08 

3.0836-05 

1.1406*04 

Z.479E-01 

6.060E -02 

8. 6336-09 

1.4886-05 

1.2336-03 

8.0556-05 

1.2256-08 

2.57 26-0 5 

1.1606*04 

Z. J'»SE-‘>' 

6.648E 02 

1.3486-08 

1.4896-05 

9.6566-04 

7.5696-05 

8.6066-09 

2.1416-05 

1.1806*04 

2.309=-01 

7.2S4E-0Z 

2.0746-08 

1.4826-05 

7.5816-04 

7.1016-05 

6.0716-09 

1.7796-05 

1.2006*04 

Z. Z19r-01 

7.875E-1Z 

3.1446-08 

1.4656-05 

5.9676-04 

6.6516-05 

4.2996-09 

1.4746-05 

1.2206*04 

2.126E-01 

8.50SE-OZ 

4.7016-08 

1.4416-05 

4.7066-04 

6.2176-05 

3.0536-09 

1.2186-05 

1.24 06*04 

2.032E-01 

9.I40E-GZ 

6.9356-38 

1.4096-05 

3.7186-04 

5.7996-05 

2.1756-09 

1.0036-05 

1.2606*04 

1.936E-01 

9.775E-0Z 

1.0106-07 

1.3696-05 

2.9426-04 

5.3976-05 

1.5526-09 

8.2416-06 

1.2806*04 

1.839E-01 

1.040E-01 

1.4536-07 

1.3246-05 

2.330E-04 

5.0106-05 

1.1096-09 

6.7476-06 

1.3006*04 

1.793E-01 

1.102E-01 

2.0666-07 

1.2736-05 

1.8476-04 

4.6396-05 

7.9406-10 

5.5066-06 

1.3206*04 

1.697E-01 

1.163E-01 

2.9046-07 

1.2186-05 

1.4656-04 

4.2846-05 

5.6836-10 

4.4796-06 

1.3406*04 

1.55ZE-01 

I.ZZIE-Ol 

4.0386-07 

1.1596-05 

1. 1626-04 

3.9»5E-05 

4.0726-10 

3.6316-06 

1. 3606*0-. 

1.9S8E-01 

1.277E-01 

5.5556-07 

1.0986-05 

9.2226-05 

3.6216-05 

2.9166-10 

2.9356-06 

1.3806*04 

1.367E-01 

1.330E-01 

7.5476-07 

1.0356-05 

7.317E-05 

3.3156-05 

2.08 76-10 

2.36 56-06 

1.4006*04 

1.279E-01 

1.380E-01 

1.021E-06 

9.7126-06 

5.8046-05 

3.0256-05 

1.4936-10 

1.8996-06 

1.4206*04 

1.193E-01 

1.4Z7E-01 

1.3646-06 

9.0766-06 

4.6026-05 

2.7516-05 

1.0666-10 

1.5216-06 

1.4406*04 

t.lllE-01 

1.470E-01 

1.8076-06 

8.4476-06 

3.6476-05 

2.4946-05 

7.6046-11 

1.2156-06 

1.4606*04 

1.033E-01 

1.509E-Q1 

2.3746-06 

7.8326-06 

2.8896-05 

2.2546-05 

5.4146-11 

9.6866-07 

1.4806*04 

9. '79E-02 

1.544E-01 

3.0936-06 

7.2356-06 

2.2866-05 

2.0316-05 

3.8476-11 

7.7026-07 

1.5006*04 

8.871E-02 

1.575E-01 

3.9996-04 

6.6616-06 

1.8086-05 

1.8246-05 

2.7276-11 

6.1126-07 

1.5206*04 

8.Z09E-02 

1.60 3E-01 

5.1336-06 

6.1136-06 

1.4296-05 

1.6326-05 

1.9296-11 

4.8416-07 

1.5406*04 

7.S76E-02 

1.627E-01 

6.5446-06 

5.593E-06 

1.1286-05 

1.4576-05 

1.3616-11 

3.8296-07 

1.5606*04 

6.988E-02 

1.647E-01 

8.2906-06 

5.1026-06 

8. 8966 -06 

1.2966-05 

9.5816-12 

3.0256-07 

1.5806*04 

6.439E-0Z 

1.664E-01 

1.0446-05 

4.6436-04 

7.0106-06 

1.1506-05 

6.7256-12 

2.3866-07 

1.6006*04 

5.928E-02 

1.678E-01 

1.3066-05 

4. 2146-06 

5.5206-06 

1.0176-05 

4.7086-12 

1.88 26-07 

1.6206*04 

5.953E-02 

1.490E-01 

1.6276-05 

3.8166-06 

4.3436-06 

8.9716-06 

3.2886-12 

1.4836-07 

1.6406*04 

3.014E*02 

1.698E-01 

2.0156-05 

3.4486-04 

3.4146-06 

7.8956-06 

2.2906-12 

1.1686-07 

1.6606*04 

4.e08E>02 

1.705E-01 

2.4856-05 

3.110E-06 

2.6836-06 

6.9326-06 

1.5916-12 

9.1986-08 

1.6806*04 

♦.233E-02 

1.709E-01 

3.05i6-05 

2.8006-06 

2.1066-0» 

6. 0736-06 

1.1036-12 

7.2456-08 

1.7006*04 

3.889E-02 

1.71ZE-01 

3.7316-05 

2.5176-06 

1.6536-06 

5.3106-06 

7.6306- 13 

5.7096-08 

1.7206*04 

3.572E-02 

1.713E-01 

4.5446-05 

2.2596-06 

1.2976-06 

4.6346-06 

5.2686-13 

4.5026-08 

1.7406*04 

3.282E-OZ 

1. 7136-01 

5.5156-05 

2.0266-06 

1.0186-06 

4.0396-06 

3.6326-13 

3.5536-08 

1.7606*04 

3.016E-02 

1.713E-01 

6.6716-05 

1.8146-06 

7.9896-07 

3.5156-06 

2.5016-13 

2.8076-08 

1.7806*04 

2.77ZE-02 

1. 7116-01 

8.0446-05 

1.6236-06 

6. 2716-07 

3.0556-06 

1.7206-13 

2.2206-08 

1.8006*04 

2.550E-02 

1.709E-01 

9.6706-05 

1.4516-06 

4.9246-07 

2.6546-06 

1.1836-13 

1.7586-06 

1.8206*04 

Z.396E-0Z 

1.7066-01 

1.1596-04 

1.2976-04 

3.8696-07 

2.3036-06 

8.1266-14 

1.3956-08 

1.8406*04 

Z.160E-02 

1.7036-01 

1.3856-04 

1.1586-06 

3.0436-07 

1.9986-06 

5.5856- 14 

1.1096-08 

1.8606*04 

1.991E-02 

1.6996-01 

1.6526-04 

1.0346-06 

2.3966-07 

1.7336-06 

3.8406-14 

8.8266-09 

1.8806*04 

1.836E-02 

1.6966-01 

1.9646-04 

9.2376-07 

1.8886-07 

1.50 36-06 

2.6426- 14 

7.0416-09 

1.9006*04 

1.69SE-02 

1.6936-01 

2.3306-04 

8.2476-07 

1.4906-07 

1.3036-06 

1.8206-14 

5.6296-09 

1.9206*04 

1.S66E-02 

1.6896-01 

2.7576-04 

7.3656-07 

1.1786-07 

1.1306-06 

1.2556-14 

4.5106-09 

1.9406*04 

1.948E-02 

1.6866-01 

3.2546-04 

6.5786-07 

9.3286-08 

9.8086-07 

8.6736-15 

3.6216-09 

1.9606*04 

1.340E-02 

1.68Z6-01 

3.8326-04 

5.8786-07 

7.3996-08 

8.5156-07 

6.0046- 15 

2.9146-09 

1.9806*04 

1-292E-02 

1.679E-01 

4.5036-04 

5.2546-07 

5.8816-08 

7.3976-07 

4.1666-15 

2.3516-09 

2.0006*04 

1.152E-02 

1.6756-01 

5.2786-04 

4.6996-07 

4.6836-08 

6.4306-07 

2. 8986- 15 

1.9016-09 

2.0206*04 

1.070E-OZ 

1.67ZE-01 

6.1736-04 

4.2056-07 

3.7386-08 

5.5956-07 

2.0216-15 

1.5416-09 

2.0406*04 

9.993E-03 

1.669E-01 

7.2046-04 

3.7656-07 

2.9906-08 

4.8726-07 

1.4136-15 

1.2526-09 

2.0606*04 

9.Z53E-03 

1.665E-01 

8.3876-04 

3.3746-07 

2.3976-08 

4.2476-07 

9.9146- 16 

1.019C-09 

2.0806*04 

8.619E-03 

1.6626-01 

9.7436-04 

3.0256-07 

1.9266-08 

3.7066-07 

6.9766-16 

8.3176-10 

2.1006*04 

8.037E-03 

1.6596-01 

1.1296--j3 

2.7156-07 

1.5516-08 

3.23 76-07 

4.9256-16 

6.8046-10 

2.1206*04 

7.501E-03 

1.6556-01 

1.3066-03 

2.4386-07 

1.2526-06 

2.8306-07 

3.4896-16 

5.5786-10 

2.1406*04 

7.009E-03 

1.63ZE-01 

1.5076-03 

2.1916-07 

1.0136-08 

2.4786-07 

2.4796-16 

4.5836-10 

2.1606*04 

6. 55SE'03 

1.6486-01 

1.7356-03 

1.9716-07 

8.2176-09 

2.1716-07 

1.7686-16 

3.7746-10 

2.1806*04 

6.136E-03 

1.644E-01 

1.9936-03 

1.7746-07 

6.6816-09 

1.9056-07 

1.2666- 16 

3.1136-10 

2.2006*04 

5.799E-03 

1. 6406-01 

2.2846-03 

1.5986-07 

5.4456-09 

1.6736-07 

9.0906-17 

2.5746-10 

2.2206*04 

S.391E-03 

1.4356-01 

2.4126-03 

1.4416-07 

4.4476-09 

1.4716-07 

6.5526-17 

2.1326-10 

2.2406*04 

S.0S9E'03 

1.6306-01 

2.9816-03 

1.30CE-07 

3.6416-09 

1.2956-07 

4.7386-17 

1.7696-10 

2.2606*04 

♦ .75 IE -03 

1.6256-01 

3.. 736-03 

1.1746-07 

2.98 76-09 

1.1416-07 

3.4396-17 

1.4716-10 

2.2806*04 

♦.♦66E-03 

1. 6196-01 

3.8546-03 

1.0616-07 

2.4566-09 

1,00 76-07 

2.5056-17 

1.2246-10 

2.3006*04 

♦.203E-03 

1.61ZE-01 

4.3676-03 

9.5966-08 

2.0246-09 

8.8886-08 

1.8306-17 

1.0216-iO 

2.3206*04 

3.952E-03 

1. 4056-01 

4.9386-03 

8.6846-08 

1.6716-09 

7.8546 -08 

1.3426-17 

8.3276-1 1 

2.3406*04 

3.722E-03 

1.598E-01 

5.5706-03 

7.8646-08 

1.3836-09 

6.94 76-08 

9.8716-18 

7.1306-11 

2.3606*04 

3.506E-03 

1.5896-01 

6.2686-03 

7.1266-08 

1.1466-09 

6. 1496-08 

7.2846-18 

5.9706-11 

2.3806*04 

3.33SE-03 

1.5806-01 

7.0376-03 

6.4606-08 

9.5216-10 

5.4*86-08 

5.3926-18 

5.0046-11 

2.4006*04 

3.116E-03 

1.5706-01 

7.8816-03 

5.8606-08 

7.9226-10 

4.8296-08 

4.0036-18 

4.1986-11 

2.4206*04 

2.939E-03 

1.5596-01 

8.8066-03 

5.3186-08 

6.6026-10 

4.2846-08 

2.9816-18 

3.5256-11 

2.4406*04 

Z.773E-03 

1.547F-01 

9.8156-03 

4.8296-08 

5.5106-10 

3.8026-08 

2.2266-18 

2.9636-11 

2.4606*04 

2.616E-03 

1.5336-01 

1.0916-02 

4.3866-08 

4.6076-10 

3.3766-08 

1.66 76-18 

2.4916-11 

2.4806*04 

2.449E'03 

1.5196-01 

1.2106-02 

3.9856-08 

3.8566-10 

2.9986-08 

1.2516-18 

2.0966-11 

2.5006*04 
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Ufa > s.ooe*oo 


T 

e- 

0 

04 

0*4 

0- 

02 

02* 

02- 

1*OOOE«02 

0. 

0. 

0. 

0. 

0. 

4.492E-11 

1.760E-18 

0. 

2*000E«02 

0. 

3.3S7E-68 

0. 

0. 

0. 

S.061E-11 

1.760E-18 

0. 

3.000£«02 

0. 

t.6UE>48 

1.392E-S0 

0. 

0. 

5.Ti4E-U 

1.T60E-18 

0. 

4*OOOE^02 

0. 

1.028E-3S 

3.944E-43 

0. 

0. 

4.496E-11 

1.T60E-18 

0. 

S.000E«02 

0. 

3.633E-29 

1.085E-52 

0. 

0. 

4.849E-11 

1.760E-18 

0. 

6*000E«02 

2.349E-94 

8.747E-25 

9.946E-44 

0. 

0. 

5.274E-11 

1.T60E-18 

0. 

7«000E^02 

9.«50E-S0 

1.141E-21 

l.OOSE-40 

0. 

1.714E-90 

5.038E'll 

1.760E-1S 

7.066E-83 

8*000e^02 

9.164E-68 

3.399E-I9 

2.6S9E-37 

0. 

1.208E-77 

2.2BOE-10 

1.T60E-18 

1.2866-71 

9*OO0E^O2 

3.054E-SS 

1.435E-16 

4.926E-35 

0. 

1.862E-66 

4.603E-09 

1.760E-18 

2.876E-61 

1.000E03 

2.T30E-S0 

1.676E-14 

3.060E-33 

0. 

1.960E-57 

5.682E-08 

1.760E-18 

6.802E-53 

U100E«03 

B.956E-44 

7.443E-13 

9.002E-32 

0. 

4.763E-50 

4.452E*07 

1.760E-tS 

4. 8546-46 

1.200EO3 

2.4S1E-38 

1.760E-U 

t.5l4E-30 

0. 

6.789E-44 

2.470E-06 

1.760E-18 

2.486E-60 

U300E«03 

9.400E-34 

2.S81E-10 

1.6S8E-29 

0. 

1.091E-38 

l.OSlE-05 

1.760E-18 

1.679E-3S 

1.400E«^03 

8.898E-30 

2.545E-09 

1.29iE-28 

0. 

3.16SE-34 

3.628E-05 

1.760E-18 

2.305E-31 

i.500E«03 

2.398E-26 

t.863E-08 

7.679E-28 

0. 

2.328E-30 

1.060E-04 

1.760E-18 

8.8S6E-28 

l.6aOE4'03 

2.428E-23 

1.044E-07 

3.662E-27 

0. 

5.617E-27 

2.T83E-04 

1.T60E-18 

1.208E-24 

U700E«^03 

1.090E-20 

4.949E-07 

I.466E-26 

0. 

S.376E-24 

6.16SE-04 

1.771E-18 

6.9B1E-22 

U8O0E«03 

1.3T2E-18 

1.941E-06 

9.1S7E-26 

0. 

1.316E-21 

1.280E-03 

3.240E-1B 

1.089E-19 

l.900E^03 

2.221E-1T 

6.588E-0A 

2.22TE-24 

0. 

3.831E-20 

2.456E-03 

2.612E-17 

2.115E-18 

2.000E^03 

2.039E-16 

I.978E-05 

S.274E-23 

0. 

S.921E-19 

4.481E-03 

2.289E-16 

2.266E-17 

2. IO0E«^O3 

1.4T9E-15 

5.338E-05 

9.520E-22 

2.125E-S9 

6.830E-18 

7.431E-03 

1.675E-15 

1.872E-16 

2*200E»03 

8.933E-15 

1.314E-04 

1.329E-20 

3.729E-8S 

6.24}E-17 

1.190E-02 

1.026E-14 

1.259E-15 

2.300E^03 

4.609E-14 

2.983E-04 

1.480E-19 

2.82SE-81 

4.666E-16 

i.am -02 

5.363E-14 

7.0876-15 

2.AO0E^O3 

2.uroE-i3 

6.302E-04 

1.3S2E-1B 

1.026E-77 

2.920E-15 

2.663E-02 

2.439E-13 

3.406E-14 

2.500E^03 

8.226E-13 

1-249E-03 

t.03TE-17 

1.950 E-74 

1.561E-14 

3.746E-02 

9.799E- 13 

1.421E-13 

2*600E^03 

2.930E-12 

2.334 E- 03 

6.814E-17 

2.D8bE-71 

7.244E-14 

5.02SE-02 

3.S22E-12 

5.2136-13 

2*700E«03 

9.460E-12 

4.141E-03 

3.901E-16 

t.3S2E-68 

2.9S9E-13 

6.636E-02 

1.145E-11 

1.702E-12 

2.800E«>03 

2.795E-11 

6.999E-03 

1.973E-15 

5.551E-66 

1.076E-12 

8.3S6E-02 

3.397E-11 

4.9S6E-12 

2.900E«^03 

T.617E-I1 

1.132E-02 

8.930E-13 

1.514E-63 

3.518E-12 

1.026E-01 

9.276E-11 

1.3226-11 

3.000E«‘03 

1.929E-10 

1.7S6E-02 

3.657E-14 

2.892E-61 

1.043E-11 

1.21SE-01 

2-347E-10 

3.1946-11 

3*tOOE>03 

4.S65E-tO 

2.623E-02 

1.368E-13 

3.964E-59 

2.826E-11 

1.395E-01 

5.539E-10 

7.0706-11 

3.200k«>03 

1.015E-09 

3.780E-02 

4.712E-13 

4.039E-57 

T.043E-11 

1.555E-01 

1.22SE-09 

1. 4426-10 

3.300E^03 

2.132E-09 

S.269E-02 

1.504E-12 

3.146E-55 

1.623E-10 

1.693E-01 

2.554E-09 

2.7246-10 

3*900E^03 

4.246E-09 

7.120E-02 

4.498E-12 

1.920E-53 

3.480E-10 

1.771E-01 

S.038E-09 

4.7836-10 

3*500e«03 

8.045E-09 

9.342E-02 

1.242E-11 

9.378E>52 

6.969E-10 

1.814E-01 

9.444E-09 

7.8416-10 

3*600E^03 

1.4S6E-0S 

I.193E-01 

3.344E-11 

3.738E-S0 

1.310E-09 

1.810E-01 

1.688E-08 

1.2046-09 

3.700E^03 

2.S23E-08 

1.483E-01 

8.408E-11 

1.233E-48 

2.318E-09 

1.760E-01 

2.886E-0S 

1.7396-09 

3*800E#03 

4.200E-08 

l.SOOE-Ol 

2.014E-10 

3.450E-47 

3.878E-09 

1.670E-01 

4.732E-08 

2.3696-09 

3.900E*03 

6.733E-08 

2.13$E-0i 

4.610E-10 

8.217E-4* 

6.155E-09 

1.546E~0l 

7.462E-08 

3.0516-09 

4.000E4>03 

1.042E-07 

2.476E-01 

1.012E-09 

1.690 E-44 

9.295E-09 

1.399E-01 

1. 1346-07 

3.728E-09 

^•i00E^03 

1.562E-07 

2.813E-01 

2.137E-0S 

3.03SE-43 

1.34OE-08 

1.238E-01 

1.663E-07 

4.336E-09 

4.200E^03 

2.274E-07 

3.136E-01 

4.344E-09 

4.B06E-42 

1.S53E-0B 

1.024E>01 

2.361E-07 

4.8226-09 

4*300E^03 

3.224E-07 

3.434E-01 

8.534E-09 

6.738 E-41 

2.467E-08 

9.141E-02 

3.247E-07 

5.1516-09 

4.400E^03 

4.467E-07 

3.702E-01 

1.620E-08 

8.420E-40 

3.177E-08 

7.657E-02 

4.335E-07 

5.3156-09 

4.500E^03 

6.072E-07 

3.936E-01 

2.973E-08 

9.417E-39 

3.979E-08 

6.330E>02 

5.625E-07 

5.3326-09 

4«600E^03 

8.129E-07 

4.139E-01 

5.2B3E-08 

9.452E-38 

4.875E-08 

S.190E-02 

7.106E-07 

5.2346-09 

4« 7006^03 

1.076E-06 

4.301E-01 

9.090E-08 

8.534E-37 

5.875E-08 

4.207E-02 

8.747E-07 

5.0616-09 

4.800E^03 

1.413E-06 

4.437E-01 

1.S14E-07 

6.944E-36 

6.998E-08 

3.482E-02 

1.050E-06 

4.851E-09 

4*9U0E^O3 

I.848E-06 

4.S47E-01 

2.444E-07 

S.lOlE-35 

S.279E-08 

2.T45E-02 

I.231E-06 

4.6346-09 

5*OOOE«03 

2.4t2E-06 

4.635E-01 

3.825E-07 

3.394E-34 

9.759E-08 

2.215E-02 

1.411E-06 

4.4316-09 

$• IOOE«03 

3.146E-06 

4.704E-01 

5.808E-07 

2.052 E-33 

1.149E-07 

I.700E-02 

1.5S2E-06 

4.2546-09 

5.200E^03 

4.103E-06 

4.762E-01 

8.5 7SE-07 

1.133E-32 

1.354E-07 

1.451E-02 

1.741E-06 

4.i0TE-09 

5*300E^03 

5.3S4E-04 

4.807E-01 

t.233E-0« 

5.744E-32 

1.597E-07 

1.181E-02 

1. 8836-06 

3.9926-09 

5*400E«03 

6.986E-06 

4.843E-01 

1.732E-06 

2.689E-31 

1.886E-07 

9.647E-03 

2.005E-06 

3.90TE-09 

5.500E«03 

9.108E-06 

4.872E-01 

2.379E-06 

1.170E-30 

2.229E-07 

7.921E-03 

2.108E-06 

3.8496-09 

5.600E^03 

1.186E-05 

4.899E-01 

3.205E-04 

4.752E-30 

2.636E-07 

6.538E-03 

2.191E-06 

3.8156-09 

5«700E^03 

1.542E-05 

4.914E-01 

4.241E-06 

1.812E-29 

3.118E-07 

5.425E-03 

2.256E-06 

3.8046-09 

5«800E4^03 

2.001E-05 

4.930E-01 

S.520E-06 

6.508E-29 

3.687E-07 

4.525E-03 

2.303E-06 

3.8136-09 

S.900E«03 

2.591E-05 

4.944E-01 

7.074E-04 

2.211E-28 

4.361E-07 

3.795E-03 

2.332E-06 

3.8436-09 

6«000E^03 

3.349E-05 

4.957E-0I 

e.936C-06 

7.123E-28 

5.1S8E-07 

3.2B1E-03 

2.346E-06 

3.8946-09 

6«XO0E«03 

4.321E-05 

4.968E-01 

1.1I3E-0S 

2.181 E-27 

6.104E-07 

2.714E-03 

2.34SE-06 

3.9696-09 

6.200E«^03 

5.568E-05 

4.980E-01 

1.369E-05 

6.366E-27 

7.230E-07 

2.314E-03 

2.329E-06 

4.0686-09 

6.300E«03 

7.166E-05 

4.993E-01 

1.662E-0S 

1.774E-26 

8.571E-07 

1.991E-03 

2.301E-06 

4.1946-09 

6«400E^03 

9.212E-0S 

5.007E-01 

1.994E-05 

4.729E-26 

1.O17E-06 

1.710E-03 

2.261E-06 

4.3516-09 

6*$O0E^03 

1.183E-04 

S.024E-01 

2.367E-05 

1.210E-25 

1.209E-06 

1.482E-03 

2.212E-06 

4.5406-09 

4«600E«03 

1.517E-04 

5.044E-01 

2.782E-0S 

2.977E-25 

1.438E-06 

1.292E-03 

2.1S7E-06 

4.7656-09 

6 ^700E^03 

I.941E-04 

S.06BE-01 

3.240E-0S 

7.070E-2S 

1.712E-06 

1.113E-03 

2.099E-06 

5.0276-09 

6.800E^03 

2.476E-04 

5.098E-01 

3.748E-05 

1.626E'24 

2.037E-06 

1.080E-03 

2.040E-06 

5.3296-09 

6.900E«03 

3.148E-04 

S.133E-01 

4.310E-0S 

3.634E-24 

2.422E-06 

8.S80E-04 

1.9B4E-06 

5.6706-09 

7.000E^03 

3.9S3E-04 

5. 1 75E-01 

4.935E-05 

7.921 E-24 

2.874E-06 

7.985E-04 

1.933E-06 

6.0526-09 

7.100E403 

S.012E-04 

5.225E-01 

5.635E-0S 

1.690E-23 

3.401E-06 

7.1J5E-04 

1.890E-06 

6.471E-09 

7.200E^03 

6.267E-04 

5.282E-01 

6.425E-09 

3.540E-23 

4.011E-06 

6.455E-04 

I.856E-06 

6.9246-09 

7«300E^03 

7.779E-04 

5.347E-01 

7.323E-05 

7.302E-23 

4.70JE-06 

5.875E-04 

1.832E-06 

7.4086 -09 

7.400E^03 

9.S80E-04 

5.419E-01 

8.350E-0S 

1.486E-22 

5.496E-06 

5.385E-04 

1. 8196-06 

7.9136-09 

7*900E»03 

1.170E-03 

S.496E-01 

9.530E-03 

2.991E-22 

6.378E-06 

4.962E-04 

1.816E-06 

8.4336-09 

7*600E»03 

1.417E-03 

5.577E-01 

1.089E-04 

S.959E-22 

7.3S0E-06 

4.561E-04 

1.S23E-06 

8.9556-09 

7.700E^03 

1.701E-03 

S.662E-0I 

1.246E-04 

1.176E-21 

B.412E-06 

4.224E-04 

I.860E-06 

9.4686-09 

7*800E^03 

2.026E'03 

5.746E-01 

1.427E-04 

2.302E-21 

9.555E-04 

3.922E-04 

1.866E-06 

9.9606-09 

7.900E*03 

2.392E-03 

S.83OE-01 

U634E-04 

4.467E-21 

1.077E-05 

3.6686-04 

1.899E-06 

1. 0426-08 

8*0d06^03 

2.801E-03 

S.912E-01 

1.876E-04 

8.59SE-21 

1.205E-0S 

3.397E-04 

1.960E-06 

1. 0816-08 

8.2Q0E>03 

3.759E-03 

6.Q60E-01 

2.468E-04 

3.100E-20 

I.476E-05 

2.951E-04 

2.0366-06 

1.1516-08 
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Table II.* Continued 


P/PO « 5.00E^OO 


c 

C* 


c- 

CO 

CO^ 

C02 

C2 

T 

0. 

0. 

0, 

0. 

0. 

0. 

l.OOOE^OO 

0. 

I.OOOE402 

0. 

0. 


0. 

2.8036-65 

0. 

1. 0006^00 

0. 

2.0006402 

0. 

0. 

0« 

0. 

1.034E-40 

5.7506-81 

l.OOOE^OO 

0. 

3.000E4Q2 

0. 

0. 

0. 

0. 

2.4876-28 

2.089E-60 

l*0u0E«-0O 

0. 

4.000E402 

0. 

0, 

0. 

0. 

6.096E-21 

6*a25E-^8 

1 .OOOE^OO 

0. 

5.000E402 

T.32JE-80 

7.024E-dl 

0. 

0. 

5.0756-lt 


l.OOOE^OO 

0. 

6.0006402 

S.286E-&6 

S.917E-68 

0« 

0. 

1. 7476-12 

7. 

1.000 6^00 

U478E-92 

7.000E402 

2.922E-56 

1.347E-59 

0. 

0. 

3.612F-10 

2.0956-30 

i.oooe^oo 

1.2296-78 

8.000E402 

1.6TJE-49 

1.105E-54 

0* 

0. 

9.107E-09 

0.2286-29 

1 .0C3E*0O 

d.U06-69 

9.0006402 

3.981E-49 

7.405E-51 

0. 

3.734 6-88 

I.135E-07 

7.9526-20 

1 *0006400 

1716-62 

1.0006403 

9.rS8E-40 

1.0*3=-<.7 

0. 

6.368E-78 

8.902t-07 

6.348E-27 

1.0006400 

3* J44E-56 

1.100E403 

4.S18E-36 

4.3 jOe-45 

0« 

2.141E-49 

4.940E-06 

3.58SE-28 

1.0006400 

3.5946-51 

1.200 E403 

5.T0IE-33 

7.180E-43 

0« 

3.5UE-62 

2.102E-05 

1.5526-25 

1.000E400 

5.779E-47 

1*3006403 

2.900E-30 

5.738E-41 

0. 

5.341E-54 

7.256E-05 

5.450E-25 

9.9996-01 

2.3316-43 

1.400E403 

5.249E-2B 

2.555F-39 

2,565E-95 

1.325E-50 

2.1206-04 

1.6206-24 

9.997E-01 

3. l09E-t0 

1.5006403 

5.463E-26 

7.159-38 

l,092c-91 

5.983E-46 

5.408F-04 

4.202E-24 

9.9926-01 

i. 6876-37 

1.600E403 

3.297E-24 

1.363F-38 

U7706-88 

8.144E-47 

1.2346-03 

9.dlOc-24 

9.9816-01 

4.3636-35 

1.700E403 

1.262E-22 

3.412F-33 

4.?03£-85 

2.112E-38 

2.5636-03 

3.7956-23 

9.9626-01 

6.0876-33 

1.800E403 

3.292E-21 

2.8S4E-35 

9.7405-81 

5.084E-34 

4.9196-03 

5.980E-22 

9. 9266-01 

5.0466-31 

1.900E403 

6.198E-20 

2.076;-3l 

1.^935-76 

5.i67E-34 

8.8216-03 

9.507E-21 

9.8666-01 

2.6do6-29 

2.000E403 

8.820E-19 

1.032E-29 

9.7325-73 

3.400E-32 

1.4916-02 

1.212E-19 

9.7766-01 

9.7736-28 

2. 100E403 

9.852E-18 

3.621<=-28 

2.903E-69 

1 .489E-30 

2.394F-02 

1.221E-18 

9.0406-01 

2. 5616-26 

2.200E4Q3 

8.909E-17 

9.343E-27 

4.258E-6t 

4.657E-E9 

3.6686-02 

1.009E-17 

9.4486-01 

5.0336-25 

2.300E403 

6.694E-16 

1.856E-25 

3.592E-63 

1.085E-27 

5.3896-02 

6.983E-IT 

9.189E-01 

7.6826-24 

2.400E403 

♦ .269E-15 

2.909E-24 

1.751E-6C 

1.946E-26 

7.6166-02 

4. 1346-16 

8. 6516-01 

9.3786-25 

2.500E403 

2.354E-14 

3.703E-23 

5.359E-53 

2.747E-25 

1.0386-01 

2. 130E-15 

8.43ie-01 

9.3816-22 

2.600E403 

1.140E-13 

3.906E-22 

l.086E-5f 

3.195E-24 

1.3696-01 

9.O90E-15 

7.926E- 01 

7.3536-21 

2.700E403 

4.909E-13 

3.520E-21 

1.5205-53 

3.040E-23 

1. 7476-01 

3.941E-14 

7.344E-01 

5.6006-20 

2*a00E403 

1.904E-12 

2.730t-20 

1.5<»3F-5l 

2.4746-22 

2.1646-01 

1.4d8€-l3 

6.4976-01 

3.4556-19 

2.900E403 

6.714E-12 

1.855E-i9 

1. 1455-49 

1.715E-21 

2.403E01 

4.858E-13 

6.0056-01 

1.8716-18 

3.000E403 

2.173E-11 

1.121C-18 

6.73toF-4d 

1.034E-20 

3.0526-01 

1.5006-12 

5.291E-01 

8.9996-18 

3.100E403 

8.511E-11 

6.090F-18 

2.0965-46 

5.492E-20 

3.4876-01 

4.2976-12 

4.5806-01 

3.8926-17 

3.200E403 

J.819E-I0 

3.014C-17 

1.1435-44 

2.596E-I9 

3.8936-01 

1. 1516-11 

3. 8986-01 

1.5296-16 

3.300E403 

4.772E-10 

1.369E-16 

3.5085-43 

1.104E-18 

4.254E-01 

2.6996-11 

3.2626-01 

5.5156-15 

3.400E403 

1. 183E-09 

5.7j7E-16 

9.01 l?=-4? 

4.744E-18 

4.563E-01 

6.9206-11 

2. 6896-01 

1.844fc-15 

3.500E403 

2.791E-09 

2.271E-15 

1.9925-40 

1.509E-17 

4.812E-01 

1.5736-10 

2.1856-01 

5.7656-15 

3.600E403 

8.294E-09 

8.430E-15 

2.8205-39 

4.931E-17 

5. 0046 -01 

3.427E-1C 

1.7536-01 

1. 7006-14 

3.700E403 

1. 365E-08 

2.969E-14 

6.4‘»45-38 

1.499E-16 

5.140E-01 

7.1896-10 

1.3906-01 

4.7716-14 

3.800E403 

2.860E-08 

9.981E-14 

9.729E-3T 

4.273E-14 

5.227E-01 

1.4586-09 

1.0926-01 

i. 2826-13 

3.900E403 

5.814E-08 

3.221E-13 

1.3^275-35 

1.148E-15 

5.274E-01 

2.6736-09 

8.5076-02 

3.326t-l3 

4.0006403 

U151E-07 

1.002E-12 

1.6455-34 

2.927E-15 

5.290E-01 

3.5136-09 

6. 5846-02 

8.3;>9c-n 

4.1006403 

2.228E-07 

3.017F-J2 

1.8635-33 

7.122E-15 

5.283E-31 

U03*.E-Ce 

5.0706-02 

2.05t6-l2 

4.2006403 

4.223E-07 

8.796E-12 

1.9545-32 

1.662E-14 

5.262E-01 

1.896E-0d 

3.8936-02 

4.931S-12 

4.3006403 

7.857E-07 

2.495E-11 

1.8665-31 

3.740E-14 

5.234F -01 

3.407E-0a 

2.9866-02 

1. ltlE-1 t 

4.400E403 

1.437E-06 

5.S55E-11 

1.683E-30 

8.150E-14 

5.202E-01 

5.995E-08 

2.2916-02 

2 . o8b6-l 1 

4.5006403 

2.583E-OS 

1.325F-10 

1.337E-29 

1.728E-13 

5.1716-01 

I.032E-07 

1.7626-02 

0. 1026-1 1 

4.6006403 

4.567F-06 

4.699F-10 

l.053^-2C 

3.577E-13 

5.142E-01 

1.7386-07 

1.3tOE-02 

1.3ol6-10 

4.7006403 

7.944E-06 

1.168E-09 

7.3635 *28 

7.2 54E-13 

5.1176-01 

2.8556-07 

1.0536-02 

2.O8(.6-l0 

4,8306403 

1.359E-05 

2. 800“: -09 

4.730E-27 

1.447E-12 

5. 0966-01 

4.5766-07 

8.2286-03 

6. 396F-10 

4.9006403 

2.288E-05 

6.464F-09 

2.793E-26 

2.843E-12 

5.0786-01 

7.1456-07 

6.458E-02 

1.3456-09 

5.000E403 

3.790E-05 

1 .437F-08 

I.517E-25 

5.510E-1? 

5.0626-01 

1.C87E-06 

5. 1026-02 

2. 7o9E-09 

5. 1006403 

6.178E-05 

3.079F-08 

7.598E-25 

1.054E-11 

5.0516-01 

1.6146-06 

4.0596-03 

5.581E-09 

5.2006403 

9.912E-05 

5.3655-08 

3. 5245-24 

1.992E-11 

5.0416-01 

2.338E-C6 

3. 25 26-03 

1 . lOlF-08 

5.3006403 

1.546F-04 

1.273E-07 

1.5206-23 

3.7186-11 

5.0336-01 

3.3146-06 

2. 6236-03 

2.1276-08 

5.400E403 

2.437E-04 

2.4645-07 

6.1275-23 

6.849E-11 

5.0256-01 

4.6016-06 

2.1336-03 

4.025t-09 

5.5306403 

3.739E-04 

4.6325-07 

2.218E-22 

1.245E-10 

5.0186-01 

6.2696-06 

1.7426-03 

7. 4616-08 

5.6006403 

5.654E-04 

8.46tE-07 

8.2616-22 

2.2336-10 

5.0116-01 

8. 3^^26-06 

1.4336-03 

1.33t»E-07 

5.7006403 

8.436E-04 

1 .5055-00 

2.7845- 21 

3.952E-10 

5.0046-01 

1.1056-05 

1. 1866-03 

2. 4156-07 

5.8006403 

1.242E-03 

2.6125-06 

8.8966-21 

6.905E-10 

4. 9956-01 

1.4336-05 

9.8796-04 

4.2226-07 

5.9006403 

1.805E-03 

4.422E-05 

2. 7025-20 

1.19IE-09 

4.9846-01 

1.830E-05 

8.27 16-04 

7.2436-07 

6.0006403 

2.590E-U3 

7.3095-0O 

7.ai2t-20 

2.0306-09 

4.9716-01 

2.3046-05 

6.9616-04 

1.2206-06 

6. 1006403 

3.671E-03 

1.180e-05 

2.1345-19 

3.4186-09 

4.9536-01 

2.8596-05 

5.8866-04 

2.016E-06 

6. 2006403 

5.139F- 03 

1.8636-05 

5.67<.S-19 

5 .4886-09 

4.9296-01 

3.497E-05 

4.9996-04 

3.2706-06 

6. 3006403 

7.108F-03 

2.8765-05 

1.429C-18 

9.3 576-09 

4.8986-01 

4.2196-05 

4.2616-04 

5.2056-06 

6.4006403 

9.703E-03 

4.3435-05 

3.4«»95-l8 

1.5216-08 

4.8586-01 

5.0206-05 

3.6456-04 

8. 1256-06 

6.5006403 

U308E-02 

6.4216-05 

7.9386* 18 

2.4416-08 

4.8066-01 

5.8956-05 

3. 1266-04 

1.2436-05 

6.6006403 

I.74IF-02 

9.297E-05 

1.7305-17 

3.8656-03 

4.7406-01 

6.8336-05 

2.6876-04 

1.8616-05 

6.7006403 

2.28SE-02 

1.3195-04 

3.8225-17 

o. 0296-08 

4. 6566-01 

7.8246-05 

2.3136-04 

2.7256-03 

5.8006403 

2.958E-02 

1.837E-04 

7.9316-17 

9.2536-03 

4.5546-01 

8.8546-05 

1.9926-04 

3.8996-05 

6. 9006403 

3.772E-02 

2.513E-04 

1.5956- 16 

1 .3956-07 

4.429^-01 

9.9096-05 

1 .7152-04 

5.4386-05 

7.000E403 

4.738E-02 

3.369E-04 

3. 1145- 16 

2.0626-07 

4.2826-01 

U097E-04 

1 .4756-04 

7, 3896-05 

7.100E403 

5.859E-02 

4.446E-04 

5.919E-U 

2.9866-07 

4.1106-01 

1.2036-04 

1.2656-04 

9. 7o9e-05 

7*2006403 

7.130E-02 

5.773E-04 

1.0986-13 

4.230E-0T 

3.9166-01 

1.3076-04 

1.06 36-04 

1.2566-04 

7*3006403 

8. 538E-02 

7.381E-04 

1. 9916-15 

5.857E-C7 

3.7006-01 

1.4066-04 

9.2286-05 

1.5696-04 

7.4006403 

1.006E-01 

9.301E-04 

3. 5366-15 

7.9236-07 

3.4676-01 

1. 5016-04 

7.8296-05 

1.9036-04 

7.5006403 

1. li8E-01 

1.1 566-03 

6.161E-15 

1.0486-06 

3.2196-01 

1.5806-04 

6.6066-05 

2.2506-04 

7.6006403 

1.334E-01 

1.4186-03 

1.055^-14 

1.3546-06 

2.9636-01 

1.6666-04 

5.5436-05 

2.3856-04 

7.700E403 

1.503E-01 

1 .7I9'-03 

1.7766- ?4 

1.7136-06 

2.7036-01 

1.735E-04 

4.6226-05 

2.8976-04 

7.0006403 

1.669E-01 

2.0606-03 

2.945E-14 

2.1216-06 

2.4456-01 

1.7936-04 

3.8306-05 

3. U5E-04 

7.900E403 

I.331E-01 

2. 4426-03 

4.8146-14 

2.5756-06 

2.1946-01 

U841E-04 

3.1556-05 

3.3846-04 

6.0006403 

2.I28E-01 

3. 3386-03 

1.235F-13 

3.5976-06 

1.7296-01 

1.9026-04 

2.1036-05 

3.638E-04 

0.2OOE4O3 
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Table II.- 

Continued. 






; 

T 

6- 

0 

Q* 

0** 

0- 

02 

02* 

02- 



S.«O0E»03 

9.9116-03 

6.1866-01 

3.2906 -09 

1.0786-19 

1.7596-05 

2.5636-09 

2.1996-06 

1.1936-08 



8.600E«^03 

6.2736-03 

6.2896-01 

9.2396-09 

3.6106-19 

2.0986-05 

2.2296-09 

2.2726-06 

1.2126-08 


s 

8.600E>03 

7.8596-03 

6.3576-01 

5.5006-09 

1.1616-18 

2.33 76-05 

1.9296-09 

2.9026-06 

1.2106-08 

i 


9.0U0E«03 

9.6906-03 

6.9086-01 

7.0996-09 

3.5896-18 

2.6236-0$ 

1.6736-09 

2.5376-06 

1.1926-08 

1 

i 

9.200E*03 

1.1786-02 

6.9906-01 

9.0796-09 

1.0656-17 

2.9056-0$ 

1.9526-09 

2.6756-06 

1.1626-08 



9.900E«03 

1.9176-02 

6.9576-01 

1.1536-03 

3.0906-17 

3.1816-0$ 

1.2626-09 

2.8156-06 

1.1296-08 


'{■ 

9.600E»03 

1.6866-02 

6.9636-01 

1.9526-03 

8.3976-17 

3.9526-05 

1.1006-09 

2.9576-06 

1.0816-08 


'i. 

9.800E*03 

1.9886-02 

6.9586-01 

1.8156-03 

2.2096-16 

3.7176-05 

9. 685 6-05 

3.1016-06 

1.0396-08 



l.OOOE*04 

2.3266-02 

6.9956-01 

2.2516-03 

$.6936-16 

3.9756-05 

8.9126-05 

3.2956-06 

9.8686-09 



l.020E»a9 

2.7026-02 

6.9256-01 

2.7726-03 

1.3996-15 

9.2256-05 

7.3886-05 

3.3916-06 

9.3876 -09 


f 

l.MOE^O^ 

3.1176-02 

6.3996-01 

3.3896-03 

3.3396-15 

9.9666-0$ 

6.5856-05 

3.5366-06 

8.9076-09 



1.060E»09 

3.5736-02 

6.3676-01 

9.1186-03 

7. 7386-15 

9.6966-05 

5.7936-05 

3.6026-06 

8.9396-09 



1.080E*09 

9.0726-02 

6.3306-01 

9.9716-03 

1.7956-19 

9.9156-0' 

5.0816-05 

3.8286-06 

7.9686-09 


t 

1.10UE»09 

9.6156-02 

6.2876-01 

5.9656-03 

3.8296-19 

5.1216-05 

9.5066-05 

3.9736-06 

7.5136-09 


> 

1.120E*08 

$.2016-02 

6.2396-01 

7.1166-03 

8.1876-19 

5.3126-05 

9.0836-05 

9.1166-06 

7.0696-09 



1.1908*09 

5.8336-02 

6.1856-01 

8.9996-03 

1.7086-13 

5.9866-05 

3.5626-05 

9.2576-06 

6.6366-09 


j 

1. 160E*09 

6.5096 -02 

6.1276-01 

9.9666-03 

3.9836-13 

5.6936-0$ 

3.1796-05 

9. 3966-06 

6.2176-09 



1.180E*09 

7.2306-02 

6.0626-01 

1.1706-02 

6. 9966-13 

5.7816-05 

2.8526-05 

9.5316-06 

5.8106-09 



1.200E*09 

7.9996-02 

5.9936-01 

1.3686-02 

1.3566-12 

5.8986-05 

2.5296-05 

9.6616-06 

5.9166-09 



1.2206*09 

8.8016-02 

5.9176-01 

1.5916-02 

2.5966-12 

5.9956-05 

2.2606-05 

9.7866-06 

5.0366-09 


' 

1.29OE*09 

9.6996-02 

5.8366-01 

1.8936-02 

9.8766-12 

6.0696-05 

2.0206-05 

9.9056-06 

9.6706-09 



1. 2606*09 

1.0596-01 

5.7996-01 

2.1256-02 

8.9926-12 

6.1206-05 

1.8066-05 

$.0156-06 

9.3186-09 



1.280E*09 

1.1966-01 

5.6566-01 

2.9906-02 

1.6306-11 

6.1996-05 

1.6156-05 

5.1176-06 

3.9816-09 



1.300E*09 

1.2926-01 

5.5586-01 

2.7906-02 

2.9056-11 

6.1596-05 

1.9936-05 

5.2086-06 

3.6596-09 



1.3206*09 

1.3916-01 

5.9536-01 

3.1776-02 

5.0996-11 

6.1376-05 

. .2896-05 

5.2886-06 

3.3526-09 



1.3906*09 

1.9996-01 

$.3926-01 

3.6026-02 

8.7996-11 

6.0966-05 

1 .1506-05 

5.3596-06 

3.0606-09 



1.3606*09 

1.5996-01 

5.2266-01 

9.0696-02 

1.9976-10 

6.0396-05 

1.0256-05 

5.9056-06 

2.7836-09 



1.3806*09 

1.6566-01 

5.1096-01 

9.5786-02 

2.5116-10 

5.9506-05 

9.1266-06 

5.9906-06 

2.5236-09 



1.9006*09 

1.7656-01 

9.9 766- 01 

5.1296-02 

9.1536-10 

5.8956-05 

8.1116-06 

5.9586-06 

2.2776-09 



1.9206*09 

1.8776-01 

9.8926-01 

5.7296-02 

6.7766-10 

5.7216-05 

7. 1866-06 

$.9566-06 

2.0986-09 

9 


1.9906*09 

1.9896-01 

9.7036-01 

6.3636-02 

1.0916-09 

5.5796-05 

6.3 706-06 

5.9356-06 

1.8396-09 


!. 

1.9606*09 

2.1036-01 

9.5596-01 

7.0956-02 

1.7356-09 

5.9216-05 

5.6256-06 

5.3936-06 

1.6356-09 



1.9806*09 

2.2186-01 

9.9106-01 

7.7696-02 

2.7296-09 

5.2976-05 

9.9556-06 

5.3296-06 

1.9516-09 


s 

1. $006*09 

2.3396-01 

9.2576-01 

8.5326-02 

9.2276-09 

5.0606-05 

9.3616-06 

$.2996-06 

1.2826-09 



1.5206*09 

2.9996-01 

9.1006-01 

9.3336-02 

6.9806-09 

9.8616-0$ 

3.8106-06 

5.1386-06 

1.1276-09 



1.590E*09 

2. $096-01 

3.9906-01 

1.0176-01 

9.8216-09 

9.6526-05 

3.3256-06 

5.011E-06 
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1. 0636-06 

3.3236-14 

8.4096-09 

1.9406*04 

. 

> 



X.77XE-02 

1.58 5E-01 

2.6596-04 

9.849E-07 

1.687E-07 

1.4506-06 

2.319E- 14 

6.77tF-09 

1.9606*04 





X.643F-02 

1.6826-01 

3.1285-04 

B.827E-07 

1.346E-07 

l.,264E-06 

1.621E-14 

5.472t-09 

l,980E^04 

1 


t_ 


; X.524E-02 

1.6795-01 

3.5716-04 

7.914E-07 

1.075E-07 

1.102E-06 

1.135E-14 

4,428E-09 

2.0006*04 





1.416E-02 

1.6766-01 

4.298F-04 

7.097E-07 

8.507E-08 

9.6186-07 

7.960E- 15 

3.5906-09 

2.0206*04 i 





X.317E-02 

1.5736-01 

5.0226-04 

6.367E-07 

6.900E-08 

8.3976-0. 

5.5956-15 

2.918E-09 

Z.OVOE^O^ 





i 1.225E-02 

1.570'-0l 

5.854c-04 

5.715E-07 

5.543E-08 

7. 3356-07 

3.9426-15 

2. 376E-09 

2.0606*04 



i: 


i 1.1426-02 

1.667E-01 

6.810E-04 

5.132E-07 

4.461E-08 

5.4136-07 

2.7846-15 

1.9396-09 

2.0806*04 



... 


i 1.06SE-02 

1.564E-01 

7,9056-04 

4.6UE-07 

3.598E-08 

5.6116-07 

1.972E-15 

1. 5866-09 

2.100E^04 


j.' 



I 9.938E-03 

1.6616-01 

9.1566-04 

4.146E-07 

2.908E-08 

4.914E-07 

1.4006-13 

1.3006-09 

2. 1206*04 



" 


1 9.285E-03 

1.6586-01 

1. 0586-03 

3.730E-07 

2.355E-08 

4.3086-07 

9.9736-16 

l,3c8E-09 

2.1406*04 





8.6S4E-03 

1.6556-01 

1.2206-03 

3.358E-07 

1.912E-08 

3.780J-07 

7. 1256-16 

8.7956-10 

2.1606*04 





8. 129E-03 

1.6516-01 

1.404E-03 

3.025E-07 

1.555E-08 

3.3206-07 

5. 1066-16 

7. 255E-JIO 

2.180E^04 



i 


7.616E-03 

1.O48E-01 

1.5136-03 

2.728E-07 

1.268E-08 

2.9196-07 

3.6716-16 

5.9976-10 

2.2006*04 



4 


7.143E-03 

1.5446-01 

1.8485-03 

2.461E-07 

1.036E-08 

2.5696-07 

2.648E-16 

4.96 76-10 

2.2206*04 





6.704E-03 

1.640E-01 

2.1136-03 

2.222E-07 

8.481E-09 

2.2636-07 

1.9166-16 

4.122E-10 

2.2406*04 





f 69297E-03 

1.535F-01 

2.4116-03 

2.008E-07 

6.959E-09 

I.996E-07 

1.391E-16 

3.<t26E-10 

2,260E^0^ 


< 



i P.V20E-03 

1.631F-01 

2.7456-03 

1.816E-07 

5.723E-09 

1. 7626-07 

1.013E-16 

2.8546-10 

2.2806*04 



5 


1 S.369E-Q3 

1.5256-01 

3.1196-03 

1.642E-07 

4.716E-09 

1. 5576-07 

7.403E-17 

2.3816-10 

2.3006*04 





1 5.243E-03 

1.621E-01 

3. 5306-02 

1.4”8E-07 

2.095E-O9 

1.377E-07 

5.42 76-17 

1.989E-10 

2.3206*04 





1 4.940E-03 

1.6156-01 

4.0006-03 

1.348E-07 

3.223E-09 

1.2196-07 

3.9916-17 

1.6656-10 

2.3406*04 



■• 


1 4.656E-03 

1.5096-01 

4.514E-03 

1.222E-0T 

2.6726-09 

1.0806-07 

2.945E-17 

I. 3956-10 

2.1606*04 





1 4.392E-03 

1 .6026-01 

5. 0846-03 

1.109E-07 

2.219E-09 

9.3806-08 

2.179E-17 

1.171E-10 

2.3806*04 





i 4«|^^E-03 

1.594E-01 

5.7136-03 

1.007E-07 

1.847E-09 

d*503E-0e 

1.6186-17 

9.837E-11 

2.4006*04 





1 3«913E*03 

1.5866-01 

6.4056-03 

9.146E-08 

1.540E-09 

7.5536-08 

1.205E-17 

8.2746-11 

2.4206*04 





1 3.695E-03 

1.5776-01 

7.165E-03 

8.313E-08 

1.286E-09 

6.7136-08 

8.996E-18 

6.9686-11 

2.4406*04 





r 3.492E-03 

1.567E-01 

7.999E-03 

7.559E-08 

l.076E-0^ 

5.971E-08 

6.737E-18 

5.8736-11 

2.4606*04 





1 3.300E-03 

1 • 554E-01 

8.9076-03 

6.877E-08 

9.014E-10 

5.3136-08 

5.059c-!> 

4.954E-J1 

2.4806*04 





3. 1191-03 

1.544E-01 

9.396E-03 

6.259E-08 

7.563E-10 

4.7316-08 

3.S09E-18 

4.1026-11 

2.5006*04 


> 

\ 

|- 
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Table II. - Continued. 


|>/P0 ■ 6.00E*00 


T 

E- 

0 

0* 

044 

0- 

02 

024 

02- 

l.OOOE«02 

0. 

0. 

0. 

0. 

0. 

4.482E-U 

1.760E-18 

0. 

2.000EP02 

0. 

3.112E-68 

0. 

0. 

0. 

5.U5E-11 

1.760E-18 

0. 

3.000E*02 

0. 

1.452E-48 

1.286E-80 

0. 

0. 

S.592E-11 

1.760E-18 

0. 

4.U00EP02 

0. 

9.911E-36 

3.410E-63 

0. 

0. 

5.011E-11 

1.760E-18 

0. 

S.OOOE*02 

0. 

3.354E-29 

9.800E-S3 

0. 

0. 

4.956E-11 

U760E-t8 

0. 

6.000£»02 

1.837E-94 

7.760E-25 

9.391E-46 

0. 

0. 

4.95QE-11 

1.760E-18 

0. 

T.000£*02 

7.92SE-80 

1.044E-21 

9.193E-41 

0. 

1.577E-90 

5.063E-U 

1.760E-18 

7.137E'83 

)I.000E*02 

3.309E-68 

4. SUE- 19 

2.485E-37 

U. 

1.027E-77 

2.17SE-10 

1.760E-18 

1.172E-71 

9.000E»02 

2.396E-S8 

1.448E-U 

4.63SE-3S 

0. 

1.552E-66 

4.332E-09 

1.760E-1S 

2.S48E-61 

1.00QE*03 

2.141E-50 

1.4B5E-14 

2.879E-33 

0. 

1.635E-S7 

S.347E-08 

1.760E-18 

6.024E-S3 

l.tO0£*Q3 

7.026E-44 

6.S92E-13 

8.471E-32 

0. 

3.968E-50 

4.189E-07 

1.760E-1B 

4.298E-46 

l.200£«03 

1.922E-38 

1.558E-li 

1.424E-30 

0. 

5.6S7E-44 

2.324E-06 

1.760E-18 

2.202E-40 

l.300E*03 

7.769E-34 

2.268E-10 

1.559E-29 

0. 

9.096E-39 

9.B88E-06 

1.760E-1B 

1.48SE-35 

l.400E«^03 

6.973E-30 

2.253E-09 

1.21iE-28 

0. 

2.638E-34 

3.414E-05 

1.760E-18 

2.041E-31 

l.S00£*03 

1.880E-26 

1.6S0E-08 

7.226E-28 

0. 

1.940E-30 

9.974E-05 

1.760E- 18 

7.843E-28 

1.600E403 

1.904E-23 

9.419E-08 

3.446E-27 

0. 

4.681E-27 

2.S44E-04 

1.760E-18 

1.070E-24 

l.T00E«03 

8.SS7E-21 

4.3B3E-07 

1.372E-24 

0, 

4.486E-24 

5.802 E-04 

1.769E-18 

6.192E-22 

l.a00E»03 

t.l5SE-18 

I.719E-06 

8.009E-26 

0. 

1.177E-21 

1.285E-03 

3.018E-18 

1.036E-19 

l.900E»03 

1.948E-17 

5.83$E-0« 

1.S74E-24 

0. 

3.S71E-20 

2.312E-03 

2.336E-17 

2.096E-18 

2.000E403 

1.794E-16 

1.7$2E-0S 

4.428E-23 

0. 

5.536E-19 

4.U4E-03 

2.042E-16 

2.252E-17 

2.100E403 

1.301E-15 

4.730E-05 

7.993E-22 

1.690E-89 

6.386E-18 

7.0BOE-03 

1.495E-15 

1.861E-16 

2.200E403 

7.8S3E-1S 

1.165E-04 

1.116E-20 

2.970E-B5 

5.B37E-17 

1.112E-02 

9.164E-15 

1.2S2E-1S 

2.300E403 

4.050E-14 

2.64SE-04 

1.245E-19 

2.2S2E-B1 

4.363E-16 

1.716E-02 

4.798E-14 

7.051E-15 

2.400E403 

1.819E-13 

S.591E-04 

1.138E-18 

8.183C-78 

2.732E-15 

2.515E-02 

2.185E-13 

3.393E-14 

2.S00E*03 

7.230E-I3 

1.109E-03 

8.734E-18 

l.554fc-74 

1.462E-14 

3. 544 E- 02 

8.791E-13 

1.418E-13 

2.600E*03 

2.577E-12 

2.U75E-03 

5.742E-17 

L.670E-71 

6.795E-14 

4.812E-02 

3.164E-12 

5.216E-13 

2.700E*03 

8.328E-12 

3.684E-03 

3.287E-16 

1.07SE-68 

2.781E-13 

6.309E-02 

1.030E-11 

1.709E-12 

2.800£»03 

2.463E-lt 

8.240E-03 

1.663E-15 

4.42SE-66 

1.014E-12 

8.000E-02 

3.064E-11 

5.030E-12 

2.900£*03 

9.725E-11 

l.OUE-02 

7.530E-15 

1.210E-63 

3.329E-12 

9.821E-02 

8.38SE-11 

1.341E-11 

3.000£»d3 

1.707E-10 

1.572E-02 

3.084E-X4 

2.297E-61 

9.918E-12 

1.169E-01 

2.127E-10 

3.267E-11 

3.100E403 

4.0S0E-10 

2.3S3E-02 

1.1S4E-13 

3.141E-59 

2.70 IE- U 

1.349E-01 

5.033E-10 

7.281E-11 

3.200E»03 

9.U36E-10 

3.404E-02 

3.974E-13 

3.190E-57 

6.773E-11 

1.523E-01 

1-117E-09 

1.499E-10 

3.300E403 

1.9U4E-09 

4.762E-02 

1.270E-12 

2.476E-55 

1.572E-10 

1.649E-01 

2.336E-09 

2.861E-10 

3.400E403 

3.807E-09 

6.4S9E-02 

3.792E-12 

1.504E-53 

3.397E-10 

1.749E-01 

4.625E-09 

5.083E-1O 

3.500E403 

7.246E-09 

8.511E-02 

1.064E-U 

7.314E-52 

6.862E-10 

1.807E-01 

8.703E-09 

8.441E-10 

3.6a0E*03 

1.318E-0S 

t.092E-01 

2.818E-11 

2.9OOE-50 

1.302E-09 

1.819E-01 

1.S62E-08 

1.31SE-09 

3.T00E»03 

2.296E-08 

1.365E-01 

7.082E-11 

9.543E-49 

2.328E-09 

1.787E-01 

2.683E-08 

1.928E-09 

3.800E*03 

3.844E-08 

1.66SE-01 

1.696E-10 

2.64SE-47 

3.939E-09 

1.724E-01 

4.423E-08 

2.670E-09 

3.900E<’03 

6.200E-0S 

1.986E-01 

3.B81E-10 

8.261E-46 

6.326E-09 

1.606E-01 

7.012E-OB 

3.S00E-09 

4.000£*03 

9.659E-08 

2.31SE-01 

8.521E-10 

1.280E-44 

9.673E-09 

1.471E-01 

1.072E-07 

4.357E-09 

4.ia0E«'03 

1.457E-07 

2.65UE-01 

1.799E-09 

2.286E-43 

1.413E-08 

i.319E-01 

1.583E-07 

S.167E-09 

4.200£*03 

2.134E-07 

2.973E-01 

3.660E-09 

3.594E-42 

1.979E-08 

I.IS9E-0I 

2.262E-07 

5.859E-09 

4.30QE»II3 

3.043E-07 

3.278E-01 

7.191E-09 

5.013E-41 

2.666E-08 

9.992E-02 

3.133E-07 

6.3 78E-09 

4.400E*03 

4.238E-07 

3.556E-01 

1.364E-08 

6.240E-40 

3.474E-08 

8.477E-02 

4.215E-07 

6.699E-09 

4.S00E»03 

5.784E-07 

3.803E-01 

2.513E-C3 

6.963E-39 

4.395E-08 

7.092E-02 

5.513E-07 

6.S28E-09 

4 .600E»03 

7.764E-07 

4.01TE-01 

4.478E-08 

6.990E-38 

5.429E-0S 

5.B66F-02 

7.021E-07 

6.793E-09 

4.7QJE*U3 

1.029E-06 

4. 198E-01 

7.733E-08 

6.327E-37 

6.S80E-0S 

4.811E-02 

8.717E-07 

6.640E-09 

4.800E*03 

U331E-06 

4.349E-01 

1.294E-0J 

S.175E-34 

7.868£-08 

3.923E-02 

1.056E -06 

6.415E-09 

4.900E»03 

1.763E-06 

4.473E-01 

2.101E-07 

3.a3i£-3S 

9.32IE-0B 

3.188E-02 

1 .249E-06 

6.159E-09 

S.000£»03 

2.293E-06 

4.5T4E-01 

3.308E-07 

2.574E-34 

1.098E-07 

2.5BBE-02 

1.445E-06 

S.904E-09 

5.130E403 

2.977E-06 

4.655E-01 

5.059E-07 

X.574E-33 

1.291E-07 

2.102E-02 

1.636E-06 

5.670E-09 

S.200E403 

3.864E-06 

4.719E-01 

7.520E-07 

8.793E-33 

1.517E-0 7 

1.71OE-02 

1.816E-06 

5.470E-09 

5.300E403 

S.016E-06 

4.772E-01 

U089E-04 

4.3UE-32 

1.783E-07 

1.306E-02 

1.980E-06 

5.307E-0S 

5.400E»03 

6.911E-06 

4.813E-01 

1.539E-06 

2.137E-31 

2.09 7E-07 

1.144E-02 

2.125E-06 

S.181E-09 

5.500E403 

8.449E-06 

4.847E-01 

2.127E-06 

9.393E-31 

2.469E-07 

9.420E-03 

2.250E-06 

S.089E-09 

5.600E403 

1.095E-05 

4.874E-01 

2.B81E-06 

3.8$4£-30 

2.909E-07 

7.779E-03 

2.3S3E-06 

5.030E-09 

$.T0OE4O3 

1.418E-05 

4.897E-01 

3.831E-0E 

1.483E-29 

3.42 7E-07 

6.463E-03 

2.436E-06 

5.000E-09 

S.800E*03 

1.832E-0S 

4.915E-01 

5.009E-06 

5.376E-29 

4.038E-07 

5.397E-03 

2.500E-06 

4.996E-09 

5.900£*03 

2.362E-03 

4.931E-01 

6.449E-06 

I.B42E-28 

4.758E-07 

4.531E-03 

2.545E-06 

5.019E-09 

6.000E403 

3.040E-05 

4.94SE-01 

B.182E-06 

S.986E-2S 

5.607E-07 

3.823E-03 

2.572E-06 

S.068E-09 

4.100E403 

3.906E-05 

4.95BE-01 

1.024E-05 

U850E-27 

6.608E-07 

3.243E-03 

2.583E-06 

5.144E-09 

6.200E*03 

5.0UE-0S 

4.970E-01 

t.245E-0S 

S.446E-27 

7.792E-07 

2.78SE-03 

2.577E-06 

5.250E-09 

6.300E*03 

8.419E-05 

4.983E-01 

1.S43E-0S 

1.532 £-26 

9.19SE-07 

2.370E-03 

2.5S7E-06 

5.388E-09 

6.400E403 

8.214£>0S 

4.996E-01 

1.860E-05 

4.122E-26 

1.086E-06 

2.042E-03 

2.524E-06 

5.561E-09 

6.S0O£t03 

1.050E-04 

S.OllE-Ol 

2.217E-0S 

1.064E-25 

1.2S4E-06 

1.770E-03 

2.480E-06 

5.773E-09 

6.600E403 

1.340E-04 

9.029E-01 

2.6UE-05 

2. 641 £-25 

1.520E-06 

1.542E-03 

2.428E-06 

6.027E-09 

6.T0OE403 

1.707E-04 

5.051E-01 

3.O59E-0S 

6.322E-25 

l.BOlE-06 

1.3S1E-03 

2.369E-06 

6.326E-09 

6.800E403 

2.170E-04 

5-077E-01 

3.549E-0S 

1.464E-24 

2.134E-06 

l.lBOE-03 

2.309E-06 

6.672E-C9 

6.900E403 

2.T51E-04 

S.108E-01 

4.090E-05 

3.288E-24 

2.52 7E-06 

1.085E-03 

2.248E-06 

7.067E-09 

T.OOOE403 

3.473E-04 

5.145E-01 

4.689E-05 

7.193E-24 

2.990E-06 

9.412E-04 

2.192E-06 

7.511E-09 

7.100E403 

4.365E-04 

5. 190E-01 

5.3S6E-05 

1.537E-23 

3.530E-06 

8.446E-04 

2.141E-06 

8.003E-09 

7.200E403 

5.454E-04 

5.241E-01 

6.104E-0S 

3.220E-23 

4.156E-06 

7.625E-04 

2.099E-06 

8.542E-09 

7.300E403 

6.772E-04 

5.299E-01 

6.948E-0S 

6.631E-23 

4.874E-06 

6.9a4£-34 

2.067E-06 

9.121E-09 

7.400E403 

8.349E-04 

S.365£-0t 

7-906E-05 

1.346E-22 

S.691E-06 

6.323E-04 

2.046E-06 

9.734E-09 

7.500£*03 

U021E-03 

S.437E-01 

9.000E-05 

2.697E-22 

6.608E-06 

5.803E-04 

2.036E-06 

1.037E-08 

7.800E403 

1.240E-03 

3.$14£-01 

1.025E-04 

S.346E-22 

7.62BE-06 

5.349E-04 

2.O37E-06 

1.102E-08 

7.700E403 

1.492E-03 

5.594E-01 

1.170E-04 

1.049E-21 

S.746E-06 

4.950E-04 

2.049E-06 

1.167£-0S 

7.800E403 

1.782E-03 

5.677E-01 

1.336E-04 

2.042E-21 

9.963E-06 

4.584E-04 

2.071E-06 

1.231E-08 

7.900E403 

2.U0E-03 

;.7*0£-01 

1.926E-04 

3.938£-2t 

1.127E-OS 

4.273E-04 

2.102E-06 

1.292E-08 

8.000E403 

2.479E-03 

5.842E-01 

1.746E-04 

7.533E-21 

1.265E-0S 

3.982E-04 

2.141E-06 

1.348E-08 

8.200E*03 

3.347E-03 

9.996E-01 

2.285E-04 

2.687E-20 

1.560E-05 

3.4B6E-04 

2.239E-06 

1.444E-08 
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Table II. - Continued. 


b 


f 






tm 


p/po • 6.ooe*oo 


c 

C* 

C** 

C- 

CO 

CO* 

CO 2 

C2 

7 

0. 

0. 

0. 

0. 

0. 

0. 

1.0006*00 

0. 

1.0006*02 

0. 

0. 

0. 

0. 

2.52 76-65 

0. 

1.0006*00 

0. 

2.0006*02 

0. 

0. 

0. 

0. 

9.5566-41 

5.448E-»1 

1.0006*00 

0. 

3.0006*02 

0. 

0. 

0. 

0. 

2.1506-28 

2.3986-60 

1.0006*00 

0. 

4.0006*02 

0. 

0. 

0. 

0. 

5.5046-21 

5.5006-48 

1.0006*00 

0. 

5.0006*02 

6.«S8E-80 

6.6446-81 

0. 

0. 

4.7836-16 

9.5326-40 

1.0006*00 

0. 

6.0006*02 

4.384E-66 

4.8846-68 

0. 

0. 

1.5916-12 

7.0676-34 

1.0006*00 

1.2206-92 

7.0006*02 

Z.V6 SE-5& 

1.234E-59 

0. 

0. 

3.3766-10 

2.0536-30 

1.0006*00 

1.1266-78 

8.0006*02 

l.*T9E-*9 

1.0356-54 

0. 

0. 

8. 5686-09 

6.2266-29 

1.0006*00 

1.9946-69 

9.0006*02 

3.990E-94 

7.156E-51 

0. 

0. 

1.0666-07 

7.9516-28 

1.0006*00 

3.9256-62 

1.0006*03 

8.671E-40 

9.859E-48 

0. 

5. 3076-78 

8.37 76-07 

6.3486-27 

1.0006*00 

3.6176-56 

1.1006*03 

3.999E-36 

4.094E-45 

0. 

1.784E-69 

4.6496-06 

3. 5856-26 

1.0006*00 

5.3826-51 

1.2006*03 

5.049E-33 

6.757E-.3 

0. 

2.925E-62 

1.9786-05 

1.5526-25 

1.0006*00 

5.4386-47 

1.3006*03 

2.303E-30 

5.4006-41 

0. 

4.467E-56 

6.8286-05 

5.4506-25 

9.9996-01 

2. 1946-43 

1.4006*03 

4.649E-28 

2.4126-39 

2. 5656-95 

1.021E-50 

1.9956-04 

1.6206-24 

9.9976-01 

2.9266-40 

1.5006*03 

4.839E-26 

6.7376-38 

1.0926-91 

4.977E-46 

5.0896-04 

4.2026-24 

9.9926-01 

1.5876-37 

1.6006*03 

2.919E-24 

1.281E-36 

1.7656-88 

6.796E-42 

1.1616-03 

9.7976-24 

9.9836-01 

4.1066-35 

1.7006*03 

l.llTE-22 

2. 9906-35 

3.6456-85 

1.890E-38 

2.4126-03 

3.5346-23 

9.9646-01 

5.7286-33 

1.8006*03 

2.91SE-21 

2.412E-33 

7.805E-81 

4.740E-36 

4.5306-03 

5.3496-22 

9.9316-01 

4.7496-31 

1.9006*03 

5.490E-20 

1.742E-31 

1.191E-76 

4.924E-34 

8.3056-03 

8.5516-21 

9.8756-01 

2.5c9E-29 

2.0006*03 

7.813E-19 

8.662E-30 

7. 7566-73 

3.178E-32 

1.4056-02 

1.0816-19 

9.7896-01 

9.2076-28 

2.1006*03 

8.729E-18 

3.041E-28 

2.3116-69 

1.391E-30 

2.2566-02 

1.0906-18 

9.6616-01 

2.4126-26 

2.2006*03 

7.896E-I7 

7.8566-27 

3.9736-66 

4.353E-29 

3.4596-0 2 

9.0226-18 

9.4806-01 

4.7436-25 

2.3006*03 

5.934E-16 

1.5596-25 

2.8666-63 

1.014E-27 

5.0876-02 

6.2516-17 

9.2346-01 

7.2466-24 

2.4006*03 

3.787E-15 

2.4436-24 

1.3966-60 

1.S20E-26 

7.1996-02 

3.7056-16 

8.9156-01 

8.8556-23 

2.5006*03 

2.089E-14 

3.115E-23 

4.2696-58 

2.592E-25 

9.8326-02 

1.9116-15 

8.5156-01 

8.8706-22 

2.6006*03 

1.012E-I3 

3.29 26-22 

8.649E-56 

2.998E-24 

I. 2996-01 

8.7066-15 

8.0346-01 

7.4376-21 

2.7006*03 

4. 36 5E-13 

2.960E-21 

1.2126-53 

2.878E-23 

1.6626-01 

3.5316-14 

7.4756-01 

5.3136-20 

2.8006*03 

1.695E-12 

2.2946-20 

1.2246-51 

2.333E-22 

2.0656-01 

1.30 5 6-13 

6.8516-01 

3.2866-19 

2.9006*03 

S.984E-12 

1.55 8E-19 

9.2086-50 

1.623E-21 

2.4956-01 

4.3826-13 

6.1796-01 

1.7836-18 

3.0006*03 

1.939E-11 

9.3996-19 

5.3216-48 

9.826E-21 

2.9346-01 

1.3556-12 

5.4816-01 

8.5996-18 

3.1006*03 

5.817E-U 

5.0996-18 

2.4256-46 

5.2 39E-20 

3.3676-01 

3.3856-12 

4.7806-01 

3.7276-17 

3.2006*03 

1.627E-10 

2.5156-17 

8.8896-45 

2.488E-19 

3.7756-01 

1.0416-11 

4.0996-01 

1.4676-16 

3.3006*03 

4. 270E-10 

1.139E-16 

2.711£-4i 

1.063E-18 

4.1456-01 

2.6256-11 

3.4606-01 

5.3006-16 

3.4006*03 

1.059E-09 

4.77o6-16 

6.9126-42 

4.126E-18 

4.4656-01 

6.2656-11 

2.87 76-01 

1.7736-15 

3.5006*03 

2.497E-09 

1.8726-15 

1.511E-40 

1.467E-17 

4.7306-01 

1.4236-10 

2.3596-01 

5.5416-15 

3.6006*03 

S.t28E-09 

6.9036-15 

2.864E-39 

4.815E-17 

4.9396-01 

3.0986-10 

1.9106-01 

1.6326-14 

3.7006*03 

1.219E-06 

2.413E-14 

4.7756-38 

1.4 70E-16 

5.0926-01 

6.4856-10 

1.5296-01 

4.5636-14 

3.8006*03 

2.5476-08 

8. 0456-14 

7.0966-27 

4.205E-IO 

5.1976-01 

1.3126-09 

1.2126-01 

1.2216-13 

3.9006*03 

S.161E-08 

2.5726-13 

9. 5176-36 

1.133E-15 

5.2596-01 

2.5766-09 

9.5276-02 

3. 1466-1 3 

4.0006*03 

1.0I8E-07 

7.9216-13 

1.1616-34 

2.896E-15 

5.2876-01 

4.9246-09 

7.4396-02 

7.8526-13 

4.1006*03 

1.960E-07 

2.3586-12 

1.2976-33 

7.057E-15 

5.2906-01 

9.1916-09 

5.7776-02 

1.9086-12 

4.2006*03 

3.497E-07 

6.806E-1 2 

1.3136-32 

1.6486-14 

5.2766-01 

1.6786-00 

4.4716-02 

4. 5346-12 

4.3006*03 

6. 3406-07 

1.9046-11 

1.2676-31 

3.706E-14 

5.2516-01 

3.0036-08 

3.4536-02 

1.0566-11 

4.4006*03 

1.244E-05 

5.191E-U 

1.1156-30 

8.0646-14 

5. 221'^-01 

5.2646-08 

2.6676-02 

2.4156-11 

4.5006*03 

2.224E-06 

1.371E-10 

9.0896-30 

1.705E-13 

5.1906-01 

9.0416-08 

2.0626-02 

5.4296-11 

4.6006*03 

3.912E-06 

3.5086-10 

6.8546-29 

3.516E-13 

5.1616-01 

1.5206-07 

1.5996-02 

1.1996-10 

4.7006*03 

6.775E-06 

8.6886-10 

4.7746-28 

7.098E-13 

5.1346-01 

2.4986-07 

1.2456-02 

2.6016-10 

4.8006*03 

U155E-05 

2.0796-09 

3.0686-27 

1.407E-12 

3.1116-01 

4.0096-07 

9.7406-03 

5.5396-10 

4.9006*03 

1.9386-05 

4.7995-09 

1.8186-26 

2.745E-12 

5.0916-01 

6.2806-07 

7.6656-03 

1. ’.576-09 

5.0006*03 

3.200E-05 

1.069E-08 

9.9306-26 

5.2836-12 

5.0746-01 

9.5956-07 

6.0686-03 

2.3696-09 

5. 1006*03 

5.2046-05 

2.295f 08 

5.0136-25 

1 .004E-1 1 

5.0616-01 

1.4316-06 

4.8366-03 

4. ; .26-09 

5.2006*03 

8.334E-05 

4.7626-08 

2.3456-24 

1.8836-11 

5.0496-01 

2.0036-06 

3.8796-03 

9.3426-09 

5.3006*03 

1.315E-04 

9. 5526-08 

1.0206-23 

3.4926-11 

5.0396-01 

2.9676-06 

3.1336-03 

1 . 7996-08 

5.4006*03 

2.044E-04 

1.8566-07 

4.1476-23 

6.392E-11 

5.0316-01 

4.1396-06 

2.5476-03 

3. 3966-08 

5.5006*03 

3.132E-04 

3.5026-07 

1.5826-22 

1.156E-10 

5.0246-01 

5.6646-06 

2.0846-03 

6. 2836-08 

5.6006*03 

4.734E-04 

6.4226-07 

5.6826-22 

2.062E-10 

5.0166-01 

7.6156-06 

1.7156-03 

1.1406-07 

5.7006*03 

7.058E-04 

1.1476-06 

1.9306-21 

3.6336-10 

5.0096-01 

1.0076-05 

1.4216-03 

2.0296-07 

5.8006*03 

1.039E-03 

1.9976-06 

6.2176-21 

6.320E-1C 

5.0016-01 

1.3116-05 

1. 1846-03 

3.5*56-07 

5.9006*03 

1.5106-03 

3.3956-06 

1.9046-20 

1.086E-0'> 

4.9916-01 

1.6826-05 

9.9166-04 

6.0016-07 

6.0006*03 

2.1876-03 

5.6366-06 

5.5536-20 

1.842E-09 

4.9796-01 

2.1276-05 

0.3496-0* 

1.0246-06 

o. 1006*03 

3.072E-03 

9.1466-06 

1.5466-19 

3.0896-09 

4.9646-01 

2.6526-05 

7.0646-04 

1. 6946-06 

6.2006*03 

4.304E-03 

1.4516-05 

9.1116-19 

5.1216-09 

4.9436-01 

3. 2626-05 

-.0036-04 

2. 7526-06 

6.3006*03 

5.957E-03 

2.2536-05 

1.0476-18 

8.394E-09 

4.9176-01 

3.9586-05 

5.1226-04 

4.3906-06 

6.4006*03 

8.1476-03 

3.424P-05 

2.5536-18 

1.360E-08 

4.8836-01 

4. 7386-05 

4.3856-04 

6.8746-06 

6.5006*03 

l.lOlE-02 

5.0966-05 

5.9806-18 

2.1776-08 

4.8386-01 

5. 5986-05 

3.7666-04 

1.0566-05 

6.6006*03 

1.4696-02 

7.4296-05 

1.3476-17 

3.4426-08 

4.7826-01 

6. 5306-05 

3.2426-04 

1.5906-05 

6.7006*03 

1.934E-02 

1.0626-04 

2.9246-17 

5.368E-08 

4.7106-01 

7.5236-05 

2.7966-04 

2.3446-05 

6.8006*03 

2.5146-02 

1.4896-04 

6.1306-17 

8.240E-O0 

4.4226-01 

8.5706-05 

2.4146-04 

3.3806-05 

6.9006*03 

3. 2226-02 

2.0496-04 

1.2446-16 

1.2476-07 

4.5136-01 

9.6506-05 

2.0856-04 

4. 7ol6-05 

7.0006*03 

4.O7OE-02 

2.7706-04 

2.4506-16 

1.851E-07 

4.3846-01 

1.0756-04 

1.7996-04 

6.5*46-05 

7.1006*03 

5.064E-02 

3.6816-04 

4.6936-16 

2.697E-07 

4.2316-01 

1.1866-04 

1.5516-04 

8.7656-05 

7.2006*01 

6.210E-02 

4.81 36-04 

8.7626-16 

3.849E-07 

4.0566-01 

1.2966-04 

1.3346-04 

1.1*36-04 

7.3006*03 

7.496E-02 

4. 1976-0' 

1.5986-15 

5.370E-O7 

3.8606-01 

1.4036-04 

1. 1446-04 

1.4 iE-04 

7.4006*03 

8.909E-0’ 

7.8616-04 

2.8536-15 

7.350E-07 

3.6436-01 

1. 5066-04 

9. 7676-05 

1.7 .6-04 

7.5006*03 

1.043E-01 

9.0346-04 

4.9936-15 

9.8246-07 

3.4106-01 

1.6026-04 

8.3036-05 

2.1346-04 

7.6006*03 

1.202E-0I 

1.2146-03 

8.5006-15 

1.284E-06 

3.1656-01 

1. 6916-04 

7.0226-05 

2.5206-04 

7.7006*03 

1.3646-01 

1.4806-03 

1.4496-14 

1.6436-06 

2.9136-01 

1. 7726-04 

5.9066-05 

2.8736-04 

7.8006*03 

1.53IE-01 

1.784'-03 

2.410C-19 

2.059E-06 

2.6586-01 

1.8426-04 

4.9386-05 

3. 1966-04 

7.9006*03 

1.6946-01 

2.1276-03 

3.9986-14 

2.529E-06 

2.40 76 - 01 

1.9016-04 

4.1046-05 

3.4746-04 

8.0006*03 

2.000E-01 

2.9366-03 

1.0176- 13 

3.611E-06 

1.9296-01 

1.98 76-04 

2.7866-05 

3.8556-04 

8.2006*03 


r 


'/ 
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Table II.- 


X 

1 

T 

E- 

0 

0» 


8.M0E*O3 

4.39TE-03 

6.13OE-01 

2.988E-04 

* 

S.«O0E«O3 

9.643E-03 

6.238E-01 

3.894E-04 

4. 

8.a00E*03 

T.099E-03 

6.322E-01 

5.047E-04 


9.000E»a3 

S.T80E-03 

8.382E-01 

6.498E-04 


9.200E*03 

1.071E-02 

6.423E-01 

B.306E-04 


9.4U0E«O3 

1.290E>02 

6.447E-01 

1.0S4E-03 

V 

9.600E«03 

US37E-02 

6.459E-01 

1.324E-03 


9.800E»03 

l.B16E>02 

6.460E-01 

1.696E-03 

& 

1.000E»09 

2.127E-02 

A.452E-01 

2.0S4E-03 

* 

1.020E*09 

2.473E-02 

4.434E-01 

2.928E-03 


l.(HOE>04 

2.856E-02 

4.414E-01 

3.G90E-03 


1.080E*09 

3.277E-02 

6.386E-01 

3.793E-03 


t.080E*09 

3.738E-02 

6.3S3E-01 

4.529E-03 


1.100E*09 

4.240F-02 

6.315E-01 

5.433E-03 


L.120E*04 

4.784E-02 

6.271E-01 

6.480E-03 

-J 

1.I90E»09 

S.371E-02 

8.222E-01 

7.687E-03 


1.160E»09 

6.000E-02 

6.148E-01 

9.070E-03 

is 

* 1.180E»09 

6.672E-02 

6.109E-01 

1.065E-02 

$ 

l.200E»a9 

7.387E-0C 

6.044E-01 

1.244E-02 

\ 

1.220E»09 

8. 143E-02 

5.975E-01 

1.447E-02 

K 

1.290E*09 

8.940E-02 

S.899E-01 

1.676E-02 

/ 

1.260E*O9 

9. 775E-02 

5.8I9E-01 

1.932E-02 

1 

l.280E»09 

1.065E-01 

5.732E-01 

2.218E-02 


1.300E»09 

1.1S6E-01 

5.440E-01 

2.536E-02 


1.320E«04 

1.2S0E-01 

5.542E-01 

2.888E-02 


1.340E»O4 

1.347E-01 

S.439E-01 

3.275E-02 


1.360E*09 

1.447E-01 

S.330E-01 

3.700E-02 


1.3S0E»09 

1.590E-01 

S.219E-01 

4.164E-02 


1.400E»09 

1.655E-01 

S.095E-01 

4.668E-Q2 


1.42aE»0* 

1.762E-01 

4.969E-01 

5.214E-02 


1.490E*04 

1.871E-01 

4.838E-01 

5.800E'02 


1.460E»04 

1.981E-01 

4.702E-01 

6.428E-02 


t.480E»0<; 

2.093E-01 

4.S61E-01 

7.096E-02 


1.500E«'04 

2.205E-01 

4.41SE-Q1 

7.B04E-02 


1.520£«O4 

2.318E-01 

4.266E-01 

8.549E-02 


l.540E*04 

2.431E-0] 

4.U2E-01 

9.329E-02 

: 

I.S60E*04 

2.S44E-01 

3.9S6E-01 

1.0I4E-01 


t.980E»04 

2.696E-01 

3.797E-01 

1.098E-01 

V 

l.600E»04 

2.748E-0I 

3.636E-01 

1.185E-01 


1.620E«04 

2.878E-01 

3.474E-01 

1.273E-01 


1.640E»04 

2.9B7E-01 

3.3UE-01 

1.363E-01 


l.660E»04 

3.095E-01 

3.149E-01 

1.494E-01 


1.680E*04 

3.200E-01 

2.987E-01 

1.546E-01 

r 

l.TO0E»O4 

3.302E-01 

2.827E-01 

1.637E-01 


1.T20E*U4 

3.402E-01 

2.670E-01 

1.728E-0I 

r 

l.T40E*(H 

3.499E-0I 

2.516E-01 

1.818E-0i 


l.T60E'»a4 

3.593E-OI 

2.365E-01 

1.906E-01 


l.T80E»04 

3.683E-01 

2.219E-01 

1.992E-01 


1.800E«'04 

3.769E-01 

2.078E-01 

2.074E-01 


1.820E«'04 

3.8S1E-01 

1.942E-01 

2.157E-01 


1.840E«O4 

3.930E-01 

1.812E-01 

2.235E-01 


1.860E*04 

4.004E-01 

1.687E-01 

2.310E-01 


1.880E»04 

4.075E-01 

I.S69E-01 

2.381E-0I 


1.900E«'04 

4.141E-01 

1.4J7E-01 

2.448E-01 


1.920E*04 

4.204E-01 

1.352E-01 

2.S12E-01 


l.940E*04 

4.263E-01 

1.2»2E-Qi 

2.572E-01 


1.96OE»04 

4.317E-01 

1.199E-01 

2.629E-01 


1.980E*04 

4.368E-01 

1.072E-01 

2.682E-01 


2.00QE*a4 

4.416E-01 

9.912 E-02 

2.731E-01 


2.020E4^a4 

4.460E-01 

9.157E-02 

2.777E-01 

*, 

2.040E»04 

4.301E-01 

8.457E-02 

2.820E-01 


2.060E*OA 

4.540E-01 

7. 809 E-02 

2.859E-01 


2.080E*a4 

4.575E-01 

7.209E-02 

2.896E-01 

f 

2.100E»04 

4.608E-01 

6.6S3E-02 

2.929E-01 


2.120E»04 

4.638E-01 

6.144E-02 

2.960E-01 


2.140£«04 

4.666E-01 

S.673E-02 

2.988E-01 


2.160E*04 

4.692E-01 

S.240E-02 

3.014E-01 


2.1B0E»a4 

4.716E-01 

4.842E-02 

3.038E-01 


2.200E*04 

4.73BE-01 

4.475E-02 

3.060E-01 


2.220E*O4 

4.7S9E-01 

4.139E-02 

3.079E-01 


2.240E«O4 

4.778E-01 

3.B29E-02 

3.097E-01 


2.260E*04 

4.796E-01 

3.54SE-02 

3.113E-01 


2.280E*04 

4.B13E-01 

3.284E-02 

3.128E-01 


2.300E»04 

4.829E-01 

3.044E-02 

3.141E-01 


2.320E»04 

4.B4 3E-01 

2.824E-02 

3.153E-01 


2.340E*04 

4.858E>01 

2.621E-02 

3.163E-01 


2.360E*04 

4.871E-Ot 

2. 435 E-02 

3.173E-01 


2.380E«04 

4.B84E-01 

2.264E-02 

3.181E-01 


2.400E»04 

4.896E-01 

2. 106 E-02 

3.188E-01 


2.420E»04 

4.908E-01 

1.961E-02 

3.193E-01 


2.440E+04 

4.920E-01 

1.827E-02 

3.198F-01 


2.460E*04 

4.931E-01 

1.704E-02 

3.202E-01 


2.4S0E*0<> 

4.942E-01 

1.591E-02 

3.205E-01 


2.500E*0<i 

4.953E-01 

1.486E-02 

3.204E-01 


) 


!' 


Continued. 


06* 

0- 

02 

02» 

02- 

> 

9.258E-20 

1.873E-0S 

3.021E-04 

2.397E-06 

1.5UE-08 


3.0T5E-19 

2.199E-05 

2.631E-04 

2.489E-06 

1.548E-0B i 


9.832E-19 

2.519E-05 

2.289E-04 

2.630E-86 

1.557E-08 r 


3.023E-18 

2.841E-05 

1.991E-04 

2.778E-06 

1.543E-0S 


8.940E-18 

3.15BE-0S 

I.733E-04 

2.929E-06 

1.512E-08 


2.S43E-17 

3.470E-05 

1.S20E-O4 

3.0B3E-06 

1.469E-08 


6.968 E-17 

3.775E-09 

1.328E-04 

3.239E-06 

1.417E-08 

j! 

1.B40E-16 

4.074E-0S 

1.1S3E-04 

3.397E-06 

1.361E-08 


4.693 E-16 

4.365E-09 

l.OllE-04 

3.557E-06 

1.302E-0B 


1.15BE-1S 

4.648E-0S 

8.895E-05 

3.717E-06 

1.241E-08 


2.765E-IS 

4.921E-05 

7.843E-05 

3.67SE-06 

1.181E-08 

. 

6.409E-1S 

5.184E-05 

6.933E-05 

4.040E-06 

1.120E-08 

i 

1.443E-14 

5.434E-0S 

6.143E-05 

4.201E-06 

1.061E-08 


3.163E-14 

S.671E-05 

5-4S4E-05 

4.361E-06 

1.003E-08 


6.755E-14 

5.893E-0S 

4.853E-05 

4.521E-06 

9.459E-09 


1.408E-13 

6.098E-05 

4.329E-0S 

4.678E-06 

B.904E-09 


Z.865E-13 

6.284E-05 

3. 861 E-05 

4.833E-06 

8.364E-09 


5.706 E-13 

6.451E-05 

3.4S1E-05 

4.98SE-06 

7.840E-09 


1.113E-12 

6.597E-05 

3.067E-05 

S.132E-06 

7.332E-09 


2.127E-12 

6.72OE-0S 

2. 764E-05 

S.274E-06 

6.841E-09 


3.988E-12 

6.820E-05 

2.4J7E-05 

9.410E-06 

6.366E-09 

i 

7.343 E-12 

6.896E-05 

2.270E-05 

5.538E-06 

5.909E-09 


1.329E-U 

6.947E-05 

1.900E-05 

5.657E-06 

5.470E-09 


2.365E-11 

6.973E-Q5 

1.783E-05 

5.766E-06 

5.049E-09 


4.142 E-U 

6.974E-05 

1.598E-0S 

S.B63E-06 

4.646E-09 


7.143E-11 

6.950E-0S 

1.431E-05 

5.947E-06 

4.262E-09 


1.214E-10 

6.902E-05 

1.260E-05 

6.016E-06 

3.897E-09 


2.034E-10 

6.830E-05 

1.144E-05 

6.069E-06 

3.551E-09 


3.360E-10 

6.734E-05 

1.021E-05 

6.104E-06 

3.224E-09 


5.477E-10 

6.616E-0S 

9.094E-06 

6.120E-06 

2.916E-09 


8.813E-10 

6.478E-0S 

8.0t9E-06 

6.11SE-06 

2.628E-09 


1.400E-09 

6.320E-05 

7.190E-0E 

6.089E-0iS 

2.359E-09 


2.198E-09 

6.143E-05 

6.359E-06 

6.041E-06 

2.10BE-09 


3.409E-09 

5.951E-05 

5.627E-06 

S.970E-06 

I.B76E-09 


5.226E-09 

5.744E-05 

4.949E-06 

5.B76E-06 

i.662E-09 


7.922E-09 

5.524E-05 

4.347E-06 

5.759E-06 

1.466E-09 


1.188E-08 

5.293E-05 

3.B97E-06 

5.621E-06 

1.287E-09 


1.762E-oe 

5.0S4E-05 

3.323E-06 

5.461E-06 

1.124E-09 


2.586 E-08 

4.808E-0S 

2.801E-06 

5.282E-06 

9.775E-10 


3.757E-08 

4.557E-05 

2.5B6E-06 

5.085E-06 

8.456E-10 


5.406 E-08 

4.304E-<05 

2.165E-06 

4.873E-06 

7.2 77E-10 


7.705E-08 

4.050E-05 

1.963E-06 

4.648E-06 

6.232E-1J 


1.088E-07 

3.798E-05 

1.597E-0E 

4.413E-08 

5.309E-10 


1.523E-07 

3.548E-05 

1.365E-06 

4.171E-06 

4.501E-10 


2.113E-07 

3. 304 E-05 

l.lBlE-06 

3.924E-06 

3.796E-10 


2.907E-07 

3.066E-05 

9.849E-07 

3.675E-06 

3.187E-10 


3.967E-07 

2.835E-05 

8.323E-07 

3.427E-04 

2.662E-lii 


5.372E-07 

2.614E-05 

7.0B9E-07 

3.1B3E-06 

2.214E-10 


7.219E-07 

2.403E-05 

9.8B4E-07 

2.944E-06 

1.833E-10 


9.632E-07 

2. 202 E-05 

4.924E-07 

2.713E-06 

1.511E-10 


1.2 76E-06 

2.012E-05 

4.169E-07 

2.492E-06 

1.241E-10 


1.679E-Q6 

1.834E-05 

3.420E-07 

2.280E-06 

1.016E-10 


2.196E-06 

1.668E-05 

2.899E-07 

2.080E-06 

8.2B4E-11 


2.853E-06 

1.514E-05 

2.352E-07 

1.892E-06 

6.736E-11 


3.685E-06 

1.371E-05 

1.945E-07 

1.T17E-06 

5.463E-11 


4.731E-06 

1.239E-05 

1.696E-01 

1.554E-06 

4.420E-11 1 


6.041E-06 

1.118E-05 

1.324E-07 

1.403E-06 

3.568E-11 


7.672E-06 

1.008E-05 

1.091E-07 

1.265E-06 

2.876E-11 


9.694E-06 

9.070E-06 

8.9J4E-08 

1.139E-06 

2.315E-11 


1.219E-05 

8.155E-06 

7.3tlE-08 

1.023E-06 

1.661E-11 


1.525E-05 

7.32 7E-06 

6.088E-0B 

9.18BE-07 

1.495E-U 


1.899E-05 

6.579E-06 

4.989E-0B 

8.241E-07 

1.200E-11 


2.354E-05 

5.904E-06 

4.102E-08 

7.385E-07 

9.636E-12 


2.905 E-05 

5.296E-06 

3.373E-08 

6.615E-07 

7.735E-12 


3.571E-05 

'-.750E-06 

2.786E-08 

5.922E-07 

&.211E-12 


4.372E-05 

4.260E-06 

2.266E-08 

5.301E-07 

4.990E-12 


5.332 E-05 

3.821E-06 

1.884E-08 

4.745E-07 

4.011E-12 


6.477E-05 

3.42 8E-06 

1.554E-08 

4.247E-07 

3.227E-12 


7.84OE-05 

3.076E-06 

1.2S4E-08 

3.802E-07 

2.599E-12 


9.456E-05 

2.761E-06 

1.061E-08 

3.40SE-07 

2.096E-12 


1.137E-04 

2.480E-06 

8.787E-09 

3.050E-07 

1.692E-12 


1.361E-04 

2.Z28E-06 

7.266E-09 

2.733E-07 

1.368E-12 


1.626E-04 

2.003E-06 

6.050E-09 

2.451F-07 

1.107E-12 


1.935E-04 

1.B02E-06 

5.081E-09 

2.199E-07 

8.980E-13 


2.296E-04 

1.623E-06 

4.171E-09 

1.9 74E-07 

7.2956-11 


2.716E-04 

1.462E-06 

3.406E-09 

1.773E-07 

5.936E-11 


3.203E-04 

1.318E-06 

2.922E-09 

1.594E-07 

4.838E-13 


3.767E-04 

1.190E-06 

2.446E-09 

1.434E-07 

3.951E-13 


4.418E-04 

1.075E-06 

2.091E-09 

1.291E-07 

3.232E-11 


5.167E-04 

9.716E-07 

1.723E-09 

1.16JL 37 

2.649E-13 


6.027E-04 

8.791E-07 

1.450E-09 

1.049E-07 

2.175E-13 


7.011 E-04 

7.962E-07 

1.222E-09 

9.465E-08 

1.790E-13 


8.135E-04 

7.218E-07 

1.0J2E-09 

8.548E-08 

1.475E-13 


9.414E-04 

6.S49E-07 

8.725E-10 

7.725E-08 

1.21BE-11 
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Table II.* Continued. 


«# 

C6 

C** 

C- 

CO 

C04 

C02 

C2 

T 

2.3686-01 

3.9176-03 

2.9966- 13 

4.8356-06 

1.5076-01 

2.0286-04 

1.8536-05 

3.9856-04 

8.4006403 

2. 6876- 01 

5.0766-03 

5.8456-13 

6.1376-06 

1.1546-01 

2.0306-04 

1.2136-05 

3.8916-04 

6.6006*03 

2.6ST6-01 

6.6266-03 

1.3156-12 

7.4626-06 

8. 7216-02 

2.0016-04 

7.8626-06 

3.6396-04 

8.8006*03 

2.7826-01 

7.9706-03 

2.8516-12 

0.7706-06 

6.5366-02 

1.9496-04 

5.0706-06 

3.2966-04 

9.0006*03 

2.8686-01 

9.7266-03 

5.9:i6-12 

1.0036-05 

4.8806-02 

1.8836-04 

3.2706-06 

2.9196-04 

9.2006*03 

2.92S6-01 

1.1706-02 

1.2116-11 

1.1246-05 

3.6436-02 

1.0096-04 

2.1166-06 

2.5466-04 

9.4006*03 

2.9S76-01 

1.3926-02 

2.3846-11 

1.2396-05 

2.7266-02 

1.7306-04 

1.3786-06 

2.1976-04 

9.6006*03 

2.9686-01 

1.6396-02 

4.5656-11 

1.3486-05 

2.0486-0? 

1.6516-04 

9.0416-07 

1.8836-04 

9.8006 f 03 

2.9696-01 

1.911E-D; 

8.5186-11 

1.4496-05 

1.5466-02 

1.5726-04 

5.9846-07 

1.6076-04 

1.0006*04 

2.9686-01 

2.2116-02 

1.5516-10 

1.5436-05 

1.1736-02 

1.4956-04 

3.9976-07 

1.3676-04 

1.0206*04 

2.9226-01 

2.5396-02 

2.7606-10 

1.6306-05 

8.9556-03 

1.4206-04 

2.6946-07 

1.1626-04 

1.0406*04 

2.8866-01 

2.8956-02 

4.8076-10 

1.7086-05 

6.8756-03 

1.3496-04 

1.8326-07 

9.8556-05 

1.0606*04 

2.8 6 96- 01 

3.2796-02 

8.2. j 6- 10 

1.7796- 05 

5.3076-03 

1.2806-04 

1.2576-07 

8.3546-05 

1.0806*04 

2.7996-01 

3.6926-02 

1.3736-09 

1.8396-05 

4.1186-03 

1.2146-04 

8.6886-08 

7,0766-05 

1.1006*04 

2.7376-01 

6.1326-02 

2.2566-09 

1.8916-05 

3.2116-03 

1.1516-04 

6.0526-08 

5.9886-05 

1.1206*04 

2.6766-01 

6.5996-02 

3.6436-09 

1.9326-05 

2.5166-03 

1.0906-04 

4.2456-08 

5.0636-05 

1.1406*04 

2.6106-01 

5.0916-02 

5.7866-09 

1.9636-05 

1.9796-03 

1.0316-04 

2.9966-08 

4.2766-05 

1.1606*04 

2.5996-01 

5.6066-02 

0.0466-09 

1.9836-05 

1. 5636-03 

9.7476-05 

2.1276-08 

3.6076-05 

1.1806*04 

2.6666-01 

6.1616-02 

1.3936-08 

1.9926-05 

1.2386-03 

9.2026-05 

1.5186-08 

3.0376-05 

1.2006*04 

2.3856-01 

6.6956-02 

2.1156-08 

1.9906-05 

9.8396-04 

8.6776-05 

1.0886-08 

2.5536-05 

1.2206*04 

2.3036-01 

7.2666-02 

3.1676-08 

1.9786-05 

7.8406-04 

8.1696-05 

7.8266-09 

2.1426-05 

1.2406*04 

2.2186-01 

7.0666-02 

4.0796-08 

1.9566-05 

6.2626-04 

7.6786-05 

5.6506-09 

1.7936-05 

1.2606*04 

2.. 316-01 

816326-02 

6.8286-09 

1.9246-05 

5.0116-04 

7.2046-05 

4.0916-09 

1.4986-05 

1.2806*04 

2.0626-01 

9.0236-02 

9.8426-08 

1.8826-05 

4.0176-04 

6.7466-05 

2.9706-09 

1.2486-05 

1.3006*04 

1.9526-01 

9.6166-02 

1.4026-07 

1.8326-05 

3.2246-04 

6.3046-05 

2.1606-09 

1.0376-05 

1.3206*04 

1.8626-01 

1.0206-01 

1.9766-07 

1.7756-05 

2.5916-04 

5.8786-05 

1.5736-09 

8.5906-06 

1.3406*04 

1.7716-01 

1.0786-01 

2.7546-07 

1.7126-05 

2.0846-04 

5.4686-05 

1.1476-09 

7.0996-06 

1.3606*04 

1.6816-01 

1.1366-01 

3.7996-07 

1.6436-05 

1.6776-04 

5.0746-05 

8.3706-10 

5.8506-06 

1.3806*04 

1.5926-01 

1.1896-01 

5.1896-07 

1.5 706-05 

1.3516-04 

4.6966-05 

6.1096-10 

4.8076-06 

1.4006*04 

1.5036-01 

1.2616-01 

7.0206-07 

1.4936-05 

1.0886-04 

4.3356-05 

4.4596-10 

3.9406-06 

1.4206*04 

1.6176-01 

1.2916-01 

9.4096-07 

1.4156-05 

8.7626-05 

3.9916-05 

3.2536-10 

3.2206-06 

1.4406*04 

1.3336-01 

1.3396-01 

1.2306-06 

1.3356-05 

7.0566-05 

3.6656-05 

2.3726-10 

2.6256-06 

1.4606*04 

1.2516-01 

1.3866-01 

1.6476-06 

1.2556-05 

5.6826-05 

3.3556-05 

1.7286-10 

2.1346-06 

1.4806*04 

1.1736 - 01 

1.6256-01 

2. 1526-06 

1.1756-05 

4.5736-05 

3.0636-05 

1.2576-10 

1.7326-06 

1.5006*04 

1.0976-01 

1.6636-01 

2.7916-06 

1.0966-05 

3.6796-05 

2.7586-05 

9. 1356-11 

1.4026-06 

1.5206*04 

1.0266-01 

1.6986-01 

3. 5926-06 

1.0206-05 

2.9586-05 

2.5316-05 

6.62 76-11 

1. 1326-05 

1.5406*04 

9.5516-02 

1.5306-01 

4.5916-06 

9.4526-06 

2.3776-05 

2.2906-05 

4.7986-11 

9. 1296-07 

1.5606*04 

8.8966-02 

1.5586-01 

5.8296-06 

8.7376-06 

1.9096-05 

2.0676-05 

3.4676-11 

7.3496-U7 

1.5806*04 

8.2716-02 

1.5836-01 

7.3536-06 

0.0526-06 

1.5326-05 

1.8606-05 

2.5006-11 

5.9076-07 

1.6006*04 

7.68 36-02 

1.6056-01 

9.2206-06 

7.4026-06 

1.2286-05 

1.6706-05 

1.7996-11 

4.7416-07 

1.6206*04 

7.1306-02 

1.6266-01 

1.1 506-05 

6.7876-06 

9.8436-06 

1.4956-05 

1.2926-11 

3.8026-07 

1.6406*04 

6.6126-02 

1.6606-01 

1.4266-05 

6.2086-06 

7.8816-06 

1.3356-05 

9.2526- 12 

3,0466-07 

1.6606*04 

6.1266-02 

1.6566-01 

1.7596-05 

5.6676-06 

6.3056-06 

1.1896-05 

6.6126-12 

2.4386-07 

1.6806*04 

5.6726-02 

l.c.656-01 

2.1616-05 

5.1616-06 

5.0416-06 

1.0576-05 

4.711!-- 12 

1.9516-07 

1.7006*04 

5.2506-02 

1.6765-01 

2.6426-05 

4.6926-06 

4.0286-06 

9.3696-06 

3.3556-12 

1.5616-07 

1.7206*04 

6.8576-02 

1.6816-01 

3.2166-05 

4.2586-06 

3.2176-06 

8.2906-06 

2.3826-12 

1.2496-07 

1.7406*04 

,.6936-02 

1.6866-01 

3.9016-05 

3.8586-06 

2.5686-06 

7.3226-06 

1.6886-12 

9.9086-00 

1.7606*04 

6.1556-02 

1.690'' 01 

4.7136-05 

3.4916-06 

2.0496-06 

6.4566-06 

1. 1946-12 

7.9936-08 

1.7806*04 

3.8636-02 

1.6926-01 

5.6756-05 

3.1546-06 

1.6356-06 

5.6846-06 

8.4366-13 

6.4006-08 

1.8006*04 

3.5556-02 

1.6936-01 

6.0116-05 

2.8476-06 

1.3046-06 

4.9976-06 

5.9516-13 

5.1276-08 

1.8206*04 

3.289E-02 

1.696F-01 

8.1506-05 

2.5676-06 

1.0416-06 

4.3876-06 

4.1946-13 

4.1126-08 

1.8406*04 

3.3666-02 

1. 6936-01 

9.7236-05 

2.3126-06 

8.3056-07 

3.8496-06 

2.9516-13 

3.3016-08 

1.8606*04 

2.8186-02 

1.6926-01 

1.1576-04 

2.0826-06 

6. 6306 -07 

3.3736-06 

2.0776-13 

2.6536-08 

1.8806*04 

2.6106-02 

1.6906-01 

1.3726-04 

1.8736-06 

5.2966-07 

2.9556-06 

1.4626-13 

2.1356-08 

1.9006*04 

2.6196-02 

1.6886-01 

1.6246-04 

1.6856-06 

4.2336-07 

2.3876-06 

1.0296-13 

1.7206-08 

1.9206*04 

2.2636-02 

1.6866-01 

1.9186-04 

1.5156-06 

3.3876-07 

2.2646-06 

7.2406-14 

1.3896-08 

1.9406*04 

2.08 26-02 

1.6866-01 

2. 2586-04 

1.3616-06 

2.7126-07 

1.9816-06 

5.0996-14 

1.1236-08 

1.9606*04 

1.9336-02 

1.6816-01 

2.6546-04 

1.2246-06 

2.1746-07 

1.7346-06 

3.594 6-14 

9.0966-09 

1.9806*04 

1.7976-02 

1.6796-01 

3.1116-04 

1.1006-06 

1.7456-07 

1.51 76-06 

2.5366-14 

7.3826-09 

2.0006*04 

1.6716-02 

1.6766-01 

3. 6406-04 

9.8906-07 

1.4036-07 

1.3286-06 

1.7936- 14 

6.0026 t 09 

2.0206*04 

1.5566-02 

1.6736-01 

4.2496-04 

8.8936-07 

1.1306-07 

1.1636-06 

1.2696-14 

4.6906-09 

2.0406*04 

1.6506-02 

1.6706-01 

4.9496-04 

8.0006-07 

9.1106-08 

1.0196-06 

9.0006- 15 

3.9126-09 

2.0606*04 

1.3526-02 

1.6676-01 

5.7526-04 

7.1986-07 

7.3596-08 

8.9336-07 

6.3966-15 

3.2656-09 

2.0806*04 

1.2626-02 

1. 6656-01 

6.6716-04 

6.4806-07 

5.9566-08 

7.8366-07 

4.5566-15 

2.6766-09 

2.1006*04 

1.1796-02 

1.6626-01 

7.7226-04 

5.8376-07 

4.8296-08 

6.8796-07 

3.2536-15 

2.1986-09 

2.1206*04 

1.1036-02 

1.659‘'-01 

8.9196-04 

5.2606-07 

3.9236-08 

6 . 04 3 6 - 07 

2.3296-15 

1.8096-09 

2.1406*04 

1.0326-02 

1.6566-01 

1.0286-03 

4.7436-07 

3.1936-08 

5.3146-07 

1.6726-15 

1.4926-09 

2.1606*04 

9.6736-03 

1.6536-01 

1.1836-03 

4.2006-07 

2.6046-00 

4.6766-07 

1.2036-15 

1.2336-09 

2.1806*04 

9.0716-03 

1.6506-01 

1.3586-03 

5.8646-07 

2.1286-08 

4.1196-07 

8.68 76-16 

1.0216-09 

2.2006*04 

8.5136-03 

1.6666-01 

1. 5556-03 

3.4916-07 

1.7436-08 

3.6326-07 

6.2906-16 

8.4676-10 

2.2206*04 

7.9966-03 

1.6636-01 

1.7736-03 

3.1566-07 

1.4306-08 

3 . 20 56-07 

4.5686-16 

7.0376-10 

2.2406*04 

7.5176-03 

1.6396-01 

2.0286-03 

2.8556-07 

1.1766-08 

2.8316-07 

3.3286-16 

5.8596-10 

2.2606*04 

7.0726-03 

1.6356-01 

2.3096-03 

2.5856-07 

9.6916-09 

2.5036-07 

2.4326-16 

4.8876-10 

2.2806*04 

6.6596-03 

1.6316-01 

2.6246-03 

2.3426-07 

8.0026-09 

2.2166-07 

1.7826-16 

4.0836-10 

2.3006*04 

6.2766-03 

1. 6206-01 

2.9756-03 

2.1236-07 

6.6206-09 

1.9636-07 

1.3106-16 

3.4176-10 

2.3206*04 

5.9156-03 

1.6216-01 

3.3666-03 

1.9266-07 

5.4086-19 

1.7406-07 

9.6646-17 

2.8646-10 

2.3406*04 

3.5816-03 

1.6166-01 

3.8006-03 

1.7486-07 

4.5586-09 

1.5446-07 

7.1496-17 

2.4056-10 

2.3606*04 

5.2686-03 

1.6106-01 

4.2826-03 

1.5886-07 

3.7926-09 

1.3726-07 

5.3056-17 

2.0216-10 

2.3806*04 

6.9 7 66 - 03 

1.6036-01 

4.8146-03 

1.4436-07 

3.1626-09 

1.2196-07 

3.9486-17 

1.7026-10 

2.4906*04 

6.7026-03 

1.5966-01 

5.4016-03 

1.3126-07 

2.6406-09 

1.0856-07 

2.9476-17 

1.4346-10 

2.4206*04 

6.6666-03 

1.5896-01 

6.0476-03 

1.1946-07 

2.2096-09 

9.6566-08 

2.2066-17 

I. 2106-10 

2.4406*04 

6.2056-03 

1.5806-01 

6.7556-03 

1.0876-07 

1.8516-09 

8.6036-08 

1.6566- 17 

1.0226-10 

2.4606*04 

3.9796-03 

1.5716-01 

7. 5306-03 

9.9026-08 

1.5546-09 

7.6686-08 

1.2476-17 

8.6426-11 

2.4806*04 

3. 76o6-03 

1.5616-01 

0.3756-03 

9.0236-08 

1.3066-09 

6.8406-08 

9.4086-18 

7.3126-11 

2.5006*04 
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P/PO • T.00C*00 


T 

E- 

0 

04 

044 

0- 

02 

024 

02- 

1.000EP02 

0. 

0. 

0. 

0. 

0. 

4.4758-11 

1.760E-18 

0. 

2.000E*02 

0. 

2.954E-68 

0. 

0. 

0. 

5.418E-11 

1.760E-18 

0. 

3.000E02 

0. 

1.37SE-46 

1.169E-80 

0. 

0. 

5.850E-11 

1. 7608-18 

0. 

4.000E»02 

0. 

9.173E*36 

3.198E-63 

0. 

0. 

9.aS8E-ll 

1.760E-18 

0. 

«.000E»02 

0. 

3.047E-29 

9.249E-93 

0. 

0. 

4.7738-11 

1.760E-18 

0. 

6.000E»02 

0. 

7.339E-2S 

•.909E-46 

0. 

0, 

S.169E-11 

1.760E-18 

4.032E-96 

T.OOOE*02 

6.633E-80 

9.S60E-22 

8.S68E-41 

0. 

1.6128-90 

4.9928-11 

1.760E-18 

6.826E-83 

S.OOOE*02 

2.710E-68 

4.3S6E-19 

2.394E-37 

0. 

s.aeiE-78 

2.077E-10 

1.760E-18 

1.070E-71 

9.000E»02 

1.951E-S8 

1.3078-16 

4.402E-39 

0. 

1.331E-66 

6. 127E-09 

1.760E-18 

2.301E-61 

1.00UE»03 

1.743E-90 

1.340E-14 

2.73SE-33 

0. 

1.602E-57 

S.0T9E-08 

1.760E-18 

5.436E-93 

1.100E»03 

9.720E-44 

9.948E-13 

8.047C-32 

0. 

3.401E-SO 

3.979E-07 

1.760E-18 

3.879E-46 

1.200E«03 

1.965E-38 

1.406E-11 

1.3S4E-30 

0. 

4.8498-44 

2.2 888-06 

1.760E-18 

1.9878-40 

l.300E*03 

6.324E-34 

2.046E-10 

1.4S1E-29 

0. 

7.8028-39 

9.3638-06 

1.760E-18 

1.3358-35 

1.400EP03 

S.682E-30 

2.033E-09 

1.1S4E-28 

0. 

2.2618-34 

3.2438-05 

1.760E-18 

1.8428-31 

I.SOOE403 

1.S24E-26 

1.4B8E-08 

6.864E-28 

0. 

1.6638-30 

9.4758-05 

1.760E-18 

7.0628-28 

1.600E*03 

1.550E-23 

8. $00 E- 08 

3.274E-27 

0. 

4.0128-27 

2.4178-04 

1.7608-18 

9.6578-25 

1.T00E403 

6.97'-^-21 

3.955E-07 

1.307E-26 

0. 

3.8498-24 

5.5128-04 

1.767E-18 

5.5938-22 

1.S00E403 

9.9' 9E-19 

1.9SIE-06 

7.217E-26 

0. 

1.0688-21 

1.1658-03 

2.8538-18 

9.8888-20 

1.900E403 

1.741E-17 

9.266E-C 

1.621E-24 

0. 

3.3468-20 

2l 1678-03 

2.128E-17 

7.0778-18 

2.000E403 

1.608E-16 

l.SPlf 05 

3.820E-23 

0. 

5.2278-19 

3.9388-03 

U85SE-16 

2.2398-17 

2.100E403 

1.166E-15 

4.270E-05 

6.898E-22 

1.395E-89 

6.0298-18 

6.6548-03 

1.3598-15 

1.850E-16 

2.200E»03 

7.037E-15 

1.0S2E-04 

9.643E-21 

2.454E-85 

5.5108-17 

1.0678-02 

8.3378-15 

1.2458-15 

2.300E403 

3.628E-14 

2.389E-04 

1.076E-19 

1.862E-81 

4.1198-16 

1.634E-02 

4.370E-14 

7.0148-15 

2.400E403 

1.629E-t3 

5.053E-04 

9.840E-19 

6.769E-78 

2.5808-15 

2.36 78-02 

1.9928-13 

3.3788-14 

2.S0OE403 

6.477E-13 

1.003E-03 

7.598E-18 

1.2898-74 

3828-14 

3.3818-02 

8.02SE-13 

1.4148-13 

2.600E403 

2.309E-12 

I.878E-03 

4.971E-17 

1.383E-7I 

. j430E-14 

4.5698-02 

2.8938-12 

5.2128-13 

2.700E403 

7.466E-12 

3.339E-03 

2.847E-16 

8.928E-69 

2.6368-13 

6.0428-02 

9.4338-12 

1.7128-12 

2.800E403 

2.211E-11 

$.662E-03 

1.441E-1S 

3.661 E-66 

9.6378-13 

7.6828-02 

2.3098-11 

5.0588-12 

2.900E403 

6.044E- il 

9.187E-03 

6.926E-19 

9.998E-64 

3.1728-12 

9.4618-02 

7.7038-11 

1.3558-11 

3.000E*’03 

1.S36E-10 

1.432E-02 

2.673E-14 

1.B96E-61 

9.4848-12 

1.1808-01 

1.9588-10 

3.3148-11 

3.100E»03 

3.654E-10 

2.149E-02 

9.999E-14 

2.SB5E-S9 

2.5948-11 

1.3118-01 

4.6448-10 

7.4438-11 

3.200E403 

8.173E-10 

3.114E-02 

3.445E-13 

2.621E-57 

6.5378-11 

1.4778-01 

1.0338-09 

1.5448-10 

3.300E*03 

1.727E-09 

4.368E-02 

l.lOlE-12 

2.026 E-55 

1.5268-10 

1.6198-01 

2.1668-09 

2.9718-10 

3.400E403 

3.464E-09 

5.943E-02 

3.286E-12 

1.228 E-53 

3.3188-10 

1.7288-01 

4.3028-09 

5.329E-'10 

3.SOOE»03 

6.618E-09 

7.857E-02 

9.216E-12 

$.9468-52 

6. 75 08-10 

1.7678-01 

8.1218-09 

8.9438-10 

3.600E403 

1.208E-08 

UOllE-01 

2.441E-11 

2.14BE-50 

1.2918-09 

1.8328-01 

1.4638-08 

1.4098-09 

3.700E403 

2.114E-08 

1.269E-01 

6.132E-11 

7.690E-49 

2.32 78-09 

1.8658-01 

2.5228-08 

2.0928-09 

3.80UE403 

3.S57E-08 

1.556E-01 

1.468E-10 

2.121E-47 

3.9748-09 

1.7468-01 

4.1738-08 

2.9368-09 

3.900E403 

5.765E-0B 

1.864E-01 

3.359E-10 

4.994E-46 

6.4438-09 

1.6518-01 

6.6468-08 

3.9048-09 

4.000E403 

9.02BE-08 

2.1B6E-01 

7.372E-10 

1.016E-44 

9.9528-09 

1.5278-01 

1.0218-07 

4.9348-09 

4.100E»03 

1.369E-07 

2.S13E-01 

1.SS6E-09 

1.804E-43 

1.4698-08 

1.3648-01 

1.5158-07 

5.9448-09 

4.200E*03 

2.016E-07 

2.83SE-01 

3.1678-09 

2.821E-42 

2.0798-08 

1.2298-01 

2.1778-07 

6.8498-09 

4. 300E403 

2.889E-07 

3.142E-01 

6.224E-09 

3.917E-41 

2.8328-08 

1.0718-01 

3.0348-07 

7.5758 -09 

4.400E*03 

4.041E-07 

3.427E-01 

1.1B4E-08 

4.858E-40 

3.7258-08 

9.1688-02 

4.1068-07 

8.0798-09 

4.S0OE403 

5.537E-07 

3.684E-01 

2.180E-08 

$.406E-39 

4.7558-08 

7.76SE-C2 

5.4058-07 

8.3508-09 

4.60OE403 

7.453E-07 

3.910E-0I 

3.892E-08 

5.424E-38 

5.9188-08 

6.4648-02 

6.9298-07 

8.4108-09 

4.700E403 

9.893E-07 

4.104E-01 

6.739E-08 

4.915E-37 

7.2168-08 

5.3838-02 

8.6628-07 

8.3048-09 

4.800E*03 

1.299E-06 

4.268E-' 

1.132E-07 

4.033 E- 36 

8.6638-08 

4.4068-02 

1.0578-06 

8.0858-09 

4.900E403 

1.694E-06 

4.403E-L. 

1.B45E-07 

3.001E-35 

1.0298-07 

3.6048-02 

1.2608-06 

7.8058-09 

5.000E403 

2.19SE-06 

4.515E-01 

2.920E-07 

2.031 E-34 

1.2138-07 

2.9428-02 

1.4688-06 

7.5078-09 

S.100E403 

2.84SE-04 

4.60SE-01 

4.489E-07 

1.252 E-33 

1.4248-07 

2.4608-02 

1.6758-06 

7.2208-09 

3.200E»03 

3.679E-06 

4.b78E-01 

6.711E-07 

7.064E-33 

1.6708-07 

1.9608-02 

1.8748-06 

6.9658-09 

9.300E403 

4.756E-06 

4.737E-01 

9.773E-07 

3.660E-32 

1.9588-07 

1.6058-02 

2.0588-06 

6.750E-09 

9.400E403 

6.148E-06 

4.785E-0I 

1.389E-06 

1.750E-31 

2.2968-07 

1.3188-02 

2.2248-06 

6.5 788-09 

5. 300E403 

7.945E-06 

4.823E-01 

1.929E-06 

7.766E-31 

2.6958-07 

1.0678-02 

2.3698-06 

6.4498-09 

S.600E403 

1.026E-03 

4.854E-01 

2.625E-06 

3.2148-30 

3.1658-07 

9.0618-03 

2.4918-06 

6.3608-09 

S.700E403 

1.323E-0S 

4.880E-01 

3.506E-06 

1. 2478-29 

3.7188-07 

7.4608-03 

2.5928-06 

6.3068-09 

5.800E403 

1.703E-0S 

4.901E-01 

4.604E-06 

4.554E-29 

4.3688-07 

6.2608-03 

2.672E-06 

6.286E-09 

5.900E403 

2.189E-0$ 

4.918E-0t 

9.950E-06 

1. 5728-28 

5.1318-07 

5.2598-03 

2.7328-06 

6. 2988-09 

6.000E403 

2.808E>0S 

4.934E-01 

7.577E-06 

5. 458-28 

6.027E-07 

4.4408-03 

2.7728- 06 

6.342E-09 

8.I0OE40J 

3.59SE-0S 

4.948E-01 

9.918E-06 

1.6UIE-27 

7.0818-07 

3.768E-03 

2.795E-06 

6.416E-09 

6.20UE403 

4.S99E-0$ 

4.961E-01 

I.IBOE'OS 

4.7508-27 

8.3208-07 

3.2138-03 

2.8008-06 

6.5288-09 

6.3UOE403 

S.S64E-0S 

4.973E-01 

1.44SE-05 

1.3468-26 

9.782E-07 

2.799E-03 

2.789E-06 

6.6T5E-09 

6.400E403 

7.475E-09 

4.9S7E-01 

1.748E-0S 

3.650E-26 

l.lSlE-06 

2.374E-03 

2.764E-06 

6.862E-09 

6.300E403 

9.S16E-05 

9.001E-01 

2.092E-0S 

9.494E-26 

1.356E-06 

2.096E-03 

2. 7258-06 

7.094E-09 

6.600E403 

U210E-04 

5.018E-01 

2.478E-0S 

2. 3768-25 

1.5988-06 

1.7608-03 

2.676E-06 

7.3748 - 09 

6.700E403 

1.936E-04 

9.037E-01 

2.907E-0S 

5.7238-25 

1.885E-06 

1.567E-03 

2.619E-06 

7.705E-09 

6.800E403 

1.946E-04 

9.061E-Q1 

3.381E-05 

1.3338-24 

2.225E-06 

1.3608-03 

2.558E-06 

8.0928-09 

6.900E403 

2.460E-04 

5.089E-01 

3.90$E-09 

3.0108-24 

2.6268-06 

1.2228-03 

2.4958-06 

8.5378-09 

7.000E403 

3.099E-04 

S.122E-01 

4.4B$E-09 

6.610E-24 

3.0988-06 

1.06" -03 

2.4358-06 

9.0458-09 

7.100E403 

3.88BE-04 

9.162E-01 

5.127E-05 

1.4168-23 

3.6498-06 

9.790E-04 

2.3798-06 

9.6028-09 

7.200E»03 

4.854E-04 

9.209E-01 

5.S43E-05 

2.969 8-23 

4.288E-06 

8.7678-04 

2.3308-06 

1.0228-08 

7.300E403 

6.029E-04 

9.262E-01 

4.647E-05 

6.1128-23 

5.0248-06 

7.9668-04 

2.2918-06 

1.0898-08 

7.400E403 

7.431E-04 

9.323E-01 

7.5S4E-05 

1.2388-22 

5.8638-06 

7.2618-04 

2.263E-06 

1.161E-06 

7.300E403 

9.m;J'-04 

S.390E-01 

8,3848-05 

2.4758-22 

6.8098-06 

6.6938-04 

2.2468-06 

1.2368-08 

7.600E»03 

1.106E-03 

S.462E-01 

9.760E-05 

4.8888-22 

7.8668-06 

6.1258-04 

2.2418-06 

1.3148-08 

7.700E*03 

1.334E-03 

5.519E-01 

l.UU-04 

9.5558-22 

9.03JE-06 

5.6628-04 

2.2478-06 

1.3938-08 

7.8UUE403 

l.$9frE-U3 

9.620E-01 

1.265E-04 

1.8508-21 

1.0318-05 

5.2918-04 

2.2658-06 

1.471E-08 

7.900E*03 

1.894E-03 

9.701E-01 

1.4428-04 

3.5528-21 

1.1688-05 

4.8648-04 

2.2938-06 

1.5478-08 

8.000E403 

2.231E-03 

5.783E-0I 

1.646E-04 

6.7618-21 

1.3158-0$ 

4.5928-04 

2.330E-06 

1.6198-08 

8.200E*03 

3.028E-03 

9.939E-01 

2.t4$E-04 

2.3898-20 

1.6318-05 

3.968E-04 

2.4288-06 

1.7458-08 
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Table II.- Continuel 


P/PO • 7.00E*00 


c 

C* 

C** 

C- 

0. 

0. 

0. 

0. 

0. 

0. 

0. 

0. 

0. 

0. 

0. 

0. 

0. 

0. 

0. 

0. 

0. 

0. 

0. 

0. 

5.33 86-80 

5.2276-81 

0. 


3.8416-66 

4.3746-68 

0. 

u. 

2.2126-96 

1.1616-59 

0. 

0. 

1.3366-49 

9.8586-55 

0. 

0. 

3.1496-44 

6.7996-51 

0. 

0. 

7.8246-40 

9.365E-48 

0. 

4,5496-78 

3.6086-36 

3.8896-45 

0. 

1.5296-69 

4.5566-33 

6.418E-i: 

0. 

2.5086-62 

2.0786-30 

5.1086-41 

0. 

5.8296-56 

4.1956-28 

2.2946-39 

:.5s56-95 

8.7526-51 

4.367E-26 

6.3996-38 

1.0926-91 

4.275E-46 

2.6346-24 

1.2156-36 

1.7626-88 

5.8316-42 

1.0086-22 

2.585F-35 

3.2576-85 

1.7146-38 

2.6316-21 

2,0876-33 

6.4736-81 

4.4626-36 

4.9546-20 

1.5046-31 

9.819F-77 

4.6496-34 

7.0526-19 

7.4756-30 

6.4006-73 

3.0006-32 

7.8796-18 

2.6266-28 

1.9096-69 

1.3136-30 

7.129E-17 

6.7B6E-27 

2.8716-66 

4.1076-29 

5.360E-16 

1.3496-25 

2.2716-63 

9.571E-28 

3.4226-15 

2.1126-24 

1.1556-60 

1.7196-26 

1.8896-14 

2.0936-23 

5.5346-58 

2.4496-25 

9.1586-14 

2.3516-22 

T.l.SE-Se 

2.837E-24 

3.9526-13 

2.5596-21 

1.0016-53 

2.728E-23 

1.5366-12 

1.0826-20 

1.0096-51 

2.2176-22 

5.4286-12 

1.3456-19 

7.5706-50 

1.5476-21 

1. 7616-11 

8.1076-19 

4.5616-48 

9.3916-21 

5.2876-11 

4.372E-18 

1.9806-46 

5.0246-20 

1.4806-10 

2.161E-17 

7-2526-45 

2.3956-19 

3.8876-10 

9.7610-17 

2.1836-43 

1.0276-18 

9.6456-10 

4.081E-16 

5.5476-42 

4.0036-18 

2.2746-09 

1.59 3E-15 

1.2026-40 

1.4296-17 

5.1*26-09 

5.847E-15 

2. 2586-39 

4.7096-17 

1. 1086-08 

2.032E-14 

3.7206-38 

1.4436-16 

2.3126-08 

6. 7316-14 

5.4836-37 

<,.1406-16 

4.6736-08 

2.125E-13 

7,2456-36 

1. 1196-15 

9. 1896-08 

6. 5226-13 

8.7236-35 

2.6666-15 

1.7636-07 

1.925E-12 

9.6016-34 

6.9956-15 

3.3116-07 

5.5046-12 

9.7326-33 

1.6356-14 

6.0986-07 

1.5256-11 

9.125E-32 

3.677E-14 

1.1046-05 

4.1256-11 

7.9336- 31 

7.993E-14 

1.9646-05 

1.081E-10 

6.4016-30 

1.687E- 15 

3.4416-06 

2.751F-10 

4.7906-29 

3.4696-13 

5.9366-06 

6.783E-10 

3.3226-28 

6.9786-13 

1.0086-05 

1.6196-C9 

2. 1326-2 7 

1.377E-12 

1.6876-05 

3.73*6-09 

1.2646-26 

2,6736-12 

2.7786-05 

9.3196-09 

6.9346-26 

5.1146-12 

4.5086-05 

1.79' -08 

3,5196-25 

9.6576-12 

7.2076-05 

3.722t-38 

1.6576-24 

1.902E-11 

1.1356-04 

7.4871-08 

7.2606- 24 

3.3216-11 

1.7636-04 

1.4596-07 

2.9726-23 

6.0486-11 

2.6786-04 

2.751E-07 

1.1416-22 

1.0886-10 

4.0756-04 

5.0796-07 

4.1276-22 

1.9336-10 

6.0746-04 

9.098F-07 

1.4116-21 

3.392F-10 

8.9366-04 

1. 5896-06 

4.5756-21 

5.8776-10 

1,2986-03 

2.7106-06 

1.4106-20 

l.006E-u<- 

1.86 36-03 

4. 5146-06 

4. 1436- 20 

1.7016-'’ 

2.6436-02 

7. 3546-06 

1.162'=-19 

2.8436 7 

3.7046-03 

1.1 726-05 

3. 1 13''- 19 

4.6976 u9 

5.1306-03 

1.8286-05 

7.49o6- 19 

7.6 74 6-09 

7.0246-03 

2.7926-05 

1.9686- 18 

1.2*06-09 

9.5036-03 

4.1766-05 

4. 6526-18 

1.9806-Oe 

1.2706-02 

6.1226-05 

1.057'- 17 

3.1256-08 

1.6 7 76 - 02 

8.8006-05 

2.3166-17 

4.8706-08 


2.186E-02 

2.81ZE-CI2 

3.589E-02 

4,*6<.E-0* 

5.504E-02 

6.485E-02 

7.998E-02 

9.426E-02 

i.095E-Ol 

1.25JE-01 

I.4I5E-01 

1.576E-01 

U88BE-01 


1.24U-74 

1.718E-0* 

2.337E-04 

3.l2<.E-04 

4.110F-04 

6.790E-0<. 
9. S^IF-O*! 
1.060E-02 
1.299E-03 
1.574E-03 
1.884E-03 
2.6257-03 


<1. 893b- 17 
1.002E-16 
1.983E-16 
3.8565-16 
7.208E- 16 
1.322E- '5 
2.371E-15 
4.166E- 15 
7.184E-15 
l.217E-l<. 
2.029E- 14 
3.322E-14 
8.617E- 14 


1.133E-07 
1.6B7E-07 
2.467E-07 
3.541E-07 
4.9 79E-07 
6.a;8E-07 
9.245E-07 
1.2206-06 
1.574E-06 
U993E-06 
2.472E-06 
3.597E-06 


0 . 

2.235E-65 

8.651E-41 

1.991E-28 

5.193E-21 

4.333E-16 

1.469E-12 

2.198E-10 

8.1366-09 

1.015E-07 

7.958E-07 

4.4UE-06 

1.8795-05 

6.486E-05 

1.895E-04 

4.835E-04 

1.V03E-03 

2.271E-03 

4.399E-03 

7.8926-03 

1.335E-02 

2.145E-02 

3.29U 02 

4.844E-02 

6.862E-U2 

9.395E-02 

1.242E-01 

1.593E-01 

I.984E-01 

2.404E-01 

2.834E-01 

3.265E-0X 

3.a75E-Ol 

4.049E-01 

4.379E-01 

4.656E-01 

4.878E-01 

5.047E-0I 

5.166E-01 

5.241E-01 

5.281E-01 

5.293E-01 

5.295E-01 

5.265E-01 

5. 2376-C: 

5.207E-01 

5.177F-01 

5.1-.9E-01 

5.1246-01 

5.103E-01 

5.084E-01 

5.069E-01 

5.057E-01 

5.046E-01 

5.037E-01 

5.029E-01 

5.02’E-Ol 

3.0146-01 

5.006E-C 1 

4.99TE-01 

4.986E-01 

4.9T6E-01 

4.9646-01 

4.9316-01 

4.9016-01 

4 862E-01 

4.813E-01 

4.750E-01 

4.672F-01 

4.57e---Ol 

4.461E-01 

4.a24E-0! 

4.165E-01 

3.9846-01 

3.78'E-Ol 

2.564E-01 

3.330E-C1 

3.084E-01 

2.837E-01 

2.587E-01 

2.104E-01 


4.7UE-61 
2.222E-60 
5. 387E-48 
8.274E-40 
6.763E-34 
2.036E-30 
t. 2236-29 
7.951E-28 
S. 3486-27 
3.5S5E-26 
1.552E-25 
5.450E-25 
1.620E-24 
4.2026-24 
9.788E-24 
3.3416-23 
4. 8726-22 
7.7676-21 
9.8276-20 
9.9316-19 

0.214E-18 
5.6966-17 
3.3806-16 
1.7456-15 
7.9586-15 
3.2316-14 
1.1956-13 
4.0196-13 
1.2446-12 
3.5716-12 
9. 5776-12 

2.-<Ut-ll 
5.7666-11 
1.3106-10 
2.8486- 10 
5. 9546-10 
1.2026-09 
2.3546-09 
4,4866-09 
8.3446-09 
1.5186-08 
2.7066-08 
4.727E-C8 
8.0976-08 
1. 3:96-07 
2.2336-07 
3,5866-07 

5.t28E-07 
8.6226-07 
1 .2 106-06 
1.8866-06 
2. 5976-06 
3.7776-06 
5. 188E-06 
7.0016-06 
9.2916-06 
1.2146-05 
1. 5636-05 
1.9846-05 
2.4846-05 
3.0576-05 
3.7386-05 
4.4976-05 
5.3406-05 
6.2626-05 
7.253E-05 
8. 3046-03 
9.4006-05 
1.0536-04 

1. 1676-04 
1.2826-04 
1. 3956-04 
1.5046-04 
1.6086-04 
1.7066-04 
1.7966-04 
1.8766-04 
1.9466-04 

2. 05 36-04 


1. 0006*00 
1.0006*00 
1 .0006*00 
1 ,0006*00 
1 . 000:*00 
1.0006*00 
1 .O-’OE+OO 
1 -0006*00 
1.0006*30 

1 .000t*00 
1.0006*00 
1.0006*00 
1 .0006*00 
9.9996-01 
9.9976-01 
9,9936-01 
9,9836-01 
9.9666-01 
9.9346-01 
9.8826-01 
9.8006-01 
9.67 8 6-01 
9.5056-01 
9.2716-01 
8.96bE-0i 
8.5836-01 
8.1206-01 
7.5826-01 
6.9786-01 
6.3236-01 
5.6396-01 
4.946E-0) 
4.2706-01 
3.6296-01 
3.03°E-ol 
2.5106-01 
2.0486-01 
1.65 26-01 
1 ,3196-01 
1.0456-01 
8.220E-U2 
6.4306-02 
5.3096-02 
3.8936-02 
3.025E-02 
2.3496-02 
1.8296-02 
1.4296-02 
1.1226-02 
8.8476-03 
7. 0196-03 
5.502E-03 
4.500E-03 
3.5386-03 
2.9676-03 
2.2236-03 
1.996E-03 
1 . 6546-03 
1.3796-03 
1. 1566-03 
9.7346-04 
8 .2396-04 
7.0056-04 
5.9816-04 
5. 1256-04 
4.4056-04 
3.7976-04 
3.2796-04 
2.8366-04 
2.4556-04 
2.1256-04 
1.837E-04 
1.5866-04 
1. 3666-04 
1. 1736-04 
1 .0036-04 
8.5346-05 
7.2266-05 
6.0556-05 
5.0946-05 
3.5116-05 


0 . 

0 . 

0 . 

0 . 

0 . 

u. 

1.0936-92 

1.056E-78 

1.89 36-69 

3. 7296-62 

3.4366-56 

3.212E-51 

5. l6b£-4 7 

2.0846-43 

2.779E-.0 

1.5086-37 

3.901E-35 

5.4426-33 

4.5126-31 

2.403E-29 

8.7506-28 

2.2936-26 

4.5116-25 

6.896E-24 

8.4356-23 

8. 4586-22 

7. 1016-21 

5.Q-'ie-20 

3. l48E-i9 

1.712E-15 

8.2706-13 

3. 5926-17 

1.4166-16 

5. 1236-16 

1. 7156-15 

5. 3596-15 

1.5776-14 

4.400E-14 

1.1736-13 

3.0086-13 

7,4646-13 

1 . 8016-12 

4.2436-12 

9.7966-12 

2. 2196-1 1 

*.9436-11 

1 .0826-13 

2.32'^f-lO 

4.9266-10 

1.0226-09 

2.0836-09 

4.1606-0* 

8. 1496-09 

1.5t56-08 

2.9476-08 

5.4426-08 

9,8596-08 

1.7536-07 

5.060E-07 

5.2476-07 

8.8376-07 

1.462E-06 

2.3786-06 

3.799t-06 

5.960E-06 

9.1826-06 

1.3886-05 

2.0586-05 

2.9836-05 

4.233E-05 

5, 8696-05 

7.94IE-05 

1.0486-04 

1.344E-04 

1.6856-04 

2.054E-04 

2.438E-C* 

2.8216-04 

3.1846-04 

3.5126- ' 

4.0066- 


1.0006*02 
2.0Q0E*02 
3.0006*02 
4.000E*02 
5.0006*02 
6.0006*02 
7.0006*02 
8.0006*02 
9.0006*02 
1.0006*03 
1.1006*03 
1.2006*03 
1.300 6 *03 
1,4002*03 
1.5006*03 
1.6006*03 
1.7006*03 
1.8006*03 
1.9006*03 
2.0006*03 
2.1006*03 
2.2006*03 
2.3006*03 
2.4006*03 
2.5006*03 
2.5006*03 
2.7006*03 
2.8006*03 
2,9006*03 
3.0006*0? 
3.1006*03 
3.2006*03 
3.3006*03 
3.4006*03 
3.500tv03 
3. 6006* J? 
3.7006*03 
3.8006*03 
3.9006*03 
4.0006*03 
4.1006-03 
4.2006*03 
4.3006*05 
4,4006*03 
4.5006*03 
4.6006*03 
4.7006*03 
4.8006*03 
4.9302*03 
5.0006*03 
5.1006*03 
5.2006*03 
5.3006*03 
5.4006*03 
5.5306*03 
5.6006*03 
5.7006*03 
5.8006*03 
5.9006*03 
8.0006*03 
6.1006*03 
6.2006*03 
6.3006*03 
6.4006*03 
6.5006*03 
6.6006*03 
6.7006*03 
6.800E*03 
6.9006*03 
7.0006*03 
7.1006*0? 
7.2006*03 
7. 3006*03 
7.4006*03 
7.5006*03 
7.6006*03 
7. 7006*03 
7.8006*03 
7.9006*03 
8.0006*03 
8.2006*03 
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Table II. ■ Continued. 


T 

E- 

0 

0* 

0** 

0- 

02 

02* 

02- 

S.^OOEfOS 

3.997E-03 

6.0798-01 

2.795E-04 

8.1638-20 

1.970E-05 

3.4468-04 

2.5508-06 

1.0398-00 

8.6U0E*U3 

3.1528-03 

6.I96E-0I 

3.6318-04 

2.6928-19 

2. 3228-05 

3.0378-04 

2.6898-06 

1.8 978 - 08 

a.800E«03 

6.5048-03 

6.2888-01 

4.696E-04 

8.5598-19 

2.6788-05 

2.6428-04 

2.8408-06 

1.9218-08 

9.000E»03 

8.068E-03 

6.3578-01 

6.037E-04 

2. 6208-18 

3.3338-05 

2.3048-04 

2.9998-06 

1.9148-08 

9.200E»03 

9.861E-03 

6.405E-01 

7.707E-04 

7.7208-18 

3.3848-05 

2.0108-04 

3.1628-06 

1.8858-08 

9.'^00E»03 

1.1908-02 

6.4368-ei 

9.768E-04 

2.1908-17 

3.7298-05 

1.7558-04 

3 )E-06 

1.8388-08 

9.600£*03 

1.421E-02 

6.4538-01 

1.2298-03 

5.9878-17 

4.0678-05 

1.5358-04 

3.4*88-06 

1.7808-08 

9.800t«01 

1.6808-02 

6.458E-01 

1.534E-03 

1.5788-16 

4.3908-05 

1.3458-04 

3.6 708- 06 

1.7148-08 

I.OOOE»04 

1.970E-02 

6.4558-01 

1.9018-03 

4.0198-16 

4.7208-05 

1.1818-04 

3.8438-rS 

1.U43E-0S 

l.0Z0E*0« 

2.293E-02 

6.443E-01 

2.3398-03 

9.9008-16 

5.0348-05 

1.0408-04 

4. 0178-06 

1.5708-08 

1.040E*0<> 

2.651E-02 

6.4258-01 

2. 8598 -03 

2.3628-1 

5.3378-05 

9.1818-05 

4.1928-06 

1.4978-08 

l.U6UE»09 

3.U44E-02 

6.4U1E-UI 

3.4718-03 

5.4698-15 

5.6308-05 

8.1248-05 

4.3688-06 

1.4238-08 

1.080E»U4 

3.475E-02 

6.3718-01 

4.1878-03 

1.2308-14 

5.9108-05 

7.2068-05 

4.5448 06 

1.3508-08 

I.IOOE^O^ 

3.945E-02 

6.3368-0) 

5.0228-03 

2.6938-14 

6.1778-05 

6.4068-05 

4.7198-06 

1.2 798-Qo 

1. IZOEtO^ 

4.455E-02 

6.2968-0: 

5.9888-03 

5.7458-14 

6 .42 78-05 

5. .068-05 

4.8938-06 

1.2088-00 

1.1*OE*04 

5.006E-02 

6.2518-01 

7.1028-03 

1.19-.E-* 

6.6618-05 

5.0928-05 

5.0668-06 

1. 1408-00 

1.16UE»0« 

5.597E-02 

6.200E-01 

8.3788-03 

2.4328-13 

6.8758-05 

4.5528-05 

5.2368-06 

1.0738-08 

i.iaoEto^ 

6.2308-02 

6.1458-01 

9.8358-03 

4.8388-13 

7.0698-05 

4.0 748-05 

5.4038-06 

1.0088-00 

1.200F.»U« 

6.904E-02 

6.0858-01 

1.149E-U2 

9.4228-13 

7.2428-05 

3.j51t-05 

5,5668-06 

9.4548-09 

l.220E*0<i 

7.61SE-02 

6.0208-01 

1.3368-02 

1.7998-12 

7. 3908-05 

3.2 748-05 

5.7248-06 

0.0448-09 

U2«£*0« 

8.372E-02 

5.949E-01 

1.5478-02 

3.3698-12 

7.5158-05 

2.9398-05 

5.5758-06 

8.2548-09 

1.260E*0« 

9.1658-02 

5.8748-01 

1.7838-02 

6.1958-12 

7.6148-05 

2.6398-05 

6.0198-06 

7.6848-09 

l.28UE>0« 

9.9958-02 

5.7928-01 

2.04 78 -02 

1. 1238-11 

T.687E-05 

2.3908-05 

6.1548-06 

7.1368-09 

1.300E*04 

1.086E-01 

5.7068-01 

2.3408-02 

1.9908-11 

7.7348-05 

2.1298-05 

6.2798-06 

■>.6098-09 

1.320E*04 

1.176E-01 

5.6148-01 

2.6648-02 

3.4828-11 

7.7548-05 

1.9128-05 

6.3938-06 

6.1038-09 

1.3*0E»04 

1.269E-C1 

5.5168-01 

3.0228-02 

5.9988-11 

7.7476-05 

1.7178-05 

6.4938*06 

5.6208-09 

1.360E*0« 

1.365P-01 

5.4138-01 

? ' 158-02 

1.C188-10 

7.7138-05 

1.5408-05 

6.5798-06 

5.1608-09 

1.380E«04 

1.4648-01 

5.3048-01 

3.0448-02 

1.7048-10 

7,6538-05 

1.380E-C5 

6.6408-06 

4.7218-09 

1.40UE-»04 

1.565E-01 

5.1908-01 

4.3118-02 

2.8128-10 

7.5688-05 

1. 2368-05 

6.7006-06 

4.3061-09 

l.«2UE*09 

1.669 -01 

5.0718-01 

4.8178-02 

4.5818-10 

7.4588-05 

1.1058-05 

6.7328-06 

3.9U1-09 

l.^^OE^O^ 

1.7741-01 

4.9468-01 

5.3628-02 

7. 366"-10 

7.3258-05 

9.8658-06 

6.7438-06 

3. 5458-09 

1. .MiOE*0^ 

1.881E-01 

4.8J7E-01 

5.9468-02 

1.170 8-09 

7,1708-05 

0.7918-06 

6.7338-06 

3.1908-09 

1.480E»0« 

1. 9898-01 

4.6828-01 

6.5708-02 

1.F35E-09 

6.9948-05 

7.8198-06 

6.6998-06 

2.0758-09 

US00E404 

2.0998-01 

4.5438-01 

7.2328-02 

2.8458-09 

6.7996-05 

6.9398-06 

6.6428-06 

2.5738-09 

1.S20E404 

2.209E-01 

4.4008-01 

7.9318-02 

4.3618-09 

6.5878-05 

6. 1438-06 

6.5608-06 

2.2948-09 

l.S40E»04 

2.3208-01 

4.2538-01 

8.6668-02 

6. 6108-09 

6.3598-05 

5.4248-06 

6.4558-06 

2.0368-09 

I.S80E404 

2.431E-01 

4.102 8-01 

9.4348-02 

9.9118-09 

6.1108-05 

4.7 768-06 

6.3258-06 

1.8008-09 

1.S80E404 

2.541E-01 

3.9488-01 

1.0238-01 

1.4708-08 

5.866E-')5 

4.1938-06 

6.1 738-06 

1.5038-09 

E.600E«04 

2.652E-01 

3. /92E-01 

l.lO.f-01 

2.1598-08 

5.6058-05 

3.6 708-06 

5.9988-06 

1.3878-09 

1.620E*04 

2.7618-01 

3.6358-01 

1.1908-01 

3.1398-08 

5.3378-05 

3. 7018-06 

5.0038-06 

1.209F-09 

t.640E*04 

2.8708-01 

3.4768-01 

1.2778-01 

4.5198-08 

5.06 38-05 

2.7838-06 

5.5908-06 

1,0408-09 

1.660E404 

2.9778-01 

3.3168-01 

1.3658-01 

6.4448-08 

4.7078-05 

2.4128-06 

5.3618-06 

9.0528-10 

1.680E404 

3.0828-01 

3.1578-01 

1,4548-01 

9.1078-08 

4.51 U-05 

2.f>92E-06 

5.1198-06 

T.777E-10 

1.700E404 

3.1858-01 

2.9998-01 

1.5438-01 

1.2768-07 

4.2368-05 

1.7918-06 

4.0668-06 

6.6498-10 

1.720E*04 

3.2868-01 

2.8438-01 

1.6338-01 

1.7718-07 

3.9648-05 

1.5368-06 

4.6058-06 

5.6578-10 

1.740E*04 

3.3848-01 

2.688^ -01 

1.7228-01 

2.4398-07 

3.6976-05 

1.3128-06 

4.3398-06 

4.79''^ 10 

1.760E404 

3.480F-01 

2.5378-01 

1.8098-01 

3.3328-07 

3.4378-05 

1.1178-06 

4.0728-06 

4.0308-10 

1.78aE«04 

3.5728-01 

2.3898-01 

t. 3968-01 

4.51/8-0 7 

3.1656-05 

9.4818-07 

3.B05E-06 

3.389'-10 

1.800E*04 

3.6618-01 

2.2468-0) 

1.9808-01 

6 .OT 0 E -07 

2. 9438-05 

8.0198-07 

3.5418-06 

2.8311-10 

l.820E*04 

3.7468-01 

2., I 078-01 

2.0628-01 

8.1158-07 

2.7118-05 

6.7628-07 

3.2048-06 

2.3558-10 

U84QE4 04 

3.8288-01 

1.9738 - 01 

2.1428-01 

1.0768-06 

2.4908-05 

5.6858-07 

3.0338-06 

1.9516-10 

1.860E4 04 

3.906E-01 

1.8448-01 

2.2108-01 

1.4188-06 

2.2018-05 

4.7668-07 

2.7938-06 

1.6111- 10 

1.S80E404 

3.9808-01 

1. 7218-01 

2.2928-01 

1.8558-06 

2.0658-05 

3.9868-07 

2.5638-06 

1.325c -10 

1.90UE*O4 

4.050E-01 

1.6048-01 

2.3628-0 1 

2.4138-06 

1,9018-05 

3.3268-07 

2.3458-06 

1.0071-10 

l.920E*04 

4.1168-01 

1.4938-01 

2.4298-01 

3.1198-06 

1-7308-05 

2.T69E-07 

2.1398-06 

8.0038-11 

1.940E»04 

4.1798-01 

1.3888-01 

2.4938-01 

4.0098-06 

1.5708-05 

2.3018-07 

1.9478-06 

7,2438-11 

1.960Et04 

4.2378-01 

1.2898-01 

2.5538-01 

5.1238-06 

1.4238-05 

1.9108-07 

1.7678-06 

5.8928-11 

1.980E404 

4.2928 01 

1.1968-01 

2.6098-01 

6.5118-06 

1.2086-05 

1. 5828-07 

1.6018-06 

4. 7848-11 

2.000E»04 

4.344E-01 

1.1098-01 

2.6628-01 

8.2328-06 

1.1646-05 

1. 3108-07 

1.4408-06 

3.8778-11 

2.020E404 

4.3928-01 

1.0278-01 

2.7118-01 

1.0368-05 

1.0518-05 

1.0838-07 

1.307E-'’6 

3.1378-11 

2.040E404 

4.4378-01 

9.5108-02 

2.7578-01 

1.2978-05 

9.4758-06 

8.9538-08 

1.1798-0 

2.5368-11 

2.060E»04 

4.4798-01 

8.6038-02 

2.8008-01 

6168-05 

6.5368-06 

7.3078-08 

1 .062C-06 

2.0408-11 

2.080E*04 

4.5178-01 

8.1468-02 

2.8408-01 

2.0048-05 

7.6858-06 

6.1108-08 

9.5508-07 

1.6548-11 

2.100E*04 

4.5538-01 

7.5368-02 

2.8778-01 

2.4758-05 

6.9158-06 

5.04 88-00 

8.5048-07 

1. 3348-11 

2.120E404 

4.5878-01 

6,9728-02 

2.911E-"1 

3.0448-05 

6.^208-06 

4. 1718-08 

7.7128-07 

1.0778-11 

2.140E404 

4.6188-01 

6.4518-02 

2.9438-01 

3.7298-05 

5. 59’. -06 

3.4408-08 

6.9258-07 

8.6908-12 

2.1608*04 

4.6478-01 

5.9698-02 

2, 9728-01 

4.5498-05 

5.0298-06 

2.8528-08 

6.2168-07 

7.0158-12 

2.180E*04 

4.6738-01 

5.5248-02 

2.9988-01 

5.5298-05 

4.5228-06 

2. 3608-08 

5.5798-07 

5.6678-U 

2.200E*04 

4.69BE-01 

5.1148-02 

3.0238 -01 

6.6958-05 

4. 0668 - 06 

1.95 68- 08 

5.0088-07 

4.5818-12 

2.220E*04 

4.7218-01 

4.7368-02 

3.0458-01 

8. 0788-05 

3.6578-06 

1.4228-08 

4.4958-07 

3.7068-12 

2.2408*04 

4.742E-01 

4.38BE-02 

3.0658-01 

9.7138-05 

3.2918-06 

1.3468-08 

4.0358-07 

3.0028-12 

2.260E*04 

4.762E-01 

4.0688-02 

3.0848-01 

1.1648-04 

2.9628-06 

1.1198-08 

3.6248-07 

2.4348- 12 

2.2808*04 

4.7818-01 

3.7738-02 

3.1018-01 

1.3908-04 

2.66 78 - 06 

9.3158-09 

3.2568-07 

1.9768-12 

2.300E*04 

4.7988-01 

3.5018-02 

3.1168-01 

1.6558-04 

2.4038-06 

7.7638-09 

2.9268-07 

1.6078-12 

2 . 320E*D4 

4.8158-01 

3.2518-02 

3.1308-01 

1.9658-04 

2.1678-06 

6.4808-09 

2.6318-07 

1.3088-12 

2.340E*04 

4.830E-01 

3.0218-02 

3.1428-01 

2.3258-04 

1.9558-06 

5,4168-09 

2.3608-07 

1.0671-12 

2.3608*04 

4.845E-01 

2.8088-02 

3.1538-01 

2.74JE-04 

1.7648-06 

4.5348-09 

2.1318-07 

0.7128-11 

2.3808*04 

4.8598-01 

2.613E-02 

3.1638-01 

3.2278-04 

1.5948-06 

3.8028-09 

1.9208-07 

7.1278 11 

2.400E*04 

4.8728-01 

2.4338-02 

3.1728-01 

3.3668-04 

1.4418-06 

3.1938-09 

1. 7318-07 

5.8418-13 

2.420E*O4 

4.885E-01 

2.2678-02 

3.1798-01 

4.4308-04 

1.3048-06 

2.6868-09 

1.5628 -07 

4.7958-11 

2.440E*04 

4.8978-01 

2.1148-02 

3.1658-01 

5.1698-04 

1.1818-06 

2.2638-09 

1.4108-07 

3.9438-13 

2.460E*04 

4.4098-01 

1.9738-02 

3.191E-01 

6.0158-04 

1.0 708 - 06 

1.9108-09 

1.2748-07 

3.2498-13 

2.4I0£»04 

4.9218-01 

1.8428-02 

3.1958-01 

6.982 E-04 

9.7098-07 

1.6148-09 

1.1518-07 

2.6828- 13 

2.300E*04 

4.9328-01 

1.7218-02 

3.1988 >01 

8.0848-04 

8.8158-07 

1.3678-09 

1.0426-07 

2.2178-1 3 
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Table II.* Continued. 


c 

C* 

C*» 

C- 

CO 

CO* 

CQ2 

C2 

7 

Z.lsTE-Ol 

3.528E-33 

2.113E-13 

9.8996-06 

1.6666-01 

2.113E-09 

2.3706-05 

9.2->->E-09 

8.9006*03 

2.V02E-01 

9.602E-03 

6.976E-13 

6.3126-06 

1.2916-01 

2.132E-09 

1.5736-05 

9.2336-09 

8.5006*03 

2.>a4E-01 

5.859E-03 

1.121E-12 

7.770E-Oe 

9.8586-02 

2.116E-09 

1.0316-05 

9.0286-09 

8.8006*03 

2.730E-01 

7.294E-03 

2.636E-12 

9.2296-06 

7.9516-02 

2.073E-09 

O.717E-0O 

3.70 2 6-09 

9.0006*03 

2.831E-01 

8.930E-03 

5.102E-12 

1. 0696-05 

S.602E-02 

2.C12E-09 

9. 36 76- Ob 

3.3166-09 

9.2006*03 

2.900E-0I 

1.073E 02 

1.0366-11 

1.2006-05 

9.2066-02 

1.9906-09 

2.8956-06 

2.918E-09 

9.9006*03 

2.442E-01 

1.289E-02 

2.060E-11 

1. 3306-05 

5.1616-02 

1. 8616-09 

1.8636-06 

2.5376-09 

9.6006*03 

2.4S2E-01 

l.SISE-02 

3.9096-11 

1.952E-U5 

2.3896-02 

1.780E-09 

1.2286-06 

2.1886-0-. 

9.8006*03 

2.4S6E-01 

1.769E-0Z 

7.2966-11 

1.567E-05 

1.8056-02 

1.6986-09 

8.1586-07 

1.8776-09 

1.0006*09 

2.457E-0I 

2.049E-02 

1.3296-10 

1.679E-05 

1.379E-P2 

1.618E-09 

5.9686-07 

1.609E-09 

1.0206*09 

2.936E'Ol 

2.356E-02 

2.3666-10 

1.773E-05 

1.0526-02 

1-590E-09 

3.6976-07 

1.3686-09 

1.0*06*09 

2.406E-01 

C.'.BOE-OE 

6.121E-I0 

I.869E-05 

8.0996-03 

1.9656-09 

2.5226-07 

1.16bE-09 

1.0606*09 

2.B6SE-01 

3.050E-0? 

7.036E-10 

1.996E-05 

6.2636-03 

1.393E-09 

1.73 5 6-07 

9.9186-05 

1.080E*69 

2.823E-01 

'..938F-02 

l.i78E-09 

2.018E-05 

9. 8726-03 

1.3236-09 

1.2036-07 

8.933E-05 

1.1006*09 

2.772, 31 

3.8S2E-02 

1. 9366-09 

2.090E-05 

3.8096-03 

1.2566-09 

8.9086-08 

7.1b5c-05 

1.120E*09 

2.716E-01 

♦.2V2E-02 

3.127E-09 

2.132E-05 

2.9926-03 

1. 1926-09 

5.9176-08 

5.0836-0 5 

1.190E*09 

2.0S4E-01 

♦.75.E-02 

6.9636-09 

2.172E-05 

2.3606-03 

1.1306-09 

9. 1916-06 

5.1596-05 

1.1606*09 

2.537E-01 

5.295E-12 

7.770E-09 

2.201E-0S 

1.8696-03 

1.070E-09 

'.9856-08 

9.3706-05 

1.1806*09 

2.SI 7E-OI 

5.754E-02 

1.197E-08 

2.219E-05 

1.9856-03 

1.013E-09 

2. 1396-08 

3.e982-05 

1.200E*09 

2.t42E-01 

6.282E-02 

1.8186-08 

2.225E-05 

1.1896-03 

9.5696-05 

1 .5396-08 

3.1292-05 

l.220E*09 

2.364E-01 

6.S2l)C-02 

2.723E-08 

2.219E-05 

9.9706-09 

9.0316-05 

1.1126-08 

2.6392-05 

1 . 290E*09 

2.283E-01 

7.383E-02 

6.026E-08 

2.202E-05 

7.5926-09 

8.5116-05 

8.0686-09 

2.2176-05 

1.260E*09 

2.200E-01 

7.949E-02 

5.8736-08 

2.175E-05 

6.0996-09 

8.0076-05 

5.8716-09 

1.8b2E-05 

..2B0E*09 

3.115E-01 

H.522E-02 

8.4795-08 

2.137E-05 

..9096-09 

7. 5206-05 

9. 2896-09 

1.5616-05 

1.300E*09 

2.028E-01 

9.098E-J2 

1.2096-07 

2.089E-05 

3.9586-09 

7.0996-05 

3.1356-09 

1.3056-05 

1.320E*09 

I.940E-0I 

9.671E-02 

1.705E-07 

2.033E-05 

3.1936-09 

6.599E-05 

2.2956-09 

1.0886-05 

1.390E*09 

1.8S2E-U1 

1.029E-01 

7.3786-07 

1.970E-05 

2.5826-09 

6. 1536 -05 

1.6896-09 

9.0596-05 

1.360E*09 

1.769E-0I 

l.OaOE-01 

3.283E-07 

1.399E-05 

2.C88E-09 

5.7336-05 

1.2366-09 

7.5126-06 

1.380E*09 

l.k76E-01 

1.139E-01 

9.9896-07 

1.823E-05 

1.6906-09 

5.3276-05 

9.0856-10 

6.216£-0b 

1.9006*09 

1.589E-01 

1.187E-31 

6.0785-07 

1.793E-05 

1.3686-09 

9.937E-05 

6. 6786- 10 

5.1316-06 

1.9206*09 

1.503E-01 

1.238E-01 

8.156E-07 

1.659E-75 

1.1086-09 

9. 5096-05 

9.9086-10 

9.2296-06 

1.9906*09 

1.919E-01 

1.287E-01 

1.0856-06 

1.573E-05 

8.9766-05 

9.2096-05 

3.6066-10 

3.9b86-0b 

1.9606*09 

l.337E*01 

1.333E-01 

1. 9316-06 

1.9866-05 

7-2696-05 

3.8716-05 

2.6986-10 

2. 8916-06 

1.9806*09 

1.257E-01 

1.376E-01 

1.8716-06 

1.3986-05 

5.8866-05 

5.550E-05 

1.9936-10 

2.3226-05 

1.5006*09 

1.180E-01 

1.916E-01 

2.929E-06 

’.3116-05 

9.7696-05 

3.2976-05 

1.923E- 10 

1.8936-06 

1.5206*09 

1.106E>01 

l.*52E-31 

3.1306-06 

1.2266-05 

3.855E-05 

2.9626-05 

1.0926-10 

1.5916-05 

1.5906*09 

1.03SE-01 

1.987E-01 

9.009E-06 

1.1926-05 

3.1176-05 

2.699E-05 

7.6116-11 

1. 2516-06 

1.5606*09 

9.679t-02 

1.518E-01 

5.089E-06 

1.0616-05 

2.5196-05 

2.9996-05 

5.5516-11 

1.0196-06 

1.5806*09 

9.028E-02 

1.S98E-0I 

&.925E-06 

9.8 29E-06 

2.035E-0S 

2.2116-05 

9.0916-11 

8.2106-07 

1.6006*09 

8.916E-02 

1.571E-01 

8.063E-U6 

9.0796-06 

1.693E-0S 

1.9956-05 

2.9366-11 

6. 6366-07 

1.6206*09 

7.a38E-02 

1.39 3E-01 

1.006E-03 

8.3596-06 

1.3256-05 

1.795E-0S 

2.1296-11 

5.3576-07 

1.6906*09 

7.290E-02 

1.612E-01 

1.2936-05 

7.6826-06 

1.06 8E -OS 

1.6126-05 

1.5916-11 

9.3206-07 

1.6606*09 

6.776E-02 

1.62BE-01 

1.391E-05 

7.0996-06 

8.601E-06 

1. 9936-05 

1.1126-11 

3.9816-07 

1.680E*09 

t.29*E-02 

I.642E-01 

1.S93E-05 

6.9956-06 

6.923E-06 

1.2896-05 

8.0136-12 

2.8036-07 

1.7006*09 

S.B9 3E-02 

1.6S3E-01 

2.31SE-05 

5.88SE-06 

5.569F-06 

1.199E-05 

5.7blE-l2 

2.2566-07 

1.7206*09 

5.^22E-0> 

I.663E-01 

2.8196-05 

5.3696-06 

9.977E-06 

1.0226-05 

9.133E-12 

1.8156-07 

1.7906*09 

5.029E-02 

1.670E-01 

3-919E-05 

9.8806-06 

3.597E-06 

9.0776-06 

2.9596-12 

1.9b0E-07 

1.7506*09 

9.669E*02 

1.S74E-0I 

9.1316-OS 

9.9336-06 

2.889E-06 

8.093E-06 

2.115E-12 

1.1756-07 

1.7806*09 

9.329E-02 

1.680E-01 

9.973E-05 

9.0226-06 

2.320E-06 

7.1166-06 

1.5096-12 

9.9526-08 

1.8006*09 

9.309E-02 

1.S83E-01 

5.96»6-05 

5.6996-06 

1.862E-06 

6. 2666 -Ob 

1.0756-12 

7.6106-08 

1.8206*09 

3.7I8E-02 

l.o85^-01 

7.125F-05 

3.2976-06 

1.995E-06 

5956-06 

7.6526-13 

6.1306-08 

1.8906*09 

3.498E-02 

. )8SE-01 

8.5075-05 

2.981«^-06 

1.200E-06 

9. 8866-06 

5.9906-13 

9.9926-08 

1.8606*09 

3.199E-02 

I.t8tE-01 

1.0116-09 

2.6936-06 

9.6356-07 

9.3016-06 

3.8696-13 

3.9886-08 

1.8806*09 

2.969E-02 

1.68SE-01 

1.1996-09 

2.9306-06 

7.756E-07 

3.7836-06 

2.7936-13 

3.2226-08 

1.9006*09 

2.756E-02 

I.i8*E-01 

1.9186-09 

2.1936 -06 

6.216E-07 

3.3256-06 

1.9976-13 

2.60b6-08 

1.9206*09 

2.360E-02 

1.6822-01 

1.673'^-09 

1.9776-06 

9.998E-07 

2.921E-06 

1.3816-13 

2.1116-08 

1.9906*09 

2.380E-02 

l.odlE-01 

1.9695-09 

1.7826-06 

9.02IE-07 

2.565E-C6 

9. 8076- 19 

1.7126-08 

1.9606*09 

2.213E-02 

1.679E-01 

2.3126-09 

1.6066-06 

3.258E-07 

2.2526-06 

6.9656-19 

1.3916-06 

1.9806*09 

2.0b0E-02 

1.677E-01 

2./036- 09 

1.9976-06 

2.61 IE-07 

1. 9786-06 

9.9516-19 

1.1326-08 

2.0006*09 

1.918E-02 

1.674E-01 

3.1655-09 

1.3096-06 

2.107E-07 

1.7366-06 

3.5236- 19 

9.2256-09 

2.0206*09 

1.788E-02 

1.6726-01 

3.6526-09 

1.1 756-06 

1.703E-07 

1. 5256-06 

2.5106-19 

7.5>3E-09 

2.0906*09 

I.668E-02 

l.tt9E-01 

9.2976-09 

1.0596-06 

1.378E-07 

1 . 3906-06 

1.7916-19 

6.1636-09 

2.0606*09 

1.557E-02 

1. 6676-01 

9.9913-09 

9.3506-07 

1.117E-07 

1. 1776-06 

1.2806-19 

5.0526-09 

2.0806*09 

I.455E-02 

1.666E-01 

5.7856-09 

8.6136-07 

9.070E-08 

1.0356-06 

9.1636-15 

9.1996-09 

2.1006*09 

1.3ME-02 

1.662E-01 

6.6926-09 

7.7706-07 

7.376E-08 

9.1076-07 

6.5796-15 

3.9196-09 

2.1206*09 

1.274E-02 

I.659E-01 

7.7255-09 

7.0196-07 

6.0096-08 

8.01 76-07 

9.7326-15 

2.8196-09 

2.1906*09 

1.193E-02 

1.656E-01 

8.9006-09 

6.3396-07 

9.909E-08 

7.0636-07 

3.9126-15 

2.3256-09 

2.1606*09 

1.119E-C2 

1.653E-01 

1.0236-03 

5.7236-07 

9.009E-08 

6. 2276-07 

2.9666-15 

1.9296-09 

2.1806*09 

1.050E-02 

1.651E-01 

1.1796-03 

5.1796-07 

3.289E-08 

S.995E-07 

1.7876- 15 

1.5956-09 

2.2006*09 

9.8ft0E-03 

1.668E-01 

1.5956-03 

9.6806-07 

2.695E-08 

9.853E-07 

1.299c- 15 

1.3256-0 

2.2206*09 

9.268E-03 

1.6^6E-01 

1.5376-05 

9.2366-07 

2.216E-08 

9.289E-07 

9.9656-16 

1.1036-09 

2.2906*09 

8.719E-03 

1.661F-01 

1.7556-03 

3. 8376-07 

1.826E-08 

3. 795E-07 

5.9176- 16 

9.1966-10 

2.2506*09 

8.238E-03 

1.633E-01 

1.9956-05 

3.9776-07 

1.508E-08 

3.360E-07 

5.0696-16 

7.6816-10 

2.2806*09 

7.733E-03 

1.636E-01 

2.2675-03 

3.1536-07 

1.29 7E-08 

2.978E-07 

3.7256-16 

5.9256-10 

2.3006*09 

7.291E-03 

1.6306-01 

2.57C6-03 

2.8616-07 

1.033E-08 

2.692E-07 

2.7976-16 

5.3856-10 

2.3206*09 

6.B79E-03 

1.6256-31 

2.9P8t-03 

2.5986-07 

8.579E-09 

2.395E-07 

2.0316-16 

9.5206-10 

2.3906*09 

6.995E-03 

1.62U-01 

3.2896-03 

2. 3616-07 

7.137E-09 

2.089E-07 

1. 5066- 16 

3.8006-10 

2.3606*09 

6.135E-03 

1.615E-01 

3.7016-03 

2.1966-07 

5.998E-09 

1.853E-07 

1.1206- 16 

3.1996-10 

2.3806*09 

5.799E-03 

1.610E-0’ 

9.1636 - 03 

1.953E-07 

9.9666-09 

I.650E-07 

8.3576- 17 

2.69 76-10 

2.9006*09 

S.98 5E-03 

1.603E-01 

9.6725-03 

1.7776-07 

9.1536-09 

1.969E-07 

6.2516-17 

2.2766-10 

2.9206*09 

5.190E-03 

1.597E-01 

5.2396-03 

1.6196-07 

3.980E-09 

1.310E-07 

9.6896-17 

1.9296-10 

2.990E*09 

9.1I3E-03 

1.E89E-01 

5.8506-03 

1.9756-07 

2.9206-09 

1.168E-07 

3.5286-17 

1.6286-10 

2.9606*09 

9.6S2E-03 

1.58U-01 

6.5266-03 

1.3956-07 

2.959E-09 

1.0926-07 

2.6616-17 

1.3796-10 

2.9806*09 

9.«07E-03 

1.573E-01 

7.2696-03 

1.2276-07 

2.066E-09 

9.3166-08 

2. 0126-17 

1.1696-10 

2.5006*09 
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Table II. ~ Continued. 


P/PO • 8.001; *00 


T 

E- 

0 

0* 


0- 

02 

02* 

02- 

l.000E»02 

0. 

0. 

0. 

0« 

0. 

4.4826-11 

1.7606-18 

0. 

2*000E^02 

0. 

2.7026-68 

0. 

0* 

0. 

S.1B2E-11 

1.7606-18 

0. 

3*000E^02 

0. 

1.2386-46 

1.132E-8G 

0. 

0. 

5.4216-11 

1.7606-18 

0. 

4.000E*02 

0. 

8.4906-36 

2.9856-63 

0. 

0. 

4.9036-11 

1.7606-18 

0. 

5«OOOE^02 

0. 

2.8916-29 

8.5256-53 

0. 

0. 

4.9126-11 

1. 7606-18 

0. 

6*0006«-02 

1.428E-9* 

6.8426-25 

7.9906-46 

0* 

0. 

5.1306-11 

1.7606-18 

3.9726-96 

7.000e»02 

5.57SE-80 

8.7596-22 

8.1836-41 

0. 

1.2416-90 

4.7516-11 

..7606-18 

6.2666-83 

8«000E^02 

2.2826-68 

3.9976- 19 

2.2446-37 

0. 

7.8436-78 

1.9996-10 

1.7606-18 

9.906E-72 

9«0O0E*02 

1.633E-S8 

1.1966-16 

4.2106-35 

0« 

1.1656-66 

3.9386-09 

1.7606-18 

2.105E-61 

l«OOOE>03 

l.659fc-S0 

1.2256-14 

2.6166-33 


1.2276-57 

4. 8586-08 

1.7606-18 

^.9736-53 

1.100E>03 

6.787E-66 

5.4416-13 

7.6976-32 

0. 

2.9766-50 

3.8066-37 

1.7606-18 

3.5^8E-46 

U200E4J3 

I.310E-38 

1.2866-11 

1.2956-30 

0. 

4.2436-44 

2.1126-06 

1.7606-18 

1.8186-^0 

l*300E«^0i 

5.2^66-36 

1.8726-10 

1.4166-29 

0« 

6.8276-39 

8.9846-06 

1.7606-18 

1.2246-35 

l.40GE^03 

^.756E-30 

1.8606-09 

1.1046-28 


1.9796-34 

3.1026-05 

1.7606-18 

1.665c-3l 

US00E^03 

1.281E-26 

1.3626-08 

6.5656-28 

0<6 

1.4556-30 

9.0626-05 

1.7606-18 

6.4746-28 

U6dOE>93 

1.297E-23 

7.7 766- 08 

3.1316-21 

0« 

3.5116-27 

2.3126-04 

1.7606-18 

8.8356-25 

l«700E«03 

S.86UE-21 

3.6186-07 

1.2486-26 

0« 

3.3716-24 

5.2726-04 

1.7666-16 

5.L206-22 

1,BOOE«^03 

8.7176-19 

1.4196-06 

6.5966-26 


9.7806-22 

1.0956-03 

2.7266-18 

9.4716-20 

U900E^03 

1.5796-17 

4.8186-06 

1.4306-24 


3.1886-20 

2.1026-03 

1.9646-17 

2.0606-18 

2.f)0aE^03 

1.4636-16 

1.4476-05 

3.3636-23 

0« 

4.9716-19 

3.7686-03 

1.7086-16 

2.227E-17 

2.100E^03 

1.0606-15 

3.9076-05 

6.0766-22 

1* 162E-89 

5.7336-18 

6.3696-03 

1.2516-15 

U 6406- 14 

2,200E«03 

6.3956-15 

9.6266-05 

8.4986-21 

2«0a2E-8S 

5.23 86-17 

1. 0226-02 

7.6866-15 

1.238E-15 

2,300E«03 

3.2966-14 

2.18/6-04 

9.4856-2C 

.«%82E-8l 

3.915L-lt 

1.545E-02 

4.0326-14 

6.977E-15 

2.400E^03 

1.4B3F-13 

4.6286-04 

8.682E-19 

5-756E-T8 

2.4536-15 

2.2986-02 

1.8406-13 

3.362E-14 

2.50CE4 03 

5.8816-13 

9.1886-04 

6.0726-18 

1.095E-74 

1.3156-14 

3.2456-02 

7.4206-13 

1.409E-13 

2.600E*03 

2.0986-12 

1.7226-0-3 

4.3906-17 

1.177E-71 

6.1236-14 

4.4216-02 

2.6786-12 

5.202E-13 

2«700E^03 

6.7876-12 

3.0656-03 

2.5166-16 

7.593E-89 

2.5146-13 

5.8196-02 

8.7436-12 

1.713E-12 

2*800E«03 

2.0116-11 

5.2036-03 

1.2 746-15 

3.U2E-66 

9.2086-13 

7.4146-02 

2.6086-11 

5.075E-12 

2.900E^U3 

5.5056-11 

8.4536-03 

5.7696-15 

8.49lE-6^ 

3.0386-12 

9.1556-Oi 

7.1616-11 

1.365E-11 

3*000E«03 

1.4016-10 

1.3196-02 

2.3636-14 

l«608E-6l 

9.1106-12 

1.0976-01 

1.8246-10 

3.3S3E-11 

3«l00t^03 

3.3386-10 

1.9846-02 

8.8426-14 

2.188E-59 

2.5016-11 

1.2276-01 

4.3336-10 

7.5716-11 

i.2UUE^03 

7.4826-10 

2.8816-02 

3.C466-13 

2.21SE-57 

6.3286-11 

1.4456-01 

9.6596-10 

1.580E-10 

3,300£^03 

1.5856-09 

4.0506-02 

9.7346-13 

l*709E-55 

1.4846-10 

1.5916-01 

2.0306-09 

3.063E-10 

3.<^U0E«>Q3 

3.1886-09 

5.5256-02 

2.9056-12 

l*032E-53 

3.2446-10 

1.7076-01 

4.0416-09 

5.5366-10 

3.5a0E«03 

6.1086-09 

7.3266-02 

8.1466-12 

4.982E-52 

6.6396-10 

1.7856-01 

7.6486-09 

9.3716-10 

i.600E^03 

1.1196-3)8 

9.4596-02 

2.1S76-U 

l*960€-50 

1.2776-09 

1.8216-01 

1.3816-08 

1.4916-09 

3.70aE^U^ 

1.9656-08 

1.1916-01 

5.4176-11 

6.393£-^9 

2.3206-09 

1.8166-01 

2.3696-08 

2.2366-09 

i«800E«^C3 

3.3186-08 

1.4656-01 

1.2966-10 

l*757€-97 

3.9906-09 

1.7696-01 

3.9666-08 

3.1736-09 

3.90JE*0J 

5.4026-08 

1.7626-01 

2.9656-10 

4.118E-96 

6.5226-09 

1.6966-01 

6.3406-08 

4.2T0E-09 

•».OOOE^03 

8.4966-08 

2.0766-01 

6.5076-10 

8.337E-45 

1.0166-08 

1.5736 - 01 

9.7756-08 

5.4656-09 

^.100c«03 

1.2946-07 

2.3966-01 

1.3 736-09 

1.474E-43 

1.5136-03 

1.4386-31 

1.4576-07 

(».472E-09 

4.200E«^0i 

1.9146-07 

2.7156-01 

2.7956-09 

2*295£-42 

2.1616-08 

1.2886-01 

2. 1036-07 

7.7926-09 

^«iOOE^03 

2.7556-07 

3.0246-01 

5.4956-09 

3.173E-*1 

2.9706-08 

1.1346-01 

2.9456-07 

8.7376-09 

4.^00E«^U3 

3.8706-07 

3.3136-01 

1.0456-08 

3.92ie-'»0 

3.9416-08 

9. 8i 16-02 

4.0066-07 

9.441E-G9 

^•500E>03 

5.3216-07 

3.5776-0) 

1.9276-08 

4*353£-39 

5.0716-08 

8.3666-C.r 

5.3026-07 

9. 8796-09 

4p.600E^03 

7.1826-07 

3.8126-01 

3.4466-08 

4*360E-38 

6.3546-08 

7.0446-02 

6.8366-07 

1.0046-08 

4.700E^U3 

9.5516-07 

4.0176-01 

5.9786-08 

3.952E-37 

7.7926-08 

5.8716-02 

0.5956-07 

1.U036-08 

4.800E»03 

1.2556-06 

4.1916-01 

1.00 76-07 

3*249 e-36 

9.3936-08 

4.8576-02 

1.0556-06 

9.8406-09 

^.900E«03 

1.6366-06 

4.3376-01 

1.6476-07 

2*427E-35 

1.1186-07 

3.9976-02 

1.2666-06 

9.552E-09 

5.000Et03 

2.1206-06 

4.4586-01 

2.6166-07 

1.6516-34 

1.3206-07 

3.2796-02 

1.4856-06 

9.221E-09 

5«i00E»03 

2.7386-06 

4.5576-01 

4.0406-07 

1.025E-33 

1. 5506-07 

2.6866-02 

1. 7056-06 

8.8676-09 

J-i 

3.5306-06 

4.6386-01 

6.0686-07 

5.$26E-?3 

1.8156-07 

2.2826-02 

1.9206-06 

0.5706-09 

5.300Et03 

4.5486-06 

4. 703c- Oi 

6.2806-07 

3. v43t“ 32 

2.12-.E-07 

1.8036-02 

2.1226-06 

e. 3106-09 

5.4U0E«U3 

5.8586-06 

4. 7566-01 

1.2 6 86-06 

1.467E-31 

2.4866-07 

1.4896-02 

2.3076-06 

8.091E-09 

5.50aE^03 

7.54 36-06 

4.7996-01 

1.7696-06 

6.563E-31 

2.9106-07 

1.2306-02 

2.4706-06 

7.9206-09 

$«600E^33 

9.7076-06 

4.8346-01 

2.4186-06 

2.737E-30 

3.4096-07 

1.0206-02 

2.6116-06 

7. 7966-09 

5.700EV03 

1.2486-05 

4.8636-01 

3.2416-06 

1.069E-29 

3.9946-07 

8.4996-03 

2.7306-06 

7.7166-09 

5.800E^03 

1.6026-05 

4.8866-01 

4.2 716-06 

3.932E-29 

4.6816-07 

7.U2E-03 

2. 8256-06 

7.6 766-09 

5.900Et03 

2.0526-05 

4.9066-01 

5.5396-06 

1.3656-28 

5.4846-07 

5.9806-03 

2.8996-06 

7.4746-09 

6o000E>03 

2.6256-05 

4.9236-01 

7.0776-06 

4.4986-28 

6.4256-07 

5.0526-03 

2.9536-06 

7.7096-09 

6. 100E^03 

3.3516-05 

4.9386-01 

8.9186-06 

1.408E-27 

7.5276-07 

4.2896-03 

2.9876-06 

7.7826-09 

6,200E>03 

4.2706-05 

4.9526-01 

1.1096-05 

4.204E-27 

8.8206-07 

3.6596-03 

3.0026-06 

7.8946-09 

6. 3006^03 

5.4326-05 

4.9656-01 

1.3636-05 

1.199E-26 

1.0346-06 

3.1376-03 

3.0016-06 

8.0486-09 

6.4»00E«^03 

6.9026-05 

4.9786-01 

1.6546-05 

3.272E-25 

1.2126-06 

2.7036-03 

2. 9836-06 

0.2476-09 

6.500E^U3 

8.7576-05 

4.9926-01 

1.9866-05 

8.567E-25 

1.4236-06 

2.3416-03 

2.9516-06 

8.4976-09 

6o600E»03 

1.1106-04 

5.0086-01 

2.3396-05 

2.1566-25 

1.6726-06 

2.0386-03 

2.9066-06 

8.8006-09 

6«700 fOJ 

1.4046-04 

5.0266-01 

2. 7756-95 

5.2296-25 

1.9666-06 

1.7946-03 

2.8526-06 

9. 1626-09 

6o800bt03 

1.7746-04 

5.0486-01 

3.2376-05 

1.2256-. 

2.3136- 06 

1.5696 -03 

2.792 -06 

9.5876-05 

6.900E^03 

2.2376-04 

5.0746-01 

3.7476-05 

2.779E-2 

2.7216-06 

1.3986-03 

2.7286-06 

1.0086-06 

7«000E^03 

2.81 16-04 

5.1046-01 

4.3106-05 

5.126E-24 

3.2016-06 

1.2356-03 

2.6656-06 

1*0646-08 

7.100E403 

3.5216-04 

5.1416-01 

4.9326-05 

1.316E-23 

3. 7616-06 

1.1 056-03 

2.6046-06 

1.1266-08 

7.200E^03 

4.3916-04 

5.1836-01 

5.6246-05 

2.764E-23 

4.4126-06 

9.9446-04 

2.5516-06 

1.1946-06 

7.300E«03 

5.4476-04 

5.2336-01 

6.3966-05 

5.6926-23 

5.1626-06 

9.0916-04 

2.5056-06 

1.2726-08 

7.400E«03 

6.7186-04 

5.2896-01 

7.2636-05 

I.I52E-22 

6.0196-06 

8.1926-04 

2.4716-06 

1.3536-08 

7o500E^03 

8.2326-04 

5.3516-01 

8.2446-05 

2.2996-22 

6.9896-06 

7.4066-04 

2.4476-06 

1.4406-08 

7.600E«03 

1.0016-03 

5.4206-01 

9.3586-05 

4. 5296-22 

3.0776-06 

6.892E-04 

2.4376-06 

1.5306-08 

7.700E^03 

1.2096-03 

5.4946-01 

1.0636-04 

8.8256-22 

9.2836-06 

6.3646-04 

2.4386-06 

1.6226-08 

7.80UE^03 

1.4496-03 

5.5716-01 

1.2086-04 

1.7036-21 

1.0616-05 

5.8986-04 

2.4516-06 

1.7156-08 

7o900E^03 

1.7246-03 

5.6516-01 

1.3 756-04 

3.255C-21 

1.2046-05 

5.4846-04 

2.4 766-06 

1.6066-08 

8o00UE«^03 

2.0356-03 

5.7326-01 

1.5656-0* 

6.171C-21 

1.3586-05 

5.1106-04 

2.5106-06 

i.8946-08 

a.200E*03 

2.7726-03 

5.8896-01 

2.0326-04 

2.1636-20 

1.69 36 -05 

4.4586-04 

2.6076-06 

2.051E-08 
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Table II. - Continued. 


P/PO * 8.00E*00 


c 

€♦ 


c- 

CO 

ca< 

C02 

C2 

T 

0. 

A 

0. 

0. 

0. 

0. 

0. 

1.0006*00 

0. 

1.000E*02 


0* 

0. 

0. 

2. 1866-65 

0. 

1.0006*00 

0. 

2.0006*02 

0* 

0* 

0* 

0. 

8.4066-41 

4.9446*81 

1.0006*00 

0. 

3.0006*02 

0* 

0* 

0. 

0. 

1.883E-28 

2. 1466-60 

1.0006*00 

0. 

4.0006*02 

0* 

0» 

0. 

0. 

4.7886-21 

4.325E-48 

1.0006*00 

0. 

5.0006*02 

♦.TOlE-80 


0. 

Q. 

4.069E-16 

7.8266-40 

1.0006* 00 

u. 

6.0006*02 

3* 504E-66 

4«|59E-68 

0. 

0. 

1.422E-12 

6.7336-34 

1.0006*00 

1.0396-92 

7.0006*32 

2.01 EE-56 

U0^5€-59 

0. 

0. 

3.0506-10 

2*0176-30 

1.0006*00 

9.9926-79 

8.0006*02 

1.222E-69 

9.^36E-55 

0. 

0. 

7.7836-09 

6.2226-29 

1 .0006*00 

1*8076-69 

9.0006*02 

2. 88 1 E — 66 

6i* 502w“5l 

0. 

0. 

9.707E-08 

7.9516-28 

1 .0006*00 

3.5666-62 

1.0006*03 

7. iSTE— 60 

8.9586-^8 

0. 

5.980E-78 

7.611E-07 

6.3466-27 

1.0006*00 

3.286E-5e 

1.1006*03 

3.301E-36 

3*?l9€-^5 

0. 

1.338E-69 

4.224E-06 

3.5856-26 

1.0006*00 

3.0726-51 

1.2006*03 

6. 148E-33 

6* 1 39E •ki 

0. 

2.194E-62 

1.797E-05 

1.5326-25 

1.0006*00 

4.9416-47 

1.3006*03 

1.90IE-30 

4.906E -41 

0. 

3.350E-56 

6.2046-05 

5.4506-25 

9.9996-01 

1.9936-43 

1.4006*03 

3.837E-28 

2.1926-39 

2.5656-95 

7,658E-51 

1.813E-04 

1.6206-24 

9.9976-01 

2.6586-40 

1.5006*03 

3.99 5E-26 

6.115E-38 

1.0926-91 

3.740E-46 

4.6246-04 

4.2026-24 

9.9936-01 

1.4426-37 

1.6006*03 

2.610E-26 

1.1626-36 

1.7606-68 

5.106E-42 

1.055E-03 

9.7626-24 

9.9846-01 

3.7jlE-j5 

1.7006*03 

9.225E-23 

2.4536-35 

2.9726-85 

1.570E-38 

2.192E-03 

3.192E-23 

9. 9676-01 

5.2056-33 

1.8006*03 

2.60TC-21 

1.8426-33 

5. 5126-81 

♦.231E-36 

4.2086-03 

4.4966-22 

9.9376-01 

4.3166-31 

1.9006*03 

6.533F-20 

l.324?-3l 

8.3176-77 

4.421E-34 

7.551.-02 

7.1506-21 

9.86Te-0l 

2.2996-29 

2.0006*03 

6.653E- 19 

6.5826-30 

5.4236-72 

2.852E-32 

1.2786-02 

9.0496-20 

9.8086-01 

8.3736-28 

2.1006*03 

7.211E-18 

2.3X4F-28 

1.6196-69 

1.248E'3a 

2.0536-02 

9.1546-19 

9.6916-01 

2.1936-26 

2.2006*03 

6.525E-I7 

5.9826-27 

2.439E-66 

3.904E-29 

3.1526-02 

7.5776-18 

9.5266-01 

4.3196-25 

2.3006*03 

6.90 7E-16 

1.1906-25 

2.014E-63 

9.096E-28 

4.6426-02 

5.2596-17 

9.3016-01 

d.60^E-24 

2.4006*03 

3. 136E-15 

i. 8666-24 

9.8186-61 

1.634E-26 

6.5836-02 

3. 123E-16 

9.0086-01 

8.086^ "2 

2.5006*03 

1.731E-16 

2.3776-23 

3.003E-58 

2.331E-2S 

9.0136-02 

1.6076-15 

8.6396-01 

8.11 . . “ 

2.6006*03 

8.396E-16 

2.5166-22 

6.O706-5O 

2.703E-24 

1.1946-01 

7.36 76-15 

8.1936-01 

6.82. « 

2.7006*03 

3.626E-13 

2.2586-21 

8.4946-54 

2.602E-23 

1.5356-01 

2.9946-14 

7.672E-91 

4.8876 . - 

2.8006*03 

1.610E-12 

1.7486-20 

6.546E-32 

2.119E-22 

1.9166-01 

1.1096-13 

7.0846-01 

3.0326-1 

2.9006*03 

6.98 7t“ 12 

1.1866-1> 

6.402E-50 

1.481E-21 

2.3266-01 

3. 7326-12 

6.445E-01 

1.6516-J8 

3.0006*03 

1.6 19E- 11 

7.140F-19 

3.6786-48 

9.017E-21 

2.7526-01 

1. 1566-12 

5.7736-01 

7.9936-18 

3.1006*03 

6.866E- 11 

3.8466-18 

1 • 6o4t -46 

4.838E-20 

3.1786-0 i 

3.321E-12 

5.090E-01 

3. 4776-17 

3.2006*03 

1 .36 3£- 10 

1.8986-L7 

6.C71E-45 

2.314E-19 

2.587E-01 

8.9136-12 

4.417E-01 

1.3736-16 

3.3006*03 

3.58 2E-10 

8.555S-17 

1.6196-43 

9.958E-I9 

3.9656-01 

2.2496-11 

3.7766-01 

4.9736-16 

3.4006*03 

8.893E-10 

3.5686-16 

4.5686-42 

5.893E-i8 

4.3026-01 

5.3716-11 

3.1816-01 

1.6t>6E-15 

3. 5006*03 

2.097E-09 

1.3886-15 

9.8966-41 

1 . 394E - 1 7 

4.5896-01 

1. 2206-10 

2. 6446-01 

5. 2086-15 

3.6006*03 

6.722E-09 

5.0756-15 

1.8456-39 

4.610E-17 

4.823E-01 

2.6516-10 

2.171E-01 

1.5316-14 

3.7006*03 

1.021E-08 

1.7566-14 

3.0186-38 

1.417E-1S 

5.0036 -01 

5.5356-10 

1.7O26-01 

4.2676-14 

3.8006*03 

2.127E-08 

5.7836-14 

4.4006-37 

4.078E-14 

5.1356-01 

1.1166-09 

1.4176-01 

1.1356-13 

3.9006*03 

6.291E-08 

1.8236-12 

5. 7616-36 

1.105E-15 

5.2226-01 

2.181E-09 

1.1306-01 

2. 8996-13 

4.0006*03 

8.618E-08 

5.53U-U- 

6.8486-35 

2-837f-15 

5.2726-01 

4. 1456-09 

8.9426-02 

7.1596-13 

4.1006*03 

1.611E-07 

1.6206-12 

7.4466-34 

4.934E-15 

5.2926-01 

7.6886-09 

7.0376-02 

1.7176-12 

4.2006*03 

3.0I6E-07 

4.5976-12 

7.4586-33 

1.622E-14 

5. 2916-01 

1.3946-08 

5.5156-02 

4.0196-12 

4.3006*03 

5.531E-07 

1.2666-11 

6.910E-32 

3.650E-1* 

5.2756-01 

2.4776-08 

4.3096-02 

9.208E-12 

4.4006*03 

9.970E-07 

3.39 36-11 

5.9426-31 

7.931E-14 

5.2506-01 

4. 3156-08 

3.363E-02 

2.0706-11 

4.5006*03 

1.768E-06 

e. 8366-11 

4.7496-30 

1.6 72E-13 

5.221E-01 

7.373E-08 

2.6256-02 

4.575E-11 

4.6006*03 

3.083E-06 

2.2356-10 

3.5236- 29 

3.43IE-13 

5.1916-01 

1.2356-07 

2. 0526-02 

9.9416-1 1 

4.7006*03 

5.303E-06 

5.4886-10 

2.434E-28 

6.882E-13 

5.U26-01 

2.0276-07 

1.6086-02 

2.1256-10 

4.8006*03 

8.978E-06 

1.3066-09 

1.558E-27 

1.353E-12 

5.1366-01 

2.257E-07 

I .2666-02 

4.464E-10 

4.9006*03 

1.69 8E-05 

3.0086-39 

9.2426-27 

2.E16E-12 

5.1146-01 

5.1176-07 

1. 0016-02 

9.2146-10 

5.0006*03 

2.661E-05 

6.701E-09 

5.079E-26 

4.981E-12 

5.0946-03 

7.856E-07 

7.9536-03 

1.8686-09 

3. 1006*03 

3.98SE-05 

1.4436-08 

2.538E-25 

9.361E-12 

5.0786-0 1 

1-1796-06 

6.358E-03 

3.716E-09 

5.2006*03 

6.3S0E-05 

3.0066-08 

1.2246-24 

1.737E-11 

5.0646-01 

1.7286-06 

5.113E-03 

7.2536-09 

3.3006*03 

l.OOOE-06 

6.0596-08 

5.3956-24 

3.187E-I1 

5.0526-01 

2.4806-06 

4.1386-03 

1. 3896-08 

3.4006*03 

1.S51E-06 

1.1046-07 

2.2226-23 

5-777E-U 

5.0426-01 

3.4846-06 

3.3696-03 

2.609c-0e 

3.3006*03 

2. 37 3E-06 

2.2456-07 

8.581E- 23 

1.035E-10 

5.0346-01 

4.802E-06 

2.761E-03 

4. 8106-08 

5.600'.*03 

3.581E-06 

4.1406-07 

3.1216-22 

1.831E-10 

5.0266-01 

6.5006-06 

2.276E-03 

6.7O2E-08 

5.7Cj6*03 

5.33 5E-06 

7.4356-07 

1.0736-21 

3.201E-10 

5.0186-01 

a..s526-06 

1.8876-03 

1.5466-07 

3.8006*03 

7.865E-06 

1.3026-06 

3.498t-2l 

5.529E-10 

5.0106-01 

l.l?4E-05 

1.5736-03 

2.696E-07 

5.900E*03 

1.160E-03 

2.2266-06 

1.085E-2C 

9.432E-10 

5.0016-01 

1.46'«E-05 

1.3196-03 

4.6206-07 

6.000E*Oj 

1.635E-03 

3.7206-06 

3.3046-20 

1.590E-09 

4.9916-01 

1.664S-05 

l.lUE-03 

7.7806-07 

6.1006*03 

2-320E-03 

6.0786-06 

9.041E-20 

2.650E-09 

4.9786-01 

2.3426-05 

9.4U6-04 

1.2886-06 

6.2006*03 

3.25 2E-03 

9.7196-06 

2.4406-19 

4.36tE-09 

4.9626-01 

2.902P-05 

8 • 00 66 — 04 

2.0956-06 

6.3006*03 

6.S06E-03 

1.5226-05 

6.3086- 19 

7.113E-09 

4.9426-01 

3.550E-05 

6.8386-04 

3.350E-06 

6.4006*03 

6. 176E-03 

2.2336-05 

1.5646- 18 

I.I46E-08 

4.915E-01 

4. 2886-05 

5. 8636-04 

5. 264E-06 

6.5006*03 

8.3‘2E-03 

3.5056-05 

3.7256-18 

I.S27E-08 

4.8806-01 

5. 1136-05 

5.0436-04 

8.126E-C6 

6.6006*03 

1. F-02 

5.1636-05 

8. 5345- 18 

2.878E-08 

4.83 66-01 

6.022E-05 

4.3516-04 

1. 232E-05 

6.7006*03 

1.681E-02 

7.4576-05 

1.8846-17 

4.479E-08 

4.7816-Cl 

7.0066-05 

3.7626-04 

1.8316-05 

6.8006*03 

1.935E-02 

1.0576-04 

4.0146-17 

&.ee2E-08 

4.7116-01 

8.0576-05 

3^2586-04 

2.6*>9fc-05 

6.9006*03 

2.696E-02 

1.4716-04 

8.2746-17 

1.042E-07 

4.6256-01 

9.1636-05 

2.8258-0-e 

3.8106-05 

7.0006*03 

3.178E-02 

2.0106-04 

I.653E-16 

1.55SE-07 

4.5206-01 

1.031E-04 

2-4516-04 

5.319E-05 

7. 1006*03 

3.991E-02 

2.7026-04 

3. 2096-16 

2.281E-07 

4.3966-01 

1. 1486-04 

2.1256-04 

7.2^46-05 

7.2006*03 

6.963E-02 

3.5726-04 

6.0638- 16 

3.286E-07 

4.2506-01 

1.2666-04 

1.8406-04 

9.657t-05 

7.3006*03 

6.036E-02 

4.6496-04 

1. 1176-15 

4.644E-07 

4.06 36-01 

1.3836-04 

1.5906-04 

1.2546-04 

7.4006*03 

7.259E-02 

5.9616-04 

2.0136-15 

6.435E-07 

3.8966-01 

1*4986-04 

1.371E-04 

1.5886-04 

7.5006*03 

8.606E-02 

7. 3336-04 

3.5526- 15 

8.734E-07 

3.6896-01 

1.6096-04 

1.1776-04 

l.95t£-04 

7.6006*03 

1.006E-01 

9.3976-04 

6. 1456-15 

1.161E-06 

3.%67E-0l 

1. 714E-04 

I. 00 76-04 

2.3506-04 

7. 7006*03 

1.15SE-01 

1.1576-03 

1.0446-14 

1.512E-04 

3.2326-01 

1*8126-0^ 

8.5736-05 

2.7546-04 

7.8006*03 

I.3I6E-01 

1.4066-03 

1.745E-I4 

1.928E-06 

2.9896-01 

1. 9016-04 

7.2626-05 

3. 1486-04 

7.9006*03 

1.675E-01 

1.6946-03 

2.872^^-14 

2.4HE-04 

2.7436-01 

1.9606-04 

6.1186-05 

3.516E-04 

8.0006*03 

1.788E-01 

2.3766-03 

7.4536-14 

3.S64E-04 

2.2586-01 

2.1056-04 

4.2716-05 

4. 1086-04 

8.2006*03 
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T 

6- 

0 

0* 

8.400E403 

3.6756-03 

6.0336-01 

2.8396-04 

8.800E*03 

4.7556-03 

6.1566-01 

3.4206-04 

8.800E403 

6.0226-03 

6. 2566-01 

4.4156-04 

9.000E403 

7,4916-03 

6.3326-01 

5.8676-04 

9.2O0E4O3 

9.1766-03 

8.3876-01 

7.2276-04 

9.400E*03 

1.1096-02 

6.4236-01 

9.1516-04 

9.800E403 

1.3266-02 

6.4466-01 

1. 1506-03 

9.800E403 

1.5706-02 

6.4S6E-0I 

1.4356-03 

1.000E404 

1.8436-02 

6.4566-01 

1.7786-03 

t.020E*0< 

2.1476-02 

6.4486-01 

2.1876-03 

1.040E4r4 

2.4846-02 

6.4336-01 

2.6736-03 

1.060E*04 

2.8556-02 

6.4116-01 

3.2446-03 

1. 080:^*04 

3.2616-02 

6.3856-01 

3.9136-03 

l.iCilE*04 

3.7056-02 

6.352E-01 

4.8926-03 

>.120E*04 

4.1876-02 

6.3156-01 

5.5936-03 

1. 140E404 

4.7076-02 

6.2736-Oi 

6.8326-03 

I.160E404 

5.2676-02 

6.2276-01 

7.8236-03 

1.180E»04 

5.8676-02 

6.1756-01 

9.1816-03 

I.200E404 

6.5076-02 

6.1186-01 

1.0726-02 

1.220E*;'4 

7.1866-02 

6.0576-01 

1.247E-02 

1.240E*04 

7.9056-02 

5.9906-01 

1.4436-02 

1.260E*04 

8.6616-02 

5.9186-01 

1.6646-02 

1.280E404 

9.4546-02 

5.842 6-01 

1.9096-02 

t.300E«04 

1.9286-01 

5.7606-01 

2.1836-02 

1.320£*04 

1.1156-01 

5.6726-01 

2.4866-02 

1.340E*04 

1.2046-01 

S.579E-01 

2.8206-02 

1.360E404 

1.2966-01 

5.481 E-OI 

3.1886-02 

1.380E404 

1.3926-01 

5.3786-01 

3.5876-02 

1.400E404 

1.4906-0* 

5.2696-01 

4.0246-02 

I.420E»04 

1.5906-01 

5.1556-01 

*.4976-02 

1.440E404 

1.6926-01 

5.0366-01 

5.0086-02 

t.480E404 

1.7966-01 

4.9126-01 

5.5576-02 

1.480E404 

1.9016-01 

4.7836-01 

6.1436-02 

l.500E*04 

2.0086-01 

4.6506-01 

6.7686-02 

I>S20E*04 

2.1166-01 

4.5126-01 

7.4296-02 

l.S40E*04 

2. 2256-01 

4.3706-01 

8.1256-02 

1.S60E404 

2.3346-01 

4.2246-01 

8.8546-02 

1. 5806*04 

2.4436-01 

4.0766-01 

9.8156-02 

1.600E*04 

2. 5526-01 

3.9246-01 

1.0406-01 

1.620E*04 

2.6606-01 

3.7716-01 

1.1226-01 

1.640E*Q4 

2.7686-01 

3.6156-01 

1.2056-01 

I.66OE*04 

2.8746-01 

3.4596-01 

1.2906-01 

1.680E*04 

2.9736-01 

3.3036-01 

1.3776-01 

1.700E*04 

3.0836-01 

3.1476-01 

1.4646-01 

1.720£*04 

3.1846-01 

2.9916-01 

1.5526-01 

I.T40E*04 

3.2836-01 

2.8386-01 

1.6396-01 

1.7bOE*04 

3.3806-01 

2.6876-01 

1.7266-01 

1.780E*04 

3.4746-01 

2.5386-01 

1.8126-01 

l.SOOE*04 

3.5646-01 

2.3936-01 

1.8976-01 

1. 8206*04 

3.6526-01 

2.2536-01 

1.9,7f-(!l 

1.8406*04 

3.7366-01 

2.1166-01 

2.0606-01 

l.860E*04 

3.8166-01 

1.9846-01 

2.1386-01 

1.880E*04 

3.8936-01 

1.8586-01 

2.2136-01 

1.4006*04 

3.9666 -01 

1.7376-01 

2.2856-01 

1.9206*04 

4.0366-01 

1.6216-01 

2.3546-01 

1.9406*04 

4.1016-01 

3.5126-01 

2.4206-01 

1.9606*04 

4.1636-01 

1.4086-01 

2.4836-01 

1.9806*04 

4.2226-01 

1.3106-01 

2.5426-01 

2.0006*04 

4.2776-01 

1.2176-01 

2.5986-01 

2.0206*04 

4.3286-01 

1.1316-01 

2.6506-01 

2.0406*04 

*.3766-01 

1.0496-01 

2.6996-0 I 

2.0606*04 

4.4216-01 

9.7366-02 

2.7456-01 

2.0806*04 

4.4636-01 

9.0296-02 

2.7886-01 

2.1006*04 

4.5026-01 

8.3706-02 

2.82 86-01 

2.1206*04 

4.5386-01 

7.7596-02 

2.8656-01 

2.1406*04 

4.5726-01 

7.1916-02 

2.8996-01 

2. 1606*04 

4.6036-01 

6. 6656-02 

2.9316-01 

2.1806*04 

4.6326-01 

6.1796-02 

2.9606-01 

2.2006*04 

4.6596-01 

5,7296-02 

2.9876-01 

2.2206*04 

4.6856-01 

5.3136-02 

3.0126-01 

2.2406*04 

4.7086-01 

4.9296-02 

3.0346-01 

2.2606*04 

4.7306-01 

4.5746-02 

3.0556-01 

2.2806*04 

4.7506-01 

4.2476-02 

3.0746-01 

2.3006*04 

4.7696-01 

3.9456-02 

3.0916-01 

2.3206*04 

4.7876-01 

a.6676-02 

3.1076-01 

2.3406*04 

4.8046-01 

3.4106-02 

3.1216-01 

2.3606*04 

4.8206-01 

3.1736- 02 

3.1346-01 

2.3806*04 

4.8356-01 

2.9556-02 

3.1456-01 

2.4006*04 

4.8496-01 

2.7536-02 

3.1S5F-01 

2.4206*04 

4.8636-01 

2.5676-02 

3.1646-01 

2.4406*04 

4.8766-01 

2.3956-02 

3.1726-01 

2.4606*04 

4.8896-01 

2.2366-02 

3.1796-01 

2.4806*04 

4.9016-01 

2.0906-02 

3.1S4E-01 

2.5006*04 

4.9136-01 

1.9546-02 

3.1896-01 


0** 

0- 

02 

02* 

7.3366-20 

2.0556-05 

3.9816-04 

2.7126-06 

2.4046-19 

2.4336-05 

3.4186-04 

2.8776-08 

7.8036-19 

2.8196-05 

2.9886-04 

3.0386-08 

2.3186-18 

3.2086-05 

2.8136-04 

3.204E-08 

6.8076-18 

3.5896-05 

2.2846-04 

3.3796-08 

1.9286-17 

3.9856-05 

1.9086-04 

3.5576-08 

5.2546-17 

4.3346-03 

1. 7506-04 

3.7396-08 

1.3816-18 

4.6956-05 

1.5386-04 

3.9236-06 

3.5176-18 

5.0476-05 

1.3506-04 

4.1096-06 

5.652 6-16 

5.3906-05 

1.1006-04 

4.2986-06 

2.0826-15 

5.7236-05 

1.0526-04 

4.4056-08 

4.7706-15 

6.0446-05 

9.3186-05 

4.6746-04 

1.0726-14 

6. 3526-05 

8.2716-05 

4.0836-04 

2.3456-14 

6.8486-05 

7.3606-05 

5.0526-06 

4.9976-14 

6.9246-05 

6.5826-05 

5.2406-06 

1.0396-13 

7. 1856-05 

5.0626-05 

5.4276-06 

2.1116-13 

7.4286-05 

5.2466-05 

S.61IE-06 

4.1986-13 

7.8466-05 

4.7016-05 

5.7926-06 

8.1646-13 

7.8436-05 

4.2106-05 

5.9706-06 

1.5576-12 

8.0166-05 

3. 7086-05 

6.1426-06 

2.9U6-12 

8.1656-05 

3.4056-05 

8.3006-06 

5.3526-12 

8.2866-05 

3.0826-05 

6.4676-06 

9.6646-12 

8.:.8lE-05 

2. 7556-05 

6.6176-06 

1.7186-11 

8.4486-05 

2.4796-05 

8.750E-06 

2.9996-11 

8.4886-05 

2.2016-05 

6.0086-06 

5.1816-11 

8.4986-05 

2.0076-05 

7.0026-06 

8.7526-11 

8.4776-05 

1.8056-05 

7.1036-06 

1.4636-10 

8.4316-05 

1.6216-05 

7.1086-06 

2.4136-10 

8.3576-05 

1.4586-05 

7.2556-06 

3.9286-10 

8.2566-05 

1.3056-05 

7.3026-06 

6.3126-10 

8.1306-05 

1.1896-05 

7.3296-06 

1.0026-09 

7.9796-05 

1.0056-05 

7.3336-06 

1.5716-09 

7.8056-05 

9.3256-08 

7.3146-06 

2.4356-09 

7.8106-05 

8.3086-06 

7.2706-06 

3.7316-09 

7.3956-05 

7.3026-08 

7.2016-06 

5.6546-09 

7.1636-05 

6,5086-06 

7.1076-06 

8.4776-09 

6.9146-05 

5.7896-06 

6.9876-06 

1.2586-08 

6.6526-05 

5.1086-06 

6.8426-06 

1.8476-08 

6.3786-05 

4.4016-06 

6.6746-06 

2.6866-08 

6.0956-05 

3.9086-06 

6.4836-06 

3.8696-08 

5.8056-05 

3.4426-06 

6.2716-06 

5.5206-08 

5.5116-05 

2.9996-06 

6.0416-06 

7.8056-08 

5.2136-05 

2.6046-06 

5.7946-06 

1.0946-07 

4.9166-0: 

2.2546-06 

5.5346-06 

1.5206-07 

4.6206-05 

1.9446-06 

5.2636-06 

2.0956-07 

4.3276-05 

1. 6716-06 

4.9856-06 

2.-8646-07 

4.040E-OS 

1.4126-06 

4.7016-06 

3.8856-07 

3.7616-05 

1.2236-06 

4.4166-06 

5.2306-07 

3.4906-05 

1.0416-04 

4.1326-06 

6.9916-07 

3.2296-05 

8.8056-07 

3.8516-06 

9.2806-07 

2.9796-05 

7.4756-07 

3.5766- 06 

1.2236-06 

2.741£-05 

6.3076-07 

3.3106-06 

1.8026-06 

2.5166-05 

5.3006-07 

3.0536-06 

2.0866-06 

1.3046-05 

4.4586-07 

2.8076-06 

2. 6986- Of 

1.1056-05 

3.7326-07 

2.5736-06 

3.4706-01 

1.9196-05 

3.1206-07 

2.3536- 06 

4.4376-01 

1.7466-05 

2.6046-07 

2.1466-06 

5.6446-01 

1.586E-0S 

2.1696-07 

1.9536-06 

7.1416-01 

1.4386-05 

1.8056-07 

1.7746 - 06 

8.9896-06 

1.3036-05 

I. 5006-07 

1.6086-06 

1. 1266-05 

1.1796-05 

1.2466-07 

1.4556-06 

1.4046-05 

1.0656-05 

1.0146-07 

1.3156-06 

1.7436-05 

9.6176-06 

8.5796-08 

1.1886- 06 

2.1536- 05 

8.8786-06 

7.1186-08 

1.0716-06 

2.6496-05 

7.8266-06 

5.9036-08 

9.6526-07 

3.2476- 05 

7.0556-06 

4.8076-08 

8.6926-07 

3.9636-05 

6.3586-06 

4.0846-08 

7.8256-07 

4.8186-05 

5.7296-06 

3.3756-08 

7.0416-07 

5.8376-05 

5.1636-06 

2.8046-08 

6.3356-07 

7.0456-05 

4.6526-06 

2.3326-08 

5.6996-07 

8.4746-05 

4.1936-06 

1.9416-08 

5.1276-07 

1.0166-04 

3.7806-06 

1.6176-08 

4.6146-07 

1.2146-04 

3.4096-06 

1.3496-08 

4.1526-07 

1.4466-04 

3.0766-06 

U 1276-08 

3.7386-07 

1.7166-04 

2.7776-06 

9.4226-09 

3.3676-07 

2.0326-04 

2.5086-06 

7. 8006-09 

3.0346-07 

2.3986-04 

2.2676-06 

8.6286-09 

2.7356-07 

2.8226-04 

2.0506-06 

5.5566-09 

2.4686-07 

3.3116-04 

1.8556-06 

4. 6236-09 

2.2276-07 

3.8756-04 

1.6806-06 

3.9386-09 

2.0126-07 

4.5236-04 

1.5236-06 

3.3206-09 

1.8186-07 

5.2656-04 

U3S1E-06 

2.8056-09 

1. 6446-07 

6.1146-04 

1.2546-06 

2.3746-09 

1.4886-07 

7.0616-04 

1.1396-06 

2.0126-09 

1.34 76- 07 


oz- 

2.1T5C-Oa 

2.297E-0a 

2.299E~Oa 

2.3O3E-0a 

2.22aE-oa 

2.229E-oa 

2.165E-Oa 

2.09OE-0a 

2.ooaE-oa 

1.923E-0a 

1. a36E-oa 
i.7a9E-oa 
i.6a2E-oa 
l.STAE-Oa 
t.«92E-0a 
1.41OE-0a 
1.330E-0a 
i.252E-Oa 
1.177E-0a 
1.103E-0a 
1.032E-Oa 
9.630E-09 
8.9aaE-09 
a.327E*09 
7.713E-09 
7.12SE-09 

а. S*3E-09 

б. 026E-09 
5.5i7E-09 
S.034E-09 
4.578E-09 
9.1«8E>09 
3.795E-09 
3.389E-09 
3.018E-09 
2.69«E~09 
2.39«E-09 

2. U8E-09 

1.B66E-09 
1.637E-09 
1.429E-09 
1.242E-09 
1.075E-09 
9.253E-tO 
7.930E-10 
6.768E-10 ; 

9.74«E-1U 
4.858E-10 
4.089E-10 
3.428E-10 
2.862E-10 
2.381E-10 
1.973E-10 
1.629E-I0 
1.342E-10 
1.102E-10 
9.g22E-U 
7.372E-11 
4.012E-11 
4.894E-U 
3.979E-II 
3.231E-11 
2.627E-11 
2.126E~11 
1.723E-11 
i.397E-ll 
1.132E-11 
9.ireE-J2 ; 
7.445E-I2 ’ 

6.043E-12 
4.910E-12 
3.992E-12 
3.2SOE-12 
2.649E-12 
2.161E-12 
1.766E-12 
1.44SE>12 
1.18SE-12 
9.724E-13 
7.995E-13 
6.585E-1? 
5.432E- I- 
4.489E-' 
3.7i6E->. 


Table II.- Continued 


c 

C» 

C»* 

C- 

CO 

CO* 

C02 

C2 

T 

2.075E-01 

3.2UE-03 

1.8376-13 

4.9306-06 

1.8096-01 

2.1846-04 

2.9206-05 

4.4486-04 

8.4006*03 

2.322E-01 

4.219E-03 

4.324E-13 

6.4376-06 

1.4186-01 

2.2196-04 

1.9616-05 

4.5226-04 

8.6006*03 

2.523E-01 

5.392E-03 

9.751E- 13 

a.0156-06 

1.0936-01 

2.2166-04 

1.2996-05 

4.37*E-04 

8.8006*03 

2.6T9E-01 

6.744E-03 

2.121E-12 

9.6046-06 

8.3236-02 

2.1826-04 

8.5416-06 

4. 0736-04 

9.0006*03 

2.T93E-01 

8.284E-03 

4.450E-12 

1.1166-05 

6.2986-02 

2.1276-04 

5.5956-06 

3.6886-04 

9. 2006*03 

2.6T3E-01 

1.002E-02 

9.040E-12 

1.2676-05 

4.7536-02 

2.0576-04 

3.6676-06 

3.2746-04 

9.4006*03 

2.923E-01 

1.197E-'32 

1. 7826-11 

1.4106-05 

3.5886-02 

1.9806-04 

2.4136-06 

2.8666-04 

9.6006*03 

2.9S4E-01 

1.4HE-02 

3.416E-11 

1.5466-05 

2.71^6-02 

1.8986-04 

1.5976-06 

2.4866-04 

9.8006*03 

2.965E-01 

1.654E-02 

6.J78E-11 

1.6746-05 

2.0626-02 

1.8156-04 

1.0656-06 

2.1426-04 

1.0006*04 

2.96IE-01 

1.918S-02 

1.162E-10 

1.7946-05 

1.5746-02 

1.7326-04 

7.1626-07 

1.8396-04 

1.0206*04 

2.9«6E-01 

2.207S-02 

2.070E-10 

1.9066-05 

1.2076-02 

1.6516-04 

4. 8566-07 

1.5746-04 

1.0406*04 

2.92U*01 

2.522E-02 

3.606E-10 

2.0086-05 

9.3126-03 

1.5736-04 

3.3226-07 

1.3466-04 

1.0606*04 

2.e8TE*Ol 

2.863E-02 

6.157E-10 

2.1016-05 

7.2216-03 

i. 4976-04 

2.2916-07 

1. 1496-04 

1.0806*04 

2.84TE-01 

3.230P-02 

1.031E-09 

2.1846-05 

3.4296-03 

1.4256-04 

1.5936-07 

9.7996-05 

1.1006*04 

2.80OE'01 

3.622E-02 

1.6956-09 

2.2566-05 

4.4106-03 

1.3546-04 

1.1166-07 

8.3536-05 

1.1206*04 

2.T*7E-01 

4.040E-02 

2.739E-Q9 

2.3186-05 

3.4726-03 

1.2876-04 

7.8766-08 

7.1156-05 

1.1406*04 

2.tS9E-01 

4.482E-02 

4.353E-09 

2.3686-05 

2.7456-03 

1.2226-04 

5.5946-08 

6.0556-05 

l.lb0E*04 

2.627E-01 

4.947E-02 

6.809E-09 

2.4066-05 

2.1796-03 

1.1596-04 

5.9986-08 

5.1496-05 

1.1806*04 

2.S60E-01 

5.43i‘^-02 

1.0t9E-08 

2.4316-05 

1.7366-03 

1.0996-04 

2.8726-08 

4. 5756-05 

1.2006*04 

2.989E-01 

5.9’9E-02 

1.594E-08 

2.4456-05 

1.3886-03 

1.0406-04 

2.0746-08 

J.709E-C5 

1.2206*04 

2.915E-01 

4.4ilE-32 

2. 3896-08 

2.4466-05 

1.1136-03 

9.83 86 - 05 

1.5046-08 

3.1416-05 

1.2406*04 

2.338E-01 

6.99SE'J2 

3.534E-08 

2.4356-05 

8.9506-04 

9.2916-05 

1.0956-08 

2.6566-05 

1.2606*04 

2.258E-01 

7.54iF -u’ 

5.162E-08 

2.4126-05 

7.2146-04 

8.7606-05 

8.0036-09 

2.2416-05 

1.2806*04 

2.176E-01 

a.lOi: 

7.450E-08 

2.3786-05 

5.8266-04 

8.2476-05 

5.8656-09 

1.8876-05 

1.3006*04 

2.092E-01 

8.662E-: 2 

1.0636-07 

2.3346-05 

4.7136-04 

7.7506-05 

4.3086-09 

1.5866-05 

1.3206*04 

2.006E-01 

9. 223E-02 

1.499E-07 

2.2806-05 

3.8196-04 

7.2706-05 

3.1716-09 

1.3306-05 

1.3406*04 

l.920E-0i 

9.782E-02 

^.0936-07 

2.2166-05 

5.0986-04 

6 . 80 56 -05 

2.3386-09 

1.1126-05 

1.3606*04 

I.639E-01 

1.033E-01 

2. 8926-07 

2.1466-05 

2.3166-04 

6.3576-05 

1.7266-09 

9.2816-06 

1.3806*04 

1.7+7E-01 

U088E'01 

3.957E-07 

2.0686-05 

2.0456-04 

5.9256-05 

1.2756-09 

7.7256-06 

1.4006*04 

1.661E-01 

1.140E-01 

5.362E-07 

1.9856-05 

I. 6636-04 

5.5106-05 

9.4286- 10 

6.4146-06 

1.4206*04 

1.57<E-01 

1.191E-01 

7.2016-07 

1.8976-05 

1.3536-04 

5.1116-05 

6.9726-10 

5.3126-06 

1.4406*04 

1.993E-01 

1.241E-01 

9.585E-07 

1.6066-05 

1.1016-04 

4.7306-05 

5.1546-10 

4.3896-06 

1.4606*04 

1.411E-01 

'.28aE-01 

1.2656-06 

1.7136-05 

8.9576-05 

4.3666-05 

3.8106-10 

3.6176-06 

1.4806*04 

1.331E-01 

1.332E-01 

1.657E-06 

1.4196-05 

7.2896-05 

4,0206-05 

2.8146-10 

2.9746-06 

1.5006*04 

1.253E-01 

l.3 74E--iyi 

2.152E-06 

1.5256-05 

5.9306-05 

3.6916-05 

2.0766- 10 

2,4406-06 

1.5206*04 

1.178E-01 


2.776E-06 

1.4316-05 

4.8236-05 

3.3816-05 

1.5306- 10 

1.9986-06 

1.5406*04 

K106E-01 

1 .449E-01 

3.5546-06 

1.3396-05 

3.9216-05 

3.0886-05 

1.1276-10 

1.6336-06 

1.5606*04 

1.037E-01 

1.482E-01 

4.520E-06 

1.2496-05 

3.1866-05 

2.8136-05 

8.2816-11 

1.3326-06 

1.5306*04 

9.707E-02 

1.532E-01 

5.711E-06 

1.1626-05 

2.5876-05 

2. 5566-05 

6.0776- 11 

1.0856-06 

1.6006*04 

9.075E-02 

1.539E-01 

7.173E-06 

1.0776-05 

2.1006-05 

2.3176-05 

4.4516-11 

8.8206-07 

1.6206*04 

8.975E-02 

1.3*.3F-Ol 

8.9556-04 

9.9656-06 

1.7036-05 

2.C946-05 

3.2546- 11 

7.1626-07 

1.6406*04 

7.907E-02 

1.584E-01 

1. 1126-05 

9.1956-04 

1.3816-05 

1.8886-05 

2.3756-11 

5.8096-07 

1.6606*04 

7.571E-02 

1.603E-01 

1.373E-05 

8.4646-06 

1.1186-05 

1.6996-05 

1.7296-11 

4.70 76-07 

1.6806*04 

6.665E-02 

1.619E-01 

l.e88E-05 

7.7756-06 

9.0546-06 

1.5246-05 

1.2576-11 

3.6106-07 

1.7006*04 

6.390E-02 

1.633E-01 

2.065E-05 

7.1276-04 

7.32 56-06 

1.36 56-05 

9.1136-12 

3.0836-07 

1.7206*04 

5.999E-02 

1.644E-01 

2.515E-05 

6.5206-04 

5.9226-06 

1.2206-05 

6.5966-12 

2.4936-07 

1.7406*04 

5.527E-02 

1.654E-01 

2.050E-05 

5.9 5' c-06 

4.7856-06 

1.0086-05 

4. 7546- 12 

2.0166-07 

1.7606*04 

5.138E-02 

U661E-01 

3.684E-05 

5.4286-04 

3.8656-06 

9.6816-06 

3.4356-12 

1.6296-07 

1.7806*04 

4.775E-02 

1.667E-01 

4.4356-05 

4.9416-06 . 

3.1206-06 

8.6016-06 

2.4736-12 

1.3176-07 

1.8006*04 

4.437E-Q2 

l.'.72E-01 

5.319E-05 

4.4926-06 

3.5186-06 

7.6306-06 

1.7776-12 

1.0656-07 

1.8206*04 

4.123E-02 

l.t75E-01 

6.360F-05 

4.0786-06 

2.0326-06 

6.7596-06 

• .275F-12 

8.6156-08 

1.8406*04 

3.831E-02 

1.477F-31 

7. 580E-05 

3.6996-06 

1.6396-06 

5.9796-06 

9. 1416-13 

6.9736-08 

1.8606*04 

3.E61E-02 

1.679E-01 

9.008F-05 

3.3516-06 

1.3236-06 

5.2836-06 

6.5366- 13 

5.6486-08 

1.8806*04 

3.310E-02 

1.679E-01 

1.0476-04 

3.0346-04 

1.0686-06 

4. 6646 -06 

4.6836-13 

4.5796-08 

1.9006*04 

3.079E-02 

1 .679E-31 

1.2o26-04 

2.7446-06 

8.6186-07 

4.1146-06 

3.3496-13 

3. 7166-08 

1.9206*04 

2.864E-02 

1.678E-01 

1.4886-04 

2.481E-06 

6. 9606-07 

3. 6266-06 

2. 3956- 13 

3.0196-06 

1.9406*04 

2.686E-02 

1.677E-01 

1.7496-04 

2.242E-06 

5.4246-07 

3.1956-06 

1.7126-13 

2.4566-08 

1.9606*04 

2.483E-02 

1.67t'F-7l 

2.9536-04 

2.0256-06 

4.5486-07 

2.8146-06 

1.2246-13 

2.0016-08 

1.9806*04 

2.314E-02 

l.i74E-ai 

2.4036-04 

1.829E-06 

3.6816-07 

2.4786-06 

8.7606- 14 

1. 6326-06 

2.0006*04 

2.158E-02 

1.672E-01 

2.8076-04 

1.652E-06 

2.9826-07 

2.1826-06 

6-272E-U 

1.5246-08 

2.0206*04 

2.013E-02 

1.S70E-01 

3.272E-04 

1.4926-04 

2.4186-07 

1.9216-06 

4.4956-14 

1.0926-08 

2.0406*04 

1.8S0E-02 

1.868E-01 

3.8066-04 

1.347E-04 

1.9646-07 

1.5926-06 

3.2256- 14 

8.9496-09 

2.0606*04 

1.757E-02 

1.44iE-01 

4.4176-04 

1.2176-04 

1.5976-07 

1.4906-06 

2.3186- 14 

7.5496-09 

2.0806*04 

l.i>43E-02 

U6o3£-Ol 

5.1176-04 

1.099E-06 

1.3006-07 

1.3136-06 

1.66B6- 14 

6.0466-09 

2.1006*04 

1.538E-02 

1.661E-01 

5.9166-04 

9.9316-07 

1.06 06-07 

1.1586-06 

1.2036-14 

4.9846-09 

2,1206*04 

I.44JE-02 

1 .858E-01 

6.8256-04 

8.9776-07 

8.6596-08 

1.0216-06 

8.4896-15 

4.1156-09 

2.1406*04 

1.351E-02 

1.656E-01 

7.8596-04 

8.1186-07 

7.0846-08 

9.0136-07 

6.2916-15 

3.4046-09 

2.1606*04 

1.267E-02 

1.8536-71 

9.0326-04 

7.344E-07 

5.805=-08 

7.9606-07 

4.5656-15 

2.8226-09 

2. 1806*04 

1.190E-02 

1.6516-01 

1.0366-03 

6.6486-07 

4. 7666-08 

7.0356-07 

3.3206- 15 

2.3436-09 

2.2006*04 

1.119E-02 

1.448E-01 

1.1866-03 

4.0206-07 

3.9196-08 

6. 2226-07 

2.4216- 15 

1.9496-09 

2.2206*04 

1.052E-02 

1.6..3F-01 

1.3556-03 

5.4556-07 

2.2296-08 

5.5086-07 

1.7706- 15 

1.6246-09 

2.2406*04 

9.903E-03 

1.442E-01 

1.34 56-03 

4.9446-07 

2.66 56 -08 

4.8806-07 

1.2976-13 

1.3566-09 

2.2606*04 

9.329E-03 

I.639E-01 

1. 7596-03 

4.4876-07 

2.2046-08 

4.3266-07 

9. 5366-16 

1.1346-09 

2.2806*04 

8.794E-03 

l.t3ei£-01 

1.9936-03 

4.0736-07 

1.8266-08 

3.8396-07 

7.0286-16 

9.4976-10 

2.3006*04 

8.296E-03 

1.63>'-71 

2.265E-03 

3.7006-07 

1.5166-08 

3.4106-07 

5.1956-16 

7.9686-10 

2.3206*04 

7.832E-03 

1.6286-91 

2.5636-03 

3.3626-07 

1.2606-08 

3.0316-07 

3. 8506- 16 

6.6966-10 

2.3406*04 

7.399E-03 

I.624E-01 

2.8946-03 

3.0586-07 

1.0506-08 

2.6966-07 

2.8626- 16 

5.6366-10 

2.3606*04 

6.994E-03 

1.619E-01 

3.2626-03 

2.7826-07 

8.7626-09 

2.4016-07 

2.1336-16 

4.7506-10 

2.3806*04 

6.613E-03 

1.414E-01 

3.4706-03 

2.5336-07 

7.3256-09 

2.1396-07 

1.5946-16 

4.0096-10 

2.4006*04 

6.260E-03 

1.609F-31 

4.1206-03 

2.3086-07 

6.1356-09 

1.9086-07 

1.1956- 16 

3.3696-10 

2.4206*04 

5.927E-03 

1.603E-01 

4.4146-03 

2.1046-07 

5.1466-09 

1.7026-07 

8.9826-17 

2.8686-10 

2.4406*04 

5.615E-03 

1.596E-01 

5.1626-03 

1.9196-07 

4.3246-09 

1.5206-07 

6.7496- 17 

2.4306-10 

2.46 06*04 

5.321E-03 

1.589E-01 

5.7616-03 

1.7516-07 

3.6396-09 

1.3596-07 

5.1156-17 

2.0616-10 

2.4806*04 

5.044E-03 

1.581E-01 

6.4176-03 

1.5986-07 

3.0686-09 

1.2156-07 

3.8766-17 

1.7506-10 

2.5006*04 
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P/PO • 9.00E*00 


T 

E- 

0 

0* 

0** 

0- 

02 

02* 

02- 

1.000E»U2 

0. 

0. 

0. 

0. 

0. 

4.5628-11 

1.7608-18 

0. 

2.0Ut)E«02 

0. 

2.536E-68 

0. 

0. 

0. 

5.1618-11 

1.7W-18 

0. 

3.000E«02 

0. 

1.22SE-46 

1.014E-80 

0. 

0. 

6.0S1E-11 

1.7608-18 

0. 

4.000E*02 

0. 

7.8418-36 

2.873E-63 

0. 

0. 

4.7068-11 

1.7608-18 

0. 

S.OOOE»02 

0. 

2.7578-29 

7.947E-53 

0. 

0. 

5.0268-11 

1.7608-18 

0. 

6.000E402 

0. 

6.462E-2S 

7.513E-46 

0. 

0. 

5.1578-11 

1.7608-18 

4.0148-96 

7.000E402 

S.050E-80 

8.345E-22 

7.635E-41 

0. 

1.2078-90 

4.8518-11 

1.7608-18 

6.5518-83 

B.000E402 

1.967E-68 

3.7118-19 

2.149E-37 

0. 

7.0628-78 

1.9398-10 

1.7608-18 

9.3178-72 

9.000E402 

1.397E-58 

1. 1068- 16 

4.046E-35 

0. 

1.0368-66 

3.7098-09 

1.7608-18 

1.9498-61 

1.000E403 

1.247E-50 

1.1338-14 

2.515E-33 

0. 

1.0908-57 

4.6718-08 

1.7608-18 

4. 5988-53 

1.100E*03 

4.092E-44 

5.030E-13 

7.4008-32 

0. 

2.6468-50 

3.6608-07 

1.7608-18 

3.2908-46 

U200E»03 

1.1208-38 

1.189E-I1 

1.245E-30 

0. 

3.7718-44 

2.0318-06 

1.7608-18 

1.6808-40 

1.300E»03 

4.5208-34 

1.7318-10 

1.362E-29 

0. 

6.0688-39 

8.6088-06 

1.7608-18 

1.1348-35 

l.400E»03 

4.0648-30 

1.7208-09 

1.062E-28 

0. 

1.7598-34 

2.9028-05 

1.7608-18 

1.5598-31 

l.$0aE»03 

1.0928-26 

1.2598-08 

6.3128-28 

0. 

1.2938-30 

0.7168-05- 

1.7608-18 

5.9808-28 

t.600E*03 

1.1098-23 

7.1898-08 

3.011E-27 

0. 

3.1218-27 

2.2238-06 

1.7608-18 

8.1688-25 

1.700E*03 

4.9948-21 

3.3458-07 

1.1968-26 

0. 

2.9988-24 

5.0708-04 

1.7658-18 

4.7368-22 

1.800E403 

7.7398-19 

1.3128-06 

6.105E-26 

0. 

9.0318-22 

1.0538-03 

2.6248-18 

9.0968-20 

1.900E403 

1.4488-17 

4.4558-06 

1.2798-24 

0. 

3.041E-‘20 

2.0218-03 

1.8318-17 

2.0438-18 

2.000E403 

1.3448-16 

1.3388-05 

3.007E-23 

0. 

4.7548-19 

3.6248-03 

1.5888-16 

2.2158-17 

2.100E403 

9.7438-16 

3.6138-05 

5.434E-22 

0. 

5.4828-18 

6.U7E-03 

1.1648-15 

1.8308-16 

2.200E*03 

5.8758-15 

8.9038-05 

7.6058-21 

1.8038-85 

5.0078-17 

9.0158-03 

7.1578-15 

1.2318-15 

2.300E»03 

3.0278-14 

2.0248-04 

8.4938-20 

1.3718-81 

3.7428-16 

1.5078-02 

3.7588-14 

6.9418-15 

2.400E*03 

4.3598-13 

4.2838-04 

7.7798-19 

4.9928-78 

2.3458-15 

2.2168-02 

1.7178-13 

3.3468-14 

2.S0OE403 

5.4028-13 

8.5078-04 

5.980E-18 

9.5108-75 

1.2578-14 

3.1308-02 

6.9288-13 

1.4038-13 

2.600E403 

1.9278-12 

1.5968-03 

3.937E-17 

1.0218-71 

5.8618-14 

4.2088-02 

2.5038-12 

5.1898-13 

2. 700E*03 

6.2358-12 

2.8428-03 

2.257E-16 

6.5908-69 

2.4098-13 

5.6278-02 

8.1818-12 

1.7128-12 

2.800E«0} 

1.8498-11 

4.8288-03 

1.1438-15 

2.7008-66 

8.8378-13 

7.1038-02 

2.4438-11 

5.0858-12 

2.900E«'03 

5.0658-11 

7.8538-03 

5.178E-15 

7.3618-64 

2.9228-12 

0.8908-02 

6.7188-11 

1.3728-11 

3.000E*03 

1.2918-10 

1.2278-02 

2.122E-14 

1.3938-61 

8.7838-12 

1.0488-01 

1.7138-10 

3.3838-11 

3.100E403 

3.080E-10 

1.8488-02 

7.937E-14 

1.8938-59 

2.4188-11 

1.2678-01 

4.0778-10 

7.6748-11 

3.200E403 

6.9148-10 

2.6898-02 

2.7348-13 

1.9128-57 

6.1408-11 

1.4168-01 

9.1058-10 

1.6108-10 

3.300E403 

1.4688-09 

3.7888-02 

8.73SE-13 

1.4738-55 

1.4468-10 

1.5058-01 

1.9178-09 

3.1398-10 

3.400E»03 

2.9598-09 

5.178E-02 

2.6088-12 

8.8728-54 

3.1758-10 

1.6068-01 

3.8248-09 

5.7128-10 

3.500E403 

S.684E-09 

6.8828-02 

7.3108-12 

4.2718-52 

6.5298-10 

1.7028-01 

7.2538-09 

9.7408-10 

3.600E*03 

1.044E-08 

8.9108-02 

1.935E-I1 

1.6758-50 

1.2638-09 

1.8188-01 

1.3138-08 

1.5628-09 

3.700E*03 

1.8408 -08 

1.1258-01 

4.859E-11 

5.4428-49 

2.3088-09 

1.8238-01 

2.2778-08 

2.3648-09 

3.800E*03 

3.117E-08 

1.388E-01 

1.162E-10 

1.4918-47 

3.9958-09 

1.7078-01 

3.7918-08 

3.3868-09 

3.900E403 

5.092E-08 

1.6758-01 

2.658E-10 

3.4818-46 

6.5758-09 

1.7148-01 

6.0788-08 

4.6048-09 

4.000E*03 

8.0388-08 

1.9808-01 

5.832E-10 

7.0208-45 

1.0328-08 

1.6118-01 

9.4038-08 

5.9568-09 

4.100E4'03 

1.2298-07 

2.2958-01 

1.231E-09 

1.2368-43 

1.5488-08 

1.4038-01 

1.4O7E-07 

7.3558-09 

4. 2008*03 

1.8258-07 

2.6108-01 

2.5048-09 

1.9178-42 

2.2298-08 

1.3608-01 

2.0388-07 

8.6918-09 

4.300E*03 

2.6378-07 

2.9188-01 

4.9258-09 

2.6408-41 

3.0878-08 

1.1088-01 

2.8668-07 

9.8608-09 

4.400E*03 

3.7188-07 

3.2108-01 

9.373E-09 

3.2528-40 

4.1278-08 

1.0368-01 

3.915E-0T 

1.0788-08 

4.500E*03 

5.1288-07 

3.4808-01 

1.7298-08 

3.6028-39 

5.3498-08 

8.9068-02 

5.2058-07 

1.1408-08 

4.600E*03 

6.9418-07 

3.7228-01 

3.0948-08 

3.6028-38 

6.7468-08 

7.5558-02 

6.7438-07 

1.1738-08 

4.700E»03 

9.2488-07 

3.9358-01 

5.3778-08 

3.2638-37 

8.3168-08 

6.3418-02 

8.5218-07 

1.1808-08 

4.8008*03 

1.2178-06 

4.1198-01 

9.074E-08 

2.6858-36 

1.0078-07 

5.2788-02 

1.0518-06 

1.1668-08 

4.9008*03 

1.5868-06 

4.2758-01 

1.488E-07 

2.0118-35 

1.2028-07 

4.3078-02 

1.2688-06 

1.1388-08 

5.0008*03 

2.0538-06 

4.4048-01 

2.3728-07 

1.3748-34 

1.4218-07 

3.6808-02 

1.4968-06 

1.1038-08 

5.1008*03 

2.6478-06 

4.5118-01 

3.676E-07 

8.5748-34 

1.6698-07 

2.9028-02 

1. 7288-06 

1.0668-08 

5.2008*03 

3.4058-06 

4.5998-01 

5.544E-07 

4.9048-33 

1.9548-07 

2.4368-02 

1.9578-06 

1.0308-08 

5.3008*03 

4.3758-06 

4.6718-01 

8. 1478 -07 

2.5808-32 

2.2838-07 

2.0068-02 

2.1758-06 

9.9798-09 

5.4008*03 

5.6198-06 

4.7298-01 

1.1688-06 

1.2538-31 

2.6678-07 

1.6568-02 

2.3778-06 

9.7098-09 

5.5008*03 

7.2148-06 

4.7768-01 

1.6368-06 

5.6438-31 

3.1168-07 

1.3708-02 

2.5588-06 

9.4948-09 

5.6008*03 

9.2558-06 

4.8158-01 

2.2458-06 

2.3698-30 

3.6428-07 

1.1598-02 

2.7178-06 

9.3328-09 

5.7008*03 

1.1868-05 

4.8468-01 

3.0208-06 

9.3158-30 

4.2588-07 

9.4968-03 

2.8518-06 

9.2228-09 

5.800E*03 

1.5198-05 

4.8728-01 

3.9928-06 

3.4458-29 

4.9798-07 

7.9558-03 

2.9628-06 

9.1598-09 

5.9008*03 

1.9418-05 

4.8948-01 

5.1938-06 

1.2038-28 

5.8218-07 

6.6048-03 

3.0518-06 

9.14C8-09 

6.0008*03 

2.4768-05 

4.9138-01 

6.6548-06 

3.9858-28 

6.8048-07 

5.6598-03 

3.1178-06 

9.1- .■-09 

6.1008*03 

3.1538-05 

4.9298-01 

8.4098-06 

1.255 8-27 

7.9538-07 

4.8078-03 

3.1628-06 

9.2.- -09 

6.2008*03 

4.0078-05 

4.9438-01 

1.0498-05 

3.7658-27 

9.2968-07 

4.1038-03 

3.1888-06 

9. 344 » -09 

6.3008*03 

5.0848-05 

4.9578-01 

1.2928-05 

1.0798-26 

1.0878-06 

3.5188-03 

3.1968-06 

9.503l-09 

6.400F*03 

6.4428-05 

4.9708-01 

1.5738-05 

2.9638-26 

1.2718-06 

3.0928-03 

3.186k-06 

9.7128-09 

6.5008*03 

8.1518-05 

4.9848-01 

1.8938-05 

7.8028-26 

1.4888-06 

2.6268-03 

3.1608-06 

9.9778-09 

6.6008*03 

1.0308-04 

5.0008-01 

2.2 558 -05 

1.9758-25 

1.7438-06 

2.2058-03 

3.1218-06 

1.0308-08 

6.7008*03 

1.3008-04 

5.0178-01 

2.6608-05 

4.8148-25 

2.0438-06 

1.9998-03 

3.0708-06 

1.0698-08 

6.8008*03 

1.6388-04 

5.0378-01 

3.1108-05 

1.1338-24 

2.3968-06 

1.7588-03 

3.0128-06 

1.1158-08 

6.9008*03 

2.0598-04 

5.0618-01 

3.6088-05 

2.5838-24 

2.8128-06 

1.5548-03 

2.9488-06 

1.1698-08 

7.0008*03 

2.5838-04 

5.0898-01 

4.1578-05 

5.7168-24 

3.2998-06 

1.3018-03 

2.8838-06 

1.2308-08 

7.1008*03 

3.2308-04 

5.1238-01 

4.7638-05 

1.2328-23 

3.8688-06 

1.2 348-03 

2.8208-06 

1.2998-08 

7.2008*03 

4.0238-04 

5.1628-01 

5.4348-05 

2.5918-23 

4.5298-06 

1.1108-03 

2.7618-06 

1.3758-08 

7.3008*03 

4.9878-04 

5.2088-01 

6.1818-05 

5.3418-23 

5.2918-06 

1.0038-03 

2.7118-06 

1.4608-08 

7.4008*03 

6.1498-04 

5.2608-01 

7.0178-05 

1.0818-22 

6.1648-06 

9.1188-04 

2.6718-06 

1.5518-08 

7.5008*03 

7.535E-04 

5.3198-01 

7.9588-05 

2.1558-22 

7.1558-06 

8.3928-04 

2.6428-06 

1.6488-08 

7.6008*03 

9.1738-04 

5.3848-01 

9.0228-05 

4.2388-22 

8.2688-06 

7.6528-04 

2.6258-06 

1.7508-08 

7.7008*03 

1.1098-03 

5.4558-01 

1.0238-04 

8.2368-22 

9.5078-06 

7.0598-04 

2.6218-06 

1.8568-08 

7.8008*03 

1.3318-03 

5.5308-01 

1.1618-04 

1.5848-21 

1.0878-05 

6.5978-04 

2.6308-06 

1.9638-00 

7.9008*03 

1.5858-03 

5.6078-01 

1.3198-04 

3.0198-21 

1.2368-05 

6.0748-04 

2.6518-06 

2.0698-08 

8.0008*03 

1.8748-03 

5.687E-01 

1.4998-04 

5.7048 - 21 

1.3968-05 

5.6598-04 

2.6838-06 

2.1738-08 

8.2008*03 

2.S62E-03 

5.8448-01 

1.9408-04 

1.9868-20 

1.7468-05 

4.9998-04 

2.7778-06 

2.3638-08 
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P/PO • 9. 005*00 


c 

C* 

C** 

C- 

CO 

CO* 

C02 

C2 

T 

e. 

0. 

0. 

0. 

0. 

0. 

1.0005*00 

0. 

1.0006*02 

0. 

9. 

0. 

0. 

2.0695-45 

0. 

1.0005*00 

0. 

2.0006*02 

0. 

0. 

0. 

0. 

7.S33E-41 

4.0045-81 

1.0006*00 

0. 

3.0006*02 

0. 

0. 

0. 

0. 

1.8325-28 

2.1525-60 

1.0005*00 

0. 

4.0006*02 

0. 

0. 

0. 

0. 

4.4476-23 

4.3985-48 

1.0006*00 

0. 

5.0006*02 

4.1615>S0 

4.08 35 -81 

0. 

0. 

3.8265-36 

7.3215-40 

1.0005*00 

a. 

6.0006*02 

3.0S05-66 

3.5465-68 

a. 

0. 

1.3275-32 

6.1535-34 

1.0005*00 

8.8585-92 

7.0006*02 

1.9435-So. 

1.0265-59 

0. 

0. 

2.9205-30 

1.9915-30 

1.0005*00 

9.4445-79 

8.0006*02 

1.129E-4S 

9.0595-35 

0. 

0. 

7.4835-09 

6.2155-29 

1.0005*00 

1.7345-69 

9.0006*02 

2.16 35-44 

6.2525-51 

0. 

2.0745-88 

9.3335-08 

7.9515-28 

1 .0005*00 

3.4295-62 

1.0006*03 

S.409P-40 

8.-613E-*8 

0. 

3.5385-78 

7.3185-07 

6.3485-27 

1.0005*00 

3.1405-56 

1.1006*03 

3.0525-36 

3.5765-45 

0. 

1.1905-69 

4.0616-06 

3.5855-26 

1.01035*00 

2.9545-51 

1.2006*03 

3.8535-33 

5.9055-43 

0. 

1.9506-42 

3.7285-05 

1.3525-25 

1.0905*00 

4.7515-47 

1.3006*03 

1. 7576-30 

4.71o=-41 

0. 

2.9735-54 

5.9656-05 

5.4505-25 

9.VV95-01 

1.9165-45 

1.4006*03 

3.5485-28 

2.1105-39 

2.5o55-95 

6.7905-51 

3.7435-04 

1.4195-24 

9.9975-01 

2.5545-40 

1.5006*03 

3.6935-26 

5.8825-38 

1.0925-91 

3.3255-46 

4.4465-04 

4.2025-24 

9.9935-01 

1.3875-37 

1.6006*03 

2.2285-24 

1.1165-36 

1.7585-88 

4.5416-42 

3.0345-03 

9.7776-24 

9.9856-01 

5.5876-25 

1.7005*03 

8.52 95-23 

2.2715-35 

2.7545-85 

1.4496-38 

2. 1789-03 

3.C73E-23 

9.9585-01 

5.0055-53 

1.8005*03 

2.2255-21 

1.6515-33 

4.7896-81 

4.0355-26 

4.0476-03 

4.1925-22 

9.93 9 5-01 

4.1505-31 

1.9006*03 

4.1915-20 

1.1345-31 

7.1905-77 

4.2276-54 

7.2625-03 

6.6505-21 

9.8915-01 

2.2115-29 

2.00u£e03 

S.96e5-19 

5.8875-30 

4.8916-73 

2.7275-32 

1.2295-02 

8.4175-20 

9.8155-01 

8.0535-28 

2.1005*03 

6.66 85-18 

2.0706-29 

1.4025-49 

1.1935-20 

3.9765-02 

8.5225-19 

9.7055-01 

2.1125-26 

2.2005*03 

6.0355-17 

5.3685-27 

2.1125-66 

3.7306-29 

3.0345-02 

7.0595-18 

9.5445-01 

4.1575-26 

2.3005*03 

4.5405-16 

1.0655-25 

1.7445-63 

8.6 925-28 

4.4736-02 

4.9035-17 

9.3276-01 

4.3406-24 

2.4005*03 

2.9005-15 

1.6725-2* 

3.5152-tl 

1.5626-16 

6.3456-02 

2.9145-16 

9.0446-01 

7. 7495-23 

2.5005*03 

1.6025-14 

2.1305-22 

2.6045-48 

2.2296-25 

8.6965-02 

1. 5015-15 

8.6885-01 

7.8245-22 

2.6005*03 

7.7765-14 

2.2545-22 

5. 2d56-56 

2.5875-24 

1. 1545-01 

6.8545-15 

8.2555-01 

6.5825-21 

2.7005*03 

3.3605-13 

2.0236-21 

7.3595-54 

2.4945-23 

1.4855-03 

2.8015-14 

7.7496-01 

4.7215-20 

2.8005*03 

1.3073-12 

1.5646-20 

7.2976-52 

2.0336-22 

1.8565-01 

1.0385-13 

7.1755-01 

2.9335-19 

2.9005*03 

4.62 85-12 

1.0575-10 

5.5315-50 

1.4245-21 

2.2595-03 

3.4975-13 

6.5505-01 

1.6005-18 

3.0005*03 

1.5045-11 

6. 3 8 95-19 

3.1716-48 

B. 6906-21 

2.4795-01 

1.0845-12 

5.4905-01 

7.754;-18 

3.1005*03 

4.3226-11 

3.4535-18 

1.4315-46 

4.6745-20 

3.1015-01 

3.1175-12 

5.2155-01 

3.3785-17 

3.2005*03 

1.2675-10 

1. 6955-17 

5.2025-45 

2.2415-19 

3.5095-01 

8.3715-12 

4.5475-01 

1.3365-14 

3.3005*03 

3.3335-10 

7.6235-17 

1.5526-43 

9.4755-19 

3.8905-01 

2.1135-11 

3.9056-01 

4. 8445-16 

^.4005*03 

8.2785-10 

3.1726-16 

3.9975-42 

3.7945-18 

4.2325-01 

5.0475-11 

3.3075-01 

1.3245-15 

3.5006*03 

1.9525-09 

1.2315-15 

8.3595-41 

1.3635-17 

4.5275-01 

1.1465-10 

2.7645-01 

5.0785-15 

3.6005*03 

4.3955-09 

4.4855-15 

1.5436-39 

4.4206-17 

4.7715-03 

2.4905-10 

2.2825-01 

1.4936-14 

3.7005*03 

9.8946-09 

1.3465-14 

2.5155-38 

1.3936-14 

4.9625-01 

5.1955-10 

1.8635-01 

4.1555-14 

3.8005*03 

1.9775-08 

5.0o8E-14 

3.6245-37 

4.1, ’06-16 

5.1345-03 

1.0465-09 

1.5065-01 

1.1035-13 

3.9005*03 

3.9836-08 

1.5905-13 

4.7115-34 

1.0925-15 

3.2015-01 

2.0416-09 

1.2085-01 

2.8105-13 

4.0005*03 

7.798C-08 

4.7955-13 

5.5555-35 

2.8086-15 

5.2615-01 

3.8715-09 

9.6136-02 

6.9125-13 

4.1005*03 

1.4885-07 

1.3965-12 

5.9805-34 

6.3745-15 

5.2895-01 

7.1625-09 

7.6075-02 

1.4505-12 

4.2005*03 

2.7785-07 

3.9345-12 

5.9265-33 

1.6105-14 

5.2945-01 

1.2965-08 

5.9915-02 

3.8405-12 

4.3005*03 

5.0815-07 

1.0765-11 

5.4345-22 

3.624'-l4 

5.2836-01 

2.2955-08 

4.7055-02 

8.7435-12 

4.4005*03 

9.1295-07 

2.8655-11 

4.6276-31 

7.8755-14 

5.2616-01 

5.988E-C8 

3.6885-02 

9535-11 

4.5005*03 

1.6135-06 

7.4165-11 

3.6665-30 

1.659E-13 

5.2236-01 

6.7975-C8 

2.8905-02 

4.2855-11 

4.6005*03 

2.8 065 -06 

1.8665-10 

2.7045-29 

5.2995-13 

5.2046-01 

1.1375-07 

2.2675-02 

9.2505-11 

4.7005*03 

4.8075-06 

4.5635-10 

1.3366-28 

6.8045-13 

5.1755-01 

1.8645-07 

1.7835-02 

1.9645-10 

4.8005*03 

8.1165-06 

1.08:5-09 

1.1845-27 

1.3345-12 

5.1485-01 

2.9935-07 

1.4045-02 

4.1036-10 

4.9005*03 

1,3505-05 

2.4895-09 

7.0135-27 

2.5705-12 

5.1245-01 

4. 7065-07 

1.1145-02 

8.4266-10 

4.0005*03 

2.2145-05 

5.5425-09 

3.8615-26 

4.8755-12 

5.1035-01 

7.2356-07 

8.8736-03 

1. 7005-09 

5.1005*03 

3.5785-05 

1. 1945-08 

1.9725- 25 

9.1215-12 

5.0865-01 

1.0885-06 

7. 1045-03 

3.5705-09 

5.2005*03 

5.7015-05 

2.489'-03 

9.:o95-25 

1.6866-11 

5.0715-01 

1.5995-06 

5.7205-03 

6.5545-09 

5 . 3006 *03 

8.9555-05 

5.0265-jS 

4.1475- 24 

3.0785-11 

5.0585-01 

2.3015-06 

4.6346-03 

1.2525-Jb 

5.4005*03 

1.58 75-0* 

9.8395-08 

1.7165-22 

5.5575-11 

5.0485-01 

3.2425-04 

3.7765-03 

2.3475-08 

5.5005*03 

2.1206-04 

1.8705-07 

4.6426-23 

9.9146-11 

5.0386-01 

4.481E-C6 

3.0965-03 

4.3185-08 

5.6005*03 

3.1975-0-, 

3.455*-07 

2.4355-22 

1.7495-10 

5.0305-01 

6. 0325-06 

2.5535-03 

7.8015-06 

5.7005*03 

4.7595-04 

4.2185-07 

8.4135-22 

3. 0475-10 

5.0225-01 

8.1135-06 

2.1185-03 

1.3845-07 

5.8005*03 

6.9965-04 

1.0915-06 

2.7565-21 

5.2465-10 

5.0145-01 

1.0675-05 

1.76 75-03 

2.4125-07 

5.9005*03 

1.0165-03 

1.8705-0O 

e. 5855-21 

8.9246-10 

5. 0055-01 

1. 5815-05 

1.4825-03 

4.1315-07 

6.0005*03 

1.4585-03 

3.132*-06 

2.5496-20 

1.5005-09 

4. 9965-01 

1.7635-05 

1.2495-03 

6.9645-07 

6.1005*03 

2.0685-03 

5.132"=-06 

7.2305-20 

2.49^5-09 

4.9345-01 

2.2206-05 

1.0385-03 

1.1515-04 

6.2006*03 

2.8995-03 

8.2296-06 

1.9625-19 

4.0985-09 

4. 96 95-01 

2,7605-05 

9. OC 45-04 

1. 8735-06 

6.3005*03 

4.0195-03 

1.292E-05 

5.1026-19 

6.6625-09 

4.9505-01 

3.3875-05 

7.6945-04 

2.9975-06 

6.4005*03 

5.5095-03 

1.989F-05 

1.2735- 18 

1 .0715-08 

4.9245-01 

4.1045-05 

6 . 6005-04 

4. 7155-00 

6.5005*03 

7.4685-03 

2.9985-05 

2.0315- 18 

1.7035-08 

4.8956-01 

4.9115-05 

5.6815-04 

7.2905-06 

6.6005*03 

1.0015-02 

4.433‘=-05 

7.0386- 18 

2.6795-08 

4.8555-01 

5.8045-05 

4.9055-04 

1.1075-05 

6.7005*03 

1.3266-02 

6.4296-05 

1.3845-17 

4.1655-08 

4.8055-01 

6.7815-05 

4.245E-0-. 

1.6526-05 

6.8005*03 

1.7355-02 

9.1515-05 

3.2555-17 

6.3945 -08 

4.7426-01 

7,3295-05 

5.48 1 5-04 

2.4145-05 

6.9005*03 

2.2446-02 

1. 2795-04 

4.9615- 17 

9.6875-08 

4.6645-01 

8.9335-05 

3.1965-04 

3.4645-05 

7.0005*03 

2.86 56-02 

1.7565-04 

1.3995-16 

1.4465-07 

4.5695-01 

1.0105-04 

2.7776-04 

4.8425-05 

7.1005*03 

3.6105-02 

2.3715-04 

2.732-- 14 

2.1 265-07 

4.4555-01 

I. 1295-04 

2. 4125-04 

6.6755-05 

7.2005*03 

4.4876-02 

3.1485-04 

5.1895- 16 

3.0725-07 

4.3 205-01 

1.2495-04 

2.0945-04 

8. 9525-05 

7.30CE*03 

5. 5005-02 

4.1 146-04 

9.6095- 16 

4. 3595-07 

4.1655-01 

1. 3705-04 

1 .5156-04 

1.1725-04 

7.4005*03 

6.6475-02 

5.3015-04 

1. 7335-15 

6.0685-07 

3.9895-01 

1.4905-04 

1.5706-04 

1.4975-04 

7.5005*03 

7.9205-02 

4.7295-34 

2. 0785-15 

8.2825-07 

3.7945-01 

1.6065-04 

1.35 35-04 

I. 6645-04 

7.6005*03 

9.3016-02 

8.4286-04 

5.3435- 15 

1.1085-06 

3.5825-01 

1.7176-04 

1.1625-04 

2.2635-04 

7.7005*03 

1.0775-01 

1.0425-03 

9.1045-15 

1.4 325-04 

3.3546-01 

1.8226-04 

9.9415-05 

2.4805-04 

7.8005*03 

1.2316-01 

1. 2735-03 

1.5265-14 

1.8655-06 

3.1205-01 

1.9195-04 

8.4625-05 

3.0975-04 

7,9005*03 

1.3875-01 

1.5375-03 

2.5165-14 

2.3495-06 

2.8735-01 

2.0065-04 

7.1645-05 

3.4965-04 

8.0005*03 

1.6995-01 

2. 1725-03 

6.5515-14 

3.5235-06 

2.3955-01 

2.1485-04 

5.0585-05 

4.1735-0* 

8.2005*03 




Table II. ~ Continued. 


T 

E- 

0 

Cl* 

0** 

0- 

Q2 

02* 

02- 

a.400E«03 

3.409E-03 

5.9916-01 

2.5116-04 

6.6896-20 

2.1296-05 

4.3286-04 

2.9046-06 

2.5186-08 

8.«00E*03 

4.426E-03 

6.1196-01 

3.2476-04 

2.1806-19 

2.5336-05 

3.7966-04 

3.0546-06 

2.6276-08 

S.a00E»03 

S.622E-03 

6.2256-01 

4.1836-04 

6.8596-19 

2.9466-05 

3.3296-04 

3.2206-06 

2.6896-08 

9.000E«03 

7.011E-03 

6.3076-01 

5.3626-04 

2.0836-16 

3.3626-05 

2.9176-34 

3.3976-06 

2.7076-08 

9.200E*03 

8.605E-03 

6.3686-01 

6.8306-04 

6.0986-18 

3. 7756-05 

2.5556-04 

3.5826- 06 

2.6886-08 

9.900E»03 

1.0426-02 

6.4116-01 

8.6426 -04 

1.7216-17 

4.1826-05 

2.2396-04 

3.7726-06 

2.6406-08 

9.600t»03 

1.248E-02 

6.4376-01 

1.0866-03 

4.6866-17 

4.5816-05 

1.9646-04 

3.9656-06 

2.5716-08 

9.8UUE*03 

1.4796-02 

6.4S1E-01 

1.3546-03 

1.2316-16 

4.9716-05 

1.7256-04 

4.1616-06 

2.4886-08 

l.OOOE»09 

1. 7386 -02 

6.4556-01 

1.6 776-03 

3.127 6-16 

5.3526-05 

1.5196-04 

4.3596-06 

2.3956-08 

t.020E»09 

2.026E-02 

6.4506-01 

2.0626-03 

7.6856-16 

5.7236-05 

1.3406-04 

4.5586-06 

2.2986-08 

1.040E*04 

2.3456-02 

6.4386-01 

2.5196-03 

1.8306-15 

6.0836-05 

1.1856-04 

4.7596-06 

2.1976-08 

l.060E*0« 

2.6966-02 

6.4206-01 

3.0576-03 

4.2296-15 

6.4316-05 

1.0516-04 

4.9616-06 

2.0966-08 

l.080E»09 

3.0826-02 

6.3956-01 

3.6866-03 

9.4976-15 

6.7666-05 

9.3376-05 

5.1626-06 

1.9956-08 

1.100E»09 

3.5046-02 

6.3666-01 

4.4196-03 

2.0766-14 

7.0866-05 

8.3156-05 

5.3646-06 

1.8956-08 

1.120E*09 

3.962E-02 

6.3326-01 

5.2 676-03 

4.4206-14 

7.3906-05 

7.4216-05 

5.5666-06 

1.7976-08 

1.190E«09 

4.4576-02 

6.29’e-Ol 

6.2456-03 

9.1866-14 

7.6766-05 

6.6356-05 

5.7656-06 

1.7006-08 

1.160E*09 

4.9916-02 

6.246^-01 

7.3646-03 

1.8656-13 

7.9436-05 

5.9436-05 

5.9636-06 

1.6066-08 

l.U0E*a4 

S.563E-02 

6.1996-01 

8.6426-03 

3.7036-13 

8.1876-05 

5.3316-05 

6.1586-06 

1.5156-08 

1.200E»09 

6. 1746-02 

6.1466-01 

1.0096-02 

7.1996-13 

8.4096-05 

4.7886-05 

6.3496-06 

1.4256-08 

1.220E*09 

6.82 36 -02 

6.0886-01 

1.1736-02 

1.3726-12 

8.6066-05 

4.3056-05 

6.5356-06 

1.3396-08 

1.290E*09 

7.5106-02 

6.0246-01 

1.3586-02 

2.5646-12 

8.7776-05 

3.8746-05 

6.7156-06 

1.2556-08 

1.260E*09 

B.23SE-02 

5.9566-01 

1.5656-02 

4.70 76-12 

8.9206-05 

3.4896-05 

6.8886-06 

1.1746-08 

1.2a0E*04 

8.9966-02 

5.8836-01 

1.7966-02 

8.4926-12 

9.0356-05 

3.1446-05 

7.0536-06 

1.0956-08 

1.3aaE»09 

9.7936-02 

5.8056-01 

2.0536-02 

1.5076-11 

9.1226-05 

2.8336-05 

7.2086-06 

1.0206-08 

1.320E»09 

1.0626-01 

5.7216-01 

2.3386-02 

2.6316-11 

9.1786-05 

2.5546-05 

7.3516-06 

9.4676-09 

1.390E*09 

1.1496-01 

5.6336-01 

2.6526-02 

4.5246- .1 

9.2056-05 

2.3016-05 

7.4816-06 

8.7686-09 

1.360E*09 

1.2386-01 

5.5396-01 

2.9976-02 

7.6656-11 

9.2026-05 

2.0736-05 

7.5976-06 

8.0986-09 

1.380E*a9 

1.3306-01 

5.4406-01 

3.3756-02 

1.2816-10 

9.1696-05 

1.8676-05 

7.6966-06 

7.4586-09 

I.40aE*09 

1.4256-01 

5.3366-01 

3.7876-02 

2.1106-10 

9.1076-05 

1.6796-05 

7.7786-06 

6.8496-09 

l.920E*a9 

1.5226-01 

5.2276-01 

4.2336-02 

3.4336-10 

9.0166-05 

1.5096-05 

7.8406-06 

6.2706-09 

1.490E»09 

1.6216-01 

5.1126-01 

4.7156-02 

5.5126-10 

8.8976-05 

1.3556-05 

7.8806-06 

5.7216-09 

l.460E*09 

1.7236-01 

4.9936-01 

5.2346-02 

8.7446-10 

8.7526-05 

1.2156-05 

7.8996-06 

5.2036-09 

l.480E>09 

1.8266-01 

4.8696-01 

5.7896-02 

1.3706-09 

8.5826-05 

1.0876-05 

7.8936-06 

4.7166-09 

l.SaOE*04 

1.9306-01 

4.7406-01 

6.3816-02 

2.1236-09 

8.3886-05 

9.7126-06 

7. 8626-06 

4.2596-09 

L.S20E»U4 

2.0366-01 

4.6076-01 

7.0096 -02 

3.2536-09 

8.1736-05 

8.6606-06 

7.8056-06 

3.8326-09 

1.540E»U4 

2.1426-01 

4.4706-01 

7.6 726-02 

4.9286-09 

7.9376-05 

7.7856-06 

7.7226-06 

3.4356-09 

1.860E404 

2.2496-01 

4.3296-01 

8.3686-02 

7.3896-09 

7.6836-05 

6.8406-06 

7.6136-06 

3.0676-09 

l.5806*J<. 

2.3576-01 

4.1856-01 

9.0966-02 

1.0966-08 

7.4136-05 

6.0566-06 

7.4776-06 

2.7276-09 

l.6adE>04 

2.4646-01 

4.0386-01 

9.8526-02 

1.6106-08 

7.1306-05 

5. 3486- 06 

7.3166-06 

2.4156-09 

l.620E«U4 

2.5716-01 

3.8886-01 

1.0646-01 

2.3426-08 

6.8356-05 

4.7096-06 

7.1306-06 

2.1296-09 

1.6408*04 

2.6786-01 

3.7366-01 

1.1446-01 

3.3746-08 

6.5316-05 

4.1356-06 

6.9216-06 

1.8696-09 

1.660E*04 

2.7846-01 

3.5836-01 

1.2276-01 

4.8166-08 

6.2206-05 

3.6196-06 

6.6926 - 06 

1.6346-09 

l.680E*04 

2.8896-01 

3.4296-01 

1.3116-01 

6.8126-08 

5.9046-05 

3.1586-06 

6.4436-06 

1.4226-09 

1.70UE*04 

2.9926-01 

3.2756-01 

1.3966-01 

9.5516-08 

5.5876-05 

2.7476-06 

6.1786-06 

1.2316-09 

l.T20E*04 

3.0946-01 

3.1226-01 

1.4826-01 

1.3286-07 

5.2696-05 

2.3826-06 

5.9006-06 

1.0626-09 

l.740E*04 

3.1936-01 

2.9706-01 

1.5686-01 

1.8316-07 

4.9546-05 

2.0596-06 

5. 6126-06 

9.1176-10 

1.760E*04 

3.2916-01 

2.8196-01 

1.6546-01 

2.5056-07 

4.6436-05 

1.7736-06 

5.3166-06 

7.7936-10 

1.780E*04 

3.3856-01 

2.6706-01 

1.7396-01 

3.4006-07 

4 . 3386-05 

1.5236-06 

5.0156-06 

6.6326-10 

l.B00E*04 

3.4776-01 

2.5256-01 

1.8236-01 

4.5816-07 

4.0416-05 

1.3036-06 

4.7136-06 

5.6196-10 

1.820E*04 

3.5666-01 

2.3836-01 

1.9066-01 

6.1276-07 

3.7536-05 

1.1126-06 

4.4136-06 

4.7426-10 

1.840E*04 

3.6526-01 

2.2456-01 

1.9876-01 

8.1386-07 

3.4766-05 

9.4646-07 

4.1176-06 

3.9856-10 

1.8606*04 

3.7356-01 

2.1116-01 

2.0656-01 

1.0746-06 

3.2116-05 

8.0296-07 

3.8276-06 

3.3366-10 

l.B80E*04 

3.8146-01 

1.9826-01 

2.1426-01 

1.4076-06 

2.95 86-05 

6.7946-07 

3.5466-06 

2.7836-10 

1.900E*04 

3.8896-01 

1.8586-01 

2.2166-01 

1.8336-06 

2.7186-05 

5.7356-07 

3.2746-06 

2.3146-10 

1.9206*04 

3.9616-01 

1.7396-01 

2.2866-01 

2.3736-06 

2.4936-05 

4.8296- 07 

3.0156-06 

1.9176-10 

1.9406 04 

4.0306-01 

1.6256-01 

2.3546-01 

3.0536-06 

2.2806-05 

4.0586-07 

2.7696-06 

1.5846-10 

1.9606.04 

4.0956-01 

1.5186-01 

2.4196 -01 

3.9076-06 

2.0826-05 

3.4836-07 

2.5366-06 

1.3056-10 

1.9806*04 

4.1566-01 

1.4156-01 

2.4806-01 

4.9736-06 

1.8986-05 

2.8506-07 

2.3176-06 

1.0726-10 

2.000.:*04 

4.2146-01 

1.3196-01 

2.5396-01 

6.2956-06 

1.7276-05 

2.3826-07 

2.1126-06 

8.7956-11 

2.0206*04 

4.2686-01 

1.2276-01 

2.5946-01 

7.9296-06 

1.5696-05 

1.9896-07 

1.9226-06 

7.1996-11 

2.0406*04 

4.3196-01 

1.1426-01 

2.6456-01 

9.9396-06 

1.4246-05 

1.6596- 07 

1.7466-06 

5.6836-11 

2.0606*04 

4.3676-01 

1.0626-01 

2.6946-01 

1.2406-05 

1.2906-05 

1.3836-07 

1.5836-06 

4.8016-11 

2.0806*04 

4.4116-01 

9.8636-02 

2.7396-01 

1.5406-05 

1.1686-05 

1. 1526-07 

1.4346-06 

3.9146-11 

2.1006*04 

4.4536-01 

9.1616-02 

2.7826-01 

1.9036-05 

1.05 76-05 

9.5906-08 

1.2976-06 

3.1886-11 

2.1206*u4 

4.4926-01 

8.5076-02 

2.8216-01 

2.3436-05 

9.5556-06 

7.9836-08 

1.1726-06 

2.5956-11 

2.1406*04 

4.5286-01 

7.8986-02 

2.8586-01 

2.872 6-05 

8.6336-06 

6.6456-08 

1.0596-06 

2.1116-11 

2. 1606* O'. 

4.5626-01 

7.3326-02 

2.8926-01 

3.5076-05 

7.7976-06 

5.5336-08 

9.5546-07 

1.7186-11 

2.1806*04 

4.5936-01 

6.8076-02 

2.9236-01 

4.26o6-05 

7.0416-06 

4.6886-08 

8.6186-07 

1.3986-11 

2.2006*04 

4.6226-01 

6.3206-02 

2.9526-01 

5.1706-05 

6.3566-06 

3.8396-08 

7.7726-07 

1.1386-11 

2.2206*04 

4.6506-01 

5.8696-02 

2.9796-01 

6.2426-05 

5.7386-06 

3.2016-08 

7.0076-07 

9.2646-12 

2.2406*04 

4.6756-01 

5.4516-02 

3.0046-01 

7.5116-05 

5.1816-06 

2.6716-08 

6.3166-07 

7.5486-12 

2.2606*04 

4.6996-01 

5.0656-02 

3.0276-01 

9.0066-05 

4.6786-06 

2.2316-08 

5.6946-07 

6.1546-12 

2.2806*04 

4.7216-01 

4.7086-02 

3.0486-01 

1.0766-04 

4.2256-06 

1.8656-08 

5.1346-07 

5.0226-12 

2.3006*04 

4.7416-01 

4.3786-02 

3.0676-01 

1.2826-04 

3.8176-06 

1.5606-08 

4.6306-07 

4.1036-12 

2.3206*04 

4.7616-01 

4.0722-02 

3.0846-01 

1.5236-04 

3.4506-06 

1.3076-08 

4.1766-07 

3.3556-12 

2.3406*04 

4.7796-01 

3.7916-02 

3.1006-01 

1.8036-04 

3.1206-06 

1.0876-08 

3.7696-07 

2.7476-12 

2.7606*04 

4.7966-01 

3.5306-02 

3.1146-01 

2.1296-04 

2.8236-06 

9.2116-09 

3.4026-07 

2.2536-12 

2.3806*04 

4.8126-01 

3.2906-02 

3.1276-01 

2.5066-04 

2.5556-06 

7.7476-09 

3.0 736-07 

1.8496-12 

2.4006*04 

4.82 76-01 

3.0676-02 

3.1396-01 

2.9416-04 

2.3156-06 

6.5256-09 

2.7776-07 

1.5216-12 

2.4206*04 

4.8426-01 

2.8626-02 

3.1496-01 

3.4436-04 

2.0986-06 

5.5836-09 

2.5116-07 

1.2526-12 

2.4406*04 

4.8566-01 

2.6726-02 

3.1586-01 

4.0206-04 

1.9036-06 

4.6486-09 

2.2 726-07 

1.0336-12 

2.4606*04 

4.8696-01 

2.4966-02 

3.1666-01 

4.6S1E-04 

1.7276-06 

3.9326-09 

2.0566-07 

8.531.“-13 

2.4806*04 

4.8826-01 

2.3346-02 

3.1736-01 

5.4366-04 

1.5696-06 

3.3316-09 

1.8636-07 

7.&S8E-13 

2.3006*04 

4.8946-01 

2.1836-02 

3.1796-01 

6.2986-04 

1.4266-06 

2.8266-09 

1.6886-07 

5.8506-13 
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c 

C9 

C** 

C- 

CO 

CO* 

C02 

C2 

T 

1.991E-01 

2.957E-03 

1.6196-13 

9.938E-06 

1.9906-01 

2. 2996-09 

3.9976-05 

9.6086-0*. 

8.9006*03 

2.24SE-01 

3.900F-03 

3.8186-13 

6.525E-06 

1.5356-01 

2.2996-09 

2.3796-05 

9.7486-09 

8.6006*03 

2r4tlE-01 

5.008E-03 

8.6316-13 

8.210E-06 

1. 1936-01 

2.3036-09 

1.5886-05 

9.6816-09 

8.8006*03 

2.629E-01 

6.287E-03 

1.87SE-12 

9.929E-06 

9.159‘=-02 

^.2796-09 

1. 0536-05 

9.9196-09 

9.0006*03 

2.7SSE-01 

7.795’" 

3.999E-12 

1.1626-05 

6.9696-02 

2. 2316-09 

6.9956-08 

9.0376-09 

9.2006*03 

2.e95E-01 

9.392t'03 

8.0166-12 

1.326E-Q5 

5.2856-02 

2.1656-09 

9.5796-06 

3.6156-19 

9.9006*03 

2.906E-01 

1.126E-02 

1.5816-11 

1.9836-05 

9.0066-02 

2.C89E-09 

3.0276-04 

3.1896-0*. 

9.6006*03 

2.943E-SI 

I.330E-0J 

3.032E-11 

1.6326-05 

3.0916-02 

2.0076 -09 

2.0126-06 

2.7766-09 

9.8006*03 

2.960E-01 

1.5S7E-02 

5.6696-11 

1.773E-05 

2.3166-02 

1.9226-09 

1.396C-04 

2.9036-09 

1.0006*09 

2.962E-0I 

1.808E-02 

1.032E-10 

1.9056-05 

1.7726-02 

1. 8386-09 

9.0766-07 

2.0716-09 

1.0206*09 

2.952E-01 

2.083E-02 

1.8396-10 

2.028E-05 

1. 3626-02 

1.7556-09 

6.1706-07 

1.7796-09 

1.0906*09 

2.932E-01 

2.382E-02 

3.203E- 10 

2.192E-05 

1.053F-02 

1.1,796-09 

9.2306-07 

1.5256-09 

1.0606*09 

2. 902E-01 

2.706E-Q2 

5.9796-10 

2.295E-05 

8.1806-03 

1.5556-09 

2.9256-07 

1 . 3066-09 

1.0306*09 

2.8&6E-01 

3.056E-02 

9.16SE-10 

2.339E-05 

6.3886-03 

1.5196-09 

2. 0386-07 

1.1176-09 

1.1006*09 

2.822E-01 

3.930E-02 

1.5086-09 

2. 9216-05 

5.0196-03 

1.9966-09 

1 .9316-07 

9.5<.8E-05 

1.1206*09 

2.773E-01 

3.829E'J2 

2.936>=-09 

2.9926-05 

3.9556-03 

1.3766-09 

1.0126-07 

8.1576-05 

1.1906*09 

2.719E-01 

9. 251E-02 

3.8736-09 

2.5516-05 

3.1336-03 

1. 5886-09 

7.2086-08 

8.9636-05 

1.1606*09 

2.660E-01 

9.696C-02 

6 .O 0 I 6 -O 9 

2.598E-05 

2.9926-03 

1.2936-09 

3.1696-08 

5.9396-05 

1.1806*09 

2.596E-01 

5.163F-02 

9.3936-09 

2. 6326-05 

1.9906-03 

1.1806-09 

3.7206-08 

5.0606-05 

1.2006*09 

2.529E-01 

S.699E-02 

1.9206-08 

2.6S3E-0S 

1.5956-03 

1.1196-09 

2.8996-08 

9. 3066-05 

1.2206*09 

2.959E-01 

6.132E-02 

2.1 286-08 

2.661E-05 

1.2826-03 

l.ObOF-09 

1.9606-08 

3.8606-05 

1.2906*09 

2.384E-01 

6.671F-02 

3.1996-08 

2.6566-05 

1.0336-03 

1-0D36-09 

1.9326-08 

3. 1066-05 

1.2606*09 

2.307E-01 

7 : 20 lE -02 

9.6026-08 

2.638E-05 

8.3996-09 

9.9726-05 

I .0506-08 

2.6326-05 

1.2806*09 

2.227E-01 

7.791E-02 

6.6996-08 

2.609E-05 

6.7626-09 

8.9356-05 

7.7186-09 

2.2256-05 

1.3006*09 

2.196E-01 

a . 288 E -02 

9.9836-08 

2. 5676-05 

5. 9376-09 

8.9156-05 

5.8916-09 

1.8786-05 

1.3206*09 

2.0e3E-0l 

8.836':-02 

1.3396-07 

2.5156-05 

9.9606-09 

7.9106-05 

9.2086-09 

1.5826-15 

1.390E*09 

1.979E-01 

9.383E-02 

1.8706-07 

2.9596-05 

3.6306-09 

7.9236-05 

3.1196-09 

1.3296-05 

1.360E*09 

1.894E-01 

9.929E-02 

2.5856-07 

2.3836-05 

2.9586-09 

6. 9516-05 

2.3096-09 

1.1196-05 

l.380E*09 

1.809E-01 

1.097E-01 

3. 5386-07 

2.3056-05 

2.9126-09 

0 . 9966-05 

1.7196-09 

9.3216-06 

1.900E*09 

1.725E-01 

1.099E-01 

9.7986-07 

2.2206-05 

1.9696-09 

6.0576-05 

1.2736-09 

7.7776-06 

l.920E*09 

1.69 IE-01 

1.150E-01 

6. 9986-07 

2.1296-05 

1.608F-09 

5.6356-05 

9.9696-10 

6.9796-06 

1.990E*09 

1.S58E-01 

1.200E-01 

8.5906-07 

2.0396-03 

1.3196-09 

5.2316-05 

7.0396-10 

5.3776-06 

1.960E*09 

I . 97 bE -01 

1.297=-01 

1.1356-06 

1.9376-03 

1.0736-09 

9.8936-05 

5.2276-10 

9.9556-04 

1.9806*09 

1.396E-01 

1.29’E-Ol 

1.9876-06 

1.8376-05 

8.TT0E-05 

9.9796-05 

3.8836- 10 

3.6836-06 

1.5006*09 

1.319E-01 

1.335F-01 

1.9336-06 

1.7366-15 

7.1666-05 

9.1226-05 

2.8836- 10 

3.0386-06 

1.5206*09 

t.293E-0l 

1.3756-01 

2.9956-0O 

1.6356-05 

5.8596-05 

3.7886-05 

2.1366-10 

2.5016-06 

1.5906*09 

1.170E-01 

1.9136-11 

3.1976-06 

1.5366-05 

9.7806-05 

3.9726-05 

1.5896-10 

2.0556-06 

1.560 6*09 

l.IOOE-01 

1.9986-01 

9.0696-06 

1.9386-03 

3.9026-05 

3.1756-05 

1. 1726-10 

1. 8856-06 

1.5806*09 

1.032E-01 

1.9796-01 

5.1956-06 

1.3926-05 

3.1896-05 

2.8966-05 

8.6566-11 

1. 3796-06 

1.6006*09 

9.679E-02 

1.5086-01 

6.9656-06 

1.2996-05 

2.59 76-05 

2. 6396-05 

6.385E-U 

1.1286-06 

1.6206*09 

9.0S8E-02 

1. 5396-01 

8.0776-06 

1. 1596-05 

2.1166-05 

2.3906-05 

9,7016-11 

9.2036-07 

1.6906*09 

8.972E-02 

1.5586-01 

1.0036-05 

1.0796-05 

1.7296-05 

2.1696-05 

3.9556-11 

7.5026-07 

1.6606*09 

7.917E-02 

1.5786-01 

1.2906-05 

9.9176-06 

1.9036-05 

1,9596-05 

2.5396-U 

6.1096-07 

1.6806*09 

7.392E-02 

1. 5966-11 

1.5296-05 

9.1906-06 

1.1926-05 

1.7606-05 

1.8556-11 

9.9706-07 

1.7006*09 

6.896E-02 

1.6126-11 

1.8656-05 

8.9076-06 

9.2816-06 

1.5836-05 

1.3566-11 

9.0906-07 

1.7206*09 

6.930E-02 

1.6256-01 

2.2726-05 

7.7176-06 

7.5916-06 

1.9206-05 

9.8876- 12 

3. 2826-07 

1.7906*09 

5.993E-02 

1.6376-01 

2.75o6'05 

7.0 70 6 - 06 

6.1236-06 

1.2716-05 

7. 1966-12 

2. 6656-07 

1.7606*09 

5.582E-02 

1.6966-01 

3.3306-05 

6.9666-06 

9.9706-06 

1. 1356-05 

5.2286-12 

2.1696-07 

1.7806*09 

5.199E-02 

1.6596-01 

9. 0086-05 

5.9056-06 

9. 0326-06 

1.0136-05 

3.7926-12 

1,7566-07 

1.8006*09 

6.8902-02 

1.6606-01 

9.8376-03 

5. 3896-06 

3.2696-06 

9.0166-06 

2.7966-12 

1.9266-07 

1.8206*09 

9.506E-02 

1.6656-01 

5. 7966-05 

9.9036-06 

2.6506-06 

8.0166-06 

1.9856- 12 

1.1586-07 

1.8906*09 

6.195E-02 

1 . 6686-01 

6.8976-05 

9.9596-06 

2.1986-06 

7.1166-06 

1.9336-12 

9.9056-08 

1.8606*09 

3.906E-02 

1.6716-01 

3.1356-03 

9. 0516-06 

1.7916-06 

6.3106-06 

1.0396-12 

7.6996-08 

1.8806*09 

3.637E-02 

1.6726-01 

9.6366-05 

3. 6776-06 

1.9116-06 

5.5896-06 

7,9996-13 

6.2186-08 

1.9006*09 

3.388E-02 

1.6736-01 

1.1386-09 

3.3356-06 

1. 1996-06 

9.9966-06 

5.3696-13 

5.0616-08 

1.9296*09 

3.156E-02 

1.6736-11 

1.3-.2E-09 

3,0226-06 

9.2776-07 

9.3736-C6 

3.8616-13 

9.1296-08 

1.9906*09 

2.942E-02 

1.6736-01 

1.5776-09 

2. 7376-06 

7.5266-07 

3.8696-06 

2.7786- 13 

3. 3696-08 

1.960E*09 

2.793E-02 

1.6726-01 

1.8996-09 

2.9786-06 

6.1086-07 

3.9136-06 

1.9996-15 

2. 7986-08 

1.9806*09 

2.360E-02 

1.6716-01 

2.1696-09 

2. 2936-06 

9.9626-07 

3.01 36-06 

1.9896- 13 

2.2976-08 

2.0006*09 

2.389E-02 

1.66 96-01 

2.5266-09 

2.0296-06 

9.0326-07 

2.660E-06 

1.0366-13 

1.6906-08 

2.0206*09 

2.232E-02 

1 . 6686-01 

2.9936-09 

1. 8366-06 

3.2826-07 

2.3986-06 

7,966 6- 19 

1.5096-08 

2.0906*09 

2.086E-02 

1 . 6666-01 

3.9216-09 

1.6616-06 

2.6736-07 

2.0726-06 

5.3856- 19 

1.2906-16 

2.0606*09 

1.952E-02 

1.6696-01 

3.9636-09 

1.5036-06 

2.1806-07 

1.8296-06 

3.8886-19 

1.0206-08 

2.0806*09 

1.827E-02 

1.6626-01 

9.5996-09 

1.3606-06 

1.780F-07 

1. 6156-06 

2.8116-19 

8.9C7E-09 

2.1006*09 

1.711E-02 

1.6606-01 

5.3396-09 

1.2306-06 

1.95 56 -07 

1.9276-06 

2.0346-19 

6.9916-09 

2.1206*09 

1.609E-02 

1.6576-01 

6.1226-09 

1.1196-06 

1.1916-07 

1.2616-06 

1.9776- I* 

3.7906-09 

2.1906*09 

1.505E-02 

1.6556-01 

7.0966-Ot 

1 . 0086-06 

9.7696-08 

1.1156-06 

1.0796-19 

9.7546-09 

2.1606*09 

1.913E-02 

1.6536-01 

8.0996-09 

9.1356-07 

8.0236-08 

9,8626-07 

7.8196- 15 

3.997F-09 

2.1806*09 

1.328E-02 

1.6506-01 

9.2816-09 

8.2 796-07 

6.6006-08 

8.7296-07 

5.7076-15 

3.2826-09 

2.2006*09 

1.299E-02 

1 .6986-01 

1.06 26-03 

7.5066-07 

5.9386-08 

7.7326-07 

9.1756-15 

2, 7336-09 

2.2206*09 

1.175E-02 

1.6956-01 

1.2136-03 

6.8086-07 

9,9896 -08 

6.8596-07 

3.0616-15 

2.2806-09 

2.2906*09 

1.107E-02 

1.6936-01 

1.3836-03 

6.1 796 - 07 

3,7126-08 

6.C80E-07 

2.2506-15 

1.9066-09 

2.2606*09 

1.093E-02 

1.690F-01 

1.5796-03 

5.6UE-07 

3.0796-08 

5.3976-07 

1.6596-15 

1.5956-09 

2.2806*09 

9.891E-03 

1.6376-01 

1.7876-03 

5.0986-07 

2.5516-08 

9.7956-07 

1.2256-15 

1.3386-09 

2.3006*09 

9.289E-03 

1.6336-01 

2.026t-03 

9.6396-07 

2.1206-08 

9.2696-07 

9.0796-16 

1.1296-09 

2.3206*09 

8.776E-03 

1.6306-01 

2.2926-03 

9.2156-07 

1. 7666-08 

3.7996-07 

6.7956-16 

9.9596-10 

2.3906*09 

8.293E-03 

1.6266-01 

2.5896-03 

3.8376-07 

1.9736-08 

3.3796-07 

5.0296-16 

7.9656-10 

2.3606*09 

7.893E-03 

1 . 6226-01 

2.9186-03 

3. 9996-07 

1.2316-08 

3.01 26-07 

3.7526- 16 

6.7216-10 

2.3806*09 

7.922E-03 

1.6176-01 

3.2836-02 

3.1896-07 

1,0306-08 

2.6866-07 

2.8106- 16 

5. 0796-10 

2.9006*09 

7.028E-03 

1.6126-01 

3.6866-03 

2.9026-07 

8. 6386-09 

2.3986-07 

2. 1 lOE- 16 

9.8056-10 

2.9206*09 

6.6S8E-03 

1.6076-0. 

9.1316-03 

2.6986-07 

7.2556-09 

2.1926-07 

1.589F-16 

9.0716- 10 

2.9906*09 

6.311E-03 

1 . 6016-01 

9.6216-03 

2.9176-07 

6.1036-09 

1. 9156-07 

1 . 2006-16 

5.9536-10 

2.9606*09 

5.989E-03 

1.5956-01 

5.1596-03 

2.2076-07 

5.1926-09 

1. 7136-07 

9.0816- 17 

2.9336-10 

2.9806*09 

5.677E-03 

1.5886-01 

5.7986-05 

2.0166-07 

9.3906-09 

1. 5296-07 

6.8926-17 

2.9936-10 

2.5006*09 
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Table 11.- 

Continued. 





-•V 






P/PO • 

1.006*01 





S, 



T 

6- 

0 

0* 

0** 

0- 

02 

02* 

02- 




UOO0E*O2 

0. 

0. 

0. 

0. 

0. 

4.5666-11 

1.7606-18 

0. 

*- 



2.000E*02 

0. 

2.4966-68 

0. 

0 

0. 

$.5296-11 

1.7606-18 

0. 

s' 



J.OO0E»O2 

0« 

1. 1486-46 

9.7676-81 

0. 

0. 

$.8246-11 

1.7606-18 

0. 

i 



4.000E*02 

0. 

7.4566-36 

2.7206-63 

0. 

0. 

4.7276-11 

1.7606-18 

0. 




S.0a0E»02 

0. 

2.6066-29 

7.5666-53 

0. 

0. 

4.9886-11 

1.7606-18 

0. 




6.0a0E»02 

1.1226-94 

6.0646-25 

7.2116-46 

0. 

0. 

5.03SE-I1 

1.7606-18 

3.8316-96 

1 



7.000E»02 

4. $936-80 

7.9456-22 

7.2166-41 

0. 

1.1596-90 

4.8886-.! 

1.7606-18 

6.6526-83 




a.000E»02 

1.7136-68 

3.4636-19 

2.0 726-31 

0. 

4.3776-78 

1.8766-10 

1.7606-18 

8. 7246-72 




9.a30E*02 

1.2096-S8 

1.0316-16 

3.9076-3$ 

0. 

9.3276-67 

3.6586-09 

1.7606-18 

1.8176-61 




i.oaoEtoi 

1.0S46-S0 

1.0566-14 

2.4286-33 

0* 

9.8146-58 

4.5106-08 

1.7606-18 

4.2866-53 




l.ldOE»il3 

3.$SSE-44 

4.6896-13 

7.1456-32 

a* 

2.3786-50 

3.5336-07 

1.7606-18 

3.0586-46 

•;l. 



1.2a0E»03 

9.7286-39 

1.1096-11 

1.2026-30 

0. 

3.3946-44 

1.9606-06 

1.7606-18 

1.5666-40 

’’ 

I 


1.30aE*i)3 

3.9316-34 

1.6136- 10 

1.3156-29 

0. 

5.4616-39 

8.3406-06 

1.7606-18 

1.0576-35 


i 


i.400S^03 

3.S31E-30 

i*603E-09 

1.0256-28 

0. 

1.5836-34 

2.8796-05 

1.7606-18 

1.4526-31 

X- 



1.5U0E*03 

9.S16E-27 

1.1736-08 

6.0946-28 

0. 

1.1646-30 

8.4136-05 

1.7606-18 

5.5806-28 




1*600E^03 

9.6346-24 

6.7016-08 

2.9056-27 

0. 

2.8096-27 

2.1466-04 

1.7606-18 

7.6146-25 



1.T00E403 

4.3426-21 

3.1186-07 

1.1546-26 

0. 

2. 6996-24 

4.8056-04 

1.7646-18 

4.4176-22 




l.8dOE*03 

6.9446-19 

1.2236-06 

$.7096-26 

0* 

8.3946-22 

1.0176-03 

2.5416-18 

8.7576-20 




1.900E«03 

1.3396-17 

4.1536-06 

1.1636-24 

0. 

2.9136-20 

1.9526-03 

1.7216-17 

2.0286-18 




2.000E*03 

1.2476-16 

1.2476-05 

2.7216-23 

0. 

4*566E-19 

3.5006-03 

1.4896- 16 

2.2046-17 




2.100E»03 

9.0316-16 

3.3696-05 

4.9196-22 

0. 

5.2646-18 

5.9196-03 

1.0926-15 

1.8216-16 




2.200E*a3 

S.444E-1S 

8.3026-05 

6.8896-21 

1.5866-85 

4.8076-17 

9.5036-03 

6.7176-15 

1.2256-1$ 

1 



2.300E*03 

2.8046-14 

1.8886-04 

7.6976-20 

1.2076-81 

3.5926-16 

1.4576-02 

3.5306-14 

6.9056-15 

\ 



2.400E*03 

1.2S9E-13 

3.9966-04 

7.0536-15 

4.3996-78 

2.2526-15 

2.1426-02 

1.6146-13 

3.3316- i4 




2.S0aE»03 

$.0026-13 

7.9406-04 

5.4256-18 

8.3746-75 

1.20 76-14 

3.0306-02 

6.5186-13 

1.3986-13 




2.600E«03 

1.7646-12 

1.4906-03 

3.5736-17 

9.0066-72 

5.6326-14 

4.1866-02 

2.3576-12 

5.1756-13 

\ 



2.T00E»ai 

$.7766-12 

2.656E-03 

2.0496-16 

5.8126-69 

2.3176-13 

5.4606-02 

7.7116-12 

1.7106-12 



2.<O0E*O3 

1.7146-11 

4.5156-03 

1.0386-1$ 

2.3806-66 

8.5126-13 

6.9806-02 

2.3056-11 

5.0906-12 

i; 


1 

2.900E>03 

4.6986-11 

7.3526-03 

4.7036-15 

6.4856-64 

2.8196-12 

8.6566-02 

6.3476-11 

1,3776-11 




3.oaoE*a3 

1.1996-10 

1.1506-02 

1.9276-14 

1.2266-61 

8.4936-12 

1.0426-0; 

1.6216-10 

3.4066-11 


1 

3.100E»03 

2.8636-10 

1.7346-02 

7.2116-14 

1.6666-59 

2.3456-11 

1.2206-01 

3.8626-10 

7.7576-11 



\ 

3.200E«a3 

6.4386-10 

2.5276-02 

2.4846-13 

1.6796-57 

5.9716-11 

1.3006-01 

8. 6386-10 

1.6356-10 



I 

3.30aE»03 

1.3696-09 

3.5666-02 

7.9386-13 

1.2916-55 

1.4116-10 

1.5426-01 

1.8226-09 

3.2046-10 

t 


I 

3.43a£»03 

2.7656-09 

4.8646-02 

2.3696-12 

7. 7616-54 

3.1106-10 

1.6876-01 

3.6406-09 

5.8646-10 




3.SOOE»03 

5. 3246-09 

6.5056-02 

6.6396-12 

3.7276-52 

6.4236-10 

1.7596-01 

6.9196-09 

1.0066-09 




3.600E»03 

9.8036-09 

8.4416-02 

1.7576-11 

1.4586-50 

1.2496-09 

1.8136-01 

1.2556-08 

1.6256-09 




3.TO0E4O3 

1.7326-08 

1.0696-01 

4.4116-11 

4.7256-49 

2.2936-09 

1.8276-01 

2.1816-08 

2.4 786-09 




3.800E«03 

2.9436-08 

1.3226-01 

1.0556-10 

1.2896-47 

3.9916-09 

1.8006-01 

3.6416-08 

3.5796 - 09 




3.9006*03 

4.8236-08 

1.6006-01 

2.4126-10 

3.0016-46 

6.6086-09 

1.7376-01 

5.8526-08 

4.9106-09 




4.0006*03 

7.6396-08 

1.8976-01 

5.2906-10 

6.0316-45 

1.0446-08 

1. 6426-01 

9.0796-08 

6.4126-09 




4.1006*03 

1.1726-07 

2.2056-01 

1.1166-09 

1.0586-43 

1.5776-08 

1.5226-01 

1.3626-07 

7.9966-09 

V 



4.2006*03 

1.74 76-07 

2.5176-01 

2.2 716-09 

1.6356-42 

2.2856-08 

1.3846-01 

1.9806-07 

9.5466-09 




4.3006*0 3 

2.5326-07 

2.8246-01 


2.2446-41 

3.1876-08 

1.2366-01 

2.7946-07 

1.0946-08 




4.4006*03 

3.5826-07 

3.1176-01 

8.5026-09 

2.7566-40 

4»290E*0e 

1.0966-01 

3.8326-07 

1.2096-08 




4.500E*03 

4.9556-07 

3.3916-01 

1.5696-08 

3.0456-39 

$.5966-08 

9.3066-02 

S.LLSE-OT 

1.2926-08 




4.6006*03 

6. 7246 -07 

3.6396-01 

2.8116-08 

3,039E*36 

7.0996-08 


6.6546 - 07 

1.3416-08 



4«700E>03 

8.9766-07 

3.8606-01 

4.8906-08 

2.7526-37 

8.7966-08 

6.7776-02 

8. 4456- 07 

1.3606-08 




^.800E^03 

1.1826-06 

4.0516-01 

8.2666-08 

2.2656-36 

1.0696-07 

5.6736-02 

I.0«7£-06 

1.3536-08 




^•9006403 

1.5426-06 

4.2156-01 

1.3586-07 

1.7006-35 

1.2806-07 

4.718£'02 

1.2686-06 

1.3286-08 




5.000E403 

1.9956-06 

4.3536-01 

2.1716-07 

1.1656-34 

1.5166-07 

3.9076-02 

1.5046-06 

1.2936-08 

;• 



S. 1006*03 

2.5696-06 

4.4676-01 

3.3756-07 

7.3006-34 

1.7826-07 

3.2276-02 

1.7466-06 

1.2526-08 

'} 



S.200E*03 

3.2996-06 

4.5626-01 

5.1086-07 

4.1986-33 

2.0866-07 

2.6P3E-02 

1.9876-06 

1.2126-08 




3.3006*03 

4.2296-06 

4.6396-01 

7.5336-07 

2.2216-32 

2.4356-07 

2.1996-02 

2.2196-06 

1.1756-08 

A- 



$.4006 * 03 

$.4186-06 

4.7026 -01 

1.0846-06 

1.0856-31 

2.8416-07 

1.8196-02 

2.4376-06 

1.1436-08 

i 



5.S00E403 

6.9376-06 

4.7536-01 

1.5246-06 

4,9196-31 

3.3146-07 

1.5086-02 

2.6356-06 

1.1166-08 

, 



S.600E*03 

8.8776-06 

4.7956-01 

2.0986-06 

2.078 6-30 

3.8e66-07 

1.2556-02 

2.8106-06 

1.0966-08 




$.T00E*03 

1.139E‘05 

4.8306-01 

2.8326-06 

8.2166-30 

4.5116-07 

1.0486-02 

2.9606-06 

1.0826-08 



' 

$.8006*03 

1.4496-05 

4.8586-01 

3.7546-06 

3.0556-29 

$.2646-07 

8.7896-03 

3.0866-06 

1.0736-08 




$.900E»03 

1.8486-05 

4.8826-01 

4.8976-06 

1.0736-28 

6.1436-07 

7.4026-03 

3.1886-06 

1.0696-08 




6.0006*03 

2.3526-05 

4.9026-01 

6.2916-06 

3.5696-28 

7.1676-07 

6.2626-03 

3.2676-06 

1.0706- 08 




6.1006*03 

2.9886-05 

4.9206-01 

7.9 706-06 

1.1296-27 

8.3606-07 

5.3216-03 

3.3246-06 

1.0 766 -08 




6.2006*03 

3.7896-05 

4.9356-01 

9«964E-06 

3.4046-27 

9.7526-07 

4.5436-03 

3.3606-06 

1.0876-08 




6.3006*03 

4.7976-05 

4.9496-01 

1.2306-05 

9,8076-27 

1.1386-06 

3.8076-03 

3.3776-06 

1.1046-08 




6.400E403 

6.0636-0$ 

4.9636-01 

1.5026-05 

2.7056-26 

1.32 76- 06 

3.3596-03 

3.3756-06 

1.1256-08 




6.3006*03 

7.6536-05 

4.9776-01 

1.8126-05 

7.1586-26 

1.5506-06 

2o909E*03 

3.3566-06 

1.1536-08 




6.600E403 

9.6476-05 

4.9926-01 

2.1646-05 

1.8216-25 

1.4116-06 

2.53U-03 

3.3226-06 

1.1886-08 




6.7006*03 

1.2146-04 

$.0096-01 

2.5596-05 

4.4616-25 

2.1176-06 

2.2146-03 

3.2 766-06 

1.2296-08 




6.800E403 

1.5266-04 

5.0286-01 

2.9986-05 

1.0556-24 

2.4776-Oi 

1.0466-03 

3.2196-06 

1.2786-08 




6.900fc403 

1.9156-04 

5.0506-01 

3.4056-05 

2.4156-24 

2.8996-06 

1.7196-03 

3.1576-06 

1.3366-08 




7.0006*03 

2.3976-04 

$.0776-01 

4.0216-05 

5.3626-24 

3.3936-06 

1.5276-03 

3.0916-06 

1.4C2E-08 




7.1006*03 

2«993E-04 

$.1086-01 

4.6136-05 

1.1596-23 

3.9706-06 

1.3846-03 

3.0256-06 

1.4776-08 




7.2006*03 

3.7226-04 

5.1456-01 

5.2686-05 

2.4436-23 

4.6406-06 

1.2256-03 

2.9646-06 

1.5606-08 




7*300E403 

4«6i0E-04 

5.1876-01 

5.9946-05 

$.0426-23 

5.4146-06 

1.1066-03 

2.9096-06 

1.6536-08 




7.4006*03 

5. 6826-04 

$.2376-01 

6.8036-0$ 

1.0216-22 

6.3006-06 

1.0046-03 

2.S64E-06 

1.7536-08 




7.500E403 

6. 9636-04 

$.2926-01 

7.7116-05 

2.0346-22 

7.3066-06 

9.1646-04 

2.8306-06 

1.8616-08 




7.600E403 

8.4796-04 

5.3546-01 

8.7346-05 

3.9946-22 

8.4446-06 

8.4066-04 

2.8086-06 

1.9756-08 




7« 700E403 

1.026E-03 

$.4216-01 

9.S99E-05 

7.7496-22 

9.7126-06 

7.7476-04 

2.7996-06 

2.0936-08 




7.8006*03 

1.2326-03 

5.4936-01 

1.1216-04 

1.4876-21 

1.1116-0$ 

7.1696-04 

2.8046-06 

2.2156-08 




7.9006*03 

1.4696-03 

$.5696-01 

1.2716-04 

2.8266-21 

1.2646-05 

6.6576-04 

2.8216-06 

2.3366-08 




8.00UE403 

1.7396-03 

5.6476-01 

1.4436-04 

5.3236-21 

1.4306-05 

6.2006-04 

2.8506-06 

2.4566-08 

i 



8.2006*03 

2.3866-03 

5.8046-01 

1.8616-04 

1.8426-20 

1.7956-05 

5.4126-04 

2.9416-06 

2.6796-08 
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Table II.' Continued. 


P/PO « 1.00E*0| 


c 

C* 


C- 

CO 

C0» 

CO 2 

C2 

T 

0. 

0. 

0. 

0. 

0. 

0. 

1.0006400 

0. 

1.0006*02 

0. 

0. 

0. 

0. 

1.8926-65 

0. 

1.0006*00 

0. 

2.0006*02 

0. 

9. 

0. 

0. 

7.2546-41 

3.9736-81 

1.0006*00 

0. 

3.0006*02 

0. 

c. 

0. 

0. 

1.7156-28 

2.0286-60 

1.0006*00 

0. 

4.0006*02 

0. 

0. 

0. 

0. 

4.2506-21 

4.2176-48 

1.0006*00 

0. 

5.0006*02 

3.83JE-SO 

3.859E-81 

0. 

0. 

1.6726-1* 

7.1926-40 

1.0006*00 

0. 

6.0006* 02 

2.T24E-68 

3.14<ie-4S 

0. 

0. 

1.2546-12 

5. 7716-34 

1.0006*00 

7.8526-93 

7.0006*02 

I.T14E'$6 

9.948E-O0 

0. 

0. 

2.8166-10 

1.9856-30 

1.0006*00 

9.0776-79 

8.0006*02 

1.0S2E><|9 

8.740E'>3 

0. 

0. 

7. 2236-09 

6.2156-29 

1.0006*00 

1.6786-49 

9.0006*02 

2.4S3E-44 

6.030E-51 

0. 

0. 

9.0116-08 

7.9506-28 

1.0006*00 

3.3106-62 

1.0006*03 

6.168E-49 

8.315E-48 

0. 

3.1846-78 

7.0666-07 

6.3486-27 

1.0006*00 

3.0516-55 

1.1006^03 

2.84SE-36 

3.4S3E-45 

0. 

1.0716-69 

3.9216-06 

3. 5856-26 

1.0006*00 

2.8526-51 

1.2006*03 

3.382E-33 

S.699E-43 

0. 

1. 7556-62 

1 . 6o6E —0 5 

1.5526-25 

1.0006*00 

4.5876-47 

1.3006*03 

I.638E-30 

4.554r-4l 

0. 

2.6806-56 

5.7596-05 

5.4506-25 

9.9996-01 

1.8506-43 

1.4006*03 

3.307E-28 

2.037E-39 

2.5656-95 

6.1276-51 

1.6836-04 

1.6206-24 

9.9976-01 

2.4676-40 

1.5006*03 

3.4i«3E-26 

5.692E-38 

1.0926-91 

2.9926-46 

4.29 3 6-04 

4.2026-24 

9.9946-01 

1.3396-37 

1.6006*03 

2.0T7E-2« 

1.077E-36 

1.7566-98 

4.0896-42 

9.7936-04 

9.7736-24 

9.9856-01 

3.4446-35 

1.7006*03 

7.9$0E-23 

2.123E-3S 

2.5836-85 

1.3476-38 

2.0356-03 

2.9766-23 

9.9696-01 

4.8326-3* 

1.8006*03 

2.079C-21 

1.49SE-33 

4.2286-81 

3.8666-36 

3.9076-03 

3.9396-22 

9.9416-01 

4.0076-31 

1.9006*03 

3.907E-20 

1.971E-31 

6.3166-77 

4.0596- 34 

7.0136-03 

6.2346-21 

9.8956-01 

2. 1356-29 

2.0006*03 

5.S62E-19 

5.321E-30 

4.1236-73 

2.6196-32 

1.1876-02 

7.9016-20 

9.8226-01 

7.7786-28 

2.1006*03 

6.217E-18 

1.875E-28 

1.2336-69 

1.1456-30 

1.9096-02 

7.9976-19 

9.7136-01 

2.0406-2* 

2.2006*03 

S.628E-17 

4.864E-27 

1.8595-66 

3.5806-29 

2.9326-02 

6.6296-18 

9.5596 01 

4.0166-25 

2.3006*03 

9.239E-1& 

9.6416-26 

1.5386-63 

8.3426-28 

4.3236-02 

4.6086-17 

9.3506-01 

6.1486-24 

2.4006*03 

2.703E-15 

1.516E-24 

7.5046-61 

1.5006-26 

6.1296-02 

2.7406-16 

9.0756-01 

7.5336-23 

2.5006*03 

1.995E-19 

1.9316-23 

2.2956-58 

2.1416-25 

8.4216-02 

1.4196-15 

8.7296-01 

7.5716-22 

2.6006*03 

7.260E-14 

2.045E-22 

4.6396-56 

2.4866-24 

1.1186-01 

6.4846-15 

8.3096-01 

6.3756-21 

2.7006*03 

3.138E-13 

1.8356-21 

5.4816-54 

2.3996- 23 

1.4416-01 

2.6396-14 

7.8156-01 

4.5776-20 

2.8006*03 

1.222E-12 

l,42Jt-29 

6. 5086-52 

1.9596-22 

1.8056-01 

9.7916-14 

7.2566-01 

2.8*66-19 

2.90CE*03 

9.328E-12 

9.625E-20 

4.8606-50 

1.3746-21 

2.2006-01 

3.2996-13 

5.6436-01 

1.55*6-18 

3.0006*03 

1.907E-I1 

5.7885-19 

2.7816-48 

8.4016-21 

2.6146-01 

1.0246-12 

5.9936-01 

7.5*56-18 

3.1006*03 

9.239E-11 

3.1256-13 

1.2526-46 

4.5296-20 

3.0326-01 

2.9466-12 

5. 32 56-01 

3.2916-17 

3.2006*03 

1.I88E-10 

1.5326-17 

4.5386-45 

2.1766-19 

3.4406-01 

7.9176-12 

4.6626-01 

1.3036-16 

3.3006*03 

3.123E-10 

6.883E-17 

1.3496-43 

9.4196-19 

3.8236-01 

2.0006-11 

4.0226-01 

4. 7316-16 

3.4006*03 

7.784E-10 

2.8596-16 

3.3786-42 

3.7036-18 

4.1696-01 

4.7776-11 

3.4216-01 

1.5876-15 

3.5006*03 

1.831E-09 

1.1076-15 

7.20.6-41 

1.3346-17 

4.4706-01 

1.0856-10 

2.8736-01 

4.9656-15 

3.6006*03 

9.123E-09 

4.022E-15 

1.3275-39 

4.4356-17 

4.7226-01 

2.35*6-10 

2.3836-01 

1.4596-14 

3.7006*03 

8.902E-09 

1.3816-14 

2.1*16-38 

1.3716-16 

4.9226-01 

4.9126-10 

1.9556-01 

4.0586-14 

3.8006*03 

1.832E-08 

4.5126-14 

3.0766-37 

3.9646-16 

5.0746-01 

9.8806-10 

1.5896-01 

1.0766-13 

3.9006*03 

3.72 8E-08 

1.4096-13 

3.9546-36 

1.0796-1' 

5.1816-01 

1.9256-09 

1.2806-01 

2.73*6-13 

4.0006*03 

7.28&E-08 

4.2286-13 

4.5246-33 

2.7806-15 

5.2496-01 

3.6456-09 

1.0246-01 

4.7056-13 

4. 1006*03 

I.3B8E-07 

1.2246-12 

4.9136-34 

6.8166-15 

5.2856-01 

6. 7316-09 

8.1426-02 

1.59*6-12 

4.2006*03 

2.S89E-07 

3.4316-12 

4.8436-33 

1.5986-14 

5.2966-01 

1.2156-08 

6.4436-02 

3.6936-12 

4.3006*03 

9.71SE'07 

9.3316-12 

4.4016-32 

3.5996-14 

5.2896-01 

2.1476-08 

5.0816-02 

8.3636-12 

4.4006*03 

8.996E-07 

2.4696-11 

3.7146-31 

7.8226-14 

5.2706-01 

3.7206-08 

3.9996-02 

1.8576-11 

4.5006*03 

1.988E-06 

6.3556-11 

2.9196-30 

1.6476-13 

5.2446-01 

6.3286-08 

3-1466-02 

4.0516-11 

4.6006*03 

2.560E-06 

1.5916-10 

2.1386-29 

3.3726-13 

5.2156-01 

1.0566-07 

2.4766-02 

8.4936-11 

4.7006*03 

4.408E-06 

3.8756-10 

1.4606-28 

6.7376-13 

S.186E-01 

1.7306-07 

1.9526-02 

1.8366-10 

4.8006*03 

7.923E-06 

9.1666-10 

9.2836-28 

1.3186-12 

5.1596-01 

2.7776-07 

1.5446-02 

3.8146-10 

4.9006*03 

1.232E-03 

2.1046-09 

5.4936-27 

2.5326-12 

5.1346-01 

4.3676-07 

1.2266-02 

7.79*6-10 

5.0006*03 

2.016E-05 

4.6796-09 

3.0236-26 

4.7866-12 

5.1126-01 

6.7216-07 

9.7796-03 

1 .5666-09 

5.1006*03 

3.232E-05 

1.0C86-08 

1. 5476-25 

8.9236-12 

5.0936-01 

1.0126-06 

7.8416-03 

3.09 26-09 

5.2006*03 

S.173E-05 

2. 1036- 08 

7.3706-25 

1.6436-11 

5.0786-01 

1. *916-06 

6.3216-03 

5.9986-09 

5.3006*03 

e.llSE-03 

4.2526-08 

3.2746-24 

2.9896-11 

5.0646-01 

2. 1506-06 

5.1256-03 

1.1426-08 

5.4006*03 

1.256E-04 

8.3356-08 

1.3616-23 

5.3756-11 

5.0536-01 

3.0376-06 

4.1806-03 

2.1376-08 

5.5006*03 

1.917E-09 

1.5876-07 

5.3056-23 

9.5576-11 

5.0436-01 

4.2086-06 

3.4296-03 

3.9256-08 

5.6006*03 

2.889E-0* 

2.9386-07 

1.9486-22 

1.6806-10 

5.0346-01 

5.7266-06 

2.8306-03 

7.0806-08 

5.7006*03 

*.299E'09 

5.2976-07 

6.7586-22 

2.9186-10 

5.0266-01 

7. 6616-06 

2.3486-03 

1.2556-07 

5.8006*03 

6.317E~04 

9.3146-07 

2.2236-21 

5.0106-10 

5.0186-01 

1.0096-05 

1. 9606-03 

2.1856-07 

5.9006*03 

9.170E-09 

1.5996-06 

6.9556-21 

8.5026-10 

5.0096 -01 

1.5096-05 

1.6446-03 

3.7396-07 

6.0006*03 

1.316E-03 

2.6846-06 

2.0746-20 

1.4266-09 

5.000E-01 

1.6756-05 

1.3876-03 

6.2926-07 

6.1006*03 

1.866E-03 

4.40 76-06 

5.9096-20 

2.3646-09 

4.9886-01 

2.1156-05 

1.1756-03 

1.0416-06 

6.2006*03 

2.616E-03 

7.0846-06 

1.6116-19 

3.8776-09 

4.9756-01 

2.6366-05 

1.0006-03 

1.6956-06 

6.3006*03 

3.828E-03 

1.1156-05 

4.2106-19 

6.2886-09 

4.9576-01 

3.2436-05 

8.54 96- 04 

2.7136-06 

6.4006*03 

9.973E-03 

1.7216-05 

1.0566-18 

1.0096-08 

4.9356-01 

3.9416-05 

7.3366-0* 

4.2726-06 

6.5006*03 

6.797E-03 

2.6036-05 

2.5466-18 

1.6026-08 

4.4076-01 

4.7316-05 

6. 3186-0* 

6.6136-06 

6.6006*03 

9.830E-03 

3.8626-05 

5.901.6-18 

2.5156-08 

4.8716-01 

5. 6116-05 

5.45 86-0* 

1.0066-05 

6.7006*03 

1.200E-02 

5.6216-05 

1.3216-17 

3.9056-08 

4.8256-01 

6.5756-05 

4.7276-0* 

1.5046-05 

6.8006*03 

1.373E-02 

8.0306-05 

2.8506-17 

5.9906-08 

4.7676-01 

7. 6186 -OS 

4.1036-04 

2. 2076-05 

6.9006*03 

2.038E*02 

1.1276-04 

5.9476-17 

9.0746-08 

4.6966-01 

8.7276-05 

3.5666-04 

3.1766-05 

7.0006*03 

2.80SE-02 

1.5536-04 

1.2026-16 

1.3566-07 

4.6086-01 

9.8916-05 

3.1036-04 

4.4786-05 

7.1006*03 

3.293E-02 

2.1056-04 

2.3596-16 

1.9956-07 

4.5036-01 

1.1106-04 

2.7006-04 

6.1806-05 

7.2006*03 

9.109E-02 

2.8076-04 

4.5036-16 

2.8896-07 

4.3786-01 

1.2336-04 

2.3496-04 

8.3406-05 

7.3006*03 

$.054E*02 

3.6846-04 

8.3766-16 

4.1136-07 

4.2336-01 

1.35 76-04 

2.0406-04 

1.1006-04 

7.4006*03 

6.132E-02 

4.7636-04 

1.5216-15 

5.7486-07 

<.0686-01 

1.4806-04 

1.7696-04 

1.4156-04 

7.5006*03 

7.337E-02 

6.0706-04 

2.7036-15 

7.8816-07 

3.8846-01 

1.6006-04 

1.5306-04 

1.7776-04 

7.6006*03 

S.698E-02 

7.6316-04 

4.7076-15 

1.0606-06 

3.6816-01 

1.7176-04 

1.3196-04 

2.1776-04 

7.7006*03 

I.307E>OI 

9.4696-04 

8.0436-15 

1.3976-06 

3.4646-01 

1.8286-04 

1.1326-04 

2.6026-0* 

7.8006*03 

1.196E-01 

1.1616-03 

1.3516-14 

1.8056-06 

3.2356-01 

1.9316-04 

9.6806-05 

3.0376-04 

7.9006*03 

1.310E-0t 

1.4066-03 

2.2326-14 

2.2876-06 

2.9986-01 

2.0256-04 

8.2356-05 

3.4*26-04 

8.0006*03 

1.819E-01 

2.0006-03 

5.8316-14 

3.4746-06 

2.5196-01 

2.1836-04 

5.8496-05 

4.2116-04 

8.2006*03 


% 
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Table II.- Continued. 


T 

€- 

0 

04 

a** 

0- 

02 

02* 

1 

«NI 

o 


l.liSE'03 

5.9526-01 

2.4046-04 

6. 1686-20 

2.196C-05 

4.7476-04 

3.066E-06 

2.66*6-06 

6«600£403 

4.14TE-03 

6.0656-01 

3.1016-04 

1.9996-19 

2.6226-05 

4.1116-04 

3.2226-06 

3.0096-06 

8« tOOC^OS 

5.2S3E-03 

6.1956-01 

3.966E-04 

6.2636-19 

3.0626-09 

3.6646-04 

3.3 996- 06 

3.0916-06 


6»603E-03 

6.2646-01 

5.1046-04 

1.6956-16 

3.9096-05 

3.2176-04 

3.9606-06 

3.1246-06 

9« 2006^03 

S.120E-03 

6.3506-01 

6.4956-04 

5.5316-16 

3.9476-05 

2.6236-04 

3.7746-06 

3. 1 146-06 

9«4002^03 

9.E90E-03 

6.3976-01 

6.2126-04 

1.5576-17 

4.3636-09 

2.4776-04 

3.9746-06 

3.0*66-06 

9%4«)0E403 

l.lSU-02 

6.4296-01 

1.0316-03 

4.2326-17 

4.6106-09 

2.1266-04 

4.1786-06 

2.9966-06 

9«800E^03 

1.401E-02 

6.447E-01 

1.2856-03 

1.1106-16 

5.2296-09 

1.9146-04 

4.3696-06 

2.9096-06 

UOO0E4O9 

1.64EE-02 

6.4546-01 

1.5916-03 

2.8176-16 

9.637E-05 

1.6676-04 

4.9996-06 

2.6036-06 

1*02 02^0* 

U922E-02 

6.4526-01 

1.9566-03 

6.9156-16 

6.0396-09 

1.4006-04 

4.6066-06 

2.6936-06 

1*040E^04 

2.226E-02 

6.4426-01 

2.3696-03 

1.6456-15 

6.4216-09 

1.3196-04 

5.0166-06 

2.9796—06 

l*0602«04 

2.962E-02 

6.4266-01 

2.6966-03 

3.7996-15 

6.7966-09 

1.1706-04 

9.2326-06 

2.4*36-06 

i.080C«’04 

2.930E-02 

6.4046-01 

3.4956-03 

6.5256-19 

7.1966-09 

1.0406-04 

9.4466-06 

2.3476—06 

l*100fc»09 

3.3326-02 

6.3776-01 

4.1896-03 

1.6626-14 

7.9026-09 

9.2716-09 

5.6606-06 

2.2336-06 

UU0E«04 

3.7T0E-02 

6.3456-01 

4.9926-03 

3.9626-14 

7.6316-09 

6.2006-09 

9.6736-06 

2.1206-06 

Ul%OE«09 

4.244E-02 

6.3086-01 

5.9166-03 

6.2286- 14 

6.1416-09 

7.4096-05 

6.0666-06 

2.0096-06 

1«16UE>04 

4.T54E-02 

6.2666-01 

6.9766-03 

1.6696-13 

6.4316-09 

6.6416-09 

6.2966-06 

1.9006-06 

!• 160E*04» 

5.302E-02 

6.2206-01 

6.1666-03 

3.3126-13 

6.7006-09 

9.9636-09 

6.9046-06 

1.7946-08 

l*200E^09 

3.8692-02 

6.1696-01 

9.5616-03 

6.4356-13 

6.9456-09 

9.3606-09 

6.7066-06 

1.6916-06 

1*2202^09 

6.511E-02 

6.1146-01 

1.1116-02 

1.2256-12 

9.1646-05 

4.6296-09 

6.9076-06 

1.9916-06 

l»240E^09 

T.lTlE-02 

6.0536-01 

1.2666-02 

2.2896-12 

9.3576-09 

4.3476-05 

7.1016-06 

1.4946-08 

|«260E>09 

T.846E-02 

5.9666-01 

1.4626-02 

4.1996-12 

9.9216-05 

3.9196-05 

7.2676-06 

1.4006-06 

U280E^04 

8.602E-02 

5.9166-01 

1.7016-02 

7.5696-12 

9.6976-09 

3.9996-05 

7.4696-06 

1.3066-06 

U3aOE^04 

9.3T0E-02 

5.6436-01 

1.9446-02 

1.3426-11 

9.7626-09 

3.1006-09 

7.6336-06 

1.2206-06 

U320£^04 

I.OITI. 31 

5.7636-01 

2.2146-02 

2.3416-11 

9.6376-09 

2.6296-05 

7.7906-06 

1.1366-06 

l*340E«0^ 

l.lOlE-01 

5.6786-01 

2.5116-02 

4.0236-11 

9.8606-09 

2.9996-09 

7.9346-06 

1.0946-06 

1«360E^08 

1.1S7E-01 

5.5686-01 

2.8366-02 

6.6126-11 

9.6926-09 

2.3456-09 

6.064 6-06 

9.7996-09 

1«3C0E>09 

1.276E-01 

5.4936-01 

3.1966-02 

1.1376-10 

9.6736-05 

2.1196-09 

6.1776- 06 

9.0116-09 

i.400Et04 

1.3696-01 

5.3936-01 

3.5866-02 

1.6736-10 

9.6236-05 

1.9066-09 

8.2736 6 

6.2976-09 

l*^20E«04 

1.4636-01 

5.2666-01 

4.0106-02 

3.0446-10 

9.7426-09 

1.7176-09 

6.3486-06 

7.6166-09 

1.440E>04 

1.S60E-01 

5.1766-01 

4.4686-02 

4.6666-10 

9.6326-05 

1.5446-05 

6.4036-06 

6.9716-09 

U460E«04 

1.6596-01 

5.0636-01 

4.9616-02 

7.7476-10 

9.4946-09 

1.3676-05 

6.4346-06 

6.3596-09 

1«420E^04 

1.7596-01 

4.9436-01 

5.4896-02 

1.2146-09 

9.3296-05 

1.2456-05 

6.4426-06 

5.7636-09 

US0OE«O4 

1.6616-01 

4.8196-01 

6.0536-02 

1.6606-09 

9.1366-09 

1.1156-09 

6.4246-06 

5.2406- 09 

U320E^04 

1.9656-01 

4.6906-01 

6.6536-02 

2.8786-09 

6.9226-05 

9.9716-06 

6.3796- 06 

4.7326-09 

U540Et^04 

2.0696-01 

4.5576-01 

7.2666-02 

4.3616-09 

6.6896-05 

8.8976-06 

8.3076-06 

4.2976-09 

l.S60E^04 

2.1756-01 

4.4206-01 

7.9536-02 

6.5366-09 

6.4286-09 

7.9236-06 

6.2086-06 

3.8166-09 

i*5B0E^04 

2.2616-01 

4.2806-01 

6.6516-02 

9.6976-09 

6.1526-05 

7.0386-06 

8.0626-06 

3.4076-09 

l«600E»04 

2.3876-01 

4.1366-01 

9.3796-02 

1.4246-06 

7.8616-05 

6.2376-06 

7.9266-06 

3.0306-09 

U620E^04 

2.4936-01 

3.9906-01 

1.0136-01 

2.0 72 6-Or 

7.5566-09 

9.«12E-06 

7.7486-06 

2.6846-09 

l«640Et04 

2.598E-01 

3.8426-01 

1.0916-01 

2.9856-08 

7.2406-09 

4.8986-06 

7.5446-06 

2.3676-09 

1*660E^04 

2.7036-01 

3.6926-01 

1.1716-01 

4.2626-08 

6.9196-05 

4.2706-06 

7.3166-06 

2.0796-09 

l*680E^04 

2.6086-01 

3.5416-01 

1.2536-01 

6.0316-08 

6.5836-05 

3.7416-06 

7.0676-06 

1.6186-09 

!• 7002^04 

2.9116-01 

3.3696-01 

1.3366-01 

8.4596-06 

6.2466-05 

3.2686-06 

6.6006-06 

1.5636-09 

U720Et04 

3.0126-01 

3.2366-01 

1.4206-01 

1.1776-07 

5.9116-09 

2.8466-06 

6.5176-06 

1.3716-09 

W740E404 

3.1126-01 

3.0676-01 

1.5056-01 

1.6236-07 

5.5756-05 

2.4716-06 

6.2216-06 

1.1856-09 

l»740Et04 

3.2106-01 

2.9376-01 

1.5696-01 

2.2226-07 

9.2426-05 

2.1996-06 

5.9156-06 

1.0196-09 

i*780E^04 

3.3056-01 

2.7696-01 

1.6746-01 

3.0176-07 

4.9146-05 

1.6456-06 

5.6026-06 

8.7176-10 

|,900E»04 

3.3966-01 

2.6436-01 

1.7576-01 

4.0676-07 

4.5936-05 

1.5676-06 

5.2856-06 

7.4296-10 

I*B20E>04 

3.4886-01 

2.5016-01 

1.8406-01 

5.4436-07 

4.2806-09 

1.3616-06 

4.9686-06 

6.3056-10 

L.840E^04 

3.5766-01 

2.3616-01 

1.^216-01 

7.23' 6-07 

3.9786-09 

1.1646-06 

4.6536-06 

5.3306—10 

1*$60E«’D4 

3.6606-01 

2.2266-01 

2.0006-01 

9.5506-07 

3.6866-05 

9.9206-07 

4.3426-06 

4.4886—10 

l*880E^04 

3.7416-01 

2.0956-01 

2.0776-01 

1.2926-06 

3.4066-05 

6.4356-07 

4.0396-06 

3.7666-10 

l«900E*04 

3.8186-01 

1.9686-01 

2.1526-01 

1.6326-06 

3.1426-09 

7.1546-07 

3.7456-06 

3.1486-10 

1*92 02^04 

3.8936-01 

1.8476-01 

2.2246-01 

2.1146-06 

2.8906-05 

6.0536-07 

3.4626-06 

2.6236 — 10 

1.990E404 

3.9636-01 

1.7306-01 

2.2946-01 

2.7226-06 

2.6536-05 

5.1106-07 

3.1916-06 

2.1796-10 

1«940E^04 

4.0306-01 

1.6196-01 

2.3606-01 

3.4866-06 

2.4306-05 

4.3066-07 

2.9336-06 

1.6056-10 

l«980Et04 

4. 0946-01 

1.5146-01 

2.4236-01 

4.4396-06 

2.2226-05 

3.6216-07 

2.6696-06 

1.4926-10 

2»000E*04 

4.1546-01 

1.4136-01 

2.4846-01 

5.6226-06 

2.0276-09 

3.0406-07 

2.4616-06 

1.2306-10 

2.020E^04 

4.2116-01 

1.3166-01 

2.5416-01 

7.0656-06 

1.8476-05 

2.5496-07 

2.2476-06 

1.0116-10 

2«040E^04 

4.2656-01 

1.2296-01 

2.5956-01 

8.6856-06 

1.6616-05 

2.1356-07 

2.0476-06 

6. 3046— 1 1 

2»060E^04 

4.3156-01 

1.1446-01 

2.6456-01 

1.1096-05 

1.52 76-05 

1.7866-07 

1.6626-06 

6.6086-11 

2*080E»04 

4.3626-01 

1.0656-01 

2.693E-01 

1.3766-05 

1.3866-05 

1.4936-07 

1. 6926- 06 

9.5746-11 

2* IOOE^04 

4.4066-01 

9.9136-02 

2.7366-01 

1.7046-05 

1.2976-05 

1.2686-07 

1.5356-06 

4.5596-11 

2* 120E^04 

4.447E-01 

9.2206-02 

2.7796-01 

2.0966-05 

1.1396-05 

1.0426-07 

1.3916-06 

3. 7266— 11 

2m 140E^04 

4.4866-01 

6.5746-02 

2.8166-01 

2.5736-05 

1.0326-05 

6.7016-06 

1.2596- 06 

3.0436—11 

2«i60E^04 

4.5226-01 

7.9716-02 

2.6556-01 

3.1436-05 

9.3376-06 

7.2666-08 

1.1396-06 

2.4656—11 

2.180E904 

4.5556-01 

7.4116-02 

2.6666-01 

3.6296-05 

6.4476-06 

6.0666-06 

1.0306-06 

2.0296-11 

2*200E«04 

4.5676-01 

6.6906-02 

2.9196-01 

4.6366-05 

7.6406-06 

9.0706- 08 

9.3066-07 

1.6566-11 

2«220E^04 

4.6166-01 

6.4066-02 

2.9486-01 

5.6006-05 

6.9096-06 

4.2386-08 

8.4096-07 

1.3536-11 

2«240E»04 

4.6436-01 

5.9576-02 

2.9756-01 

6.7406-05 

6.2476-06 

3.5446-08 

7.9996-07 

1.1056-11 

2*240E^04 

4.668E-01 

5.5416-02 

2.9996-01 

8.0646-05 

9.6506-06 

2.9666-06 

6.8596-07 

9.0346-12 

2«280E^04 

4.6926-01 

5.1556-02 

3.0226-01 

9.6656-05 

9.1106-06 

2.4696-06 

6.1946-07 

7.3706-12 

2*300E^04 

4.714E-01 

4.7986-02 

3.0436-01 

1.1526-04 

4.6236-06 

2.0636-08 

5.9996-07 

6.0516-12 

2*320E^04 

4.7356-01 

4.4666-02 

3.0626-01 

1.3666-04 

4.1636-06 

1.7696-06 

5.0946-07 

4.9996-12 

2*340E^04 

4.7556-01 

4.1626-02 

3.0796-01 

1.6206-04 

3.7676-06 

1.4696-06 

4.5676-07 

4.0696-12 

2«340Et04 

4.7736-01 

3.8796-02 

3.0956-01 

1.9136-04 

3.4306-06 

1.2366-03 

4.1266-07 

3.3426—12 

2»380E^04 

4.7906 -01 

3.6166-02 

3.1096-01 

2.2536-04 

3.1066-06 

1.0416-08 

3.7336-07 

2. 7496- 12 

2«400E404 

4.606E-01 

3.3766-02 

3.1226-01 

2.6456-04 

2.6166-06 

6.7796-09 

3.3766-07 

2.2646—12 

2«420E^04 

4.8226-01 

3.1516-02 

3.1346-01 

3.0976-04 

2.9966-06 

7.4146-09 

3.0976-07 

1.6676-12 

2«440E*04 

4.6366-01 

2.9446-02 

3.1446-01 

3.6166-04 

2.3206-06 

6.2706-09 

2.7696-07 

1.5426-12 

2a440C^04 

4.650E-01 

2.7526-02 

3.1546-01 

4.2126-04 

2.1066-06 

5.3106-09 

2.4096-07 

1.2756—12 

2»480E^04 

4.6646-01 

2.5746-02 

3.1626-01 

4.6916-04 

1.9166-06 

4.9636-09 

2.2 796-07 

1 .0966-12 

2.WWK04 

4.677E-41 

2.4S96-02 

3.U96-41 

5.670E-«4 

1.1496-M 

6., 8246-06 

2.0*46-07 

6.7*36-13 
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Table II. - Continued. 


c 

C* 


C- 

CO 

f.09 

CO 3 

C2 

T 

1.9t5E-ai 

2.739C-33 

1.96^6-13 

9.928E-04 

2.059E-01 

2.295E-09 

9.0986-05 

9.7396-09 

8.9006903 

2.179E-01 

3.63tE-d3 

3.913E-13 

6.S85E-06 

1.699E-01 

2.3606-09 

2.8086-05 

9.9776-09 

r.6006903 

2.902E-01 

9.981E-03 

7.728E-1? 

8.3646-06 

1.288E-01 

2.3816 09 

1. 8966-05 

9,9556-09 

8.8006903 

2.S(lE-Ol 

9.897E-03 

1.683E-12 

1.0196-05 

9.99TE-02 

2.3476-09 

1.2666-05 

9.726- 04 

9.0006903 

2.716E-01 

7.288E-03 

3.538E-12 

1.2026-05 

7.6166-02 

2.3256-09 

8.909E-06 

9.2' 9 

9.2006903 

2.StSE-ai 

a.8$6E>33 

7.19BE-12 

1.3796-05 

5.8036-02 

2.2636-09 

5.57SE-06 

3.9. .9 

9.9006903 

2.«87E-01 

l.06iE-92 

1.9206-11 

1.599E-05 

9.9156-02 

2.1896-09 

3.7026-06 

3.9906-09 

9.6006903 

2.9S1E-01 

1.2S8E-02 

2.725E-11 

1.7116-05 

3.3626-02 

2.1086-09 

2.9706-06 

3.0596-09 

9.8006903 

2.9S4E-01 

1.979E-02 

S.093E-11 

1.8696-05 

2. 5686-02 

2.023C-09 

1.6576-06 

2.6596-09 

1.0006909 

2.962E-0I 

I.7ISE-32 

9.28oE-ll 

2.0086-05 

1.9696-02 

1.9376-09 

1.121E-06 

2.3006-09 

1.0206909 

2.456E-01 

1.97T«=-D2 

1.6396-10 

2.1926-05 

1.5176-02 

1.8516-09 

7.6376-07 

1.9826-09 

1.0906909 

2.990E-0I 

2.2e3E-02 

2.8896-10 

2.2676-05 

1.1796-02 

1.7486-09 

5.2976-07 

1.7096-09 

1.0606909 

2.9UE-01 

2.573E-02 

9.92aE- to 

2.3816-05 

9. 1386-03 

1.6876-09 

3.6356-07 

1.9636-09 

1.0806909 

2.asiE-ot 

2.907«-0i 

8.233E- 10 

2.983E-05 

7.1986-03 

1.6096-09 

2.5386-07 

1.2596-09 

1.1006909 

2.891E*01 

3.26$E-32 

1.3576-19 

2.5776-03 

5.6206-03 

1.5536-09 

1.7866-07 

1.0756-09 

1.1206904 

2.79SE-0t 

3.647E-32 

2. 1996-09 

2. 6376-05 

9.9906-03 

1.9606-09 

1.2666-07 

9.2066-05 

1.1906909 

2.799E-01 

9.053F-02 

3.989E-09 

2.7256-05 

3.5236-03 

1.3906-09 

9.0326-08 

7.8796-05 

1.1606909 

2.»B8E-01 

9.481E-02 

>.9o0E-09 

2.7806-05 

3.8076-03 

1. 3236-09 

6.9856-08 

6.7386-05 

1.180E90H 

2.62 7E-01 

9.930E-0? 

8.919E-09 

2.822E-05 

2.2966-03 

1.3576-09 

9.6836-08 

5.7576-05 

1.2006909 

2.593E-01 

3.399E-02 

1. 2806-08 

2.8S1E-05 

1.8036-03 

1.1936-09 

3.9006-08 

9.9196-05 

1.2206909 

2.495E-01 

5.885E-02 

1.9196-08 

2.865E-05 

1.9526-03 

1.1326-09 

2.9806-08 

9.1696-05 

1.2906909 

2.923E-01 

8.38 7E- 02 

2.8906-08 

2.864E-05 

1. 1736-03 

1.0726-09 

1.8166-08 

3. $076-05 

1.3406909 

2.349E-01 

6;902E-J2 

9.1526-08 

2 . 859E-05 

9.5036-09 

1.0156-09 

1.3356-08 

3.0326-05 

1.2806909 

2.272E-01 

7.428E-02 

5.994E-08 

2.8296-05 

7.7156-09 

9. 5896-05 

9.8506-09 

3.5736-05 

1.3006909 

2. 193E-01 

7.9tlE-02 

8.:a2E-03 

2.7916-05 

6.2766-09 

9.0976-05 

7.2866-09 

2.1796-05 

1.3206909 

2.112E-01 

8.498E-02 

1.2396-07 

2.7926-05 

5.1156-09 

8.4216-05 

5.9036-00 

1.8936-05 

1.3906909 

2.030E-01 

9.036E-02 

1.4896-07 

2.6826-05 

-.1756-09 

8.0126-05 

9.0156-09 

1.5596-0* 

1.3606909 

1.997E-01 

9.572e-02 

2. 3376-07 

2.6126-05 

3.9126-09 

7. 5196-05 

2.7896- 09 

1.3096-Oj 

1.3606909 

1.869E'01 

I.OIOE-Ol 

3.2016-07 

2.5396-05 

2.7916-09 

7.0926-05 

2.2276-09 

1.0996-05 

1.9006909 

U781E-01 

1.063E-01 

9.3936-07 

2.9986-05 

2.2856-09 

6. 5026-05 

1.6616-09 

9.2126-04 

1.920' '09 

1.698E-01 

1.114E-01 

5.8396-07 

2.3556-05 

1.872E-09 

4.1396-05 

1.2906-09 

7.7036-06 

1.9906<09 

1.616E-01 

1.163>^-31 

7.7396-07 

2.2576-05 

1.5356-09 

5.7136-05 

9.2406-10 

6.9266-04 

1.960E909 

1.53SE-01 

1.2UE-01 

1.0J96-06 

2.1 556-05 

1.3596-09 

5.3096-05 

6.9196-10 

5.3996-06 

1.9806909 

1.45SE-01 

1.257E-01 

1.3996-06 

2.0516-05 

1.0326-09 

9.9136-05 

5.1616-10 

9.9936-06 

1.5006909 

J.377F-01 

1.300E-01 

1. 7556-00 

1.9956-05 

8.9696-05 

9.5906-05 

3.SS1E-10 

3.t83£-0o 

1.5206909 

1.301£*0l 

1.39U-01 

2.7676-04 

1.8386-05 

6.9916-05 

9.1896-05 

2.8716-10 

3.0956-06 

1.5906909 

U22SE-01 

*.380'-01 

2.0066-04 

1.7316-05 

5.6916-05 

3.8986-05 

2.1J9E-10 

3.5!9E-06 

1.5606909 

1.1S4E-01 

1.9lu£-01 

3.7016-06 

1.6266-05 

9.6696-05 

5.5296 05 

1.5916-10 

2.07ic-06 

1.5806909 

1.088E-01 

l.«99E-0l 

9.4836-09 

1.5236-05 

3.8216-05 

3. 2396-05 

1.18 36- 10 

1.7036-06 

1.6006* 

U322E-01 

I.A80E-JI 

5.8896-06 

1.9:16-05 

3.1296-05 

2. 9978-05 

8.7796-11 

1.3996-04 

1.6206* 

9.593E-02 

1.507E-01 

7.3416-06 

1.329E-05 

3.561E-C5 

2.6836-05 

6.5006- 1 

1.1976-06 

1.690E* 

8.993E-02 

1.532E-01 

9.1-.96-06 

1.2296-05 

2.0956-05 

2.9376-05 

9.6076-11 

9.3926-07 

1.6606*09 

8.<i22b-02 

1* 535r-01 

1.1316-05 

1.1396-05 

1.7136-05 

2. 2086-05 

3.5986- 11 

7.6826-7 

1.6806*09 

7.881E-03 

1.575E-0I 

1.3916-05 

1.0536-05 

1.3996-05 

1.9966-05 

3.6156-11 

6.2766- 0 7 

1.7006909 

7.368E-02 

1.592E-01 

1. 7036-05 

9.7176-06 

1.1936-05 

1.8016-05 

1.9236-11 

5.1296-0 7 

1.7306909 

6.884E>02 

1.607E-01 

2.0756-0$ 

8.9966-06 

9.3296-06 

1.6216-05 

1.9126-11 

9.1806-07 

1.7906909 

6.*29C-02 

1.420E-01 

2.5176-05 

8.2206-06 

7.4096 -06 

1.9566-05 

1.0396-11 

3.9086-07 

1.T60E909 

6.000E-02 

U631E-01 

3.092F-05 

7.5906-06 

6. 1986-06 

1.30*6-05 

7.5646-12 

2.7786-07 

1.7806909 

S.398E-02 

1.690F-01 

3.6416-05 

6.9096 - 04 

5.0506-06 

1.1486-03 

5.5296-13 

2.2636-07 

1.8006909 

5. 22..E-0? 

I.6<>aE-01 

9.3916-05 

6. 3136-06 

9.1126-06 

1.0996-05 

9.02 76-12 

1.8996-07 

1.8206909 

9.870E-02 

l.65»fc-01 

5.2986-05 

5.7696-06 

3.3986-06 

9.3086-06 

2.9516-12 

1.5036-07 

1.8906909 

♦.591E-02 

1.659E-01 

6. 2536-05 

5.2566-06 

3. 7356-06 

8.2906-06 

2.1306-12 

1.2256-07 

1.8606*09 

9.23SE-02 

1.66’E-OI 

7.926'=-05 

9.7876-06 

3.2176-06 

7.3736-06 

1.5946-12 

9.9846-06 

1.8806*09 

3.950E-02 

I.66SE-01 

8.7955-05 

9.3556-06 

1.8096-06 

6.551E-06 

1.1216-12 

8.1976-08 

1.9006*09 

3.689E-02 

1.686E-01 

1.0396-09 

3.9596-06 

1.9686-06 

5.8196-06 

8.1256-13 

6.6516-05 

1.9206*09 

3.937E-02 

1.94 7E-01 

1.3236-09 

3.5966-06 

1. 1956-06 

5.1556-06 

5.8836-13 

5.9396-08 

1.9906*09 

3.208E-02 

1.668E-01 

1.9386-09 

3.2696 - 06 

9.7296-07 

9.5686-06 

9.2586-13 

9. 9996-08 

1,9606*09 

2.99 5E-02 

1.447E-01 

1.6856-09 

2.9616-06 

7.9396-07 

9.0956-06 

3.0816-13 

3.6386-06 

1.9806*09 

2.798E-02 

1.667E-01 

1.9716-09 

2.6856-06 

6.9576-07 

3.5806-06 

2.2306-13 

2.9326 08 

2.0006*09 

2.&19E-03 

1.444E-01 

2.2996-09 

2.9396-06 

5.2666-07 

3.1636-06 

1.6196-13 

3.9986-08 

2.0206*09 

2.99SF-02 

I.663E-01 

2.6776-09 

2.2066-06 

9.2986-07 

2.8036-06 

1.1696-13 

2.0126-08 

2.0906*09 

2.287E-02 

1.443E-01 

2.1116-09 

1.9996-06 

3.5116-07 

2.9796-04 

8.97;e-19 

1.6566-08 

2.0606*09 

2. 141E-02 

1.442E-01 

3.6076-09 

1.8116-06 

3.8716-07 

2.1936-06 

6.1956-19 

1.3656-0 8 

2.0806*09 

2.006E-02 

1.460E-01 

9.1796-09 

1.6916-06 

2.3506-07 

1.9906-06 

9. 9636- 19 

1.1276-08 

2.1006*09 

1.88IE-07 

I.658E-01 

9.8216-09 

1.9886-06 

1.9366-07 

1.7176-06 

3.2956-19 

9.3156-09 

2.1206*09 

1.769E-32 

1.656E-01 

5.5576-09 

1. 3986-06 

1.5806-07 

1.5206-06 

2.3636- 19 

r. 7156-09 

2.190E909 

1.657E-02 

1.659F -01 

6.3936-09 

1.2226-06 

1.2996-07 

1.396F-06 

1.7296-19 

6.9016-09 

2.4606*09 

1.SS6E-02 

1.6S2E-01 

7.3916-09 

1.1096-06 

1.0696-07 

1.1926-06 

1.2606-19 

5.3196-09 

2.1806*09 

1.933E-02 

1.450E-01 

8.9196-09 

1 .0066-06 

8.8106-08 

1.0576-06 

9.2276-15 

9.^286-09 

2.2006*09 

1.377E-02 

l,fc97F-0l 

9.4256-09 

9.1296-07 

7.2736-06 

9.37-6-07 

6.7716-15 

3.6926-09 

2.2206*09 

J.297E-02 

1.693E-01 

1.0996-03 

8.2896-07 

6.0136-08 

8.3206-07 

9.9796-15 

3.0896 -09 

?. 3906*09 

1.222E'02 

1.692E-01 

1.2536-03 

7.5306-07 

9.980F-08 

7.3906-07 

3.6706-15 

2.5806-09 

2.2606*09 

I.ISEE'OZ 

1.690E-OI 

1.9356-03 

6.8996-07 

9.1316-08 

6.5686-07 

2.7126-15 

2. 1626-09 

2.2806*09 

1.087E-02 

l.*37E-0\ 

1.4186-03 

6.2236-07 

3.933E-08 

5.8926-07 

2.0096-15 

1.8156-09 

2.3006*09 

1.027E-02 

I.439E-01 

1.8396-03 

5.6626-07 

3.8586-08 

5.3006-07 

1.9926- 15 

1.5266-09 

2.32jE909 

9.705E-03 

1.631E-01 

2. 0756-03 

5.1596-07 

2.3636-08 

9.6336-07 

1.1106-15 

1.2856-09 

2.3906*09 

?.l77E-03 

1.427E-01 

2.393E-03 

9.6956-07 

1.9906-06 

9.1396-07 

8. 2896- 16 

1.0896-09 

2.3606*09 

8.E89E-03 

1.623E-01 

2.6916-03 

9.2 786-07 

1.6656-08 

3.6896-07 

6.2036- 16 

9.1596-10 

2.3806*09 

8.222E-03 

1.619E-01 

2.972E-03 

3.9016 -07 

1.305E-O8 

3.3896-07 

9.6596- 16 

7.7936-10 

2.9006*09 

7.789E-03 

1.6136-01 

3.3376-03 

3.5596-07 

1.1716-08 

2.9396-07 

3.5016-16 

6.5586-10 

2.9206*09 

7.383E-03 

l.MOE-Ol 

3.7906-03 

3.2996-07 

9.8986-09 

2.6286-07 

2.6916-16 

5.5616-10 

2.9906*09 

7.001E-03 

1.60SE-01 

9.185E-03 

2.9676-07 

8.2996-09 

2.3516-07 

1.9976-16 

9.722C-10 

2.9eUE*09 

8.692E-03 

1.599E-01 

9.4736-03 

2.7126-07 

6.9966-09 

2.1056-07 

1.5196-16 

9. 0196-10 

2.9806*09 

6.303E-03 

1.39 3E-01 

5. 2086-03 

2.979E-07 

5.9106-09 

1.8866-07 

1. 151E-16 

3.9176-10 

2.5006*09 
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0- 

02 
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0. 

0. 
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4.942E-11 

1.780E- l8 

0. 

2.0U0E«Q2 

0. 

t.898E-48 

e* 

0. 

0. 

9.U9E-11 

t.760E-ia 

0. 

3.000e«02 

0. 

7.977E-47 

7.0281-81 

0. 

0. 

9.829E-1I 

1.780E-18 

0. 

4.000E»02 

0. 

9.283E-38 

1.919E-83 

0. 

0. 

4.748E-11 

1.760E-18 

p. 

S.OOOE*02 

0* 

t.848E>29 

9.341E-93 

0. 

0. 

9.008E-11 

1.780E-18 

3. 

E.000E»02 

9.«06E-99 

4.2I7E-29 

9.100E-48 

0. 

0. 

9.039E-11 

1.78UE-18 

3.827E-96 

T.dOOE»02 

2.269E>iO 

S.971E>22 

9.I38E-41 

0. 

S.021E-91 

4.820E-11 

1.760E-18 

8.488E-83 

•.000E«02 

7.147E^*9 

2.237E-19 

1.604C-3T 

0. 

3.437E-78 

1.S89E-10 

1.780E-18 

6.073E-72 

4.000E»02 

4.tlSE-S9 

8.900F>tT 

3.098E-39 

0. 

4.8T9E-8T 

'.920E-09 

1.780E-18 

1.190E-81 

i.oooE^oa 

4.301E-S1 

8.6S4E*19 

1.92TE-33 

0. 

4.908E-98 

3.980E-0B 

1.780E-18 

2.701E-93 

I.100E*03 

1.411E-44 

2.994E-13 

9.8T1E-32 

0. 

1.190E-90 

2.804E-07 

1.780E-18 

1.926E-48 

U200E*03 

3.i61E>39 

8.984E*12 

9.939E-31 

0. 

1.897E-44 

1.996E-08 

1.780E-18 

9.888E-41 

1.300E«03 

1.940E-34 

1.016E-10 

1.043E-29 

0. 

2.731E-39 

8.829E-06 

1.760E-18 

6.661E-36 

1.400E»03 

1.40U-30 

t.OlOE-09 

8.138E-29 

0. 

7.914E-39 

2.289E-09 

1.760E-18 

9. 149E-32 

i.900£*03 

3.774E-27 

T.393E-09 

4.837E-28 

0. 

9.821E-31 

8.878E-09 

I.760E-18 

3.919E-28 

1.600E»03 

3.S24E-24 

4.222E-08 

2.J07E-27 

0. 

1.409E-27 

1.704E-04 

1.780E-18 

4.797E-25 

l.T0OE*O3 

1.724E-21 

1.969E-07 

9.189E-27 

0. 

1.392E-24 

3.888E-04 

1.782E-18 

2.788E-22 

l.e00E«03 

3.29IE-I9 

7.706E-07 

3.832E-26 

0. 

4.984E-22 

8.839E-04 

2.191E-1S 

6.92iE-20 

1.900E*U3 

7.904E»18 

2.617E-06 

6.2’*E-29 

0. 

2.187E-20 

1.991E-03 

1.198E-17 

1.901E-18 

2.000E»03 

7.907E-17 

7.863E'08 

1.4 .E-23 

0. 

3.467E-19 

2.783E-03 

9.828E-17 

2.111E-17 

2.100E*03 

9.430E>I6 

2.129E-09 

2.981E-22 

3.927 C-90 

3.993E-18 

4.7I1E-03 

7.230E-16 

1.743E-16 

2.200E»03 

3.262E-19 

9.242E-09 

3.630E-21 

6.974E-86 

3.637E-17 

7.977E-03 

4.470E-1S 

1.170E-19 

2.300E«03 

1.879E-14 

1.193E-04 

4.073E-20 

9.346E-82 

2.714E-16 

1.184E-02 

2.381E-14 

6.599E-19 

2.900E*03 

7.903E-14 

2.931E-04 

J. 746E-19 

1.960E-78 

1.700E-19 

1.7i8E02 

1 .088E-13 

3.189E-14 

2.500E*03 

2.979E-13 

9.040E-04 

2.891E-18 

3. 790 £-79 

9.127E-19 

2.441E-01 

‘*10E- 13 

1.341E-13 

2.600E*03 

1.063E-12 

9.487E-04 

1.910E -17 

4.042E-72 

4.270E-14 

3.393’ 02 

.804E-12 

4.996E-13 

2.TOOE»03 

3.444E-12 

1.697E-03 

1.098E-16 

2.612E-89 

1.786E-13 

4.499E-C2 

9 2S1E-12 

1.669E-12 

2.a00E*03 

1.024E~11 

2.899E~03 

9.973E-18 

1.369E-66 

8.934E-13 

9.794E-0 

1.990E-11 

9.016E-12 

2.900E*03 

2.820E-11 

4.747E-03 

2.930E-19 

2.899E-84 

2.189E-12 

7.2171-02 

4.409E-11 

1.377E-11 

3.000E»03 

7.232E-I1 

7.476E-03 

1.038E-14 

9.471 E-62 

6.661E-12 

8.807E-02 

1.139E-10 

3.473E-11 

3.100E»03 

1.740E-10 

1.136E-02 

3.887E-14 

7.391E-60 

1.866E-11 

1.047E-01 

2.728E-10 

B.089E-11 

3.200E»03 

3.949E-10 

1.670E-02 

1.340E-13 

7.389E-98 

4.836E-’ 1 

1 . 2 * ve -01 

8.197E-10 

1. 790E-10 

3.300E*03 

8.47SE-10 

2.380E-02 

4.280E-13 

9.624E-96 

1.1867' lo 

1.37 E-01 

1.312E-09 

3.S39E-10 

3.900E»03 

1.732E-09 

3.297E-02 

1.277E-12 

3.330E-94 

2.829E-10 

1.9J9E-01 

2.649E-09 

6.692E-10 

3.900E»03 

3.378E-09 

4.449E-02 

3.979E-12 

1.981E-92 

9.970E-10 

1.643E-01 

9.091E-09 

1.193E-09 

3 600E*03 

6.313E-09 

9.849E-02 

9.447E-12 

6.088E-91 

1.113E-03 

1.739E-01 

9.34BE-09 

2. 007E-09 

3.T03E*03 

1.133E-08 

7.907E-02 

2.368E-U 

1.939E-49 

2.108E-09 

1.803E-01 

1.649E-08 

3.202E-09 

3.SO0E»O3 

1.960E-08 

9.433E-02 

9.6S2E-11 

•.189E-48 

3.793E-09 

1.833E-01 

2.784E-08 

4.894E-09 

3.900E*03 

3.272E-08 

1.161E-01 

1.290E-10 

l.iaiE-48 

6.306E-09 

1.829E-01 

8.S42E-08 

7.019E-09 

9.000E*03 

9.286E-08 

1.401E-01 

2.824E-10 

2.326E-49 

1.087E-08 

l.r02E-01 

7.160E-0B 

9.687E-09 

9.100E«d3 

8.283E-08 

1.661E-01 

9.948E-10 

3.989E-44 

1.678E-08 

l.728E-01 

1.093E-07 

1-2BIE-08 

4.200E»03 

1.261E-07 

1.934E-UI 

1.209E-09 

6.024E-43 

2.939E-08 

1.694E-01 

1.619E-07 

1.627E-08 

9.300E»03 

1.869E-07 

2.219E-01 

2.3 74E-09 

S.089E-42 

3.690E-08 

1.922E-01 

2.331E-07 

1.988E-08 

9.400E*03 

2.701E-07 

2.499E-01 

4.920E-C9 

9.716E-41 

9.187E-08 

1.396E-01 

3.266E-07 

2.343E-08 

4.900E*03 

3.819E-07 

2.778E-01 

8.391E-0? 

1.092 E-39 

7.099E-08 

1.282E-01 

4.481E-07 

2.670E-08 

4.600E403 

9.2.4E-07 

3.047E-01 

1.900E-08 

1.034E-38 

9.329E-08 

1.129E-01 

9.945E-07 

2.990E-08 

4.700E*03 

7.197E-07 

3.300E-01 

2.821E-0I 

9.249E-38 

1.199E-07 

9.908E-02 

7.740E-07 

3.I70E-0S 

4.800E*03 

9.990E-07 

3.933E-01 

4.482E-08 

7.970E-37 

1.908E-07 

B.829E-02 

9.899E-07 

3.329E-08 

4.900E«03 

U2^6E-06 

3.744E-01 

7.409E-08 

9.686E-36 

1.893E-07 

7.449E-02 

1.228E-06 

3.416E-08 

9.000E*03 

U632E-06 

3.932E-01 

1.198E-07 

3.929E-35 

2.240E-U7 

6.374E-02 

1.590E-06 

3.491E-08 

9.ia0t«03 

2.10tE-06 

4.096E-01 

1.B93E-07 

2.903E-34 

2.872E-07 

9.424E-02 

1.T49E-06 

3.442E-i8 

S.200E*03 

2.683E'06 

4.237E-01 

2.917^-07 

1.474E-33 

3.191E-07 

4.989E-02 

2.108E-06 

3.402E-0S 

9.30U£»03 

3.409E-06 

4.398E-01 

4.390E-07 

8.029E-33 

3.888E-07 

3.S81E-02 

2.430E-06 

3.342E-08 

9.400E»03 

4.319E-06 

4.460E-01 

6.498E-07 

4.098E-32 

4.292E-07 

3.283E-02 

2.794E-06 

3.279E-08 

9.900E»03 

9.4I-7E-06 

4.946E-01 

9.2S2E-07 

1.908E-31 

4.978E-07 

2.799E-02 

3.089E-08 

3.207E-08 

9.600E*03 

4.869E-06 

4.al8E-01 

1.306E-04 

8.369E-31 

9.797E-07 

2.328E-02 

3.370E-06 

3.144E-08 

9.T00E*03 

8.640F-06 

4.678E-01 

1.801E-08 

3.433E-30 

8.892E-07 

1.988E-02 

3.648E-08 

3.090E-08 

9.900E*03 

1.086E-09 

4.728E-01 

2.437E-06 

1.323E-29 

7.880E-07 

1.889E-02 

S.900E-06 

3 047E-08 

5.900E*03 

1.364E-09 

4.770E-01 

3.240E-08 

4.807E-29 

8.882E-07 

1.4i3E-02 

4.123E-0* 

3.014E-08 

6.000E»03 

1.711E-05 

4.809E>01 

4.238E-08 

1.693E-28 

1.022E-08 

1.203E-03 

4.315E-08 

2.993E-08 

6.100E»03 

2.143E'09 

4.839E-01 

9.481E-08 

9.394E-28 

1.179E-08 

1 .028E-02 

4.477E-08 

2.983E-08 

«.200E*93 

2.879E>09 

4.861E-01 

8.940E-08 

t.876E-27 

1.398E-08 

8.!.;:e-03 

4.810E-04 

2.984F -08 

6.300E*03 

3.344E-09 

4.883E-01 

8.708E-08 

4.9/8E-27 

1.989E-08 

7.9e8E-03 

4.714E-0(. 

2.999E -08 

«.4<'0Et03 

4.167E*09 

4.902E-01 

1.079E-09 

I.414E-28 

1.802E-08 

8.9»4E-03 

4. 791 E- 06 

3.bl8E-08 

6.90aEt03 

9.182E-09 

4.920E-01 

1.323E-09 

3.897E-26 

2.079E-08 

9.884E-03 

4.84/E-06 

3.092E-08 

6.«OOE*03 

4.439E*09 

4.93«E>01 

1.604E-09 

l.OllE-29 

2.389E-08 

4.9S0E-03 

4.869E-06 

3.098E-08 

».TO0Et03 

7.778E>09 

4.992E-01 

1.929£-''3 

2.999E-29 

2.790E-08 

4.328E-03 

4.874E-08 

3.197E-08 

6.900E*03 

9.874E-09 

4.969E-01 

2.290E-09 

8.226E-29 

3.18 7E-08 

3.800E-03 

4.899E-06 

3.231E-08 

6.900E*03 

1.221E-04 

4.986E-0t 

2.898E-09 

1.487E-24 

3.849E-08 

3.191E-03 

4.827E-06 

3.320E-08 

r.000E«03 

1.907E-04 

9.009E-01 

i.l94E-09 

1.346E-24 

4.209E-08 

2.988E-03 

4.780E-06 

3.429E-08 

T.100E*03 

1.896E-04 

9.026E>0: 

3.899E-09 
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5.7SIE-03 

I.606E-13 

i.283E-04 

1.21SE-04 

9.299E-06 

S.18SE-08 

1.200E«09 

4.280E-02 

6.29SE-01 

6.7I1E-03 

3.107E-13 

1.327E-04 

1.U6E-04 

9.609E-06 

S.120E-06 

1.220E»09 

4.749E-02 

6.23BE-01 

7.795E-03 

5.891E-13 

1.368E-04 

I.OlOE-04 

9.916E-06 

4.a6Ic-08 

1.29aE*09 

S.2S0E-O2 

6.213E-0I 

9.0I6E-03 

1.096E-12 

1.406E-04 

9.158E-05 

1.022E-0* 

4.608E-08 

l.260E*09 

S.782E-02 

6.164E-0I 

I.038E-02 

2. 002 E- 12 

1.441E-04 

8.310E-09 

l-«5it-05 

4.361E-08 

l.280E*a9 

«.346E-02 

6.1ISE-01 

1.191E-02 

3.592E-12 

1.472E-04 

7.547E-0! 

1.080E-0S 

4.121E-08 

i.3aOE*a9 

6.940E-02 

6;059E-01 

1.361E-02 

6.341E-12 

1.500E-04 

6.SalE-0S 

I.IOSE-OS 

3.888E-08 

l.320E*09 

7.S66E-02 

6.000E-01 

I.S49E-02 

l.lOlE-11 

1.523E-04 

6.241E-05 

1.13SE-0S 

3.662E-08 

1.390E«a< 

8.221E-02 

5.936E-01 

I.757F-02 

1.884E-U 

1.S43E-04 

S.680E-OS 

1.161E-0S 

3.442E-08 

1.360E4 

8.907E-02 

S.86BE-01 

1.988E-02 

3.177E-11 

1.559E-04 

S.171E-0S 

1.185E-0S 

3.230E-08 

1.380E*09 

9.82 IE-02 

5.796E-01 

2.237E-02 

S.281E-11 

1.570E-04 

4.709E-0S 

1.208E-05 

3.024E-08 

l.900E*09 

1.036E-01 

5.720E-01 

2.S11E-02 

8.661E-11 

1.S78E-04 

4.288E-0S 

1.229E-05 

2.826E-08 

l.920E»09 

I.I13E-01 

S.639E-01 

2.810E-02 

1.402E-10 

1.381E-04 

3.904E-09 

1.248E-0S 

2.636E-08 

l.99aE*09 

1.192E-01 

5.SB4E-01 

3.134E-02 

2.242E-10 

1.S80E-04 

3.S54E-05 

1.265E-05 

2.4S3E-08 

U960E*0« 

1.274E-01 

5.463E-01 

3.4BSE-02 

3.542E-10 

1.S73E-04 

3.233E-05 

1.279E-05 

2.277E-08 

l.980E*09 

1.358E-OI 

5.371E-01 

3.B43E-02 

».531E-10 

1.363E-04 

2.940E-0S 

I.291E-03 

2.109E-08 

l.SOOE^M 

I.444E-01 

5.274E-01 

4.269E-02 

8.540E-10 

1.332E-04 

2.671E- j5 

1.300E-OS 

1.948E-08 

l.320E*09 

U833E-01 

5.172E-01 

4.703E-02 

1.304E-09 

1.33SE-04 

2.429E-05 

1.306E-03 

1.793E-08 

l.S90£*09 

1.622E-01 

S.066E-01 

S.168E-02 

1.972E-09 

1.S14E-04 

2.199E-05 

1.309E-03 

1.630E-08 

l.S60E*U9 

1.714E-01 

4.9Si>E-0l 

3.65BE-02 

2.9!>0E-09 

1.489E-04 

1.992E-0S 

1.309E-05 

1.312E-08 

l.SS3E»09 

1.807E-01 

4.B42E-01 

6.17BE-02 

4.371E-09 

1.461E-04 

1.802E-0S 

i.^06E-05 

1.382E-08 

l.6a0E»09 

1.901E-0I 

4.725E-01 

6.727E-02 

6.414E-09 

1.430E-04 

1.627E-0S 

1.299E-05 

1.2S9E-08 

1.620E*(M 

1.996E-01 

4.604E-01 

7.303E-02 

9.325E-09 

1.396E-04 

1.467E-0S 

I.288E-0S 

1.144E-08 

U690E»09 

2.091E-0I 

4.480E-01 

7.906E-02 

1.343E-08 

1.359E-04 

1.321E-0S 

1.274E-05 

1.036E-08 

1.660E»04 

2.I88E-01 

4.353E-01 

B.S34E-02 

1.919E-08 

1.319E-04 

1.187E-05 

l.2$7E-0S 

9.3:;2-o9 

1.680E»04 

2.284E-01 

4.223E-01 

9.1B6E-02 

2.717E-08 

1.278E-04 

1.064E-05 

1.236E-03 

8.-19E-09 

l.TOOE»09 

2.381E-01 

4.092E-01 

9.B60E-02 

3.815E-08 

1.234E-04 

9.S27E-06 

1.212E-05 

7.* 51E-09 

1.72UE*09 

2.478E-01 

3.95BE-01 

1.0S5E-01 

S.315E-08 

1.1B9E-04 

8.507E-06 

1.184E-0S 

6. 730E-09 

l-T90E*09 

2.574E-OI 

3.823E-01 

1.126E-01 

7.343E-08 

1.142E-04 

7.580E-06 

1.153E-05 

4E-09 

l.T60E*04 

2.670E-01 

3.6B6E-01 

1.199E-01 

1.007E-07 

1.09SE-04 

6.738E-06 

1.120E-05 

5.339E-09 

UT80E»09 

2.765E-01 

3.549E-01 

1.273E-01 

1.372E-07 

l.04iE-04 

S.976E-06 

1.084E-05 

4. 724E-09 

1.800E*09 

2.839E-01 

3.411E-01 

1.34BE-01 

1.854E-07 

9.975E-05 

S.287E-06 

1.046E-05 

4.165E-09 

l.820E*09 

2.952E-01 

3.274E-0L 

1.423E-01 

2.4aaE-07 

9.485E-05 

4.666E-06 

1.006E-03 

3.659E-09 

1.890E»09 

3.043E-0I 

3.137E-01 

1.499E-0I 

3.317E-07 

8.996E-0S 

4.1BBE-06 

9.649E-06 

3.203E-09 

l.860E»04 

3.133E-01 

3.001E-01 

1.575E-01 

4.392E-07 

8.S11E-05 

3.607E-06 

9.222E-06 

2.794E-09 

l.880E*09 

3.221E-01 

2.B67E-01 

1.6S1E-0I 

5.779E-07 

8.ai2E-0S 

3.160E-06 

8.7B6E-06 

2.410E-09 

1.9a0E*09 

3.307E-01 

2.735E-01 

1.726E-01 

7.557E-07 

7.S61E-03 

2.T62E-06 

B.346E-06 

2.10SE-09 

l.920E*a9 

3.391E-0I 

2.60SE-01 

I.BOlE-01 

9.B22E-07 

7.102E-09 

2.40BE-06 

7.903E-06 

1.B18E-09 

l.990E»0* 

3.472E-01 

2.477E-01 

I.B74E-01 

1.269E-06 

6.6SSE-03 

2.094E-06 

7.462F-06 

1.S65E-09 

1.960E*09 

3.551E-01 

2.3S3E-01 

'.946E-01 

1.631E-06 

6.222E-0S 

1.818E-06 

7.026E-06 

1.343C-09 

1.980E* 4 

3.62BE-01 

2.231E-01 

2.0L6E-0I 

2.084E-06 

5.804E-0S 

1.574E-06 

6.397E-06 

1.I49E-09 

2.00aE*04 

3.702E-01 

2.1I4E-01 

2.0B9E-01 

2.648E-06 

5.404E-05 

1.360E-06 

6.178E-06 

9.B03E 10 

2.020E404 

3.772E-01 

2.000E-OI 

2.131E-01 

3.34BE-06 

5.021E-05 

1.173E-06 

5.771E-06 

8.340E-10 

2.040E*04 

3.B41E-01 

1.B90E-01 

2.216E-01 

4.212E-06 

4.657E-05 

l.OlOE-06 

5.373E-0S 

7.07BE-10 

2.060E*04 

3.906E-01 

1.7B4E-01 

2.27BE-01 

5.274E-06 

4.311E-06 

8.682E-07 

5.000E-06 

5.992E-10 

2.080E*04 

3.96BE-0I 

1.BB3E-01 

2.338E-01 

6.S72E-06 

3.983E-03 

7.450E-07 

4.639E-06 

S.061E-10 

2.100E*04 

4. 02 BE -01 

I.SB6E-01 

2.395E-01 

d.l33E-06 

3.677E-05 

6.384E-07 

4.296E-06 

4.266E-10 

2.120E*04 

4.0B5E-01 

1.493E-01 

2.430E-01 

1.007E-05 

3.389E-05 

3.464E-07 

3.971E-06 

3.589E-10 

2.140E»04 

4. I39E-01 

1.403E-01 

2.S02E-01 

1.238E-0S 

3.119E-05 

4.671E-07 

3.664E-06 

3.015E-10 

2.180E404 

4.190E-01 

1.321E-01 

2.S92E-01 

1.517E-05 

2.B6 7E-03 

3.989E-07 

3.375E-06 

2.528E-10 

2. 180E*04 

4.23BE-01 

1.24IE-01 

2.600E-01 

1.830E-0S 

2.632E-09 

3.404E-07 

3.105E-06 

2.118E-10 

2.200E*04 

4.2B4E-01 

1.166E-01 

2.644E-01 

2.2'-8E-05 

2.415E-05 

2.903E-O7 

2.8J3E-06 

1.772E-10 

2.220E»U4 

4.32 7E-01 

1.095E-01 

2.6B7E-01 

2.7.2E-05 

2.213E-05 

2.474E-07 

2.619E-06 

1.481E-10 

2.240E»04 

4.36BE-01 

U027E-'’1 

2.727E-01 

3.2S3E-05 

2.027E-05 

2.I0BE-07 

2.401E-06 

1.237E-10 

2.260E»04 

4.407E-01 

9.640E-1.2 

2.764E-01 

3.946E-0S 

1.8S6E-05 

1.796E-07 

2,199E-06 

1.C33E-10 

2.280E*04 

4.443E-01 

9.044E-02 

2-799E-01 

4.727E-05 

1.698E-05 

1.530E-07 

2.013E-06 

8.616E-11 

2.300E*94 

4.477E-C 

B.4BSE-02 

2.B32E-01 

5.644E-05 

1.553E-05 

1.303E-07 

1.842E-06 

7.188E-11 

2. 320E*04 

4.S10E-01 

7.959E-02 

2.B63E-01 

6.717E-05 

1.420E-05 

l.llOE-07 

1.6S4E-06 

5.995E-11 

2.340E*04 

4.540E-01 

7.467E-02 

2.B92';-0I 

7.970E-05 

1.297E-05 

9.436E-08 

1.339E 06 

9.001E-11 

2.360E»04 

4.S69E-01 

7.005E-02 

2.9l'E-0l 

9.427E-05 

1.186E-09 

B.O6IE-0B 

1.406E- 06 

4.173E-11 

2.380E*04 

4.393E-01 

6.374E-02 

2.944E-01 

1.112E-04 

1.084E-03 

6. 8 74E-08 

1.285E-06 

3.481E-11 

2.40UE«'O4 

4.621E-01 

6.169F-02 

2.90BE-01 

1.30BE-04 

9.903E-06 

5. 3B:E-08 

1.174E-06 

2.908E-11 

2.420E*04 

4.84SE-01 

5.791t-02 

2.'B9E-01 

1.533E-04 

9.050E-06 

jobe-ob 

1.072E-06 

2.429E-11 

2.440E*04 

4.6b7E-01 

5.43BE-02 

3.J10E-01 

1.793E-04 

8.273E-06 

4.279E-OB 

9.790E-07 

2.031E-11 

2.4b0E*04 

4.6BBE-0L 

9.10BE-02 

3.028E-01 

2.092E-04 

7.563E-06 

3.659E-08 

8.943E-07 

1.699E-11 

2.480E*04 

4.709E-01 

4.B00E-02 

7.045E-01 

2.434E-04 

6.9I7E-06 

3.131E-08 

8.170E-07 

1.422E-11 

2.300E*J4 

4.72BE-01 

4.S12E-02 

3.06 IE -01 

2.825E-04 

6.327E-06 

2.682E-08 

7.466E-07 

I.192E-11 
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Table II.* Continued. 


c 

C* 


C- 

cn 

C04 

C 02 

C 2 

t 

1.394E-01 

1.5836-03 

6,o73r-l4 

4.504E-05 

2.864E-01 

2.543E-C4 

1.089E-04 

5.0186-04 

8.400E403 

I.OT7E-0I 

2.18*6-03 

1.504t'13 

6.486E-0b 

2.424E-01 

2.720E-04 

7.938E-05 

S.d9o5-C4 

8.600E403 

1.9«4E-01 

2.9076-03 


8.628E-06 

2.00 7E -01 

2.847E-04 

5.6906-05 

6.4935-04 

8.800E403 

2.I83E-01 

3.7636-03 

a.ioic<i3 

1.I43E-C5 

I.630E-01 

2.925E-04 

4.0I8E-05 

6.7642-04 

9.000E403 

2.367E-01 

*.7576-05 

1.717?-12 

1.420E-05 

1. 3055-01 

2.958E-04 

2.604E-05 

6.7346-04 

9.200E«03 

2.559E-01 

5.892'-03 

3.5la=-l7 

1.702E-05 

1.0315-01 

2.9515-04 

1.940E-05 

t.4665-04 

9.400E403 

2.69^E-Ol 

7.17*6-05 

6.*)7? = -12 

1. 982? 05 

8. 0886-02 

2.9146-04 

1 .336E-Q5 

4.0376-04 

9.600E^03 

2.783E-01 

8.4036-33 

1.344 ?- 11 

2.2S5E-05 

4. 3205-0 2 

2.85tc-04 

9.I86E-QO 

5.5185-04 

9.800E403 

2.855E-01 

1.0206-02 

2.523r-ll 

2.518C-05 

4.9215-02 

2.7795-04 

6.32 3E-Q6 

4.9o75-04 

1.900E404 

2.904E-01 

1.1946-02 

*e.607?-ll 

2.7476-05 

3.8496-02 

2.493E-04 

4.36 76-04 

4.4216-04 

1.020E404 

2.939E-01 

1.3896-32 

a.:27?-ii 

3.004£-03 

3.0105-02 

2.C01E-04 

3.O316-06 

3.9036-04 

1.040E404 

2.998E-01 

1.4006-02 

l.437t-10 

3.226E-05 

2.3426-02 

2.307E-04 

2.117E-Q6 

3.4205-04 

1.060E404 

2.951E-01 

1.3296-02 

2.459C-1C 

3.<»34c-05 

1.0OOE-O2 

2.4115-04 

1.4885-06 

2.9996-04 

1.080E404 

2.99iE-01 

2.0776-02 

4.125?“10 

3.628E-05 

1.4725-02 

2.3175-04 

1.0536-04 

2.6176-04 

l.Ld0E^04 

2.926E-01 

2.3**6-0> 

6.794r-10 

3.0O7E-C5 

l.lo95-02 

2.2245-04 

7. 5086-07 

2.2805-04 

1.12UE404 

2.902E-01 

2.6316-02 

l.lOOr-09 

3.970C-05 

9.3345-03 

2.1335-04 

5.3905-07 

1.904F-)4 

1.140E^04 

2.871E-01 

2.9376-02 

l.75l?-09 

4.1 UE-05 

7.4645-03 

2.0455-04 

3.8965-07 

1.725E-04 

1.160E«^04 

2.835E-01 

3.2626-02 

2.744£-09 

4«249c-05 

6.0286-03 

1.9595-04 

2.di4€-C7 

1. 4995-04 

1.180E404 

2.79VE-01 

3.4076-02 

4.?36f-09 

4.363C-05 

4.8756-03 

1.8765-C4 

2. 0746-07 

1.302--04 

1.2QOE^04 

2.7«9E-01 

3.9696-02 

6.4^9c-09 

4.460E-03 

3.9585-03 

1.7955-04 

1.52 75-07 

1.1315-04 

1.220E«04 

2.t99E-01 

*.3'.9‘:-02 

9.635?-09 

4.539S-05 

3.2265-03 

1.7175-04 

1.1305-07 

9.o09e-*)5 

l.240E^04 

2.6«6E-0l 

*.7*56-02 

1.436c“0d 

4.600S-0S 

2.6345-03 

1.6415-04 

8.4105-08 

8. 5056-05 

1.260E404 

2.589E-01 

5.1576-02 

2.l3>:-08 

4.642E-03 

2.1556-03 

1.5675-04 

6.2856-C8 

7.3c9£-0? 

1.260E^04 

2.530E-01 

5.583=-02 

2.043t-0a 

4.666E-03 

1.782E-03 

l.495c-04 

4.7176-06 

6 . 5605-0 5 

1.300E*04 

2 . *476-01 

6. 0216-02 

4.335£-Cd 

4.6725-05 

1.4706-03 

1.4252-04 

3*5542-08 

5.5175-05 

1.320E^04 

2.402E-01 

6 . it 96-02 

fc. l 6 lf-O 0 

4.6595-05 

1.216C-03 

1.3565-04 

2.6045-08 

4. 7t 75-05 

1.340E«^04 

2. 335E-01 

4.9276-02 

0.b3O=-O6 

4.6305-03 

1.0085-03 

1.2905-04 

2.0375-08 

4.1136-05 

1.3605^04 

2.266E-01 

7.3906-02 

l.l97=-07 

4.5835-05 

8.3795-04 

1.2255-04 

1 .5495-08 

3 •5455-03 

I.3d0£«’04 

2.194E-01 

7.8586-02 

l.?)44£-07 

4. 3205-05 

4.9746-04 

1.1425-04 

1.1805-08 

a.030'^-03 

1.400E404 

2.129E-01 

8.5296-02 

2.:37c-07 

4.4425-05 

5.8145-04 

i. 1005-04 

9.0146-09 

2.C21E-05 

1.420E^04 

2.051E-01 

8.7996-02 

•.0:Sf;-07 

4.5305-03 

4.8536-0^ 

1.0415-04 

4.8945-09 

2.2495-03 

1.440£^04 

US78E-01 

9.2:76-02 

4. J3t'^-07 

4.2465-05 

4.0566-04 

9.826E-U5 

5.2836-09 

l.92bE-05 

U460E«04 

1.-904E-01 

9.7;06-02 

5.3546-07 

4. 1305-03 

2 . 304 E-O 4 

9.2436-05 

4.0525-09 

1.4475-05 

U4805^04 

I.830E-01 

1.0196-01 

7.145r-0r 

4.0045-05 

2.8^26-04 

8.7165-05 

3.1116-09 

1 • 4J6F-05 

1.500E^04 

1.757^-01 

1.0636-01 

9.:oi-:-o7 

3.6696-05 

2.3415-04 

8.1675-05 

2.3896-09 

1.1985-05 

1.520E^04 

1.683E-01 

1.107=-Ol 


3.7285-03 

1.9966-04 

7.©7o5-05 

1.0362-C9 

1.0195-05 

1.540E^04 

l.ollE-01 

1.1*96-01 

1.335:-Ot 

3.5805-C3 

1.6755-04 

7.1845-05 

1*4116-09 

8.6585-04 

1.560E«>04 

1.540E-01 

1.1905-01 


3.4295-03 

1.4055-04 

6.7105-05 

1.03^6-09 

7. 34lE-0c 

I.360E404 

1.469E-01 

1.2296- 01 


3.27-eS-05 

1.1795-04 

6.2555-05 

a. 3346-10 

6.214E-04 

1.400E404 

1.401E-01 

1.2646-01 

3.U7t-05 

3.1185-05 

9.893E-05 

5.819E-C5 

6.t016-10 

S. 2525-Ot 

1*6205«'04 

1.33 3E-0'. 

l.: 02=-01 

3.949S-06 

2.96l€-0b 

8.3015-05 

5.4035-05 

4. 9136-10 

4.4325-06 

1. 6405^04 

l.IaBE-Ol 

1 . 36 : 6-0 1 

4.925:-06 

2.0056-05 

6.965t-05 

5. 3075-05 

3.7©86-10 

3.7345-06 

1.6405404 

1 . 20 * 6-01 

l.36o*-01 

0 . i09r-0e 

2.6515-05 

5.9436-05 

4.4305-05 

2.8885-10 

3.1425-06 

1.680E404 

1.1<.3E-31 

1. 3946-01 

r. 557t-05 

2.4995-05 

4.9OOP-05 

4.2?'»c-05 

2.21 15-10 

>.5406-06 

1.700E404 

1.08*6-01 

1. *236-01 

9.252E-OC 

2. 3515-05 

4.1085-05 

5.926c-C5 

l.69lt- 10 

2 . 2 I 06 -O 6 

1.720E404 

1.024E-01 

1 . ** 86-01 

1.130—03 

2.2065-03 

2.4435-05 

3.4l9t-0' 

1.2916-10 

1 .8585-06 

1.740E404 

9.713F-02 

1. *716-01 

l.374?-05 

2.0665-05 

2.4045-05 

3. 3206-03 

9.049E-U 

1 .55o5-04 

I.7t>0E404 

9.186E-02 

1. *921-01 

1.5^33--0^ 

1.9315-05 

2.415E-05 

3.0405-05 

T.5036-U 

1.:02c-J4 

1.7805404 

S.63IE-03 

1.5126-01 

2.035£-0r 

1.0025-05 

2.0215-05 

2. F79E-05 

5.7085-11 

1 .O 06 c-O 6 

1.800E4Q4 

8.200E-02 

1.5296-11 

2.407 = -05 

1.6766-03 

1.4915-05 

2. 5355-05 

4.3355-11 

9. 0930-07 

1 .8205404 

7.7*lE-03 

1.5*96-01 

2.37'JF-05 

1.5596-05 

1.4145-05 

2-2095-05 

3.2895- li 

7 • 592 £-0 7 

1 .840E404 

7.33*6-02 

1.558£-01 

3.t30?-05 

1.4475-05 

1.1026-05 

2. 1005-05 

2.492c-li 

4.33 >E-07 

1.8605404 

6.3896-02 

1.5 70‘=-11 

4.073^-05 

1.3415-05 

9.0745-06 

1.9045-05 

1. 8855-11 

5.205E-O7 

1.8805404 

6. *966-02 

1.58U-11 

4.321T-05 

1.241E-03 

8.2465-06 

1- 7285-05 

1.4246-11 

4.4085-07 

I.900E404 

6 . I 2*6-02 

1.5906-01 

5.ot-3'E-0? 

1.1475-05 

t. 8045-06 

1.5655-05 

1.0745-11 

3.t76E-07 

1.920E404 

5.7726-02 

1. ’=986-01 

a.o91f-05 

1.0596-05 

5.7455-06 

1.4145-05 

8.0986-12 

3.065E-07 

1.940E404 

3.**0E-02 

1.4056-01 

7.8-»9'^-05 

9.7555-06 

4.79‘*5-0t 

1.3775-C5 

6.0946- 1 2 

2.5546-07 

1.960E404 

5.1266-02 

I. 0 IO 6 -OI 

9.1836-05 

6.9825-06 

3. 9995-06 

1.1525-05 

4.5855-12 

2. 1:-2l-0 7 

1. 9805 404 

*.8316-02 

1.41 56-01 

1.0726-04 

6.2435-06 

3.3365-Ot 

J .0306-05 

3.4446-12 

1 . 7795-07 

2.000E404 

*.553f-02 

1.6196-01 

1.2476-0-* 

7.5955-06 

3.7825-06 

9.3415-06 

2.5806-12 

1 .485E-07 

2.020E404 

*.2926-02 

l.»22‘=-Ol 

1.449F-04 

b.974c-06 

2.3215-06 

8.4025-06 

1.9425- 12 

1 . 2405-07 

2.0405404 

*.0*66-02 

1.6256-01 

1.0796-04 

6.402E-06 

1.9366-06 

7.5515-06 

1.4576- 12 

1 .03OC-07 

2.060E404 

3.8156-02 

1.6276-01 

1.9416-0^ 

5.8726-06 

1.4166-04 

4 . 7825-06 

1.093E-12 

d.6c3E-03 

2.080E404 

3.5996-02 

1. 6286-01 

2.2t0=-O4 

5.2845-06 

1.3495-06 

6.0895-06 

8.1945-13 

7.2506-08 

2.100E404 

3. 3906-02 

I. 430 F-OI 

3. :>79E-04 

4.9335-04 

l.l2t>f-04 

5.4445-06 

4 • 14 5c- 15 

4.0735-08 

2.120E404 

3.2056-02 

1.6306-01 

2.9t5c-04 

4, 519c-0b 

9.4076-07 

4.902E-06 

4.6095-13 

5.0916-00 

2.U0E404 

3.0266-02 

1.6316-01 

3.401P-0^ 

4.1395-04 

7.8435-07 

4.3945-04 

3.459E-15 

4.2735-08 

2.1605404 

2.8596-02 

1.4316-01 

3.&956-04 

3.7905-06 

6.5775-07 

3.9-2E-0O 

2.59TE-13 

3.5905-00 

2.1805404 

2.7026-02 

1.6315-01 

4.H52E-04 

3. 4695-06 

5.5055-07 

3. 53 55-04 

1.951E-13 

-.0195-08 

2.2005404 

2.5556-02 

l.e30E-01 

5.080L-04 

3.1 766-06 

4.6125-07 

3. 1705-06 

1.467E-13 

2.542C-C0 

2.2205404 

2. *176-02 

1.6306-01 

5.7076-04 

2 .908c-0o 

3.0665-07 

2.0435-06 

l.l04E-i3 

2. 143C-08 

2.240E404 

2. 2886-02 

1.4395-01 

e.5aOE-04 

2.6625-04 

3.2455-07 

2.5505-06 

8.3225- 14 

1.8095-08 

2.260E404 

2.1676-02 

1.623F-11 

7.4716-04 

2.437E-00 

2.7265-07 

2.2885-06 

4.2785- 14 

1. 3296-00 

2.2805404 

2.0536-02 

1.4376-01 

0.467E-O4 

2.2325-06 

2.2925-07 

2.0536-06 

4 . 743c- 14 

1. 294C-O0 

2.3005404 

1.9*7E-02 

1.6266-01 

9.5616-04 

2.C446-06 

1.930E-07 

1. 0435-06 

3.589E-14 

1.0975-00 

2.3205404 

1.8*46-02 

1.4256-01 

1.0825-03 

1.8736-06 

1.4265-07 

1-4565-06 

2.7205- 14 

9.3045-09 

2.3405404 

1.7526-02 

1.6236-01 

l.:2l?-03 

1.7166-06 

1.3725-07 

1.4075-06 

2. 0645- 14 

7.904C-09 

2.3605404 

1.66*6-02 

1.4216-01 

1.373E-03 

1.573E-04 

1.1595-07 

1.3375-06 

1.5706-14 

4.7235-09 

2.3805404 

1.5816-02 

i.Fao'-n 

1.5466-03 

1.4435-06 

9.0O0C-O8 

1.2025-06 

l.l9oE-l4 

5.7275-09 

2.4006404 

1.5036-02 

1. 4176-01 

1.7:5t-03 

1.2236-06 

e. 3075-08 

I.C825-04 

9.127E-15 

4.0045-09 

2.4205404 

l.*29E-02 

1.6156-01 

1.944E-03 

1.214E-06 

7.045E-08 

9.7396-07 

6. 9795-15 

4.1706-09 

2.440E409 

1.360E-02 

1.4136-01 

2. 17b?-03 

1.1155-04 

5.9825-08 

8. 7735-07 

5.3475- 15 

3 . 34 3E-0S 

2.4605404 

1.2956-02 

1.410C-01 

2.430E-03 

1 .0246-06 

5.0065-08 

7.9045-07 

4. 105c- 15 

3.0526-09 

2.480E404 

1.233E-02 

1.6076-01 

2. 711E-03 

9.403E-07 

4.3302-00 

7. 1295-07 

3.1585-13 

2.4155-09 

2.500E404 
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Table II. - Continued. 

P/PO « }.00E*01 


T 

E« 

0 

0* 

0** 

0- 

82 

02* 

02- 

l*OOOt«>U^ 

0. 

a. 

0. 

0. 

0. 

9.3976-11 

UT60E-19 

0. 

2.000E«02 

0. 

1.J8SE-6B 

0. 

0. 

0. 

5.1556-11 

1.7608-18 

0. 

3*OOOE>02 

0. 

6.5l6E-^7 

5.7356-81 

0. 

0. 

5.6306-11 

1.7608-18 

0. 

%»000e^02 

0. 

A.P91E-36 

1.5056-63 

0* 

0. 

5.1966-11 

U7608-18 

0. 

5*000E«0< 

0. 

l.500E-2<i 

9.3836-53 

0. 

0. 

9.9566-11 

1.7608-18 

0. 

6*OOOE«^02 

3.7526 -95 

3.50TE-25 

9.1546-96 

0. 

0. 

5.0556-11 

1.7608-18 

3.8578-96 

7*O00E402 

1.509E-80 

*.55AE-22 

9.1 966-91 

0. 

6.S92E-91 

9.8166-11 

1.7608-18 

6.4566-83 

8*0J0E«a2 

4.267E-69 

1.7266-19 

1.3896-37 

J. 

2.3786-TH 

1.9026-10 

1*7608- IS 

4.6706-72 

9«000£^02 

2.8L6E*59 

^.96fE- 17 

2.7096-35 

a. 

3.1276-67 

2.5986-09 

1.7608-18 

8.8036-62 

UOOOE^Oa 

2.505E-SI 

5.078E-15 

1.6836-33 

0. 

3.2736-58 

3.1286-08 

1.7608-18 

2.0626-53 

i*100E»03 

8.i’7E-45 

2.259E-U 

9.9596-32 


7.9396-51 

2.9506-07 

1.7608-18 

1.4708*46 

1.200E»a3 

2.248E-39 

5.7J0E-12 

8.3336-31 

0, 

1.1316-99 

1.3596-06 

1*7608-18 

7.5318-41 

l.300E^0i 

9.086E-3S 

7.756E-11 

9.1156-30 

0« 

1.8206-39 

5.7636-06 

1. 7608-18 

5.0638-36 

U40aE»03 

8.162E-31 

7.707E-10 

7.1076-25 

0. 

5.2756-35 

1.9976-05 

1.7608*18 

6.9798-32 

l.$OOE^03 

2.192E-27 

5.642E-09 

9.2266-28 

0. 

3.8816-31 

5.8396-05 

1.7608*18 

2.6838-28 

t.6a0E^03 

2.227E-24 

3.222E-08 

2.0156-27 

0* 

9.3556-28 

1.9886-09 

1.7608-18 

3.6616*25 

1.700e«^03 

U006E-21 

1.999E-07 

8.0196-27 

0. 

9.0196-25 

3.3956-09 

1.7618-18 

2.1298-22 

l.800E^03 

2.026E-I9 

5.S82E-07 

3.1386-24 

0. 

3. 5336-22 

7.0566-09 

2.01SC-18 

5.3178-20 

1.90ue^03 

5.729E-18 

1.998E-06 

9.3976-25 

0. 

1. ■'986-20 

1.3556-03 

9.3UE-18 

1.8078-16 

2*0UOEfr03 

5.53XE-17 

6.003E-06 

9.8906-29 

0. 

2.9256-19 

2,9336-03 

7.775E-17 

2.0398-17 

2. IOOE«^03 

3.996E-16 

1.623E-0S 

1.7846-22 

2.459E-90 

3.3556-18 

9.1216-03 

5.7298-16 

1.6838-16 

2. 2006^03 

2.394E-15 

9.005E-05 

2.5196-21 

4.3958*86 

3.0506-17 

6.6396-03 

3.5548-15 

1.1288-15 

2.300E403 

1.227E-14 

9.122E-05 

2.8396-20 

3.38rE*8^ 

2.2796-16 

1.0216-32 

1. 8848-14 

6.3518-15 

2*400E«^03 

5.485E-14 

1.9366- 0*. 

2.6196-15 

U8»47E*78 

1.9256-15 

1.5086-02 

8.6928-14 

3.0676-14 

2«50UE«03 

2.175E-13 

3.860E-09 

2.0226-18 

^.396 6*75 

7.5576-15 

2.1986-02 

3.5436-13 

1.2938-13 

2.6UUEf0i 

7.754E-13 

7.277E-09 

1.3386-17 

2.587E-72 

3.5866-19 

2.9596-02 

1.2938-12 

4.8268-13 

2.700E^03 

2.5UE-12 

1.309E-03 

7.7046-17 

1, 6758*69 

1.9866-13 

3.9506-02 

4.2738*12 

1.6158*12 

2«800E^a3 

7.443E-U 

2.233E-03 

3.9186-16 

6.8618*67 

5.5196-13 

5.1216-02 

1.2918*11 

4.8918*12 

2.900Ef03 

2.063E-11 

3.666E-03 

1.7816-15 

1,8578*64 

1.8526-12 

6.9586-02 

3.5958*11 

1.3538-11 

3.000e«03 

5.303E-11 

5. 7996-03 

7.3136-15 

i. 5058*62 

5.6786-12 

7.9336-02 

9.2938*11 

3.4418*11 

3.100E^03 

1.280E-10 

S.83BE-03 

2.7906-19 

4.722E-60 

1.5026-11 

9.5096-02 

2.2448*10 

8.1018*11 

3*200E«03 

2.9136-10 

1.305E-02 

9.9996-19 

4,7056*58 

9,1866-11 

1.U2E-01 

5.0908*10 

1.7758*10 

3.300E^03 

6.2896-10 

1.869E-02 

3.0206-13 

3.564E*56 

1.0196-10 

1.2716-01 

1.0908*09 

3.6398*10 

3.400E4^U3 

1.292E-09 

2.603E-02 

9.0056-13 

2,1038*54 

2.3296-10 

1.9216-01 

2.2138*09 

7.0068*10 

3.800E»03 

2.5376-09 

3.531E-02 

2.5216-12 

9,897E-53 

9.9856-10 

1.5556-01 

4.2788-09 

1.2728-09 

i.600E^03 

4.776E-09 

*..67*.E-02 

6.6576-12 

3,780E-5l 

1.0106-09 

1,6686-01 

7.9028*09 

2.1858*09 

3.7UUE^03 

6.644E-09 

6.097E-02 

1.4676-11 

l,l93E-49 

1.9936-09 

1.7556-01 

1.4006*08 

3.5658*09 

3.aoUE«>03 

1.508E-08 

7.658E-02 

3.9766-11 

3. 1626*48 

3.5596-09 

1.8126-01 

2.3858*08 

5.5398-09 

i.90UEf03 

2.542F-08 

9.50*>E-02 

9.0626-11 

7.1316-47 

6.2066-09 

1.8396-01 

3.9188*08 

8.2178*09 

4.030E^03 

4.U9E-08 

1. 1576-01 

1.9816-10 

1,3866*45 

1.0386-08 

1.8396-01 

6.2248*08 

1.1678*08 

4«LUOE^03 

6.5’2E-08 

1.3856-01 

9.1476-10 

2.3486*44 

1.6656-08 

1. 8006-01 

9.5798-Oa 

1.5908*08 

4.2aOE«a3 

1. 0126-07 

1.4296-01 

8.9566-10 

3.5026*43 

2.5706-08 

1.7386-01 

1.4318-07 

2,0848*08 

4. 303E«03 

l.5i76-07 

1.8846-01 

1.6596-09 

4.6396*42 

3.8256-08 

1.6596-01 

2,0808-07 

2.6328*08 

4*400E«>03 

2 .2206-07 

2.1516-01 

3.1566-05 

5.5036-41 

5.5036-08 

1.5516-01 

2.9456-07 

3.2108*08 

4.S00E«03 

3.1736-07 

2.9196-01 

5.8286-09 

5.8878*40 

7.5686-08 

1.9396-01 

4.0668-07 

3. 7888*08 

4.600E*03 

4.439E-07 

2.4896-01 

1.0976-08 

5.7146-39 

1.0376-07 

1.3096-01 

5.4828-07 

4,3358-08 

4,70u6>03 

6.0916-07 

2.9916-01 

1.8306-08 

5.0606-30 

1,3656-07 

1.1816-01 

?.? ./8-07 

4.8238-08 

4«800E*^03 

8.2096-07 

3.1846-01 

3.1216-08 

4 . 1066-37 

1.7516-07 

1.0536-01 

9.3248-07 

5.2308-08 

4.900E403 

1.0896-06 

3. 9156-01 

5.1936-08 

3.0656-36 

2.1986-07 

9.2906-02 

1. 1708-06 

5.5438-08 

5.odoe^03 

1. 4256-06 

3.4296-01 

8.9376-08 

2.1126-35 

2.7056-07 

8.1266-02 

1.4608-06 

5.7618-08 

3«100E»0i 

I.642E-06 

3. 8196-01 

1.3906-07 

1-3476*34 

3.2736-07 

7.0556-02 

1.7746-06 

5.0908-08 

5.200E«03 

2.3596-06 

3.9826-01 

2.0 796-0 7 

7.9646-34 

3.9056-01 

6.0886-02 

2. U 88 -06 

5.9438-08 

5.300E^03 

2.997E-06 

9.1306-01 

3.1556-07 

4.3766-33 

9.6086-07 

5. 2286-0 

2.4838-06 

5.937E-0B 

d.400E«>03 

3.784E-06 

9.2586-01 

9.6856-07 

2. 2398-32 

5.3906-07 

9.9756-v 

2.8628-06 

5.8908-00 

S.500E«^03 

4.75 76-06 

9.3486-01 

6.8096-07 

1.0686*31 

6.2696-07 

3,8226--: 

• ,2466-06 

5.3188-08 

5«600E>03 

5.9606-06 

-..9436-01 

9.6936-07 

4.7676-31 

7.2956-07 

3.280E->. 

-,6256-06 

5. 7368' 

5.700E^03 

7.449E-T6 

9.5936-01 

1.3536-06 

1.9936-30 

8.3596-07 

2,7816-0. 

-'.9906-06 

5 . 6538-03 

E.8UOE*>03 

9.294E- -dO 

9. 4116-01 

1.8526-06 

7.834E-30 

9.6116-07 

2.3756-02 

i,335E-06 

5.577E -08 

5.900E^03 

1.150E-J5 

9.4486-01 

2.9916-06 

2. 9028-29 

1.1096-06 

2.03UE-02 

4v652t-06 

5.512E -u8 

6.000' »03 

U4' lE-05 

9.7176-01 

3.2996-06 

1. 0178-28 

1.2576- 06 

1.7392-02 

4.938E-06 

5.4628-08 

6. 1006^03 

U7;0E-05 

9.7586-01 

9.2896-06 

3.3818-28 

1.9536-06 

1.9936-02 

5.1908-06 

5.428t-08 

6.200€^03 

2.2^.16-05 

9.7936-01 

5.5096-06 

1.0708-27 

1.6656-06 

1.2866-02 

5.4088-06 

5.410E-08 

6.300t^ j3 

2.7516-05 

*..8236-01 

6.9 706-06 

3.2308-27 

1.9076-06 

1.1106-02 

5.5926-06 

5.4008-08 

4.«400.'*33 

>.«»3U-05 

9.8996-01 

8.7186-06 

9.332E-27 

2.1836-06 

9.6196-03 

5.7436-06 

5. 4238-03 

6.600? *03 

4.4986-05 

9.8726-01 

1.0786-05 

2. 5878-26 

2.9976-06 

8.3616-03 

5. 8618-06 

5.4556-08 

j.t7tplJ€*0.> 

5.i 736-05 

.8926-01 

1.3186-05 

6.8958-26 

2.8556-06 

7.2996-03 

5.9506-06 

5.5058-08 

6.Ti>ae^o3 

6.^636-03 

*>.9116-01 

1.5966-05 

1.7708-25 

3.2636-06 

6.3856-03 

6.010E-06 

5.573E-O0 

6.80CfcVO^ 

7.8: -tE 05 

‘>.'>2'lt-01 

1.9196-05 

4.3858-25 

3. 7296-06 

5.6106-03 

6.044E-06 

5. 6618-08 

6.9006*0 j 

''.5916-. 

9. 99 76-01 

2.2796-05 

1.0508-24 

9. 2626-06 

9. 9986-03 

6.053E-06 

5.7718-08 

7.0u■^X *03 

i.l73f -0-» 

^ 9/y.6-01 

2.6 796-05 

2.4348-24 

9.8716-06 

9.3816-03 

6.0418-06 

5.9036-08 

7 • XOiJt. 3 

1.4j4»^-04 

- *f-0< 

3.1316-05 

5. 4718-24 

5.5686-06 

3.8996-03 

6.010E-06 

6.0618-08 

7.2». oe+o • 

w 1 506 -04 

5.'(Oj.,-01 

3.6336-05 

1.1958-23 

6.3656-06 

3.9756-03 

5.9646-06 

6.2448-08 

7.30UE*03 

• '.’c-0* 

9.. 246-01 

9.1866-05 

2. 5398-23 

7.2766-06 

3.1196-03 

5.9078-06 

6.4566-08 

7.400E*03 

jS-04 

516-01 

9.7966-05 

5.2598-23 

8.3166-06 

2.8026-03 

5.8428-06 

6.6978-08 

7.500fc*03 

3.1-* *6-04 

9.i.'80.-01 

5.9656-05 

1.0648-22 

9.5026-06 

2.5336-03 

5.7758-06 

6.9638-08 

7.6006*03 

^ 8J31-04 

• 1 136-01 

6.1996-05 

2.1076-22 

1.0856-05 

2.3006-03 

5.7u9E-06 

7.2698-08 

7.7006*03 

A. .366-0* 

).. S'. -01 

7.0076-05 

4.0926-22 

1.2376-05 

2,0976-03 

5.6498-06 

7.6008-08 

7.3006*03 

5. iOt-04 

5-1916-01 

7.8986-05 

7.8086-22 

1.9096-05 

1. 9216-03 

5.5998-06 

7.9606-08 

7.900E*03 

4.3946-''"- 

5.2386-01 

8.8826-05 

U4668-21 

1.6016-05 

1.7676-03 

5.5606-06 

0.3468-08 

8. 000'.:*03 

7. ^dE-O-. 

5.2896-01 

9.9756-05 

2.7168-21 

1.8196-05 

1.6326-03 

5.5378-06 

8. 7578-08 

J.200£*0 3 

} .1 996-03 

6.9056-01 

1.2556-09 

8.9888-21 

2.3096-05 

1.9086-03 

5.5416-06 

9.6328-00 
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Table II. - Continued. 

P/PO « 3.00E+01 


k« 

C* 


c- 

CO 

CO* 

C02 

C2 

T 

0. 

0. 

0. 

0. 

0. 

0. 

1.000E400 

0. 

1.0006*02 

0. 

0. 

0. 

0. 

1.1526-45 

0. 

1.0006*00 

0. 

2.0006*02 

0. 

3. 

0* 

0. 

4.260E-41 

2.412E-81 

1.000E*00 

0. 

3.0006*02 

0. 

0. 

0. 

0. 

9.491E-29 

1.031E-40 

1.0006*00 

0. 

4.0006*02 

0. 

0. 

0. 

0. 

2.454E-21 

2.460E-48 

1.0006*00 

0. 

5.0006*02 

1.2T3E-30 

1.275E-ri 

0. 

0. 

2.117E-14 

4.132E-40 

1 .0O0E*OO 

0. 

6.0006*02 

9.ZKE-t7 

1.079E-‘8 

0* 

0. 

7.292E-13 

3.405E-34 

..000£*00 

0. 

7.0006*02 

7.6^8E-57 

5.949E-43 

0. 

0. 

i.aaiE-io 

1.774E-30 

1.000E*00 

5.4206-79 

8.0006*02 

5.038E-53 

6.01 3E-55 

0, 

0. 

4.998E-09 

6.179E-29 

1.0006*00 

1.1556-69 

9.0006*02 

1.193E-44 

6.173E-51 

0. 

6.223E-89 

6.247E-08 

7.946E-28 

1.0006*00 

2.2946-62 

t.OOOE*03 

2.965E-4a 

5.765F-48 

0. 

I.061F-78 

4.899E-07 

4.347E-27 

1.000E*00 

2.1156-56 

1.1006*03 

1.368E-3& 

2.39»E-45 

0. 

3.569E-70 

2.719F-06 

3.585E-26 

1.000£*00 

1.9776-51 

1.2006*03 

1.727E-33 

3.951E-43 

0* 

5.851E-63 

1.157E-05 

1.552E-25 

1 .000E*00 

3. 1806-47 

1.3006*03 

7.875E-31 

3.1586-41 

0« 

8.934E-57 

3.993E-05 

5.450E-25 

9.99'IE-Ol 

1.2836-43 

1.4006*03 

1.590E-28 

1.412E-39 

2. 5s3r-95 

2.042E-51 

1. 167E-04 

l.t20E-24 

9.993E-01 

1.7116-40 

1.5006*03 

l.t55E-26 

3.923E-33 

1.0';2£*91 

9.976E-47 

2.977E-04 

4.202E-24 

9. 9966-01 

9.2846-38 

1.6006*03 

9.984E-25 

7. 4536-37 

l.7^9S-80 

1.346E-42 

4.792E-04 

9.754E-24 

9.990E-01 

2.4026-35 

1.7006*03 

3.823E-23 

1.1676-35 

:.e22£-85 

5.668E-39 

1.412E-03 

2.359E-23 

9.979E-01 

3.3526-33 

1.8006*03 

9.977E-22 

5.4136-34 

l.:33E-dl 

2.38aE-36 

2.712E-03 

2.131E-22 

9.959E-01 

2. 7816-31 

I .9006*03 

1.880E-20 

3;868£-32 

I.715E-77 

2.600E-34 

4.872E-03 

3.253E-21 

9.C^7E-01 

1.4626-29 

2.0006*03 

2.477E- 19 

1.932E-30 

1.126E-72 

1.873E-32 

8.259E-03 

4.141E-20 

9.876E-01 

5.4066-26 

2.1006*03 

2.995E- 18 

6.8466-29 

3.«+13E-70 

7.278E-31 

1.331E-02 

4.217E-19 

9.800E-01 

1.4206-26 

2.2006*03 

2.715E-17 

1.7806-27 

5.206r-^»7 

2.264E-29 

2.051E-02 

3. 3326-18 

9.492E-01 

2.8036-25 

2.3006*03 

2.046E-16 

3.5tl6-26 

‘♦.3<p7E-6<p 

5.270E-28 

3.036E-02 

2.475E-17 

9.544C-01 

4.3056-24 

2.4006*03 

1.310E-15 

5.6136-25 

2» 13 5E-61 

9.4 72E-27 

4.334E-C2 

1.484E-14 

9.348E-01 

5.2986-23 

2.5006*03 

7. 261E-15 

7.194‘^-24 

6.553E-59 

1.355E-25 

5.991E-02 

7.740E-16 

9.0986-01 

5.3566-22 

2.6006*05 

3.538E-14 

7.633E-23 

1.326E-56 

1.582E-24 

8.030E-02 

3.566E-15 

8.7896-01 

4.5426-21 

2.7006*03 

1.536E-13 

6.8576-22 

1.849E-5H 

1.538E-23 

1.046E-01 

1.4e7E-14 

8.419E-01 

3.2906-20 

2.8006*03 

6.011E-13 

5.3056-21 

l.8<»5E-52 

1.269E-22 

1.328E-01 

5.471E-14 

7.989E-01 

2.0676-19 

2.9006*03 

2.U1E-12 

3.5886-20 

1.3656-50 

9.026E-2’ 

1.645E-01 

1.859E-13 

7.504E-01 

1.1426-18 

3.0006*03 

7.006E-12 

2.149E-19 

7.701E-99 

5.608E-21 

1.989E-01 

5.312E-13 

6.972E-01 

5.6116-18 

3.1006*03 

2.122E-U 

1.1546-18 

3*A0^E-47 

3.081E-20 

2.354E-01 

1. 6856-12 

6.404E-01 

2.4806-17 

3.2006*03 

5.990E-11 

5.608E-18 

1.206E-A5 

1.513E-19 

2.728E-01 

4.536F-12 

5.814E-01 

9. 9486-17 

3.3006*03 

1.48 4E-10 

2.4916-17 

2. A93E-HA 

6.701E-19 

3. 102E-01 

1.157E-1I 

5.218E-01 

3.6556-16 

3.4006*03 

3.961E-10 

l.a20E-16 

8.A28E-A3 

2.701E-18 

3.463E-01 

2.775E-11 

4.629E-01 

1.2396-15 

3.5006*03 

9.379E-10 

3.8786-14 

1.727E-AI 

9.984E-18 

3.804E-01 

4.317E-11 

4.061E-01 

3.9J7E-15 

3.6006*03 

2. 116E-09 

1.3796-15 

3. 0375-40 

3.408E-17 

4.115F-01 

J.371E-10 

3.526E-01 

1. 15 36-14 

3.7006*03 

4.549E-09 

4.4136-15 

4.6536-39 

l.OaiE-16 

4.391E-01 

2.831E-10 

3.031E-01 

3.2076-14 

3.8006*03 

9.<i79E-09 

1 .4616-14 

6.2935-30 

3.207E-16 

4.628E-01 

5.700E-10 

2.583E-0) 

8. 4536-14 

3.9006*03 

’.897E-08 

4.400E-14 

7. 5923-37 

8.945E-IS 

4.824E-01 

l.lOOE-09 

2.183E-01 

2.1246-13 

4.0006*03 

3.673E-08 

1.267E-13 

8.232=-3t 

2.357E-15 

4.984E-01 

2.058E-09 

1.832E-01 

5.1126-13 

4.1006*03 

6.907E-08 

3.5056-13 

9. 126E-35 

5.893E-15 

5.104E-01 

3. 741E-09 

1.527E-0; 

1.1856-12 

4.2306*03 

1.245E-07 

9.3446-13 

7. 3195-34 

1.406E-14 

5. 194E-01 

6.6276-09 

1.2^6E-01 

2.6556-12 

'..3006*03 

2. Z62E-07 

2.4096-12 

6.1105-33 

3.210E-14 

5.253E-01 

1.147E-08 

1 .045E-01 

5.7766-12 

4.4006*03 

3.960E-07 

6.0266-12 

4.7206-32 

7-044E-14 

5. 288E-01 

1 .944E-08 

3 589E-02 

1.2256-11 

4.5006*03 

&.600E-07 

1.4466-11 

3.4016-31 

1.491E-13 

5.303E-01 

3.231E-06 

7.038E-02 

2.5396-11 

4.6106*03 

1.148E-04 

3.4776-1 1 

2.2956-30 

3.053E-13 

5.303E-01 

5.276E-08 

5.7556-02 

5.1596-11 

4.7006*03 

1.904E-06 

8.0446-11 

1.455E-29 

6.069E-13 

5.291E-01 

8.473E-08 

4.700E-02 

1. 0306-10 

4.8006*03 

3.122E-04 

1.8156-10 

8.691E-29 

1.175E-12 

5. 273E-. . 

1.339E-07 

3.836E-02 

2.0246-10 

4.9006*03 

5.043E-06 

4.0196-10 

4. 3985-23 

2.220E-12 

5.250E-01 

2.084E-07 

3.132E-02 

3.9186-10 

5.0006*03 

8.044E-06 

8.4796-10 

2.6075-27 

4.10ee-12 

5.225E-01 

3. 193E-07 

2.560E-02 

7.48IE-I0 

5.1006*03 

1.247E-05 

1.8326-09 

1.2lO£-2t 

7.461E-12 

5.199E-01 

4.816E-07 

2.096E-02 

1.4096-09 

5.2006*03 

1.974E-05 

3.7766-09 

6.2246-26 

1.332E-11 

5.175F-01 

7. 1496-07 

1.721E-02 

2.6206-09 

5.3006*03 

3.039E-05 

7.6996-09 

2.7935-25 

2.34EE-11 

5.152E-01 

1.0446-06 

1.417E-02 

4. 8076-09 

5.4006*03 

4.624E-05 

1.4936-06 

1.165E-24 

4.073E-11 

5.1326-01 

1.5006-04 

1.1716-02 

8.7006-09 

5.5006*03 

6.964E-05 

2.8626-08 

4.750E-24 

6.991E-11 

5.113E-01 

2.1196-06 

9.708E-03 

1. 533E-08 

5.6006*03 

1.037E-04 

5.354E-08 

1.803E-23 

1.187E-10 

5.097E-01 

2.94 5E-04 

8.0836-03 

2.7356-08 

5.7006*03 

1.527E-04 

9.7806-08 

6. **866-23 

I.994E-10 

5.083E-01 

4.027E-06 

6. 762E-03 

>,.7496-08 

5,8006*03 

2.225E-04 

1.7456-07 

2.2166-22 

5.318E-10 

5.070E-01 

5.423E-04 

5. 6806-03 

8.1326-08 

5.9006*03 

3.203E-04 

3.0446-07 

7. 2056-22 

5.466E-10 

5.058E-01 

7.194E-06 

4. 792E-03 

1.3736-07 

6.0006*03 

4.578E-04 

5.194E-07 

2.2346-21 

8.917E-10 

5.047E-01 

9.411E-06 

4.061E-03 

2.2856-07 

6.1006*03 

6. 466E-04 

8.687E-07 

6.6255-21 

1.441E-09 

5.037E-01 

1.21 5E-05 

3.446E-03 

3.7526-07 

6.2006*03 

9.043E-04 

1.423E-06 

1.8826-20 

2.305E-09 

5.027E-01 

1.548E-05 

2.954E-03 

6.0756-07 

6.3006*03 

1.252E-03 

2.288E-06 

5.1336- 20 

3.653E-09 

5.014E-01 

1.950E-05 

2.53uE-03 

9. 7i 16-07 

6.4006*03 

1.718E-03 

3.6116-06 

1.3476-19 

5.734E-09 

5.005E-01 

2.4296-05 

2. 1856-03 

1.5286-06 

6.500£*03 

2.335E-03 

5.5996-06 

3.4046-19 

8.9I5E-09 

4.991E-01 

2.992E-05 

1.890E-03 

2.3756-06 

6.600E*03 

3. U3E-03 

8.5326-06 

0.3016-19 

1.373E-08 

4.976E-01 

3.6466-05 

t .6406-03 

3.6416-06 

6.700E*03 

■..193E-03 

1.2786-05 

1. 9546-18 

2.095E-08 

4.957E-01 

4.398E-05 

1.4286-03 

5.5076-06 

6.800E*03 

5.542E-03 

1.8846-05 

4.4566-10 

3.167E-03 

4.934E-01 

5.2536-05 

1.2486-03 

8.2146-06 

6.900E*03 

7.259E-03 

2. 7336-05 

9.0296- 18 

4.743E-08 

4.906E-01 

6.211E-05 

1.0936-03 

1.2086-05 

7.000E*03 

9.420E- 03 

3.9026-05 

2.1016-17 

7.037E-08 

4.871E-01 

7.274E-05 

9.5996-04 

1.752F-05 

7.100E*03 

1.211E-n2 

5.4856-05 

4.3596-17 

1.034E-07 

4.8285-01 

8.4376-05 

8.4476-04 

2.5046-05 

7.200E*03 

1.542E-02 

7.5946-05 

0.7946-17 

1 .504E-07 

4.7766-0 

9.695E-05 

7.4476-04 

3.5256-05 

7.300E*03 

1.945E-02 

1.0366-04 

1.7216-16 

2.165E-07 

4. 7146-01 

1. 104E-04 

6.5756-04 

4.8846-05 

7.400E*03 

2.428E-02 

1.39 26-04 

3. 2846- 16 

3.083E-07 

4.639E-01 

1.246E-04 

5.8106-04 

6.6576-05 

7.500E*03 

3.001E-02 

1.84' 6-04 

6.108E-16 

4.337E-07 

4.551E-01 

1.394E-04 

5.1366-04 

8.9196-05 

7.600E*03 

3.t70E-0? 

2.4 -04 

1.1096-15 

6.025E-07 

4.447E-01 

1.54 7E-04 

4.5416-04 

1.1746-04 

7.700E.O3 

♦.440E-02 

3.11 -04 

1.9706-15 

8.259E-07 

4.329E-01 

1.703E-04 

4.0126-04 

1,5176-04 

7.800E*05 

5.3I3E-02 

3.9626-04 

3.4256-15 

1.117E-06 

4.194E-01 

I.860E-04 

3.5426-04 

1.924E-J4 

7.900E<03 

6.287E-02 

4.9846-04 

5.8386-15 

1 .488E-06 

4.044E-01 

2,0176-04 

3.1226-04 

2.3946-04 

e.000E*03 

8.514E-02 

7.61 36-04 

1.6D76-14 

2.524E-06 

3.701E-01 

2 322E-04 

2.4096-04 

3.4936-04 

a.200E*03 
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T^le II.- Continued 


T 

E- 

0 

0* 

0** 

0- 

02 

02» 

□2- 

8.«00E«03 

1.50SE-03 

S.534E-01 

US77E-04 

2.8S6E-20 

2.894E-05 

1.232E-03 

5.617E-06 

1.054E-07 

8.600E»03 

2.01SE-03 

9.673E-01 

1.983E-04 

8.768E-20 

3.565E-05 

1.088E-03 

5.764E-06 

1.143E-07 

8.8dOE«03 

2.642E-03 

S.811E-01 

2.493E-04 

2.61UE-19 

4.308E-05 

9.669E-04 

5.971E-06 

1.224E-07 

9.000E*03 

3.392E- 03 

5.941E-01 

3.131E-04 

1 . 543E-19 

5.107E-05 

8.626E-04 

6.230E-06 

1.291E-07 

9.2aUE*03 

4.273E-03 

6.0S8E-01 

3.925E-04 

2.117E-18 

5.944E-05 

7.707E-04 

6.527E-06 

1.342E-07 

9.«00E«03 

5.293E-03 

6.lSBE-qi 

4.904E-04 

5.769E-18 

6.801E-05 

6.887E-74 

6.8S3E-06 

1.375E-07 

9.600E«03 

6.4S8E-03 

8.241E-01 

6.100E-04 

1.526E-17 

7.663E-05 

6.1S3E-04 

7.200E-06 

1.390E-07 

9.800E«03 

7.777E-03 

6.307E-01 

7.552E-04 

3.918E-17 

8.519E-05 

5.496E-04 

7.S61E-06 

1.389E-07 

1.000E*09 

9.259E-03 

6.357E-01 

9.297E-04 

9.762 E-17 

9.361E-05 

4.910E-04 

7.933E-06 

I.375E-07 

l.020E*09 

1.091E-02 

6.393E-01 

1.138E-03 

2.362 E- 16 

1.019E-04 

4.388E-04 

8.311E-06 

1.351E-07 

l.090£*d9 

1.27SE-02 

6.417E-01 

1.385E-03 

5.552 E-16 

1.099E-04 

3.925E-04 

8.694E-06 

1.319E-07 

1.060E»09 

1.478E-02 

6.431E-01 

1.676E-03 

1.269E-15 

1.177E-04 

3.535E-04 

9.082E-06 

1.281E-07 

l.080E«U9 

1.702E-02 

6.437E-01 

2.Ut6E-03 

2.822 E-15 

1.2S3E-04 

3.153E-04 

9.472E-06 

1.240E-97 

1.100E*09 

1.947E-02 

6.43SE-01 

2.411E-03 

6.114E-15 

U327E-04 

2.833E-04 

9.865E-06 

1.196E-07 

1.120E*09 

2.21SE-02 

6.428E-01 

2.869E-03 

1.292E-14 

1.398E-04 

2.549E-04 

1.026E-05 

1.150E-07 

l.U0E»09 

2.507E-02 

6.415E-01 

3.396E-03 

2.664E-14 

1.467E-04 

2.299E-04 

1.0b5E-05 

1.104E-07 

1.160E*09 

2.823E-02 

6.397E-01 

3.999E-03 

5.370E-14 

1.533E-04 

2.076E-04 

1.105E-0S 

1.0S8E-07 

1.180E»09 

3.165E-02 

6.374E-0i 

4.686E-03 

1.059E-13 

1.596E-04 

1.879E-04 

1.144E-05 

1.012E-07 

1.200E*09 

3.S33E-02 

6.34aE-01 

S.465E-03 

2.044E-13 

1.657E-04 

1.703E-04 

i.l84E-05 

9.669E-08 

1.220E«09 

3.927E-02 

8.317E-01 

6.346E-03 

3.867E-13 

1.714E-04 

1.54SE-04 

1.223E-05 

9.222E-08 

l.290E«'09 

4.349E-02 

6.283E-01 

7.337E-03 

7.177E-13 

1.767E-04 

1.405E-04 

1.261E-05 

8.784E-08 

l.260E*09 

4.799E-02 

6.24SE-01 

8.447E-03 

1.308E-12 

1.817E-04 

1.279E-04 

1.299E-05 

8.355E-08 

1.280E*09 

5.277E-02 

6.203E-01 

9.687E-03 

2.342E-12 

1.863E-04 

1.165E-04 

1.337E-05 

7.936E-08 

1.300E»04 

5.782E-02 

6.198E-01 

l.t07e-02 

4.125E-12 

1.905E-04 

t.063E-04 

1.374E-05 

7.S27E-08 

1.320E»U9 

6.316E-02 

6.108E-01 

1.260E-02 

7.151E-12 

1.942E-04 

9.703E-05 

1.409E-05 

7.129E-08 

1.3«OE»09 

6.878E-02 

6.0S9E-01 

1.428E-02 

1.221E-11 

1.975E-04 

8.865E-05 

1.444E-05 

6.742E-08 

1.360E*09 

7.467E-02 

5.999E-01 

E.614E-02 

2.053E-11 

2.004E-04 

8.105E-05 

1.477E-05 

6.366E-08 

l.3B0E»U9 

8.083E-02 

5.938E-01 

I.818E-02 

3.406E-11 

2.02 7E-04 

7.4t3E-05 

1.509E-05 

6.001E-08 

l.^OOEt’O^ 

8.727E-02 

5.874E-01 

2.042E-02 

5.574E-U 

2.046E-04 

6.782E-05 

1.539E-05 

5.647E-08 

1.420E»04 

9.396E-02 

S.80SE-01 

2.28SE-02 

9.004E-11 

2.061E-04 

6.206E-05 

1.567E-0S 

5.305E-08 

1.94dE«-09 

1.009E-01 

S.733E-01 

2.549E-02 

1.437E-10 

2.070E-04 

5.679E-05 

1.S93E-05 

4.975E-08 

1.460E»04 

1.081E-01 

S.697E-01 

2.836E-02 

2.265E-10 

2. 074^-04 

5.107E-05 

1.616E-05 

4.656E-08 

1.98aE*09 

1.15SE-01 

5.577E-01 

3.145E-02 

3.530E-10 

2.073E-04 

4.754E-05 

1.6:7E-05 

4.349E-08 

1.500E>0^ 

U231E-01 

5.493E-01 

3.4 77E-02 

5.441E-10 

2.067E-04 

4.348E-05 

l.aS5E-05 

4.054E-08 

l.S20E*04 

U310E-01 

5.406E-01 

3.834E-02 

8.297E-10 

2.057E-04 

3.974E-05 

1.670E-05 

3.771E-08 

l.S90£f04 

1.390E-01 

S.314E-01 

4.216E-02 

1.2S2E-09 

2.041E-04 

3.630E-05 

1.682E-05 

3.500E-08 

1.960£»09 

1.472E-01 

S.219E-01 

4.623E-02 

1.871E-09 

2.021E-04 

3.313E-05 

1.690E-05 

3.242E-08 

l.980E*09 

1.996E-01 

S.120E-01 

5.055E-02 

2.768E-09 

1.997E-04 

3.022E-05 

1.695E-05 

2.995E-08 

1.6aOE>Q9 

1.842E-01 

S.017E-01 

5.513E-02 

4.057E-09 

1.968E-04 

2.753E-05 

1.696E-05 

2.760E-08 

1.620E*09 

1.729E-01 

4.9UE-01 

5.996E-02 

5.892E-09 

1.935E-04 

2.505E-05 

1.693E-05 

.1.538E-OB 

1.690E»04 

1.817E-01 

4.802E-01 

6.504E-02 

8.483E-09 

1.898E-04 

2.277E-05 

1.686E-05 

2.327E-08 

t.660£«0 > 

1.906E-01 

4.690E-01 

7.036E-02 

t.2UE-08 

i.857E-04 

2.067E-05 

1.675E-05 

2.128E-08 

1.680E«04 

1.995E-01 

4.S74E-01 

7.593E-02 

1.714E-08 

1.813E-04 

1.873E-05 

1.660E-05 

1.941E-08 

1.700E*09 

2.086E-01 

4.496E-01 

8.172E-02 

2.406E-06 

1.766E-04 

1.695E-05 

1.640E-05 

1. 766E-08 

l.T20E*04 

2.177E-01 

4.336E-01 

8.772E-07 

3.352E-08 

1.716E-04 

1.531E-0S 

1.617E-05 

1.601E 08 

1.740E«04 

2.268E-01 

4.213E-01 

9.393E-02 

4.633E-08 

U664E-04 

1.391E-05 

1.590E-05 

1.448E-08 

I.TBOE-mI^ 

2.360E-01 

4.088E-01 

1.003E-01 

6.357E-08 

1.610E-04 

1.243E-05 

1.559E-05 

1.306E-08 

1.780E*04 

2.4S1E-01 

3.962E-01 

1.069E-91 

8.660E-08 

1.553E-04 

1.U7E-05 

1.524E-05 

1.174E-08 

1.800E*04 

2.542E-01 

3.834E-01 

1.136E-01 

1.17IE-07 

U495E-04 

1.002E-05 

1.486E-05 

1.052E-08 

1.820E»04 

2.633E-01 

3. 705E-01 

1.204E-01 

1.573E-07 

1.436E-04 

8.964E-06 

1.445E-05 

9.404E-09 

1.840E*04 

2.723E-01 

3.576E-01 

li274E-0l 

2.JO0E-O7 

1.376E-04 

8.006E-06 

1.401E-05 

8.378E-09 

1.860£»04 

2.812E-01 

3.447E-01 

1.344E-01 

2.784E-07 

1.316E-04 

7.135E-06 

1.355E-05 

7.440E-09 

l.880E*04 

2.900E-01 

3.317E-01 

1.415E-01 

3.667E-07 

1.255E-04 

6.345fc-06 

1.306E-05 

6.587E-09 

1.9U0E*04 

2.9S7E-01 

3.188E-01 

1.486E-01 

4.802E-07 

1.194E-04 

5.631E-06 

1.256E-05 

5.814E-09 

1.920E*04 

3.072E-01 

3.060E-01 

1.557E-01 

6.250E-07 

1.134E-04 

4.986E-06 

1.2U4E-05 

5. U6E-09 

1.94UE404 

3.196E-01 

2.934E-01 

1.628E-01 

8.087E-07 

1.074E-04 

4. 406 E-06 

1.152E-05 

4.489E-09 

l.960E»04 

3.238E-01 

2.808E-01 

1.698E-01 

1.041E-06 

1.016E-04 

3.88SE-06 

1.098E-05 

3.926E-09 

1.980E*04 

3.318E-01 

2.689E-01 

I.768E-0I 

1.332E-06 

9.583E-05 

3.419E-06 

1.044E-05 

3.424E-09 

2.000E»04 

3.396E-01 

2. 564 E -01 

U837E-01 

1.696E-06 

9.022E-05 

3.002E-06 

9.907E-06 

2.978E-09 

2.020E*04 

3.473E-01 

2.445E-01 

1.905E-0I 

2.147E-06 

8.478E-05 

2.632E-06 

9.374E-06 

2.583E-09 

2.040E*04 

3.547E-01 

2.330E-01 

1.9 72E-0I 

2.706E-06 

7.951E-05 

2.3B2E-06 

8.849E-06 

2.234E-09 

2.06UE404 

3.618E-01 

2.217E-01 

2.037E-01 

3.394E-06 

7.442E-05 

2.010E-06 

8.333E-06 

1.928E-09 

2.08UE*04 

3.687E-01 

2.107E-01 

2.100E-01 

4.237E-06 

6.954E-05 

1.752E-06 

7.830E-06 

1.659E-09 

2.100E*04 

3.754E-01 

2.001E-01 

2.162E-01 

5.264E-06 

5.487E-05 

1.525E-06 

7.341E-06 

1.425E-09 

2. 120E»04 

3.81SE-01 

1.898E-01 

2.222E-01 

6.512E-06 

6.042E-05 

1.325E-06 

6.868E-06 

1.221E-09 

2.140E*04 

3.8B0E-01 

1.80UE-01 

2.280E-01 

8.022E-06 

5.618E-05 

1.150E-06 

6.414E-06 

1.044E-09 

2.160Et04 

3.939E-01 

1.704E-JI 

2.335E-01 

9.841 E-06 

5.217E-05 

9.965E-07 

5.979E-06 

8.907E-10 

2.180E»04 

3.996E-01 

1.613E 0 . 

2.389E-01 

1.202E-05 

4.A38E-05 

8.625E-07 

5.564E-06 

7.588E-10 

2.200E»04 

4.03UE-01 

1.526E-01 

2.440E-01 

1.463E-05 

4.481E-0S 

7.458E-07 

5.169E-06 

6.454E-10 

2.220E*04 

4. 102E-01 

i.442E-01 

2.490E-0I 

1.774E-05 

4.146E-05 

6.442E-07 

4.795E-06 

5.482E-10 

2.24UE*04 

4.151E-01 

1.362E-01 

2.537E-01 

2.143E-05 

3.832E-05 

5.560E-07 

4.443E-06 

4.650E-10 

2.260E»04 

4.198E-01 

1.286E-01 

2.581E-01 

2-579E-05 

3.538E-05 

4.796E-07 

4.111E-06 

3.940E-10 

2.280E*04 

4.242E-01 

1.214E-0I 

2.624E-01 

3.094E-05 

3.264E-05 

4.134E-07 

3.800E-06 

3.335E-10 

2.300E»04 

4.284E-01 

1.145E-01 

2.664E-01 

3.699E-05 

3.009E-05 

3.562E-07 

3.508E-06 

2.820E-10 

2.320E*04 

4.324E-01 

l.OeiE-01 

2.702E-01 

4.40TE-05 

2.772E-05 

3.068E-07 

3.236E-06 

2.384E-10 

2.340E»04 

4.362E-QI 

1.019E-01 

2.739E-01 

5.235E-05 

2.552E-05 

2.642E-07 

2.983E-06 

2.014E-10 

2.360E+04 

4.398?-01 

5.609E-02 

2.7 73E-01 

6.200E-0* 

2.349E-05 

2.275E-07 

2.748E-06 

1.700E-10 

2.380E»04 

4.432E-01 

9.059E-02 

2.805E-01 

7.320E-05 

2.161E-05 

1.958E-07 

2.53CE-06 

1.435E-10 

2.40UE»04 

4.465E-01 

8.541E-02 

2.835E-01 

S.6t8E-05 

1.987E-05 

1.686E-07 

2.328E-06 

1.212E-I0 

2.420E*Q4 

4.495E-01 

8.053E-02 

2.863E-01 

1.012E-04 

1.827E-05 

1.452E-07 

2.14IE-06 

1.023E-10 

2.440E»04 

4.524E-01 

7.593E-02 

2.890E-01 

1.184E-04 

1.679E-05 

1.251E-07 

1.969E-06 

8.634E-U 

2.460E<’04 

4.551E-01 

7.160E-02 

2-915E -01 

1.383E-04 

1.544E-05 

1.078E-07 

1.810E-06 

7.290E-H 

2.480E*04 

4.577E-01 

6.75JE-02 

2.938E-01 

1.611E-04 

1.419E-05 

9.297E-08 

1.664E-06 

6.157E-11 

2.5-0E*i)4 

4.602E-01 

6.3 70E-02 

2.960E-01 

1.871E-04 

1.304E-05 

8.Q20E-08 

1.529E-06 

5.203E-11 
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Table II. ~ Continued. 


c 

C* 

C»* 

1. 1046-01 

1.1146-03 

4.1456-14 

1.372E-01 

1.5636-03 

1.0116-13 

1.64 26-01 

2.1336-03 

2.3-.76-13 

1.6986-01 

2.6156-33 

5,2136-13 

2.1306-01 

3.6186-03 

1.1136-12 

2.3526-01 

4.5476-03 

2.292E-12 

2.5006-01 

5.6036-03 

4.5696-12 

2.6356-01 

6.7916-03 

8.835E-U 

2.7406-01 

8.1156-03 

1.6o26-U 

2.8186-01 

9.5796-03 

3.0466-11 

2.8756-01 

1,1196-02 

5. 4505- U 

2.9126-01 

1.2956-02 

9.5366-11 

2.934E-01 

1.4876-02 

1.6346-10 

2.9446-01 

1.6946-03 

2.7»-,E- 10 

2.94 36 -01 

1.9196-02 

4. 5256- 10 

2.933E-01 

2.1596-02 

7.3306-10 

2.9156-01 

2.417E-02 

1. 16SE-09 

2.8916-01 

2.6926-02 

1.8326-09 

2.8626-01 

2.9646-02 

2.3316-09 

2.8286-01 

3.2926-02 

4.3126-09 

2.7896-01 

3.6166-02 

6.4316-09 

2.7466-01 

3.9566-02 

9.6156-09 

2.7006-01 

4. 3116-02 

1.4096-08 

2.6506-01 

4.6806-02 

2.0^«&-08 

2.5986-01 

5.0626-02 

2. 9236-03 

2.5436-01 

5.456E-02 

4. 1415-08 

2.4856-01 

5.3616-02 

5.8066-08 

2.4256-01 

6.2746-02 

8.0626-08 

2.3636-01 

6.5956-02 

1.1096-07 

2.299E-01 

7.1216-02 

1.5UE-07 

2.2346-01 

7.5526-02 

2.0416-07 

2,1686-01 

7.9846-02 

2.7336-07 

2,1016-01 

8.4176-02 

3.6316-07 

2.0336-01 

j. 8496-02 

4.T87E-07 

1. 9656-01 

9.2776-02 

6.2626-07 

1.896E-01 

9.699E-02 

8.1336-07 

1.8286-01 

1.01 16-01 

1.0496-Oe 

1.7596-01 

1.0526-01 

1.5446-06 

1.692E-01 

1.0926-01 

1. 7106-06 

1.6256- Jl 

1.1306-01 

2.1626-06 

1.5586-01 

1.1676-01 

2.7196-06 

1.4936-01 

1.20 36-01 

3. 3976-06 

1.4296-01 

1.2376-01 

4.2225-06 

1.3676-01 

1.2706-01 

5.2196-06 

1.3056-01 

1.3016-01 

6.4136-06 

1.2466-01 

1.3306-01 

7.8536-06 

1. 1886-01 

1.3586-0; 

9.5646-06 

1.1326-01 

1.3836-01 

1.159E-05 

1.0786-01 

1.407E-01 

1.4006-05 

1.0266-01 

1.4296-01 

1. 0326-05 

9.7526-02 

1. 450^-01 

2.0146-05 

9.2686-02 

1. 468' -01 

2.4026-05 

8. 8036-02 

1.4066-01 

2.8546-05 

8.3586-02 

1.5016-01 

3.380E-05 

7.9326-02 

1.515E-01 

3.9396-05 

7.5256-02 

1.5286-01 

4.t94E-05 

7.1376-02 

1.5396-01 

5.5066-05 

6.7676-02 

1.550E-01 

6.4406-05 

6,4166-02 

1.5596-01 

7.5126-05 

6.08 26-02 

1.5666-01 

8.7‘,06-05 

5.7656-02 

1.573E-01 

1.0146-04 

5.4546-02 

1.5796-01 

1.1746-0-, 

5.1796-02 

1.5856-01 

1.3576-04 

4.9106-02 

U589E-01 

1 . 564c- 04 

4.6556-02 

1. 5936-01 

1.799E-04 

4.4146-02 

1.596E-01 

2.064E-04 

4.1866-02 

1.5996-01 

2.3 65E-04 

3.9716-02 

1.6026-01 

2.705E-04 

3.7686-03 

1.6036-01 

3.0876-04 

3.5766-02 

1.50 5E-01 

2.518'-04 

3-3956-02 

1.606E-01 

4.001E-04 

3.3256-02 

1.507t-01 

4. 5446-04 

3.0646-02 

1 , 6 u66 -01 

5.1516-04 

2.9136-02 

1.6086-01 

5.8506-04 

2.7706-02 

1. 6086-01 

6.5396-04 

2.6356-02 

1.6086-01 

7.4346-04 

2.5076-02 

1.608'-01 

8.3766-04 

2.38 76-0? 

1.6086-01 

9,4226-04 

2.2746-0. 

l.oOTF-Ol 

1.3536-03 

2. 16 76-02 

1.6066-01 

1.1876-03 

2.0666-02 

1.605E-01 

1.3296-03 

1.9706-02 

1.6046-01 

1.4366-03 

1.8806-02 

1. 6036-01 

1.6596-03 

1.7956-02 

1.6016-01 

1.8506-03 


c- 

4.026E-0S 

6.0^6E-0S 

d.'T8E-06 

1.156E-05 

1.48TE-05 

l.83«iE-05 

2.201E-05 

2.562E-05 

2.9l<iE-05 

3.255E-05 

3.580E-05 

3.888E-05 

<..178E-05 

<..*51E-05 

8.705E-05 

*..941E-05 

5.158E-05 

5.356E-05 

5. 538E-05 

5.692E-05 

5.828E-03 

5.944E-05 

6.038E-05 

b.llOE'03 

6.160E-05 

t..I88E-05 

8.195E-Q5 

8. 180E-05 

6.199E-05 

6.Q89E-05 

6.019E-05 

5.921E-05 

5.812E-05 

5.i07E'O5 

5.5A8E-05 

3.397E-03 

5.235E-05 

5.063E-03 

9.88i.E-05 

9.699E-05 

4.509E-05 

9.3UE-05 

9.122E-05 

3.927E-05 

3.733E-05 

3.580E-05 

3.351E-05 

3.165E-05 

2.983E-05 

2.807E-05 

2.638E-05 

2.<i,72E-05 

2.3l^E-05 

2.163E-05 

2.018E-05 

1.881E-05 

1.750E-05 

1 .627E-05 

1.511E-05 

l.i.OlE-05 

1.298E-05 

1.2O1E-05 

l.lllE-Oa 

I.027E-05 

9.<i82E-06 

8.752E-06 

8.073E-06 

7.A8’E-04 

t.860E-06 

6.’20E-08 

' .921E-06 

3.3S1E-06 

4.936E-06 

9.599E-0» 

<..18<.E-06 

3.852E-06 

3.586E-06 

3.265E-06 

3.007E-06 

2.770E-08 

t.551F-06 

2.351E-06 

2.167E-06 

1 .998E-06 


CO 

3.3UE-01 
2.89 5E-01 
2.47tE-0l 
2.075E-01 
1.709E-OJ 

I. 38 7E-01 

J. ll<.E'OI 
8.873E-02 
7.037E-02 
5.570E-02 
*..A07E-02 
3.<.92E-02 
2,77 5E-0 2 
2.211E-02 
1.789E-02 
l.<.21F-02 
1.186E-02 
9.285E-03 
7.552E-03 
6.U8E-03 
5.058E-03 
<t.l60E-03 
3.935E-03 
2.8<.5E-03 
2.3e»<,E-03 
1.970E-03 
1.693E'03 
1.378E-03 
1.156E-03 
9.719£-0<. 
8.185E-09 
6.909£-0<r 
5.832E-09 
<i.932E-09 
8.176E-0<, 
3.339E'0‘i 
3.02lE-0<. 
2.598E-09 
2.162E-0'. 
1.836E-0*. 
1.560E-0‘, 
1.325E-08 
1.12tE-09 
9.571E'05 
8.1336-05 
6. 9096-05 
5.8696-05 
4.9896-05 
4.231E-05 
3.590E-05 
3.0466-05 
2.583E-05 
2.189E-05 
1.8556-05 
1,5716-05 
1. 3316-05 
1.1266-05 
9.5296-06 
8.0616-06 
6.8176-06 
5.764E-0O 
4.8736-06 
4.120E-06 
3.4836-06 
2.944E-06 
2.489E-0t 
2.1056-06 
1.781C-06 
1.5071,-06 
1.276! -06 
1.080E -06 
9. 1546-07 
T.761E-07 
6.585E-07 
5.5916-07 
4.751E-07 
4.040E-07 
3. 4396-07 
2.929E-07 
2.498E-07 
2. 132E-07 
1.822E-07 
1.558E-07 
1. 3346-07 


C0» 

2.604E-04 

2.8516-04 

3.053E-04 

3..-04E-04 

3.304E-04 

3. 356E-C* 

3.3t5E-04 

3.340E-04 

3. 2886-04 

3.216E-04 

3.132E-04 

3.038E-04 

2.940E-04 

2.839E-04 

2.738E-04 

2.638E-04 

2. 539E-04 

2.442E-04 

2.3486-04 

2.255E-04 

2. 166E-04 

2.078E-04 

1.993E-04 

1.910E-04 

1.829E-04 

1,7506-04 

1.673E-04 

1.5986-04 

1.5256-04 

1.4536-04 

1.3636-04 

1.3156-04 

1.2486-04 

1.183E-04 

1.1206-04 

1.0596-04 

9.9906-05 

9.4126-05 

8.853E-05 

8.5136-05 

7.7926-05 

7.2926-05 

6.8116-05 

6.3516-05 

5.91 26-05 

5.4936-05 

5. 0956-05 

4.7186-05 

4.361E-05 

4.0246-05 

3.7076-05 

3.4096-05 

3.1216-05 

2.6716-05 

2.6286-05 

2.4036-05 

2.1946-03 

2.001E-05 

1.8226-05 

1.6586-05 

1.5076 05 

1. 3686-05 

1.2416- 05 
1.125E-C5 
l.OloE-05 
9. 2246-06 
8.3466-06 
7. 5486-06 
6.8246-06 
6 . 1686-06 
5.5736-06 
5. 03 56-06 
4. 5496-06 
4. 1106-06 
3.7136-06 
3.3556-06 
3. 0326-06 
2. 7416-06 
2.4786-06 

2.2416- 06 
2.0276-06 
1.8356-06 
1.66lc-0t 
1.5056-06 


CG2 


c: 


1.9396-04 

4,7166-04 

6.4006*03 

3 


1.384E-04 

5.9216-04 

8.6006*03 

1 


1.0266-04 

0.9446-04 

e.800E*03 

I / 

i 

7.4926-05 

7.6706-04 

9.000E*03 

I ' 


5.3996-05 

6.0476-04 

4,2006*03 

1 


3. 8486-05 

b.086£-04 

9.4006*03 

1 


2.7206-05 

7.8526-04 

9.bO0E*03 

S 


1.9136-05 

7.4186-04 

9.8006*03 

\ 

p 

1.3426-05 

6.8626-04 

1.0006*04 

i 


9.4246-06 

6.2476-04 

1,0206*04 

' 


6.6326-06 

5.6226-04 

1.0406*04 

% 

J 

4.6866-Ob 

5,0166-04 

1.0606*04 

J 

r 

3.3286-06 

4,4496-04 

1,0806*04 

1 

t 

2.377E-06 

3. 9296-04 

1.1006*04 

i 


1.7096-06 

3.4tOE-04 

1.1206*04 


?■ 

1.2366-06 

3.0406-04 

1.1406*04 

j 

. 

9.0006-07 

2.6686-04 

].160E*04 

• 

* 

6.594E-07 

2.3306-04 

1.1806*04 



4.8616-07 

2.0496-04 

1.2006*04 



3.6056-07 

1.7956-04 

1.2206*04 


1 

2.6836-07 

1.5716-04 

1.2406*04 



2.O15E-07 

1.3746-04 

1.2606*04 



1.5186-07 

1.2026-04 

1.2806*04 



1.1486-07 

1.0506-04 

1.3006*04 



8.726E-0j 

9. 176E-05 

1.320E*04 



6.6576-08 

8.0096-05 

1.340E*04 



5.0966-03 

6.9656-05 

1.360E*04 



3.9136-08 

6.0876-06 

1.3806*04 



3.0146-08 

5.2996-05 

1.400E*04 


» a 

2.3276-08 

4.6086-05 

1.4206*04 



l.aoie-oa 

4.0026-05 

1.4406*04 



1.3966-08 

3.4726-05 

1.4606*09 



1.0656-08 

3. 0066-05 

1,4806*04 



8.4366-08 

2.602E-05 

1.5006*04 



6.5706-09 

2.249E-05 

1.5206*04 



5. 1216-09 

1 ,94aE-05 

1.5406*0-. 



3.9956-09 

1.C71E-05 

1.5606*04 



3.1186-09 

1.43BE-05 

1,580£*04 



2.4356-09 

1.235E-05 

1.6006*04 



1.9016-09 

1 .0606-05 

1.6206*04 



1.484E-C9 

9.0796-06 

1.6406*04 



1. 159L-09 

7.7676-06 

1.6606*04 



9.0446-10 

6.C366-06 

1.6806*04 



7.0556-10 

5 • 6626-06 

1.7006*04 



5.4996-10 

4,3236-06 

1.7206*04 



4.2646-10 

4.1076-06 

1.7406*04 



3.3346-10 

3.492C-06 

1.7606*04 



2.5936-iO 

2 .9666-0q 

1.7806*04 



2.0146- 10 

2.5176-05 

1.8006*04 



1.5626-10 

2.1346-Ob 

1.8206*04 



1.2116-10 

I.8O86-O0 

1.8406*04 



9.3006-11 

1.5306-06 

1.8606*04 



7.2546-11 

1.2946-06 

1.8806*04 



5.6036-11 

1-0946-06 

1.9006*04 



4.3236- 11 

9.249E-0T 

1.9206*04 



3.3326-U 

7.8146-07 

1.9406*04 



2.56 46-11 

6.6006-07 

1.9606*04 

* 


1.9726-11 

5.5736-07 

1.9806*04 

\ 


1.5156-11 

4.7066-07 

2.0006*04 



1.1636-11 

3.9746-07 

2.0206*04 



8.9166-12 

3.3566-07 

2.0406*04 



6.8346-12 

2.855E-07 

2.0606 *04 



5.2336-12 

2.3956-07 

2.0806*04 



4.0066-12 

2.0246-07 

2, l006*0-> 



3.0656-12 

1. 7126-07 

2.1206*04 



2.3446- 12 

1.4486-07 

2.1406*04 



1.7936-12 

1.2266-07 

2.1606*04 



1.37 IE- 12 

1 .0396-07 

2.1306*04 



1.048E-12 

8,8056-03 

2.2006*04 



8.019E- 13 

7.471C-08 

2.2206*04 



6.1376-13 

6.3446-08 

2,2406*04 



4.6986-13 

5.3926-06 

2.2606*04 



3.5S9E-13 

4.5876-06 

2.2806*04 



2. 7596-13 

3.9066-08 

2.3006*04 



2.U76-13 

3. 3306-08 

2.3206*04 



1.6266-13 

2.8416-08 

2.3406*04 


* 

1.2506-13 

2.427E-08 

2.3606*04 



9.6246-14 

2.076E-03 

2,3806*04 



7.4176-14 

1.777E-08 

2.4006*04 



5.7246-14 

1.523E-O0 

2.4206*04 



4.4246- 14 

1 . 306E-OB 

2.4406*04 



3.4246-14 

1.1226-08 

2.4606*04 



2.65 46- 14 

9.1406-09 

2.4806*04 



2.0616- 14 

8.3056-09 

2.5006*04 
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Table II. * Continued. 


-A 

r 


9/PO • 4.00EH>1 


»- 

V 

T 

E- 

a 

0* 

04* 

0- 

02 

02* 

02- 


l.0O0E*02 

0. 

0. 

0. 

0. 

0. 

4.3976-11 

1.7606-18 

0. 

f. 

Z.OOOE^OZ 

0. 

1.1846-68 

0. 

0. 

0. 

4.9836-11 

1.7606-18 

0. 


J.000E*02 

0. 

5.280E-47 

5.3086-Sl 

0. 

0. 

4.9306-11 

1.7606-18 

0. 


4.000E*02 

0. 

3.8996-36 

1.3006-63 

0. 

0. 

5.1726-11 

1.7606-18 

0. 

s 

5.000E*02 

0. 

1.2806-29 

3.8536-53 

0. 

0. 

4.8896-11 

1.7606-18 

0. 

> 

6.000E»02 

2.806E-9S 

3.0336-25 

3.6046-46 

0. 

0. 

5.0416-11 

1.7606-18 

3.8346-96 

v 

7.000E»02 

1.203E-80 

4.0666- 22 

3.5256-41 

0. 

6.2106-91 

5.1216-11 

1.7606-18 

7.2986-83 


8.000E»02 

2.9846-69 

1.4456-19 

1.2416-37 

0. 

1.8546-78 

1.3076-10 

1.7606-18 

4.2336-72 


9.000E*02 

1.9166-59 

4.1016-17 

2.4556-35 

0. 

2.3516-67 

2.3176-09 

1.7606-18 

7.2816-62 


l.000E»03 

1.7076-51 

4.1926-15 

1.5306-33 

0. 

2.4546-58 

2.8*26-08 

1.7606-18 

1.7026-53 


l.tOO£*(13 

5.6006-45 

1.B61E-13 

4.5016-32 

0. 

5.9436-51 

2.2266-07 

1.7606-18 

1. 2146-46 


1.2U0E»03 

1.532E-39 

4.4006-12 

7.5716-31 

0. 

8.4866-45 

1.2356-06 

1.7606-18 

6.2176-41 


1.300E»03 

6.1926-35 

6.403E-11 

8.2826-3C 

0. 

1.3656-39 

5.2546-06 

1.7606-18 

4.1966-36 


1.900E»03 

5.5626-31 

6.3626-10 

6.4576-25 

0. 

3.9576-35 

1.8146-05 

1.7606-18 

5.7626-32 


l.S0UE*03 

1.4996-27 

4.657E-09 

3.8396-28 

0. 

2.9106-31 

5.3006-05 

1.7606-18 

2.2156-28 


1.600E*03 

1.5186-24 

2.6606-08 

1.8316-27 

0. 

7.0246-28 

1. 3626-04 

1.7606-18 

3.0236-25 

* 

1. 7005*03 

6.8556-22 

1.238E-07 

7.2856-27 

0. 

6. 7666-25 

3.0856-04 

1.7616-18 

1.7586-22 


l.BOOE*03 

1.42 86-19 

4.856E-07 

2.7546-26 

0. 

2.7426-22 

6.4116-04 

1.9486- 18 

4.5436-20 


1.90UE*03 

4.5286-18 

1.6496-06 

3.4186-25 

0. 

1.5646-20 

1.2326-03 

8.0316-18 

1.7306-18 

t 

2.000£*O3 

4.4336-17 

4.9576-06 

7.5846-24 

0. 

2.5816-19 

2.2126-03 

6.6156-17 

1.9816-17 


2.100E*03 

3.1996-16 

1.3406- 05 

1.3816-22 

1.7816-90 

2.9686-18 

3. 7486-03 

4.8806-16 

1.6346-16 


2.2UOE*03 

1.9136-15 

3.3086-05 

1.9536-21 

3.1986-86 

2.6936-17 

6.0366-03 

3.0356-15 

1.0946-15 


2.300E*03 

9.7856-15 

7.5386-05 

2.2026-2 C 

2.4746-82 

2.0036-16 

9.2956-03 

1.6136-14 

6.1506-15 

' 

2.400E*03 

4. 3696-14 

1.6016-04 

2.0356-19 

9.1426-79 

1.2526-15 

1.3756-02 

7.4616-14 

2.9696-14 


2.S00E*03 

1.7316-13 

3.194E-04 

1. 5776-18 

1.7616-75 

6.7216-15 

1.9616-02 

3.0486-13 

1.2526-13 


2.600E*03 

6.1666-13 

6.0276-04 

1.0456-17 

1.9066-72 

3.1486-14 

2.7066-02 

1.1156-12 

4.6796-13 


2.700E*03 

1.9996-12 

1.081E-03 

6.0276-17 

1.2366-69 

1.3066-13 

3.6216-02 

3-6956-12 

1.5696-12 


2.800E*03 

5.9516-12 

1.8546-03 

3.06 86-16 

5.0666-67 

4.8556-13 

4.7076-02 

1.1196-11 

4.7686-12 


2.900E*03 

1.6426-1 1 

3.0506-C3 

1.3966-15 

1.3776-64 

1.6356-12 

5.9576-02 

3.1256-11 

1.3246-11 


3.000E*03 

4.2276-11 

4.8296-03 

5.7366-15 

2.5876-62 

5.0296-12 

7.3496-02 

8.1006-11 

3.3876-11 

, 

3.100E*03 

1.0226-10 

7.3856-03 

2.1516-14 

3.4316-60 

1.4256-11 

8.8486-02 

1.9626-10 

8.0306-11 


3.200E*03 

2.3326-10 

1.093E-02 

7.4196-14 

3.4616-58 

3.7436-11 

1.0416-01 

4.4656-10 

1.7746-10 


3.300E*03 

5.0486-10 

1.5716-02 

2.3716-13 

2.6156-56 

9.1696-11 

1.1976-01 

9.5936-10 

3.6706-10 


3.4UOE*03 

1.0416-09 

2.1966-02 

7.0726-13 

1.5396-54 

2.1056-10 

1.3486-01 

1.9556-09 

7.1406-10 


3.$00E*03 

2.0526-09 

2.9916-02 

1.9796-12 

7.2076-53 

4.5536-10 

1.4876-01 

3.7936-09 

1.3126-09 

' 

3.600E*03 

3.8816-09 

3.9766- 02 

5.2266-12 

2. 7396-51 

9.3126-10 

1.6096-01 

7.0356-09 

2.2846-09 

' 

3. 700E*03 

7.0606-09 

5.1686-02 

1.3086-11 

8.5986-50 

1.8086-09 

1.7096-01 

1.2516-08 

3.7806-09 


3.800E*03 

1.2396-08 

6.5766-02 

3.1186-11 

2.2646-48 

3.3436-09 

1.7826-01 

2.1416-08 

5.9656-09 


3.900E*03 

2.1016-08 

8.206E-02 

7.1006-11 

5.0706-47 

5.9056-09 

1.8286-01 

3.5346-08 

9.0006-09 

r 

4.000E*03 

3.4526-08 

1.0056-01 

1.5516-10 

9. 7826-46 

9.9946-09 

1.8446-01 

5.6416-08 

1.3026-08 


4.1006*03 

5.5066-08 

1.2106-01 

3.2596-10 

1.6446-44 

1.6256-08 

1.8326-01 

8. 7266-08 

1.8086-08 


4.200E*03 

S.542E-08 

1.4326-01 

6.6066-10 

2.4316-43 

2.5436-08 

1.7926-01 

1.3116-07 

2.4186-08 


4.3006*03 

1.2916-07 

1.6706-01 

1.2956-09 

3.1926-42 

3.8426-08 

1.7296-01 

1.9166-07 

3.1206-08 


4.4006*03 

1.9046-07 

1.9186-01 

2.4616-09 

3. 753 6-41 

5.6116-08 

1.6446-01 

2.7306-07 

3.8926-08 


4.5006*03 

2.7446-07 

2.1736-01 

4.5416-09 

3.979 E-40 

7.9426-08 

1.5446-01 

3.7956-07 

4.7006-08 


4.6006*03 

3.8706-07 

2.4306-01 

8.1516-09 

3.8286-39 

1.0916-07 

1.4316-01 

5.153E-0T 

5.5076-08 


4.7006*03 

5.3536-07 

2.6846-01 

1.4256-08 

3.3626-38 

1.4596-07 

1.3216-01 

6.8466-07 

6.2746-08 

* 

4.8006*03 

7.2706-07 

2.9306-01 

2.4316-08 

2.7086-37 

1.9026-07 

1.1876-01 

8.9066-07 

6.9656-08 


4.9006*03 

9.7126-07 

3.1656-01 

4.0486-08 

2.0106-36 

2.4236-07 

1.0646-01 

1.1356-06 

7.5526-08 


5.0006*03 

1.2786-06 

3.3866-01 

0.5886 - 08 

1.3796-35 

3.0236-07 

9.4556-02 

1.4206-06 

8.0196-08 


5.1006*03 

1.6616-06 

3.5896-01 

1.0486-0 7 

8.7686-35 

3.7036-07 

8.33uE-02 

1.7436-06 

8. 3616-08 


5.2006*03 

2.1356-06 

3.7736-01 

1.6336-07 

5.1836-34 

4.4666-07 

7.2996- 02 

2.1016-06 

8.56oE-08 


5.3006*03 

2.7186-06 

3.9396-01 

2.4896-0 7 

2.8546-33 

5.3156-07 

6.3416-02 

2.4906-06 

8.7076-08 


5.4006*03 

3.4346-06 

4.0856-01 

3.7156-07 

1.4676-32 

6.257E-07 

5.4926-02 

2.9036-06 

8-7466-08 


5.5006*03 

4.3136-06 

4.2136-01 

5.4336-07 

7.0516-32 

7.3046-07 

4.7406-02 

3.3306-06 

8.7256-08 


5.6006*03 

5.3926-06 

4.3256-01 

7.7876-07 

3.1746-31 

8.4706-07 

4.0036- 02 

3. 7636-06 

8.6646-08 

• 

5.7006*03 

6.7176-06 

4.4216-01 

1.0956-06 

1.3426-30 

9.7746-07 

3.5226-02 

4.1906-06 

8.5826-08 


5.8006*03 

8.3476-06 

4. 5036-01 

1.5116-06 

5.3366-30 

1.1246-06 

3.0206-02 

4.6046-06 

8.4946-08 


5.9006*03 

1.0356-05 

4.5746-01 

2.0486-06 

2.0026-29 

1.2896-06 

2.5986-02 

4,9966-06 

8.4096-08 

V 

6.0006*03 

1.2816-05 

4.6346-01 

2.7296-06 

7.1056-29 

1.4766-06 

2.2306-02 

5.3596-06 

8.3366-08 

t 

6.1006*03 

1.5846-05 

4.6856-01 

3.5806-06 

2.3926-28 

1.6886-06 

1.9116-02 

5.6886-06 

8.2796-08 


6.2006*03 

1.9556-05 

4.7296-01 

4.6286-06 

7.6636-28 

1.9286-06 

1.6696-02 

5.9826-06 

8.2416-08 

- 

6.3006*03 

2.4096-05 

4.7676-01 

5.9016-06 

2.342 6-27 

2.2006 - 06 

1.446E-02 

6.2386-06 

8.2236-08 


0.4006*03 

2.9636-05 

4.7996-01 

7.4296-06 

6.8466-27 

2.5096-06 

1.2566-02 

6.4576-06 

8.2276-08 


6.5006*03 

3.6396-05 

4.8276-01 

9.2426-06 

1.9196-26 

2.8596-06 

1.0956-02 

6.6406-06 

8.2536-08 


6.6006*03 

4.461E-0S 

4.8526-01 

1.1376-05 

5.1726-26 

3.2566-06 

9.5676-03 

6.7876-06 

8.3026-08 


6.7006*03 

5.4606-05 

4.8756-01 

1.3856-05 

1.3426-25 

3. 7056-06 

8.3976-03 

6.9016-06 

8.3756-08 


6.8006*03 

6.6706-05 

4.895E-01 

1.6 706-05 

3.3626-25 

4.21SE-06 

7.3286-03 

6.9836-06 

8.4 736- 08 


6.9006*03 

8.1366-05 

4.9146-01 

1.9956-05 

8.1376-25 

4. 7946-06 

6.52 26-03 

7.0366-06 

8.5986-08 

, 

7.0006*03 

9.9076-05 

4.9336-01 

2.3646-05 

1.9076-24 

5.4516-06 

5.7676-03 

7.0626-06 

8.7526-08 


7.1006*03 

1.2056-04 

4.952E-01 

2.7786-05 

4.3336-24 

6.1976-06 

5.1276-03 

7.0646-06 

8.9386-08 


7.2006*03 

1.4626-04 

4.971E-01 

3.2396-05 

9.5626-24 

7.0456-06 

4.5246-03 

7.0456-06 

9.1576-08 


7.3006*03 

1.7726-04 

4.9926-01 

3.7516-05 

2.0526-23 

8.0106-06 

4.0966-03 

7.0096-06 

9.4126-08 


7.4006*03 

2.1446-04 

5.0146-01 

4.3166-05 

4.2916-23 

9.1056-06 

3.6926-03 

6.9396-06 

9.7056-08 


7.5006*03 

2.5896-04 

5.0396-01 

4.9376-05 

8.7556-23 

1.0356-05 

3.3236-03 

6.9016-06 

1.0046-07 


7.6006*03 

3.1196-04 

5.0676-01 

5.6186-05 

1.7466-22 

1.1766-05 

3.0226-03 

6.8386-06 

1.0416-07 


7.7006*03 

3.7486-04 

5.0986-01 

6.3656-05 

3.4116-22 

1.3356-05 

2.7406-03 

6.7756 - 06 

1.0826-07 


7.8006*03 

4.4926-04 

5.1346-01 

7.1856-05 

6.5356-22 

1.5146-05 

2.5946-03 

6.7166-06 

1.1286-07 


7.9006*03 

5.3656-04 

5.1736-01 

8.0876-05 

1.2316-21 

1.7156-05 

2.2986-03 

6.6666 - 06 

1.1786-07 


8.0006*03 

6.3856-04 

5.2176-01 

9.0806-05 

2.2826- 21 

1.9396-05 

2.1276-03 

6.6286-06 

1.2316-07 


8.2006*03 

8.9316-04 

5.3196-01 

1.1396 -04 

7.5316-21 

2.4626-05 

1.8186-03 

6.6006-06 

1.3476-07 


} 
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Table II.- Continued. 






f 

\ 


3 

I 



fv, - 





P/PO * 4«C06^0l 


c 

c* 


C- 

CO 

CO^ 

C02 

C2 

T 

0. 

0. 

0. 

0. 

0. 

0* 

l.OOOE^OO 

0. 

UOOOE+02 

0. 

0. 

0. 

0. 

9.967E-66 

0* 

l.OOOE+00 

0. 

2*0006^02 

0. 

0. 

0. 

0. 

3.9426-41 

2*5516-81 

).000E'»00 

0. 

3*000E«02 

0. 

0* 

0. 

0* 

8.198E-29 

6*8596-61 

l.OOOEbOO 

0. 

4*000E«02 

0. 

0. 

0. 

0. 

2.141E-21 

2*2286-48 

1 .OOOE^OO 

0. 

S.OOOE^O? 

9.575E-ai 

9.6l0£>d2 

0. 

0. 

1.835E-16 

3.5926-40 

l.OOOEtOO 

0. 

6*OOOE402 

6.500E-47 

7.l58£-i»9 

0* 

0. 

4.125E-1’ 

2*6906-34 

l.OOOEFOO 

0. 

7.0J0E402 

6.152E-57 

5.l32£-60 

0. 

0. 

I.O87E-10 

1*7076-30 

l.OOOE+00 

9.6776- 79 

8»030E402 

♦.153E-50 

5*^39F-55 

0* 

0* 

4.538E-09 

6* 1666-29 

l.O0OE«OO 

1.096E-69 

9*000E^02 

9.f*8E-95 

39799E-51 

0. 

0. 

5.t7£E-08 

7*9306-28 

l.OOOEbOO 

2.0896-62 

UOOOE403 

2.9 8E-90 

5.238E-48 

0* 

7*9606-79 

4.451E-07 

6.3476-27 

l.OCOEbOO 

1.921E-56 

1.100E403 

1.1 29E-36 

29l75c.<,5 

0. 

2.6766-70 

2.470E-Ot 

3.5856-26 

l.OOOEi-OO 

1.7966-51 

1.200E4Q3 

1.925E-33 

3.5906-43 

0. 

4.3886-63 

1.051E-03 

1*5526-25 

1.000E*00 

2.890E-97 

1*300E403 

6.JJ0E-31 

2*6696-41 

0. 

6.7016-57 

3.628E-05 

5.450E-25 

9.999F-01 

1. 166E-93 

1. 4306^03 

1.312E-28 

1.283E-:9 

2.565F-95 

1.5326-51 

1.060E-04 

1*6196-24 

9.998E-01 

1 . 555E-90 

1*300E^03 

1.366E-26 

3.5736-38 

1. 0926-91 

7.4826-47 

2.705E-04 

4*2026-24 

9.996E-01 

8.935E-38 

l*600E«^03 

8.293E-25 

6.7706-37 

1.7486-06 

1.0256-' 2 

6.171F-04 

9.752E-24 

9.991E-01 

2.182E-35 

1.730E403 

3.156E-23 

1*0246-35 

1. 5156-85 

4.3996-39 

1. 28 3E-0 3 

2.2806-23 

9.981E-0I 

3.096E-33 

1 *800E«'03 

8.236E-22 

4*3976-3^ 

9.1S2E-82 

2.075E-36 

2.4655-03 

1.8386-22 

9.963F-01 

2.527E-31 

1.900E«03 

1.552E-20 

2*9916-32 

1.240E-77 

2.2936-34 

4.4295-03 

2* 7676-21 

9.934E-01 

1.397E-29 

2*000E^03 

2.211E-19 

1.4956-30 

8.1596-74 

1.4756-32 

7.5096-03 

3*5276-20 

9.8B7E-01 

9.919E-28 

2*I00E^03 

2.973fc-18 

5.2006-29 

2.4836-70 

6. 4046-31 

1.21 lE-02 

3*5996-19 

9.618E-01 

1.29 IE- 26 

2*200E^03 

2.242E-17 

1.3886-27 

3.8025-67 

1.9916-29 

1.866E-02 

3*0236-18 

9.T20E-01 

2.550E-25 

2.300E^03 

l.490E-l!> 

2.7775-26 

3.1355-64 

4.6246-28 

2.7465-02 

2.1236-17 

9.58<>E-01 

3.919E-29 

2.400E4‘03 

1.083E-15 

4.373E-2D 

1.5636-61 

8.3076-27 

3.954E-02 

1.2756-16 

9.905E-01 

9,8286-23 

2.500E^03 

6.006E-15 

5-612E-24 

4.3105-59 

1.1896-25 

5.472E-02 

6.6686-16 

9.1T6E-01 

9.8876-22 

2*600E^03 

2.929E-14 

5.9616-23 

9. 7726-57 

1. 3886-24 

7.349E-02 

3*0796-15 

8.892E-01 

9.150E-21 

2*700E^03 

1.273E-13 

5.3586-22 

1.362E-54 

1.2526-23 

9.4005-02 

1.2716-14 

8.5S1E-01 

3.0116-20 

2*830E^03 

9.986E-13 

4.1466-21 

1.3595-52 

1. 1176-22 

1.222E-01 

4. 7426-14 

8.152E-01 

l.'876E-19 

2.900E«03 

1.779F-12 

2. 30 ‘*6-20 

1.004E-50 

7.9676-22 

1.5185-01 

1*6156-13 

7.<>99E-01 

1.050E-18 

3*000E«-03 

5.827E-12 

1 .C796-I9 

5.6515-49 

4. 9666-21 

1.843E-01 

5.0596-13 

7. 198E-01 

5.1706-18 

3.100E403 

1.768E-H 

9.006E-19 

2.490E-47 

2.7596-20 

2.191E-01 

1.4696-12 

6.639E-01 

2.2996-17 

3*200E«>03 

9.998E-1 1 

4.37 2E-16 

8.7825-4C 

1.3516-19 

2.551E-01 

3.9816-12 

6.09<,E-01 

9.2356-17 

i.300E^03 

1.325E-10 

1. 9386-17 

2.5326-44 

6.015E-19 

2.916E-01 

1.0136-11 

5.517E-01 

3.9096-16 

3*400E^03 

3.515E-10 

7.9155-17 

6.0725-43 

2.4306-18 

3. 273E-01 

2.4326-11 

9.990E-01 

1.1586-15 

3.500E^03 

7.86 2E-10 

3.0005-16 

1.2336-41 

9,0676-13 

3.616E-01 

5.5426-11 

9.378E-01 

3.6606-15 

3.603E«^03 

1.778E-09 

1.062E- 15 

2. 1496-40 

3.1156-17 

3.934E-01 

1. 204E-10 

3.891E-01 

1 .0836-19 

3.700E403 

3.837E-09 

3.5376-15 

3. 2506-39 

9.9456-17 

4.222E-01 

2.5036-10 

3.238E-01 

3.016E-19 

3*800E403 

7.963f-0q 

1.1146-14 

4.3576-38 

2. 9696-15 

4.4T6E-01 

5. 0036-10 

2.876E-01 

7.9556-19 

3.900E>03 

1.593E-08 

3.3326-1- 

5.183E-37 

8.3346-16 

4.693E-01 

9*6486-10 

2.958E-0i 

1.9986-13 

4*000E^03 

3.083E-08 

9.5226-14 

5.5235-36 

-.2106-15 

4.6T5E-01 

1. 8016-09 

2.086E-01 

9,8016-1 3 

4.100e«'03 

5.789E-08 

2.6105-1? 

5.267E-35 

5,5616-15 

5.016E-01 

3.2666-09 

1.759E-01 

1.1096-12 

4.200E403 

1.058E-07 

6.663E-13 

4. 7506-34 

1.3346-14 

5.127E-01 

5. 7666-09 

1.975E-01 

2.9756-12 

4.300E403 

1.886E-07 

1.7566-12 

3.895F-33 

3.0606-14 

5.207E -01 

9.9416-09 

1.231E-01 

5.352E-12 

4.400E«-03 

3.2b9E-07 

4.3416-12 

2.9496-32 

6. 7456-14 

5.260E-01 

1.677E-08 

1.023E-01 

1.126E-11 

4.500E«-03 

5.622E-07 

1.0426-1 1 

2.0805-31 

1. 4336-13 

5.292E-01 

2.7736-Ca 

8.978E-02 

2.315E-U 

4«600E403 

9.938E-07 

2.4406-11 

1.374F-30 

2.9426-13 

S.205E-01 

4* 5046-08 

7.005E-02 

9.651E-U 

4*700e^03 

1.559E-06 

5.5716-11 

d. 5325-30 

5.6586-13 

5.305E-01 

7. 1946-08 

5. 778t-02 

9.1786-11 

4.600E^03 

2.536E-06 

1.2406-10 

4.9946- 29 

1.1356-12 

5.294E-01 

1.1316-07 

9. 760E-02 

1.7816-10 

4.900E^03 

9.070E-06 

2.7046-10 

2.7o2E- 28 

2.1446-12 

5.2775-01 

1.7516-07 

3.921E-02 

3.9026-10 

5.000E^03 

t.99 8E-06 

5.78CC-10 

1.4436-27 

3. 9606-12 

5.255E-01 

2.6716-07 

3.230E-02 

6.9096-10 

5*100E>03 

i.009E-05 

1.209P-09 

7. 1676- 27 

7.1666-12 

S.23IE-01 

4. 0156-07 

2.6656-02 

1 . 1926-09 

5.200E^03 

1.562E-05 

2.470E-09 

3.3fc8E-26 

1.2756-U 

5.20TE-01 

5.9<»dt-07 

2.201E-02 

2.1876-09 

3.300Et03 

2.590E-03 

4. 9396-09 

1.5006-25 

2.2316-n 

5.183E-01 

8.680E-C7 

1.823E-02 

3.9636-09 

5.400Et03 

3.618E-05 

9.65o6-09 

0,3386-25 

3.8516-11 

5.161E-01 

1.2406-06 

1.5UE-02 

7,0936-09 

5*500E^03 

5.918E-05 

1.0466-08 

2.5405-24 

6.5516-11 

5.140E-01 

1.766E-05 

1.261E-02 

1.2536-08 

5.6C0E^03 

8.030E-05 

3. 4*9 ^£-08 

9.6596-24 

1.1056-10 

5.122E-01 

2.4616-06 

1.05<.E-02 

2.1676-06 

5.700E+03 

1.178E-09 

6.2006-00 

3.4895-2; 

1.8426-10 

5.1055-01 

3.3786-06 

8.8<.5E-03 

3.7676-08 

3.800E-fr03 

1. 71 OE-09 

1.1256-07 

1.1995-22 

3.0396-10 

5.0905-0 1 

4.5td6-06 

7,9506-03 

6.90-,6-Oe 

3.9L»wt^03 

2.958E-09 

1.9676-07 

3.9>6c-22 

4. 9666-10 

5.0775-01 

6.C89E-06 

6.3016-03 

1.0756-07 

d.000E^03 

3.99 86-09 

3.3C66-07 

1. 2276-21 

8.0396-10 

5.064E-01 

8..V ,6-06 

5. 3506-03 

1.7806 07 

6*100E«03 

9.930E-09 

5.64^5-07 

3.6685-21 

1.2096-09 

3.052E-01 

4*0386-05 

9.5626-03 

2.9096-07 

6.200E»03 

6.883E-09 

9.280=-07 

1.0516- 20 

2.0496-09 

5.042E-01 

1*3306-05 

3.9055-03 

9.6936-07 

6.300EfU3 

9.519E-09 

1.49 ?6-06 

2.892=-iO 

3.2256-09 

5.031E-01 

1.6846-05 

3. 3566-05 

7.9736-07 

O.400E403 

1.309E-31 

2.3726-06 

7. 6556- 20 

5.0326-09 

5.0205-01 

2*1086-05 

2.8956-03 

1.1756-06 

6*300E«^03 

1.771E-03 

3.6946-06 

1.9535-19 

7.7786-09 

5.0C8E-01 

2*6106-05 

2.5076-03 

1.82 36-0 6 

&.^00E^03 

2.389E-03 

5.6575-06 

4.6106- 19 

1.1916-08 

4.995E-01 

3. 1996-05 

2.1796-03 

2. 7936-06 

6.700E^03 

3.180E-03 

8.5206-06 

1.1456-18 

1 .8096-08 

4.979E-01 

3. 8826-05 

1 .9006-03 

9.2296-06 

6*800E4-03 

9.206E-03 

1.2636-05 

2.6336- 18 

2.7216-08 

4.960E-01 

4* 6D'«6 “05 

1.66 26-03 

6. 30 8 6 - 06 

6*900E«03 

5.519E-03 

1.044E-O5 

5.8926- 18 

4.0586-08 

4.937E-01 

5.5516-05 

1.9576-03 

9.2976-06 

7*OOOE*03 

7.164E-03 

2. 6506-05 

1.2 746- 17 

5,9976-08 

4.910E-01 

6. 54bc-05 

1.2826-03 

1 .3526-05 

7* 100E^03 

9.232E-03 

3. 7536-0*^ 

2.677P- 17 

8*7836-08 

4.876E-01 

7,6476-05 

1.1306-03 

1.9916-05 

7.200E»03 

1.179C-02 

3.2386-05 

5.4656- 17 

1.2756-07 

4.83 5E-01 

8.8356-05 

9.989E-09 

2.7976-05 

7.300E^03 

1.992E-02 

7.2046-0= 

1.065fe-l6 

1.8326-07 

4.786E-01 

1.016C-04 

8.8366-09 

3.8226-05 

7.400Ef03 

1.871E-02 

9. 7706-05 

2.0985-16 

2.6006-07 

4.T27E-01 

1. 1556-04 

7,8306-09 

5. 2686-05 

7*S0OE«03 

2.329E-02 

1.307E-04 

3. 9556- 16 

3.6T26-07 

4.456E-01 

1. 3046-04 

6.9955-09 

1516-05 

7*600E^03 

2.859E-02 

1.7246-04 

7.2756-16 

5.1156-07 

4.574E-01 

1.4396-04 

6.169E-09 

9,5006-05 

7.700Et03 

3,983E-02 

2. 2456-04 

1.3096-15 

7,0426-07 

4.477E-01 

1.6206-04 

5.9726-09 

1.2956-09 

7.800E^03 

9.2O0E-02 

2.8876-04 

2.300C-15 

9,5766-07 

4.344E-01 

U785E-04 

9.8556-09 

’ .6036-09 

7.900E»03 

5.01 3E-02 

3.6676-04 

3.9646-15 

1.2656-06 

4.241E-01 

1.9516-04 

9.305E-09 

2.0296-09 

e.OOOE^03 

6.92 lE-02 

5.710E-04 

1.1126-14 

2,2236-06 

3.946E-01 

2.285^-04 

3.3716-09 

5. 0776-0*. 

a*200E^03 
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T 

8- 

0 

0* 

0** 

0- 

02 

02* 

02- 

«.400E*a3 

1.2268-03 

5.4368-01 

1.4258-04 

2.3758-20 

3.08 88-05 

1.5848-03 

6.6478-06 

1.4738-07 

g.600E«'0} 

1. 6308-03 

5.5658-01 

1.7818-04 

7.2158-20 

3.8178-05 

1.3958-03 

6.7728-06 

1.6018-07 

a.8ao£«o3 

2.1768-03 

3.6988-01 

2.2268-04 

2.1228-19 

4.6408-05 

1.2408-03 

6.9728-06 

1.7238-07 

9.000E»03 

2.8138-03 

5.8308-01 

2.7808-04 

6.0568-19 

5.5428-05 

1.1088-03 

7.2368-06 

1.8338-07 

9.20UE«03 

3.3678-03 

5.9548-01 

3.4668-04 

1.6808-18 

6.5038-05 

9.9288-04 

7.5558-06 

1.9248-07 

9.400E»03 

4.4468-03 

6.0658-01 

4.3128-04 

4.5298-18 

7.5028-05 

8.9088-04 

7.9148-06 

1.9928-07 

9.600E*03 

3.4368-03 

6.1618-01 

5.3468-04 

1.1878-17 

8.5218-05 

7,9958-04 

8.3048-06 

2.0348-07 

9.80UE»03 

6.6048-03 

6.2408-01 

6.5998-04 

3.0248-17 

9.5428-05 

7.1748-04 

8.7168-06 

2.0538-07 

l.000E*04 

7.8968-03 

6.3038-01 

8.1068-04 

7.4858-17 

1.0558-04 

6.4368-04 

9.1448-06 

2.0508-07 

1.0208*04 

9.3418-03 

6.3518-01 

9.9068-04 

1.8018-16 

1.1558-04 

5.7748-04 

9.5838-06 

2.0298-07 

l.040E*04 

1.0938-02 

6.3868-01 

1.2048 -03 

4.2158-16 

1.2528-04 

5,1838-04 

1.0038-05 

1.9948-07 

1.040E*04 

1.2738-02 

6.4118-01 

1.4558-03 

9.5988-16 

1.3478-04 

4.6578-04 

1.0488-05 

1.9488-07 

1.080E*04 

1.4688-02 

6.4258-01 

1.7498-03 

2.1288-15 

1.4398-04 

4.1888-04 

1.0948-05 

1. 8958-07 

t.l00E*04 

1.6838-02 

6.4328-01 

2.0918-03 

4.5998-15 

1.5298-04 

3.7728-04 

1.1408-05 

1.8368-07 

1.120E*04 

1.9188-02 

6.4318-01 

2.4868-03 

9.6948-15 

1.6168-04 

3.4838-04 

1.1868-05 

1.7738-07 

1.140E*04 

2. 1748-02 

6.4258-01 

2.9418-03 

1.9958-14 

1.6998-04 

3.0748-04 

1.2328-05 

1.7088-07 

1.160E*04 

2.4328-02 

6.4138-01 

3.4628-03 

4.0148-14 

1.7808-04 

2.7828-04 

1.2 798-05 

1.6428-07 

1.180E*04 

2.7528-02 

6.3978-01 

4.0558-03 

7.9008-14 

1.8588-04 

2,5228-04 

1.3258-05 

1.5768-07 

1.200E*U4 

3.0768-02 

6.3768-01 

4.7288-03 

1.5238-13 

1.9328-04 

2.2908-04 

1.3718-05 

1.5108-07 

l.220E*U4 

3.4248-02 

6.3518-01 

5.4888-03 

2.8778-13 

2.0038-04 

2.0838-04 

1.4178-05 

1.4458-07 

1.240E*04 

3.7978-02 

6.3238-01 

6.3448-03 

5.3328-13 

2.0708-04 

1.8978-04 

1.4638-05 

1.3808-'’ 

1.260E*04 

4.1948-02 

6.2918-01 

7.3028-03 

9.7038-13 

2.1338-04 

1.7308-04 

1.5098-05 

1.3178-07 

i.280E*04 

4.6178-02 

6.2558-01 

8.3728-03 

1.7358-12 

2.1928-04 

1.5808-04 

1.5548-05 

1.2558-07 

1.300E*04 

3.0668-02 

6.2168-01 

9.5638-03 

3.0528-12 

2.2468-04 

1.4448-04 

1.5988-05 

1.1958-07 

1.320E*04 

3.5418-02 

6.1738-01 

1.0888-02 

5.2828-12 

2.2968-04 

1.3218-04 

1.6418-05 

1.1368-07 

1.340E*U4 

6.0428-02 

6.1278-01 

1.2348-02 

9.0038-12 

2.3418-04 

1.2108-04 

1.6838-05 

1.0 788-07 

1.360E*04 

6.3688-02 

6.0788-01 

1.3958-02 

1.5128-11 

2.3818-04 

1.1098-04 

1.7248-05 

1.0228-07 

1.380E*04 

7.1208-02 

6.0248-01 

1.57.18-02 

2.5058-11 

2.4168-04 

1,0178-0* 

1.7638-05 

9.6728- 08 

l.400E*04 

7.6988-02 

5.9688-01 

1.7648-02 

4.0948-11 

2.4458-04 

9. 3358 - 05 

1.8018-05 

9.1428-08 

1.420E*04 

8.3008-02 

5.9078-01 

1.9748-02 

6.6048-11 

2.4708-04 

8.5688-05 

1.8368-05 

8.6278-08 

1.440E*04 

8.9278-02 

5.8438-01 

2.2038-02 

1.0528-10 

2.4888-04 

7.8678-05 

1.8708-05 

8.1298-08 

l.460E*04 

9.5778-02 

5.7768-01 

2.4508-02 

1.6578-10 

2.5028-04 

7.2238-05 

1.9018-05 

7.6468-08 

1.480E*U4 

1.0258-01 

5.7058-01 

2.7188-02 

2.5798-10 

2.5098-04 

6.6328-05 

1.9308-05 

7.1808-08 

l.S00E*04 

1.0958-01 

5.6308-01 

3.00 78-02 

3.9708-10 

2.5118-04 

6.0898-05 

1.9568-05 

6.7308-08 

l.S20E*04 

1.1668-01 

5.5528-01 

3.3178-02 

6.0468-10 

2.5078-04 

5.5898-05 

1.9788-05 

6.2978-08 

1.540E*04 

1.2408-01 

5.4708-01 

3.6498-02 

9.1138-10 

2.4988-04 

5.1288-05 

1.9988-05 

5.8808-08 

l.S60E*04 

1.3158-01 

5.3848-01 

4.0048 -02 

1.3608-09 

2.4848-04 

4.7028-05 

2.0138-05 

5.4808-08 

1.580E*04 

1.3938-01 

5.2958-01 

4.3818-02 

2.0108-09 

2.4648-04 

4.3098-05 

2.0268-05 

5.0978-08 

1.600E*04 

1.4728-01 

5.2038-01 

4.7828-02 

2.9448-09 

2.4398-04 

3.9468-05 

2.0348-05 

4.7308-08 

1.620E*04 

1.5528-01 

5.1078-01 

5.2068-02 

4.2728-09 

2.4098-04 

3.6118-05 

2.0388-05 

4.3818-08 

1.640E*04 

1.6348-01 

5.0088-01 

5.6538-02 

6.1468-09 

2.3748-04 

3.3018-05 

2.0 3 78- 05 

4.0488-08 

l.660E*04 

1.7188-01 

4.9058-01 

6.1248-02 

8.7678-09 

2.3358-04 

3.0158-05 

2.0338-05 

3.7318-08 

l.680E*04 

1.8028-01 

4.8008-01 

6.6178-02 

1.2408-08 

2.2918-04 

2.7508-05 

2.0 2 38- 05 

3.4328-08 

1.700E*04 

1.8878-01 

4.6928-01 

7.1328-02 

1.7418-08 

2.2438-04 

2.5058-05 

2.0108-05 

3.1488-08 

1.720E*04 

1.9738-01 

4.5818-01 

7.6688-02 

2.4248-08 

2.1928-04 

2.2798-05 

1.9918-05 

2. 8818-08 

1.740E*04 

2.0608-01 

4.4678-01 

8.2258-02 

3.3518-08 

2.1378-04 

2.0718-05 

1.9698-05 

2.6308-08 

1.760E*04 

2.1478-01 

4.3528-01 

8.8018-02 

4.5978-08 

2.0798-04 

1.8798-05 

1.9418-05 

2.3948-08 

1.780E*04 

2.2358-01 

4.2348-01 

9.3968-02 

6.2628-08 

2.0188-04 

1.7018-05 

1.9108-05 

2.1748-08 

1.800E*04 

2.3238-01 

4.1158-01 

1.0018-01 

8.4718-08 

1.9558-04 

1.5388-05 

1.8 748-05 

1.9698-08 

1.820E*04 

2.410F-01 

3.9948-01 

1.0638-01 

1.1388-07 

1.8898-04 

1.3898-05 

I. 8348-05 

1.7788-08 

1.840E*04 

2.4988-01 

3.8728-01 

1.1278-01 

1.5208-07 

1.8228-04 

1.2518-05 

1.7918-05 

1.6018-08 

1.86UE*04 

2.5858-01 

3.7498-01 

1.1938-01 

2.0158-07 

1.7548-04 

1.1258 -05 

1.7448-05 

1.4388-08 

t.880E*04 

2.6718-01 

3.6258-01 

1.2598-01 

2.6578-07 

1.6848-04 

1.0108-05 

1.6948-05 

1.2888-08 

1.9008*04 

2.7578-01 

3.5018-01 

1.3268-01 

3.4818-07 

1.6148-04 

9.0538-06 

1.6418-05 

1.1508-08 

1.920E*04 

2.8428-01 

3.3778-01 

1.3938-01 

4.5348-07 

1.5438-04 

8.0968-06 

1.5868-05 

1.0258-08 

1.940E»04 

2.9258-01 

3.2548-01 

1.4618-01 

5.8728-07 

1.V73E-04 

7.2278-06 

1.52 88- 05 

9.1008-09 

1.960E*04 

3.0088-01 

3.1318-01 

1.5298-01 

7.5628-07 

1.4038-04 

6.4388-06 

1.4698-05 

8.0598-09 

1.9808*04 

3.0898-01 

3.0098-01 

1.5968-01 

9.6878-07 

1.3338-04 

5.7258-06 

1.4098-05 

7.1188-09 

OOOE*04 

3.1698-01 

2.8898-01 

1.6648-01 

1.2348-06 

1.2658-04 

5.0818-06 

1.3488-05 

6.2708-09 

2.0208*04 

3.2478-01 

2.7708-01 

1.7318-01 

1.5658-06 

1.1978-04 

4.5018-06 

1.2868-05 

5.6088-09 

2.0408*04 

3. 3238-01 

2.6338-01 

1.7978-01 

1.9748-06 

1.1318-04 

3.9808-06 

1.2248-05 

4.8268-09 

2.0608*04 

3.3988-01 

2.5388-01 

1.8628-01 

2.4788-06 

1.0678-04 

3.5138-06 

1.1638-05 

4.2188-09 

2.0308*04 

3.4708-01 

2.4258-01 

1.9268-01 

3.0978-06 

1.0048-04 

3.0958-06 

t. 1028-05 

3.6778-09 

2.1008*04 

3.5418-01 

2.3168-01 

1.9898-01 

3.8528-06 

9.4408-05 

2.7238-06 

1.0428-05 

3.1988-09 

2.1208*04 

3.6098-01 

2.2098-01 

2.0518-01 

4. 7708-06 

8.8588-05 

2.3918-06 

9.8348-06 

2.7768-09 

2.1408*04 

3.6758-01 

2.1058-01 

2.1118-01 

5.8828-06 

8.2988-05 

2.0978-06 

9.2618-06 

2.4038-09 

2.160E*04 

3.7398-01 

2.0048-01 

2.1698-01 

7.2238-06 

7.7626-05 

1.8368-06 

8.7058-06 

2.0778-09 

2.1808*04 

3.8008-01 

1.9068-01 

2.2268-01 

8.8348-06 

7.2508-05 

1.6068-06 

8.1688-06 

1.7918-09 

2.2008*04 

3.8608-01 

1.8128-01 

2.2818-01 

1.0768-05 

6.7628-05 

1.4028-06 

7.6508-06 

1.5428-09 

2.2208*04 

3.9168-01 

1.7218-01 

2.3348-01 

1.3068-05 

6.3008-05 

1.2238-06 

7.1538-06 

1.3258-09 

2.2408*04 

3.9718-01 

1.6348-01 

2.3858-01 

1.5798- 05 

5.8618-05 

1.0668-06 

6.6798-06 

1.1378-09 

2.2608*04 

4.0238-01 

1.5508-01 

2.4348-01 

1.9038-05 

5.4488-05 

9.2838-07 

6.2278-06 

9.7468-10 

2.280E*04 

4.0738-01 

1.4708-01 

2.4818-01 

2.2858-05 

5.0588-05 

8.0768-07 

■j. 7988- 06 

8.3418-10 

2.3008*04 

4.1218-01 

1.3938-01 

2.5268-01 

2.7348-05 

4.6928-05 

7.0208-07 

5.3928-06 

7.1308-10 

2.3208*04 

4.1678-01 

1.3198-01 

2.5698-01 

3.2618-05 

4.3488-05 

6.0998-07 

5.0088-06 

6.0898-10 

2.3408*04 

4.2108-01 

1.2498-01 

2.6098-01 

3.8778-05 

4.0278-05 

5.2968-07 

4.6488-06 

5.1958-1 i 

2.3608*04 

4.2528-01 

1.1838-01 

2.6488-01 

4.5958-05 

3.7278-05 

4.5968-07 

4.3 098 - 06 

4.4298-11 

2.380E*04 

4.2918-01 

1.1208-01 

2.6858-01 

5.4298-05 

3.4478-05 

3.9888-07 

3.9918-06 

3.7748-10 

2.4008*04 

4.3298-01 

1.0608-01 

2.7208-01 

6.3978-05 

3.1868-05 

3.4608-07 

3.6958-06 

3.2148-10 

2.4208*04 

4.3648-01 

1.0028-01 

2.7538-01 

7.5158-05 

2.9448-05 

3.0018-07 

3.4188-06 

2.7368-10 

2.4408*04 

4.3988-01 

9.4858-02 

2.7858-01 

8.8058-05 

2.7198-05 

2.6038-07 

3.1608-06 

2.3288-10 

2.4608*04 

4.4308-01 

8.9738-02 

2.8148-01 

1.0298-04 

2.5118-05 

2.2588-07 

2.9208-06 

1.9818-10 

2.4808*04 

4.4618-01 

8.4898-02 

2.8428-01 

1.1998-04 

2.3188-05 

1.9598-07 

2.6978-06 

1.6868-10 

2.3008*04 

4.4908-01 

8.0328-02 

2.8698-01 

1.3948-04 

2.1398-05 

1.7008-07 

2.4918-06 

1.4358-10 
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Table II. - Continued. 



C* 

C** 

C- 

CO 

CO* 

CO 2 

C2 

7 


8.512E- 

2.915E-U 

3.632E-04 

3.400F-01 

2.405E-04 

2.617E-04 

4.3376-04 

e.400E403 

1.165E-01 

1.219E-03 

7.202E-U 

E.60SE-06 

3.215E-01 

2.999E-04 

2.0096-04 

5.6916-04 

8.600E403 

1.425E-01 

1.484F-93 

1.489E-13 

e.l79E-04 

2.811E-01 

3.135E-04 

1.423E-04 

6.978E-04 

8.800E403 

l.te3E-01 

2.2;8E-J3 

3.782E-13 

1.133E-OJ 

2.408E-01 

3.363E>()4 

1.1386-04 

8.0446-04 

9.000E403 

1.927E-01 

2.941E-03 

a.l28‘=-13 

1.997E-05 

2.024E-01 

3.420E-04 

S.389E-0S 

8.781E-04 

9 . 200E403 

2.1i8E-01 

3.739'-03 

l.<ia3E-l2 

1.898E-08 

l.o77E-iU 

2.624E-04 

6.1UE-0S 

9.1486-04 

9.400E403 

2.339E-01 

4.S59E-03 

3.:-49E-l2 

2.320E'03 

1.371E-01 

3. 479E-04 

4.408E-Q3 

9.1666-04 

9.6006403 

2.<.99E-0l 

5.689C-03 

6.537E-12 

2.751E-05 

l.UOE-al 

3.491E-04 

3.157E-05 

8. 8976-04 

9.800E403 

2.629E-01 

6.847E-03 

1.23jE-U 

3.180E-05 

8.924E-02 

3.447E-04 

2.251E-05 

8.4226-04 

1.000E404 

2.730E>01 

8.131'-33 

2.2o5£-U 

3.599E-05 

7.147E-02 

3.6i4E-04 

1.602E-0S 

7.8186-04 

1.020E404 

2 .BO 8 F-O: 

9.545'“03 

•..Oble-ll 

9.003E-03 

5.712E-02 

3. 545E-04 

1.141E-03 

7.1506-04 

1.040E404 

2.864E-01 

1.109E-02 

7.116E-11 

4.388E-09 

4.565E-02 

3.459E-04 

8. 140E- 06 

6.4676-04 

1.060E404 

2.902E-TI 

l.27a'-02 

1.221E-1'! 

<i.7S9E-05 

2.eS2E-02 

3.3b3E*04 

5.830E-06 

5.8026-04 

1.080E404 

2.426E-01 


2.053=-10 

5.100E-05 

2.929E-02 

J.242E-04 

4. 194E-06 

5.1756-04 

• 100E404 

2.837E-01 

1.859E-02 

3.388E-10 

5.423E-05 

2.336E-02 

3.14BE'04 

3.0356-06 

4.596E-04 

1. 70E404 

2.939E-01 

1.871E-32 

5.*92E- 10 

5,726E-05 

1.902E-02 

3.052E-04 

2.209E-06 

4.0706-04 

.. ..9E404 

2-931E-01 

2.099E-32 

8.757E-10 

6.007E-05 

1.541E-02 

2.947E-04 

1.6176-06 

3. 5976-04 

1.160E404 

2.917E-01 

2.342E-02 

1.379E-09 

6.266E-05 

1.253E-02 

2.843E-04 

1.1916-06 

3.1746-04 

1.180E404 

2.696E-01 

2.60U-02 

2.125E-09 

6.502E-05 

1.024E-02 

2.740E-04 

8.82 3E-07 

2.796E-04 

1.200E404 

2.870E-01 

2.879E-02 

3.239E-09 

4.7UE-05 

8.39 2E-03 

2.640E-04 

4.5746-07 

2.4656-04 

1.220E404 

2.t39E-01 

3.163F-02 

9.870E-09 

6.90eE-05 

4.907E-03 

2.542E-04 

4.9266-07 

2.1716-04 

1.240E404 

2.809E-01 

3.*47r-02 

7.229E-09 

7.072E-05 

5.705E-03 

2.446E-04 

3.711F-07 

1. 9106-04 

1.260E404 

2.765E-01 

3. T84E-02 

1.060E-03 

7.215E-05 

.730E-03 

2.352E-04 

2.8106-07 

l.a81E-04 

1.2806404 

2.723E-01 

9.ilSE-J2 

1. 534E-08 

7.332E-05 

3.934E-03 

2.241E-04 

2.1376-07 

1.478E-04 

1.300E404 

2.677E-01 

9.*tOE-02 

2.201E-08 

7.425E-05 

2.283E-03 

2.172E-04 

1.633E-C7 

1.299E-04 

1.320E404 

2.628E-01 

<..814d-02 

3.121E-03 

7.493E-05 

2.747E-03 

2.084E-04 

1.253E-07 

1.141E-04 

1.340E404 

2.577E-01 

5.183E-02 

4.379E-03 

7.534E-05 

2.305E-03 

l,999E-04 

9 . 645E-08 

1.0026-04 

1.360E404 

2.529E-01 

5.560f-32 

fi.n33£-08 

7.554E-05 

U940E-02 

1.914E-04 

7.4536-08 

8.7926-05 

1.380E404 

2.46 8E-01 

5.9-*oE-02 

6.372E-08 

7.549E-05 

Ue34E-03 

1.924E-04 

5.7776-08 

7.709F-0S 

1.400E404 

2.411E-01 

6.339E-02 

1.U2E-07 

7.519E-04 

1.382E-03 

l,753E-04 

4.491E-08 

6.7536-05 

1.420E404 

2. 352E-01 

6.738E-02 

1.549E-07 

7.466E-05 

1.171E-03 

l,677E-04 

3.5006-08 

5. .9116-05 

1.440E404 

2.29U-01 

7.1<,lE-02 

2.0O9E-07 

7.392E-05 

9.932E-04 

1.4C1E-04 

2.7346-08 

5. 168F-05 

1.460E404 

2.229E-01 

7.547E-02 

2.752E-07 

7.294E-05 

8.439E-04 

1.526E-C4 

2. 1406-08 

4. 5i46-05 

1.480E404 

2.146E-01 

7.954E-02 

3.630E-37 

7.iaiE-05 

7.131E-04 

1.453E-04 

1.6736-08 

3.9396-05 

1.5006404 

2.102E-01 

8.361E-02 

4.759F-07 

7.048E-05 

6.1I9E-04 

1.382E-04 

1.3186-08 

3.4336-05 

1.520E404 

2.038E-01 

a.766E-02 

6.181E-07 

6.IJ98E-05 

5.220E-04 

i.3l3E-04 

1.0376-08 

2.9886-05 

1.540E404 

1.973E-01 

9.148E-02 

7.980E-07 

6.733E-05 

4.457E-04 

1-245E-04 

8.1626-09 

2.5986-05 

1.5606404 

1.908E-01 

9.564F-02 

1.023E-06 

6.559E-05 

2.809E-04 

1.180E-04 

6.432E-09 

2.2566-03 

1.5806404 

1.844E-01 

9.934E-02 

1 .308E-04 

4. 363E-05 

3.238E-04 

1. 1 UE-04 

5. 07 2 e- 09 

1 .956F-05 

1.6006404 

1.779E-01 

1.039E-01 

l.t51E-0t 

6.162E-05 

2.788E-0<. 

1.054E-04 

4.001E-09 

1.6946-05 

1.6206404 

l.n5E-01 

1.071E-01 

2.078E-06 

3.9i3E-05 

2.287E-04 

9.938E-05 

3. 1586-09 

1.4666-05 

1. 640640'. 

1.651E-01 

l.lO-'E-Ol 

2 ■ oJOE-06 

5.737E-05 

2.Q44E-04 

9.357E-05 

2.493E-C9 

1.2666-05 

1.6606404 

1.588E-01 

1.142E-01 

3.234E-04 

3.514E-05 

1.741E-04 

8.794E-05 

1.967E-09 

1.0936-05 

1.6806404 

1.526E-01 

1.176E-01 

9.y05E-0e 

5.291E-03 

l,50lE-04 

8.255E-05 

1.5536-09 

9.4186' 06 

1.7006404 

1.468E-01 

1.208E-01 

<t.931E-06 

5.044E-O3 

1.284E-04 

7.7-5E-C3 

1 2256-09 

3.1076-06 

1.720E404 

1.906E-0I 

1.239E-01 

6.042E-04 

<..837E-05 

1.102E-04 

7.236E-05 

9.6636- 10 

6.9716-06 

1. 7406404 

1.397E-01 

1.269E-01 

7.36OE-06 

h.6 IOE*05 

9.444E-05 

4.759E-05 

7.6176-10 

5.9876-06 

1.760E404 

I.290E-01 

1.297E-01 

8.9t0E-06 

4.385E-05 

8.094E-05 

4.303E-05 

6.001E IJ 

5.1376-06 

1.780E404 

1.235E-01 

1.323E-01 

1.080F-05 

4.163E-04 

6.935E-05 

4. 868E-05 

4.724E-10 

4.4036-06 

1.8006404 

1.I81E-01 

I.398E-01 

1.300S-05 

3.9<.4E-Q5 

5.940E-05 

5.454E-C5 

3.7166-10 

3. 771 E-06 

1.8206404 

1.128E-01 

1.371E-91 

1.553E-05 

3.731E-05 

5.087E-04 

5.062E-05 

2.9216-10 

3.2266-06 

1.8406*04 

1.078E-01 

1.393E-01 

1.359E-05 

3.523E-05 

4.355E-05 

4. 691E-05 

2. 294' • 10 

2. 7586-00 

1.860E*04 

1.029E-01 

1.413E-01 

2.211S-08 

3.321E-05 

3.728E-05 

4.340E-05 

1.7996-10 

2.3566- 06 

1.8806*04 

9.B13E-02 

1.932E-31 

2.b20E-05 

3.125E-04 

3. 189E-05 

4.009E-05 

1.4106-10 

2.01 26-06 

1 .9006404 

9.357E-02 

l,499E-0i 

3.094E-05 

2.937E-05 

2.728E-05 

3.699E-05 

1.104E-10 

1.7166-06 

1.920E404 

8.919E-02 

1.965E-01 

3.4A2E-03 

2.735E-05 

2.322E-05 

3.408E-05 

8.636E-1 1 

1 .4646-06 

1.9406*04 

8.498t-02 

l.480:-01 

<>.273E-05 

2.582E-05 

1.993E-05 

3. 125E-05 

6.748E- 11 

1 .2486-06 

1.960E*04 

8.095E-02 

1.493E-J1 

4.999E-05 

2 .4 14E-05 

1./03E-05 

2.880E-05 

5.267E- 11 

1.0636-06 

1 .9806*04 

T.708E-02 

1.505E-01 

5.832E-05 

2.258E-05 

1.455E-05 

2.E43E-05 

4.107E-11 

9.0576-07 

2.000E404 

7.338E-02 

1.516E-01 

4.785E-05 

2.107E-05 

1.242E-05 

2.423E-03 

3.200E-11 

7.714E-C7 

2.0206*04 

6.985E-02 

1.526E-01 

7.375F-0E 

1.965E-05 

1.060E-05 

2.218E-05 

2.491E- 11 

6. 5096-07 

2.0406*04 

6.698E-02 

1.535E-01 

9. 113E-03 

1.830E-05 

9.050E-04 

2.029E-05 

1.937E-11 

5.5946-07 

2.0606*04 

6.326E-02 

1.543E-01 

1.052E-09 

1.703E-05 

7.723E-06 

1.854E-05 

1.5056- 11 

4. 764F-07 

2.0806*04 

6.020£-''2 

1.550E-01 

U212E-0<. 

l.5a3E-05 

6.589E-04 

1.392E-05 

1.149E-U 

4.0536-07 

2. 1006*04 

i.729E-02 

1.556E*01 

1.39tf-0<. 

1.471E-05 

5.620E-04 

1.E43E-05 

9.074C-12 

3.4576-07 

2.120E404 

5.<.S2£-02 

1.561E-01 

1.599E-04 

l,3*5£-05 

4.794E-06 

1.407E-05 

7. 0396- 12 

2.9456-07 

2. 1406*04 

5.188E-02 

1.566E-01 

1.930E-04 

1.244E-05 

4.090E-06 

1.281E-05 

5.458E- 12 

2. 5116-07 

2.1506*04 

4.938E>02 

U470E-01 

2.092E-09 

1.174E-05 

3.489E-06 

l.l&oE-OS 

.2316-12 

2. 142E-07 

2.1806*04 

9.703E-02 

1.378E-01 

2.385E-09 

I.087E-05 

2.977E-04 

l.CilE-OS 

3.2796-12 

1.827E-07 

2. 2006*04 

4.47SE-02 

1.577E-01 

2.7l6E-0<. 

1.007E-05 

2.440E-06 

9.647E-04 

2.6416-12 

1.3606-07 

2.2206*04 

4.262E-02 

1.580E-01 

3. 08SE-09 

9.319E-04 

2. I48E-04 

4. 748E-04 

1.9e96-12 

1.332E-07 

2.2406*04 

4.089E-02 

1.583E-01 

3.801E-0<. 

8.623E-04 

1.651E-06 

7.96 7E-06 

1.5266- 12 

1.1396-07 

2.2606*04 

3.e»7E-02 

1. 58 5E-J1 

3.944F-0<i 

7.975E-04 

1.581E-04 

7.237E-04 

1 . 1836- 12 

9.7426-00 

2.2806*04 

3.685E-02 

U;8oE-01 

9.485E-09 

7.37FE-06 

1.351E-Pt 

6.573E-04 

9.176E-13 

3. 339E-Q8 

2.3006*04 

3.513E-02 

1.588E-01 

5.048E-09 

4.818E-04 

1.155E-04 

5.9S9E-04 

7.1196-12 

7. 144E-08 

2.3206*04 

3.350E-02 

1.889E-01 

5.708E-0«. 

t.302E-04 

9.876E-07 

3.420E-06 

5.527E-13 

6. 125E-JB 

2.3406*04 

3.195E-02 

l.590E-91 

6.924E-39 

5.825E-04 

8.451E-37 

4.921E-04 

4.293E-13 

5.255E-08 

2.3606*04 

3.049E-02 

1.591E-01 

7. 222E-0<i 

5.383E-06 

7.237E-07 

4.H68E-04 

3.3386-13 

4. 5146-08 

2.3806*04 

2.911F-02 

1.591F-01 

8.105E-0<. 

4.975E-06 

4.201E-07 

4.O58E-04 

2.5976- 13 

3.87 E-OB 

2.4006*04 

2.779E-02 

1.391E-01 

9.08 3E-09 

<i.598E-06 

'.3I8E-07 

3.685E-04 

2.0236- 13 

3.3406-08 

2.4206*04 

2.6S8E-02 

1.592E-01 

1.016E-03 

4.250E-06 

4.464E-')7 

3. 347E-C6 

1.5776-13 

2.877E-08 

2.4406*04 

2.537E-02 

1.591E-01 

l,13oE-03 

3.929E-06 

3.920E-07 

3.041E-06 

1.2316- 13 

2.4806-08 

2.4606*04 

2.92 5E-02 

1.591E-01 

1.268E-03 

3.632E-06 

3.369E-07 

2.764E-06 

9.619C-14 

2. 1406-08 

2.4806*04 

2.;i9E-02 

1.591E-01 

1.913E-03 

3. 358E-06 

2.899E-07 

2.E12E-04 

7.5266- 14 

1. 8496-08 

2.5006*04 
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0. 
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0. 
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0. 
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0. 
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0. 
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0. 

0. 
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0. 
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0. 
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0. 

0. 
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0. 
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0. 
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0. 

0. 
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0. 
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0. 

0. 
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0. 
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0. 
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0. 
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4.139E-49 
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0. 
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1.760E-18 
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0. 
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1.147E-06 
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S.918E-11 
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0. 
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4.130E-31 

S.482E-10 

5.994E-29 

0. 
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1.684E-05 

1.760E-18 

4.967E-32 

1.900E«03 

1.113E-2T 

4.013E-09 

3.544E-28 

0. 

2.328E-31 

4.920E-09 

1.760E-18 

1.908E-28 

1.600E«03 

1.127E-24 

2.292E-08 

1.700E-27 

0. 
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1.255E-04 

1.760E-18 

2.605E-29 

l.T00E*03 

5.091E-22 

1.067E-07 
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0. 

5.414E-25 

2.864E-04 

1.761E-18 

1.515E-22 

l.800E«03 

1.0B3E-19 

4.18SE-07 

2.S05E-26 

0. 

2.240E-22 

5.953E-04 

1.908E-18 

3.998E-20 

l.900E»03 

3.7S3E-18 
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2.834E-25 

0. 

1.398E-20 

1.144E-03 

7.l93E-'.8 
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2.000E»03 

3.T22E-17 

4.272E-06 

6.234E-24 

0. 

2.335E-19 

2.094E-03 

9.852E-17 
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2.100E*03 

2.685E-16 

U196E-05 

1.135E-22 

0. 

2.684E-18 

3.481E-0< 

4.321E-16 

1.592E-16 
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1.603E-1S 

2.852E-0S 

1.608F-2 1 

2.514E-B6 

2.432E-17 
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2.693E-19 

1.064E-15 

2.30aE»03 

8.1S6E*15 

6.501E-0S 

1.816E-20 

1.952E-82 

1.806E-16 

8.642E-03 

1.434E-14 

5.979E-15 

2.400E»03 

3.6S0E-14 

1.381E-04 

1.681E-19 

7.230E-79 

1.129E-15 

1.279E-02 

6.646E>14 

2.885E-14 

2. 500E*03 

1.44SE-13 

2.757E-04 

1.384E-18 

1.396E-75 

6.054E-15 

1.827E-02 

2.721E-13 

1.217E- 13 

2.600E»03 

S.144E-13 

9.206E-04 

8.657E-18 

1.514E-72 

2.836E-14 

2.524E-02 

9.974E-13 

4.952E-13 

2.T00E403 

1.667E-12 

9.348E-04 

4.997E-17 

9.B24E-70 

1.177E-13 

3.382E-02 

3.310E-12 

1.528E-12 

2.S00E*03 

4.965E-12 

1.604E-03 

2.546E-16 

4.031E-67 

4.381E-13 

4.407E-O2 

1.005E-11 

4.654E-12 

2.900E*03 

1.370E-*; 

2.642E-03 

1.159E-15 

1.096E-64 

1.47BE-12 

5.591E-02 

2.811E-11 

1.297E-11 

3.000E*03 

3.97.C-11 

4.191E-03 

4.767E-15 

2.058E-62 

4.558E-12 

6.918E-02 

7.302E-11 

3.330E-11 

3. IOOE403 

8.5>>Tb-U 

6.420E-03 

1.7B8E-14 

2.76BE-60 

1.295E-11 

8.397E-02 

1.772E-10 

7.930E-11 

3.200E*03 

l.'S4£-10 

9.524E>03 

6.170E-14 

2.749E-5B 

3.414E-11 
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3.300E403 
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2.675E-08 
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1.513E-01 
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4.442E-08 
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3.450E-07 

2.23BE-01 
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2.731E-01 
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1.464E-36 
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9.407E-08 
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1.166E-06 

3.192E-01 

5.44BE-08 
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3.249E-07 
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1.384E-06 

I.016E-07 

S.1U0E*03 

1.522E-06 
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B.681E-08 

6.339E-35 
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1.710E-06 
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3.S98E-01 
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4.895E-07 
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S.300£*03 

2.506E-06 
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2.481E-06 

1.152E-07 

S.400E«'03 

3. 171E-06 

3.935E-01 

3.099E-07 

1.060E-32 

6.95BE-07 

6.36BE-02 

2.915E-06 

1.171F-07 

S.500£t03 

3-985E-06 

4.076E-01 

4.550E-07 

5. 112E-32 

8.162E-07 

5.546E-02 

3.373E-06 

1.179E-07 

5.600£»03 

4.980E-06 

4.201E-01 

6.552E-07 

2.313E-31 

9.499E-07 

4.B19E-02 

3.844E-06 

1.180E-07 

5.700£*03 

6.196E-06 

4.310E-01 

9.257E-07 

9.B41E-31 

1.099E-06 

4.1T2E-02 

4.318E-06 

1.176E-07 

S.800E»03 

T.682E-06 

4.404E-01 

1.284E-06 

3.944E-30 

1.265E-06 

3.621E-02 

4.786E-06 

1.168E-07 

$.90UE»03 

9.498E-06 

4.486E-01 

1.751E-06 

1.492E-29 

1.451E-06 

3.125E-02 

5.237E-06 

1.160E-07 

6.0aQ£»03 

1.172E-05 

4.556E-01 

2.347E-06 

5.345E-29 

1.660E-06 

2.705E-02 

S.664E-06 

1.152E-07 

6.ia0E»03 

1.443E-0S 

4.617E-01 

3.097E-06 

1.816E-2B 

1.895E-06 

2.343E-02 

6.060E-06 

1.145E-07 

6.200E403 

1.T7SE-0S 

4.&69E-01 

4.02 5E -06 

S.B72E-2B 

2.160E-06 

2.033E-02 

6.421E-06 

1.139E-07 

6.300E403 

2.179E-0S 

4.713E-01 

5.160E-06 

1.811E-27 

2.460E-06 

1.767E-02 

6.742E-06 

1.136E-07 

6.400E403 

2.670E-05 

4.752E-01 

6.529E-06 

5.341E-27 

2.799E-a& 

1.540E-02 

7.024E-06 

1.136E-07 

6.S00£»O3 

3.26TE-05 

4.78SE-01 

8.163E-06 

. 310E-26 

3.181E-0& 

1.344E-02 

7.266E-06 

1.13BE-07 

6.800E403 

3.991E-05 

4.815E-01 

1.009E-05 

4 . i04E-26 

3.612E-06 

1.177E-02 

7.4 70E-06 

1.142E-07 

6.700£*03 

4.846E-0f 

4.841E-01 

1.234E-05 

1.074E-2S 

4.099E-06 

1.034E-02 

7.635E-06 

1.190E-07 

6.800£»03 

J.922E-05 

4.864E-01 

1.495E-05 

2.712E-23 

4.64BE-06 

9.105E-03 

7.765E-06 

1.160E-07 

4.900E403 

7.196E-03 

4.885E-01 

1.794E-05 

6.618E-25 

5.269E-06 

a.044E-03 

7.861E-06 

1.174E-07 

7.QO0E*O3 

8.729E-05 

4.906E-01 

2.134E-05 

1.563E-24 

5.970E-06 

7.129E-03 

7.926E-06 

1.192E-07 

7.100E»03 

1.087£>04 

4.925E-01 

2.51BE-05 

3.5B1E-24 

6. 762E-06 

6.339E-03 

7.963E-06 

1.213E-07 

7.200£*03 

t.278E-04 

4.945.-01 

2.949E-05 

7. 965 £-24 

7.658E-06 

5.656E-03 

7.974E-06 

1.238E-07 

7.300£*03 

US43E-04 

4.965E-01 

3.42BE-05 

1.723E-23 

8.671E-06 

9.064E-03 

7.962E-06 

1.267E-07 

7.400£»03 

1.S60F-04 

4.986E 01 

3.958E-05 

3.629E-23 

9.81BC-06 

4.551E-03 

7.933E-06 

1.301E-07 

7.300E»03 

2.23TE-04 

5.009E-01 

4.542E-09 

7.4S6E-23 

l.lllE-05 

4.1S4E-03 

7.889E-06 

1.339E-07 

7.b00£*03 

2.687E-04 

5.034E-01 

5.1B4E-05 

1.496E-22 

1.25BE-05 

3.726E-03 

7.835E-06 

1.383E-07 

7.70OE»03 

3.219E-04 

5.062E-01 

5.8BBE-05 

2.939E-i. 

1.423E-05 

3.3772-03 

7.777E-06 

1.432E-07 

7.800£*a3 

3.847E-04 

5.093E-01 

6.65BE-05 

5.656E-22 

1.609E-05 

3.0818-03 

7.71BE-06 

1.486E-07 

T.900£»03 

4.984E-04 

5.128E-01 

7.503E-05 

1.069E-21 

1.B17E-05 

2.B22E-03 

7.664E-06 

1.546E-07 

a.0JU£*03 

9.449E-04 

5.167E-01 

8.430E-05 

1.986E-21 

2.049E-05 

2.506E-03 

7.619E-06 

1.610E-07 

S.200E*03 

7.61 OE -04 

5.258E-01 

1.057E-04 

6.561E-21 

2.593E-05 

2.221E-03 

7.569E-06 

1.753E-07 
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p/po • 5.ooe*oi 



C 

r * 

C** 

C- 


0. 

0. 

0. 

0. 


0. 

0. 

0. 

0. 


0. 

0. 

0. 

0. 


0. 

0. 

0. 

0. 

; 

0. 

0. 

0. 

0. 


7.5676-81 

7.5006-82 

0. 

0. 


5.139E-67 

5.590E-S9 

0. 

0. 


5.2066-57 

5.5956-60 

0. 

0. 

i 

3.8736-50 

5.0536-35 

0. 

0. 


8.5866-65 

3.5266-51 

0. 

1.7356-89 


2.1096-50 

5.8626-58 

0. 

6.3686-79 


. 9,7296-37 

2.0196-55 

0. 

».15lE-«u 


1.2286-33 

3.3336-53 

0. 

3.5UE-6.' 


5.6026-31 

2.66 36-51 

0. 

5.3816-57 

/ 

1.1316-28 

1.1916-39 

2.5656-95 

1.2256-51 


1.1776-26 

3.3196-36 

1.0916-91 

5.9866-57 

-1 

7.1056-25 

6.2856-37 

1.757E-88 

6.2006-53 


2.7206-23 

9.3136-36 

1.5536-85 

3.5956-29 


7.0986-22 

3.6556-35 

7.3626-82 

1.8556-30 

- 

1.3376-20 

2.5566-32 

9.6996-78 

2.0756-35 


1.9066-19 

1. 2286-30 

6.3916-75 

1.3356-32 

r 

2.1326-18 

5.3676-29 

1.9516-70 

5.7816-31 


1.9336-17 

1.1556-27 

2.9986-67 

1.7956-29 


1.5586-16 

2.2936-26 

2.5186-65 

5.1656-28 


9.3536-16 

3.6156-25 

1.2536-61 

7.5 796-27 


5.1856-15 

5.6556-25 

3,8256-59 

1.0 706-25 


2.5296-15 

5.9376-23 

7.7616-57 

1.2506-25 


1.1006-13 

5.5506-22 

1.0826-55 

1.2186-23 

7- 

5.3126-1? 

3.5376-21 

1.080*-52 

1.0086-22 


( 1.5506-12 

2.3256-20 

7.9676-51 

7.2016-22 


5.0506-12 

1.3906-19 

5.5796-59 

5.5996-21 


, 1.5336-11 

7.5606-19 

1.9696-57 

2.5886-20 


5.3516-11 

3. 6186-18 

6.9276-56 

1.2316-19 

1 

i 1.1536-10 

1.60 26-17 

1.9906-55 

5.5036-19 


i 2.8866-10 

6.5336-17 

5.7536-53 

2.2506-18 

% 

1 6.8526-10 

2.5716-16 

9.5986-52 

8.3656-18 


! 1.5596-09 

8.7266-16 

1. 6636-50 

2.8866-17 


3.3506-09 

2. 8966- 15 

2. 5036- 39 

9.2416-17 


fc, 9566-09 

9.0806-15 

3.3156-38 

2.7796-16 


; 1.3926-08 

2.7056-15 

3.9086-37 

7. 8386-16 

'■ 

2.6936-08 

7.6876-15 

5.1356-36 

2.0886-15 


5.0526-08 

2.0956-13 

3.9656-35 

5.2 796-’ 5 


; 9.2206-08 

5.5886-13 

3.5666-35 

1.2726-15 


i 1. 6516-07 

1.3896-12 

2,7986-33 

2.9316-15 


; 2.8556-07 

3.5036-12 

2. 0886-33 

6.5836-15 


; 5.8656-07 

8.0986-12 

1.551E-:’, 

1.3816-13 


8.1396-07 

1.8766-11 

9.5316-31 

2.8556-13 


1.3396-06 

5.2536-11 

5.7e26-30 

5.6756-13 


i 2.1696-06 

9.3576-11 

3.3206- 29 

1. 1016-12 


3.5656-C6 

2.020F-10 

1.8096-28 

2.0806-12 


5.5616-06 

5.2806-10 

9.3156- 28 

3.8516-12 


8.5066-06 

8.8626-10 

5.5726-27 

6.9556-12 


1.3106-05 

1.7976-09 

2.1 266- 26 

1.2326-11 


1.9956-05 

3.5 706-09 

9.3956-26 

2.1506-11 


3.0056-05 

6.9556-09 

3.9566- 25 

3.6956-11 


5.5926-05 

1.3226-08 

1.5 ^66-25 

6,2676-11 


5.61 76-05 

2. 5 6 56 - 08 

5.9886-25 

1.0506-10 


9.6716-05 

5.5976-08 

2.1656-23 

1.75CE-10 


i. 5006-05 

8.0316-08 

7.5596-23 

2. T.3E-10 


2.0066-05 

1.5056-07 

2.5526-22 

5.6356-10 


2.8596-05 

2.5056-07 

7.4996-22 

7.5586-10 


5.00 76 - 05 

5.0516-07 

2.3156-21 

1.1896-09 


5.5856-05 

6.6' 76-07 

6.6676-21 

1.8796-09 


7.7116-05 

1.0776-06 

1.8566-20 

2. 9536-09 


1.0556-03 

1.710F-06 

5.9176-20 

5.5696-09 


1.53JE-03 

2.6716-0^ 

1.2636-19 

7.0106-09 


1.9266-03 

5.102E-'36 

3.1326-19 

1.0726-08 


2.5696-03 

...2016-06 

7.5096-19 

1.6?!E-08 


3.31TE-Oi 
♦ .455E-03 
5.T94E-03 
T.*72E-03 
9.556E-03 
1.212E-02 
1.523E-02 

l.e9aE-02 
2 . 3*«-02 
2.S6IE-02 
3.*T6E-02 
♦.1T3E-02 
5.P3#E-02 


9,22d£-06 
.353E-05 
1.9536-05 
2.780E-P5 
3.9006-05 
j.39iE-05 

7. 365E-05 
9.9136-05 
1.317E-05 
1.7276-0* 
2 . 2 3 76 - 0* 

2. 862E-0* 
5.5226-0* 


-.7*36-18 
3.921E- 18 
8.5606-18 
1.8156-17 
3. 7596-17 
7.5976-17 
1.565E-16 
2.787E-16 
5.1776-16 
9.3976-16 
1.6686-15 
2.9006- 15 
8. 2676-15 


2.' iOE-08 
; .olOE-08 
5.3196-08 
7.768E-08 
1.125E-07 
1.6156-07 
2.29*6-07 
3.230E-07 
*.5036-07 
6.2106-07 
8.569E-07 
l.',51E-06 
1.997E-06 


8.6S9E-66 
3.525E-*! 

7.6566- 29 
1.9026-21 
1.6326-16 
5.5*6E-13 

1.5526-10 
5.209E-09 
5.2 6 86 - 08 
5.1326-07 
2.2936-06 
9.7556-06 
3.3686-05 
9.8516-05 
2.511E-05 
5.7296-05 
1.191E-03 
2.2886-03 
5.112E-03 
6.9756-03 
1.1256-02 
1.7356-02 
2.5726-02 
3.6816-02 
5.0996-02 
6.8386-02 
8.97*6-02 
1.1*56-01 
1.5256-01 
1.7366-01 
2.069E-01 
2.518E-01 
2.775E-01 
3-127E-01 
3.569E-01 
3.790E-01 
5.086E-01 
5.350E-01 
5.580E-01 
5.775E-01 
5.935E-01 
5.0926-01 
5.1586-01 
5.2276-01 
3.2726-01 
5.29BE-01 
3.308E-01 
5.305E-01 
5.2936-01 
5. 2766-01 
5.2556-01 
5.2316-01 
5.2086-01 
5.1856-01 
5.1636-01 
5.1*36-01 
5.1256-01 
5.1086-01 
5.0936-01 
5.0806 -01 
5.0676-01 
5.0566-01 
5.0*56-01 
5.0336-01 
5.0216-01 
5.0096-01 
5.995E-01 
5.978E-01 
5.958E-01 
♦.935E-01 
5.9076-01 
5.8736-01 
5. 8326-01 
5.783E-01 
5.725E-01 
5.65*6-01 
5.573E-01 
5.579E-0 1 
5. 3716-01 
5.115E-01 


5. 

3. 

2.278E-81 
9.0206-61 
1.8916-58 
3.1556-50 
2.3656-35 
1.6616-30 
6.1596-29 
7.9556-28 
6.3576-27 

3. 5856-26 

1.5526- 25 
5.5506-25 
1,6206-25 
5.2026-25 
9.7516-25 
2.2336-23 

1.6566-22 
2.5586-21 
3.1236-20 
3.1916-19 
2. 68 #6-18 
1.8656-17 
1.1386-16 

5.9586-16 
.,7556-15 
1.1396-15 
5.2576-15 

1.5526- 13 
5.5566-13 
1.32SE-12 
3.596E-12 
9.161E-12 
2.2036-11 
5.0236-11 
1.0926-10 
2.2716-10 
5.5396-10 
8.759E-10 
1.632E-09 
2.9556-C9 
5.20 5E-09 
8.959E-09 
1.505E-08 
2.580E-08 
5.O13E-08 
6.3B2E-08 
9.9916-08 
1.55U-07 
2. J52E-07 
3.509E-07 
5. 1856-07 
7, 5556-07 

1. C85E-C6 
1.5366-06 

2. 1536-06 

2.9586-06 

3.9976- 06 
5. 3536-06 
7. 0576-06 
9. 1756-06 
1. 1806-05 
1.5996-05 
1.8836-05 
2.351E-05 
2.8806-05 
3.5096-05 
5.2356-05 
5.0626-05 

5.9976- 05 
7.0536-05 
8.1986-05 
9. ..616-05 
1.0836-05 
1. 2296-05 
1.3856-05 
1.5566-05 

1. 7136 -05 
1.9856-05 

2. 2.':6-05 


1.0006*00 
1.0006*00 
1.0006*00 
1.0006*00 
1.0006*00 
1.0006*00 
1.0006*00 
1.0006*00 
1.0006*00 
1.0006*00 
1.0006*00 
1.0006*00 
1.0006*00 
9.9996-01 
9.9996-01 
9.9966-01 
9.9916-01 
9.9826-01 
9.9666-01 
9.9386-01 
9.8956-01 
9.8316-01 
9.7396-01 
9.6136-01 
9.5576-01 
9.2336-01 
8.9676-01 

8.6566-01 
8.2706-01 
7.8516-01 
7.3656-0. 
6.85 96-01 
6.3056-01 
5.7536-01 
5.1786-01 
5.6226-01 

5.0866- 01 
3.5806-01 
3.1106-01 
2.6806-01 
2.2956-01 
1.9516-01 

1.6506- 01 
1. 3896-01 

1.1656- 01 
9.7256-02 

8. 1016-02 
6.7356-02 

5.5896-02 
5.6366-02 
3.8556-02 
3.1906-02 

2.6506- 02 
2.2056-02 

1.8396- 02 
1.5386-02 
1.2906-02 

1.0866- 02 

9. 1676-03 
7.7696-C3 
6,6106-03 
5.6*56-03 

5.8396- 03 

5. 1656- 03 
3.5976-03 
3.1186-03 
2.7126-03 
2.3676-03 
2.0726-03 
1.8196-03 
1.6926-03 
1.5156-03 
1.251E-03 
1 . 1096-03 
9.85*6-05 
8.7516-05 
7.7866-0* 
6.93U-0* 
6.1726-0* 
5. *936-0* 
5.3*16-0* 


0 . 

0 . 

0 . 

0 . 

0 . 

3. 

0 . 

5. 1866-79 
9.6706-70 
1.93*6-6 2 
1.7856-56 
1.6676-31 
2.6826-57 
1.0826-53 
1.5536-50 
7.8316-38 
2.0266-35 
2.8276-33 
2.3566-31 
1.251E-29 
5.565E-28 
1.200E-26 
2. 3706-25 
3.655E-2* 
5.592E-23 
5.550E-22 
3.869E-21 
2.811E-20 
1.773E-19 
9.8356-19 
5.8386-18 
2.158E-17 
8.708F-17 
3.217E-16 
1.097E-15 
3.576E-15 
1.030E-15 
2.6756-15 
7.5886-15 
1 .9066-1 3 
5.5786-13 
1.0566-12 
2.3506-12 
5.0e5E-I 2 
1 . 0616-11 
7.166E-11 
5.3256-11 
8.565F-1 I 
1.6286-10 
3.0816-10 
5.7*86-10 
1.0586-09 
1.9226-09 
3.5516-09 
6. 120E-09 
1.0726-08 
1 .8566-08 
3.1756-08 
5.36*6-05 
8.9506-08 
1.5756-07 
2.5016-07 
3.8606-07 
6.1296-07 
9.6136-07 

1. 5896- 06 
2.2796-06 
3. 5556-06 
5.1536-06 
7.5866-06 
1.1056-05 

1.5896- 05 
2.2566-05 
3. 160E-Q' 
5.3676-0' 

5.9586-05 
7,9856-06 
1. J55E-05 
1.3736-05 
1.7586-05 
2. 7376-05 


1.0006*02 
2.0006*02 
3.0006*02 
5.0006*02 
8.0906*02 
6.0006*02 
7.0006*02 
8.0006*02 
9.0006*02 
1.0006*03 
1.1006*03 
1.2006*03 
1.3006*03 
1.5006*03 
1.5006*03 
1.6006*03 
i.7oor*o3 
1.8006*03 
1.9006*03 
2.0006*03 
2.1006*03 
2.2006*03 
2,300'‘*03 
2.50u 03 

2.8006*03 
2.6006*03 
2.7006*03 
2.8006*03 
2.9006*03 
3.0006*03 
3.1006*03 
3.2006*03 
3.3006*0.1 
3.5006*03 
3,5006*03 
3.6006*03 
3. 7006*03 
3.8006*03 
3.9006*03 
5.0006*03 
5.1006*03 
5.2006*03 
5.3006*03 
*,*006*03 
5.5006*03 
5.6006*03 
*•7006*03 
5.8006*03 
5.9006*03 
5.0006*03 
5.1006*03 
5.2006*03 
5.3006*03 
5.5006*03 
5.5006*03 
5.6006*03 
£.7006*03 
5.8006*03 
5.9006*03 
6.0006*03 
6.1006*03 
6.2006*03 
6.3006*03 
6. 5006 '3 
5. 5006*03 
6.6006*03 
6.7006*03 
6.8006*03 
6.9006*03 
7.0006*01 
7.1006*03 
7.2006*03 
7.3006*03 
7.5006*03 
7.5006*03 
7.6006*03 
7.7006*03 
7.8006*03 
7.9006*03 
8.0006*03 
8.2096*03 
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T 

E- 

0 

0* 

0** 

0- 

02 

02* 

02- 

•.«00E*0> 

1.046E-03 

5.364E-01 

1.32 06 -04 

2.063E-2C 

3.2496-05 

1.9286-03 

7.5906-06 

1.9116-07 

•.600E»0} 

1.411E-03 

5. 4846-01 

1.6436-04 

6.2286-20 

4.0206-05 

1.6946-03 

7.6946-06 

2.0766-07 

H.«0OE*03 

1.867E-03 

5.6136-01 

2.0446 -04 

1.8166-19 

4.9026-05 

1.5036-03 

7.8816-06 

2.2416-07 

4.000E*01 

2.4246-03 

5.T43E-01 

2.5416-04 

5.1386-19 

5.8826-05 

1.3446-03 

8. ‘456 -06 

2.3966-07 

9.200E«0} 

3.090E-03 

5. 8696-01 

3.1566-04 

1.4136-18 

6.9^36-05 

1.2066-03 

8.4 756-06 

2.5306-07 

9.400E*01 

3.070E-03 

5.9S6E-01 

3.9126-04 

3.7776-18 

8.0566-05 

1.0956-03 

8.8576-06 

2.6386-07 

9.«00E*01 

4.7716-03 

6.090E-01 

4.8356-04 

9.8236-18 

9.2066-05 

9. 7656-04 

9.2816-06 

2.7156-07 

9.tOOE*03 

9.798E-03 

6.179E-01 

5.9546-04 

2.4866-17 

1.037604 

8.7926-04 

9.7346-06 

2.7616-07 

;.OOOE*09 

6.9S8E-03 

6.252E-01 

7.2996-04 

6.1196-17 

1.1536-04 

7.9156-04 

1.0216-05 

2.7776-07 

1.020E*0« 

8.2586-03 

6.310E-01 

8.9 066 -04 

1.4656-16 

1.2686-04 

7.1246-04 

1.0706-05 

2.7676-07 

l.M0E»O4 

9.7056-03 

6.3546-01 

1.0816-03 

3.4166-16 

1.3816-04 

6.4146-04 

1.1206-05 

2.7346-07 

l.0»bE«04 

1.1316-02 

6.387E-01 

1.3056-03 

7.7526-16 

1.4916-04 

5.7786-04 

1.1716-05 

2.6856-07 

I.MUE4U4 

1.3076-02 

6.409E-01 

1.568L-03 

1.7146-15 

1.5986-04 

5.2096-04 

1.2226-05 

2.6226-07 

1.10UE*a4 

1.5016-02 

6. 4226-01 

1.8736-03 

3.6966-15 

1.7026-04 

4.7016-04 

1.2 746-05 

2.5506-07 

1.120E»J4 

1.713E-02 

6.4286-01 

2.2266-03 

7.7756-15 

1.8026-04 

4.2496-04 

1.3266-05 

2.4716-07 

l.t4aE»a4 

1.9446-02 

6.427E-01 

2.6326-03 

1.5986-14 

1.9006-04 

3.8456-04 

1.3796-05 

2.3886-07 

1.160E«04 

2.1956-02 

6.420E-01 

3.0976-03 

3.209 6-14 

1.9946-04 

3.4866-04 

1.4316-05 

2.’')2E-07 

1.18UE*04 

2.4676-02 

6.4096-01 

3.6266-03 

6.3076-14 

2.0856-04 

3.1656-04 

1.4846 95 

2.2156-07 

l.20DE*a4 

2.760t 2 

6.3936-01 

4.22 76 -03 

1.2146-13 

2.1726-04 

2.8786-04 

1.5376-05 

2. 1286-07 

1.220E404 

3.0756-02 

6.3726-01 

4.9 066-03 

2.2916-13 

2.2556-04 

2.6216-0 

1.5896-05 

2.0416-07 

1.240E»d4 

3.4126-02 

6.3486-01 

5.6696-03 

4.2416-13 

2.3356-04 

2.3906-2. 

1.6416-05 

1.9546-07 

1.260E404 

3.7736-02 

6.3216-01 

6.5256-03 

7.7106-13 

2.4106-r- 

2.1836-04 

1.6936-05 

1.8696-07 

1.280E*04 

4.1586-02 

6.2906-01 

7.4806 -03 

1.377E-U 

2.4806-04 

1.9966-04 

1.7446-05 

1.7866-07 

1.300E4U4 

4.56(-E-02 

6.2556-01 

8.5436-03 

2.4206-12 

2.54 56-04 

1.828 4 

1.7956-05 

1.7046-07 

1.323E404 

4.9986-02 

6.2176-01 

9.7206-03 

4.1846-12 

2.6076-04 

1.6751 -04 

1.8456-05 

1.6246-07 

1.340E404 

5.4556-02 

6.1766-01 

1.1026-02 

7.1246-12 

2.6636-04 

1.5376-04 

1.8946-05 

1.5456-07 

1.360E*04 

5.9366-02 

6.1326-01 

1.2456-02 

1.1966-11 

2.7146-04 

1.4116-04 

1.9416-05 

1.4696-07 

1.380E404 

6.442E-02 

6.0846-01 

1 4036-02 

1.9786-11 

2.7596-04 

1.2976-04 

1.9876-05 

1.3946-07 

1.40I)E404 

6.9716-02 

6.0336-01 

1.5 756-02 

3.2306-11 

2.7986-04 

1.1926-04 

2.0326-05 

1.3226-07 

1.42UE404 

7.5246-02 

5.9786-01 

1.V63E-02 

5.2056-11 

2.8326-04 

1.0976-04 

2.0’5£-05 

1.2516-07 

1.44UE404 

8.1016-02 

5.9206-01 

1.96 76-02 

8.2856-11 

2.8606-04 

1.0096-04 

2.1156-05 

1. 1836-07 

1.460E404 

8.7016-02 

5.8596-01 

2.1896-02 

1.3036-10 

2.8826-04 

9.2006-05 

2.1536-05 

1.1176-07 

1.480E404 

9.3236-02 

5.7946-01 

2.4286-02 

2.0266-10 

2. S'* 76-04 

8.5526-05 

2 1896-05 

1.0536-07 

l.S0aE4U4 

9.9676-02 

5.7266-01 

2.68 76 -02 

3.1166-10 

2.9076-04 

7.8736-05 

2.22l6-05 

9.V046-08 

1.320E404 

1.0636-01 

5.6546-01 

2.9656-02 

4.7416-10 

.9106-04 

7.2466-05 

2.2516-05 

9.3046-08 

I.S40E404 

1.1326-01 

5.5796-01 

3.2636-02 

7.1416-10 

-.9086-04 

6.6696-05 

2.2776-05 

8.725C-08 

l.S60t404 

1.2026-01 

5.5016-01 

3.5816-02 

1.0656-09 

2.8996-04 

6.1356-05 

2.3006-05 

8.1666-08 

1.S80E404 

1.2746-01 

5.4196-01 

3.9206-02 

1.5736-09 

2.8846-04 

5.6426-05 

2.3186-05 

7.6326-08 

1.609E404 

1.3496-01 

5.3346-01 

4.2816-02 

2.3016-09 

2.8646-04 

5.1856-05 

2.3336-05 

7.1186-06 

1.6206*04 

1.4246-01 

5.2466-01 

4.6646-02 

3.3376-09 

2.8376-04 

4.7636-05 

2.3446-05 

6. 6256-08 

1.440E*04 

1.5016-01 

5.1546-01 

5.0 6 86 -02 

4.7986-09 

2.8066-04 

4.3716-05 

2.3506-05 

6.1546-08 

1.6606*04 

1.5806-01 

5.0596-01 

5.4936-02 

6.8416-09 

2.7696-04 

4.0096-05 

2.3516-05 

5.7046-08 

1.6806*04 

1.6606-01 

4.9626-01 

5.9416-02 

9.6736-09 

2.72 76- 04 

3.6736-05 

2.34T6-05 

5.2 766-08 

1.7006*04 

1.7416-01 

4.8616-01 

6.4096-02 

1.3576-08 

2.6806-04 

3.3626-05 

2.3396-05 

4.8706-08 

1.7206*04 

1.8236-01 

4.7586-01 

6.8 996 -01 

1.8896-08 

2.6286-04 

3.0736-05 

2.3266-05 

4.4846*08 

1.7406*04 

1.9056-01 

4.6526-01 

7.4086-02 

2.6106-08 

2.5726-04 

2.8066-05 

2.3086-05 

4.1206-08 

1.7606*04 

1.9896-01 

4.5436-01 

7.9376-02 

1.5816-08 

2.5136-04 

2.5596-05 

2.2856-' 

3.7766-08 

1.7806*04 

2.0736-01 

4.4336-01 

8.4856-02 

4.8786-08 

2.4496-04 

2.3316-05 

2.2576- jS 

3.4536-08 

1.8006*04 

2.1576-01 

4.3206-01 

9.0506-02 

6.5986-08 

2.3836-04 

2.1206-05 

2.2246-05 

3.1506-08 

1.8706*04 

2.2426-01 

4.2066-01 

9.6316-02 

8.8676-08 

2.3136-04 

1.9256-05 

2.1876-05 

2.8666-08 

1.8406 * 04 

2. 3276-01 

4.0906-01 

1.0236-01 

1.1846-07 

2.2416-04 

1.7456-05 

2.1456-05 

2.6016-08 

1.8606*04 

2.4116-01 

3.9726-01 

1.0846-01 

1.5706-07 

2.1676-04 

I. 5806-05 

2.0996-05 

2.3546-08 

1.8806*04 

2.4966-01 

3.8546-01 

1.1466-01 

2.0716-07 

2.0916-04 

1.4286-05 

2.0496-05 

2. 1266-08 

1.9006*04 

2.5806-01 

3.7356-01 

1.2096-01 

2.7146-07 

2.0146-04 

1.2886-05 

1.9966-05 

1.9156-08 

1.9206*04 

2.6636-01 

3.6166-01 

1.2736 '01 

3.5366-07 

1.9366-04 

1.1606-05 

1.9396-05 

1.7206-08 

1.9406*04 

2.7466-01 

3.4966-01 

1.3376-01 

4.582 6-0 7 

. 8576-04 

1.0436-05 

1.8796-05 

1.54i6-08 

1.9606*04 

2.8286-01 

3.3 766-01 

1.4036-01 

5.9046-07 

1. ’782-04 

9.3596-06 

1.8176-05 

1.3 776-08 

1.9806*04 

2.9096-01 

3.2576-01 

1.4686-01 

7.5666-07 

1.6996-04 

8.3846-06 

1.7536-05 

1.2276-08 

2.0006*04 

2.9896-01 

3.1396-01 

1.53 36 -01 

9.6476-07 

1.6206-04 

7.4986-06 

1.6876-05 

1.0916-08 

2.0206*04 

3.0686-01 

3.0216-01 

1.5986-01 

1.2246-06 

1.5426-04 

6.6946-06 

1.6196-05 

9.6736-09 

2.0406 * 04 

3.1456-01 

2.9056-01 

1.6636-01 

1.5456-06 

1.4656-04 

5.9656 -06 

1.5516-05 

8.5566-09 

2.0606*04 

i.2216-01 

2.7906-01 

1.7286-01 

1.9416-06 

1.3906-04 

3.3076-06 

1.4836-05 

7.5496-09 

2.0806*04 

3.2956-01 

2.6776-01 

1.7926-01 

2.4276-06 

1.3166-04 

4.7136-06 

1.4146-05 

6.6456-09 

2.1006*04 

3.3676-01 

2.5666-01 

1.8556-01 

3.0216-06 

1.2436-04 

4.1296-06 

1.3466-05 

5.8356-09 

2.1206*04 

3.4386-01 

2.4576-01 

1.9166-01 

3.7466-06 

1.1736-04 

3.7006-06 

1.2 786- C5 

5.1136-09 

2.1406*04 

3.5066-01 

2.3516-01 

1.9776-01 

4.6206-06 

1.1056-04 

3.7706-06 

1.2116-05 

4.4 706-09 

2.1606*04 

3.5736-01 

2.2476-01 

2.0376-01 

5.6776-06 

1.0406-04 

2.8866-06 

1.1466-05 

3.8996-09 

2.1806*04 

3.4376-01 

2.1466-01 

2.0956-01 

6.9496-06 

9. 7646-05 

2.5446-06 

1.0IJ6-05 

3.3956-09 

2.2006*04 

3.7006-01 

2.0486-01 

2.1516-01 

8.472 6-06 

9.1586-05 

2.2396-03 

1.0196-05 

2.9506-09 

2.2206*04 

3.7606-01 

1.9526-01 

2.2066-01 

1.0296-05 

8.5776-05 

1.9686-06 

9.5906-06 

2.5596-69 

2.2406*04 

3.8186-01 

1.8606-01 

2.2606-01 

1.2456-05 

8.0236-05 

1.7286-06 

9.0086-06 

’.’166-09 

2.2606*04 

3,8746-Cl 

1.7726-01 

2.3116-01 

1.5016-05 

7.4966-05 

1.5166-06 

8.4496-04 

1.9166-09 

2.280E*04 

3.9286-01 

1.6866-01 

2.3616-01 

1.8046-05 

6.9956-05 

1.3296-06 

7.9136-06 

1.6546-09 

2.3006*04 

3.9806-01 

1.6036-01 

2.4 096 -01 

2.1606-05 

6.5216-05 

1.1636-06 

’.4006-06 

1.4266-09 

2.3206*04 

4.0306-01 

1.5246-01 

2.4556-01 

2.5786-05 

6.0736-05 

1.0186-06 

6.9136-06 

1.2286-0' 

2.3406*04 

4.0776-01 

1.4486-01 

2.4996-01 

3.0676-05 

5.6516-05 

8.8966-07 

6.4596-06 

.< 566-09 

2.3606*04 

4.1236-01 

1.3766-01 

2.5416-01 

3.6376-05 

5.2546-05 

7.7726-07 

6.0116-06 

9. /’86- 10 

2.3806*04 

4.1666-01 

1.3066-01 

2.5826-01 

4.3016-05 

4.8816-05 

6.7876-07 

5.59T6 M 

' '946-10 

2.4006*04 

4.2086-01 

1.2406-01 

2.6206-01 

5.0706-05 

4.5326-05 

5.9246-07 

i.znif-e 

6*76 -10 

2.4206*04 

4.2486-01 

1.1776-01 

2.6 5 76 -01 

5.9616-05 

4.2056-05 

5.1706 - 07 

4.8396-06 

36-10 

2.4406*04 

4.2866-01 

1.1176-01 

2.6926-01 

6.9886-05 

3.8996-05 

4.5106-07 

4.4956-06 

..9136-10 

2.4606*04 

4.3226-01 

1.0596-01 

2.7256-01 

8.1696-05 

3.6146-05 

3.9346-07 

4.1726 - 06 

4.2096-10 

2.4806*04 

4.3566-01 

1.0056-01 

2.7566-01 

9.5266-05 

3.3496-C" 

3.4316-07 

3.6716-06 

3.0)46-10 

2.5006*04 

4.3896-01 

9.5326-02 

2.7866-01 

1.1086-04 

3.1026- 

’.9936-07 

3.5896 - 06 

3.0866-10 
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Table II.- L.'^tlnued. 


c 


< V*. 

C- 

CO 

CC* 

€02 

C2 

T 

T.BiSE'OZ 

6.839£-0> 

2.197E-U 

3.316E-03 

3.803E-01 

2.582E-09 

3.919E-09 

3.977E-09 

8.9006903 

1.01«E-01 

9.933E-84 

5.55 IE- 16 

5.2UE-06 

3.99.iE-0l 

2.910E-09 

2.659E-09 

£.3916-09 

8.6006903 

1.262E-01 

1.391E-J3 

1.33JE-13 

7.766E-06 

3*063E-0l 

3.20EE-09 

2.093E-09 

6.8366-04 

8. 8006403 

I.SISE-Ol 

J.88SE-03 

2.9S3E-13 

1.099E-05 

2.889E-01 

3.959E-09 

1.553E-09 

8.146E-04 

9.0006903 

I.T62E-01 

E.^S'tE-Ol 

6.360E-13 

1 9B2E-0S 

2.Z82E-01 

3.4E3E-04 

1. USE- 09 

9. 177E-04 

9.2006903 

1.99 3E -01 

3.18SE-03 

1.319E-12 

1.915E-05 

1.920E-01 

3.813E-09 

8.630E-05 

9.8446-04 

9.9006903 

''.199E-01 

9.003E-33 

2.651E-12 

2.383E-05 

1.5936-01 

3.9106-09 

6.3276-05 

1.0136-03 

9.600E403 

2. jTTE-01 

9.930E-03 

5.l61E-'.2 

2.871E-05 

1.3076-01 

3.9596-09 

4*5996-05 

UC066-03 

9.8006903 

?.<!5E-0l 

3.971E-03 

9.76lt-12 

3.364E-05 

1.0636-01 

3.9656-09 

3.3296-05 

9. 7136-09 

1.0006909 


7.129E-03 

1.797E-11 

3.SS3E-05 

8.5996-02 

2.937E-09 

2.3936-05 

9.1726-09 

1.0206909 

2.T905-01 

8.^06E-03 

3.228E-U 

4.32SE-0S 

6.932E-0 2 

3.8836-09 

1.7226-05 

8.5106-09 

1.0906909 

2-til IC -PI 

9.808E-03 

5.666E-11 

9.78SE-05 

5.5816-02 

3.8886-0. 

1.2396-05 

7. 7926-09 

1*0^06404 

2.frw^e-0! 

l.l33E-0> 

3.728E-U 

'.2216-05 

4.494E-0i 

3.7196-09 

8.944E-C6 

7*0636-04 

1.0806909 

2.900E-CI 

1.299E-02 

1.037E-10 

:> .6396-05 

3.6236-02 

3.6206-09 

6.9786-06 

6.355E-C9 

1.1306909 

2.922E-01 

1.978E-02 

2.*'5E- 10 

6.0;3E-05 

2.9286-02 

3.516C-09 

9.7136-06 

£.6876-09 

1.1206909 

2.933E-01 

I.E71E-02 

6.3.<8E-10 

6. 3 886-05 

2.3736-02 

3.9086-09 

3.9976-06 

5.069E-04 

1.1906909 

2.93SE-01 

1.878E-02 

7.001E-10 

6.7296-05 

1. 9306-02 

3. 2996-09 

2.5356-06 

4*5066-04 

1.1606404 

2.92aE-01 

2.099E-02 

1.099E-09 

7.0956-05 

1.5756-02 

3.1906-09 

1.8756-06 

3,9986 34 

1.1806909 

2.>:l*E-0l 

2.334E-02 

1.700E-09 

7.33/6-05 

1.2916-02 

3.082E-04 

1 *3946-06 

3.5416-04 

1.2006909 

2.89SE-01 

2.583E-02 

2.593E-09 

7.6036-05 

1.0626-02 

2.9756-09 

1.0936-06 

3.1356-09 

1.2206909 

2.873F-01 

2.896E-32 

3.901? -09 

7.8936-05 

8.7636-03 

2*870E-04 

7. 8996-07 

2.773E-09 

1.2906909 

^.89le-0l 

3.123E-02 

5.793E-09 

8.0576-05 

7.2606-03 

2.7686-09 

5.9316-07 

2.9516-09 

1.2606909 

2.B08E-01 

3.919E-32 

8*4976-09 

8.2956-05 

6.037E-03 

2.6676-09 

4*5076-07 

2.1566-09 

1.2806909 

2.T71E-01 

3,718E 02 

1.232E-08 

8.9066-05 

5.036E-03 

2.5696-09 

3.9916-07 

1.913E-09 

1*3006404 

2.730E-01 

4*03«E'02 

1-766E-06 

8.540E-05 

9.2156-03 

2.473E-04 

2.6906-07 

1.5906-09 

>.3206909 

2.6J7E-01 

4.363E-0? 

2 505C 08 

E.996E-05 

3.5396-03 

2.3796-09 

2.033E-C7 

1.491E-04 

1.3906909 

'.olie-Cl 

'■.'■72c-a2 

3. n6r -08 

d9725l'--5 

2.C80E-03 

2*287E-04 

1.5726-07 

1.2166-09 

1*3606404 

.;.593fc-. i 

02 

4.8876-02 

8.7776-05 

2.515E-03 

2.1976-09 

1.2206-C7 

1.160E-04 

1*3806404 

2.E-i2E- Cl 


6*‘^29E-08 

8 .^'^-05 

2.12''E-03 

2.109E-04 

9*5016-08 

1.0226-04 

1*4006404 

2.4 90c- 01 

5.77* .-02 

9. i>lE-Olt 

8. 

1.806E-03 

2.0236-09 

7.921E-08 

9.0016-05 

1.420E404 

Z. 35t-ni 

C.I-. 02 

1..-53E-07 

8. 

1.5356-03 

1.938E-04 

5.8126-08 

7.92;E-D5 

1*4406404 

2.379E-0I 

i. ;.EE ■■ii 

1. ir&E-07 

a.i... 5 

t. 3086-03 

1.8166-09 

4.564 6-08 

c. 9656-05 

1.9606909 


• * i'l ■ -vl2 

2.217E-07 

8.6386-05 

1.U6E-03 

1.7756-09 

3.5926-08 

6.1196-05 

1*4806404 


/. 

2.927E-L7 

8.5376-05 

9.5356-09 

1.6956-09 

2.8336-08 

5.3706-05 

1.5006909 

I.''-:*- -1 

; ^ .•‘‘.■.O' 

3.S35E-07 

8.9196-05 

8.1916-09 

.1.6186-09 

2.2386-08 

9.7096-05 

1.5206909 

* ’'•if - . 

* C' * >t. 02 

•9.9906 07 

a. 2706-03 

6.999E-' ■. 

1.5926-09 

:.771E- 03 

9.1256-05 

1.5906909 

•-9> )i 

.,.-02 

- '.7E-07 

8.1086-05 

6.0016-09 

1.9686-09 

1.9036-08 

3.6096-05 

1*5606404 


.. 

,.273E-07 

7.9296-05 

5.159E-0. 

1.3966-09 

1.1136-08 

3.1556-05 

1.5806909 

i- t ..'t-Ol 


l..’'55E-06 

7.7396-05 

9.9306-09 

1.3256-09 

8.8906-09 

2.7596-05 

1.6006404 

i. 

7 -r-QZ 

..33TE-06 

7.5256-05 

3.8126-09 

1.2576-09 

7.029E-C9 

2.9026-05 

1.6206909 



1.685E-06 

’'.3096-05 

3.281E-09 

1.190E-09 

5.5856-0® 

2.0976-05 

1*6406404 

' * - ■ » 

i.Ub 3E-01 

2.U0E-06 

7.073E-05 

2.826E-09 

1.1256-09 

4*443 6-09 

1.8206-05 

1.5506909 

i, it 

SdE-01 

.'.t2gc-06 

6.8396-05 

2.935E-09 

1.0626-09 

3. 5.'. 56- 09 

1.5826-05 

U880E909 


l 1U2E-31 

3.i5'iE-06 

6.5896-05 

2.099E-04 

1.0026-09 

2.8136-09 

1.3736-05 

1.7306909 


.135E-C. 

.’1 i,E-06 

6.3366-05 

l.BlOE-09 

9.4j1E-05 

2.2396-C9 

1-1516-05 

1.7206909 

:-01 

1.168, It 

<..•“1 56 

O.084E-08 

1.561E-09 

8.8656-05 

1.7816-09 

1.0326-05 

1.790E909 

l.«7iE-0l 

1.197E-0S 

' ;F - Ct 

5.8296-05 

1.346E-04 

6.321E-05 

1.9176-09 

8.927E-06 

1.7606909 

1.919E-01 

1.22C--C*; 

62926-06 

5.373E-05 

1.161E-09 

7.7996-05 

1.1266-09 

7.7166-06 

1.7o06404 

1.359E-vI 

l.is^E-Ol 

S.818E-06 

5.318E-05 

l.OOlE-04 

7.2586-05 

8.9536-1!) 

6. 4646-06 

1.8006909 

1.309E-QI 

1.280E-C1 

1.3626-05 

5.0656-05 

a«636E-05 

6«820E-05 

7.111E- 10 

5.7996-06 

1.82 064 04 

1.251E-01 

1.304E-01 

1.273E-05 

9.8166-05 

7.446E-05 

6. 3636-05 

5.6456-lJ 

4.9566-06 

1.8906909 

l,l’79E-0l 

1.329E-01 

1.521E-05 

4.571E-05 

6.419E-03 

3*9286-05 

4.4736- 10 

4.2686-36 

U860640«» 

1.199E-01 

1.351E-01 

1.8106-05 

9.5316-05 

5.533E-05 

5.5156-05 

3.5496-10 

3.673E-0O 

1.8806404 

lalOOE-01 

1.372E-01 

2.156E-05 

9.0976-05 

9.767E-05 

5.123E-05 

2.811E-10 

3.1596-06 

1.9006404 

1.053E-01 

l,392c'01 

2.534E-05 

3.670E-0S 

4*106E-05 

4.753E-05 

2.229E-10 

7.7156-06 

1*9206404 

1.0C7E-0X 

1.6'OE-Ol 

2.986E-05 

3.650E-03 

3.536E-05 

9.903E-05 

1.759E-10 

2.3326-06 

1.9406404 

9.629E-02 

’.427E-01 

3.505E-05 

3.438E-05 

3-044E-05 

9.079E-05 

1. 3896- 10 

2.002E-06 

1.9606909 

9. 203E-02 

6.442P-01 

4.1026-05 

3.2336-05 

2. .20E-05 

3.769E-05 

1.0966-10 

1.7186-06 

1.9806404 

8.799E-02 

1.656E-01 

9.784E-05 

3.037E-05 

2.254E-05 

3.979E-05 

8.644E-11 

1.9796-05 

2.0006909 

8.<tOlE-02 

1.970E-01 

5.509E-05 

2. 899 E -05 

U939E-05 

3.202E-05 

f 8096-11 

1.2696-06 

2.020E404 

8.023E-02 

‘ .4826-01 

6.962E-05 

2.670E-05 

1.667E-05 

2.998E-05 

>.3606-11 

1.0636-05 

2.04064C4 

7.660E-02 

I.493C-01 

T.980E-05 

2.999E-05 

1*433E*05 

2.711E-05 

9.215E-11 

9.285P-07 

2.C506404 

7.313E-02 

•.502E-01 

8.636E-05 

2.336E-05 

1.232E-05 

2.991E-05 

3.312E-11 

7.930.-07 

2.0806909 

6. 7EOE-02 

i.5l2i-01 

9.958E-C5 

2.182E-05 

1.058E-05 

2.266E-05 

2.601E-U 

6.8206-07 

2.L006404 

6.663E-02 

1 520E-01 

1.193E-05 

2.037E-05 

9.090E-06 

2 097E-05 

2.0916-11 

5.8956-07 

2.1202909 

6.359E-02 

1.527E-0: 

I.311E-C5 

1.8996-05 

7.808E-06 

1.521E-C5 

1.6016-11 

5.0105-07 

2.*40E404 

6.069E-02 

1.536E-01 

1.501E-05 

1.769E-05 

6.706E-06 

1.759E-05 

1.2596-11 

4.2956-07 

2.1606404 

5.792E-02 

1.560E-01 

1.714E-04 

1.697E-05 

5.759E-0t 

1.609E-05 

9.8286-12 

3.6636-07 

2.1606909 

5.528E-02 

1.545E-01 

1.95'.E-0A 

1.532E-05 

9. 9956-06 

1.971E-05 

7.6976-12 

3.1596-07 

2.2006909 

277E-02 

1.5 '£-01 

2.2236-0'. 

1.925E-05 

9.2-.7E-06 

1.344E-05 

6.026E- :2 

2. 7116-07 

2. 2206909 

j.037E-02 

l.5i24E-0l 

2*5256-0- 

U32VE*-05 

366*»8E“0e 

1.228E-05 

9.717E-12 

2. 3276-07 

2.290E909 

9.809E-02 

1. 558E-01 

2.8t2F-Of 

1.230E-05 

2.? 34E-06 

1.121E-05 

3.692E-12 

1 .999E-07 

2* 2606404 

^.59:E-02 

1.5616-01 

3.2416-04 

1.192E-05 

2.692E-0<, 

1.022E-05 

2.8906-12 

1.7176-07 

2.2836909 

8.386E-02 

1 -66E-3i 

3.6636-04 

1.060E-05 

2.319E-06 

9. 7E-06 

2.252E-12 

1. -.776-07 

2.3006909 

>.i9or:-u2 

t.367E-01 

4.M3C-04 

9.831E-06 

U989E-06 

8.5056-06 

1.771E-12 

1.270E-07 

2.3206404 

4.009E-02 

1.569E-C1 

4.6.*6c-^- 

;18E-09 

1.710E-06 

7.759.-05 

1. 3876- 12 

1.0946-07 

2*3406404 

3.827E-02 

I.571E-01 

5.23?>6-0 

8.«»56E-06 

1.972E06 

7.0696-06 

1.087E-12 

9. 4246-08 

2*:60E404 

3.659E-02 

I.J73E-11 

5.3836-07 

7.840E'06 

1.267E-06 

6.443E-06 

8.5196-13 

8.1236-08 

2.3806909 

3.^99E“0? 

I.E79E-01 

6.5986-04 

7.268E-06 

K091E-06 

5.873E-06 

' .6826-13 

7.0116-Ob 

2*4006404 

3.397E 02 

1.575E-0' 

7.390E-09 

6.737E-06 

9.i97E-or 

5.353E-06 

J.295E-13 

6.054fc-08 

3.9206909 

3.202E-02 

1. 5766-01 

8. 265E-05 

6.299E-06 

8.101E-07 

4.879E-06 

4*1206-li 

5. 2326-08 

2.4V064 4 

3.065E-02 

1.5776-01 

9.231E-05 

5.788E-06 

6.989E-07 

'..997E-06 

3.239E-13 

9.5266-08 

2*4606404 

2.93 5E-02 

1.3776-C. 

1.030E-0-' 

3.3o5E*Oa 

6.033E-07 

t.054^ -06 

2.598E-13 

3.9ldS-08 

2.9806909 

2.8UE-02 

1.5786-01 

l.l<.T'-03 

4,973£-06 

5 2UE-07 

3.697t-06 

2.0076-13 

3.3956-08 

2.5306909 
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Table II. - Continued, 

e/eo • 6.ooE*oi 


T 

£- 

0 

04 

044 

0- 

02 

024 

02- 



l.000E*02 

0. 

0. 

0. 

0. 

0. 

4.640E-11 

1.760E-18 

0. 



2.000E»02 

0. 

1.002E-68 

0. 

0. 

0. 

5.153E-11 

1.760E-18 

0. 


f 

i.OOOE*02 

0. 

4.31SE-47 

4.327E-81 

0. 

0. 

4.946E-11 

1.760E-18 

0. 

I 


4.000E*a2 

0. 

3.151E-36 

1.073E-63 

0. 

0. 

5.065E-11 

1.760E-13 

0. 


\ 

s.oodE»a« 

0. 

1.049E-29 

3.134E-53 

0. 

0. 

4.84SE-I1 

1.760E-1S 

0. 

i 

V 

6.M0E«a2 

1.858E-9S 

2.46SE-23 

2.957E-44 

0. 

0. 

4.99SE-11 

1.760E-1S 

3.76TE-96 

* 

it 

7.000E»02 

7.S98E-8I 

3.232E-22 

2.957E-41 

0. 

4.6T6E-91 

4.851E-11 

U760E-t8 

6.5S2E-83 

j 

I 


•.0aOE*O2 

1.808E-89 

1.12SE-19 

1.064E-3T 

0. 

1.310E-78 

1.187E-10 

1.760E-18 

3.491E-72 

i , 


«.OOOE»02 

1.121E-S9 

3.133E-17 

2.142E-39 

0. 

1.571E-67 

2.028E-09 

1.760E-18 

5.S82E-62 

j ' 


1.000E*03 

9.994.-32 

3.199E-U 

l>334€-33 

0. 

1.63 7E-S8 

2.484E-08 

1.760E-18 

I.300E-S3 

( 


l.lOOE»Oi 

3.28U-93 

1.420E-13 

3.932E-32 

0. 

3.961E-S1 

1.94SE-07 

1.760E-18 

9.242E-4 7 

i 


l.200E*a3 

8.923E-40 

3.398E-12 

6.614E-31 

0. 

5.6S7E-4S 

1.079E-06 

1.760E-18 

4.743E-41 

j 


1.300E*03 

3.608E-3S 

4.S84E-11 

7.23SE-30 

0. 

9.103E-40 

4.590E-06 

1.760E-18 

3.200E-36 

i 


1.40aE*03 

3.2392-31 

4.83SE-10 

9.441E-29 

0. 

2.638E-35 

1.585E-05 

1.760E-18 

4.39BE-32 

\ 


t.$«OE*03 

8.729E-28 

3.5S4E-09 

3.3S4E-28 

0. 

1.940E-31 

4.630E-0S 

1.760E-18 

1.690E-2S 

i 


1.600E»03 

8.838E-25 

2.030E-08 

1.600E-27 

0. 

4.6S3E-2S 

1.181E-04 

1.760E-18 

2.307E-25 

i 


l.TOOE»03 

3.993E-22 

9.444E-08 

4.319E-27 

0. 

4.512E-25 

2.695E-04 

1.760E-18 

1.342E-22 

I 


l.S0OE*03 

8.612E-20 

3.706E-07 

2.325E-26 

0. 

1.893E-22 

5«602E-04 

1.882E-18 

3.590E-20 

I 


l.«OOE»03 

3.213E-18 

1.259E-06 

2.4S1E-23 

0. 

1.271E-20 

1.076t-03 

£, 13E-18 

1.609E-18 

I 

1 

2.000E»03 

3.221E-17 

3.784E-06 

5.326E-24 

0. 

2.148E-19 

1.933E-03 

5. :vSE-l7 

1.8S7E-17 

3 


2.1GaE»03 

2.322E-16 

1.024E-0S 

9.688E-23 

0. 

2.467E-18 

3.278E-03 

3.920E-16 

1.556E-16 

} 


2.200E»03 

1.3S9E-18 

2.S27E-0S 

1.374E-2I 

2.073E-86 

2.233E-17 

5.282E-03 

2.447E-15 

1.039E-15 


2.300E»03 

7.041E-15 

S. 761E-09 

1.555E-20 

1.614E-82 

1.657E-16 

8.142E-03 

1.306E-14 

5.831E-15 

I 


2.400E*03 

3.195E-1.9 

1.224E-04 

1.441E-19 

5.994 £-79 

1.034E-1S 

1.206E-02 

6.059E-14 

2.812E-14 



2.900E*03 

1.299E-13 

2.445E-04 

1.119E-I8 

1.160E-75 

5.546E-15 

1.723E-02 

2.484E-13 

1.186E-13 



2.600E»03 

9.927E-13 

4.618E-04 

7.437E-18 

1.259E-72 

2.598E-14 

2.383E-02 

9.120F-13 

4.439E-13 

4 ' 


2.TOOE*03 

1.939E-12 

8.298E-04 

4.298E-17 

8.181 E- 70 

1.079E-13 

3.108E-02 

3-032E-12 

1.492E-12 

i 


2.a00E*03 

9.272E-12 

1.425E-03 

2.190E-16 

3.358E-87 

4.019E-13 

4. 123E-02 

9.215E-12 

4.551E-12 

, 


2.90aE*03 

1.180E-11 

2.350E-03 

9.978E-16 

9.138E-6S 

1.357E-12 

5.385E-02 

2.582E-11 

1.2T1E-11 



3.000E»03 

3.091E-11 

3. 731E-03 

4.104E-19 

1.715E-62 

4.193E-12 

6.S79E-02 

6.719E-11 

3.273E-11 


• 

3.10OE^a3 

7.3i7£-U 

5.723E-03 

1.S41E-14 

2.306E-60 

1.194E-11 

7.970E-D2 

1.634E-10 

7.823E-11 



3.20CE*03 

1.686E-10 

8.S03E-03 

S.319E-14 

2.288E-58 

3.157E-11 

9.441E-02 

3.735E-10 

1.745E-10 



3.300E»03 

3.663E-10 

1.227E-02 

1.701E-13 

1.724E-56 

7.793E-11 

1.09SE-01 

8.061E-1U 

3.6S3E-10 



3.«OOE*03 

7.S86E-10 

1.722E-02 

3.075E-13 

1.009E-54 

1.80SE-10 

1.244E-01 

1.651E-09 

7.203E-10 



3.Sa0E*03 

1.503E-09 

2.356E-02 

1.420E-12 

4.707E-53 

3.943E-10 

1.3t6E-01 

3.219E-09 

1.343E-09 



3.600E*03 

2.8S9E-09 

3.151E-02 

3.790E-I2 

1.779E-51 

8.155E-10 

1.517E-01 

6.002E-09 

2.378E-09 



3.T00E*03 

5.233E-09 

4.121E-02 

9.382E-12 

S.546E-50 

1.603E-09 

1.630E-01 

1.0 73E-08 

4.009E-09 

J 


3.800E»03 

9.297E-09 

S.278E-02 

2.234E-11 

1.449 E-48 

3. 004 £-09 

1.722E-01 

1.S47E-08 

6.453E-09 



3.900E*03 

1.581E-C* 

6.630E-0? 

5.0S4E-11 

3.217E-47 

5.385E-09 

1.7S0E-01 

3.067E-08 

9.948E-09 

J 


«.00OE*03 

2.819E-0<I 

8.180E-02 

1.109E-10 

6.145E-46 

9.259E-09 

1.832E-01 

4.925E-08 

1.472E-08 



4.100E*03 

9.216E-08 

9.923E-02 

2.328E-10 

1.022 E- 44 

1.S31E-08 

l.a48E-01 

7.668E-08 

2.096E-08 



«.2C3E*03 

6.603E-08 

1.185E-01 

4.712E-10 

1.495E-43 

2.449E-08 

1.899E-01 

1.160E-07 

2.877E-08 



4.300E<’03 

1.008F-07 

1.393 £-01 

9.224E-10 

1.941E-42 

3.794E-08 

1.804E-01 

1.708E-07 

3.816E-08 



«.400E*03 

1.502E-07 

1.81SE-G1 

1.7S0E-0S 

2.254E-41 

5.593E-08 

1.74»!E-01 

2.452 E-07 

4.898E-08 

2 


«.$0OE»O3 

2.189E-07 

1.847E-01 

3.225E-09 

2. 341 £-40 

8.079E-08 

1.673E-01 

3.436E-07 

6.095E-C8 



4.600E*03 

3.122E-07 

2.086E-01 

5.782E-09 

2.244E-39 

1.134E-07 

1.5B2E-01 

4.708E-07 

7. 367E-08 

I 


4.TOOE*03 

9.367E-07 

2.328E-01 

I.OIOE-Oa 

1.948 £-38 

1.548E-07 

1.479E-01 

6.3k3£-07 

S.662E-08 

) 

.. 

4.800E*03 

5.995E-07 

2.568E-01 

1.722E-08 

1.551E-37 

2.062E-07 

1.368E-01 

8.296E-07 

9.927E-08 



<-.900£<'03 

8.a93£-07 

2.804E-01 

2.869E-08 

1.140E-36 

2.682E-0T 

1.253E-01 

1.069E-06 

l.lllE-07 


S.00dE»a3 

1.076E-06 

3.031E-01 

4.4 73E-08 

7.730E-36 

3.414E-07 

1.116E-01 

1.352E-06 

1.216E-07 

I 


S.ldOE»03 

1.910E-06 

3.246E-01 

7.4S1E-08 

4.896E-35 

4.263E-0T 

1.022E-01 

1.680E-06 

1.306E-97 


5.200E»03 

1.829E-06 

3.447E-01 

1.164E-07 

2.S82E-34 

5.229E-07 

9.12SE-02 

2.052E-06 

1.378E-07 



5.3aoE«'03 

2.33SE-06 

3.633E-01 

1.781E-07 

1.S85E-33 

6.318E-07 

8.091E-02 

2.465E-06 

1.432E-07 



S.400E*a3 

2.961E-06 

3.802E-01 

2.672E-07 

8.159E-33 

7.533E-07 

7.134E-02 

2.91SE-06 

1.47CE-0T 



5.800E*03 

3.726E-06 

3.934E-01 

3.934E-07 

3.940 E-32 

8.881E-0T 

6.260C-02 

3.394E-06 

1.493E-07 

? I 


s.6oaE*r' 

9.638E-08 

4.089E-31 

S.6S2E-07 

1.788E-31 

1.03 BE- 06 

5,474E'02 

3.B93E-06 

1.505E-07 

I ' 


5.700E«. 

S.792E-08 

4.208E-01 

8.0S8E-07 

7.636E-31 

1.203E-06 

4.T74E-02 

4.404E-06 

1.509E-07 

I 


5.800E»03 

7.173E-04 

4.313E-01 

1.122E-06 

3.074E-30 

1.388E-06 

4.1S6F-02 

4.915E-06 

1.506E-07 

.4 


5.900E*03 

8.8S9E-06 

4.4O4E-01 

1.S37E-06 

1.171 E-29 

1.593E-06 

3.624E-02 

5.4tSF 06 

l.SOlE-07 


6.00UE*03 

1.090E-05 

4.483E-01 

2.069E-06 

4.221 £-29 

1.823E-06 

3.142E-02 

5.896fc-C6 

1.494E-07 



6.100E*03 

1.339E-0S 

4.SS2E-01 

2.742E-08 

1.445 £-28 

2.080E-06 

2.733E-02 

6.349E-00 

1.487E-07 



6.200E»03 

1.692E-0S 

4.411E-01 

3.S80E-08 

4.704E-28 

2.369E-06 

2.380E-02 

6.769E-06 

1.48lE-0T 

4 


6.300E*03 

2.010E-OS 

4.662E-0t 

4.610E-06 

1.461 E-27 

2.694E-06 

2.075E-02 

7.1S0E-06 

1.477E-07 



6.400E»03 

2.9S7E-0S 

4.706E-01 

9.8S8E-06 

4.340 E-27 

3.060E-09 

1.812E-02 

7.490E-06 

1.476E-07 



6.SOOE*03 

2.997E-0S 

4.74SE-01 

7.3S3E-08 

1.236E-26 

3.472E-06 

1.S86E-C2 

7.788E-06 

1.477E-07 


6.600E*03 

3.6S0E-05 

4.778E-01 

9.124E-08 

3.3S1E-26 

3.935E-06 

I.391E-02 

8.044E-06 

1.4S2E-07 

3 


6.700£*03 

9.437E-0S 

4.808E-01 

1.120E-09 

8.9U7E-26 

4.456E-04 

1.224E-02 

8.259E-06 

1.490E-07 

f 

'i 

6.800£*03 

S.38SE-0S 

4.834E-01 

1.382E-09 

2.263E-25 

5.042E-06 

I.079E-02 

B.435E-06 

1.501E-07 

4 


6.900£*03 

6.52SE-05 

:.SS8E-01 

1.640E-0S 

5.559E-25 

5.701E-06 

9.545E-03 

8.574E-06 

1.516E-07 

I 


7.000E»03 

7.89t£-0$ 

4.880E-01 

1.9S7E-05 

1.322E-24 

6.442E-06 

3.467E-03 

8.678E-06 

1.535E-07 

■f 

- 

7.100E»03 

9.S28E-05 

4.901E-01 

2.317E-05 

3.047E-24 

7.277E-06 

7.533E-03 

8.749E-06 

1.556E-07 



7.200E*03 

1.149E-04 

4.921E-01 

2.722E-0J 

6.8I9E-24 

8.218E-06 

6.724E-03 

8.790E-06 

1.586E-07 

M 


7.300£»03 

1.382E-04 

4.942E-01 

3.174E-05 

1.484E-23 

9.278E-06 

6.02IE-03 

4.806E-06 

1.619E-07 

4 


7.400E*03 

1.661E-04 

4.962E-01 

3.876E-03 

3.14SE-23 

1.047E-05 

S.410E-03 

8.799E-06 

1.657E-07 

1 

Ji 

i 

% 

-• 

7.50C£<03 

1.992E-04 

4.984E-01 

4.230E-0S 

6.499E-23 

1.182 E-OS 

4.S27E-03 

8.773E-06 

1.700E-07 


7.600£»03 

2.38SE-04 

S.OOtfe-Ol 

4.840E-0S 

1.311E-22 

1.333E-05 

4.413E-03 

■*.7i3E-06 

1.750E-07 

“ 

7.700£*OJ 

2.851E-04 

9.034E-01 

9.910E-05 

2.588E-22 

1.504E-05 

4.0ME-03 

8.614E-06 

1.806E-07 


7.800E»03 

3.399E-04 

9.062E-01 

8.242E-05 

5.002E-22 

1.695E-0S 

3.6S3E-03 

S.631E-06 

1.86BE-07 

1 


7.900E*03 

4.''43£-04 

S.094E-01 

7.04-E-05 

9.4S4E-22 

1.909E-05 

3.342E-03 

S.577E-06 

1.936E-07 

5 


8.00<JE»03 

4.7>6E-04 

9.129E-01 

7.973E-05 

1.767E-21 

2.14SE-05 

3.070E-03 

8.530E-06 

2.011E-07 



8.200E*03 

6.685F-04 

S.212E-01 

9.944E-05 

5.893E-21 

2.709E-05 

2.629E-03 

8.466E-06 

2.I79E-07 

1 

1 
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Table II. 

• Continued. 




i 

I 




P/PO * 

:>.03E+01 






c 

c* 

f ♦♦ 

c- 

c- 

CO* 

co> 

C2 

T 


0. 

0* 

0. 

0. 

3. 

0. 

1 .0U0L4-00 

C. 

1.0006^02 \ 

' 

0* 

0. 

0. 

0. 

7.8516-66 

0. 

1.0006*00 

0. 

2.0006*02 i 


0. 

0. 

0. 

0. 

3.2I4E-41 

2.CT0E-81 

1 .0006*^00 

0. 

3.0006*02 

y 

0* 

0« 

0. 

0. 

6. 7« 56-29 

7.4656-6) 

1 .OOOE^OO 

0. 

4.0006*02 

1 

0. 

0. 

0. 

0. 

1.7526-21 

1.7996-48 

1 .0006*00 

0. 

5.000E^02 

6.439E-81 

E.529F-82 

0. 

0. 

1.5066-16 

2.9756-40 

1.0006*00 

0. 

6.00r,t^02 


♦.57 5E-67 

5.318E-69 

0. 

0. 

3.1386-13 

2 3826-34 

l.OOOc^OO 

1. 3286-93 

7.0006402 

1 ^ 

4.517E-57 

4.135E-60 

0. 

O' 

1.4456-10 

l.t'IOE-iO 

l.OOOE^OO 

2. 7816-79 

8.0006*02 

f 

3.1»4E-50 

V.745E-55 

0. 

« 

3.9616- 'o 

6 86-29 

l.0006«^00 

9.1016-70 

9.0006402 


7.514E-»5 

3.315E-51 

0. 

^ • 

4.95T6-U3 

7.9436-28 

1.0006*00 

1.8l9E-e2 

1.000E403 


1.868E-43 

4.575E-48 

0. 

5.3076-79 

3.8886-07 

6.3476-27 

1 . 0006*00 

l.o776-5b 

1.1006*03 


8.61SE-37 

1.900E-45 

0. 

1 ■046-70 

2.1S8£-06 

3.5356-26 

l.oaor^oo 

1.5636-5 1 

1.2006*03 


t.038E-33 

3.136E-43 

0. 

2.9266-63 

9.1795-06 

1.55 26-25 

1.0006400 

2.52*6-47 

1.3006*03 


4.961E-31 

2.50^E-41 

0. 

4.4676-57 

3.1696-05 

5.4506-25 

1.0006400 

I.016E-43 

1,4006*03 


1.002E-28 

1.121E-39 

2.564E-95 

1.0206-51 

9.2616-05 

1.6206-24 

9.9996-01 

1 . *586-4 J 

1.5006*03 

V 

1.043E-26 

3.126E-38 

1.091E-91 

4.9886-47 

2.36 36-04 

4.2026-24 

9.99o^-01 

7.3696-38 

I.600E403 

J 

6.291E-25 

5.913E-37 

1.747E-88 

6.8346-43 

5-3916-04 

9. 7906-24 

9.9926-01 

1.9076-35 

1,7006*03 


2.438E-23 

8.643e-36 

1.413E-85 

3.0376-:9 

1.1216-03 

2. 20 36-23 

9.983C-01 

2.6C1E-33 

1.800E403 


6.286E-22 

3.153E-34 

6.1356-82 

1.6866-36 

2.1546-03 

1.5086-22 

9. 9686-01 

2.2086-31 

1.9006*03 


1.184E>20 

2.095E-32 

7.947E-78 

1.9066-34 

3.3716-09 

2.2196-21 

9.942E-01 

1,1776- 29 

2.0006*03 


1.688E-19 

1.048E-30 

5.255E-74 

1.2266-22 

6.5666-03 

2.8326-20 

,9016-01 

4.296E-28 

2.1306*03 


1.8S9E-18 

3.724E-2S 

1.6096-70 

5.3076-31 

1.0596-02 

2.9086-19 

9.8416-01 

1.1296-26 

2.2006*03 


1.713E-17 

9. 79oE-28 

2.4795-67 

1.6466-29 

1.6346-02 

2.4456-18 

9.7556-01 

2.232E-2S 

2.300E403 : 


1.292E-18 

1.965E-29 

2. 3865-64 

2.8166-28 

2.4246-02 

1.7236-17 

9.63*6-0) 

3. <.336-24 

2.400E403 


8.280£'16 

3.100E-25 

1.032t-tl 

6.6486-27 

3.4716-02 

1.0386-16 

9.4786-01 

4.2346-23 

2,5006*03 


4.S96E-13 

3.987E-24 

3.179E-59 

9.7936-26 

4.8136-02 

5.4456-16 

9.2746-91 

4.2926-2 2 

2.600E403 


2.24 3E-I4 

4.222E-23 

6.**57c-^7 

1.1456-24 

6.4796-02 

2.52U-15 

9.0246-01 

3.6526-21 

2.7006*03 


9.7»0i-14 

3.816E-22 

9.0106-55 

1.1196-23 

8.4896-02 

1.0446-1* 

8.719E-01 

2.5566-20 

2.800E>03 


3.829E-I3 

2.955E-2J 

8.9876-53 

9.2476-23 

1.0856-01 

3.9066-14 

8.3616-01 

1.6776-19 

2.900E403 


1.368E'12 

1.9986-20 

fc.628c-51 

6.6136-22 

1.3536-01 

1.3346 -13 

7.9526-01 

9.3196-19 

3.00US403 


4.491E-12 

1.1966-19 

3.7236-49 

4.1396-21 

1.6516-01 

1>0C- 13 

7.4956-01 

‘♦•oioe -18 

3.1006*03 


1.368E'U 

6.411E-19 

1.6345-47 

2.2946-20 

1.9736 -Cl 

1.2206-12 

6,9976-01 

2.0526-17 

3.2306*03 

3.867E-I1 

3. 1086-18 

5.737E-46 

1.1336-19 

2.3126-01 

3.3156-12 

6.4706-01 

8.2956-17 

3.5006*03 


1.02SE*10 

1.37SE-17 

1.443E-44 

5.0996-19 

2.6606-01 

8.4566-12 

5.9236-01 

3.0716-16 

3.4006*03 

■ 

2.577E-10 

5.60IE-17 

3.91 3E-43 

2.0826-18 

3.0096-01 

2.0356-11 

5.369t-01 

1.0496-15 

3.500E40S 


6.t23E'10 

2.ll5E-le 

7.3706-42 

7.8026-18 

3.3486-01 

4.6456-11 

4.820E-01 

3.3306-15 

3.600E403 ^ 


X.383E'09 

7*<»53c- 

1.55fE-40 

2.7026-17 

3.6716-01 

1.0106-10 

4.2876-0) 

9.36 76-15 

3.7006*03 


2.998E-09 

2.468E-15 

2.032E-39 

8.7026-17 

3.9716-01 

2.1026-10 

3. 7796-01 

2. 7526-14 

3.600E403 


9.228E-09 

7.717E-15 

2. 4746-38 

2.6216-16 

4.2436-01 

4.2026-10 

3.3046-01 

7.2996-14 

3.900E403 

\ 

1.244E'0S 

2.291E-14 

3.130E-37 

7.4226-16 

4.4836-01 

8.0966-10 

2,8676-01 

1.0346-13 

4.0006*03 


2.411E-08 


3.2866-36 

1.9056-15 

4.6896-01 

1.5096-09 

2.4706-01 

4.40b6-l 3 

4,)00E*03 j 


4.522E-08 

1.758E-13 

3.1196-35 

5.0386-15 

4.8626-01 

2.7296-09 

2.1156-01 

1.0166-12 

4.2006*03 1 


8.247E-08 

4. 5846-13 

2 • 7046-34 

1.2186-14 

5.0036-01 

4,8036-09 

1.8016-01 

2.23&E-12 

4.300E403 : 


I.466E-07 

1.I53E-12 

2. loOE-33 

2.8166-14 

5.1116-01 

6.2436-09 

1.5266-01 

4.8516-12 

4.4006*03 


2.546E-07 

2.80dE>12 

1.5946-32 

6.2 506-14 

5.1926-01 

1. 3036-08 

1.2886-01 

1.0136-11 

4.500E403 1 


4.331E>07 

6.6376-12 

1.094E-31 

1.3366-13 

5.2496-01 

2.2746-08 

1.0836-01 

2.0596-11 

4.600E403 


7.227E-07 

1.526E-11 

7.0296-31 

2.7566-13 

5.2856-01 

3.bt>8E-0B 

9.0806-02 

4.0926-11 

4.7006*03 


1.18SE-06 

3.4226-11 

4. 2416-30 

5.5116-13 

5.3^46-01 

5-8156-08 

7.5956-03 

7.9o3fc-U 

4.B00E403 i 


1.914E-06 

7.4956-11 

2.4136-29 

1.0706-12 

5.3J9E-01 

9.072P-08 

6,3436-02 

1.5226-10 

4.V00E403 


3.0^6E-06 

1.605E-10 

1.298c- 28 

2.0256-12 

5.3046-01 

1.3956-07 

5.2916-02 

2.8f >E-10 

5.0006*03 


4.789E-06 

3.374E-10 

6.6226-28 

3.7396-12 

5.2906-01 

2.U 36-07 

4.4126-02 

5.2946-10 

5.100E403 

' 

7.423E-06 

6.935E-10 

3.2086-27 

6. 7586-12 

5,27 26-01 

3. I57E-C7 

3.6806-02 

9.6c66-10 

5.200E403 


1.138E-05 

1.397E-09 

1.4786-26 

U1986-11 

5.2516-01 

4.6546-07 

3.07ir-02 

l. 74J6-09 

5.3006*03 

> 

1.727E-05 

2.759E-09 

4.4796-26 

2.0066-11 

5.2286-01 

6.7686-07 

2.5676-02 

3. 104E-09 

5.4006*03 > 

, ^ 

2.592E-05 

5.3406-09 

2.7056-25 

3.5766-11 

5.2056-01 

9.7096-07 

2. 1496-02 

5.4646-09 

5.5006*03 


3.852E-05 

1.013E-08 

1.074E-24 

9.0446-11 

5.1836-0] 

1.3746-06 

1.6036-02 

9.5056-09 

5.600E403 


5.66 8E-05 

1.882E-08 

4.0766-24 

1.0096-10 

5.1626-01 

1.9186-06 

1.5176-02 

1.6346-08 

5.7006*05 


8.258E-05 

3.427E-08 

1.4736-23 

1.9656-10 

5.1436-01 

2.5406-06 

1.2806-02 

^.7786-08 

5.800E403 


l. 192E-04 

6.114E-08 

5.0766-23 

2.7186-10 

5.1256-01 

3. 5846-06 

1. 0836-02 

-i.:*67E-oe 

5*9J0F^03 


1.704E-04 

1.069E-07 

1.9726-22 

4.3946-10 

5.1086-01 

4.8016-06 

9.2016-03 

V. 7496-08 

6.000E403 


2.4i4E-04 

1.832E-07 

5. 2645-22 

7.0376-10 

5.09' 6-01 

0.3*76-06 

7.8426-03 

1. 2726-07 

6.1006403 


3.389E-04 

3. 0796-07 

1.5836-21 

1.1176-09 

5.0806 >01 

8.2346-06 

6.7086-03 

2.0626-07 

6.2006*03 


4.715E-04 

5.0786-07 

4.5936-21 

1.7576-09 

5.06 86-01 

1.0686-05 

5.7586-03 

3.304E-07 

6.3006403 


6.503E-04 

8.224E-07 

1.2776-20 

2.7406-09 

5.0566-01 

I. 3616-05 

4.9516-03 

5.231E-07 

6.400E403 ^ 


8.890E-04 

1.309E-06 

3.4185-20 

4*2366-09 

5.0446-01 

I. 71 46-05 

4.2896-03 

8. 1846-07 

6,5006*03 S 


1.205E-03 

2.0486-06 

a. 8226-20 

6.4946-09 

5.0326-01 

2.1376-05 

3.7216-03 

1.2656-06 

6.6006*03 


1.620E-03 

3.152E-06 

2.199c- 1® 

9.8686-09 

5.0206-01 

2. 6386-05 

3.2406-03 

1.9346-06 

6.700e-*03 


2.1f9E-03 

4.77'E-06 

5.3C -6-19 

1.4876-08 

5.0076-01 

3.2236-05 

2.8306-03 

2.9206-06 

6.800E403 ‘ 


2.85SE-03 

7.127E-06 

1.2376- 10 

2.2226-08 

4.9926-01 

3.9026-05 

2.4796-03 

4.3586-06 

6.9006*03 


3.744E-03 

1.048E-05 

2.6006-10 

3.2916-08 

4.9746-01 

4.6816-05 

2.1796-03 

6.4286-06 

7.0006*03 


4.870E-03 

1.518E-05 

6.1316-18 

4.8356-08 

4.9546-71 

5.566E-0S 

1.920E-03 

9. 3686-06 

7,1006*03 


6.284E-03 

2.’68E-05 

1.3136- 

7,0456-08 

4.9296-01 

6.5616-05 

1 .6956-03 

1.3496-05 

7.2006*03 


8.044E-03 

3.055E-05 

2.724c-. ■ 

1.0186-07 

4.9006-01 

7.6686-05 

1.5026-03 

1 .9186-05 

7.300E403 - 


1.02 lE-02 

4.244E-05 

5.5026-17 

1.4506-07 

4.8646-01 

8. 8676-05 

1.3336-03 

2.f'94E-05 

7.4006*03 


1.286E-02 

5.818F-05 

1.0036-16 

2.0706-07 

4.8226-01 

1.0226-04 

1.1856-03 

3.7356-05 

7.5006*03 


1.606E-02 

7. 8726-05 

2.0775-16 

2.9126-07 

4.7716-01 

l. 1656-04 

1.055E-03 

5.1096-05 

7.600E 405 


1.988E-02 

1.05U--04 

3.8896-16 

4.0586-07 

4.7116-01 

1.3186-04 

9.4046-04 

6.8936-05 

7.70064 


2.440E-02 

1.386E-04 

7.1136-16 

5.6016-07 

4.6416-01 

1.4796-04 

8.3896-04 

9. 1686-05 

/-80064v. 


2.968E-02 

1.805E-04 

1.2726-15 

7,6516-07 

4.5586-01 

1.6486-04 

7.4876-04 

1.2" 16-04 

7.9006405 


3.578E-02 

2.323E-04 

2.2286-15 

1.0346-06 

4.4646-01 

1.8236-04 

6,6836-04 

1.5506-04 

6.0006403 » 


S.05 3E-02 

3.714E-04 

6.4406-15 

1.8226-06 

4.2356-01 

2. 1846-04 

5.3176-04 

2.4616-04 

8.2006403 
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Table II. ~ Continued. 




T 

E- 

0 

0* 

0** 

0- 

02 

02* 

02- 

J 

•.4oaE*ui 

9.182E-04 

5.309E-Q1 

1.2406-04 

1.8396-20 

3.3886-05 

2.2666-03 

8.4686-06 

2.3676-07 


•.fc00E*03 

1.2406 -03 

S.422E-01 

1.5406-04 

5.5326-20 

4.1926-05 

1.9876-03 

8.5536-06 

2.5696-07 


•.800E«03 

1.6496-03 

5.544E-01 

1.9096-04 

1.6056-19 

5.1206-05 

1.7406-03 

8.7276-06 

2.7756-07 


9.000E»0i 

2.1436-03 

5.6726-01 

2.3666-04 

4.5096-19 

6.1626-05 

1.5726-03 

8.9866-06 

2.9746-07 


9.200E»U3 

2.7416-03 

5.7986-01 

2.9286-04 

1.2316-18 

7.3006-05 

1.4126-03 

9.3216-06 

3.1556-07 


9.900E»03 

3.44TE-03 

5.9186-01 

3.6186-04 

3.2686-18 

8.5136-05 

1.2726-03 

9.7196-06 

3.3076-07 


9.603E*0} 

4.2656-03 

6.027E-01 

4.4606-04 

8.4476-18 

9.7756-05 

1.1486-03 

1.0176-05 

3.4246-07 


9.800E*03 

5.2026-03 

6.1236-01 

5.4806-04 

2.1256-17 

1.1066-04 

1.0866-03 

1.0666-05 

3.5036-07 

7 

l.000E*d9 

6.2626-03 

6.2046-01 

6.7 076-04 

5.2066-17 

1.23 66-04 

9.3536-04 

1.1*76-05 

3.5446-07 

0 

1.02bE»09 

7.4536-03 

6.2706-01 

8.1726-04 

1.2426-16 

1.3646-04 

8.4626-04 

1.1716-05 

3.5506-07 


1.090E»a9 

8.7806-03 

6. 322E-01 

9.9086-04 

2.8846-16 

1.4916-04 

7.6196-04 

1.2266-05 

3.5266-07 


l.M0E*09 

1.0256-02 

6.362E-01 

1.1956-03 

6.5266-16 

1.6156-04 

6.8796-04 

1.2826-05 

3.4786-07 


1.080F*U9 

1.187E-02 

6.390E-01 

1.4146-03 

1.4396-15 

1.7366-04 

6.2156-04 

1.3386-05 

3.4096-07 


1.1U0E»09 

1.3656-02 

6.4096-01 

1.7136-03 

3.0976-15 

1.8546-04 

5.6196-04 

1.3966-05 

3.3276-07 

.c- 

■' • 

1.120E*09 

1.5606-02 

6.420E-01 

2.0346-03 

6.503E-15 

1.9686-04 

5.0876-04 

1.4536-05 

3.2336-07 

1. 180E*09 

1.7736-02, 

6.4246-01 

2.4056-03 

1.3346-14 

2.0786-04 

4.6116-04 

1.5116-05 

3.1336-07 


1.160E*34 

2.0036-02 

6.4226-01 

2.8286-03 

2.6766-14 

2.1856-04 

4.1856-04 

1.5696-05 

3.0286-07 


1.180E*04 

2.2536-02 

6.4156-01 

3.3116-03 

5.2546-14 

2.2886-04 

3.805E-U4 

1.6286-05 

2.9196-07 


1.2QOE»04 

2.5236-02 

6.4026-01 

3.8596 -03 

1.0106-13 

2.3876-04 

3.4646-04 

1.6866-05 

2.8106-07 

] 

1.220E»04 

2.8136-02 

6.3866-01 

4.4786-03 

1.9046-13 

2.4826-04 

3.1586-04 

1.7446-05 

2.7006-07 

• 

1.240E*04 

3.1256-02 

6. 3666-01 

5.1746-03 

3.5226-13 

2.5726-04 

2.8846-04 

1.8026-05 

2.5916-07 


l.260E*U4 

3.4586-02 

6.142E-01 

5.9536-03 

6.3976-13 

2.b58E-04 

2.6376-04 

1.8606-05 

2.4836-07 


1.280E*04 

3.8136-02 

6.314E-01 

6.8246-03 

1.1426-12 

2.7406-04 

2.4156-04 

1.9176-05 

2.3766-07 


1.300E*04 

4.1906-02 

6.2846-01 

7.7926-03 

2.0046-12 

2.8176-04 

2.2136-04 

1.9746-05 

2.2726-07 

''' 

1.320E404 

4.5906-02 

6. 2496-01 

8.8666-03 

3.4636-12 

2.8886-04 

2.0816-04 

2.0306-05 

2.1696-07 

•& 

1.340E404 

5.0136-02 

6.2126-01 

1.0056-02 

5.8926-12 

2.9546-04 

1.8666-04 

2.0856-05 

2.0696-07 


1.3&UE*04 

5.4606-02 

6.172E-01 

1.1366-02 

9.8766-12 

3.0156-04 

1.7166-04 

2.1336-05 

1.9716-07 


1.180E4Q4 

5.9296-02 

6.128E-01 

1.2796-02 

1.6336-11 

3.0696-04 

1.5796-04 

2.1916-05 

1.8756-07 


l.400E*il4 

6.4216-02 

6. 0816-01 

1.4366-02 

2.6646-11 

3.1186-04 

1.4546-04 

2.2416-05 

1.7826-07 


1.420E»Q4 

6.9376-02 

6.0316-01 

1.6086-02 

4.2906-11 

3.1616-04 

1.3406-04 

2.2906-05 

1.6916-07 

4 

1.440E4I14 

7.4746-02 

5.9776-01 

1.7946-02 

6.8246-11 

3.1976-04 

1.2356-04 

2.33 76-05 

1.6026-07 


1.460E404 

8.0346-02 

5.9216-01 

1.9966-02 

1.0726-10 

3.2276-04 

1.1396-04 

2.3816-05 

1.5176-07 


1.480E»04 

8.6166-02 

5.3616-01 

2.2156-02 

1.6666-10 

3.2506-04 

1.0506-04 

2.4236-05 

1.4336-07 


1.90UE*U4 

9.2206-02 

5.7986-01 

2.4516-02 

2.5616-10 

3.2676-04 

9.6866-05 

2.4626-05 

1.3536-07 

•• 

US20E»04 

9.8446-02 

5.7326-01 

2.7056-02 

3.8946-10 

3.2 7 76-04 

8.9356-05 

2.4986-05 

1.2756-07 


I.S40E404 

1.0496-01 

5.6626-01 

2.9776-02 

5.8606-10 

3.2816-04 

8.2416-05 

2.5316-05 

1.1996-07 


1.S60E404 

1.1156-01 

5.5896-01 

3.2696-02 

8.7326-10 

3.2786-04 

7.6006-05 

2.5596-05 

1.1266-07 


1.S80E4Q4 

1.1836-01 

5.5136-01 

3.5806-02 

1.2896-09 

3.2696-04 

7.0066-05 

2.5846-05 

1.0566-07 

s' 

I.600E404 

1.2536-01 

5.434E-01 

3.9116-02 

1.8856-09 

3.2536-04 

6.4576-05 

2.6056-05 

9.6846-08 

* 

1.620E404 

1.3256-01 

5.351E-01 

4.2626-02 

2.732 6-09 

3.2316-04 

5.9476-05 

2.6226-05 

9.2356-08 

hi 

1.MOE404 

1.3986-01 

5.2656-01 

4.6336-02 

3.9266-09 

3.2036-04 

5.4756-05 

2.6336-05 

8.6126-00 


I.M0E404 

1.4736-01 

5.1776-01 

5.0256-02 

5.5946-09 

3.1696-04 

5.0366-05 

2.6406-05 

0.0166-08 


1.680E404 

1.549S-01 

5.0856-01 

5.4376-02 

7.9076-09 

3.1296-04 

4.6296-05 

2.6426-05 

7.4476-08 

* 

I.T00E404 

1.6246-01 

4.9916-01 

5.6706-02 

1.1096-08 

3.0846-04 

4.2526-05 

2.6396-05 

6.9046-08 


I.T29E404 

1.7046-01 

4.8936-01 

6.3236-02 

1.5436-08 

3.0336-04 

3.9016-05 

2.6316-05 

6.3886-08 


1.740E404 

1.7846-01 

4.7936-01 

6.7966-02 

2.1326-08 

2,9786-04 

3.5766-05 

2.6186-05 

5.8976-08 


1.T60E4U4 

1.8646-01 

4.6916-01 

7.2876-02 

2.9246-08 

2.9176-04 

3.2746-05 

2.5996-05 

5.4336-08 

t 

1.780E404 

1.9456-01 

4.5866-01 

7.7976-02 

3.9826-08 

2.8536-04 

2.9946-05 

2.5756-05 

4.9936-08 


1.800E404 

2.0266-01 

4.4796-01 

8.3256-02 

5.3866-08 

2.7846-04 

2.7356-05 

2.5466-05 

4.5806-08 

: 

1.S20E404 

2.1086-01 

4.3706- 01 

8.8696-02 

7.2376-08 

2.7126-04 

2.4946-05 

2.5116-05 

4.1906-08 


1.S40E404 

2.1906-01 

4.2606-01 

9.4296-02 

9.6616-08 

2.6376-04 

2.2 726-05 

2.4726-05 

3.8256-08 

i 

1.860E404 

2.2736-01 

4.1486-01 

1.0006-01 

1.2826-07 

2.5596-04 

2.0666-05 

2.4286-05 

3.4836-08 


1.880E4Q4 

2.3556-01 

4.0346-01 

1.0596-01 

1.6906-07 

2.4796-04 

1.8776-05 

2.3 796-05 

3.1656-08 


1.9006404 

2.4376-01 

3.9196-01 

1.1196-01 

2.2166-07 

2.3966-04 

1.7026-05 

2.3266-05 

2.8686-08 


1.9206*04 

2.5196-01 

3.8046-01 

1.1806-01 

2.8886-07 

2.3126-04 

1.5416-05 

2.2696-05 

2.5936-08 


1.9406*04 

2.6016-01 

3.6886-01 

1.2426-01 

3.7436-07 

2.2266-04 

1.3936-05 

2.2096-05 

2.3396-06 


1.9606*04 

2.6826-01 

3.5726- 01 

1.3046-01 

4.8246-07 

2.1406-04 

1.2S76-05 

2.1456-05 

2.1046-06 


1.9806*04 

2.7626-01 

3.4566-01 

1.3676-01 

6.1856-07 

2.0536-04 

1.1336-05 

2.0786-05 

1.8886-08 


2.0006*04 

2.8416-01 

3.3406-01 

1.4306-01 

7.8896-07 

1.9666-04 

1.0196-05 

2.0096-05 

1.6916-08 


2.0206*04 

2.9206-01 

3.2246-01 

1.4946-01 

1.0016-06 

1.88 06-04 

9.1486-06 

1.7386-05 

1.5106-08 


2.0406*04 

2.9976-01 

3.1096-01 

1.5576-01 

1.2646-06 

1.7946-04 

8.202E-0( 

1.8656-05 

1.3456-08 


2.0606*04 

3.0736-01 

2.9956-01 

1.6206-01 

1.5896-06 

1.7086-04 

7.3416-06 

1.7916-05 

1.1966-08 


2.0806*04 

3.1486-01 

2.8836-01 

1.6836-01 

1.9886-06 

1.6256-04 

6.5606-06 

1.7176-05 

1.0606-08 


2.1006*04 

3.2216-01 

2.7726-01 

1.7456-01 

2.4766-06 

1.5426-04 

5.8536-06 

1.6426-05 

9.3836-09 


2.1206*04 

3.2936-01 

2.6636-01 

1.8076-01 

3.0706-06 

1.4626-04 

5.2146-06 

1.5676-05 

8.2836-09 


2.1406*04 

3.3636-01 

2.5556-01 

1.8676-01 

3.7916-06 

1.3836-04 

4.6386-06 

1.4926-05 

7.2976-09 


2.1606*04 

3.4316-01 

2.4506-01 

1.9276-01 

4.66:- -06 

1.3076-04 

4.1196-06 

1.4196-05 

6.4146-09 


2.1B0E*04 

3.4986-01 

2.3476-01 

1.9866-01 

5.7086-0t> 

1.23 36-04 

3.6536-06 

1.3466-05 

5.6276-09 


2.2006*04 

3.5626-01 

2.2476-01 

2.0436-01 

6.963 6-06 

1.1616-04 

3.2366-06 

1.2756-05 

4.9266-09 


2.220E*04 

3.6256-01 

2.1496-01 

2.0996-01 

8.4626-06 

1.0926-04 

2.8626-06 

1.2056-05 

4.3056-09 


2.240E*04 

3.6866-01 

2.0546-01 

2 1546-01 

1.0256-05 

1.0266-04 

2.5296-06 

1.1386-05 

3.7566-09 


2.2606*04 

3.7456-01 

1.9626-01 

2.2076-01 

1.2366-05 

9.6286-05 

2.2326-06 

1.0726-05 

3.2716-09 


2.2806*04 

3.8016-01 

1.8736-01 

2.2586-01 

1.4866-05 

9.0236-05 

1.9676-06 

1.0096-05 

2.8446-09 


2.3006*04 

3.8566-01 

1.7866-01 

2.3086-01 

:. 7806-05 

8.4476-05 

1.7336-06 

9.4816-06 

2.4706-09 


2.3206*04 

3.9096-01 

1.7036-01 

2.3566-01 

2.1266-05 

7.8966-05 

1.5246-06 

8.6976-06 

2.1426-U9 


2.3406*04 

3.9596-01 

1.6236-01 

2.4036-01 

2.5316-05 

7.3796-05 

1.3406-06 

8.3396-06 

1.8556-09 


2.3606*04 

4.0086-01 

1.5466-01 

2.4486-01 

3.0036-05 

6.8876-05 

1.1776-06 

■». 8066-06 

1.6046-09 


2.3806*04 

4.0556-01 

1.4726-01 

2.4906-01 

3.5536-05 

6.4226-05 

1.0346-06 

..2996-06 

1.3866-09 


2.4006*04 

4.1006-01 

1.4016-01 

2.5326-01 

4.1906-05 

5.9856-05 

9.0716-07 

6 96-05 

1,1976-09 


2.4206*04 

4.1436-01 

1.3336-01 

2.5716-01 

4.9296-05 

5.5736-05 

7.9566-07 

6. .646-06 

1.0336-09 


2.4406*04 

4.1846-01 

1.2686-01 

2.6096-01 

5.7816-05 

5.1866-05 

6.9756-0/ 

5.9346-06 

8.902:- 10 


2.4606*04 

4.2236-01 

1.2066-01 

2.6456-01 

6.762 6-05 

4.8236-05 

6.1136-07 

5.5306-06 

7.6696-10 

A 

2.4806*04 

4.2606-01 

1.1466-01 

2.6 796-01 

7.8886-05 

4.4846-05 

5.3576-07 

5.1496-06 

6.6046-10 


2.5006*04 

4.2966-01 

1.0906-01 

2.7116-01 

9.1796-05 

4.1666-05 

4.6936-07 

4.7916-06 

5.6856-10 
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Table II. ' Continued. 


r 

C* 

C6* 

C- 

C3 

CQ6 

C02 

C2 

T 

6.870E-02 

$.S82E-09 

1.7326-16 

3.039E-06 

3.9566-01 

2.5683-06 

6.2116-06 

3.5576-06 

8.6006603 

S.940E-02 

8.398E-0^ 

6.3733-16 

6.8756-06 

3.6256-01 

2.9003-06 

3.3116-06 

5.083E-0"* 

8.6006603 

1.133E-01 

1.182E-03 

1.0663-13 

7.377E-06 

3.2626-01 

3.2233-06 

2.5786-06 

5.5196-06 

8.800E603 

I.379E-01 

1.618E-93 

2.3723-13 

1. 0616-05 

2.8796-01 

3.518E-0< 

1.9856-06 

8. 1006-06 

9.000E603 

1.62SE-01 

2.1S1E-03 

5.1575-13 

1.6553-05 

2.6956-01 

3.7603-06 

1.509 6- 06 

9.;55E-J6 

9.2006603 

I.860E-01 

2.785E-33 

1.0783-12 

1.9113-05 

2.1246-01 

3.9503-06 

1.1366-Oh 

2.0296-03 

9. 6006603 

2.076E-01 

3.523E-03 

2.1T6E-12 

2.616E-05 

1.7866-01 

6.0363-06 

8.6256-05 

1.0836-03 

9.500E603 

2.286E-01 

9.3t7E-03 

6. 2676- 12 

2. 9686-05 

1.6823-01 

6. 1703-06 

6.2026-05 

1.0983-03 

9.8006603 

2.929E-0V 

5.319E-03 

8.0513-12 

3.696E-05 

1.2183-01 

6.2066-06 

6.5366-05 

1.0796-03 

1.0006606 

2.S84E-01 

8.381E-03 

1.685E- 11 

6.065E-05 

9.9603-02 

6.2036-06 

3.2996-05 

1.0366-03 

1.0206606 

2.e73E-01 

7.555E-03 

2. 6726-11 

6.S86E-05 

8.0766-02 

6.1676-06 

2,3953-05 

9.7236-06 

1.0606606 

2.758E-01 

8.845E-33 

6.6966- 11 

5.107E-05 

6.5656-02 

6. 1056-06 

1.7373-05 

9.00U-06 

1.0606606 

2.82 3E*Ol 

l.02SE-"2 

8.0756-11 

5.608E-05 

5.3006-02 

6.0256-06 

1.2623-05 

8.2366-06 

1.080E606 

2.870E-01 

l.l78E-02 

1.3606-10 

e.OSSE-05 

6.2956-02 

3.9326-06 

9.1963-03 

7.6t9E-06 

1.1006606 

2.9O2E-01 

l.343f-0J 

2.2693-10 

*^.537E-05 

3.6856-02 

3,8303-06 

6.7253-06 

6.730E-0-. 

1.120E606 

2.921S-01 

1.521E-02 

3.651E-10 

6.961E-05 

2.8663-02 

3.7226-06 

6.9503-06 

6.0363-06 

1.1606606 

2.930E-01 

1.712E-02 

5. 62 93-10 

7.3596-05 

2.3163-02 

3.6116-06 

3.6673-06 

5.3923-06 

1.1606606 

2.93:E-01 

1.918E-32 

O.ljlV-lO 

7.7306-05 

1.8963-02 

3.6996-06 

2.7073-06 

6.8063-06 

1.180E606 

2.923E-01 

2.139E-0; 

l.tl7e-09 

8.0766-05 

1.5563-02 

3.3366-06 

2.0203-06 

6.2763-06 

1.20PE606 

2.909E-01 

2.3S9E-92 

2.’ 623-09 

8. 3906-05 

1.2833-02 

3.2756-06 

1.5166-05 

3.8003-06 

1.2206606 

2.890E-01 

2.e08S-02 

3.253E-09 

8.6786-05 

1.0623-02 

3.1656-06 

1.1666-06 

3.3763-06 

1.2606606 

2.8&4E-01 

2. 6633-32 

6. 3336-09 

8.9386-05 

3.8183-03 

3.C57E-06 

8.6736-07 

2.9933-06 

1.2606^06 

2.837E-01 

3.135E-02 

7.091E-09 

9.1696-05 

7.3693-03 

2.9516-06 

6.6106-07 

2.6553-06 

1. 2806 606 

2.80SE-01 

3.618S-32 

1.02 33 - 08 

9.3726-05 

6.1663-03 

2.8676-06 

5.0526-07 

2.35;-E-06 

1.300E6Q6 

2.7&9E-01 

3. 7133-02 

1.675E-O0 

9.5656-05 

5.1566-03 

2.7656-06 

3.895E-C7 

2.0853-06 

1.3206606 

2.730E-01 

».019£-')2 

2.0923-08 

9.6886-05 

6.6603-03 

2.6653-06 

3.0096-07 

1.8673-06 

1.360E606 

2.684E-01 

6.3363-02 

2.9333-08 

9.8026-05 

3.6636-03 

2.56 96-06 

2.3366-07 

1.6363-06 

1.360E606 

2.699E-31 

6.6663-02 

6.0356-08 

9.88o3-05 

3.1003-03 

2.6526-06 

1.8136-07 

1.6636-06 

1.3806606 

2.E98E-01 

5.300 = -02 

5.6273-08 

9.9606-05 

2.6313-03 

2.3586-06 

1.6206-07 

1.2816-06 

1.6006606 

2.399E-01 

5.3663-02 

7.6313-08 

9.9656-05 

2.2383-03 

2. 2606-06 

1.1136-07 

1.1326-06 

1.6206606 

2.499E-01 

5.6983-02 

1.0393-07 

9.9616-05 

1.9063-03 

2.1766-06 

8.7536-08 

1.0006-0- 

1.6606606 

2.446E-01 

6.057E-02 

1.395F-07 

9.9296-05 

1.6303-03 

2.0886-06 

6.9016-08 

8.8336-05 

1.6606606 

2.391E-01 

6.6213-32 

1.8575-07 

9.8706-05 

1.3953-03 

2.0016-06 

5.6533-08 

7.79-6-05 

1.680E606 

2.336E-01 

6.789E T2 

2.6533-07 

9.7856-05 

1.1963-03 

1.9166-06 

6.3193-08 

6.8726-05 

1.500E606 

2.280E-01 

7.160E-02 

3.2163-07 

9.6756-05 

1.0276-03 

!. 8336-06 

3.6283-08 

6.0536-05 

1.520E606 

2.222E-01 

7.533E-02 

6.186E-07 

9.5616-05 

8.8343-06 

1.7526-06 

2.7253-08 

5. J.'76-05 

1.5606606 

2.1S9E-01 

7.90 53-32 

5.6123-07 

9.6866-05 

7.6083-06 

1.5726-06 

2.1693-08 

-.6866-05 

1.5506606 

2.105E-01 

6.277E-02 

6.950E-07 

9.2106-05 

6.5593-06 

1.596E-0>. 

1.7303-08 

6.U5E-05 

1.5806606 

2.095E-01 

8.6663-02 

8.8683-07 

5.0156-05 

5.6613-06 

1. 5186-06 

1.3813-08 

3.5116-05 

1.5006606 

1.985E-01 

9.0113-02 

1.1256-06 

8.8036-05 

6.8903-06 

1.6t6E-06 

1.1033-08 

3.1656-05 

1.6206606 

1.925E-01 

9.3713-32 

1.6173-06 

8.5766-05 

6.22 73-06 

1.3726-06 

8.8203-09 

2.7726-05 

1.5606606 

l.d&6E-01 

9.7263-02 

1.776E-Oe 

8.3366-05 

3.6563-06 

1.3016-06 

7.0573-09 

2.-256-05 

1.660E606 

1.806E-01 

1.007E-01 

2.2165-06 

8.0856-05 

3.1663-06 

1.2336-06 

5.6-.9E-09 

2.1196-05 

1.5806606 

1.797E-31 

1.0613-01 

2.7653-06 

7,8266-05 

2.7*.0E-06 

1.1666-06 

6.5233-09 

1.8506-05 

1.7006606 

1.688E-01 

1.076E-01 

3.36SE-06 

7.5566-05 

2.3763-06 

l.l')26-06 

3.6233-09 

1.5136-05 

1.7206606 

l.(>30E-0i 

1.106E-01 

6.1536-06 

7.2826-05 

2.0573-06 

1.0603-06 

2.9023-09 

1.6053-05 

1,7606606 

1.572E-01 

1.137E-01 

5.072E-06 

7.0066-05 

1.7823-06 

9.7963-05 

2.3263-09 

1.2233-05 

1.760E606 

1.S16E-01 

1.167E-01 

6.165E- 06 

6.7236-05 

1.5653-06 

9.2163-05 

: 8616-09 

1.0633-05 

1.7306606 

1.960E-01 

1.196E-01 

7.661E-06 

6.6626-05 

1.3393-06 

8.6593-05 

1 .6906-09 

9.2363-06 

1.800E606 

1.906E-01 

1.223E-01 

8.990E-06 

0. 1616-05 

1.1613-06 

8. 123E-C5 

1.1926-09 

8.0153-06 

1.8206606 

1.3S2E-01 

1.2693-01 

1.0796-05 

5.8816-05 

1.0063-06 

7.6106-05 

9.5333- 10 

6.9693-06 

1.860E606 

t.300E-01 

1.2763-01 

1.2896-05 

5.6U5E-03 

8.7203-05 

7. 120E-C5 

7.6213-10 

o. 0203-06 

1.8606606 

1.299E-01 

1.296E-01 

1.535t-05 

5.3336-05 

7.5563-05 

6.6523-05 

6.0883-10 

5.2123-06 

1.8806 606 

1.179E-01 

1.3203-01 

1. J21E-05 

5.0666-05 

6.5666-05 

6. 2066-05 

6.86 13-10 

6.5083-06 

1.9006606 

I.ISIE-Ol 

1.3613-01 

2.1526-05 

6.8066-05 

5.6703-05 

5.7826-05 

3.8783-10 

2.8973-06 

1.920E606 

l.;09E-01 

1.3613-01 

2. 5363-05 

6.5506-05 

6.9106-05 

5.3803-05 

3.0926-10 

3.3663-06 

1.9606606 

1.059E-01 

1.379E-01 

2.978E-05 

6.3036-05 

6,2516-05 

6.9993-05 

2.6632—10 

2.9076-06 

1.960E606 

l.OlSE-01 

1.396E-01 

3.686E-05 

6.0636-05 

3.6796-05 

6 . 56 03-05 

1.9506-10 

2.3083-06 

1.9806606 

9.727E-02 

1.6126-01 

6.068E-05 

3.8326-05 

3.1866-05 

6.3013-05 

1,5596- 10 

2.1636-06 

2.0006606 

9.318E-02 

1.627E-01 

6.7335-05 

3.6096-05 

2.7566-05 

3.9823-03 

1.2596-10 

1.8656-05 

2.0206606 

8.923E-02 

1.661F-01 

5.695E-05 

3.3956-05 

2.3816-05 

3.6826-05 

9.8356-11 

1.5086-06 

2.0606606 

8.S42E-02 

1.6- 03-01 

6.361E 35 

3.1916-05 

2.0596-05 

3.6023-05 

7.8026-11 

1.3856-05 

2.0506606 

8.I76E-02 

1.665E-01 

7.365E-05 

2.9956-05 

1.7796-05 

3.1306-05 

6.1853-11 

1.1S6E-06 

2.0806606 

7.82<'=-02 

1.676E-01 

8.6606-05 

2.8086-05 

1.5386-05 

2.8963-05 

6.9003-11 

1.0286-05 

2.1006606 

7.987E-02 

1.686E-01 

9.723E-05 

2.631E-05 

1.3286-05 

2.6s53-C5 

3.8796-11 

8.8566-07 

2.1206606 

7.133E-02 

1.695E-01 

1.115E-06 

2.662E-05 

'.1676-05 

2.6523-05 

3.0686-11 

7.6296-07 

2.160E606 

6.832E-02 

1.5031-01 

1.2756-06 

2.3026-05 

9.9086-06 

2. 2553-05 

2.6266-11 

0. 5716-07 

2.1606606 

6.*S5E-02 

1.510E-01 

1.657E-06 

2.151E-0S 

8.5566-06 

2.0713-05 

1.9176-11 

5.6616-07 

2.1806606 

6. '71E-02 

1.517E-01 

1.660E-06 

2.008E-05 

7.38 76-06 

1.9023-05 

1.5166-11 

6.8786-07 

2.2006606 

5.999E-02 

1.523E-01 

1.6886-06 

1.876E-05 

6.3783-06 

1.7656-05 

1.1953- 11 

6.2066-07 

2.2206606 

5.739E-02 

1.528E-01 

2.166E-06 

1.767E-05 

5.5063-06 

1.6006-05 

9.6363-12 

3.6266-07 

2.2606606 

5.990E-02 

1.5336-01 

2.630E-06 

1.628E-05 

6.7563-06 

1.6666-05 

7.6653-12 

5.1266-07 

2.2606606 

S.253E-02 

1.5386-01 

2.750E-06 

1.5176-05 

6.1056-06 

1.3636-05 

5.8763-12 

2.6976-07 

2.2806606 

S.027E-02 

1.562E-01 

3.10dE-06 

1.6126-05 

3.5653-06 

l.c296-05 

6.6363-12 

2.32 56-07 

2.3006606 

9.811E-02 

1.566E-01 

3.503E-06 

1.3166-05 

3.0623-06 

1.125L-C5 

3.6563-12 

2.0i0:-07 

2.3206606 

4.e06E-02 

1.5693-01 

3.966E-06 

1. 2226-05 

2.6655-06 

1.029.-05 

2.8S5C-12 

1.73 76-07 

2.3606606 

9.910E-02 

1.5523-31 

6.635E-06 

1.1376-03 

2.2863-06 

9.6166-06 

2.277S-U 

1.5C16-07 

2.3606606 

9.223E-02 

I. 5563-01 

6.979E-06 

1.0576-05 

1.9763-06 

8.6096-06 

1. 7976- 12 

1.2996-07 

2.3806606 

9.09SE-02 

1.5573-01 

5.581E-06 

9.8236-06 

1.7093-06 

7.6726-06 

1.6193-12 

1.1266-07 

2.600E606 

3.875E-02 

1.5593-01 

6.268E-06 

9.: 296-06 

1.6793-06 

7. 1976-06 

1.1226- 12 

9. 7606-03 

2.6206606 

3.719E-02 

1.560E-01 

O.986E-06 

8.6826-06 

1.2803-06 

6.5796-06 

8.8666-13 

8.6636-08 

2.6606606 

3.S60E-02 

1.562E-01 

7.797E-06 

7.881E-C6 

1.1083-06 

6.0156-06 

7.0166-13 

7.3266-08 

2.6606606 

3.913E-02 

1.563E-01 

8.692E-0* 

7.3226-06 

9.O03E-07 

5.6996-06 

5.5526-13 

6.3596-08 

2.680E606 

3.273E-02 

1.5663-01 

9.6776-06 

6. 8036-06 

8.3253-07 

5.0276-06 

6.3996-13 

5.5256-08 

2.5006606 
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Table II. ~ Continued. 


p/po « T.ooe^t 


T 

6- 

0 

0* 

0** 

0- 

02 

02* 

02- 

1.0006*02 

0. 

0. 

0. 

0 . 

0. 

4. 4996-11 

1.7606-18 

0. 

2.0006*02 

0. 

9.4306-69 

0. 

0. 

0. 

5.5236-11 

1.7606-18 

0. 

1.0006*02 

0. 

3.9756-47 

4.0286-81 

0. 

0. 

4.8006-11 

1.7606-18 

0. 

4.0006*02 

0. 

2.9436-36 

9.8406-64 

0. 

0. 

5.1576-11 

1.7606-18 

0. 

4.0006*02 

0. 

9.7576-30 

2.8876-53 

0. 

0. 

4.8946-11 

1.7606-18 

0. 

6.0006*02 

1.6156-95 

2.3016-25 

2.7146-46 

0. 

0 . 

5.0786-11 

1.7606-18 

3.8916-96 

7.0006*02 

6.4356-81 

2.9746-22 

2.7416-41 

0. 

4.2526-91 

4.7046-11 

1.7606-18 

6.3966-83 

8.0006*02 

1.4986-69 

1.0246-19 

1.0016-37 

0. 

1.1546-78 

1.1486-10 

1.7606-18 

3.2686-72 

9.0006*02 

9.1386-60 

2.8286-17 

2.0 346-35 

0. 

1.34%-67 

1.9286-09 

1.7606-18 

5.0466-62 

1.00')6*03 

8.0976-52 

2.8876-15 

1.2696 -33 

0. 

1.4036-58 

2.3596-08 

1.7606-18 

1.1736-53 

1.1006*03 

2.6556-45 

1.2816-13 

3.7356-32 

0. 

3.3996-51 

1.8476-07 

1.7606-18 

8.3586-47 

1.2006*03 

7.2656-40 

3.0306-12 

6.2836-31 

0. 

4.8496-45 

1.0256-06 

1.7606-18 

4.2816-41 

1.3006*03 

2.9366-35 

4.4096-11 

6,8726-30 

0. 

7.8026-40 

4.3606-06 

1.7606-18 

2.8906-36 

1.4006*03 

2.6376-31 

4.3816-10 

5.3586-25 

0. 

2.2616-35 

1.5056-05 

1.7606-18 

3.9636-32 

1.5006*03 

7.1076-28 

3.2076-09 

3.1866-28 

0. 

1.6636-31 

4.3986-05 

1.7606-18 

1.5256-28 

1.6006*03 

7.1966-25 

1.8316-08 

1.5196-27 

0. 

4.0146-28 

1.1226-04 

1.7606-18 

2.0826-25 

1.7006*03 

3.2516-22 

8.5236-08 

6.0446-27 

0. 

3.8686-25 

2.5606-04 

1.7606-18 

1.2116-22 

1.8006*03 

7.0826-20 

3.3446-07 

2.1866-29 

0. 

1.6396-22 

5.3226-04 

1.8636-18 

3.2726-20 

1.9006*03 

2.8106-18 

1,1366-06 

2,1636-25 

0. 

1.1706-20 

1.0236-03 

6.1406-18 

1.5606-18 

2.0006*03 

2.8466-17 

3.4156-06 

4,6546-24 

0. 

1.99 86-19 

1.8376-03 

4.8906-17 

1.8486-17 

2.1006*03 

2.0516-16 

9.2376-06 

8.4846-23 

0. 

2.2956-18 

3.1156-03 

3.6156-16 

1.5236-16 

2.2006*03 

1.2216-15 

2.2816-05 

1.2056-21 

1.7676-86 

2. 0746-17 

5.0216-03 

2.2606-15 

1.0166-15 

2.3006*03 

6.2226-15 

5.2016-05 

1.3656-20 

1.3786-82 

1.5386-16 

7.7416-03 

1.2086-14 

5.7006-15 

2. *006*03 

2.7696-14 

1.1056-04 

1.2676-19 

5.1306-79 

9.5936-16 

1.1476-02 

5.6126-14 

2.7486-14 

2.5006*03 

1.0946-13 

2.2086-04 

9.8516-15 

9.9406-76 

5.1426-15 

1.6406-02 

2.3046-13 

1.1596-13 

2.6006*03 

3.8946-13 

4.1736-04 

6.5496-18 

1.0816-72 

2.4096-14 

2.2706-02 

8.4686-13 

4.3396-13 

2.7006*03 

1.2616-12 

7.5026-04 

3.7876-17 

7.0296-70 

1.0016-13 

3.0506-02 

2.8186-12 

1.4606-12 

2.8006*03 

3.7566-12 

1.2896-03 

1.9326-16 

2.8886-67 

3.7296-13 

3.9856-02 

8.5776-12 

4.4586-12 

2.9006*03 

1.0376-11 

2.1276-03 

8.8046-16 

7.8566-65 

1.2616-12 

5.0736-02 

2.4076-11 

1.2476-11 

3.0006*03 

2.6766-11 

3.3816-03 

3.6256-15 

1.4756-62 

3.9006-12 

6.3036-02 

6.2716-11 

3.2186-11 

3.1006*03 

6.4866-11 

5.1916-03 

1.3616-14 

1.9836-60 

1.1136-11 

7.6526-02 

1.5276-10 

7.7146-11 

3.2006*03 

1.4866-10 

7.7246-03 

4.6996-14 

1.9666-58 

2.9486-11 

9.0876-02 

3.4966-10 

1.7276-10 

3.3006*03 

3.2326-10 

1.1166-02 

1.5036-13 

1.4806-56 

7.2966-11 

1.0576-01 

7.5586-10 

3.6296-10 

3.4006*03 

6.7036-10 

1.5096-0^ 

4.4856-13 

8.6466-55 

1.6956-10 

1.2056-01 

1.5506-09 

7.1896-10 

3.5006*03 

1.3306-09 

2.1526-02 

1.2566-12 

4.0306-93 

3. 7156-10 

1.34 76-01 

3.0296-09 

1.3486-09 

3.6006*03 

2.5356-09 

2.8826-02 

3.3146-12 

1.5196-51 

7.7146-10 

1.4796-01 

5,6596-09 

2.4006-09 

3.7006*03 

4.6516-09 

3.7766-02 

8.2916-12 

4. 7276-50 

1.5236-09 

1.5066-01 

1.0146-08 

4.0716-09 

3.8006*03 

8.2376-09 

4.8476-02 

1.9746-11 

1.2326-48 

2.8676-09 

1.6946-01 

1.7496-08 

6.5996-09 

3.9006*03 

1.4126-08 

6.1046-02 

4.4916-11 

2.7276-47 

5.1666-09 

1.7706-01 

2.9096-08 

1.0256-08 

4.0006*03 

2.3466-08 

7.5506-02 

9.7946-11 

5.1926-46 

8.9316-09 

1.8216-01 

4.6836-08 

1.5296-08 

4. 1006*03 

3.7896-08 

9.1836-02 

2.0546-10 

8.6056-45 

1.4856-08 

1.84 76 -01 

7.3086-08 

2.1966-08 

4.2006*03 

5.9546-08 

1.0996-01 

4.1576-10 

1.2546-43 

2.3816-08 

1.8486-01 

1.1086-07 

3.0426-08 

4.3006*03 

9.1236-08 

1.2976-01 

8.1336-10 

1.6216-42 

3.6906-08 

1.8246-01 

1,6356-07 

4.0 T 3 E -08 

4.4006*03 

1.3656-07 

1.5086-01 

1.5426-09 

1.8756-41 

5.5356-08 

1.7796-01 

2.3546-07 

5.2816-08 

■*.5006*03 

1.9966-07 

1.7316 -Cl 

2.8406-09 

1.9556-40 

8.0536-08 

1.7136-01 

3.3086-07 

6.6426-08 

4 .6006*03 

2.8596-07 

1.9616-01 

5.0906-05 

1.8506-39 

1.1396-07 

1.6326-01 

4.5466-07 

8. t 176-08 

4.7006*03 

4.0146-07 

2.1976-01 

8.8896-09 

1.5986-?" 

1.5676-07 

1.5376-01 

6.1176-07 

9.6536-08 

4.8006*03 

5.5346-07 

2.4336-01 

1.5156-08 

1.2676-37 

2.1036-07 

1.4326-01 

8.0656-07 

1.1196-07 

4.9006*03 

7.4996-07 

2.6666-01 

2.5236-08 

9.2716-37 

2.7576-07 

1.3216-01 

1.0436-06 

1.2676-07 

5.0006*03 

1.0006-06 

2.8935-01 

4.1116-08 

6.2816-36 

3.5376-07 

1.2086-01 

1.3256-06 

1.4036-07 

5.1006*03 

1.3166-06 

3.1106-01 

6.5566-08 

3.9566-35 

4.4486-07 

1.0956-01 

1.6536-06 

1.5236-07 

5.2006*03 

1.7086-06 

3.3166-01 

1.0246-07 

2.3236-34 

5.4956-07 

9.8486-02 

2.0276-06 

1.6246-07 

5.3006*03 

2. '.936-06 

3.5076-01 

1.5696-07 

1.2756-33 

6.6816-07 

8.7976-02 

2.4476-06 

1.7056-07 

5.4006*03 

2.7866-06 

3.6836-01 

2.3586-07 

6.5596-33 

8.0106-07 

7.8116-02 

2.9076-06 

1.7666-07 

5.5006*03 

3.5116-06 

3.8436-01 

3.4 786-07 

3.1696-32 

9.490 C -07 

6.9006-02 

3.4036-06 

1.8096-07 

5.6006*03 

4.3926-06 

3.9876-01 

5.0356-07 

1.4406-31 

1.1136-06 

6.0.716-02 

3.9256-06 

1.8376-07 

5.7006*03 

5.4636-06 

4.1156-01 

7.1601-07 

6.1656-31 

I .295 F -06 

5.3246-02 

4.4646-06 

1.8526-07 

5.8006*03 

6.7636-06 

4.2286-01 

1.0006-06 

2.4926-30 

1.4966-06 

4.6596-02 

5.0106-06 

1.8586-07 

5.9006*03 

8.3396-06 

4.3276-01 

1.3746-06 

9.5296-30 

1.7206-06 

4.0716-02 

5.5516-06 

1.8576-07 

6.0006*03 

1.0256-05 

4.4146-01 

1.8 5 76 -06 

3.4526-29 

1.9696-06 

3.5546-02 

6.0786-06 

1.8546-07 

6. 1006*03 

1.2576- C 5 

4.4906-01 

2.4706-06 

1.1886-28 

2.2476-06 

3.1036-02 

6.5816-06 

1.8496-07 

6.2006*03 

1.5396-05 

4.5566-01 

3.2 366-06 

3.8906-28 

2.5596-06 

2.7116-02 

7.0536-06 

1.8446-07 

6.3006*03 

1.8796-05 

4.6136-01 

4.1826-06 

1.2156-27 

2.9086-06 

2.3.706-02 

7.4886-06 

1.8406-07 

6.4006*03 

2.2916-05 

4.6636-01 

5.3336-06 

3.6316-27 

3.2596-06 

2.0756-02 

7.8816-06 

1.8396-07 

6.5006*03 

2.7896-05 

4. 7066- 01 

6.7176-06 

1.0406-26 

3.7386-06 

1.8206-02 

8.2316-06 

1.8416-07 

6.6006*03 

3.3896-05 

4.7436-01 

8.36’6-06 

2.8616-26 

4.2316-06 

1.6 OC 6-02 

8.5386-06 

1.8456-07 

6.7006*03 

4.1106-05 

4. 7766-01 

1.0306-05 

7.57 S 6-26 

4.7836-06 

1.4096-02 

8.8016-06 

1.8543-07 

6.8006*01 

4,9766-05 

4.8066-01 

1.2566-05 

1.9366-25 

5.4036-06 

1.2446-02 

9.0216-06 

1.8(66-07 

6.9006*0.* 

6.0156-05 

4.8326-01 

1.5176-05 

4.7806-25 

6.0985-06 

1.1026-02 

9.2016-06 

1.8826-07 

7.0006*03 

7.2576-05 

4.8566-01 

1.8156-05 

1.1426-24 

6.8786-06 

9.7816-03 

9.3436-06 

1.9036-07 

7.1006*03 

8,7416-05 

4.8796-01 

2.1556-05 

2.6476-24 

7.7536-06 

8.7086-03 

9.4496-06 

1.9286-07 

7.2006*03 

1.0516-04 

4. 9006-01 

2.5386-05 

5.9566- 24 

8.7366-06 

7.7766-03 

9.5226-06 

1.9586-07 

7.3006*03 

1.2626-04 

4.9216-01 

2.9 6 76-05 

1.3036-23 

9.8396-06 

6.9656-03 

9.5656-06 

1.9956-07 

7.4006*03 

1.5126-04 

4.9426-01 

3,4456-05 

2.7756-23 

1.1086-05 

6.2596-03 

9.5826-06 

2.0366-07 

7.5006*03 

1.8106-04 

4.9636-01 

3.9756-05 

5.7626-23 

1.2476-05 

5.6426-03 

9.5766-06 

2.0856-07 

7.6006*03 

2.1626-04 

4.9866-01 

4.5586-05 

1.1686-22 

1.4036-95 

5.1046-03 

9.5536-06 

2.1406-07 

7.7006*03 

2.5776-04 

5.0116-01 

5.1996-05 

2.3156-22 

1.5796-05 

4.6326-03 

9.5166-06 

2.2026-07 

7.8006*03 

3.0676-04 

5.0376-01 

5.9016-05 

4.4916-22 

1.7756-05 

4,2206-03 

9.4716-06 

2.2716-07 

7.9006*03 

3.6416-04 

5.0676-01 

6.6696-05 

8.5456-22 

1.9956-05 

3.6576-03 

9.4226-06 

2.3486-07 

8.0006*03 

4.3126-04 

5.0996-01 

7.5086-05 

1.5966-21 

2.2416-05 

3.5396-03 

9.3756-06 

2.4336-07 

8.2006*03 

5.9976-04 

5.1756-01 

9.4356-05 

5.3066-21 

2.8156-05 

3.0126-03 

9.3056-06 

2.6236-07 




Table II. - Continued. 


P/PO • T.00E*01 


c 

C 9 


C- 

CO 

C09 

C02 

C2 

T 

0. 

0. 

0. 

0. 

0. 

0. 

1.0006*00 

0. 

1.0006*02 

0. 

0. 

0. 

0. 

7.1566-66 

0. 

1.0006*00 

0. 

2.0006*02 

0. 

0. 

0. 

0. 

2.9926-91 

1.9526-81 

1.0006*00 

0. 

3.0006*02 

0. 

0. 

0. 

0. 

6.2066-29 

6.7296-61 

1.0006*00 

0. 

9.0006*02 

0. 

0. 

0. 

0. 

1.6206-21 

1.6916-96 

1.0006*00 

0. 

3.00UE*02 

S.437E-81 

5.9096-82 

0. 

0. 

1.3826-16 

2.685E-9C 

1.0006*00 

0. 

6.0006*02 

3.968E-6T 

9.6686-69 

0. 

0. 

9.7856-13 

2.2956-39 

1.0006*00 

1.1666-96 

7.0006*02 

4.001E-57 

3.7996-60 

0. 

0. 

1.3606-10 

1.5666-30 

1.0006*00 

3.9616-79 

8.0006*02 

2.852E-5U 

9.9996-55 

0. 

0. 

3.7616-09 

6.1156-29 

1.0006*00 

8.6326-70 

9.0006*02 

6.T80E-95 

3.150E-51 

0. 

0. 

9.7096-08 

7.9936-28 

1.0006*00 

1.7286-62 

1.0006*03 

1.68SE-40 

9.3966-98 

0. 

9. 5996-79 

3.6936-07 

6.3976-27 

1.0006*00 

1.5996-56 

1.1006*03 

7.T74E-3T 

1.8056-.5 

0. 

1.529E-70 

2.0506-06 

3. 5856-26 

1.0006*00 

1.9876-51 

1.2006 *03 

9.815E-39 

2. 9796 -.3 

0. 

2.508E-63 

8.7206-06 

1.5526-25 

1.0006*00 

2.3986-97 

1.3006*03 

♦ .974E-31 

2. 3816--; 1 

0. 

2.829E-57 

3.0116-05 

5.9506-25 

1.0006*00 

9.6726-99 

1.9006*03 

9.037E-29 

1. 0636-39 

2. 5696-95 

8.-'53£-S2 

8.7976-05 

1.6206-29 

9.9996-01 

1.2866-90 

1.5006*03 

9.989E-27 

2.9706-38 

1.0916-91 

9.2T5£-9r 

2.2996-09 

9.2026-29 

9.9976-01 

7.0006-38 

1.6006*03 

5.477E-25 

5.6166-37 

1.7976-88 

5.8586-93 

5.1216-09 

9.7506-29 

9.9926-01 

1.8116-35 

1.7006*03 

2.173E-23 

8.1296-34 

1.2836-83 

2.6296-39 

1.0656-03 

2.1816-23 

9.9896-01 

2.5286-33 

1.8006*03 

5.672E-22 

2.7896-39 

5.3626-82 

1.5526-36 

2.0966-03 

1.9056-22 

9.9696-01 

2.0976-31 

1.9006*03 

1.069E-20 

1.8396-32 

6. 7666-78 

1-7756-39 

3.6776-03 

2.09 56-21 

9.9956-0) 

1.1186-29 

2.0006*03 

I.S23E-19 

9.1636-31 

9.9666-79 

1.1906-32 

6.2396-03 

2-6126-20 

9.9066-01 

4.0826-28 

2.1006*03 

l.7aSE-ia 

3.2656-29 

1.3716-70 

9.9306-31 

1.0066-02 

2.6836-19 

9.8996-01 

1.0736-26 

2.2006*03 

1.S96E-17 

8.6006-28 

2.1176-67 

1.5276-29 

1.5536-02 

2.2616-18 

9.76 76-01 

2.1216-25 

2.3006*03 

I.166E-16 

1.7276-26 

1.7896-69 

3.5386-23 

2.3056-0 2 

1.5956-17 

9.6596-01 

3. 2696-29 

2.9006*03 

7.976E-1S 

2.7266-25 

8.8906-62 

6.3976-27 

3.3036-0 2 

9.6256-17 

9.5096-01 

9.0276-23 

2.5006*03 

9.151E-15 

3.5106-29 

2.7216-59 

9.0776-26 

9.5826-02 

5.0536-16 

9.3116-01 

9.0896-22 

2.6006*03 

2.027E-19 

3.7356-23 

5.5996-37 

I. 0616-29 

6.1796-0 2 

2. 39 26-15 

9.0706-01 

3.9786-21 

2.7006*03 

8.822E-19 

3.3626-22 

7.7396-55 

1.0356-23 

8.0986-0 2 

9.6886-15 

8.7796-01 

2.5326-20 

2.8006*03 

3.942E-13 

2.6096-21 

7.7206-53 

8.5796-23 

1.0366-01 

3.6366-19 

8.9366-01 

1.6006-19 

2.9006*03 

U23SE-12 

’ .7626-20 

5.6926-51 

6. 1926-22 

1.2996-01 

1.2936-13 

8.0926-01 

8.9016-19 

3.0006*03 

9.364E-12 

.0595-19 

3.1956-99 

3.8996-21 

1.5826-01 

3.9096-13 

7.6016-01 

9.9096-18 

3.1006*03 

U237E-U 

.6505-19 

1.900<=-97 

2.1 376-20 

1.8956-01 

1.1906-12 

7.1196-01 

1.965t-17 

3.2006*03 

3.507E-11 

2.7386-18 

9,9106-96 

1.0626-19 

2.2256-01 

3.0996-12 

6.6066-01 

7.9576-17 

3.3006*03 

9.328E-H 

1.2115-17 

1.9096-99 

9.7706-19 

2.5666-01 

7.9126-12 

6.0726-01 

2.9516-16 

3.9006*03 

2.3906-10 

9.9275-17 

3.3336-93 

1.9526-18 

2.9096-01 

1.9066-11 

5.5286-01 

1. 0106-15 

3.5006*03 

5.5636-10 

1.8586-10 

6.6896-92 

7.3366-18 

3.2976-01 

9.3596-11 

9.9866-01 

3.2106-15 

3.6006 * 03 

1.260E-09 

4.591E- 16 

1.1986-90 

2.5986-17 

3.5706-01 

9.9766-11 

9. 9546-01 

9.5*56-15 

3.7006*03 

2.729E-09 

2.1616-lS 

1.7126-39 

8.2326-17 

3.8736-01 

1.S73E-10 

3.9996-01 

2.6706-19 

3.8006*03 

5.672E-09 

6.7936-15 

2.2926-38 

2.9876-14 

9.1506-01 

3.9996-10 

3.9706-01 

7.0626-19 

3.9006*03 

1.135E-06 

1.99 66-19 

2.6106-27 

7.0666-16 

9.3976-01 

7.5996-10 

3.0276-01 

1.7766-13 

9.0006*03 

2.197E-0? 

5.6296-19 

2.7236-24 

1.8966-15 

9.4126-01 

1.9166-09 

2.4236-01 

9.2456-13 

9.1006*03 

♦.lI9E-0» 

1.5225-13 

2. 5676-35 

9.8276-15 

9.7956-01 

2.5596-09 

2.2586-01 

9.8296-13 

9.2006*03 

7.5086-08 

3.9536-12 

2.2096-39 

1.1716-19 

9.9956-01 

9. 9986-09 

1.9396-01 

2. 1826-12 

9.3006*03 

1.3396-07 

9.8996-13 

1.7506-33 

2.7156-19 

5.0656-01 

7. 7C9C-0O 

1. 6986-01 

9.6636-12 

9.9006*03 

2.319E-07 

2.3986-12 

1.2806-32 

6.0916-19 

5.1576-01 

1.2916-Co 

1.3986-01 

9,7596-12 

9.5006*03 

3.929E-07 

5.6385-1 2 

8.7036-32 

1.2996-13 

5.2256-01 

2.1186-08 

1 . 1326-01 

1.9786-11 

9.6006*03 

6.595E-07 

1.2895-11 

5.5396-31 

2.6776-13 

5.2706-01 

3.9106-08 

0.9686-02 

3.9156-1 1 

9.7006*03 

1.071E-06 

2.8726-U 

3.3056- 30 

5,3636-13 

5.2976-01 

5.39 36-08 

8.3826-02 

7.5866-1 1 

9.8006*03 

1.725E-06 

6.3506-11 

l.Soit-24 

1.0936-12 

5.3096-01 

8.3926-08 

7.0366-02 

1,9926-10 

9.9006*03 

2.738E-04 

1.3306-10 

9.9096-29 

1.9756-12 

5.3096-01 

1. 2866-07 

5.8996-02 

2.6956-1 0 

5.0006*03 

9.2886-06 

2.7686-10 

5.0096-28 

3.6506-12 

5.3006-01 

1.9996-07 

9.9926-02 

9.9d1E-10 

5.1006*03 

6.6326-06 

5.4716-10 

2.9016-27 

6.5966-12 

5. 2856-01 

2.8976-07 

9. 1906-02 

9.0026-10 

5.2006*03 

1.0196-05 

’.1366-09 

1.0976-26 

1.1686-11 

5.2ote-01 

9.2616-07 

3.9696-02 

1.6136-09 

5.3006*03 

1.5336-05 

2.2316-09 

9.773E-.4 

2.0326-11 

5.295E-OI 

t. 1856-07 

2.9106-02 

2. 8536-09 

5.9006*03 

2.2996-05 

9.297'"-09 

1.9806-25 

3.9 786-11 

5.2226-01 

8.3616-07 

2.9956-02 

9 . *906-09 

5.5006*03 

3.3986-05 

0.1196-09 

7.3376-25 

5.6666-11 

5.2006-01 

1.2536-06 

2.0566-02 

8.6276-09 

5.6006*03 

9.98 56 - 05 

1.5096-08 

2.9606-29 

9.7696-11 

5.1796-01 

1. 7986-06 

1.7366-02 

1.9756-08 

5.7006*03 

7.293C-05 

2.7336-08 

1.0486-23 

1.4066-10 

5.1586-01 

2.90 86-06 

1.9686-02 

2.9936-08 

5.8006*03 

1.09 36 - 09 

9.8686-08 

3.3786-23 

2.6136-10 

5.1906-01 

3.2 726-06 

1.2966-02 

9.1686-08 

5.9006*03 

1.9886-09 

8.5026-08 

1.2126-22 

9.2096-10 

5.1226-01 

9.3386-06 

1.0606-02 

6.8896-08 

6.0006*03 

2. 10 36 - 09 

1.9576-07 

3.8226-22 

6.7156-10 

5.1076-01 

5.8106-06 

9,0986-03 

1.1266-07 

6.1006*03 

2.9976-09 

2.9996-07 

1.1556-21 

1.0626-09 

5.09 ’6-01 

7. 5966-06 

7.7506-03 

1 .819E-C7 

6. 2006*03 

9.0996-09 

9.0926-07 

3.3526-21 

..6696-09 

5.0796-01 

9.8136-06 

6.6626-03 

2.9056-07 

6.3006*03 

5.6386-09 

6.5526-07 

9.3506-21 

2.5856-09 

5.0666-01 

1.25JE-C5 

5.7*66-03 

9.5876-07 

6.9006*03 

7.6996-09 

1.0996-06 

2,5116-20 

3.9836-09 

5.0596-01 

1.5826-05 

9.9736-03 

7.1616-07 

6.5006*03 

1.09 36-03 

1.6366-06 

6.5046-20 

6. 0856-09 

5.0926-01 

1.9716-05 

9.3186-03 

1.1056-06 

6.6006*03 

1.900E-03 

2.5226-06 

1.6286-19 

9.2196-09 

5.0306-01 

2,9<.6E-05 

3.7636-03 

1.6866-04 

6.7006*03 

1.8636-03 

3.8286-06 

3.9906- 19 

1.3656-08 

5.01 76-01 

2.9966-05 

3.2896-03 

2. 5936-06 

6.8006*03 

2.96 56-03 

5.7236-06 

9.2396-19 

2.0696-08 

5.0036-01 

3.63616-05 

2.8896-03 

3.7936-06 

6.9006*03 

3.2336-03 

8.9336-06 

2.1016- 18 

3.0996-08 

9.9876-01 

9.3791-05 

2.5366-03 

5.5926-06 

7,0006*03 

9.2 0 66 - 03 

1.2256-05 

9.6376-18 

9.9 706 -08 

9.0686-01 

5.2156-05 

2.2366-03 

8.1516-06 

7.1006*03 

5.9296-03 

1.7596-05 

9.9986-18 

6.9976-08 

9.9966-01 

6. 1666-05 

1.9776-03 

1.1796-05 

7.2006*03 

6.9536-03 

2.9796-05 

2.0766-17 

9.3686-08 

9.9206-01 

7.2296-05 

1.7526-03 

1.6726-05 

7.3006*03 

8.8351-03 

3.9366-05 

9.2176-17 

1.3906-07 

9.8886-01 

8.9076-05 

1.5566-03 

2.3526-05 

7.9006*03 

1.1196-02 

9.7596-05 

8.3976-17 

1.8996-07 

9.8516-01 

9.6986-05 

1.3656-03 

3,2606-05 

7.5006*03 

1.3936-02 

6.9576-05 

1.6116- 16 

2.6706-07 

9.8066-01 

l.llOE-09 

1.2356-03 

9.9836-05 

7.6006*03 

1.7286-02 

8.6586-05 

3.0366- 13 

3.r20E-07 

9.7536-01 

1.2606-09 

1.1026-03 

6.0716-05 

7. 7006*03 

2.125; -02 

1.1976-09 

5.5896-10 

5.I39E7O7 

9.6916-01 

1.9216-09 

9.8956-09 

8.1106-05 

7.8006*03 

2.5916-02 

1.5006-09 

1.0066-15 

7.0186-07 

9.6186-01 

1.5896-59 

8.8026-09 

1.0686-09 

7.9006*03 

3.1336-02 

1.9396-09 

1.7736- 15 

9.9956-07 

9.5396-01 

1.7656-09 

7.8726-09 

1.3876-09 

8.0006*03 

9.9576-02 

3.1306-09 

5.1966-15 

1.6836-06 

9.3236-01 

2. 1326-0.. 

6.2996-09 

2,2396-09 

8.2006*03 




Table II. 


Continued. 


T 

E- 

0 

0* 

0*» 

0- 

02 

024 

□2- 

8.400E+03 

6.230E-04 

S.266E-01 

1.1766-04 

1.6686-20 

3.5146-05 

2.6016-03 

9.2946-06 

2.8406-07 

S*60UE«^0) 

1. 112E-03 

5.3716-01 

1.4586-04 

5.0086-20 

4.3456-05 

2.2756-03 

9.3626-06 

3.0776-07 

e.800E«01 

1.4TSE-03 

5.4886-01 

1.8046-04 

1.4476-19 

5.3106-05 

2.0126-03 

9.5226-06 

3.3246-07 

9*O00E^03 

1.929E-03 

5.6126-01 

2.2296-04 

4.046 6-19 

6.4026-05 

1.7966-03 

9.7 746-06 

3.5676-07 

9,200E^03 

2.4746-03 

5.7376-01 

2.7516-04 

1.0986-18 

7.60 76-05 

1.6136-03 

1. 0116-05 

3.7956-07 

9*400E^03 

3.121E-03 

5.8596-01 

3.3916-04 

2.9006-18 

8.9016-05 

1.4546-03 

1.0526-05 

3.9946-07 

9«400E^03 

3.873E-03 

5.9716-01 

4.1716-04 

7.45-6-18 

1.0266-04 

1.3146-03 

1.0996-05 

4.1556-07 

9.800E^03 

4.738E-03 

6.0726-01 

5.1146-04 

1.8666-17 

1.1666-04 

1.1896-03 

1.1506-05 

4.2726-07 

l*OOOE^O^ 

5.720E-03 

6.1596-01 

6.2496-04 

4.5526-17 

1.30 76-04 

1.0766-03 

1.2056-05 

4.3436-07 

1.020£«^04 

6. 8246 -03 

6.2326-01 

7.6046-04 

1.0826- 16 

1.4496-04 

9.7306-04 

1.2636-05 

4.3716-07 

l.040E^04 

8.0366-03 

6.2916-01 

9.2096-04 

2.5046-16 

1.5886-04 

8.8016-04 

1.3226-05 

4.3606-07 

U060E«0% 

9.4236-03 

6.3376-01 

1.1106-03 

5.6506-16 

1.7256-04 

7.9626-04 

1.3836-05 

4.3176-07 

U080E^04 

1.0936-02 

6.3716-01 

1.3316-03 

1.2436-15 

1.8596-04 

7.2076-04 

1.4456-05 

4.2476-07 

l«10UEt04 

1.2396-02 

6.3956-01 

1.5896-03 

2.6706-15 

1.9906-04 

6.5276-04 

1.5076-05 

4.1576-07 

1.120E*04 

1.4406-02 

6.4116-01 

1.8866-03 

5.5986-15 

2.1166-04 

5.9176-04 

1.5706-05 

4.0516-07 

i.l40E«^04 

1.6386-02 

6.4196-01 

2.2296-03 

1.1476-14 

2.2396-04 

5.3716-04 

1.6336-05 

3.9346-07 

1*160E^04 

1.8336-02 

6.4216-01 

2.6216-03 

2.2986-14 

2.3576-04 

4.8816-04 

1.6966-03 

3.8106-07 

i*180E^04 

2.0866-02 

6.4176-01 

3.0676-03 

4.5066-14 

2.4726-04 

4.4426-04 

1.7606-05 

3.6816-07 

l.2a0E404 

2.33 76-02 

6.4086-01 

3.5746-03 

8.6566-14 

2.5826-04 

4.0496-04 

1.8236-05 

3.5506-07 

l*220E^0^ 

2.6086-02 

6.3956-01 

4.1466-03 

1.6306-13 

2.6886-04 

3.6956-04 

1.8276-05 

3.4176-07 

1.240E«04 

2.8996-02 

6.3786-01 

4.7896-03 

3.0136-13 

2.7896-04 

3.3786-04 

1.9506-05 

3.2846-07 

1.260E*0^ 

3.2096-02 

6.3576-01 

5.5116-03 

5.4686-13 

2.8866-04 

3.0916-04 

2.0136-05 

3.1526-07 

1*260E»0^ 

3.5416-02 

6.3336-01 

6.3166-03 

9.7526-13 

2.9786-04 

2.8336-04 

2.0766-05 

3.0226-07 

1*300E«04 

3.8946-02 

6.3056-01 

7.2116-03 

1.7116-12 

3.0646-04 

2.6006-04 

2.1386-05 

2.8936-07 

L*320E^04 

4.2696-02 

6.2746 -01 

8.2046-03 

2.9536-12 

3.1456-04 

2.3886-04 

2.2006-05 

2.7676-07 

U340E^04 

4.6656-02 

i. 2406-01 

9.3016-03 

5.0226-12 

3.2216-04 

2.1966-04 

2.2606-05 

2.6436-07 

U36UE^04 

5.0836-02 

6.2026-01 

1.0516-02 

8.4146-12 

3.2916-04 

2.0226-04 

2.3206-05 

2.5226-07 

1.380E»04 

5.5246-02 

6.1626-01 

1.1846-02 

1.3906-11 

3.3556-04 

1.8636-04 

2.3 786-05 

2.4046-07 

U400E^04 

5.9866-02 

6.1186-01 

1.3296-02 

2.2666-11 

3.4126-04 

1.7176-04 

2.4346-05 

2.2896-07 

1.420£^04 

6.4 106-02 

6.0726- 01 

1.4876-02 

3.6476-11 

3.4636-04 

1.5846-04 

2.4896-05 

2.1766-07 

U440E«04 

6.9771-02 

6.0226-01 

1.6606-02 

5.7976-11 

3.5086-04 

1.4626-,; / 

2.5416-03 

2.0666-07 

i«460E^04 

7.5056-02 

5.9696-01 

1.8476-02 

9.1066-11 

3.5456-04 

1.3506-04 

2.5926-05 

1.9606-07 

U480E«‘04 

8.0546-02 

5.9146-01 

2.0496-02 

1.4146-10 

3.5766-04 

1.2476-04 

2.6396-05 

1.8566-07 

U600E«04 

8.6246-02 

5.8556-01 

2.2686-02 

2.1’26-10 

3.6006-04 

1,1526- 04 

2.6846-05 

1.7566-07 

1.S20E404 

9.2146-02 

5.7926-01 

2.5036-02 

3. 3006-10 

8.6176-04 

1.0656-04 

2.7266-05 

1.6586-07 

i«540E^a4 

9.8246-02 

5.7276-01 

2.7566-02 

4.9636-10 

3.6276-04 

9.8376-05 

2.7646-05 

1.5646-07 

US60E«04 

1.0456-01 

5.6596-01 

3.0266-02 

7.3926-10 

3.6306-04 

9.0896-05 

2.7996-05 

1.4736 -07 

i*$80E>04 

1.1106-01 

5.5876-01 

3.3156-02 

1.0906-09 

3.6266-04 

8.3966-05 

2.8296-05 

1.3856-07 

l«600E^04 

1.1776-01 

5.5126-01 

3.6226-02 

1.5946-09 

3.6156-04 

7.7536-05 

2.8566-05 

1.3006-07 

l«420E>04 

1.2456-01 

5.4356-01 

3.9486-02 

2.3096-09 

3.5976-04 

7. 1576-05 

2.8786-05 

1.2186-07 

1.640€^04 

1.3156-01 

5.3546-01 

4.2946-02 

3.3176-09 

3.5736-04 

6.6046-05 

2.8956-05 

1.1406-07 

1«660E^04 

1.3866-01 

5.2706-01 

4.6596-02 

4.7246-09 

3.5426-04 

6.0906-05 

2.9086-05 

1.0646-07 

k«680E>04 

1.4396-01 

5.1846-01 

5.0446-02 

6.6756-09 

3.5056-04 

5.6126-05 

2.9156-05 

9.9216-08 

i«700E>04 

1.5336-01 

5.0946-01 

5.4486-02 

9.3576-09 

3.4626-04 

5.1686-05 

2.9176-05 

9.2306-08 

1«720E>04 

1.6086-01 

5.0026-01 

5.8 726-02 

1.3026-08 

3.4136-04 

4.7566-05 

2.9146-05 

8.5716-08 

1.740E>04 

1.6846-01 

4.9076-01 

6.3146-02 

1.7996-08 

3.3586-04 

4.3726-05 

2.9056-05 

7.9436-08 

1.760E^04 

1.7626-01 

4.8096-01 

6.7766-02 

2.965. -08 

3.2986-04 

4.0156-05 

2.8906-05 

7.3476-08 

1.780E«^U4 

1.8406-01 

4.71C6-01 

7.2556-02 

3.3>76-08 

3.2346-04 

3.6846-05 

2.8706-05 

6.7816-08 

l*800E«04 

1.9186-01 

4.6086-01 

7.7526-02 

4.5 >06-08 

3.1646-04 

3.3766-05 

2.8456-05 

6.2456-08 

1*82UE^04 

1.9986-01 

4.5046-01 

8.2666-02 

6.0996-08 

3.0716-('4 

3.0906-05 

2.8146-05 

5.7406-08 

U8^0E»04» 

2.0786-01 

4.3986-01 

8.7966-02 

8. 1436-08 

3.0136-04 

2.8256-05 

2.7776-05 

5.2646-08 

L*660E«04 

2.1586-01 

4.2906-01 

9.3406-02 

1.0806-07 

2.9326-04 

2.5796- 05 

2.7356-05 

4.8166-08 

U880E*04 

2.2386-01 

4.1816-01 

9.8986-02 

1.4256-07 

2.8486-09 

2.3516-05 

2.6886-05 

4.3976-08 

L.900E^04 

2.3196-01 

4,0706-01 

1.0476,-01 

1.8686-07 

2.7626-04 

2.1416-05 

2.6376-05 

4.0056-08 

1«92UE^04 

2.3996-01 

3.9586-01 

1.1056-01 

2.4356-07 

2.6736-04 

1.9476-05 

2.5806-05 

3.6406-08 

i.940E«0^ 

2.4796-01 

3,84t:-0l 

1.1646-01 

3.1566-07 

2.5826-04 

1.7676-05 

2.5206-05 

3.3006-08 

U960b«04 

2.5596-01 

3. 7336-01 

1.2246-01 

4.0686-07 

2.4906-04 

1.6026-05 

2.4556-05 

2.9856-08 

1.98QE^04 

2.6386-01 

3.6206-01 

1.2856-01 

5.2176-07 

2.3976-04 

1.4506-05 

2.3876-05 

2.6946-08 

2«0C0Et04 

2.7176-01 

3.5066-01 

1.3466-01 

6.6566-07 

2.3036-04 

1.3106-05 

2.3166-05 

2.4256-08 

2*020E>0<» 

2.7956-01 

3.3936-01 

1.4086-01 

8.4506-07 

2.2096-04 

1.1826-05 

2.2426-05 

2.179E-''8 

2.040E4-04 

2.8726-01 

3.2806-01 

1.4696-01 

1.0676-06 

2.1156-04 

1.0656-05 

2.1666-05 

1.9536-08 

2«060E^04 

2.9486-01 

3.1686-01 

1,5316-01 

1.3426-06 

2.0226-04 

9.5786-06 

2.0896-05 

1.7466-08 

2.080E»0<» 

1.02 36-01 

3.0566-01 

1.5936-01 

1.6806-06 

1.9296-04 

8.6026-06 

2.0096-05 

1.5586-08 

2* i00E*04 

’ .0966-01 

2.9466-01 

1.654:-01 

2.0936-06 

1.8386-04 

7.7136-06 

1.9296-05 

1.3876-08 

2. I20E«^04 

.1696-01 

2.8376- 31 

1.7156-01 

2.5966-06 

1.7486-04 

6.9066-06 

1.8496-05 

1.2326-08 

2*14»JE^04 

3.2396-01 

2.7306-' 

1.7756-01 

3.2066-01 

1.6606-0 

6.1>746-06 

1.7686-05 

1. 0926-08 

2* I60E^04 

3.3096-01 

2.624, 

1.8356-01 

3.9446-06 

1.5746-09 

3.5126-06 

1.6876-05 

9.6556-09 

2*180E»04 

3.3766-01 

2.520L 

1.8936-01 

4.8336-06 

1,4916-04 

4.9146-06 

1.6086-05 

8.5236-09 

2.200E404 

3.4426-01 

2.4196-ui 

1.9516-01 

5,8986-06 

1.4096-04 

4.3 756-06 

1.5296-05 

7.5096-09 

2.22JE^04 

3.5076-01 

2.3206-01 

2.0 0 86 -01 

7.1706-06 

1.3306-04 

3.8906-06 

1.4516-05 

6.6036-09 

2.240E^04 

3.5696-01 

2.2236-01 

2.0636-01 

8.6866-06 

1.2546-04 

3.4546-06 

1.3766-05 

5.7966-09 

2.260E^04 

3.6306-01 

2.1286-01 

2.1176-01 

1.0486-05 

1.1816-04 

3.0646-06 

1.3026-05 

5.0786-09 

2.280E»0^ 

3.6896-01 

2.0376-01 

2.1696-01 

1.2616-05 

1.1116-04 

2.7146-06 

1.2306-05 

4.4436-09 

2.300E»0^ 

3.T46S-01 

1.9486-01 

2.22t6-01 

1.5116-05 

1.0446-04 

2.4026-06 

1.1606-05 

3.8816-09 

2.320E^04 

3.80 6-01 

1.8616-01 

2.2706-01 

1.8066-05 

9.7926-05 

2.1246-06 

1.0936-05 

3.3856-09 

2*340E4^04 

3.8546-01 

1.7786-01 

2.3186-01 

2. 1506- 'S 

9.1786-05 

1.8876-06 

1.0286-05 

2.9486-09 

2.360E^0^ 

3.9056-01 

1.6986-01 

2.3656-01 

2.551 • 

8.5956-05 

1.6566-06 

9.6626-06 

2.5656-09 

2.380E«^04 

3.9546-01 

1.6206-01 

2.4096-01 

3.0216-05 

8.0426-05 

1.4616-06 

9.0686-06 

2.2296-09 

2.400E*^U4 

4.0016-01 

1.5456-01 

2.4536-01 

3.5656-05 

7.5176-05 

1.2886-06 

8.5026-06 

1.9356-09 

2.42UE«0<i» 

4.0476-01 

1.4 736- 01 

2.4946-01 

4.1956-05 

7.0226-05 

1.1156-06 

7.963E-U6 

1.6786-09 

2.440E>04 

4.0916-01 

1.4056-01 

2.5346-01 

4.922 6-05 

6.5546 05 

9.9906-07 

7.4516-06 

1.4546-09 

2.460E«>0<» 

4.1336-01 

1. 3386-01 

2.5726-01 

5.7606-05 

6.1146-05 

8.7926-07 

6.9666-06 

1.2596-09 

2.^80E^04 

4.1736-01 

1.2756-01 

2.6086-01 

6.7226-05 

5.7006-05 

7.7366-07 

6.5076-06 

1.0906-09 

2«S00E^04 

4.2116-01 

1.2156-01 

2.6436-01 

7.8246-05 

5.3116-05 

6.8046-07 

6.0756-06 

9.4256-10 
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c 

c* 

C** 

C- 

CO 

CO* 

C02 

CZ 

T 

&.U4E-02 


1. *105-1* 

2.8465-06 

*.0715-01 

2.5096-0* 

5.0185-0* 

3.3785-0* 

8.4005*03 

8.060E'02 

7.lT2'-0* 

5.5925-1* 

*.58*5-06 

3.7665-01 

2.8806-0* 

3.9765-04 

*.7916-0* 

8. *005 *03 

1.030F*OI 

1.02 5E-03 

8.4*15-1* 

7.0215-06 

3. *226-01 

3.2335-0* 

3.12*5-04 

6.3735-0* 

8.8005*03 

1.26TE-01 

1..16E-01 

1.9765-13 

1.02*5-05 

3.0536-01 

3.5525-0* 

2.4305-0* 

7.97*5-0* 

9.0005*03 

l.dC9E-Ol 

1. 8975-13 

*.3195-13 

1. *235-05 

2.6756-01 

3.8286-0* 

1.8685-0* 

9. *235-0* 

9.2005*03 

U746E-01 

2. *7.5-03 

9.0675-13 

1.89*5-05 

2.3055-01 

*.0535-0* 

1.4195-0* 

1.0585-03 

9.4005*03 

1.9b7t'0l 

3.1505-03 

1.8355-12 

2.*2*6-05 

1.9565-01 

*.22*5-0* 

1.06 7 5- 0* 

1.13*5-03 

9.6005*03 

2,1676-01 

3. 9235-03 

3. 5955-12 

2.99*6-05 

1.6395-01 

*.3*06-0* 

7.9375-05 

1.1705-03 

9.8005*03 

2.3616-01 

*.8095-03 

6.8525- 1 2 

3.5895-05 

1.3595-01 

*.*055-0* 

5.8615-05 

1.1685-03 

1.0005*0* 

2,6886-01 

5.7955-03 

1.2635-11 

*.1925- 05 

1.1165-01 

*.4265-0* 

4.30*5-05 

1.1365-03 

1.0205 *0* 

2,6096-01 

4.8835-03 

2.2745-11 

*.7905-05 

9.1505-02 

*.*105-0* 

3.1506-05 

1. 0815-03 

1.0405*0* 

2,7066-01 

8.0905-03 

*.0055-11 

5.3735-05 

7. *615-02 

4.3635-0* 

2.3025-05 

1.0116-03 

1.0605*0* 

2,7816-01 

9. *025-03 

6.89*5-11 

5.9365-05 

4.07*5-02 

*. 2945-0* 

1.68 35-05 

9.3275-0* 

I.C80E*0* 

2,8386-01 

1.0835-02 

1.1635- 10 

6. *736-05 

*.9**6-02 

4.2075-0* 

1.2325-05 

8.5215-0* 

1.1005*0* 

2,8796-01 

1.2375-02 

1.9235-10 

4.98*5-0; 

*.0285-0 2 

*.1096-0' 

9.05*5-06 

7.7265-0* 

1.1205*0* 

2,9066-01 

1. *035-02 

3.12*5-10 

7.*666-05 

3.2885-02 

*.0035-0* 

6.6785-06 

6.9665-0* 

1.1*05*0* 

2.9226-01 

1.5825-02 

*.9905- 10 

7.9185-05 

2.6915-0 2 

i. 8925-0* 

*.9*85-06 

6.25*5-0* 

1.1605*0* 

2.9286-01 

1.77iE-C2 

7. 8**5- 10 

8.3*25-05 

2.2095-02 

3.7785-0* 

3. 6855-06 

5.5985-0* 

1.1805*0* 

2*9266-01 

1.9745-02 

1.21*5-09 
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7.3038-10 

1.3928-42 

3.6218-08 

1.8388-01 

1.5768-07 

4.2898-08 

9.900E*03 

1.2928-07 

1.4198-01 

1.3848-09 

1.6048-41 

$.4648-08 

1.80 18-01 

2.2738-07 

$.6098-08 

*.500E*03 

1.8388-07 

1.6348-01 

2.9408-09 

1.6678-40 

7.9988-08 

1.7458-01 

3.2028-07 

7.1178-08 

9.800E*03 

2.6418-07 

1.8578-01 

4.9658-09 

1.5718-39 

1.1388-07 

1.6718-01 

4.4118-07 

8.7768-08 

4.700E*03 

3.7218-07 

2.0868-01 

7.9688-09 

1.3928-38 

1.5768-07 

1.5838-01 

$.9508-07 

1.0548-07 

9.800E*03 

$.1478 -07 

2.3178-01 

1.3588-08 

1.0688-37 

2.1298-07 

1.4858-01 

7.8678-07 

1.2338-07 

4.9008*03 

6.9998-07 

2.9488-01 

2.2618-08 

7.7888-37 

2.8108-07 

1.3798-01 

1.0218-06 

1.4108-07 

$.0008*03 

9.3688-07 

2.7738-01 

3.6838-08 

5.2988-36 

3.6288-07 

1.2698-01 

1.3008-06 

1.5778-07 

$.1008*03 

1.2368-06 

2.9928-01 

$.8 748-08 

3.3028-3$ 

4.5938-07 

1.1588-01 

1.6288-06 

1.7298-07 

$.2008*03 

1.6098-06 

3.1998-01 

9.1038-08 

1.9348-34 

$.7088-07 

1.0688-01 

2.0048-06 

1.8618-07 

$.3008*03 

2.0708-06 

3.3998-01 

1.4088-07 

1.0608-33 

6.9798-07 

9.4208-02 

2.4288-06 

1.9718-07 

$.4008*03 

2.6378-06 

3.9768-01 

2.117E-07 

$.446 8-33 

8.4118-07 

8.4258-02 

2.8968-06 

2.0588-07 

$.$008*03 

3.3288-06 

3.7425-01 

3.1278-07 

2.6308-32 

1.0018-06 

7.4 788-02 

3.4048-06 

2.1248-07 

$.6008*03 

4.1678-06 

3.0938-01 

4.5348-07 

1.1968-31 

1.1788-06 

6.6258-02 

3.9468-06 

2.1708-07 

$.7008*03 

$.1868-06 

4.0208-01 

6.4618-07 

5.1288-31 

1.3758-06 

$.8318-02 

4.5068-06 

2.2008-07 

$.8008*03 

6.4198-06 

4.1498-01 

9.0488-07 

2.0788-30 

1. $938- 06 

$.1278-02 

$.0818-06 

2.2188-07 

$.9008*03 

7.9128-06 

4.2558-01 

1.2468-06 

7.9708-30 

1.8348-06 

4.4998-02 

6578-06 

2.2268-07 

6.0008*03 

9.7188-06 

4.3498-01 

1.6898-36 

2.8988-29 

2.1028-06 

3.9438-02 

6.2248-06 

2.2288-07 

6.1008*03 

1.1908-0$ 

4.4318-01 

2.2 538-06 

1.0018-28 

2.4008-06 

3.4$4E-02 

6.7718-06 

2.2278-07 

6.2008*03 

1.4948-0$ 

4.5038-01 

2.9618-06 

3.2958-28 

2.7328-06 

3.0278-02 

7.2908-06 

2.2248-07 

6.3008*03 

1.7738-0$ 

4.9668-01 

3.8388-06 

1.0348-27 

3.1048-06 

2.6$3E-02 

7.7738-06 

2.2228-07 

6.4008*03 

2.1988-05 

4.6208-01 

4.9098-06 

3.1058-27 

3.5198-06 

2.3298-02 

8.2168-06 

2.2228-07 

6. $008*03 

2. 6228-0$ 

4.6688-01 

6.2018-06 

8.9368-27 

3.9848-06 

2.0678-02 

8.6158-06 

2.2248-07 

6.6008*03 

3.1808-0$ 

4.7098-01 

7.7428-06 

2.4708-26 

4.5048-06 

1.8028-02 

8.9698-06 

2.2298-07 

6. 7008*03 

3.H49E-0S 

4.7468-01 

9.5618-06 

6.5738-26 

$.0878-06 

1.5008-02 

9.2778-06 

2.2388-07 

6.8008*03 

4.6518-0$ 

4.7788-01 

1.1698-0$ 

1.6878-2$ 

$.7388-06 

1.4068-02 

9.5418-06 

2.2528-07 

6.9008*03 

$.6118-0$ 

4.8078-01 

1.4198-0$ 

4.1848-2$ 

6.46 78-06 

1.2 6 68- 02 

9.7628-06 

2.2698-07 

7.0008*03 

6.7568-0$ 

4.0338-01 

1.6988-0$ 

1.0048-24 

7.2838-06 

1.1878-02 

9.9418-06 

2.2928-07 

7.1008*03 

8.1218-0$ 

4.8578-01 

2.0218-0$ 

2.3388-24 

8.1978-06 

9.0658-03 

1.0088-0$ 

2.3198-07 

7.2008*03 

9.7468-0$ 

4.8808-01 

2.3858-0$ 

$.2828-24 

9.2198-06 

8.8148-03 

1.0188-0$ 

2.3528-07 

7.3008*03 

1.1688-04 

4.9018-01 

2.799E-05 

1.1608-23 

1.0368-05 

T. 8988-03 

1.0268-05 

2.3928-07 

7.4008*03 

1.3978-04 

4.9238-01 

3,2928-0$ 

2.4828-23 

1.1658 - 05 

7.0008-03 

1.0308-0$ 

2.4378-07 

7. $008*03 

1.6688-04 

4.9448-01 

3.7608-0$ 

5.1758-23 

1.3088-0$ 

6.1098-03 

1.0318-05 

2.4908-07 

7.6008*03 

1.9888-04 

4.9678-01 

4.3208-05 

1.0538-22 

1.46 98 -0$ 

$.7088 -01 

1.0318-0$ 

2.5508-07 

7.7008*03 

2.3668-04 

4.9908-01 

4.9368-0$ 

2.0958-22 

1.6498-05 

5.2528-01 

1.0298-0$ 

2.6188-07 

7.8008*03 

2.8108-04 

$.0168-01 

$.6128-0$ 

4.0808-22 

1.8518-05 

4.7828-01 

1.0258-05 

2.6958-07 

7.9008*03 

3.3308-04 

$.0448-01 

6.3918-0$ 

7.7868-22 

2.0768-05 

4.1698-01 

1.0218-05 

2.7808-07 

8.0008*03 

3.9388-04 

$.0748-01 

7.1598-05 

1.4588-21 

2.32 78-05 

4.0058-01 

1.0178-0$ 

2.873E-0'* 

8.2008*03 

$.4648-04 

$.1458-01 

9.0098-05 

4.8668-21 

2.9148-05 

1.4018-03 

1.0108-05 

3.0868-07 


380 


Table II.' Continue 


P/PO • 8.00€*01 


c 

C» 

C*4 

C- 

CO 

CQ* 

CU2 

C2 

T 

0. 

0. 

0. 

0. 

0. 

0. 

1.0006-*00 

0. 

1.0006*02 

0. 

0. 

0. 

0. 

7.0196-66 

0. 

I.O0OE«OO 

0. 

2.0006*02 

0. 

0. 

0. 

b. 

2.8*76-41 

1.9206-81 

1.0006400 

0. 

3.0006*02 

0. 

0. 

0. 

0. 

5.6886-29 

6.5626-61 

1.0006400 

0. 

4.0006*02 

0. 

0. 

0. 

0. 

1.4926-21 

1.4686-48 

1.0006400 

0. 

5.0006*02 

4.850E-81 

*.9316-82 

0. 

0. 

1.3066-16 

2.5906-40 

1.0006400 

0. 

6.0006*02 

3.S16E-6T 

*.1896-69 

0. 

0. 

4.50*6-13 

2.1406-34 

1.0006400 

1.0466-93 

7.0006*02 

2.634E-57 

3.3676-60 

0 . 

0. 

1.2966-10 

1.5506-30 

1.0006400 

3.2646-79 

8.0006*02 

2.608E-S0 

*.2986-55 

0. 

0. 

3.5966-09 

6.1356-29 

1.0006400 

8.2*26-70 

9.0006*02 

6.202E-48 

3.0106-51 

0. 

0. 

4.50*6-08 

7.9426-28 

1.0006400 

1,6536-62 

1.0006*03 

1.5«2E>40 

*, 1576-48 

0. 

3.9B0E-79 

3.5336-07 

6.3*76-27 

1.0006400 

1.5256-56 

1.1006*03 

7.112E-37 

1.7266-45 

0. 

1.3386-70 

1.9606-06 

3.3856-26 

1.0006400 

1.4236-51 

1.200 6*03 

8.979E-34 

2.8*96-43 

0. 

2.19*6-63 

8.3406-06 

1.5526-25 

1.0006400 

2.2936-47 

1.3006*03 

4.09 3E-31 

2,2776-41 

0. 

3.3506-57 

2.8806-05 

5.4506-25 

1.0006400 

9.2516-44 

1.4006*03 

8.248E-29 

1.0186-39 

2.56*6-95 

7.6596-52 

8.4146-05 

1.6206-24 

9. 9996-01 

1.2346-40 

1.5006*03 

8.S07E-27 

2.8*16-38 

1.0916-91 

3.7*16-47 

2. 1*76-0* 

4.2n2E-24 

9.9976-01 

t. 6956-38 

1.6006*03 

5.193E-25 

5.3726-37 

1.7*7«-88 

5.1266-43 

4.8996-6* 

9.7506-24 

9.9936-01 

1.T32E-35 

1.7006*03 

1.98SE-2) 

7. 7186-36 

1.3656-85 

2.3176-39 

1.0186-03 

2. 1656-23 

9.9856-01 

2.4186-33 

1.8006*03 

3.189E-22 

2.5126-3* 

4.75*6-82 

1.4*26-36 

1.9576-03 

1.3236-22 

9.9716-01 

2 . 0066-3 1 

1.9006*03 

9.779E-2I 

1.6366-32 

5.885E-78 

1.6656-3* 

3.5186-03 

1.9086-21 

9.9476-01 

1.0706-29 

2.0006*03 

1.393E-19 

8.1786-31 

3.8876-74 

1.0696-32 

5.9696-03 

2.4376-20 

9.9106-01 

5.90 56-28 

2.1006*03 

1.560E-18 

2.92*6-29 

1.1966-70 

4.6206-21 

9.4316-03 

2.5086-19 

9.8556-01 

1.0276-24 

2.2006*03 

1.415E-17 

2.6926-28 

1.8506-67 

1.4306-29 

1.4876-02 

2. 1156-18 

9.7776-01 

2.0306-25 

2.3306*03 

1.0b7E-U 

1.5*66-26 

1.5636-64 

3.3116-28 

2.2076-02 

1.4946-17 

9.6686-01 

3.1246-24 

2.4006*03 

6.843E-16 

2.4*26-25 

7.7506-62 

5.9366-27 

3.1636-02 

9.0226-17 

9.5256-01 

3.8566-23 

2.5006*03 

3.800E-1S 

3.1*66-2* 

2.3936-59 

8.4876-26 

4.3916-02 

4.7416-16 

9.3396-01 

3.9126-22 

2.6006*03 

1.856E-I4 

3.3506-23 

4.8696-57 

9.9196-25 

5.9216-02 

2.2006-15 

9. 1036-01 

3.3336-21 

2.7006*03 

8.081E-14 

3.0166-22 

6.8006-55 

9.6796-2* 

7.7736-02 

9.1056-15 

8.8286-01 

2.4286-20 

2.8006*03 

3.173E-U 

2.3376-21 

6.7846-53 

8.0306-23 

9,9536-02 

3.4216-1* 

8.4976-01 

1.5366-19 

£.9006*03 

1.13SE-12 

1.5816-20 

5.0016-51 

5.75*6-22 

1.2*56-01 

1.1706-n 

8.1176-01 

8.5526-19 

3.0006*03 

3.730E-12 

9.46*6-20 

2.8056-49 

3.6106-21 

1.52*6-01 

3.6846-13 

7.6906-01 

4.2416-18 

2.1006*03 

1.135E-11 

5.0716-19 

1.2236-47 

2.0076-20 

1.8286-01 

1.3756-12 

7.2226-01 

1.8936-17 

3.2006*03 

3.221E-11 

2.4566-18 

4.3026-46 

9.9896-20 

2.1516-01 

2.9266-12 

6.7226-01 

7. 6736-17 

3.3306*03 

8.575E-11 

1.0866-17 

l.:28E-*4 

4.4956-19 

2.4866-01 

7.4496-12 

6.1996-01 

2.6496-16 

3,4006*03 

2-15 3E-10 

*.*156-17 

2.9106-43 

1.8*36-18 

2.82*6-01 

1.8036-11 

5.6646-01 

9.7636-16 

3.5006*03 

5.123E-10 

1.6646-16 

5.8216-42 

6.9*36-18 

3.1596-01 

4.1216-11 

5.1286-01 

3.1096-15 

3.6006*03 

l.lblE-09 

5.8*96-16 

9.9o96-*l 

2.4176-17 

3.4826-01 

8.9736-11 

4.6026-01 

9.2556-15 

3.7006*03 

2.515E-09 

1.9306-15 

1.4826- j9 

7.8296-17 

3.7866-01 

1.8696-10 

4.0956-01 

2.5916-14 

3.8006*03 

5.229E-09 

6.0116-15 

1.9326-38 

2. 3726-16 

4.0676-01 

3.7376-10 

3.616E-0I 

6, 86 1 6- 1 4 

3.9006*03 

1.0*76-08 

1.7766-1* 

2.2*06-37 

6.7566-16 

4.3206-01 

7.2016-10 

3.U8E-01 

1.7266-13 

4.0006*03 

2.024E-08 

5.0006-1* 

2.3256-^6 

1.8186-15 

4.5*26-01 

1.3416-09 

2.7586-01 

4.1486-13 

4.1006*03 

3.T99E-08 

1.3*76-13 

2.17*6-35 

4.6*16-15 

4.7336-01 

2.4236-09 

2.3866-01 

9.5566-13 

4.2006*03 

6. 9236-08 

3.4866-13 

1.86*6-3* 

1.1296-1* 

4.8926-01 

4.2566-09 

2.0536-01 

2.1206-12 

4.3006*03 

1.2296-07 

8.6 9 96-13 

1.4666-33 

2.62*6-1* 

5. 0226-01 

7.28 76-09 

1. 7586-01 

4.5456-12 

4.4006*03 

2.1306-07 

2.0996-12 

1.06*6-32 

5.8 536-1* 

5.1236-01 

1.2196-08 

1.4996-01 

9.4526-12 

4.5006*03 

3.61*6-07 

4.9126-12 

7.1836-32 

1.2576-13 

5.1996-01 

1.9976-08 

1.2736-01 

1.9126-11 

4.6006*03 

6.0116-07 

1. 1176-11 

4.5306-31 

2.6056-13 

5.2536-01 

3.2086-08 

1.0786-01 

3.7746-11 

4.7006*03 

9.822E-C7 

2.4 7 76-11 

2.6826-30 

5.2276-13 

5.2876-01 

5.0o4E-0e 

9. 1036-02 

7.2896-11 

4.8006*03 

1.579E-06 

5.3636-11 

1.4976-29 

1.0186-12 

5.3056-01 

7.8*36-08 

7.6796-02 

1.38UE-10 

4.9006*03 

2.S00E-06 

1.1356-10 

7.9016- 29 

1.9306-12 

5. 3116-01 

1. 2036-07 

6.4*56-02 

2.5686-10 

5.0306*03 

3.9066-06 

2.3506-10 

3.9566-28 

3.5696-12 

3.3076-01 

1.8136-07 

5.4396-02 

4.7046-10 

5.1306*03 

6.0256-C6 

4.7866-10 

1.8836-27 

6.4516-12 

5.295t-01 

2.6966-07 

4.5746-02 

8.4926-10 

5.2006*33 

9.1856-06 

9.5366-10 

8. 5336-27 

1.1*26-11 

5.2796-01 

3.9586-07 

3.8476-02 

1.5136-09 

5.3006*03 

1. 3856-05 

1.86*6-09 

3.6876-26 

1.9*66-11 

5.2596-01 

5. 7356-07 

3.2386-02 

2.6626-09 

5.4006*03 

2.06 76 -05 

3.5756-09 

1.5216-25 

3.34 -U 

5.2376-01 

8.2046-07 

2.7296-02 

4.4316-09 

5.5006*03 

3.05*6-05 

6.7296-09 

5.9906-25 

5.7166-11 

5.2156-01 

1.1596-06 

2.3036-02 

7.9*36-09 

5.6006*03 

*,*686-05 

1.2*36-08 

2.25*6-2* 

9.4956-11 

5.1936-01 

1.6166-06 

1.94 8 6-02 

l,35‘r-08 

5.7006*03 

6.4776-05 

2.2526-08 

8.1116-2* 

1.5586-10 

5.1736-01 

2. 2256-06 

1.6516-02 

2. 2796-00 

5.8006*03 

9.30*6-05 

*. 0036-08 

2.7916-23 

2.5286-10 

5,1536-01 

3.0256-06 

1.4046-02 

3.7926-08 

5.9006*03 

1.32 56-0* 

6. 9886-08 

9.19*6-23 

4.0596-10 

5. 1356-01 

4.0616-06 

1.1966-02 

6.2416-08 

6.0006*03 

1.8696-0* 

1.1976-07 

2.9026-22 

6.4566-10 

5.1196-01 

5.3826-06 

1.02 36-02 

1.0166-07 

6.1006*03 

2.6156-0* 

2.0116-07 

8.7816-22 

1.0176-09 

5.1036-01 

7.0476-06 

8.7746-03 

1 .6366-07 

6.2006*03 

3.6276-0* 

3. 3206-07 

2. 5536-21 

1.5906-09 

5.0896-01 

9.1106-06 

7.5516-03 

2.6056-07 

6.3006*03 

*.3886-0* 

5.3856-07 

7.1396-21 

2.4626-09 

5.0746-01 

1.1666-05 

6.5196-03 

4.1036-07 

6.4006*03 

6.8036-0* 

8.5876-07 

1.9236-20 

3.7826-09 

5.0646-01 

1.4756-05 

5.64 8 6- 03 

6. 3916-07 

6.5006*03 

9.20*6-0* 

1.3*76-06 

4.9956-20 

3.7616-09 

5.0516-01 

1.8476-05 

4.9096-03 

9.8456-07 

6.6006*03 

1.2356-03 

2.0796-06 

1.25*6-19 

8.70*6-09 

5.0396-01 

2.2896-05 

4.2806-03 

1.5006-06 

6.7006*03 

1.6*56-03 

3.1606-05 

3.0*56-19 

1.30*6-08 

5.0246-01 

2.8106-05 

3. 7446-03 

2.2606-0* 

6,8006*03 

2.17 36-03 

4.7316-06 

7.16*6-19 

1.9396-08 

5.0136-01 

3.4186-05 

3. 2856-03 

3.3676-06 

6.9006*03 

2.8*86-03 

6.9836-06 

1.6356-18 

2.8596-08 

4.9976-01 

4.1206-05 

2.8916-03 

4.9616-06 

7.0006*03 

3, 7056-03 

1.0166-05 

3.6236- 18 

'.1816-08 

1.9806-01 

4.9 2 36 - 05 

2.5516-03 

7.2306-06 

7.1006*33 

*.7836-03 

1. *596-05 

7.8056-18 

6.0666-08 

4.9406-01 

5.8356-05 

2.2576-03 

1.0426-05 

7.2006*03 

6.1286-03 

2.0666-05 

1.6366-17 

8.7316-08 

4.9366-01 

6.8*96-05 

2.0016-03 

1.4846-05 

7.3006*03 

7.7 9 06 -03 

2.8816-05 

3.3396- 17 

1.2*66-07 

4.9076-01 

7.9976-05 

1.7796-03 

2.0906-05 

7.4006*03 

9.8296-03 

3.98*6-05 

6.6*26-17 

1.7656-07 

4.874E-01 

9.2526-05 

1.58*6-03 

2.9086-05 

7.5006*03 

1.2306-02 

5.4276-05 

1.2096-16 

2.4796-07 

4.0336-01 

1.0626-04 

1.4136-03 

?. 9986-05 

7.6306*03 

1.5286-02 

7.3026-05 

2.4*16- 16 

3.4516-07 

4. 7866-01 

1.2106-04 

1.2636-03 

5.4296-05 

7.7006*0 

1.8836-02 

9.7036-05 

4.5186- 16 

4.7636-07 

4.7306-PI 

1.3686-04 

1. 1306-03 

7,2766-05 

7.800f 

2.3016-02 

1.27*6-0* 

8. 1 776- 16 

6.5126-07 

4.6646-01 

1. 5366-04 

1.0116-03 

9.6226-05 

7.90. .j 

2.7886-02 

1.6536-0* 

1.4*96- 15 

8.8186-07 

4.5886-01 

1.7116-04 

9.0606-04 

1.2556-04 

8.00ut*03 

3.9896-02 

2.6906-0* 

4.2816- 15 

1.5686-06 

4.4016-01 

2.C82E-04 

7.2736-04 

2.0456-0* 

8.2006*03 
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Table II.- Continued. 


T 

E- 

0 

0* 


0- 

02 

02* 

02- 

•.400E»03 

7.4I9E-04 

9.230E-01 

1.123E-04 

1.932E-20 

3.629E-09 

2.932E-03 

1.0076-09 

3.3306-07 

6 . MO'. VO} 

1.012E-03 

9.329E-01 

1.391E-04 

4.999E-20 

4.483E-09 

2.9606-03 

1.0136-09 

3.6006-07 

«.S00E»03 

1.344E-03 

9.441E-01 

I.T18E-04 

1.324E-19 

9.479E-09 

2.2616-03 

1.0286-09 

3.8866-07 

9.000E«03 

I.T60E-03 

9.941E-01 

2.U9E-04 

3.689E-19 

6.614E-0S 

2.019E-03 

1.092E-09 

4.1736-07 

9.200E«03 

2.242E-03 

9.884E-01 

2.609E-04 

9.968E-19 

7.B74E-09 

1.810E-03 

1.086E-09 

4.4486-07 

9.400EMJ 

7.UaE-03 

9.8O4E-0t 

3.209E-04 

2.620E-18 

9.240E-09 

1.633E-03 

1.1276-09 

4.6966-07 

9.60aE*03 

3.999E-03 

9.921E-01 

3.938E-04 

6.703E>18 

1.068E-04 

1.477E-03 

1.1766-09 

4.9036-07 

9.M0E*03 

4.36SE-03 

6.a2«E-01 

4.82IE-04 

1.671E-17 

l.218E-'4 

1.3386-03 

1.230E-09 

9.0616-07 

I.OOOE404 

S.2e2E-03 

4.U8E-0t 

9.881E-04 

4.099E-17 

1.371E-04 

1.213E-03 

1.2886-09 

9.1686-07 

U020E*04 

6.31SE-03 

«.19«E>01 

T.t4TE>04 

9.4UE-17 

1.923E-04 

1.0996-03 

1.3496-09 

9.2236-07 

U0ME404 

T.4T0E-01 

6.260E*01 

8.648E*04 

2.219E-16 

1.679E-04 

9.962E-04 

1.4126-09 

9.2306-07 

1.060EM4 

•.T33E-03 

«.3UE-0t 

1.042E-03 

4.994E-16 

1.824E-04 

9.029E-04 

1.4776-09 

9.1966-07 

U0IQE«U4 

l.OlTE-02 

8.391E-01 

l.248E*Q3 

U097E-19 

1.971E-04 

8.1996-04 

1.9436-09 

9.1296-07 

1.100EM4 

1.1T3E-02 

6.3tOE-Ol 

1.489E-03 

2.391E-19 

2.113E-04 

7.4296-04 

1. 6106-09 

9.0336-07 

1.120E»C4 

1.343E-02 

6.400E-01 

1.76TE-03 

4.921E-19 

2.291E-04 

6.7406-04 

1.6786-09 

4.9186-07 

1.140EM4 

1.929E-02 

4.412E-01 

2.087E*03 

1.007E-14 

2.389E-04 

6.1296-04 

1.7466-09 

4.7866-07 

1.160E*04 

1.T31E-02 

8.418E-01 

2.494E-03 

2.019E-14 

2.919E-04 

9.973E-04 

1.8146-09 

4.6446-07 

1.1S0E«04 

1.990E-02 

6.417E>01 

2.871E-03 

3.948E- 14 

2.641E-04 

9.0276-04 

1.882E-09 

4.4996-07 

1.200E*04 

2.18TE-02 

6.4UE-01 

3.344E-03 

7.577E-14 

2.762E-04 

4.6316-04 

1.9916-09 

4.3416-07 

1 220E«04 

2.441E-02 

6.401E-01 

3.879E-03 

1.426E-13 

2.878E-04 

4.231E-04 

2.0196-09 

4.1896-07 

1.240E»04 

2.T19E-02 

4.38TE-01 

4.481E-03 

2.633 E-13 

2.990E-04 

3^.8716-04 

2.0886-09 

4.0286-07 

1.240E»04 

3.008E-02 

8.36SE-01 

9.199E-0* 

4.776E-13 

3.096E-04 

3.9466-04 

2.1966-09 

3.8726 -07 

i.290E*U4 

3.320E-0Z 

4.346E-01 

9.907E-03 

8.912E-13 

3.198E-04 

3.2926-04 

2.224E-09 

3.7176-07 

1.300E«04 

3.693E-02 

6.321E-01 

6.T44E-03 

1.492E-12 

3.294E-04 

2.9876-04 

2.2916-09 

3.9646-07 

l.320E»04 

4.006E-02 

6.293E*01 

T.6TIE-03 

2.979E-12 

3.384E-04 

2.7466-04 

2.3986-09 

3.4136-07 

1.340E*04 

4.381E-02 

6.26tE-Cl 

8.697E-03 

4.379E-12 

3.469E-04 

2.9286-04 

2.4246-09 

3.2696-07 

1.360EM4 

4.T76E-02 

6.227E-0l 

9.826E-03 

7.327E-12 

3.947E-04 

2.3296-04 

2.4886-09 

3.1206-07 

1.3t0E*04 

9.192E-02 

6.189E-01 

U107E-02 

1.2I0E-I1 

3.620E-04 

2.1476-04 

2.9926-09 

2.9786-07 

1.400E«04 

9.630E-02 

6.149E-01 

1.242E-02 

1.971E-11 

3.686E-04 

1.9826-04 

2.6146-09 

2.8396-07 

1.420E»04 

6.089E-02 

6.109 E-01 

1.390E-02 

3.171E-11 

3.749E-04 

1.8306-04 

2.674E-09 

2.7046-07 

1.440E*04 

6.969E-02 

6.09SE-01 

1.992E-02 

9.037E-11 

3.797E-04 

1.6816-04 

2.7326-09 

2.9726-07 

1.4«OE»04 

T.OTOE-02 

6.009E-01 

1.727E-02 

7.908E-U 

3.842E-04 

1.5836-04 

2.787E-09 

2.4436-07 

1.480E*04 

7.991E-Ot 

9.996E-01 

1.916E-02 

1.227E-10 

3. B80E-04 

1.4466-04 

2.8416-09 

2.3186-07 

1.500E»04 

8.133E-02 

9.901F 01 

2.121E>02 

I.884E-10 

3.9UE-04 

1.3386-04 

2.8916-09 

2.1976-07 

l.$20£«04 

8.699F-02 

9.842~r Jl 

2.341E-02 

2.861 E-10 

3.934E-04 

l.r 386-04 

2.9386-09 

2.0796-07 

l.340E*04 

9.276E-02 

9.780E-01 

2.577E-02 

4.301E-10 

3.990E-04 

1.1496-04 

2.9826-09 

1.9696-07 

1.960E*04 

9.876E-02 

9.716E-01 

2.S31E-02 

6.403E-10 

3.999E-04 

1.0606-04 

3.0226-09 

1.8946-07 

1.5B0E*04 

1.049E-01 

9.648E-0I 

3.101E-02 

9.442 E-10 

3.960E-04 

9.8096-09 

3.09BE-09 

1.7486-07 

1.600E*04 

1.113E-01 

9.977E-01 

3.3BaE-02 

1.379E-09 

3.994E-04 

9.0706-09 

3.090E-09 

1.6446-07 

1.620E»04 

1.1T8E-01 

9.903E-01 

3.69OC-02 

1.9«*8E-09 

3.941E-04 

8.3886-09 

3.1176-09 

1.9496-07 

l.640E«04 

1.249E-01 

9.427E-01 

4.020E-02 

2.868E-09 

3.921E-04 

7.7546-09 

3.1406-09 

1.4496-07 

1.660E»04 

1.314E-01 

9.34TE-01 

4.364E-02 

4.084E-09 

3.893E-04 

7.1646-09 

3.1986-09 

1.3966-07 

1.6S0E'O4 

1.384E-01 

S.269E-01 

4.729E-02 

S.768E-09 

3.899E-04 

6.6166-09 

3.170E-09 

1.2686-07 

l.T00E»04 

1.499E-01 

9.179E-01 

9.106E-02 

8.084E-09 

3.B18E-04 

6.1066-09 

3.1776-05 

1.1836-07 

l.T20E»04 

1.927E-01 

9.091E-01 

9.909E-02 

1.124E-08 

3.771E-04 

9.6316-09 

3. 1786-05 

1.1026-07 

l.T40E»04 

1.60ir-01 

9.001E-01 

9.923E-02 

1.952E-08 

3.7186-04 

9.1896-09 

3.174E-05 

1.0246-07 

1.T60EM4 

1.674F-01 

4.908E-01 

6.399E-02 

2.128E-0B 

3.699E-04 

4.7786-09 

3.1646-05 

9.9096-08 

t.Tt0E»04 

1.T91E-01 

4.812E-01 

6.8t3E-02 

2.897E-08 

3.999E-04 

4.3956-09 

3.148C-05 

8.8026-08 

1.800E*04 

1.828E-01 

4.714E-01 

7.284E-02 

3.918E-08 

3.929E-04 

4.0396-05 

3. 1266-05 

8.1396-08 

l.(20E»04 

1.909E-01 

4.614E-01 

7.772E-02 

9.263E-08 

3.491E-04 

3.7076-05 

3.098.';-05 

7.9046-08 

l.a40E*04 

1.9B3E-01 

4.912E-01 

8.2 76E-02 

7.026E-08 

3.372E-04 

3.3996-05 

3.0646-05 

6.9076-08 

l.a40E«04 

2.061E-01 

4.409E-01 

8.799E-02 

9.321E-08 

3.289E-04 

3.1136-05 

3.0256-05 

6.3446-08 

l.tSOE»04 

2.139E-01 

4.303E-01 

9.328E-02 

1.229E-07 

3.202E-04 

2.B47E-09 

2.9806-05 

9.8196-08 

1.900Et04 

2.218E-01 

4.196E-01 

9.874E-02 

1.611E-07 

3.112E-04 

2.6016-09 

2.9306-05 

5.3186-08 

1.920E»04 

2.29TE-01 

4.088E-01 

1.043E-01 

2.101E-07 

3.020E-Q4 

2.373E-05 

2.8756-05 

4.8946-08 

1.940E«04 

2.375E-01 

3.9T9E-01 

l.lOOE-01 

2.723E-07 

2.929E-04 

2.162E-05 

2.8156-05 

4.4206-08 

l.9«OE*04 

2.494E-01 

3.869E-01 

1.198E-01 

3.911E-07 

2.828E-04 

1.967E-05 

2.7516-05 

4.0166-08 

1.9a0E*04 

2.9i2E-01 

3. 799E-01 

1.216E-01 

4.903E-07 

2.729E-04 

1.7866-09 

2.6826-05 

3.6416-08 

2.000E*04 

2.410E-01 

3.648E-01 

1.276E-01 

9.747E-07 

2.630E-04 

1.621E-09 

2.6106-05 

3.2936-08 

2.020EM4 

2.687E-0I 

3.93TE-01 

1.339E-01 

7.297E-07 

2.930E-04 

1.4686-09 

2.9346-05 

2.9726 - 08 

2.040E»04 

2.763E-01 

3.426E-01 

1.396E-01 

9.220E-07 

2.429E-04 

1.32BE-09 

2.4566-05 

2.6776-08 

2.040E*04 

2.839E-01 

8.319E-01 

1.496E-01 

1.199E-06 

2.329E-04 

1.1096-09 

2.3756-05 

2.4096-08 

2.090E*04 

2.913E-01 

3.209E-01 

1.9l4E-0t 

1.492E-06 

2.229E-04 

1.0816-09 

2.2936-05 

2.1576-08 

2.1Q0E*04 

2.98TE-OI 

3.096E-01 

t.976E-01 

1.809E-06 

2.1306-04 

9. 739E-06 

2.2086-05 

1.9306-08 

2.120E«04 

9.060E-01 

2.988E-01 

1.634E-01 

2.249E-06 

2.032E-04 

8.7936-06 

2.1236-05 

1.7236-08 

2.140E404 

3.131E-01 

2.881E-01 

1.696E-01 

2.774E-06 

1.939E-04 

7.8996-06 

2.0376-05 

1.5356-08 

2.140E404 

3.201E-01 

2.779E-01 

1.799E-01 

3.413E-06 

1.841E-04 

7.0466-06 

1.9516-05 

1.3696-08 

2.U0E404 

3.269E*01 

2.6T1E-0I 

1.813E-0I 

4.183E-06 

1.748E-04 

6. 3096-01 

.8696-05 

1.2116-08 

2.200E«04 

3.334E-01 

2.969E-01 

1.87IE-01 

9.107E-06 

1.6986-04 

9.64:6-06 

4.7806-05 

1.0726-08 

2.220E*04 

3.40U-01 

2.469E-01 

1.928E-01 

6.211 E-06 

1.970E-04 

9.0376-06 

1.6966 - 05 

9.4 796-09 

2.240E*O4 

3.469E-01 

2.371E-01 

1.983E-01 

7.926E-06 

1.489E-04 

4.4836-06 

1.6126-05 

8.3646-09 

2.2ME»04 

3.927E-OI 

2.279E-01 

2.038E-01 

9.0B7E-06 

1.402E-04 

4.902 E-06 

1.5316-05 

7.3676-09 

2.290E*04 

3.988E-01 

2.182E-01 

2.09IE-01 

1.093E-09 

1.324E-04 

3.9816-06 

1.4916-09 

6.4 796-09 

2.300E»04 

3.644E-01 

2.091E~01 

2.143E-01 

1.311E-09 

.2466-04 

3. 1696-06 

1.3746-05 

9.6886-09 

2.320EM4 

3.703E-01 

2.003E-01 

2.194E-01 

1.967E-09 

1.173E-04 

2.8116-06 

1.2996-05 

4.9876-09 

2.340E»04 

3.798E-01 

1.917E-01 

2.243E-01 

1.867E-C9 

1.103E-04 

2.4836-06 

1.2266-05 

4.3666-09 

2.360E»04 

3.8UE-01 

1.834E-01 

2.291E-01 

2.217E-09 

1.036E-04 

2.2106-06 

1.1966-09 

3.8176-09 

2.3«0E»04 

3.862E-01 

I.794E-01 

2.337E-01 

2.629E-09 

9.718E-09 

1.9976-06 

1.0886-09 

3.3336-09 

2.400E»04 

3.912E-01 

I.676E-01 

2.381E-01 

3.098E-09 

9.11PE-09 

1.7826-06 

1.0236-09 

2.9076-09 

2.420EM4 

3.999E-01 

l.MlE-01 

2.424E-01 

3.647E-09 

8.913E-09 

1.9326-06 

9.6146-06 

2.9336-09 

2.440E*04 

4.009E>01 

1.929E-01 

2.466E-01 

4.281E-09 

7.986E-09 

1.3646-06 

9.02.E-06 

2.2096-09 

2.460E«04 

4.049E-01 

1.4ME-01 

2.906E-01 

9.011E-09 

7.469E-09 

1.1866-06 

8.4616-06 

1.9186-09 

2.4B0E»04 

4.092E-01 

1.394E-01 

2.944E-01 

9.890E-09 

6.981E-09 

1.7966-06 

7.9276-06 

1.(676-09 

2.900E*04 

4.132E-01 

1.330E-01 

2.980E-01 

6.812 E-09 

6.92 IE-09 

9. 3226-07 

7.4216-06 

1.4 486-09 
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Table II. * Continued. 


c. 

C«- 

C** 

C- 

CO 

CO* 

C02 

C2 

T 

5. SI Of -02 

5.190E-05 

1.175E-15 

2.668E-06 

5.165E-01 

2.5686-05 

5. 8266- O'! 

3. 1366-05 

8.5006*03 

T.342E-02 

6.267E-05 

3.018E-15 

5.33IE-06 

3.881E-01 

2.8356-05 

5.&566-04 

5.5206-05 

8.6006*03 

9.439E-02 

9.028E-05 

7.315F-14 

6.700E-06 

3.555E-01 

3.2266-05 

3.6776-05 

6.1226-05 

8.8006*03 

1.172E-01 

1.257E-03 

1.682E-13 

9.875E-04 

3.199E-01 

3.5716-05 

2.8836-05 

7.6036-05 

9.0006*03 

I.4I0E-O1 

1.696E-03 

3.695E-13 

1.389E-05 

2.829E-01 

3.8756-05 

2.2376-05 

9.3956-05 

9.2006*03 

1.69SE-01 

2.226E-03 

7.790E-13 

1.870E-0S 

2.540E-01 

5.1316-05 

1.7166-05 

1.0756-03 

9.5006*03 

I.8TOE-0I 

2.85’E-03 

1.582E-12 

2.5209-05 

2.107E-01 

5.3336-05 

1.3026-05 

1.1726-03 

9.6006*03 

2.076E-01 

3.575E-03 

3.108E-12 

3.0;i£-05 

1.T81E-01 

5.5806-05 

9.7826-05 

1.2286-03 

9.8006*03 

2. 259E-01 

5.398E-03 

5.920E-12 

3.655E-05 

1.589E-01 

5.5736-05 

7.2896-05 

1.2556-03 

1.0006*05 

2.<tl6E-01 

5.321E-C3 

1.096E-11 

5.306E-05 

1.235E-01 

5.6186-05 

5.3966-05 

1.2256-03 

1.0206*05 

2.5«8E-01 

6.357F-03 

1.9T9E- 11 

5.956E-05 

1.016E-01 

5.6216-05 

3.9786-05 

1.1776-03 

1.0506*05 

2.6SSE-01 

7.576E-03 

3.587E-11 

5.596E-05 

8.32JE-02 

5.5906-05 

2.9266-05 

1.1126-03 

1.0606*05 

2.790E-01 

8.712E-33 

6.0089-11 

6.2I6E-05 

6.816E-02 

5.S336-05 

2.IS1E-05 

1.0356-03 

1.0806*05 

2.80SE-01 

1.006E-02 

1.0159-10 

6.811E-05 

5.572E-02 

5.5556-05 

1.5856-05 

9.5156-05 

1.1006*05 

2.859E-01 

1.151E-02 

1.679E-10 

7.3T8E-05 

5.S56E-02 

5.3426-05 

1.1686-05 

8. 6786 -05 

1.1206*05 

2.888E-01 

1.308E-02 

2.7299-10 

7.915E-05 

3.73 lE-02 

5.2586-05 

8.6516-06 

7.8656-05 

1.1506*05 

2.910E-01 

1.576F-02 

5.9629-10 

8.520E-05 

3.062E-02 

5.1586-05 

6.5316-06 

7.0916-05 

1.1606*05 

2.922E-01 

1.656E-02 

6.859E-10 

8.895E-05 

2.519E-02 

5.0336-05 

5.8036-06 

6.3726-05 

1.1806*05 

2.926E-01 

1.858E-02 

1.0629-09 

9.337E-05 

2.079E-02 

3.9146-05 

3.605E-06 

5.7116-05 

1.2006*05 

2.921E-01 

2.052E-02 

1.6229-09 

9.75TE-05 

1.722E-02 

3.7996-05 

2.7196-06 

5.1096-05 

1.2206*05 

2.niE-0l 

2.2S8E-02 

2.5529-09 

1.013E-05 

1.531E-02 

3.4816-05 

2.0616-06 

5.5456-05 

1.2506*05 

2.8956-01 

2.596E-02 

3.6299-09 

1.057E-05 

1.193E-02 

3.5656-05 

1.5716-06 

5.0736-05 

1.2606*05 

2.874E-01 

2.734E-02 

5.3289-09 

1.079E-05 

9.977E-03 

3.5506-05 

1.2036-06 

3.4336-05 

1.2806*05 

2.899E-01 

2.987F-02 

7.7319-09 

1.107E-05 

8.3T5E-03 

3.3376-05 

9.2526-07 

3.2382-05 

1.3006*05 

2.821E-01 

3.250E-02 

I.IO.E-OB 

1.131E-05 

7.052E-03 

3.2266-05 

7.1516-07 

2.8856-05 

1.3206*05 

2.789E-0I 

3.525F-02 

1.5759-08 

1.193E-05 

5.9S7E-03 

3.1176-05 

5.5516-07 

2.5696-05 

1.3506*05 

2.754E-01 

3.80 8F-02 

2.2129-08 

1.171E-05 

5.057E-03 

3.0096-05 

5.32 76-07 

2.2876-05 

1.3606*05 

2.718E-01 

5.10 2E-0 2 

3.0779-08 

1.I85E-05 

5. 2689-03 

2.9056-05 

3.3866-07 

2.0366-05 

1.3806*05 

2.67SE-01 

5.506F-02 

5.2519-08 

1.197E-05 

3.653E-03 

2.8016-05 

2.6596-07 

1.8UE-05 

1.5006*05 

2.633E-01 

5.718E-02 

5.7929-08 

1.205F-05 

3.120E-03 

2.7006-0. 

’.0956-07 

1.6UE-05 

1.5206*05 

2.S88E-01 

5.038E-02 

7.6539-08 

1.209E-05 

2.672E-03 

2.6006-05 

1.6566-07 

1.5326-05 

1.5506*05 

2.S91E-01 

5.366E-02 

1.0539-07 

1.21IE-05 

2.293E-03 

2.5026-05 

1.3136-07 

1.2726-05 

1.5606*05 

2.993E-01 

5.6999-02 

1.5039-C,’ 

1.209E-05 

1.971E-03 

2.5066-05 

1.055 6-07 

1.1296-05 

1 5806*05 

2.99 5E-01 

6.037E-02 

1.6559-07 

1.205E-05 

1.698E-03 

2.3126-05 

8.3186-08 

1.0026-05 

1 106*05 

2. 392E-01 

6.380E-02 

2.5339-07 

1.196E-05 

1.565E-03 

2.2206'0' 

6. 6536-08 

8.f886-05 

1.5206*04 

2.340E-01 

6.726E-02 

3.1699-07 

1.185E-05 

1.266E-03 

2.1296-05 

5.31e6-08 

7.8746-05 

1.5506*05 

2.286E-01 

7.075E-02 

5.1019-07 

l.lTlE-05 

1. 0966-03 

2.0506-05 

5.2626-08 

6.9756-05 

1. 5606*05 

2.232E-01 

7.5229-02 

5.2709-07 

1.155E-05 

9.502E-05 

1.953E-05 

3.5236-08 

6.1716-05 

1.5806*05 

2.177E-01 

7.771E-02 

6.7319-07 

1.136E-05 

8.256E-05 

1.868E-05 

2.7526-08 

5.5546-05 

1.6006*05 

2.121E-01 

8.118E-02 

8. 5539-07 

1.115E-05 

T.165E-05 

1.785E-05 

2.2166-08 

5.8186-05 

1.6206*05 

2.06 SE-Ol 

8. 563= -02 

1.0789-06 

1.093E-05 

6.230E-05 

1.702E-05 

1.7876-08 

5.2526-05 

1.6506*05 

2.009E-01 

8.803F-02 

1.3529-06 

1.068E-05 

5.522E-05 

1.622E-05 

1.5516-08 

3.75 9 6 - 05 

1.6606*05 

1.952E-01 

9.152=-02 

1.6879-06 

1.051E-05 

5.723E-05 

1 - 555E-0 

1.1656-08 

3.3036-05 

1.6306*05 

1.B96E-01 

9.575E-02 

2 . 09 39 - 06 

1.013E-05 

5.114E-05 

1.568E-05 

9.5036-09 

2.9076-95 

1.7006*05 

I.840E'Ot 

9.7999-02 

2.5859-06 

9.853E-05 

3.589E-05 

1.395E-05 

7.6006-09 

2.5566-05 

'.7206*05 

1.789E-01 

1.012E-01 

3.1739-05 

9.551E-05 

3.1326-05 

1.323E-05 

6.15 46-09 

2.2556-05 

1.7506*05 

1.728E-01 

1.053E-01 

3.8799-06 

9.230E-05 

2.T33E-05 

1.253E-05 

5.9716-09 

1.9716-05 

' .7606*05 

I.673E-01 

1.073E-01 

5.7209-06 

8.913E-05 

2. 3846-05 

1.18 5E-05 

5.0216-09 

1.7286-05 

1.7806*05 

1.619E-01 

1.1029-01 

5.7179-06 

8.591E-05 

2.0836-05 

1.120E-05 

3.2526-09 

1.5156-05 

1.8006*05 

1.565E-01 

I.I30E-01 

6.8969-06 

8.265E-05 

1.8206-05 

1.057E-05 

2.6306-09 

1.3256-05 

1.8206*05 

1.512E-01 

I.15d£-01 

8.2=29-05 

7.939E-05 

1.5896-05 

9.9elE-05 

2.1276-09 

1.1596-05 

1.8506*05 

l.(i60E-01 

I.I85E-0I 

9. 908e-06 

7.612E-05 

1.3886-05 

9.375E-05 

1. 7196-09 

1.0136-05 

1.8406*05 

1.909E-01 

1.209E-01 

1. 1819-05 

7.287E-05 

1.2126-05 

e. 3139-03 

1.36 96-09 

8.8536-04 

1.8806*05 

1.35®?: 01 

1. 2339-01 

1.50 29-05 

6.965E-05 

1.0596-05 

8.275t-05 

1.1226-09 

7.7186-06 

1.9006*05 

i.i,: '^1 

;.256E-01 

1.658--05 

6.656E-05 

9.2576-05 

7.758E-05 

9.0626-10 

6.7216-04 

1.9206*05 

1 . ^ j 1 

1.277E-01 

1.9559-05 

6.333E-05 

8.0756-05 

7.2656-05 

7.3136-10 

5.8656-06 

1.9506*05 

i.: i of-oi 

1.298E-01 

2.297E-05 

6.026E-05 

7,0596-05 

* 795F 05 

5.8986-10 

5.108F-06 

1.9606 * 05 

l.l7iE-01 

1.317E-01 

2.S91E-05 

5.726E-05 

6.1936-05 

6. 3586-05 

5,75’f-lO 

5.5566-06 

1.9806*05 

l.l '5E-01 

1.336E-01 

3.152E-05 

5.535E-05 

5.3696-05 

5.9236-05 

3.8i9E- 10 

3.8686-06 

2.0006*05 

1.086E-01 

1.3539-01 

3.6589- 05 

5.159E-05 

5.4856-05 

5.5216-05 

3.0826-10 

3.3e5£-06 

2.0206*0. 

1.092E-01 

1.369E-01 

5.257F-05 

5.8759-05 

5.0866-05 

5.1506-05 

2.5796-10 

2.9256-06 

2.0506*05 

1.002E-01 

1.385E-01 

5.9109-05 

5.6089-05 

3.5636-05 

5.7806-05 

1.992:- 10 

2.5506-06 

2.0406*05 

9.627F-02 

1.398= -01 

5.6809-05 

5.3529-05 

3.1066-05 

5.5506-05 

1.6006- 10 

2.2076-06 

2.0406*05 

9.250E-02 

1.511E-01 

6. 5539-05 

5.1059-05 

2.7076-05 

5.1216-05 

1.28 56-10 

1 .9166-06 

2.1006*05 

8.8S6E-02 

1.523E-01 

7.5209-05 

3. S6BE-05 

2.3596-05 

3.8216-05 

1.0306-10 

1 .6656-06 

2.1206*05 

8.535E-0? 

1.535E-01 

8.6229-05 

3.6529-05 

2.0559-05 

3.5396-05 

8.2416-11 

1.5556-04 

2.1506*05 

8. I98E-0. 

1.5559-01 

9.8659-05 

3.525E-C5 

1.T90E-05 

3.2756-05 

6.6186-11 

1.2556-06 

'.1406*05 

7.870E-02 

1.555E-01 

1.126E-05 

3.219E-05 

1.559E-05 

3.0286-05 

5.2*96-11 

1.0886-04 

.. 1806*05 

7.556E-02 

1.565E-01 

1.2839-05 

3.0229-05 

1.3576-05 

2.7986-05 

5.2516-11 

9.5556-07 

2.2006*05 

7.256E-02 

1.572E-01 

1.5599-05 

2.835E-05 

1.1826-05 

2.5836-05 

3.3926-11 

8. 1936-07 

2.22l*:*05 

6.969E-02 

..580E-01 

1.6549-05 

2.6589-05 

1.028F-05 

2.3836-05 

2.7126-11 

7.1176-07 

2.2506*05 

6.6S6E-02 

1.587E-01 

1.8269-05 

2.590E-05 

8.9526-06 

2.1986-05 

2. 1686-11 

6. Id02'*07 

2.2606*05 

6.918E-02 

1.593E-01 

2.1219-05 

2.332E-05 

7.7926-06 

2.0256-05 

1.73 26- II 

5.3676-07 

2.2806*05 

6. 162E-02 

1.599E-01 

2.3959-05 

2.1829-05 

6.7826-06 

1. 8656-04 

1.3836-11 

5.6626-07 

2.3006*05 

5.916E-02 

1.505E-01 

2.4999-05 

2.0509-05 

5.903F-06 

1.7176-05 

1.1056-11 

5.0516-07 

2.3206*05 

S.680E-02 

1.509E-01 

3.0389-05 

1.9079-05 

5.1386-06 

1. 5806-05 

8.8256' 12 

3.5226-07 

2.35 06 *05 

9.4«6E-02 

1.515E-01 

3.5139-05 

1. 7829-03 

5.5732-06 

1.5536-05 

7.054C-12 

3.9636-07 

2.3406*05 

5.238E-02 

I.518E-0I 

3.829F-05 

1.665E-05 

3.8956-06 

1.3366-05 

5.6276-12 

2.6656-07 

2.3806*05 

5.031E-02 

1.522F-01 

5.2899-05 

1.555E-05 

3.3926-06 

1.2286-05 

5.5959-12 

2.3196-07 

2.5006*05 

5.8332-02 

1.525E-01 

5.7989-05 

1.55IE-05 

2. 9556-06 

1. 1286-05 

3.5909-12 

2.0206-07 

2.5206*05 

5.653E-02 

1.528E-01 

5.3409-05 

1.355E-05 

2.5756-06 

1.0376-05 

2.8699-12 

1.7606-07 

2.5506*05 

5.462E-C2 

1.5319-01 

5.9799-05 

1.263E-05 

’.2556-06 

9.525F-06 

2.2939- 12 

1.0356-0 7 

2.5406*05 

5.288F-02 

1.535E-01 

6.6619-05 

1.178E-05 

1.9566-06 

8.7586-06 

1.835 12 

1.3^96-07 

2.5806*05 

5.122E-02 

1.534E-01 

7.5119-05 

1.099E-05 

1.7066-06 

8.0356-06 

1.567= 12 

1.1686-07 

2.5006*05 
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I 

E- 

0 

0* 

0** 

0- 

02 

02* 

02- 

l.UOOE' J2 

0. 

0. 

0. 

0. 

0. 

4.9066-11 

1.7606-18 

0. 

2.000E902 

0. 

8.113E-69 

0. 

0. 

(,. 

9.2 766-11 

1.7606 -18 

0. 

1.0002*02 

0. 

3.4396-4/ 

3.622E-81 

0. 

0. 

4.7066-11 

1.7606-18 

0. 

4.000E*02 

0. 

2.489E-36 

9.067E-64 

a. 

0. 

4.7296-11 

1.7606-18 

0. 

9.000E402 

0. 

8.7*66-30 

2.9096-93 

0. 

0. 

5.0556-11 

1.760E-1S 

0. 

6.000E402 

1.269E-VS 

2.040E-29 

2.3826-46 

0. 

0. 

5.1316-11 

1.7606-18 

3.9756-96 

1,OOOt*C!i 

9.177E-81 

2.664E-22 

2.388E-41 

0. 

3.9496-91 

4.9586-11 

1.7606-18 

6.8436-83 

•.000E*02 

1.103E-69 

8.789E-20 

9.0736-38 

0. 

9.3816-79 

1.0886-10 

1.7606-18 

2.9316-72 

9.000E402 

6.546E-60 

2.194E-17 

1.8696-39 

0. 

1.0S1E-6T 

1,7766-09 

1.7606-18 

4.2816-62 

t.OOOE*01 

9.792E-$2 

2.442E-19 

1.1676 -33 

1). 

1.0926-58 

2.1706-08 

1.7606-18 

9.9216-5* 

t.lOOE*Oi 

3.899E-49 

1.084E-13 

3.4396-32 

0. 

2.6426-91 

1.6996-07 

1.7606-18 

7.069E-* t 

1.200E*U3 

9.197E-40 

2. 962E-12 

9.7736-31 

0. 

3.7726-45 

9.4256-07 

1.7606-18 

3.6206-41 

1.3O0E*0J 

2.100E-3’i 

3.729E-11 

6.3.06-30 

0. 

6.0686-40 

4.0C9E-f-. 

1.7606-18 

2.4436-36 

l.400E*03 

1.88*E-3t 

3.709E-10 

4.9286-29 

0. 

1.7596-35 

1.3846-09 

1.7606-18 

3.3526-32 

1.900E*03 

9.083E-28 

2.712E-09 

2.9306-28 

0. 

1.2946-31 

4.0456-05 

1.7606-18 

1.2876-28 

1.600E*03 

9.147E-29 

1.949E-08 

1.3976-27 

0. 

3.1226-28 

1.0826-04 

1. 7606-18 

1.7616-25 

1.700E*03 

2 329E-22 

7.209E-08 

9.9986-27 

0. 

3.0096-25 

2.3556-04 

1.7906-18 

1.0246-22 

i.aO0E*O3 

9. 133E-20 

2.828E-07 

1.989E-26 

0. 

1.2916-22 

4.8956-04 

1.8396-18 

2.8056-20 

l.900E*03 

2.247E-18 

9.610E-07 

1.7836-29 

0. 

1.0186-20 

9.4056-04 

5.4926-18 

1.4756-18 

2.000£*03 

2.319E-17 

2.868E-06 

3.7646-24 

0. 

1.7706-19 

1.6906-03 

4.2946-17 

1.7826-17 

2.10CE403 

1.673E- 16 

/.819E-06 

6.893E-23 

0. 

’..0336-18 

2.8666-03 

3. 1766 -IS 

1.4686-16 

2.200E*03 

9.928E>16 

1.930E-05 

9.799E-22 

1.3696-86 

1.8346-17 

4.6226-03 

1.9906-15 

9.7786-16 

2.300E*03 

9.048E-19 

4.402E-0! 

1.1086-20 

1.0696-82 

1.3986-16 

7.1806-03 

1.06M-14 

5.4766-15 

2.900E403 

2.244E-14 

9.399E-09 

1.0306-19 

4.0036-79 

8.4616-16 

1.0576-02 

4.993t'-i4 

2.6386-14 

2.S00E*U3 

8.897E-14 

1.870E-04 

8.0196-19 

7.T77E-76 

4.9326-19 

1.9136-02 

,'*36-13 

1.1126-13 

2.60)E*03 

3.148E-13 

.4 937E-04 

9.0396-18 

8.4796-73 

2.1236-14 

2. 0976-02 

7.5226-13 

4.1666-13 

2.700E*03 

1.019E-12 

6.364E-04 

3.0916-17 

9.9206-70 

8.8206-14 

2.8216-02 

2- ’>096- 12 

1.4036-12 

2.803E*03 

3.036E-12 

1.099E-03 

1.9 786-16 

2.2 716-67 

3.2916-13 

3.6936-02 

? .6506-12 

4.2936-12 

2.900E*03 

a.387E-12 

1.808E-03 

7.2006-16 

6.1796-69 

1.1146-12 

4.7136-02 

2.1516-11 

1.2046-11 

3.000E*03 

2.169F-U 

2.87SE-03 

2.9676-19 

1. 1976-62 

3.4536-12 

5.8726-02 

9.6176-11 

3.1186-11 

3.100E*C3 

9.293E-U 

4.4266-03 

1.1196-14 

1.9606-60 

9.8796-12 

7.1-'2E-02 

1.3716-10 

7.5086-11 

3.200t*')3 

1.209E-10 

6.998E- 3 

3.8916-14 

1.9456-98 

2.6246-11 

8.9.t£-02 

3.1466-10 

1. 6906-10 

3.300E*03 

2.429e-10 

9.99I.E-0? 

1.2326-13 

1.1626-96 

6.5236-11 

9,9596-02 

6.8206-10 

3.5726-10 

3.900£*03 

i.456E-lO 

1.347E-02 

3.6786-13 

6.7676-55 

1.5236-10 

1.1416 01 

1.4036-09 

7.1256-10 

3.S00E*03 

1.086E-09 

1.092E-02 

1.030L-12 

3.1516-53 

3.3946-10 

1.2836-01 

2.7496-09 

1.3466-09 

3.600E*01 

2.074E-09 

2.487E-02 

2.7196-12 

1.1846-51 

7.0P'6-10 

1.4176-01 

5.1516-59 

2.4186-09 

1.700E*03 

3.818E-09 

3.269E-02 

6.83*6-12 

3.6736-90 

1.3926-09 

1.5396-01 

9.2606-09 

4.1426-09 

3.S00E*03 

6.788E-00 

4.2116-02 

1. 6106-11 

9.5346-4 9 

2.6396-09 

1,64-6-01 

1.602E-U8 

6. 7866-09 

3.900£»03 

1.168E-08 

9.323E-02 

3.681E-11 

2.1016-47 

4,7936-09 

1.7306-01 

2.67<F- 08 

1.0666-08 

9.000E*03 

1.950E-08 

6.6106-02 

8. 0296-11 

3.9816-46 

8.3956-09 

1. 7956-01 
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1.2246-04 

4.8886-01 

2.9446-05 

7.5006*03 

1.4596-04 

4.9116-01 

3.4166-05 

7.4006*03 

1.7336 >04 

4.9336-01 

3.9306-05 

7.7006*03 

2.0566-04 

4.9566-01 

6.5136-05 

7.8006*03 

2.4346-04 

4.9806-01 

5. 1466-05 

7.9006*03 

2.8746-04 

5.0066-01 

5.8396-05 

8.0006*03 

3.3926-04 

5.0366-01 

6.5946-05 

8.2006*03 

4.4846-04 

5.0986-01 

0.3256-05 


0** 

O- 

02 

02* 

0. 

0. 

4.3666-11 

1.7906-19 

0. 

0. 

S.063E-U 

1.7606-19 

0. 

0. 

4.9596-11 

1.7606-lt 

0. 

0. 

5.0866-11 

1.7606-18 

0. 

0. 

S.082E-11 

1.7606-18 

0. 

0. 

5.0046-11 

1.7606-18 

0. 

3.7866-91 

4.9966-11 

1.7606-18 

0. 

8.5646-79 

1.0406-10 

1.7606-18 

0. 

9.6746-68 

1.7166-09 

1.7606-18 

0. 

9.8266-59 

2.0996-00 

1.7606-18 

0. 

2.3816-51 

1. 6606-07 

1.7606-18 

0. 

3.3946-65 

9.1006-07 

1.7606-19 

0. 

5.4626-40 

3.8216-06 

1.7606-19 

0. 

1.5836-35 

1.3376-05 

1.7606-18 

0. 

1.1646-31 

3.9056-05 

1.7806-18 

0. 

2.8106-28 

9.9846-05 

1.7606-18 

0. 

2.7086-25 

2.2736-04 

1.7606-18 

0. 

1.1686-22 

4.’T26E-04 

1.8316-18 

0. 

9.5836-21 

9.0016-04 

5.2906-18 

0. 

1.6816-19 

1.6326-03 

4.0706-17 

0. 

1.9306-18 

2.7686-03 

3.0126-16 

1.2326-06 

1.7406-17 

4. V 46-03 

1.8096-15 

9.6686-83 

1.2876-16 

6.8976-03 

1.0136-14 

3.6156-79 

8.0186-16 

1.0226-02 

4.7216-14 

7.0326-76 

4.2946-15 

1.4436-02 

1.9446-13 

7.6696-73 

2.0116-14 

2.0206-02 

7.1696-13 

4.9996-70 

8.3566-14 

2.7306-02 

2.3916-12 

2.0576-67 

3.1196-13 

3.5776-02 

7.2986-12 

5.6026-65 

1.0566-12 

4.5696-02 

2.0546-11 

1.0526-62 

3.2776- 12 

5.6986-02 

5.3686-11 

1.4136-60 

9.3S5E-12 

6.9506-02 

1.3126-10 

1.4006-58 

2.4906-11 

6.2906-02 

3.0136-10 

1.0526-56 

6.2146-11 

9.7006-02 

6.9386-10 

6.1436-55 

1.4536-10 

1.U4E-01 

1.3466-09 

2.8496-53 

3.2086-10 

1.2556-01 

2,6416-09 

1.0696-51 

6. 7146- 10 

1.3906-01 

4.9956- 09 

3.3146-50 

1.3376-09 

1.5136-01 

8.9196-09 

8.5896-49 

2.5436-09 

1.6226-01 

1.5456-08 

1.8906-47 

4.6326-09 

1.7126-01 

2.5836-08 

3.5746-46 

8.1026-09 

1.7016-01 

4.1776-08 

S.87T6-45 

1.3646-08 

1.9296-01 

6.5526-08 

8.4956-44 

2.2176-08 

1.9916-01 

9.9866-08 

1.0896-42 

3.4846-08 

1.9526-01 

1.4826-07 

1.2406-41 

5.3056-08 

1.0806-01 

2.1456-07 

1.2886-40 

T.840E-0B 

1.7996-01 

3.0336-07 

1.2076-39 

1.1276-07 

1.7296-01 

4.1946-07 

1.0326-38 

1.5776-07 

1.6546-01 

5.6816-07 

8.1076-38 

2.1536-07 

1.5976-01 

7.5446-07 

5.8746-37 

2.8726-07 

1.4706-01 

9.8336-07 

3.9436-36 

3.7486-07 

1.39TE-01 

1. 2996-06 

2.4636-35 

4.7946-07 

1.2606-01 

1.5846-06 

1.4366-34 

6.0196-07 

1.1936-01 

1.962E-06 

7.8396-34 

T.632E-07 

1.0476-01 

2.3916-06 

4.0186-33 

9.0376-07 

9.4926-02 

2.8706-06 

1.9376-32 

1.0846-06 

0.4926-02 

3.396E-06 

8.8086-32 

1.2086-06 

7.9746-02 

3.962E-06 

3.7UE-31 

1.5096-06 

6.7396-02 

4.9606- 06 

1. 5376-30 

1.7566-06 

5.9716-02 

9.1006-06 

5.9186-30 

2.0306-06 

5.2796-02 

5.8126-06 

2.1636-29 

2.3326-06 

4.6996-02 

6.4446-06 

7.5206-29 

2.6676-06 

4.1076-02 

7.0646-06 

2.4916-28 

3.0396-06 

3.6296-02 

7.6636-06 

7.8776-28 

3.4536-06 

3.1906-02 

8.2326-06 

2.383E-2T 

3.9136-06 

2.9116-02 

8.7636-06 

6*9106-27 

4.4266-06 

2.4006-02 

9.2916-06 

1.9256-26 

4.9976-06 

2.I9U-02 

9.6936-06 

5.161C-26 

S.63SE-06 

1.9396-02 

1 .0096-05 

1.3346-25 

6.3496-06 

1.7196-02 

1.0436-09 

3.3346-25 

7,1376-06 

1.9276-02 

1.0736-05 

8.0616-25 

8.0206-06 

1.3996-02 

1.098E-05 

1.8886-26 

9.0036-06 

1.2236-02 

1.1196-09 

4.2996-24 

1.0106-09 

1.0056-02 

1.1356-05 

9.5126-24 

1.1326-05 

9.7206-03 

1.1486-05 

2.0486-23 

1.2696-05 

9.7696-03 

1.1576-09 

4.3006-23 

1.6216-05 

7.9906-03 

1.1636-05 

8.8106*23 

:. 5906-09 

7.1976-03 

1.166E-05 

1.7666-22 

1.7796-09 

6.4796-03 

1.1676-05 

3.4556-22 

1.9906-05 

5.0926-03 

1.1676-05 

6.6296-22 

2.2256-05 

5.3906-03 

1.1666-09 

1.2486-21 

2.6866-09 

4.9296-03 

1.1426-05 

4.1946-21 

3.0966-05 

4.1796-03 

1.1966-05 


02 - 


0 . 

0 . 

0 . 

0 . 

0 . 

3.IT0C-M 

2. T«SE’T2 
3.9ME-62 
9.2S0E-S4 
».SS9E-«r 
3.3TSE-91 
2.2TaE-36 
3.129E-32 
l.202E>2« 
l.««tE>2S 
9.5S0E-23 
2.626E-20 
l.«39E-ia 
1.752E-17 
1.499E-U 
9.611E-16 

S. 379E-»> 
2.990 E-19 
1.092E-13 
9.091E-13 
1.3rSE-12 
9.221E-12 
l.lUE'll 

3. QT3E-U 

T. 4UE-11 
I.671E-10 
3.991E-I0 
7.0a3E-10 
1.393E-09 

2.920E*09 

9.1«iE-09 

6.a«6E-09 

i.oaoE-oa 

i.aaoE'Oa 

2.39aE-oa 

3.3aaE>oa 

4.632E-0a 

6.13BE-0a 

7.998F-08 

9.883E-08 

1.205E~07 

I.432E-0T 

1. aa3E-07 
I.S90E-07 
2.105E-07 
2.301E-07 
2.474E-07 

2. a20E-07 
2.739E>0T 
2.832E-0T 
2.901E-07 
2.990E-07 
2.9aSE>07 
3.004E-07 
3.01TE-07 
3.024E-0T 
3.029E-0T 
3.034E>07 
3.040E-07 
3.049E-07 
3.061E-07 
3.0T8E-07 
3.099E-07 
3.129E-07 
3.19IE-07 
3.196E'0T 
3.242E-0T 
3.299E-07 
3.357E*07 
3.427E-07 
3.90aE-0T 
3.S9at-07 

3. a«ac-07 
3.aoaE-07 
4.080E-0T 
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Table II.' Continued. 


p/po « uooE^oa 


0 . 

0 . 

0 . 

Q. 

0 . 

а. «13E-SI 
2.665F-67 
3.034E-5T 
2.2*3E-50 
5.344E-45 
1.324E-'M> 

б. 129E-3T 
T.738E-3<> 
3.529E-31 
T.I25E-29 
T.^l8E-27 
^.♦T5E-2S 
1.713E-23 

8. *72E-27 
8.428E-21 
1.20 IE- 19 
1.394E-18 
1.219E-17 

9. 20 IE- 17 
3.902E-18 
3.279E-15 
1.602E-19 
6.980E-19 
2.742E-13 
9.818E-I3 
3.229E-12 
9.83TE-12 
2.79^E-11 
7.998E-11 
1.8T2E-10 
9.959E-10 


0 . 

0 . 

0 . 

0 . 

0 . 

3.81 2E-82 

3.009E-89 

3.12IE-80 

3.977E-55 

2.797E-51 

3.8E9E-98 

1.603E-45 

2.S95E-93 

2.114E-41 

9.4536-40 

2.62TE-3f 

4.9866-3’ 

7.092E-31 

2.n7E-i* 

1.355E-32 

6.783E-n 

2.4276-29 

6. 3966-’* 

1. 2876-26 

2.036E-25 

2.6266-24 

2.799E-23 

2.522E-22 

1.9546-21 

I.323E-20 

7.918E-20 

4.242E-19 

2.0546-18 

9.0746-18 

3.6866-17 

1.387E-16 

4.869E-16 


0 . 

0 . 

0 . 

0 . 

0 . 

0 . 

o. 

0 . 

0 . 

0 . 

0 . 

0 . 

0 . 

0 . 

2.5446-95 
1.0916-91 
1.7466-88 
1. 3376-65 
3.918E-82 
4.6846-78 
3.096E-74 
9.5596-71 
1.484E-67 
1.257E-64 
6.2496-62 
1.9326-59 
3.9286-57 
5.5036-55 
5.491E-53 
4.047E-51 
2.268E-49 
9.884E-48 
3.468E-46 
9.3656-45 

2. 3 335-43 
4.650E-42 
7.928E-41 



2.1936-09 

1.603E-15 

1.1726-39 


4.565E-09 

4.980E-15 

1.5196-38 


9.146E-09 

1.46TE-14 

1.749E-37 


1.770E-08 

4.1I4E-14 

1.8015-36 


3.320E-08 

1.104E-13 

1.6716-35 


6.0476-08 

2.S42E-13 

1.418E-34 


1.0736-07 

7.052E-13 

1,1016-33 


1.B58E-07 

1.691E-12 

7.9225-33 


3.1466-07 

3.930E-12 

5.2806-32 


5.223E-07 

8.874E-12 

3.2876-31 


8.5136-07 

1.952E-11 

1.920E-30 


1.344E-04 

4.1S9E-11 

1.056E-29 


2.1546-06 

8. T86E-11 

5.497E-29 


3.352E-06 

1.804E-10 

2.7136-28 


5.1496-06 

3.639E-10 

1. 274E-27 


i 7.817E-06 

7.189E-10 

5.6966-27 


1.1T4E-05 

1.393E-09 

2.432E-26 


1.74 46-05 

2.652E-09 

9.9226-24 

1 

2.54 5E-05 

4.9586-09 

3.872E-25 

- 

3.736E-05 

9.104E-09 

1.447E-24 


5.3946-05 

1.642E-08 

5.1746-24 


i T.718E-05 

2.9096-08 

1. 7796-23 


! 1.095E-04 

5.061E-08 

5.8345-23 


i 1.540E-04 

8.6496-08 

1. 8406-22 

i 

2.1476-04 

1.452E-07 

5.5746-22 


if 2.9T0E-04 

2.397E-07 

1.6246-21 


4.075E-04 

3.888E-07 

4.5556-21 


, 5.547E-04 

6.204E-07 

1.2116-20 


• 7. 4906-04 

9.T42E-07 

3.2126-20 


! 1.004E-03 

1. 5046-06 

8.0981-20 


i 1.335E-03 

2.2936-04 

1-9761-19 


1.7416-01 

3.4416-04 

4. 6746- 19 


2.3076-03 

5.0916-06 

1.0736-18 


1 3.0006-03 

7.4296-04 

2.3915- 1C 


3.8736-03 

1.0706-05 

5.1846-18 


4.9836-03 

1.5206-05 

1.0946-17 


6.3136-03 

2.1336-09 

2.2496-17 

¥ 

7.9726-03 

2.9566-05 

4.5076-17 


9.9936-03 

4.045E-05 

8.8146-17 


! 1.24H-02 

5.4496-05 

1.6836-14 


' 1.9356-02 

7.3076-05 

3.1426-14 

t' 

1.8816-02 

9.4496-09 

9.7346-14 

, 

/ f' 2.2876-02 

1.2606-04 

I.U256-I5 

' 

1 3.3006-02 

2.0766-04 

3.0616-15 


0 . 

0 . 

0 . 

0 . 

O. 

0 . 

0 . 

0 . 

0 . 

0 . 

3.1846-79 
1.071 E-70 
1.755E-63 
2.680E-57 
6.127E-52 
2.993E-47 
4.101E-43 
1.8T3E-29 
1. 2716-36 
1.493E-34 
9.587E-33 
4.1356-31 
1.2786-29 
2.9566-28 
5.296E-27 
7.5696-26 
8.647E-25 
8 -6 366-24 
7. 1716-23 
5.145E-22 
3.233E-21 
1.80IE-20 
8.988E-20 
4.056E-19 
1.669E-18 

6.3086-18 
2.205E-IT 
7.170E-1T 
2.181E-16 

6.241E-16 
1.687E-15 
4.325E-15 
1.0566-14 
2.4666-14 
5.5246-14 
1.1916-13 
2.4766-13 
4.9856-13 
9.7366-13 
1.6506-12 
3.4256-12 
6.1976-12 
1.0986-11 
1.9076-11 
3.2566-11 
5.4726-11 
9.0646-11 
1.4826-10 
2.3956-10 
3.8296-10 
6.0616-10 
9.5046-10 
1.4776-09 
2.2766-09 
3.4796-09 
5.2756-09 
7.9336-09 
1.1846-00 
1.7526-08 
2.5736-08 
3.7506-08 
5.4236-08 
7.7826-08 
1.1086-07 
1.5656-07 
2.1946-07 
3.0SOE-OT 
4.2056-07 
5.7496-07 
T. 7906-07 
1.3916-06 


6.2666-66 
2.4876-41 
5.2706-29 

1.3336-21 
I. 1566-16 
3.9226-13 
1. 1856-10 
3.3356-09 
4.1816-08 
3.2796-07 
1.8206-06 
7.7426-06 
2.t>73E-05 
7.8116-05 
1.993E-04 
4.548E-04 
9.455E-04 
1.81IE-03 
3.267E-03 
5.5436 -03 
8.9466-03 
1.3826-02 
2.0526-02 
2.9436-02 
4.0896-0 2 
5.519E-02 
7.25t6-02 
9.3066-02 

1.1676- 01 
1.4316-01 
1. 7216-31 
2.0316-01 
2. 35 56 -01 
2.6856-01 
3.0146-01 
3.3356-01 
3.641E-01 
3.9266-01 

4.1676- 01 
4.4206-01 
4.6236-01 
4.7966-01 
4.941E-01 
5.0576-01 
5.1486-01 
5.215E-OI 
5.2636-01 
5.293E-01 

5.3086-01 
5.3136-01 

5.3086-01 
5.2966-01 
5. 2806 -01 
5.2616-01 
5.240E-01 
5.2196-01 
5. 1986-01 
5.1776-01 
5.1586-01 
5.1*06-01 
5.1246-01 
5.1086 -01 
5. 0946-01 
5.0816-01 
5.0686*01 
5.05 56 - 01 
5.0426-01 
S.029E-0I 
5.0156-01 
4.9996-01 
4.9816-01 
4.9406-01 
4.9346-01 
4.9076-01 
4.8746-01 
4.8346-01 
4. 7876-01 
4.7326-01 
4. 6686-01 
4.5096-01 


0 . 

0 

1.4016-^81 
9. 8456-41 
1.3046-48 
2.2576-40 
1.7446-34 
1.4786-30 
4.1196-29 
7.9416-28 
6.3476-27 
3.5856-24 
1. 5526-25 
5.4506-25 
1.6206-24 
4.2026-24 
9.7<»9E-24 
2.1436-23 
1.2016-22 
1.697E-21 

2. 1766-20 
2.2446-19 
1.8956-18 
1.3416-17 
8.1156-17 
4.2716-16 
1.9856-15 
8.2266-15 

3. 09 56-14 
1.0616-13 
3.3446-13 
9.7706-13 
2.644E-12 
6.8166-12 
1.6466-11 
3.7466-11 
8.2106-11 
1.7116-10 
3.4246-10 
4.5996-10 
1.2296 -09 
2.2196-09 
3.894E-09 
6.658E-09 
1.112E-08 
U817E-08 
2.9I1E-08 
4.581E-08 
T.089E-08 
l.OdOE-07 
1.423E-0T 
Z.404E-07 
3. 517E-07 
5.080E-0T 
7. 2476-07 
1.0226-04 
1.423E-04 
1.9 5 76 -06 
2.6616-04 

3. 574E-06 
4.7436-04 
6.:’IE-04 
8.04.6-06 
1.0346-05 
1.3126-05 
1.4476-05 
2.0476-05 

2.5216- 05 
3.076E-05 
3.7206-05 
4.4626-05 
5.3076-05 

4. 24 36-05 

7.3336-05 

8.5216- 05 
9.8276-05 
1.1256-04 
1. 2796-04 
1.4436-04 
1.6176-04 
1.9906-04 


C02 

C2 

1*0006*00 

0. 

1.0006*00 

0. 

1.0006*00 

0. 

1,0006*00 

0. 

1.0006*00 

0. 

1.0006*00 

0. 

1.0006*00 

7.5146-94 

1.0006*00 

2.832C-79 

1.0006*00 

7.6256-70 

1.0006*00 

1.5346-62 

1 .0006*00 

1.4156-54 

1.0006*00 

1.3246-51 

1.0006*00 

2.1296-*7 

1.0006*00 

8.5876-44 

9.9996-01 

1.1456-40 

9.9976-01 

6.2156-38 

9.9936-01 

1.6086-35 

9.9866-01 

2.2456-33 

9.9736-01 

1.3636-31 

9.9516-01 

9.9336-30 

9.9176-01 

3.e26E'2B 

9.8b6E-01 

9.5376-27 

9.7936-01 

1.8866-25 

9.6926-01 

2.9036-24 

9.3536-01 

3.5856-23 

9.3856-01 

3.6416-22 

9.1496-01 

3.1046-21 

8.9076-01 

2.2646-20 

8.3966-01 

1.4346-19 

8.2376-01 

7.9976-19 

7.4326-01 

3.9736-18 

7.3876-01 

1.7766-17 

6.9086-01 

7.2176-17 

6.4056-01 

2.6846-16 

5.6666-01 

9.2246-16 

5.3636-01 

2.9446-15 

4.8446-01 

8.7836-15 

4.34 IE- 01 

2.4646-14 

3.8406-01 

6.5356-14 

3.4086-01 

1.6466-13 

2.9886-31 

3.9586-13 

2.6056-01 

9.1206-13 

2.2596-01 

2.0226-12 

1.9496-01 

4.3306-12 

1.6756-01 

8.9836-12 

1.4346-01 

1.8126-11 

1.2236-01 

3.562E-J I 

1.0416-01 

6.8446-11 

8.8436-02 

1.2896-10 

7.4996-02 

2.3826-10 

6.3526-02 

4.3506-10 

5.3746-02 

7.7546-10 

4.5506-02 

1.3706-09 

3.8526-02 

2.3896-09 

3.2446-02 

4.1196-09 

2. 7686-02 

T.021t-09 

2.3526-02 

1.1846-08 

2.0026-02 

1.9756-08 

1.7086-02 

3.2616-08 

1.4606-02 

5.3296-08 

1.2526-02 

8.6186*08 

1.0776-02 

1.3796-07 

9.2896-03 

2.1856-07 

8.0366-03 

3.4246-07 

6.9746-03 

5.3106-07 

4.0716-03 

8.1506-07 

5.3016-03 

1.2386-06 

4.6436-03 

1.8606-06 

4.0786-03 

2.7666-06 

3.5936-03 

4.0706-06 

3. 1746-03 

5.9266-06 

2.8116-03 

8.5376-06 

2.4946-03 

1.2176-05 

2.2216-03 

1.7156-05 

1.9806-03 

2.3916-05 

I.T49E-03 

3.2976-05 

1.58 36-03 

4.4926-05 

i. 4196-03 

6.0486-05 

;. 27 36-03 

8.0436-05 

1.14 36-03 

1.0566-04 

9.229E-04 

1.7496-04 


1.000E402 
2.0006402 
3.0006*02 
4.0006*02 
5.0006*02 
4.0006*02 
7.0006*02 
8.0006*02 
9.0006*02 
1.0006*03 
1.1006*03 
1.2006*03 
1.3006*03 
1.4006*03 
1.9006*03 
1.4006*03 
1,7006*03 
1.8006*03 
1.9006*03 
2.000E402 
2.I00E403 
2.200E*03 
2.3006*03 
2.400E*03 
2.5006*03 
2.6006*03 
2.7006*03 
2.8006*03 
2.9OOE*03 
3.0006*03 
3. 1006*03 
3.2006*03 
3.3006*03 
3.4006*03 
3.5006*03 
3.6006*03 
3. 7006*03 
3.8006*03 
3.9006*03 
4.0006*03 
4.1006*03 
4.2006*03 
4.3006*03 
4.4006*03 
4.5006*03 
4.6006*03 
4.7006*03 
4.8006*03 
4.9006*03 
5.0006*03 
5.1006*03 
5.2006*03 
5.3006*03 
5.4006*03 
5.5006*03 
5.4006*03 
5. 7006*03 
5.8006*03 
5.9006*03 
6.0006*03 
4.1006*03 
4.2006*03 
4.3006*03 
4.4006*03 
6.9006*03 
6.6006*03 
6.T00E*03 
4.8006*03 
4.9006*03 
7.0006*03 
7.1006*03 
7.2006*03 
7.3006*03 
7.4006*03 
7.5006*03 
7.4006*03 
7.7006*03 
7.8006*03 
7.9006*03 
8.0006*03 
8.2006*03 
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T 

e- 

0 

04 

044 

0- 

02 

024 

02- 

e.4ooE*oa 

8.40SE*04 

S.t74E-01 

1.039E-04 

1.326E-30 

3.839E-0S 

3. 5066-03 

1.1936-09 

4.3996-07 

«.MOE*0) 

8.848E-04 

9.263E-0X 

1.287E-04 

3.979E-20 

4.729E-09 

3. 12 lE-03 

1.1S6E-09 

4.6086-07 

•.eOOE«03 

UI»tE-03 

9.346E>01 

I.988E-04 

I.144E-19 

9.775E-05 

2.7486-03 

1. 1696-09 

9.0486-07 

«.0Me*03 

1.S08E-03 

S.478E-0X 

1.949E-04 

3.189E-19 

6.9T8E-0S 

2.4456-03 

1.192E-09 

9.4226-07 

9.e00E*0I 

1.944E-03 

S.S97E-01 

2.391E-04 

8.906 E-19 

9.329E-09 

2.1936-03 

1.2256-09 

5.7916-07 

e.Moe^o) 

2.487E-03 

S.717EWU 

2.930E-04 

2.2t9E-ia 

9.810E-09 

1.9796-03 

1.267E-0S 

6.1376-07 

«.«ooc*o» 

3.083E-03 

S.834C>0I 

3.984E-04 

9.634 E- 10 

1.140E-04 

1.7026-03 

1.3186-09 

6.4426-07 

9.«ooe*oi 

3.798E-03 

9.944E>01 

4.3T4E-04 

1.394E-17 

1.3066-04 

1.6276-03 

1.3766- 09 

6.6926-07 

1.0ME»0« 

4.812E-03 

8.843E>01 

9.322E-04 

3.369E-17 

1.478E-04 

1.4296-03 

1.4396-05 

6.8796-07 

1.020E*04 

S.S39E-03 

6.129E-01 

6.493E-04 

7.921 E-17 

1.691E-04 

1.3656-03 

1.5066-05 

7.0006-07 

1.<HOE»0« 

6.570E-03 

6.203E-01 

7.794E-04 

1.819E-16 

1.829E-04 

1.2226-03 

1.5776-05 

7.0566-07 

l.MOE«04 

7.722E-03 

8.284E-01 

9.373E-04 

4.076E-16 

1.996E-04 

1.1116-03 

1.649E-05 

7.0546-07 

l.0S0E»0« 

8.995E-03 

6.3I2E-01 

1.122E-03 

8.916E-16 

2.169E-04 

1. 0116-03 

1.7236-05 

7.0006-07 

1.100E»04 

1.040E-02 

8.349E-01 

1.337E-03 

1.909E-19 

2.330E-04 

9.1816-04 

1.7996-05 

6.9096-07 

1.120EO9 

1.193E-02 

8.377E-01 

1.988E-03 

3.977E'19 

2.491E-04 

8.3646-04 

1.8756-09 

6.7766-07 

l.l«OE*09 

1.361E-02 

6.396E-01 

I.872E-03 

8.117E-15 

2.646E-04 

7.6176-04 

1.9526-05 

6.6216-07 

1.160E»09 

1.943E-02 

6.408E-01 

2.199E-03 

U621E-14 

2.798E-04 

6.9646-04 

2.0296-05 

6.4476-07 

1.1S0E*04 

t.740E>02 

8.413E-01 

2.972E-03 

3.1706-14 

2.944E-04 

6.3176-04 

2.1066-05 

6.2596-07 

1.200E404 

1.9S4E>02 

6.4t2E-01 

2.995E-03 

6.079E-14 

3.0896-04 

5.7816-04 

2.1846-05 

6.0626-07 

1.220E»04 

2. 184E-02 

6.407E-01 

3.473E-03 

1.142E-13 

3.2216-04 

5.2886-04 

2.2626-05 

9.8606-07 

1.240E404 

2.43IE-02 

6.397E-01 

4.010E-03 

2.1066-13 

3.391E-04 

4.8546-04 

2.3406-05 

9.6546-07 

1.260E404 

2.89SE-02 

4.383E-01 

4.612E-03 

3.814E-13 

3.477E-04 

4.4936-04 

2.4176-05 

9.4476-07 

1.2e0E404 

2.978E-02 

6.366E-01 

9.284E-03 

6.791E-13 

3. 5966-04 

4.0806-04 

2.4946-05 

9.2416-07 

1.300E»0« 

3.280E-02 

6.345E-01 

8.032E-03 

1.189E-12 

3.7106-04 

3.7616-04 

2.5716-05 

9.0366-07 

1.220E404 

3.600E-02 

6.321E-0I 

6.860E-03 

2.090E-12 

3.8186-04 

3.4636-04 

2.6476-05 

4.8346-07 

i.340E»04 

3.939E-02 

6.293E-01 

7.776E-03 

3.480E-12 

3.9196-04 

3.1926-04 

2.7236-05 

4.6356-07 

t.M0E*04 

4.298E-02 

6.263E-01 

a.785E-03 

9.822E-12 

4.0196-04 

2.9456-04 

2.7976-05 

4.4396-07 

1.3a0Et04 

4.677E-02 

6.230E-01 

9.892E-03 

9.606E-12 

4.1036-04 

2.7206-04 

2.8706-05 

4.2476-07 

1.400E404 

5.076E-02 

6.194E-0X 

l.UOE-02 

1.564E-11 

4.1846-04 

2.5146-04 

2.9426-05 

4.0996-07 

1.420E404 

S.494E-02 

6.19SE-01 

1.243E-02 

2.S13E-11 

4.2596-04 

2.3266-04 

3.0126-05 

3.0756-07 

1.440E404 

5.932E-02 

6.tt4E-01 

1.387E-02 

3.989E-11 

4.329E-04 

2.1S3E-04 

3.0806-05 

3.6966-07 

1.460E404 

6.390E-02 

6.069E-01 

I.944E-02 

6.256E-11 

4.389E-04 

1.9846-04 

3.1466-09 

3.5216-07 

1.4«0E*04 

4.868E-02 

6.022E-01 

1.713E-02 

9.701E-11 

4.436E-04 

1.8476-04 

3.2096- 05 

3.3906-07 

1.300E404 

7.36SE-02 

5.971E-01 

i.896E-02 

1.488E-10 

4.4806-04 

1.7126-04 

3.2706-05 

3.1846-07 

I.S20E404 

7.88tE-02 

$.918E-01 

2.093E-02 

2.258 E-tO 

4.916E-04 

1.5086-04 

3.3276-05 

3.0226-07 

l.S40E*04 

8.4I6E-02 

$.862E-Oi 

2.303E-02 

3.392E-10 

4. 9446-04 

1.4736-04 

3.3816-05 

2.0666-07 

l.M0E*04 

8.969E-02 

5.804E-Q1 

2.532E-02 

9.04SE-10 

4.964 E-04 

1.3666-04 

3.4316-05 

2.7136-07 

1.SS0E404 

9.S41E-02 

5.742E-01 

2.775E-Q2 

7.434E-10 

4.575E-04 

1.2676-04 

3.4776-05 

2.9666-07 

1.600E4Q4 

1.013E-01 

S.678E*0l 

3.033E-02 

1.08SE-09 

4.579E-04 

1. 1756-04 

3.5196-05 

2.4236-07 

1.420E*04 

1.073E-01 

5.6t0£-0l 

3.309E-02 

1.571E-09 

4.9756-04 

1.0806-04 

3.5566-05 

2.2856-07 

I.640E404 

1.I36E-01 

5.540E-01 

3.601E-02 

2.294 E-09 

4.5636-04 

1.0106-04 

3.9896-09 

2.1516-07 

1.660E404 

l.l99E-Ot 

S.487E-01 

3.910E-02 

3.207E-09 

4.5426-04 

9.362E-09 

3.6166-05 

2.0236-07 

1.680E4Q4 

1.26SE-01 

9.391E-0I 

4.236E-02 

4.527E-09 

4.5196-04 

8.6746-05 

3.6386-09 

1.8906-07 

1.700E404 

1.331E-01 

S.313E-01 

4.980E-02 

6.340E-09 

4.4806-04 

8.0326-05 

3.6546-0*1 

1.7806-07 

1.720E404 

1.399E-01 

5.232 E-01 

4.941E-02 

8.814E-09 

4.437E-04 

7.4136-05 

3.6646 -0. 

1.6656-07 

1.740E404 

1.468E-01 

5.148E-01 

9.320E-02 

1.216E-08 

4.3886-04 

6.8756-05 

3.6696-05 

1.5966-07 

1.760E404 

1.538E-01 

S.062E-01 

5.716E-02 

1.667E-08 

4.3316-04 

6.3546-09 

3.6676-05 

1.4916-07 

1.780E»04 

1.610E-01 

4.974E-01 

6.129E-02 

2.269E-08 

4.2686-04 

5.8696-05 

3.6986-05 

1.3906-07 

1«800E*04 

l.682E*01 

4.883E-01 

8.S99E-02 

3.067E-08 

4.200E-04 

5.4166-05 

3.6446- 05 

1.2556-07 

l.S20E*04 

1.75SE-01 

4.790E-01 

7.009E-02 

4.119E-08 

4.1296-04 

4.9836-05 

3.5236-05 

1.1646-07 

l.840E*04 

1.829E-0I 

4.69SE-01 

7.467E-02 

9.498E-08 

4.0456-04 

4.5896-09 

3.5966-05 

1.0786-07 

1.860E404 

1.903E-01 

4.597E-01 

7.944E-02 

7.293 E-08 

3.9606-04 

4.232E-05 

3.5626-05 

9.9976-08 

1.880E*04 

1.978E-01 

4.499E-01 

8.436E-02 

9.616E-08 

3.8706-04 

3.8806-05 

3.9226-05 

9.1836-08 

1.900E404 

2.0S4E-01 

4.398E-01 

8.941E-02 

1.261E-07 

3. 776E-04 

3.9716-05 

3.4766-09 

8.4526-08 

1.820E»04 

2.129E-01 

4.296E-01 

9.459E-02 

1.643E-07 

3.6786-04 

3.2756-05 

3.4246-05 

7.7656-08 

I.940E404 

2.205E-01 

4.193E-01 

9.988E-02 

2.131E-07 

3.5766-04 

3.0806-09 

3.3666*09 

7.1186-08 

1.960E404 

2.28tE-01 

4.08SE-01 

1.093E-01 

2.748E-07 

3.4726-04 

2.7446-05 

3.3036-05 

6.5136-08 

1.980E404 

2.3S7E-01 

3.9B3E-01 

t.l08E-01 

3.929E-07 

3.3666-04 

2.9886-05 

3.2356-05 

9.9466-08 

2.000E»04 

2.433E-01 

3.877E-01 

1.164E-01 

4.499E-07 

3.2976-04 

2.288E-05 

3.1636-09 

9.4186-08 

2.020E*04 

2.S08E-01 

3.770E-01 

1.220E-0t 

9.713E-07 

3.1476-04 

2.0896-05 

3.0866-05 

4.9276-08 

2.040E404 

2.983E-01 

3.463E-0t 

1.277E-01 

7.222E-07 

3.0396-04 

1.8906-05 

3.0056-05 

4.4716-08 

2.880E404 

2.6S7E-01 

3.556E-01 

t.335E-01 

9.089E-07 

2.9236-04 

1.7256-05 

249206-05 

4.0496-08 

2.080E404 

2.73U*0t 

3.4902-01 

1.393E-01 

1.138E-06 

2.811E-04 

1.9656-05 

2.8336-09 

3.6996-08 

2. 100E404 

2.804E-01 

3.343E-01 

U491E-01 

1.4I9E-06 

2.6996-04 

1.4196-09 

2.7436-05 

3.3006-08 

2.120E404 

2.878E-01 

3.237E-01 

I.909E-01 

1.761E-06 

2.9876-04 

1.2846-09 

2.6916-09 

2.9706-08 

2. 140E404 

2.948E-01 

3.132E-01 

1.967E-01 

2.177E-06 

2.4766-04 

1.1616-05 

2.9576 -09 

2.6686-08 

2.I60E»04 

3.018E-UI 

3.027E-01 

t.«24E-01 

2.680E-06 

2.3676-04 

1.0486-09 

2.4626-09 

2.3926-08 

2.180E404 

3.0I7E-01 

2.924E-01 

1.682E-01 

3.287E-06 

2.2596-04 

9.4486-06 

2.3666-09 

2.1406-08 

2.200E404 

3.139E-01 

2.822E-01 

1.739E-01 

4.014E-06 

2.1526-04 

0.9076-06 

2.2716-09 

1.9126-08 

2.220E»04 

3.221E-01 

2.722E-0I 

1.795E-01 

4.889E-06 

2.049E-04 

7.6496-06 

2.1796- 09 

1.7046-08 

2.240£*04 

3.287E-01 

2.623E-01 

1.830E-01 

5.923E-06 

1.9476-04 

6.8706-06 

2.0806-09 

1.5166-08 

2.260E404 

3.3S0E-01 

2.926E-01 

1.909E-01 

7.IS9E-06 

1.8486-04 

6.1636-06 

1.9866-09 

1.3476-08 

2.280E404 

3.413E-01 

2.439E-01 

1.999E-01 

8.6UE-06 

1.7526-04 

9.9226-06 

1.8936-09 

1.1956-08 

2.300E»04 

3.473E-01 

2.337E-01 

2.012E-0I 

t.034E-05 

I.699E-04 

4.9436-06 

1.0026-09 

1.0986-08 

2.320E*a4 

3.932E-01 

2.246E-01 

2.061E-0I 

1.236E-09 

1.5696-04 

4.4196-06 

1.7126-09 

9.3516-09 

2.340E404 

3.S90E-01 

2.15SE-01 

2.I14E-01 

1.473E-0S 

1.482E-04 

3.9486-06 

1.6256-09 

8.2946-09 

2.380E404 

3.648E-01 

2.071E-01 

2.183E-01 

1.791E-09 

1.3996-04 

3.5216-06 

1.9406-09 

7.2766-09 

2.380E*04 

3.700E-01 

1.987E-01 

2.211E-01 

2.074E-09 

I.319E-04 

1.1416-06 

1.4586- 09 

6.4066-09 

2.400E404 

3.7S3E-01 

1.906E-01 

2.298E-01 

2.4SOE-09 

1.2426-04 

2.7906-06 

1.3796-05 

9.6326-09 

2.420E404 

3.803E-0I 

1.827E-01 

2.303E-01 

2.885E-09 

1.1696-04 

2.4916-06 

1.3026-09 

4.9476-09 

2.440E404 

3.832E>01 

1.7S0E-01 

2.347E-01 

3.388E-09 

1.0996-04 

2.2166-06 

1.2286- 09 

4.3406-09 

2.460E404 

3.9OOE-01 

1.476E-01 

2.389E-0I 

3.968 E-09 

1.0326-04 

1.970E-06 

1.1976-09 

3.8036-09 

2.480E*04 

3.948E-01 

1.80SE-01 

2.430E-01 

4.639E-09 

9.6896-05 

1.7906-06 

1.0906-09 

3.3306-09 

2.SOOE404 

3.990E-01 

1. 934C-01 

2.489E-0I 

9.400E-09 

9.0896-05 

1.9946-06 

1.0296-09 

2.9146-09 
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Table II.- Continued. 


c 

C* 

C»* 

C- 

CO 

CO* 

C(I2 

C2 

T 

4.fc37E-02 

3.27TE-04 

8.S93E-15 

2.3856-06 

4.3066-01 

2.3866-04 

7.449E-04 

2.7606-0* 

8.600E403 

A.21SE-02 

4.968E-04 

2.240E-14 

3.9166-06 

4.056E-01 

2. 7936-04 

5.9946-04 

6.0506-06 

6.6006*03 

S.103E-02 

7.23 2E-04 

5.497E-14 

6.1476-06 

3.7626-01 

3.1956-04 

4.797E-04 

5.6606-06 

8. 800E*03 

1.022E-01 

1.023E-03 

1.278E-13 

9.2146-06 

3.4336-01 

3.5786-04 

3.81^6-04 

7.6066-06 

9.000E*03 

1.247E-01 

1.397E-03 

2.833E-13 

1.3206-05 

3.0816-01 

3.9296-04 

2.9986-04 

9.1966-06 

9.200E*03 

1.478E-01 

1.SS3E-03 

4.018E-13 

1.8116-05 

2.7206-01 

4.2366-04 

2. 3356-04 

1.0836-03 

9.4006*03 

1.704E-01 

2.400E-03 

1.230E-12 

2.3876-05 

2.365E-01 

4.4926-04 

1.800E-04 

1.2166-03 

9.600E*03 

1.9t 8E-01 

3.038E-03 

2.429E-12 

3.0346-05 

2.0296-01 

4.6936-04 

1.3746-04 

1.3106-03 

9.800E*03 

2.U2E-0I 

3.768E-03 

4.646E-12 

3.7316-03 

1.7196-01 

4.8376-04 

1.0396-04 

1.3606-03 

1.0006*06 

2.24SE~01 

4.593E-03 

8.636E-12 

4.4616-05 

1.4436-01 

4. 9286-04 

7.8036-05 

1.3686-03 

1.0206*06 

2.433E-Ot 

S.513E-03 

1.S43C-11 

5.2036-05 

1.2026-01 

4.9726-04 

5.8276-05 

1.3426-03 

1.060E*06 

2.SS7E-01 

6.530E-0? 

2.762E-11 

5.9436-05 

9.9556-02 

4.9736-04 

4.3366-03 

1.2836-03 

1.060E*06 

2.6S6E-01 

7.645E-03 

4.7696-11 

6.6686-05 

8.2166-02 

4.9416-04 

3.2216-05 

1.2176-03 

1.0806*06 

2.739E-01 

8.840E-03 

d.063E-H 

7.3706- 05 

6.7676-02 

4.8826-04 

2.3936-05 

1.1346-03 

1.1006*06 

2.802E-01 

1.018E-02 

1.337E-10 

8.0436-05 

5.5716-02 

4. 8036-04 

1.7796-05 

1.04t>6 -03 

1.1206*06 

2.849E-01 

1.140E-02 

2.176E-10 

8.6846-05 

4.5886-02 

4.7076-04 

1.3266-05 

9.5636-06 

1.1606*06 

2.B82E-01 

1.312E-02 

3.480E-10 

9.2906-03 

3.7846-02 

4.5026-04 

9.920E-0e 

8.6966-06 

1.1606*06 

2.904E-01 

1.475E-02 

5.4785-10 

9.8616-05 

3.1286-02 

4.4886-04 

7.4486-06 

7. 8686-06 

1.1806*06 

2.917E-01 

1.650E-02 

8.490E-10 

1.0406-04 

2.5926-02 

4.3706-04 

5.6176-06 

7.0966-06 

1.2006*06 

2.921E-01 

1.83SE-02 

1.297E-09 

1.0906-04 

2.1546-02 

4.2506-04 

4.2556-06 

6.3836-06 

1.2206*06 

2.918E-01 

2.031E-02 

1.954E-09 

1.1366-04 

1.7956-02 

4.1286-04 

3.2396-06 

5.7326-06 

1.2606*06 

2.909E-01 

2.238E-02 

2.906E-09 

1.1796-04 

1.50 16-02 

4.0066-04 

2.4776-06 

5.1606-06 

1.2606*06 

2.394E-01 

2.457E-02 

4.268E-09 

1.2186-04 

1.2606-02 

3.8856-04 

1.9046-06 

*, 136E-06 

1.2806*06 

2.875E-01 

2.686E-02 

6.195E-09 

1.2536-04 

1.0606-0 2 

3.7656-04 

1.4706-06 

6.1226-04 

1.3006*06 

2.852E-01 

2.926E-02 

8.891E-09 

1.2856-04 

8.9546-03 

3.6476-04 

1.1406-06 

3. 6886-06 

1.3206*06 

2.826E-01 

3.1 76E-02 

1.263E-08 

1.3136-04 

T. 5846-03 

3.5306-04 

8.8796-07 

3. 2986-06 

1.3606*06 

2.796F-01 

3.437E-02 

1.774E-08 

1.3386-04 

6.4436-03 

3. 4156-04 

6.9456-07 

2.9686-06 

1.3606*06 

2.763E-01 

3.707E-02 

2.469E-08 

1.3586-04 

5.4906-03 

3.3026-04 

5.4546-07 

2.6356-06 

1.3806*06 

2.728E-01 

3.986E-02 

3.4056-08 

1.3756-04 

4.6916-03 

3.1916-04 

4.2996-07 

2.3566-06 

1.6006*06 

2.490E-01 

4.274E-02 

4.652E-08 

1.3886-04 

4.0186-03 

3.0826-04 

3.4006-07 

2.1026-06 

1.6206*06 

2.65QE'01 

4.570E-02 

6.3016-08 

1.3986-04 

3.4506-03 

2.9756-04 

2.6986-07 

1.8766-06 

1.4406*06 

2.838E-01 

4.873E-02 

8.494E-08 

1.4046-04 

2.9706-03 

2.8696-04 

2.1486-07 

• .6766-06 

1.6606*06 

2.Sa4E-0I 

S.163E'02 

1.128E-07 

1.4066-04 

2.5626-03 

2.7666-04 

1.7146-07 

1.6936-04 

1.4806*06 

2.S19E-01 

5.498E-02 

1.492E-07 

1.4056-04 

2.2146-03 

2.6646-04 

1.3726-07 

1.3316-06 

1.5006*06 

2.472E-01 

5.918E-32 

1.958E-07 

1.4006-04 

1.9176-03 

2.5646-04 

1.1016-07 

1.18bE-06 

1.5206*06 

2.423E-01 

4.JL42E-02 

2.5526-07 

1.3926-04 

1.66 36 -03 

2.4656-04 

8.8506-08 

1.0566-06 

1.5606*06 

2.374E-01 

6.470E-02 

3.304E-07 

1.3816-04 

1.4456-03 

2.3696-04 

7. 1306-08 

9.3986-05 

1.5606*06 

2.32 3E-01 

6.799E-02 

4.2496-07 

1.3666-04 

1.2576-03 

2.2746-04 

5.7546-08 

8.358e-05 

1.5806*06 

2.272E-01 

7.130E-02 

5.429E-07 

1.3496-04 

1.0956-03 

2.1816-04 

4.6526-06 

7.6276-05 

1.6006*06 

2.220E-01 

7.461E-02 

6.895E-07 

1.3296-04 

9.5536-04 

2.0896-04 

3.7666-08 

6.5956-05 

1.6206*06 

2.167E-01 

7.791E-02 

8.7046-07 

1.3076-04 

8.3426-04 

2.000E-04 

3.0$iE-08 

5.3526-05 

1.6606*06 

2.114E-01 

8.119E-02 

1. 0936-06 

1.2826-04 

7.2926-04 

1.9126-04 

2.477E-08 

5. 1896-05 

1.6606*06 

2.060E-01 

8.'45E-02 

1.3646-06 

1.2556-04 

6.3796-04 

1. 8256-04 

2.0126-08 

6.5976-05 

1.6806*06 

2.007E-01 

8.767E-02 

1.6946-06 

1.2276-04 

5.SB5E-04 

1.7426-04 

1.636E-|93 

6.0696-05 

1.7006*06 

1.953E-01 

9.084E-02 

2.0926-06 

1.1966-04 

4.8966-04 

1.5516-04 

1.331E-08 

3.5996-05 

1.7206*06 

1.899E-0I 

9.397E-02 

2.571E-06 

1.1646-04 

4.2906-04 

1.5816-04 

1.0836-08 

3.1806-05 

1.7406*06 

I.845E-01 

9.703E-02 

3.1456-06 

1.1316-04 

3.7636-04 

1.5036-04 

8.8266-09 

2.8086-05 

1.7606*06 

I.792E-01 

l.OOOE-01 

3.830E-06 

1.0976-04 

3.3026-04 

1.4286-04 

7.1886-09 

2.478E-05 

1.7806*06 

1.739E-01 

1.029E-01 

4.6436-06 

1.0626-04 

2.8986-04 

1.3546-04 

5.8576-09 

2.1866-05 

1.8006*06 

1.687E-01 

1.058E-01 

5.603E-06 

1.0 266-04 

2.5446-04 

1.2836-04 

6.7726-09 

1.9266-05 

1.8206*06 

1.633E-01 

1.085E-01 

6.735E-06 

9.8966-05 

2.2346-04 

1.2156-04 

3.8896-09 

1.6936-05 

1.8606*06 

1.5S4E-01 

I.I12E-01 

8.0626-06 

9.5316-05 

1.9636-04 

1.1486-04 

3.1696-09 

1.6896-05 

1.8606*06 

1.533E-01 

1.138E-01 

9.6136-06 

9.1656-05 

1.7246-04 

1.0846-04 

2.582 6-09 

1.3096-05 

1.8806*06 

1.484E-01 

1.163E-01 

1.1426-05 

8.7996-05 

1.5146-04 

1.0226-04 

2.1036-09 

1. 1696-05 

1.9006*06 

1.43SE-01 

1.186E-01 

1.3526-05 

8.4356-05 

1.3306-04 

9.6286-05 

1.712E-09 

1. 0096-05 

1.9206*06 

1.387E-01 

1.209E-01 

1.5956-05 

8.0746-05 

1.1686-04 

9.0586-05 

1.3966-09 

8. 8686-06 

1.9606*06 

1.340E-01 

1.231E-01 

1.8755-05 

7.7176-05 

1.0266-04 

8.5126-05 

1.1366-09 

7.7556-06 

1.9606*06 

1.294E-01 

1.252E-01 

2.197E-05 

7.3666-05 

9.0106-05 

7.9906-05 

9.2216-10 

6. 7966-06 

1.9806*06 

I.249E-01 

1.27IE-01 

2.5676-05 

7.0226-05 

7.9116-05 

7.4916-05 

7.6956-10 

5.9686-06 

2.0006*06 

1.204E-01 

1.290E-01 

2.9906-05 

6.6856-05 

6.9456-05 

7.0156-05 

6.0896- to 

5.2056-06 

2.0206*06 

U143E-01 

1.3082-01 

3. 4726-05 

6. 3576-05 

6.0966-05 

6.5636-05 

6.9646-10 

6.5536-06 

2.0406*06 

1.122E-OI 

1.324E-01 

4.0226-05 

6.037E-0S 

5.3496-05 

6.1336-05 

4.0116-10 

3. 9816-06 

2.0606*06 

1.081E-01 

1.340E-01 

4.646E-05 

5.7276-05 

4.693E-0S 

S.T2&E-05 

3.2536-10 

3.6796-06 

2.0806*06 

1.042E-01 

1.35SE-01 

5.3536-05 

5.4276-05 

4.1176-05 

5.3406-05 

2.6376-10 

3.0606-06 

2.1006*06 

1.004E-01 

1.369E-01 

6.1536-05 

5.1376-03 

3.6106-05 

4.9756-05 

2.1366-10 

2.6566-06 

2.1206*06 

9.674E-02 

1.3B2E-01 

7.0S6E-0S 

4.8586-05 

3.1656-05 

4.6316-05 

1.7296- 10 

2.3196-06 

2.1606*06 

9.318E-02 

U394E-01 

8.0736-05 

4.5896-03 

2.7746-05 

4.3076-05 

1.3996-10 

2.0256-06 

2.1606*06 

8.973E-02 

1.409E-01 

9.216E-05 

4.3316-05 

2.43 26-05 

4. 0026-05 

1.1316-10 

1.7686-06 

2.1806*06 

8.640E>02 

1.416E-01 

1.050E-04 

4.0846-03 

2.1316-05 

3.7166-05 

9.1606-11 

1.5636-06 

2.2006*06 

S.3I8E-02 

1.426E-01 

1.194E-04 

3. 8486-05 

1.8676-05 

3.44 76 -05 

7.3636-11 

1.3676-06 

2.2206*06 

8.007E-02 

1.435E-01 

1.3556-04 

3.6236-05 

1.6356-05 

3.1966-05 

5.9616-11 

1.1766-06 

2.2606*06 

7.70SE-02 

1.444E-01 

1.534E-04 

3.4096-05 

1.43 26 -05 

2.9616-05 

6.8116-11 

1.0276-06 

2.2606*06 

7.419E-02 

1.4522-01 

1.735E-04 

3.2056-05 

1.2546-05 

2.7416-05 

3.8816-11 

8.9666-07 

2.2806*06 

7.14tE-02 

1.4S9E-01 

1.95SE-04 

3.0IIE-05 

1.0986 -OS 

2.5366-05 

3.1306-11 

7.8286-07 

2.3006*06 

8.873E-02 

1.466E-01 

2. 2066-04 

2.8276-05 

9.6156-06 

2.3456-05 

2.5236-11 

6.836C-07 

2.3206*06 

6.6UE-02 

1.472E-01 

2.4816-04 

2.6536-05 

8.4196-06 

2.168E-05 

2.0366-11 

5.9726-07 

2.3606*06 

6.36BE-02 

1.47SE-01 

2.7866-04 

2.4886-05 

7.3726-06 

2.0026-05 

1.6396-11 

5.2196-07 

2.3606*06 

6.130E-02 

1.484E-01 

3.1256-04 

2.3336-05 

6.4S6E-06 

1.8696-05 

1.3216-11 

6. 5616-07 

2.3806*06 

9.901E-02 

1.489E-01 

3.4996-04 

2.1866-05 

5.6536-06 

1.7076 -05 

I.ObSE-11 

3.9896-07 

2.6006*06 

S.681E-02 

1.493E-01 

3.9126-04 

2.0486-05 

4.9526-06 

1. 5756-05 

8.5796-12 

3.6896-07 

2.4206*06 

S.470E-02 

1.498E-01 

4.3686-04 

1.9186-05 

4.3386-06 

1.4S3E-05 

6.9166-12 

3.0536-07 

2.4406*06 

5.287E-02 

1.301E-01 

4.8706-04 

1. 7956-05 

3.8006-06 

1.3406-05 

3.5736-12 

2.6736-07 

2.4606*06 

8.073E-02 

I.505E-0I 

5.4236-04 

1.6806-05 

3.3316-06 

1.2366-05 

6.6966-12 

2.3616-07 

2.6806*06 

4.888E-02 

1.909E-01 

6.0306-04 

1. 5726-05 

2.9206-06 

1.139E-0S 

3. 6266-12 

2.0526-07 

2.5006*06 
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Table II.- Continued. 


r/PO ■ 2.0OE*OI 


t 

E- 

0 

0* 

O** 

0- 

02 

02* 

02- 

t.0Mt*a2 

0. 

0. 

0. 

0. 

0. 

4.4142-11 

1.7402-18 

0. 

2.000E*02 

0. 

9.3972-49 

0. 

0. 

0. 

9.1722-11 

1.T40E-18 

0* 

).M0E«02 

0. 

2.3802-47 

2.3942-01 

0. 

0. 

9.0862-11 

1.7402-18 

0« 

«.000E»02 

0. 

1.7132-34 

9.9182-44 

0. 

0. 

4.9922-11 

1.7402-18 

0* 

9.000E*a2 

0. 

9.7392-30 

1.7182-93 

0. 

0. 

4.m2-ii 

1.7402-18 

0. 

«.OOOE^02 

9.01SE-M 

1.3972-29 

1.6122-44 

0. 

0. 

9.0442-11 

1.7602- IS 

3.8402-96 

T.OOOE*a2 

2.230E-31 

1.7922-22 

1.4372-41 

0. 

2.4822-91 

4.7902-11 

1.7602-18 

6.2822-83 

•.OOOE»a2 

4.174E-70 

9.4072-20 

6.4372-38 

0. 

4.8932*79 

9.1492-11 

1.7402-18 

2.0732 -72 

«.0«0E*02 

2.270E-00 

1.4102-17 

1.4292-39 

0. 

4.7712-68 

1.3482-09 

1.7402-18 

2.9412-62 

t.000E»03 

1.990E-S2 

1.4342-19 

8.9412-34 

0. 

4.9142-59 

1.4442-08 

1.7402-18 

9. 8322-94 

1.100E«03 

O.9S0E-46 

4.3492-14 

2.6322-32 

0. 

1.1902-91 

1.3822-07 

1.7602-18 

4.1512-47 

U200E*03 

1.792E-40 

1.9092-12 

4.4282-31 

0. 

1.4972-49 

7.2232-07 

1.7602-18 

2.1262-41 

1.300E*03 

7.242E>30 

2.1902-11 

4.8432-30 

0. 

2.7312-40 

3.0732-04 

1.T40E-1S 

1.4392-34 

1.400E*03 

6.S09E-32 

2.1762-10 

3.7742-29 

0. 

7.9142-36 

1.0612-09 

1.7402-18 

1.9712-32 

t.300E»03 

t.793E-2a 

1.9932-09 

2.2492-28 

0. 

5.8212-32 

3.1802-05 

1.7602-18 

7.9742-29 

l.600E*03 

i.7TSe-25 

9.0962-09 

1.0712-27 

0. 

1.4092-28 

7.9892-05 

1.7402-14 

1.0342-29 

l.T00E»03 

a.022E-23 

4.2342-08 

4.2982-27 

0. 

1.3942-29 

1.8092-04 

1.7602-ia 

4.0182-23 

l.S00E»03 

l.ai4E-20 

1.6412-07 

1.4842-26 

0. 

5.9972-23 

3.7922-04 

1.7992-18 

1.4882-20 

1.900E*03 

I.O*lE-t« 

9.6432*07 

9.9712-24 

0. 

6.2722-21 

7.2112*04 

4.0132-18 

1.1872-18 

2.000E»03 

l.iaOE-17 

1.6972-06 

1.9992-24 

0. 

1.1742-19 

1.2942-03 

2.9132- 17 

1.5452-17 

2. 100E»03 

a.503E-17 

4.9932-06 

3.5412-23 

0. 

1.3912*18 

2.2002-03 

2.1542-14 

1.2742-14 

2.200E*03 

S.022E-16 

1. 1392-09 

9.1032-22 

4.3482-87 

1.2122-17 

3.5912-03 

1.3402-19 

8.4442-16 

2.300E4-03 

2.939E'1S 

2.9902-09 

9.8312-21 

9.0492*83 

8.9272-17 

9.4892-03 

7.3372-15 

4.7092-19 

'.400E*03 

I.U3E-14 

5.9122-09 

9.4902-20 

1.9052-79 

9.9432-16 

8.1482-03 

3.4402-14 

2.2622-14 

2.500E»03 

4.4iaE-14 

1.1032*04 

4.'2442-19 

3.7322-74 

2.9632*19 

1.1692-02 

1.4242-13 

9.5272-14 

2.60ilE*03 

1.567E-13 

2.0892-04 

2.8922-18 

4.0932-73 

1.3862-14 

1.4252-02 

5.2732-13 

3.5TIE-13 

2. T00E«03 

S.06SE>13 

3.7462-04 

1.6'5n-17 

2.6802-70 

5.7442*14 

2.1942-02 

1.7492-12 

1.2042-12 

2.S00E*03 

1.90aE-12 

6.4942-04 

8.4842-17 

1.1062-47 

2.1592-13 

2.8002-02 

9.4242-12 

3.7072-12 

2.900E«03 

4.146E-12 

1.0762-03 

3.8822-16 

3.0202*69 

7.3212-13 

3.7112*02 

1.9342-11 

1.0472-11 

3.000E»03 

1.077E-11 

1.7202-03 

1.4042-19 

5;671E*43 

2.2812-12 

4.4592-02 

4.0322-11 

2.735E-U 

3. 100E«03 

2.frl9E-ll 

2.6972-03 

4.0382-15 

7.6272-41 

4.9692-12 

5.7292-02 

9.9082-11 

6.6982-11 

3.200£»Q3 

6.026E-11 

3.9812-03 

2.0902-14 

7.9482-99 

1.7412*11 

6.8862-02 

2.2902-10 

1. 9192-10 

3.300E«03 

1.3UE-IQ 

9.7982-03 
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7.7995-10 

5.1985-01 

4.2915-06 

1.9666-02 

8. 9886-06 

6.2006*03 

?, 

l*84XE-04 

9.0285-08 

4.1726-22 

l.l97»-09 

5.1805-01 

5*5776-06 

1.7296-02 

1.3336-07 

6.3006*03 

4- 

2*2308-04 

1.4SS5-07 

1.1695-21 

1.8195-09 

5.1626-01 

7.1785-06 

1.5086-02 

2.0916-07 

6.4006*03 


3*0101-04 

2.3195-07 

3.1695-21 

2.7425-09 

5.1456-01 

9.1515-06 

1.3186-02 

3.1286-07 

6.3006*09 

T 

4*0381-04 

3.63T5-OT 

8.3105-21 

4.0996-09 

5.1295-01 

1.1566-05 

1.1556-02 

4.7296-07 

6.6006*03 


9* 3708-04 

S.624E-07 

2.1115-20 

6.0815-09 

5.1146-01 

1.4465-05 

1.0146-02 

7.0876-07 

6. 7006*03 

K 

7*0998*04 

8.S775-07 

5.1995-20 

8.9S2E-09 

5.1006-01 

1.7935-05 

8.9296-03 

1.0536-06 

6.8006*03 


9*322E-04 

1.2915-06 

1.2436-19 

1.3085-08 

5.0865-01 

2.2056-05 

7.8816-03 

1.5496-06 

6.9006*03 


X*2l4E-03 

1.91T5-06 

2.88*6-19 

1.8986-08 

5.0726-01 

2.6886-05 

6.9736-03 

2.2616-06 

7.0006*03 

1 

l*974E-03 

2.8115-06 

6.S18E-I9 

2. '346-08 

5. OS 76-01 

3.2526-05 

6.1856-05 

3.2706-06 

7. 1006*03 

> 

2*029E-03 

4. 0715-06 

1.4336-18 

3.9116-08 

5.0436-01 

3.9036-05 

5.4996-03 

4.6676-06 

7.2006*03 


2*9968-03 

3*3006-03 

S. 8265-06 

3.0716-18 

5.5555-08 

5.0276-01 

4. 6506-05 

4.9016-03 

6.6586-06 

7.3006*03 

> 

8.2405-06 

6.4196-18 

7.8365-08 

5.0106-01 

5.5016-05 

4.3776-03 

9.3726-06 

7.4006*03 

’- 

1 4.X486-03 
1 5*2318-03 
1 6*9248-03 

1.1525-05 

1.3105-17 

1.0986-07 

4.9915-01 

6.4616-05 

3.9.86-03 

1.3076-09 

7.3006*03 


1.5935-05 

2.6115-17 

1.5276-07 

4.9705-01 

7. 5386-05 

3.5146-03 

1.8076-05 

7.6006*03 


2.1785-05 

5.0885-17 

2.1096-07 

4.9456-01 

8.7366-05 

3.1586-03 

2.4746-05 

7.7006*03 

'>'• 

1 i*086E-03 

2.94 75 - 05 

9.7025-17 

2.8935-07 

4.9186-01 

1.0066-04 

2.8436-03 

3.3556-05 

7.8006*03 

’ 

1 9*9978-03 

3.94 55-Of 

1.8115-16 

3.9406-07 

4.8856-01 

1.1516-04 

2.5646-03 

4.5066*05 

7.9006*03 


1 X*2168-02 

■ X.TME-02 

5.2265-05 

3.3125-16 

5.3286-07 

4.8485-01 

1.3086-04 

2.3156-03 

5.9926-05 

8.0006*0) 

•1 

V 

8.8955-05 

1. 9446- 15 

9.5275-07 

4.7556-01 

1.6606-04 

1.8946-03 

1.0276-04 

1 >2006*03 
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Table It.' 
0* 

Continued. 

04* 

0- 

02 

02* 

02- 


•.M0E«03 

4.0U0E*04 

3.018E-01 

8.069E-09 

8.244E-21 

4.690E-09 

6.769E-03 

1.737E-09 

1.024E-06 

V',-'. • , 

•.«00E»03 

S.3S3E-04 

S.084E-01 

1.004E-04 

2.506E-20 

9.697E-09 

9.824E-03 

1.743E-09 

1.084E-06 

•••-, ' 1 

•.•ooc*oa 

T.09M-04 

S.140E-01 

1.236E-04 

7.230E-20 

6.890E-09 

9.083E-03 

1.793E-09 

1.192E-06 

*' ’’ 

9.000E*03 

9.300E-04 

S.246E-0t 

1.913E-04 

1.994E- 19 

8.249E-09 

4.499E-03 

1.772E-09 

1.227E-06 


9.20M«01 

1.204E-0S 

9.343E-01 

1.843E-04 

9.289 E-19 

9.890E-09 

3.997E-03 

1.S02E-09 

1.308E-06 

9.«00C»03 

l.S39E'0S 

S.44TE-01 

2.237E-04 

1.397E-18 

1.167E-04 

3.992E-03 

l.*.44E-09 

1.390E-06 


«.M0C*01 

1.942E-03 

9.SSTE-01 

2.709E-04 

3.381 E-18 

1.368E-04 

3.292E-03 

1.898E-09 

1.472E-06 


9.«OaE*03 

2.41TE-03 

S.M8E-01 

3.279E-04 

8.198E-U 

1.986E-04 

2.999E-03 

1.969E-09 

1.990E-06 

^ A 

1.000E*09 

2.9TIE-03 

9.7TTE-01 

3.990E-04 

1.939E-17 

1.820E-04 

2.7A3E-03 

2.042E-09 

1.620E-06 

S*^ 

1.02UE404 

3.604E-03 

S.880E-01 

4.792E-04 

4.477E-17 

2.064E-U4 

2.479E-03 

2.128E-09 

1.679E-06 

X. 

l.M0E»04 

4.32TE>03 

S.976E-01 

9.701E-04 

l.OlOE-16 

2.319E-04 

2.269E-03 

2.222E-09 

1.729E-06 

1: ' 

1.0«0E*04 

S.13TE-03 

4.062E-01 

6.817E-04 

2.228E-16 

2.971E-04 

2.092E-03 

2.321E-09 

I.798E-06 

1 . 
'/r 

UM0E«04 

6.04aE>03 

8.137E-01 

8.122E-04 

4.809E-16 

2.827E-04 

1.910E-03 

2.429E-09 

1.777E-06 

1.10QE»09 

T.040E-C3 

6.200E-01 

9.640E-04 

t.014E-19 

3.062E-04 

1.753E-03 

2.933E-09 

1.7B4E-06 


1. 120E«0< 

S.139E-03 

8.294E-01 

1.140E-03 

2.099E-19 

3.333E-04 

1.6S9E-03 

2.643E-09 

1.778E-06 

. 

1. l«OE»(H 

9.343E-03 

4.297E-0I 

1.342E-03 

4.234E-19 

3.979E-04 

1.477E-03 

2.794E-09 

1.763E-06 


l.U0E*09 

1.M6E-02 

6.331E-01 

1.973E-03 

8.393E-19 

3.818E-04 

1.396E-03 

2.867E-09 

1.739E-06 


1.1S0E»(M 

1.20SE-02 

6.397E-01 

1.836E-03 

1.630E-14 

4.092E-04 

1.2.49E-03 

2.981E-09 

1.708E-06 


l.200E*0« 

1.362E-02 

6.379E-01 

2.139E-03 

3.109E-14 

4.278E-04 

1.149E-03 

3.096E-09 

1.672E-06 

.^- — • ' 

l.220E»0« 

1.529k-02 

4.387E-01 

2.472E-03 

9.803E-14 

4.497E-04 

1.093E-03 

3.210E-09 

1.631E-06 

t 

l.2«0E»09 

l.TOSE-02 

6.394E-01 

2.891E-03 

l.069E-t3 

4.708E-04 

9.698E-04 

3.329E-09 

1.988E-06 

1.260E*04 

1.901E-02 

6.39SE-01 

3.276E-03 

1.921E-13 

4.912E-04 

8.938E-04 

3.441E-09 

1.942E-06 

.1 

1.280E404 

2.10TE-02 

6.392E-01 

3.791E-03 

3.408E-13 

9. 108E*04 

8.247E-04 

3.996E-09 

1.499E-06 


1.300E»04 

2.326E-02 

6.385E-01 

4.278E-03 

9.944E-13 

9.297E-04 

7.618E-04 

3.671E-09 

1.447E-06 


1.320E»04 

2.961E-02 

6.374E-01 

4.863E-03 

1.021E-12 

9.477E-04 

7.044E-04 

3.789E-09 

1.399E-06 

V 

1.M0E404 

2.810E-02 

6.360E-01 

9.909E-03 

1.729E-12 

9.690E-04 

6.920E-04 

3.899E-09 

1.390E-06 

.f 

1. 360E«04 

3.0T3E-02 

6.343E-01 

6.221E-03 

2.883E-12 

9.814E-04 

6.041E-04 

4.012E-09 

1.302E-06 


1.3a0E»04 

3.353E-02 

4.32?<-0l 

7.009E-03 

4.743E-12 

9.969E-04 

9.603E-04 

4.124E-09 

1.294E-06 


1.400E+04 

3.647E-02 

6.V0UE-01 

7.899E-03 

7.700E-12 

6.116E-04 

9.202E-04 

4.239E-09 

1.207E-06 


l.420E*04 

3.958E-02 

S.274E-01 

8.794E-03 

1.234E-11 

4.294E-04 

4.833E-04 

4.349E-09 

1.160E-06 

V 

1.440E*04 

4.284E-0’ 

6.246E-01 

9.8UE-03 

1.994E-11 

6.383E-04 

4.409E-04 

4.493E-09 

1.114E-06 

V 

t.4«0E»04 

4.626E'J2 

6.216E-01 

1.092E-02 

3.0I7E-11 

6.902E-04 

4.193E-04 

4.99SE-09 

1.069E-06 


1.4S0E«04 

4.9847-02 

6.183E-01 

1.212E-02 

4.728 E-ll 

6.tl2E-04 

3.899E-04 

4.662E-09 

1.029E-06 

;c 

1.S00E404 

S.3S9C-02 

6.147E-01 

1.341E-02 

7.234E-11 

6.712E-04 

3.630E-04 

4.762E-09 

9.821 E-07 

- 

l.S20E»04 

9.744E-02 

6.110E-01 

1.481E-02 

1.099E-10 

6.801E-04 

3.394E-04 

4.860E-09 

9.398E-07 


l.S40E«04 

6.1SSE-02 

6.069E-01 

1.631E-02 

1.641E-10 

6.881E-04 

3.197E-04 

4.999E-09 

8.989E-07 


1.S6DE404 

6.STTE-02 

6.027E-01 

1.793E-02 

2.436E-10 

6.990E-04 

2.946E-04 

9.049E-09 

8.982E-07 


1.5S0E4O4 

T.0t9E-02 

9.982E-01 

1.969E-02 

3.981E-10 

7.009E-04 

2.790E-04 

9.132E-09 

8.189E-07 


1.600E«04 

7.448E-02 

S.934E-01 

2.190E-02 

9.217E-10 

7.098E-04 

2.967E-04 

9.214E-09 

7.806E-07 


1.620E«04 

7.93TE-02 

9.884E-01 

2.347E-02 

7.934E-10 

7.099E-04 

2.397E-04 

9.292E-09 

7.434E-07 


1.640E»04 

8.420E-02 

9.832E-01 

2.996E-02 

1.079E-09 

7.123E-04 

2.239E-04 

9.364E-09 

7.071E-07 


l.M0E»04 

e.9l8E-02 

5.778E-01 

2.778E-02 

1.932E-09 

7.139E-04 

2.091E-04 

9.431E-09 

6.719E-07 

I.4SOE»04 

9.430E-02 

9.721E-01 

3.014E-02 

2.199E-09 

7.149E-04 

I.993E-04 

9.492E-09 

6.377E-07 

ji 

l.T0OE*04 

9.957E-02 

5.462E-01 

3.262E-02 

3.019E-09 

7.141E-04 

1.824E-04 

9.947E-09 

6.046E-07 

:i 

l.T20E»04 

l.OSCE-Ol 

9.600E-01 

3.929E-02 

4.190E-09 

7.124E-04 

1.703E-04 

9.999E-09 

9.729E-07 

>■ 

1.740E»04 

l.lOSE-v' 

5.536E-01 

3.8D1E-02 

9.774E-09 

7.101E-04 

1.900 E-04 

9.637E-09 

9.419E-07 

i 

l.T60E»04 

l.UiE-31 

9.470E-01 

4.091E-02 

7.901 e-09 

7.066E-04 

1.494E-04 

9.671E-09 

9.119E-07 


l.T80E»04 

1.219E-01 

9.402E-01 

4.399E-02 

1.074E-08 

7.022E-04 

1.384E-04 

9.69SE-09 

4.829E-07 


l.S00E»04 

1.278E-01 

9.331E-01 

4.713E-02 

1.493E-08 

6.96 7E-<’' 

1.291E-04 

9.717E-09 

4.946E-07 


1.820E»04 

1.338E-01 

9.298E-01 

9.049E-02 

1.944 E-08 

6.904E-’- 

1.204E-04 

9.729E-09 

4.277E-07 

• 

1.840E404 

1.399E-01 

9.184E-01 

9.391E-02 

2.999E-08 

6.831E-04 

1.121E-04 

9.732E-09 

4.O19E-07 

; 

l.«60E*04 

1.461E-01 

9.107E-01 

9.790E-02 

3.439E-08 

6.790E-04 

1. 044E-04 

9.727E-09 

3.771E-07 

*; 

l.$S0E«04 

U923E-01 

9.028E-01 

6.123E-02 

4.932E-08 

6.661E-04 

9.719E-09 

9.714E-09 

3.934E-07 


1.900E*04 

1.98TE-01 

4.948E-01 

6.909E-02 

9.939E-06 

6.964E-04 

9.039E-09 

9.693E-09 

3.306E-07 


t.920E»04 

I.691E-01 

4.869E-01 

6.908E-02 

7.739E-08 

6.499E-04 

8.401E-09 

9.664E-09 

3.089E-07 


1.940E»U4 

1.T16E-01 

4.781E-01 

7.319C-02 

1.003E-07 

6.347E-04 

7.8O2E-09 

9.626E-09 

2.881E-07 

: 

l.940E4a4 

1.T81E-01 

4.696E-01 

7.742E-02 

1.293E-07 

6.229E-04 

7.241E-09 

9.980E-09 

2.684E-07 

V 

1.9S0E*04 

1.84TE-01 

4.608E-01 

8.176E-02 

1.699E-07 

6.109E-04 

6.714E-09 

9.926E-09 

2.496E-07 

*> 

2.000E*04 

i.9t4E-0l 

4.92OE-0I 

8.421E-02 

2.118E-07 

9.979E-04 

6.220E-09 

9.464E-09 

2.318E-07 

\ 

2.020E*04 

1.981E-01 

4.430E-01 

9.077E-02 

2. 691 >07 

9.840E-04 

9.798E-09 

9.394E-09 

2.149E-07 

\ 

2.040E«04 

2.048E-01 

4.339E-01 

9.942E-02 

3.402E-07 

9.700E~04 

9.32H-05 

9.318E-09 

1.989E-07 

l\ 

2.06aE»04 

2.USE-01 

4.247E-01 

1.002E-01 

4.283E-07 

9.997E-04 

4.920E-09 

9.234E-09 

1.838E-07 


2.M0E*04 

2.182E-01 

4.199E-01 

I.090E-01 

9.367E-07 

9.410E-04 

4.942E-09 

9.143E-09 

1.696E-07 

fv! 

2.100E»04 

2.249E-01 

4.041E-01 

1.099E-01 

4.696E-07 

9.299E-04 

4.188E-09 

9.047E-09 

U963E-07 


2.120E404 

2.31TE-01 

3.947E-01 

U148E-0t 

8.319E-07 

9.I07E-04 

3.89K-09 

4.944E-09 

1.437E-07 


2.140E«04 

2.384E-01 

3.873E-01 

1.198E-01 

1.029E-04 

4.992E-04 

3.991E-09 

4.836E-09 

1.320E-07 


2.1b0C»04 

2.4S0E-01 

3.778E-01 

1.248E-01 

1.248E-04 

4.796E-04 

3.269E-09 

4.723E-09 

1.210E-07 

i 

2.U0E»04 

2.9ITE-01 

3.483E-01 

1.299E-0I 

1.997E-04 

4.639E-04 

2.908E-09 

4.606E-09 

1.108E-07 


2.200E404 

2.983E-01 

3.989E-01 

I.390E-01 

I.904E-04 

4.482E-04 

2.791E-09 

4.489E-09 

1.012E-07 

'; 

2.220E*04 

2.948E-0I 

3.494E-01 

I.40IE-0I 

2.320E-06 

4.324E-04 

2.921E-09 

4.360E-09 

9.236E-08 


2.240e*04 

2.TI3E-0I 

3.400E-01 

1.493E-01 

2.8I6E-06 

4.167E-04 

2.309E-09 

4.233E-09 

8.414E-08 


2.290E404 

2.TT8E-01 

S.306E-01 

t.904E-0t 

3.406E-04 

4.011E-04 

2.112E-09 

4.104E-09 

7.693E-08 

£ 

2.2SOE404 

2.84U-01 

3.2I3E-01 

I.999E-01 

4.104E-04 

3.896E-04 

1.9I0E-09 

3.972E-09 

6.991E-08 


2.300E*04 

2.904E-01 

1.120E-0I 

1.808E-0I 

4.934E-06 

3.703E-04 

I.762E-09 

3.840F-09 

6.303E-08 


2.320E»04 

2.946E-0I 

3.028E-01 

I.494E-0I 

9.908E-06 

3.992E-04 

1.606E-09 

3.707E-09 

9.708E-08 


2.340E»04 

3.02TE-0I 

2.938E-0I 

1.707E-OI 

7.053 E-04 

3.403E-04 

1 464E-09 

3.973E-09 

9.16IE-08 

4 ’ 

2.3«OE»04 

3.8»7E-0t 

2.848E-01 

I.796E-01 

8.393E-04 

3.298E-04 

1.312E-09 

3.440E-09 

4.660E-08 

2.390E»04 

3.t4*E-0l 

2.7ME-01 

l.809E-0t 

9.998E-06 

3.119E-04 

1.221E-09 

3.307E-09 

4.202E-08 


2.40UE*04 

3.204E-01 

2.873E-0I 

1.894E-01 

1.178E-09 

2.979E-04 

l.tOlE-09 

1.176E-09 

3.784E-08 

' 

2.420E*04 

3.281E-01 

2.987E-01 

1.902E-01 

I.389E-09 

2.839E-04 

9.902E-06 

3.046E-09 

3.403E-08 


2.440E»04 

3.3t7E-OI 

2.903E-01 

1.949E-0I 

t.434E-09 

2.706E-04 

9.064E-06 

2.918E-09 

3.097E-08 

'j 

2.4«0E*O4 

3.3T2E-0I 

2.420E-01 

I.999E-0I 

1.9I7E-09 

2.977E-04 

8.2ISE-06 

2.797E-09 

2.743E-08 


2.4«a£*a4 

3.42SE-01 

2.340E-01 

2.04lE-0t 

2.I42E-09 

2.492E-04 

7.439E-06 

2.669F-09 

2.498E-08 

Tv 

2.300E«04 

3.477E-01 

2.260E-01 

2.089E-01 

2.414E-09 

2.33IE-04 

6.793E-06 

2.948E-09 

2.200E-08 
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c 

C* 


C- 

CO 

C06 

C02 

C2 

7 

2.»SSE>02 

1.655E-06 

3,0566-15 

I.652E-06 

6.6326-01 

2.0566-06 

1.5556-03 

1.6866-06 

8.600E603 

2.S90E-02 

2.2916-06 

8.363E-IS 

2.770E-06 

6.6756-01 

2.6886-06 

1.2786-03 

2.6626-06 

8.600E603 

4.T4)E-02 

3.6786-06 

2.1376-16 

6.686E-06 

6.2806-01 

2.9676-06 

1.0506-03 

3.9666-06 

8.8006603 

«.2aSE-02 

5.0996-06 

S.U7E-16 

6.996E-06 

6.0666-01 

3.6176-06 

8.600E-06 

5.6076-06 

9.0006603 

•.OOTE-02 

7.2376-06 

1.1856-13 

l.OSOE-05 

3.T76C-01 

3.8866-06 

7.0156-06 

7.5776-06 

9.2006603 

9.413E-02 

9.9676-06 

2.5926-13 

1. SUE -05 

3.6776-01 

6.3386-06 

5.6886-06 

9.7666-06 

9.600E603 

1.194E-01 

1.3356-03 

5.6316-13 

2.108E-0S 

3.1586-01 

6.7606-06 

6.578E-06 

1.1956-03 

9.6006603 

1.903E-01 

1.7656-03 

1.095E-12 

2.826E-05 

2.8306 -01 

5. 1606-06 

3.6SSE-06 

1.6026-03 

9.800E603 

1. 6096*01 

2.2286-03 

2.1336-12 

3.682E-05 

2.506E-01 

5.6706*06 

2.8966-06 

1.3786-03 

1.000E606 

1.80EE-01 

2.7896-03 

6.026E-12 

6.599E-0S 

2.1916-01 

5.7636-06 

2.273E-06 

1.717E-03 

I.020E606 

1. 9936-01 

3.6286-03 

7.381E-12 

S.616E-0S 

1.8976-01 

5.9576-06 

1.77 26-06 

l.eOlE-03 

1.060E606 

2.1606-01 

6.1676-03 

1.3136-11 

6.482E-05 

1.6286-01 

9.1136-06 

1.373E-06 

1.861E-03 

1.0606606 

2.3096-01 

6.9656-03 

2.2976-11 

7.7SOE-05 

1.3886-01 

6.2166-06 

1.0S8E-06 

1.6376-03 

1.080E606 

2.63(6-01 

5.8226-03 

3.9136-11 

8.88SE-05 

1.1766-01 

6. 2676-06 

8.1266-05 

1.7976-03 

1.1006606 

2.567E-01 

6.7(16-03 

6.5236-11 

9.978E-0S 

9.9366-02 

6.2776-06 

6.223E-05 

1.7296-03 

1.120E606 

2.636E-01 

7.8196-03 

1.0686- 10 

1.105E-06 

8.367E-02 

6.2506-06 

6. 7636-05 

1.6616-03 

1. 160606 

2.T1 36-01 

6.9396-03 

1.7166-10 

1.208E-06 

7.0366-02 

6.1956-96 

3.6666-05 

1.5606-03 

1.160E606 

2.TT2E-01 

1.0166-02 

2.7126-10 

1.307E-06 

5.9186-02 

6.1166-06 

2.7966-05 

1.633E-03 

1.1BOE606 

2.61(6-01 

1.1636-02 

6.2166-10 

1.601E-06 

6.9796-02 

6.0206-06 

2.1666-05 

1.325E-03 

1.200E606 

2.6 5 36-01 

1.2806-02 

6.HSSE-10 

1.6906-06 

6.1966-02 

5.9096-06 

1.6526-05 

1.2186-03 

1.220E606 

2.8776-01 

1.6256-02 

9.7526-10 

1.5766-06 

3.5396-02 

5.7896 .6 

1.2766-05 

1.115E-03 

1.260E606 

2.6936-01 

1.5796-02 

1.6536-09 

1. 6536-06 

2.9926-02 

5.6626-06 

9.6936-06 

1.0176-03 

1.260E606 

2.9026-01 

1.7616-02 

2.1386-09 

1.7276-0'. 

2.5366-02 

5. 5296-06 

7. 6986- 06 

9.2576-06 

1.280EO6 

2.9066-01 

1.9! lc-02 

3.1086-09 

1.796E-06 

2.1556-02 

5. 3966-06 

6.0136-06 

8.609E-06 

1.300E>06 

2.9016-01 

1.0926-02 

6.66 86- 09 

1.8596-06 

1.8366-02 

5.2576-06 

6.7166-06 

7.627E-06 

1.320E606 

2.6“;e-01 

2.2796-.12 

6.3526-09 

1.9176-06 

1.5696-02 

5.1206-06 

3. 7136-06 

6.9116-06 

l.360E«06 

2.8606-01 

2.6766-02 

8.93 86 - 09 

1.9706-06 

1.3666-02 

6.9826-06 

2.9356-06 

6.2566-06 

1.360EO6 

2.6666-01 

2.6606-02 

1.2656-08 

2.01BE-06 

1.1556-02 

6.6656-06 

2.3296-06 

5.6606-06 

1.380EO6 

2.8666-01 

2.3926-02 

1.7196-08 

2.0616-06 

9.969E-f • 

6.7106-06 

1.8556-06 

5.1186-06 

1.600E606 

2.8226-01 

3.1126-02 

2.3516-08 

2.098E-06 

8.5936-1 

6.5756-06 

1.6836-06 

6.6266-06 

1.620EO6 

2.79 76 -01 

3.3396-02 

3.1886-08 

2.1316-06 

7.6616-03 

6.6626-06 

1.1896-06 

6.1796- J6 

1.6606606 

2.7696-01 

3.5736-02 

6.2876-08 

2.1586-06 

6.6596-03 

6.3106-06 

9.5636-07 

3.7756-06 

1.6606606 

2.7396-01 

3.8166-02 

5.7196-08 

2.1806-06 

5.6196-03 

6.1806-06 

7.7236-07 

3.6086-06 

1.6806606 

2.7076-01 

6. 06 16-02 

7.5726-08 

2.197E-06 

6.9006-03 

6.0516-06 

6.2526-0? 

3.0766-06 

1.5006606 

2.6766-01 

6.3166-02 

9.9526-08 

2.2096-06 

6.2826-03 

3.9266-06 

5.0756-07 

2.7766-06 

1.5206606 

2.6386-01 

6.S726-C2 

1.2996-07 

2.2166-06 

3.7696-03 

3.7996-06 

6.1316-07 

2.5066-06 

1.5606606 

2.6016-01 

6.8366-02 

1.6836-07 

2.2196-06 

3.2886-03 

3.6766-06 

5.3706-07 

2.2576-06 

1,56066 06 

2.5636-01 

5.1016-02 

2.168F-0T 

2.2176-06 

2.8896-03 

3.5566-06 

2.7566-07 

2.0356-06 

1.5806606 

2.5266-01 

5.3716-02 

2.7766-07 

2.2106-06 

2.5636-03 

3.6366-06 

2.2586-07 

1.8336-06 

1.6006606 

2.6836-01 

5.5666-02 

3.5286-07 

2.1996-06 

2.2626-03 

3.3166-06 

1.8566-07 

1.6516-06 

1.6206606 

2.6626-01 

5.9206-02 

6.6606-07 

2.1836-06 

1.9796-03 

3.1996-06 

1. 5256-07 

1.6866-06 

1.660E606 

2.3996-01 

6.1966-02 

5. 6076-07 

2.1666-06 

1.769E-03 

3.0866-06 

I.2S6E-0Y 

1.3376-06 

1.6606606 

2.3566-01 

6.6766-02 

7.0116-07 

2.1616-06 

1.5686-03 

2.9716-06 

1.0366-07 

1.2026-06 

1.6806606 

2.3126-01 

6.7 5 26-02 

8.7196-07 

2.1166-06 

1.3726-03 

2.8606-06 

8.5626-08 

1.0806-06 

1.7006606 

2.2686-01 

7.0306-02 

1.0796-06 

2.086E-06 

1.2166-03 

2.7516-06 

7.0836-06 

9.7066-05 

1.7206606 

2.2236-01 

7.3076-02 

1.3286-06 

2.051E-06 

1.0806-03 

2.6666-06 

5.B65E-08 

8.7136-05 

1.7606606 

2.1776-01 

7.5826-02 

1.6286-06 

2.0156-06 

9. 5966-06 

2.5396-06 

6.3626-08 

7.8186-05 

1.7606606 

2.1326-01 

7.8 5 56- 02 

1.9866-06 

1.9766-06 

8.5306-06 

2.6356-06 

6.0366-08 

7.0116-05 

1.780E606 

2.0866-01 

8.1256-02 

2.6116-06 

1.9356-06 

7.5906-06 

2.3366-06 

3.3696-08 

6.2836-05 

1.800E606 

2.0606-01 

8.3926-02 

2.9166-06 

1.8916-06 

6.7576-06 

2.2356-06 

2.7836-08 

5.6286-05 

1.620E606 

1.9966-01 

8.6556-02 

3. 5116-06 

1.8666-06 

6.0186-06 

2.1396-06 

2.3136-08 

5.0386-05 

1.8606606 

1.9666-01 

8.9166-02 

6.2106-06 

1.7996-06 

5.3636-06 

2.0666-06 

1.9266-08 

6.5076-05 

1.8606606 

1.9026-01 

9.1586-02 

3.0306-06 

1.7516-06 

6.7816-06 

1.9S2E-06 

1.6016-08 

6.0306-05 

8806606 

1.6576-01 

9.6166-02 

5.9866-06 

1.7026-06 

6.2666-06 

1.8636-06 

1.3326-08 

3.6016-05 

.9006606 

1.6126-01 

9.6596-02 

T.09TE-06 

1.6526-06 

3.8066-06 

1. 7766-06 

1.1096-03 

3.2166-05 

1.9206606 

1.7676-01 

9.8966-02 

8.3866-06 

1.6016-06 

3.3966-06 

1.6916-06 

9.;36E-09 

2.8716-05 

1.960E606 

1.7226-01 

1.0136-01 

9.8756-06 

1.5696-06 

3.0296-06 

1.6096-06 

7.6696-09 

2.5626-05 

1.9606606 

1.6786-01 

1.0356-01 

1.1596-05 

1.697E-06 

2.7066-06 

1. 5296-06 

6.6026-09 

2.2866-05 

1.9806606 

1.6366-01 

1.0576-01 

1.3566-05 

1.666E-06 

2.6136-06 

1.6526-06 

5.3116-09 

2.0366-05 

2.00<'6606 

1.5916-01 

1.07 86-01 

1.5826-05 

1. 3966-06 

2. 1566-06 

1.3786-06 

6.6386-09 

1.8166-05 

2.02. ^606 

1.5696-01 

1.0986-01 

1.8396-05 

1.3626-06 

1.9236-06 

1.5066-06 

3.6956-09 

1.6156-05 

2.060E6U6 

1.5076-01 

1.1166-01 

2.1336-05 

1.291E-06 

1.7176-06 

1.2376-06 

3.0756-09 

1.6366-05 

2.06CE606 

1.6666-01 

1.1376-01 

2.6676-05 

1.2616-06 

1.5336-06 

1.1 706 -C6 

2.5596-09 

1.2796-OS 

2.0806606 

1.6256-01 

1.1556-01 

2.8656-05 

1.1916-06 

1.3686-06 

1.1066-06 

2.1296-09 

1.1386-05 

2.100E606 

1.3(66-01 

1.1736-01 

3.273E-05 

1.1626-06 

1.2216-06 

1.0656-06 

1.7716-09 

1. 0116-05 

2.1206606 

1.3676-01 

1.1696-01 

3.7566-05 

1.0966-06 

1.0906-06 

9.8606-05 

1.6726-09 

8.9896-06 

2.1606606 

1.3066-01 

1.2056-01 

6,2996-05 

1.066E-06 

9.72 56 -05 

9.2976-05 

1.2266-09 

7.9876-06 

2.160E606 

1.2716-01 

1.2216-01 

6.9> 6-05 

1. 0006-06 

8.6776-05 

8.7606-05 

1.0176-09 

7.0956-06 

2.1106606 

1.2366-01 

1.2366-01 

5.5956-05 

9.5556-05 

7.7626-05 

8. 2666 -05 

6.6676- 10 

6.3016-06 

2.2006606 

1.199E-01 

1.2506-01 

6.3656-05 

9.1186-05 

6.9066-05 

7.7576-05 

7.0166-10 

5.5956-06 

2.2206606 

1.1666-01 

1.2636-01 

7.2206-05 

8.6V3E-0S 

6.1596-05 

7.2926-05 

5.6226-10 

6.9676-06 

2.2606606 

1.129E-01 

1.2766-01 

8.1776-05 

8.2826-05 

5.6936-05 

6 . 8696-05 

6. 8306- 10 

6.6096-06 

2.2606606 

1.096E-01 

1.26(6-01 

9.2626-05 

7.8836 - 05 

6.S97E-0S 

6.6296-05 

6.0076-10 

3.9136-06 

2.2806606 

1.0666-01 

1.2996-Ul 

1.0636-06 

7.6986-05 

6.3666-05 

6.0306-05 

3.3226-10 

3.6726-06 

2.300E606 

1.0326-01 

1.3106-01 

1. 1762-06 

7.1276-05 

3.8926-05 

5.6536-05 

2.7566' 10 

3.0616-06 

2.3206606 

1.0016-01 

1.3216-01 

1.3206-06 

6.T69E-05 

3.6696-05 

5.2966-05 

2.2826-10 

2.7366-06 

2.3606606 

9.7106-02 

1.3316-61 

1.6816-06 

6.6266-05 

3.0916-05 

6.9566-05 

1.8906-10 

2.6266-06 

2.3606606 

9.6176-02 

1.3606-01 

1.6606-06 

6.0956-05 

2.7556-05 

6.6606-05 

1.5666-10 

2.1536-06 

2.3806606 

9.1336-02 

1.3696-01 

1.8576-06 

5.7796-05 

2.6566-05 

6.3396-05 

1.2966-10 

1.9116-06 

2.6006*06 

(.85(6-02 

1.3566-01 

2.0766-06 

5.6756-05 

2.1876 -05 

6.0566-05 

1.0736-10 

1.6966-06 

2.6206*06 

8.56 96-02 

1.3666-01 

2.1136-06 

S.I8SE-0S 

1.9686-05 

3. 7906-05 

8.8836-11 

1.5066-06 

2.6606*06 

6.3296-02 

1.3736-01 

2.3766-06 

6.908E-05 

1.7’ 05 

3.5396-05 

7.3516-11 

1.3376-06 

2.6606*06 

6.077E-02 

1. 3806-01 

2.8656-06 

6.6636-05 

l.5v“ -05 

3.3066-05 

6.0856-11 

1.1876-06 

2.6806606 

7.(326-02 

1.3(76-01 

3.1826-06 

6.3916-05 

l.377r 15 

3.0836-05 

5.033E-U 

1.0566-06 

2.5006*06 
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9/00 • 

..■' r'-i 

r 

2- 

0 

Q* 


U0MC*O2 

0. 

0. 

0. 

... 

<.OO0C«O2 

0. 

6.6162-69 

0* 

^'‘eSs- :r „.’f. 

- r. 

! - 

).OOOC*Ot 

0. 

1.9712-67 

1.0*62-01 

4.000t*02 

0. 

1.6052-36 

6.0112-66 

S.0MC*02 

0. 

6.7062-30 

1.3972-53 


e.ooot«02 

1.0222>5* 

1.1192-25 

1.3022-66 


T.OOOCtOl 

1.661£o01 

1.6072-22 

1.3502-61 

'. ■ ' '• 

•.oaoc*o2 

2.S73P-70 

6.2652-20 

5.6362-30 

fv’’''- ■ 

«.QM£»02 

1.1272-60 

1.0702-17 

1.2662*35 

r ‘ . 

1.0001*01 

1.16*2-52 

1.0952-15 

7.0092-36 

-C' "V-'- 

I.100£*0S 

3.0152-65 

6.0572-1* 

2.2992-32 

it ■ ■ " 

l.200f*03 

1.0662-60 

1.1602-12 

3.0602-31 

L ■• 

1.1002*01 

6.2102-36 

1.6712-11 

6.2312-30 

' ■' 

1. *002*03 

l..O0t-32 

1.6602-10 

3.2992-29 


1.5002*03 

1.0212-20 

1.2162-05 

1.9612-20 

/'■ , * 

1.6002*33 

i.oi*2-:s 

6.9622-09 

9.3562-20 


1.7002.03 

6.6602-23 

3.2312-00 

3.7202-27 

? . 

1.0002*01 

1.0632-20 

1.2602-07 

1.2002-26 


1.5002*03 

7.0712-15 

6.3002-07 

7.6232-26 

- - 

2.0002*01 

0.2512-10 

1.2952-06 

1.6222-26 


2.1002*03 

5.5552-17 

3.5062-06 

2.5002-23 


2.2002*03 

3.5072-16 

0.6662-06 

3.7102-22 

if 

2.3002*03 

1.7692-15 

1.9702-05 

6.2632-21 


2. *002*03 

7.0072-15 

6.2112-05 

3.9962-20 


2.5002*03 

3.066E-16 

0.6312-05 

3.1232-19 


2.6002*03 

1.0062-13 

1.5902-06 

2.0502-10 

: 

2.7002*03 

3.5002-13 

2.0062-06 

1.2212-17 

; 

2.0002*03 

1.0*62-12 

6.9792-06 

6.2632-17 

jf 

2.5002*03 

2.0052-12 

2.2612-06 

2.0692-16 


3.0002*03 

7.6502-12 

1.3222-03 

1.1062-15 

■"' 

3.1002*01 

1.0152-11 

2.0662-03 

6.6732-15 


3.2002*03 

6.1022-11 

3.0722-03 

1.5502-16 

,k 

3.3002*03 

9.1622-11 

6.6062-03 

6.9762-16 


3.6002*03 

1.9172-10 

6.3032-Oj 

1.6002-13 


3.5002*03 

3.0*72-10 

0.0602-03 

6.1752-13 

1: 

3.6002*03 

7.6262-UO 

1.2052-02 

1.1062-12 


3.7002*03 

1.3022-09 

1.6062-02 

2.7662-12 

f* 

3.0006*03 

2.6002-09 

2.0962-02 

6.5092-12 


3.5002*03 

6.3662-09 

2.6062-02 

1.6992-11 


*.0002*03 

7.3672-09 

3.3002-02 

3.2662-1 1 


*. 1002*03 

1.2162-00 

6.2062-02 

6.0612-11 


*.2002 *03 

1.9572-00 

5.1662-02 

1.3012-10 

'' 

*.3002*03 

3. 0766-00 

6.2102-02 

2.6952-10 


*.*002*03 

6.7292-00 

7.3902-02 

5.0952-10 


*.5002*03 

7.1192-00 

0.7072-02 

9.3502-10 


*.6002*03 

1.0512-07 

1.0132-01 

1.6692-09 


6.7002*03 

1.5222-07 

1.1662-01 

2.9062-09 


6.0002*^3 

2.1672-07 

1.3292-01 

6.9312-09 


6.5002*03 

3.0362-07 

1.5002-01 

0.1052-09 


5.0002*03 

6.1032-07 

1.6772-01 

1.3302-00 

?} 

5.1002*03 

5.6032-07 

1.0602-01 

2.1102-00 

5.2002*03 

7.6162-07 

2.0662-01 

3.3092-00 

n 

5.3002*03 

1.0072-06 

2.2332-01 

5.0762-00 

t 

5.6002*03 

1.3162-06 

2.6152-01 

7.6532-00 


5. 5002*03 

1.7002-06 

2.6032-01 

1.1352-07 

P, 

5.6002*03 

2.1762-06 

2.7032-01 

1.6572-07 


5.7002*03 

2.7532-06 

2.9572-01 

2.3032-07 


5.0002*03 

1.6552-06 

3.1252-01 

3.3762-07 


5.5002*03 

6.1022-06 

3.2062-01 

6.7172-07 

f 

6.0002*03 

5.3172-06 

3.6352-01 

6.5002-0? 


6.1002*03 

6.5292 -06 

3.5762-01 

0.0372-07 


' 6.2002*03 

7.9712-06 

1.7072-01 

1.1062-06 


! 6.3002*03 

9.6022-06 

3.0252-01 

1.5722-06 


1 6.6002*03 

1.1712-05 

3.9612-01 

2.0502-06 

; 

i 6.5002*03 

1.6102-05 

6.0612-01 

2.6662-06 


1 6.6002*03 

1.6522-05 

6.1362-01 

3.6002-06 


! 6. 7002*03 

2.0262 -05 

6.2212-01 

6.3132*06 


i 6.0002*01 

2.6162-05 

6.2502-01 

5.6002-06 


! 6.5002*01 

2.0732-05 

6.3672-01 

6.6952-06 


7.0002*01 

1.6102-05 

6.6302-01 

9.2222-06 


7.1002*01 

6.01*2-05 

6.6062-01 

1.0012-05 


7.2002*01 

6.7762-05 

6.5372-01 

1.2072-05 

'i 

7.3002*01 

5.6322-05 

6.5062-01 

1.6652-05 

,i 

7.6002*01 

6.6302-05 

6.6262-01 

1.7172-05 


7.5002*01 

7.7912-05 

6.6662-01 

2.02M-05 

< 

7.6002*01 

9.1102-05 

6.7002-01 

2.3712-05 


7.7002*01 

1.0702-06 

6.7322-01 

2.7602-05 


7.0002*01 

1.2502-06 

6.7632-01 

3.1962-05 


7.5002*03 

1.6502-06 

6.7*22-01 

3.6762-05 

.. 

i 0.0002*01 

1.6502-06 

6.0202-01 

6.2052-05 

> 

0.2002*01 

1 

i 

2.2912-06 

6.0752-01 

5.6272-05 


/ 


< i 



Continued. 





' 

.002*02 





. 

06* 

0- 

02 

02* 

1 

o 


0. 

0. 

6.3902-11 

1.7602-10 

0. 


0* 

0. 

5. 2002-11 

1.7602-10 

c. 

■> 

0. 

0. 

5.1692-11 

1.7602-10 

0. 


0. 

0. 

5.0352-11 

1.7602-10 

0. 


0. 

0* 

6.0792-11 

1.7602-10 

0. 

y 

0. 

0. 

5.1652-11 

1.7602*10 

0. 


0. 

1.5112-91 

6.6002-11 

1.7602-10 

9.0922-03 


0. 

3.5222-7* 

0.6062-11 

1.7602-10 

1.7712-72 

] : 

0. 

3.1502-60 

1.2002-09 

1.7602-10 

1.9962-62 


0. 

3.2752-59 

1.6562-00 

1.7602-10 

6.6522-56 

P 

0. 

7.5612-52 

1.1072-07 

1.7602-10 

3.1602-67 

/'* 

0. 

1.1322-65 

6.3102-07 

1.7602-10 

1.6232-61 


0. 

1.0212-60 

2.6062-06 

1.7602-10 

1.0552-36 


0. 

5.2772-36 

9.26T2-06 

1.7602-10 

1.5062-32 

> 

0. 

3.0012-32 

2. 7002-05 

1.7602-10 

5.7002-29 


0. 

9.3676-29 

6.9092-05 

1.7602-10 

7.0512-26 


0. 

5.0292-26 

1.5772-06 

1.7602-10 

6.5932-23 


0. 

3.9972-23 

3.2 702-06 

1.7032-10 

1.2972-20 


0. 

6.7062-21 

6.3012-06 

3.5002-10 

1.0372-10 


0. 

9.6176-20 

1.1332-03 

2.6272-17 

1.6162-17 

t 

0. 

1.0062-10 

1.9232-03 

1.7962-16 

1.1702-16 


6.6312-07 

9.6962-10 

3.1052-03 

1.1362-lS 

7.7352-16 


3.5332-03 

7.1232-17 

6.7992-03 

6.1652-15 

6.3062-15 


1.3392-79 

6.6152-16 

7.1352-03 

2.0092-16 

2.0692-16 


2.6332-76 

2.3572-15 

1.0252-02 

1.1992-13 

0.6932-16 

■j 

2.0972-73 

1.1032-16 

1.6272-02 

6.6522-13 

3.2592-13 


1.9012-70 

6.5062-16 

1.9312-02 

1.6972-12 

1.1022-12 


7.0632-60 

1.7152-13 

2.5661-02 

6.6032-12 

3.3922-12 

i ‘ 

2.1692-65 

9.9352-13 

3.2792-02 

1.3052-:i 

9.6062-12 


6.0622-63 

1.0222-12 

6.1252-02 

3.6602-11 

2.5102-11 


5.6362-6' 

5.2602-12 

5.0932-02 

0.6702-11 

6.1902-11 

a 

5.3772-59 

1.6162-11 

6.1612-02 

1.9652-10 

1.6122-10 

r; 

6.030 2-57 

3.5632-11 

7.3102-02 

6.3002-10 

3.0532-10 


2.3662-55 

0.6532-11 

0.5622-02 

0.9672-10 

6.2902-10 


1.0012-53 

1.9902-10 

9.0072-02 

1.7792-09 

1.21(2-09 

' V 

6.0332-52 

6.0692-10 

1.1052-01 

3.3 792 -05 

2.2572-09 


1.2302-50 

0.2302-10 

1.23 -01 

6.1502-09 

6.0102-09 


3.1752-69 

1.6062-09 

1.35t 01 

1.0012-00 

6.9372-09 

?• 

6.9002-69 

2.9902-09 

1.669k 01 

1.0312-00 

1.1222-00 


1.2072-66 

5.3922-09 

1.5712-01 

3.0032-00 

1.7752-00 


2.00:2-65 

9.3576-09 

1.6612-01 

6.7 772- 00 

2.7152-00 

t 

2.9572-66 

1.5702-00 

1.7352-01 

7.3072-00 

6.0262-00 1 


3.7162-63 

2.5562-00 

1.7932-01 

1.1132-07 

5.707t 00 i 

6.1702-62 

6.0332-C0 

1.0352-01 

1.6352-07 

0.0502-00 I 


6.2092-61 

6.1932-00 

1.0592-01 

2.3602-07 

1.1012-07 


3.3502-60 

9.2662-00 

1.0662-Cl 

3.3002-07 

1.6622-07 


3.2122-39 

1.3522-07 

1.0562-01 

6.5662-07 

1.0952-07 


2.6502-34 

1.9202-07 

1.0312-01 

6.1662-07 

2.6022-07 


1.7362-37 

2.6902-07 

1.7922-01 

0.1902-07 

2.9792-07 


1.1362-36 

3.6752-07 

1.7602-01 

1.0652-06 

3.6222-07 


6.9032-36 

6.9262-07 

1.6702-01 

1.3602-06 

6.3212-07 


3.9272-T5 

6.6762-07 

1.6072-01 

1.73K--06 

5.0622-07 


2.0952-36 

0.3732-07 

1.5202-01 

2.1992- 06 

5.0312-07 

1.0522-33 

1.0652-06 

1.6662-01 

2.6562-06 

6.6112-07 

1 

6.9032-33 

1.3362-06 

1.3572-01 

3.2262-06 

7.3052-07 

1 

2.2362-32 

1.6602-06 

1.2602-01 

3.0692-06 

0.1372-07 


9.5022-32 

2.0102-06 

1.1792-01 

6.5762-06 

0.0932-07 


3.0622-31 

2.6212-06 

1.0912-01 

5.3562-06 

9.5? £2-07 


1.6002-30 

2.0062-06 

1.0052-01 

6<19*2-06 

1.0162-06 


5.6302-30 

3.6052-06 

9.2222-02 

7.0952- 06 

1.0692-06 


1.9102-25 

3.9032-06 

0.6062-02 

0.0302-06 

1.1102-06 

t 

6.6212-25 

6.6232-06 

7.6922-02 

9.0152-06 

1.1622-06 


2.0652-20 

5.3292-06 

6.9972-02 

1.0012-05 

1.2002-06 


6.6022-20 

6.1052-06 

6.3532-02 

1.1022-05 

1.2332-06 


1.9062-27 

6.5502-06 

5.7502-02 

1.2022-05 

1.2612-06 


5.6692-27 

7.0962-06 

5.2132-02 

1.3002-05 

1.2072-06 

’i 

1.5062-26 

0.5202-06 

6.7162-02 

1.3962- 05 

1.3052-06 


6.0056-26 

4.0052-05 

6.2652-02 

1.6072-09 

1.3302-06 


1.0312-25 

1.1202-05 

3.0562-02 

1.9732-05 

1.1652-06 


2.5652-25 

1.2662-05 

3.6002-02 

1.6562-0* 

1.3662-06 


6.2072-25 

1.6122-05 

3.1562-02 

1.7292-09 

1.3062-06 


1.6552-26 

1.5752-05 

2.0502-02 

1.7902-05 

1.6012-06 


3.3172-26 

1.7532-05 

2.5902-02 

1.0602-09 

1.61*2-06 


7.3556-26 

1.9602-05 

2.3502-02 

1.5152-05 

1.6372-06 


1.5512-23 

2.1622-05 

2.1352-02 

1.9662-05 

1.6562-06 


3.1562-23 

2.3562-05 

1.5632-02 

2.0002-09 

1.6762-06 


6. *092-23 

2.6522-05 

1.7712-02 

2.0692-05 

1.6*72-06 

■f 

1.1912-22 

2.5332-05 

1.6172-02 

2-1' 72-05 

1.9202-06 \ 

2.7622-22 

3.2352-05 

1.6792-02 

2.1062-09 

1.9652-06 

i' 

5.2562-22 

3.57M-05 

1.3952-02 

2.1272-05 

1.9722 -06 


t.0662-21 

6.3622-05 

1.1662-02 

2.1612-05 

1.6332-06 ^ 
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Table II. • Continued. 


P/PO • 3.00E+02 


c 

C* 

C** 

C- 

CO 

C04 

C02 

C2 

T 

0. 

0. 

0. 

0. 

0. 

0. 

1 .00069 00 

0. 

1.0006*02 

0. 

0. 

0. 

0. 

3.5636-66 

0. 

1.0006900 

0. 

2.0006*02 

0« 

0. 

0. 

0. 

1.409E-41 

8.725E-82 

1.0006900 

0. 

3.0006*02 

Oe 

0. 

0. 

0. 

3.0346-29 

3.368E-61 

1.0006900 

0. 

4.0006*02 

0 a 

0. 

0. 

0. 

7.8356-22 

7.9546-49 

1.0006900 

0. 

5.0006*02 

1.250E-81 

1.229E-92 

0. 

0. 

6.6326-17 

1.2716-40 

1.0006900 

0. 

6.0006*02 

9.684E-68 

1.183E-69 

0. 

0. 

2.3606-13 

1.1546-34 

1.0006900 

2.9556-94 

7.0006*02 

1.268E-ST 

U636E-60 

0. 

0. 

7.6586-1 1 

1.1986-30 

1.0006900 

1.49JE-79 

8.0006*02 

1.069£-$0 

2.711E-$5 

0. 

0. 

2.3036-09 

6. 1436-29 

1.0006900 

5.1996-70 

9.0006*02 

2.587E-45 

1.937E-51 

0. 

0. 

2.8986-08 

7.9326-28 

1 .0016900 

1.0626-62 

1.0006*03 

6.38TE-41 

2.675E-48 

0. 

1.0616-79 

2.2746-07 

6.3466-27 

1- 06900 

9.8096-57 

1. 100E*03 

2.986£-aT 

l.lllE-i5 

0. 

3.5696-71 

1.2626-06 

3.5846-26 

1, 0t900 

9.1616-52 

1.2006*03 

3.720E-39 

1.834E-43 

0. 

5.8516-64 

5.3686-06 

1.5526-25 

1.0006900 

1.4766-47 

1.30JE 03 

1.497E-31 

1.466F-41 

0. 

8.9356-58 

1.8546-05 

5.4506-25 

1.0006900 

5.95hE-44 

1.4006*03 

3.425E-29 

6.954E-40 

2.564E-95 

2.0426-52 

5.4166-05 

1.6206-24 

9.999E-01 

7.9426-41 

1.5006*03 

3.548E-27 

1.828E-3a 

1.091E-91 

9.9776-48 

1.3826-04 

4.2026-24 

9.998t-0l 

4. 3106-38 

1.6006*03 

2.IS2E-25 

3.4S7E-37 

1.7H6E-88 

1.3676-43 

3.154E-04 

9.7486-24 

9.9956-01 

1.1156-35 

1.7006*03 

8.238E-29 

4.789E-36 

1. 268E-83 

6. 4126-40 

6.557E-D4 

2.0886-23 

9.9906-01 

i.jsrt 33 

1.800fc*03 

2.1SOE-22 

9.802E-35 

1.747E-82 

6.3466-37 

1.261E-03 

8.0236-23 

9.9816-01 

1. 2926-31 

1.900E*03 

4.053E-21 

S.596E-33 

1.662E-78 

8.3626-35 

2. 2676-03 

1.0156-21 

9.9666-01 

6.8926-0 J 

2.0006-03 

5.777E-20 

2.798E-31 

1.09‘.£-74 

5. 3796-33 

3.849E-03 

1.2956-20 

9.9426-01 

2.5176-28 

2.1006*03 

6.<>69E>19 

V.009E-29 

3.435E-71 

2.303E-31 

6.219E-03 

1.3486-19 

9.9076-01 

6. 6256-27 

2.2006*03 

5.872E-i8 

2.682E-28 

3.41 SE-68 

7.0676-30 

9.6186-03 

1.1476-18 

9.8566-01 

1.3116-25 

2.3006*03 

■•.939E-17 

S.435E-27 

4.651E-65 

1.6266-28 

1.4316-02 

8.1976-18 

9.7856-01 

2.0226-24 

2.4006*03 

2.897E-16 

8.676E-26 

2.334E-62 

2.9026-27 

2.0586-02 

4.9966-17 

9.6916-01 

2.50 36-2 3 

2.5006*03 

1.589E-1S 

1.12U-24 

7.293E-60 

4.1406-26 

2.8696-02 

2.6*,7E-16 

9.5696-01 

2.6486-22 

2.6006*03 

7.753E-15 

1.194E-23 

1.493E-57 

4.8376-25 

3.8916-02 

1.2386-15 

9.4156-01 

2.1816-21 

2.7006*03 

3.385E-H 

1.083E-22 

2.092E-65 

4.728E-24 

5.143F-02 

5. 1766-15 

9.2266-01 

1.5986-20 

2.8006*03 

1.339E-13 

8.394E-22 

2.094E-53 

3.9386-23 

6.640E-02 

1.9566-14 

9.0006-01 

1.0176-19 

2.9006*03 

9.799E-13 

5.705E-2J 

I.543E-51 

2.8386-22 

8.491E-02 

6.7456-14 

8.7356-01 

5.7096-19 

3.0006*03 

1.581E-12 

l.al^E-EO 

8.637E-50 

1.7956-21 

l.a,39E-01 

2. 1416-13 

8.4316-01 

2.8576-18 

3.1006*05 

9.836E-12 

1.832E-19 

3.766E-48 

1.0086-20 

1.263E-01 

6.2996-13 

8.090E-01 

1.2386-17 

3.2006*03 

1.380E-U 

8.8e8E-19 

1. 3096-46 

5.0776-20 

1.508E-01 

1.721E-12 

7.7156-01 

5.2816-17 

3.3006*03 

3.695E-U 

3.912E-18 

3.699E-45 

2.3176-19 

1,7726-01 

4.4576-12 

7.310E-01 

1.984t-16 

3.4006*03 

9.336E-U 

l.5866-;7 

8.625E-44 

9.6536-19 

2.0506-01 

1.0846-11 

6.881E-01 

6.8866-16 

3.5006*03 

2.23&E-10 

S.948E-17 

1.704E-42 

3.7006-18 

2.3386-01 

2.4986-11 

6.4J3E-01 

2.2216-15 

3.600E* 

5.099E-10 

2.078P-16 

2.S63E-41 

1.3136-17 

2.629E-01 

5.4806-11 

5.9766-01 

0.6956-15 

3. 7006*03 

l.UlE-09 

6.798E-16 

4.140E-40 

4.3406-17 

2.921F-01 

1.1496-10 

5.5146-01 

1.8976-14 

3.8006*03 

2.323E-09 

2.09 5E-15 

5.206E-39 

1.3446-16 

3.2066-01 

2.3116-10 

5.0576-01 

5.0796-14 

3.9006*03 

9.675F-09 

4.109E-;S 

5.956E-38 

3.914E-16 

3,4816-01 

4.4716-10 

4.6096-01 

1.2906-13 

4.0006*03 

9.078E-09 

J.693E-14 

5.9<,9E-37 

1.0786-15 

3,7426-01 

8.3516-10 

4. 1776-01 

3.1236-13 

4.1006*03 

1.706E-08 

4.477E-16 

5.363E-36 

2.8176-15 

3.9856-01 

1.5106-09 

3.7656-01 

7.2296-13 

4.2006*03 

3. 112E-08 

l.I34E-:3 

4.3876-35 

7.0146-15 

«. 2086-01 

2.6486-09 

3.3786-01 

1.6076-12 

4.300F*03 

5.521E-08 

2.760E-13 

3.279E-34 

1.6696-14 

4.4096-01 

4.5186-09 

3.0166-01 

3.4406-12 

4.4006*03 

9.S44E-08 

6.475E-13 

3.260E-33 

3.810E-14 

4.5886-01 

7.5166-09 

2.6826-01 

7.1166-12 

4.5006*03 

l,el2E-07 

1.468E-12 

1.439E-32 

8.3636-14 

4.744E-01 

1.2216-08 

2.3776-01 

1.4266-11 

4.6006*03 

2 . 66 ’E -or 

3.227E-12 

8. 523E-32 

! .7706-13 

4.8786-01 

1. /42E-08 

2.0996- 01 

2.7776-11 

4.7006*03 

6.312E -07 

6.890E-12 

4. ■'^36-31 

3.6236-13 

4.9916-01 

3.02 86-08 

1 .8496-01 

5.2676-11 

4.8006*03 

6.8i3E-07 

1.432F-11 

2-- --30 

7.1856-13 

5.084E-01 

4.6346-08 

1.6246-01 

9.7526-1 1 

4.9006*03 

1.071E-06 

2.9046-11 

1.26 I.-29 

I .3846-12 

5.15’’E-01 

6.9756-08 

1.4246-01 

1.7666-10 

5.0006*03 

1.667E-06 

S.753E-1’ 

5.608E-2O 

2.5946-12 

5.2146-ei 

1.0336-07 

1.2466-01 

3.1356-10 

5.1006*03 

2.695E-06 

i.nsE-iO 

2.4766- 2B 

4.7416-12 

5.259E-01 

1.5096-07 

1.0896-01 

5.4636-10 

5.2006*03 

3.731E-06 

2.U9E-10 

1.042E-27 

8.4656-12 
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2.440E*04 

2.9706-01 

2.9036-01 

1.7136-01 

1.0076-49 

4.3146-04 

1.9056-05 

4.5946-05 

0.4926-00 

2.4«0E*04 

3.0346-01 

2.0006-01 

1.7596-01 

1.2926-09 

4.1396-04 

1.7046-05 

4.5936-05 

7.0416-00 

2.4«0E*O4 

3.0096-01 

2.7906-01 

1.0046-01 

1.4006-09 

3.9006-04 

1.5006-05 

4.2336-05 

7.1346-00 

2.S33C*04 

3.1436-01 

2.7106-01 

1.0496-01 

1.7116-09 

3.0006-04 

1.4006-05 

4.0746-09 

4.4476-00 
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Table II.* Continued. 


c 

1.TI2E-02 
i.50«-0i 
3.42K-02 
4.Sm-02 
5.9**?-02 
T. 5226-02 
9.2756-02 
i.1166-01 
1.3106-01 
1.50*6-01 
1. 6976-01 
1.0786-01 
2.0666-01 
2.1976-01 
2.3326-01 
2.6696-01 
2.5686-01 
2.6326-01 
2.701E-01 
2.7576-01 
2 . 802 C .Ql 
2.836^-01 
2.861E-91 
2.8786-01 
2.8886-01 
2. 8936-01 
2.8926-01 
2.8876-01 
2.8786-01 
2.8656-01 
2.8696-01 
2.8306-01 
2.8096-01 
2.7856-01 
2.7596-01 
2.7326-01 
2.7026-01 
2.6726-01 
2.6396-01 
2.6366-01 
2.5716-01 
2.5356-01 
2.6986-01 
2.6616-01 
2.6226-01 
2.3836-01 
2.3666-01 
2.3036-01 
2. 26 36-01 
2.2226-01 
2.1816-01 
2. 1 396-01 
2.0986-01 
2.0566-01 
2.0156-01 
1.97 36-01 
1.9326-01 
1.8916-01 
1.8506-01 
1.8096-01 
1.7696-01 
1.7296-01 
1.6896-01 
1.6506-01 
1.6116-01 
1.5736-01 
1.5356-01 
1.9986-01 
1.9626-01 
1.9266-01 
1.3906-01 
1.3556-01 
1.3216-01 
1.2886-01 
1.2556-01 
1.2236-01 
1.1916-01 
1 . 1616-01 
1.1306-01 
1.1016-01 
1.0726-01 
1.0996-01 
1.0186-01 
I 9.8956-02 


. C* 

8,8206-05 
1.9136-09 
2.18 76-09 
3.2796-09 
9.7956-09 
8.6756-09 
9.1296-09 
1.2176-03 
1.58 36-03 
2.0156-03 
2.5196 -03 
3.09*6-03 
3.7356-03 
9.9516-03 
5.2336-03 
6.0956-03 
7.0266-03 
8.0276-03 
9.1006-03 
1.0296-02 
1.1956-02 
1.2756-02 
l.'911E-02 
1.5556-02 
1.7086-02 
1.8696-02 
2.0306-02 
2.2025-02 
2.3826-02 
2.5886-02 
2.7616-02 
2.9806-02 
3.1666-02 
3.3776-02 
3.5996-02 
3-8X66-02 
9.0936-02 
9.2796-02 
9.5106-02 
9.7986-02 
9.9906-02 
5.2396-02 
5.9816-02 
5.2296-02 
5.9776-02 
8.2276-02 
8.9756-02 
6.7 2 56 -02 
6.9736-02 
7.2196-02 
7.9836-02 
7.7056-02 
7.9956-02 
8.1816-02 
8.9136-02 
8.6926-02 
8.8666-02 
9.0856-02 
9.3016-02 
9.5116-02 
9.7166-02 
9.9156-02 
t.OllE-01 
1.0306-01 
1.0986-01 
1.0666-01 
1.0836-01 
1.0996-01 
1.1156-01 
1.1316-01 
1.1986-01 
1.1606-01 
1.1796-01 
1.1876-01 
1.2006-01 
1.2126-01 
1.2236-01 
1,2356-01 
1,2956-01 
1.2586-01 
1.2886-01 
1.2756-01 
1.2896-01 
1.2936-01 


1.8096-15 
9.5026-15 
1.1826-19 
2.9266-19 
8.6826-19 
1.5326-13 
3.2686-13 
6.6976- U 
1.3226-12 
2.5256-12 
9.6786-12 

8.9256- 12 
1.9796-11 
2.5376-11 
9.2556-11 
6.9966-11 
1.1296- 10 

1. 7896- 10 

2.7896- 10 
9.2826-10 
5.9806-10 
9.6736-10 

1.9256- 09 
2.0756-09 
2.9856-09 
9.2986-09 
5.9836-09 
8.3926-09 
1.1S2E-0B 
1.5776-08 
2.1396-08 
2.8796-08 
3.8926-08 
5.0906-08 
6.6936-08 
8.7396-08 
1.1336-07 
1.9606-07 
1.8706-07 
2.3796-07 
3.0106-07 
3.7876-07 
9.7386-07 
5. 8976-07 
7.3026-07 
8.9976-07 
1.1036-06 
1.3976-08 
1.6376-06 
1.9816-06 
2.3876-06 
2.8656-06 
3.9256-08 
9.0806-06 
9.8916-06 
5.7256-08 
6.7976-06 
2.928*:-08 
9.2806-08 
1.0836-03 
1.2616-05 
1.9636-05 
1.6936-05 
1.9536-05 
2.2966-05 
2.5816-05 
2.9576-05 
3. 5786-05 
3.8516-05 
9.3806-05 
9.9T26-05 
5.6326-05 
6.3666-05 
7.1836-05 
8.0896-05 
9.0936-05 
1.0206-09 
1.1936-09 
1.2786-09 
1,9286-09 
1.5926-09 
1.7T26-09 
1.9T0E-09 
2.1876-09 


C- 

1.3266-06 

2.2336-06 

3.6986-06 

5.7706-06 

8.8256-06 

1.3096-05 

1.8606-05 

2.5836-05 

3.9186- 05 

9.9186- 05 
5.5926-05 
8.7796-05 
8.0836-05 
9.9916-05 
1.0826-09 
1.2206-09 
1.3586-09 
1.9896-09 
1.6176-09 
1.7396-09 
1.8566-09 
1.9676-09 
2.0716-09 
2.1696-09 
2.2606-09 
2.3956-09 
2.9236-09 
2.9986-09 
2.5816-09 
2.8216-09 
2.6796-09 
2.7216-09 
2.7616-09 
2.7966-09 
2.8296-09 
2.9976-09 
2.8636-09 
2.8796-09 
2.8786-09 
2.8786-09 
2.8726-09 
2.8606-09 
2.8996-09 
2.8236-09 
2.7976-09 
2.7676-09 
2.7336-09 
2.8956-09 
2.8536-09 
2.9096-09 
2.5816-09 
2.5106-09 
2.9576-09 
2.9026-09 
2.3956-09 
2.2876-09 
2.2276-09 
2.1866-09 
2.1096-09 
2.0916-09 
1.9796-09 
1.9156-09 
1.8526-09 
1,7906-09 
1.7276-09 
1. 8856-09 
1.8096-09 
1.5936-09 
1.9896-09 
1.9256-09 
1.3886-09 
1.3126-09 
1.2576-09 
1,2096-09 
1.1526-09 
1.1016-09 
1.0526-09 
1,0056-09 
9.S8BE-0S 
9.1996-05 
8.7156-05 
8.3026-05 
T.909E-0S 
7.5226-05 


CO 

9.7826-01 
9.8996-01 
9.9986-01 
9.3176-01 
9.1006-01 
3.8516-01 
3.5756-01 
3.2786 -01 
2.9706-01 
2.8816-01 
2.3586-01 
2.0706-01 
1.8036-01 
1.5f»e-0l 
1.390E'01 
1.1976-01 
9-7916-02 
8.3916-02 
7.0996-02 
6.0916-02 
5.1996-02 
9.3856-02 
3.7996-02 
3.2036-02 
2.7966-02 
2.3596-02 
2.0326-02 
1.7556 -02 
1.5196-02 
1.3186-02 
1.1966-02 
9.9986-0'* 
8.738E-C.-> 
7.5526-03 
6.7176-03 
5.9086-03 
5.2076-03 
9.5986-03 
9.0676-03 
3.6036-03 
3. 1976-03 
2.8916-03 
2.5286-03 
2.2526-03 
2,0096-03 
1.7996-03 
1.8036-03 
1.9396-03 
1.2896-03 
1.1516-03 
1. 0326-03 
9.2596-09 
8.3126-09 
7.9866-09 
8.7096-09 
6.0316-09 
5.9236-09 
9.8786-09 
9.3896-09 
3.9506-09 
3.5556-09 
3.2006-09 
2.8816-09 
2.5936-09 

2.3356- 09 
2.1026-09 
1.8936-09 
1.7096-09 
1.5396-09 
1.3816-09 
1.2936-09 
1.1196-09 
1.0076-09 
9.0606-05 
8.1526-05 

7.3356- 05 
8.5986-05 
5.9356-05 
5.3386-05 
9.8016-05 
9.3186-05 
3.8826-05 
3.9916-05 
3.1396-05 


CO* 

1.8386-09 
2.2806-09 
2.7236-09 
3.2176-09 
3.7276-09 
9.2916-09 
9.7996-09 
5.2216-09 
5.6616-09 
8.0536-09 
8. 3896-09 
8. 88 66-09 
6.8836-09 
7.0916-09 

7. 1986- 09 
7. 1996-09 
7.2106-09 
7.1856-09 
7.1296-09 
7 .0506-09 
8.9516-09 
6.8376-09 
8.7126-09 
6.5786-09 
8.9396-09 
6.2956-09 

8.1986- 09 
6.0006-09 
5.8526-09 
5.7036-09 
5.5596-09 
5.9066-09 
5.2806-09 
5.1196-09 
9.9706-09 
9.8276-09 
9.6866-09 
9.5986-09 

9.9086-09 
9.2726-09 
9.1376-09 
9. 0096 -09 
3.8736-09 
3.7936-09 
3.6166-09 
3, 9906-09 
3.3886-09 
3.2996-09 
3. 1296-09 
3.0076-09 
2.8916-09 
2.7 7 86 -09 
2.8876-09 
2.5596-09 
2.9526-09 
2.3993-09, 
2.Z98f-09 
2. 1996-09 
2.0536-09 
1.9806-09 
1.8706-09 
1. 7826-09 
1.69 76 -09 
1.6156-09 
1.5 386 -09 
1.9596-09 
1.3856-09 
1.3196-09 
1. >986-09 
1.1806-09 
1.U76-09 
1.0576-09 
9.9906-05 
9.9386-05 
8.9116-05 
8,9086-05 
7.9296-05 
7.9736-05 
7.0396-05 
8.8276-05 
8.2386-05 
5. 8886 -05 
5.5196-05 
5.1826-05 


C02 

2.3556-03 

1.9526-03 

1.8216-03 

1.3956-03 

I.U9E-03 

9.1986-09 

7.5556-09 

8.1876- 09 
5.0006-09 
9.0256-09 
3.2176-09 
2.5536-09 
2.0156-09 
1.5826-09 
1.2376-09 
9.6986-05 
7.5106-05 
5.8996-05 
9.5506-05 
3.5966-05 
2.7896-05 

2.1876- 05 
1.7016-05 
1.3906-05 
1.059e-05 
8.3936-06 
8.8776-08 
5.3326-08 
9.2726-08 
3.9356-06 
2.7716-06 
2.2926-06 
1.8206-08 
1.9826-08 
1.2106-06 
9.9116-07 
8.1356-07 
8.8996-07 
5.5216-C7 
9.5836-07 
3.7796-07 
3.13SE-07 
2.8056-07 
2.1696-07 
1.8086-07 
1.5096-07 
X. 2816-07 
1.05 5 6-07 
8. 89 06- 08 
7.9116-08 
8.2186-08 
5.2216-ca 
9.3876-08 
3.6886-08 
3.1026-08 
2.8106-08 
2.1976-08 
1.8506-08 
1.5596-08 
1.3126-08 
1.1056-08 
9.3136-09 
T.886E-09 
8.6106 99 
5.56 86-09 
9.6906-09 
3.9506-09 
3.3286-09 
2.8016-09 
2.3S86-C9 
1.9896-09 
1,6706-09 
1.9C 56-09 
1. 1816-09 
9.9386-10 
8.3516-10 
7,0196-10 
5.8986-10 
9.95 56-10 
8.1626- 10 
3.8956-10 
2.9356-10 
2.8886-10 
2.0886-10 


C2 

1.2316-08 
1.9716-08 
3.0296-08 
8.9556-08 
o *2886-08 
8.9166-08 

1.0816-03 

1.5306-03 

1.5706-03 

1.7886-03 

1.9596-03 

2.0866-03 

2.1626-03 

2.1696-05 

2.1726-03 

2.1196-05 

2.0396-03 

1.9396-03 

1.8266-03 

1.7076-05 

1.5856-03 

1.9666-03 

1.3996-05 

1.2396-03 

1.1396-05 

1.0376-03 

9.9636-0* 

8.6276-09 

7.667t-0* 

7.1516-09 

6.5056-09 

5.9196-09 

5.3756-08 

9.8836-08 

8.9356-0* 

*.02s6-0* 

3.66*6-0* 

3.3156-0* 

5 0076-0* 
2.7276-0* 
2. *716-0* 
2.2596-09 
2.0286-09 
1.8566-09 
1.6616-09 
1.5036-09 
1.3596-09 
1.2286-0* 
1.1096-0* 
1.0026-0* 
9.0596-05 
8.1536-05 
7.3516-05 
6.6 2 56 -05 
5.9886-05 
5.3736-05 
9.6366-05 
9.3506-05 
3.9126-05 
3.5166-05 
3.1596-05 
2.8576-05 
2.5976-05 
2.2866-05 
2.0516-05 
1.8906-05 
1.6*96-05 
1.9796-05 
1.3256-05 
1.1876-05 
1.0696-05 
9.5266-06 
8.5506-06 
7. 6586-06 
6.836 -06 
6.1226-06 
5.9806-06 
9.9056-06 
9.3916-06 
3.930E-06 
3.5186-06 
3.1506-06 
2.8206-06 
2.5256-06 


t 

8.8006*03 
8.6006*03 
8.8006*03 
9.0006*03 
9.2006*03 
9.8006*03 
9.8006*03 
9.8006*03 
1.0006*08 
1.0206*08 
1.0806*08 
1 . 0806*08 
1.0806*09 
1.1006*09 
1.1206*08 
1.1806*09 
1.1606*Ci 
1.1806*09 
1.2006*09 
1.2206*09 
1.2806*09 
1.2606*09 
1.2806*09 
1.3006*09 
1.3206*09 
1.3906*09 
1.3806*08 
1.3806*09 
1.9006*09 
1.9206*09 
1.9806*09 
1.9606*09 
1.9806*09 
1.5006*09 
1.5206*09 
1.5906*09 
1.5606*09 
1.5806*09 
1.8006*09 
1.8206*09 
1.8906*09 
1.6806*09 
1.6806*09 
1.7006*08 
1.7206*09 
1.7806*09 
1.7806*09 
1.7806*09 
t .8006*09 
1.8206*09 
1.8906*09 
1.8606*09 
1.8806*09 
1.9006*09 
1.9206*09 
1.9806*09 
1.9606*09 
1.9806*09 
2,0006*08 
2.0206*08 
2.0806*09 
2.0806*09 
2.0806*09 
2.1006*09 
2.1206*08 
2.1806*09 
2.1806*09 
2.1806*09 
2.2006*09 
2.2206*09 
2.2906*09 
2.2806*09 
2. 2806*09 
2.3306*09 
2.3206*09 
2.3806*09 
2.3806*08 
2.3806*98 
2.8006*09 
2.8206*09 
2.8806*09 
2.9806*09 
2 . 8806*08 
2.5006*08 


Table It. - Continued. 


P/PO • 4.00E«02 


T 

E- 

0 

04 

0** 

O- 

02 

024 

M- 

1.000E*02 

0. 

0. 

0. 

0. 

0. 

4.3606-11 

1.7606-18 

0. 

2.000E»02 

0. 

3.7036-69 

0. 

0. 

0. 

4.8836-11 

1.7606-18 

e. 

3.000E402 

0. 

1.6436-47 

1.7066-81 

0. 

0. 

4.7.716-11 

1.7606-18 

0. 

4.000E»02 

0. 

1.2406-36 

4.0866-64 

0. 

0. 

9.2846-1; 

1.7606-18 

0. 

S.0OM*O2 

0. 

4.1136-30 

1.1996-53 

0. 

0. 

4.9706-11 

1.7606-18 

0. 

4.000E402 

0. 

9.7676-26 

1.1196-46 

0. 

0. 

9.2286-tt 

1.7606-18 

4. 1X66-96 

7.0UOE«02 

l.OSOE-81 

1.2016-22 

1.1936-41 

0. 

1.6016-91 

4.4696-11 

1.7606-18 

9.9596-83 

8.000E»02 

l.eSOE-70 

3.5996-20 

4.985E-38 

0. 

2.8626-79 

8.1046-11 

1.7606-18 

1.6286-72 

9.000E02 

9.063E-81 

8.9076-18 

1.1306-35 

0. 

2.4086-68 

1.0836-09 

1.7606-18 

1.6216-62 

1.000E»03 

7.935E-S3 

9.0386-16 

7.0946-34 

0. 

2.4606-59 

1.3216-08 

1.7606-18 

3.6786-94 

1.100E*03 

2.S99E-44 

4.0106-14 

2.0896-32 

0. 

9.9966-92 

1.0336-07 

1.7606-18 

2.6U6-47 

t.200E»03 

T.112E-41 

9.4796-13 

3.5146-31 

0. 

8.4866-46 

5.7336-07 

1.7606-10 

1.3396-41 

1.300E*03 

2.874E-36 

1.3796-11 

3.8446-30 

0. 

1.3656-40 

2.4396-06 

1.7606-18 

9.0426-37 

i.400E»03 

2.581E-32 

1.3716-10 

2.9976-25 

0. 

3.9976-36 

8.4206-06 

1.7606-18 

1.2426-32 

1.50bE*03 

4.955E-29 

1.0036-09 

1.7826-28 

0. 

2.9116-32 

2.4606-05 

1.7606-18 

4.7716T-29 

l.6U0E*03 

7.044E-26 

5.7306-09 

8.4996-28 

0. 

7.0296-29 

6.2776-05 

1.7606-18 

6.5146-26 

|.T0OE*O3 

3.184E-23 

2.6676-08 

3.3806-27 

0. 

6.7726-26 

1.4826-04 

1.760E-1S 

3.7926-23 

l.W0E»03 

7. 2496-21 

1.0476-07 

1.1676-26 

0. 

3.0086-23 

2..9786-04 

1.7786-18 

1.0746-20 

1.900E*03 

S.249E-19 

3.5576-07 

6.357E-26 

0. 

3.9106-21 

9.7296-04 

3.2216-18 

9.3246-19 

2.000E«03 

4.345E-18 

1.0696-06 

1.1426-24 

0. 

7.9966-20 

1.0296-03 

2.1446-17 

1.3246-17 

2.100E*03 

4.6016-17 

2.8956-06 

2.0746-23 

0. 

9.2186-19 

1.7486-03 

1.5836-16 

1.0966-16 

2.200E*03 

2.70SE-16 

7.1546-06 

2.9726-22 

3.4596-87 

8.2396-18 

2.8236-03 

1.0046-19 

7.2346-16 

2.300E*03 

1.362E-1S 

1.6346-05 

3.4296-21 

2.7676-83 

6.0416-17 

4.3696-03 

5.4436-19 

4.0206-15 

2.400E»03 

6.004E-15 

3.4796-05 

3.2186-20 

1.0526-79 

3.7406-16 

6.4926-03 

2.5646-14 

1.9276-14 

2.500E*03 

2.35SE-14 

6.9676-05 

2.5^76-19 

2.0746-76 

1.9956-19 

9.3316-03 

1.0666-13 

8.1076-14 

2.600E*03 

8.336E-14 

1.3216-04 

1.6956-18 

2.2866-73 

9.3306-19 

1.3006-02 

3.9646-13 

3.0406-13 

2.T00E*03 

2.692E-13 

2.3856-04 

9.8726-18 

1.5036-70 

3.8796-14 

1.7626-02 

1.3356-12 

1.0206-12 

2.MOE*03 

S.007E-13 

4.1226-04 

5.0696-17 

6.2226-68 

1.4526-13 

2.3266-02 

4.1116-12 

3.1706-12 

2.900E*03 

2.213E-12 

6.8446-04 

2.3246-16 

1.7026-65 

4.9446-13 

3.0006-02 

1.1686-11 

8.9886-12 

3.000E»03 

5.722E-12 

1.0966-03 

9.6186-16 

3.2056-63 

1.5456-12 

3.7866-02 

3.0836-11 

2.3626-11 

3.100E403 

1.393E-11 

1.6996-03 

3.6286-15 

4.3076-61 

4.4696-12 

4.6016-02 

7.6136-11 

5.7936-11 

3.2WE*03 

3.212E-11 

2.5546-03 

1.2586-14 

4.2636-59 

1.2046-11 

5.6786-02 

1.7696-10 

1.3336-10 

3.300£»03 

7.043E-11 

>. 7356-03 

4.0416-14 

3.1946-57 

3.0416-11 

b. 7656-02 

3.8866-10 

2.0936-10 

3.400E»03 

1.476E-1D 

5.3246-03 

1.2106-13 

1.8576-55 

7.2366-11 

7.9256-02 

8.1086-10 

5.9506-10 

3.500E+03 

2.964E-10 

7.4126-03 

3.3966-13 

8.5626-54 

1.6306-10 

9.1356-02 

1.6136-09 

1.1646-09 

3.600E*03 

3.730E-10 

1.0096-02 

8.9886-13 

3.1916-52 

3.4906-10 

1.0376-01 

3.0726-09 

2.1736-09 

3.700E*03 

•.069E-09 

1.347E-02 

2.2536-12 

9.7656-51 

7.1316-10 

1.1616-01 

5.6166-09 

3.8866-09 

3.800E»03 

1.928E-09 

1.7636-02 

5.3706-12 

2.5056-49 

1.3956-09 

1.2816-01 

9.8876-09 

6.6746-09 

3.900E*03 

3.373E-09 

2.2686-02 

1.2226-11 

5.4346-48 

2.6206-09 

1.3066-01 

1.6816-08 

1.1046-08 

4.a00E»03 

5.735E-09 

2.8696-02 

2.6646-11 

1.0116-46 

4.7396-09 

1.5026-01 

2.7666-08 

1.7626-08 

4.130E*03 

9.494E-09 

3.5736-02 

5.5826-11 

1.6336-45 

8.2756-09 

1.5086-01 

4.4156-08 

2. 7206-08 

4.20UE«'03 

1.533E-08 

4.3866-02 

1.1276-10 

2.3116-44 

;. 3986-08 

1.6016-01 

6.8526-08 

4.0706-08 

4.300E»03 

2.4:8E-0S 

5.3126-02 

2.2006-10 

2.8956-43 

2.2896-08 

1.7496-01 

1.0366-07 

5.9156-08 

4.400E»03 

3.730E-08 

6.3516-02 

4.1596-10 

3.2376-42 

3.6416-08 

1.8036-01 

1.5286-07 

8.3616-08 

4.SaaE*03 

5.637E-08 

7.5046-02 

7.6326-10 

3.2546-41 

5.6356-08 

1.8416-01 

2.2026-07 

1.1516-07 

4.600E*03 

8.355E-08 

8.7666-02 

1.3626-09 

2.9646-40 

8.4996-08 

1.8626-01 

3.1076-07 

1.5476-07 

4.700E*03 

1.216E-07 

1.0136-01 

2.3696-09 

2.4616-39 

1.2516-07 

1.8686-01 

4.2976-07 

2.0316-07 

4.B0OE*03 

1.739E-07 

1.1606-01 

4.0226-09 

1.8746-38 

1.8006-07 

1.8696-01 

5.8316-07 

2.6096-07 

4.900E«03 

2.447E-07 

1.3156-01 

6:6746-09 

1.3156-37 

2.5356-07 

1.8366-01 

7.7746-07 

3.2826-07 

5.000E*u3 

3.390E-07 

1.4776-01 

1.0846-08 

8.5546-37 

3.4976-07 

1.8006-01 

1.0196-06 

4.0486-07 

5.100E»03 

4. 6306-07 

1.6466-01 

1.7256-08 

5.1776-36 

4.7336-07 

1.7926-01 

1.3156-06 

4.9016-07 

S.200E»03 

6.2366-07 

1.8196-01 

2.6946-08 

2.9286-35 

6.2906-07 

1.6946-01 

1.6726-06 

5.8306-07 

3.300E*03 

8.2936-07 

1.9966-01 

4.1326-08 

1,5536-34 

8.2176-07 

1.6286-01 

2.0956-06 

6.8216-07 

S.400E»03 

1.0896-06 

2.1746-01 

6.2306-08 

7.7546-34 

1.0566-06 

1.5556-01 

2.5906-06 

7.8566-07 

5.300E*03 

1.4156-06 

2.3516-01 

9.2406-08 

3.6556-33 

1.3376-06 

1.4.766-01 

3.1616-06 

8.9166-07 

5.600Et03 

1.8196-06 

2.5276-01 

1.3496-07 

1.6306-32 

1.6706-06 

1.3946-01 

3.8096-06 

9.9826-07 

S.700E*03 

2.31 56-06 

2.7006-01 

1.9416-07 

6.9036-32 

2.0576-06 

1.3106-01 

4.5376-06 

1.1036-06 

5.t00E*03 

2.9196-04 

2.8686-01 

2.7526-07 

2.7806-31 

2.5036-06 

1.2256-01 

5.3426-06 

1.2056-06 

5.900E»03 

3.6506-06 

3.0316-01 

3.8486-07 

1.0676-30 

3.0126-06 

1.1416-01 

6.2226-06 

1.3026-06 

6.000Et03 

4.5286-06 

3.1866-01 

5.3106-07 

3.9126-30 

3.5876-06 

1.0586-01 

7.1706-06 

1.3936-06 

b.l00E»03 

5.5796-04 

3.3346-01 

7.233E-07 

1.3726-29 

4.2326-06 

9.7796-02 

8.1796-06 

1.4776-06 

«.200E«03 

6.831E-06 

3.4746-01 

9.7296-07 

4.6096-29 

4.9506-06 

9.0076-02 

9.2386-06 

1.5946-06 

6.3a0E*03 

8.315E-06 

3.6056-01 

1.2936-06 

1.4866-28 

5.7466-06 

8.2726-02 

1.0346-09 

1.6246-06 

6.400E»03 

1.007E-05 

3.7286-01 

1.6986-06 

4.6046-28 

6.6236-06 

7.5796-02 

1.1466-05 

1.6876-06 

6.S00E*03 

1.2l4E-05 

3.841E-01 

2.2046-06 

1.3726-27 

7.5696-06 

6.9306-02 

1.2606-05 

1.7436-06 

6.«oaE*a3 

1.4S7E-05 

3.9466-01 

2.8306-06 

3.9416-27 

8.6496-06 

6.3266-02 

1.3746-05 

1.7936-06 

6.700E*03 

1.7436 -05 

4.0426-01 

3.5966-06 

1.0926-26 

9.8116-06 

5.7676-02 

1.4866-05 

1.839F-06 

6.800E»03 

2.079E-05 

4.1306-01 

4.5226-06 

2.9216-26 

1.1086-09 

5.2926-02 

1.9996-05 

1.8806-06 

6.900E*03 

2.471E-05 

4.211E-01 

5.6306-06 

7.5596-26 

1.2486-05 

4.7816-02 

1.7016-05 

1.9176-06 

7.000E»03 

2.929E-05 

4.284E-01 

6.9436-06 

1.8946-25 

1.4006-05 

4.3506-02 

1.8026-05 

1.9926-06 

7.100E»03 

3.464E-05 

4.3516-01 

8.48 76-06 

4.6036-25 

1.9666-05 

3.9986-02 

1.8966-09 

1.9856-06 

7.200E»03 

4.08 76 -OS 

4.4126-01 

1.0296-05 

1.0866-24 

1.7486-05 

3.6026-02 

1.9896-05 

2.0166-06 

7.300E*03 

4.812E-0S 

4.467E-01 

1.2366 -05 

2.4916-24 

1.9466-05 

3.2806-02 

2.0676-09 

2.0476-06 

7.400E*03 

S.6S3E-05 

4.517E-01 

1.4756-05 

5.5616-24 

2.1636-09 

2.9096-02 

2.1426-05 

2.0776-06 

7.S00E403 

6.6286-05 

4.5636-01 

1.7466-05 

1.2106-23 

2.3996-09 

2.7256-02 

2.2106-09 

2.1076-06 

7.6(H>E*03 

7.755E-05 

4.60SE-01 

2.0546-05 

2.5676-23 

2.6976-09 

2.4886-02 

2.2726-09 

2.1386-06 

7.700E*03 

9.05SE-0S 

4.644E-01 

2.3996-09 

9.3206-23 

2.9396-09 

2.2746-02 

2.3266-05 

2.1716-06 

7.890E»03 

1.056E-04 

4.6806-01 

2.7866-09 

1.0786-22 

3.2496-09 

2.0016-02 

2.3746-05 

2.2046-06 

7.400E»03 

1.2296-04 

4.7146-01 

3.2176-09 

2.1386-22 

3.9796-05 

1.9086-02 

2.4176-09 

2.2396-06 

8.000E*03 

1.4276-04 

4.745E-01 

3.6956-09 

4.1536-22 

3.9436-09 

1.7916-02 

2.4536-05 

2.2776-06 

S.200E*03 

1.9156-04 

4.8056-01 

4.8006-09 

1.4796-21 

4. 7706-09 

1.4846-02 

2.9126-09 

2.3986-06 
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Table IL- Continued 

P/PO • 4.00E*02 


w 

C* 

C44 

C- 

CO 

CO* 

CO 2 

C2 

T 

0. 

0. 

0. 

0. 

0. 

0. 

1.0006*00 

0. 

1.000E*02 

0. 

0. 

0. 

0. 

3.1846-66 

0. 

1.0006*00 

0. 

2.000E*02 

0. 

0. 

0. 

0. 

1.2676-41 

8.4716-82 

1.0006*00 

0. 

3.000E*02 

0. 

9. 

0. 

0. 

2.57 76-29 

2.7526-81 

1.0006*00 

0. 

4.000E*02 

0. 

0. 

0. 

0. 

6.7 266 - 22 

8.7076-49 

1.0006*00 

0. 

5.0006*02 

t.c3K~n 

8.942E-33 

0. 

0. 

5.7006-17 

1.0786-40 

1.0006*00 

0. 

6.0006*02 


9.393E-70 

0. 

0. 

2.073E-I3 

1.3446-34 

1.0006*00 

2.3485-94 

7.0006*02 

«.922E-5B 

1.33SE-60 

0. 

0. 

6.7746-11 

1.10S6-30 

1.0006*00 

1.2165-79 

8.0006*02 

B.S06E-51 

2.451E-5S 

0. 

0. 

2.0906-09 

6.0206-29 

1.0006*00 

4.7006-70 

9.0006*02 

2.119E-95 

1.758C-51 

0. 

4.6676-90 

2.0326-08 

7.9186-28 

1.0006*00 

9.6435-63 

1.000E*03 

5.2TJE~91 

2.4 306-48 

0. 

7.9606-80 

2.0666-07 

6.3456-27 

1.0005*00 

8. 9175-57 

1.1006*03 

2.922E-37 

1.010E-4S 

0. 

2.4766-71 

1.146'^ -06 

3.5846-26 

1.0006*00 

8.3396-52 

1.2006*03 

3.071E-39 

1.66&E-43 

0. 

4,3886-64 

4.877C-06 

1.5526-25 

1.0006*00 

1.3416-47 

1.3006*03 

U930E-31 

1.332E-41 

0. 

6.7016-58 

1.6846-05 

5.4506-25 

1.0005*00 

5.4106-44 

1.4006*03 

2.a28£-29 

5.955E-90 

2.5646-95 

1.5326-52 

4,9216-05 

1.6206-24 

9.9995-01 

7.2156-41 

1.5006*03 

2.994E-27 

l.&6tt-38 

1.0916-91 

7.4836-48 

1.2566-04 

4.2026- 24 

9.9986-01 

3.9146-36 

1.6006*03 

1.776E-25 

3.141E-37 

1.7466-88 

1.0266-43 

2.8656-04 

9.7486-24 

9,9966-01 

1.0136-35 

1.7306*03 

b.801E-2* 

4.323c-38 

:> 2406-85 

4.8256-40 

5.9586-04 

2.0816-23 

9.9915-01 

1.4145-33 

1.8006*33 

UT75E-22 

8.176E-35 

1.4 726-82 

5.1856-37 

1.1456-03 

7.3666-23 

9.9835-01 

1.1746-31 

1.9006*03 

3.34&E-21 

4.49.: 33 

1.2976-78 

7.1006-35 

2.0606-33 

8.9656-22 

9.9695-01 

6.2o3E-40 

2.0006*03 

♦.T70E-20 

2.242E-31 

8.5125-75 

4.5766-33 

3.4986-0 3 

1.1426-20 

9.9486-01 

2.2676-28 

2.1006*03 

S.34U-19 

8.102E-30 

2.4816-71 

1.9556-21 

5.6536-03 

1.1916-19 

9.9156-01 

4.0226-27 

2.200E*03 

4.«4«E>1( 

2. 1579-28 

4.2436-68 

5.9926-20 

8.7456-03 

1.0166-18 

9.8496-01 

1.1926-25 

2.300E*03 

3.662E-17 

4.3T8E-27 

3.4536-45 

1.3776-28 

1.3026-02 

7.2726-lS 

9.8056-01 

1.8396-24 

2.4006*03 

2.3S2E-16 

6.9976-2S 

1.8396-42 

2.4556-27 

1.8736-02 

4.4406-17 

9.7196-01 

2.2775-23 

2.5006*03 

1.304E-1S 

9.046E-35 

5.7376-60 

3.5016-26 

2.6146-02 

2.3546-16 

9.6076-01 

2.3205-22 

2.6006*03 

6.409E-15 

9.6575-24 

1.1795-57 

4.0906-25 

3.5476-02 

1.1036-15 

9.4675-01 

1.9875-21 

2.7006*03 

2.799E-14 

8.759E-23 

1.6556-55 

3.9996-24 

4.6946-02 

4.6196-15 

9.2946-01 

1.4575-20 

2.8006*03 

1.193E-I3 

4.7897-22 

1.6545-53 

3.3336-23 

6.0696-02 

1.7486-14 

9.0865-01 

9.2875-20 

2.9006*03 

3.96SE-13 

4.6185-21 

1.2215-51 

2.4046-22 

7.6826-02 

6.0146-14 

8.8425-01 

5.2195-1° 

3.0006*03 

1.310E-12 

2.7482-20 

4.8346-50 

1.5226-21 

9.5326-02 

1.9196-13 

8.5625-01 

2.C.U5-18 

3.1006*03 

4.0UE-12 

1.4845-19 

2.9695-46 

8.5606-21 

1.1616-01 

5.6556-13 

8.2456-01 

1.1815-17 

3.2006*03 

1.14BE-11 

7.1835-19 

1.0346-44 

4.3216-23 

1.3906-0 1 

1.5486-12 

7.89o£-0l 

4.8535-17 

3.3005*03 

3.071E-U 

3.1696-18 

2.9206-45 

1.9766-19 

1.6386-01 

4.0156-12 

7.5165-01 

1.8285-16 

3.4006*03 

7.769E-11 

1.2845-17 

4.8006-44 

8.2536-19 

1.9016-01 

9.7816-12 

7.1116-01 

5.3575-14 

3.5006*03 

1.663E>I0 

4.8145-17 

1.3366-42 

3.1726-13 

2.1756-01 

2.2596-11 

6.6876-01 

2.0556-15 

3.6006*03 

4.253E-10 

1. 6815-16 

2.2486-41 

1.1296-17 

2.4566-01 

4. 9656-11 

6.2495-01 

4.2125-15 

3.7006*03 

9.283E-13 

5.4975-16 

3.2566-.0 

3.7456-17 

2.7386-01 

l.043E-:0 

5.8045-01 

1.7656-14 

3.8006*03 

1.943E-09 

1.692E-1S 

4.1244-39 

1.1646-16 

2.0186-01 

2.1316-10 

5.3595-01 

4.7276-14 

3.9006*03 

3.9I4E-09 

4.928E-15 

4.6096-38 

3.4026-16 

2.2916-01 

4.0726 -10 

4.9206-01 

1.2C6E-13 

4.0006*03 

7.tl0E-09 

1.3 6 35-1* 

4.6025-37 

9.4066-16 

2.5526-01 

7.4176-10 

4.4925-01 

2. 9266-13 

4.l006*w3 

1.432E-0S 

3.597E-14 

4.1276-34 

2.4686-15 

3.8006-01 

1.3796-09 

4.0815-01 

6.7875-13 

4.2006*03 

2.614E-08 

9.088E-14 

3.3495-35 

6.1726-15 

4.0306-01 

2.4206-09 

3.6895-01 

1.4115-12 

4.3006*03 

4.639E-08 

2.205E-13 

2.4946-24 

1.4756-14 

4.2416-01 

4.1336-09 

3.3216-01 

3.2396-1 2 

4.4006*03 

8.024E-08 

5.155E-13 

1.7046-33 

3.3816-14 

4.4326-01 

6.8766-09 

2.9775-01 

6. 7045-12 

4.5006*03 

1.355E-07 

1.164E-12 

1.0746-32 

7.4536-14 

4.6016-01 

1. 1176-08 

2.4406-01 

1.3445-11 

4.4006*03 

2.238E-07 

2.E47E-12 

6,3175-32 

1.5846-13 

4.7506-01 

1. 7766-08 

2.3685-01 

2.6166-11 

4.7006*03 

3.622E-07 

5.410E-12 

3.4655-31 

3.2566-13 

4.8786-01 

2.7466-08 

2.1036-01 

4.9546-11 

4.8006*03 

5.751E-07 

1.113E-U 

1.7845-30 

6.4836-13 

4.9876-01 

4.2286-08 

1.8625-01 

9.1585-11 

4.9006*03 

8.974E-07 

2.2526-11 

8.6616-30 

1.2546-12 

5.0776-01 

6.3536-08 

1.64 4 5-01 

1.4545-10 

5.0006*03 

1.378E-0!) 

4.4325-11 

3.9776-29 

2.3586-12 

5.1506-01 

9.3936-08 

1.4525-01 

2.9275-10 

5.1006*03 

2.084E-06 

8.5295-11 

1.7346-28 

4.3246-12 

5.2^86-01 

1.3686-07 

1.2795-01 

5.0805-10 

5.2006*03 

3.1Q9E-06 

1.403E-10 

7.2006- 28 
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1.5836-04 

8.6006*03 

2.68 16-02 

1.5566-04 

7.6536-15 

3.1356-06 

4.6216-01 

2.5466-04 

2.1886-03 

2.4696-04 

8.8006*03 

9.6116-02 

2.3596-04 

1.9256-14 

4.9896-06 

4.4726-01 

3.0426-04 

1.8296-03 

3.7006-04 

9.0006*03 

6.T66E-02 

3.4666-04 

4.5846-14 

7.7036-06 

4.2916-01 

3. 5686-04 

1.5296-03 

5.3246-04 

9.2006*03 

6.0866-02 

4.9446-04 

1.0386-13 

1.1526-05 

4.0796-01 

4.1126-04 

1.2756-03 

7.3456-04 

9.4006*03 

T.61SE-02 

6.8376-04 

2.2476-13 

1.6696-05 

3.8376-01 

4.6596-04 

1.0606-03 

9.7146-04 

9.6006*03 

9.3016-02 

9.2676-04 

4.6606-13 

2.3396-05 

3.5706-01 

5.1946-04 

8.7706-04 

1.2326-03 

9.8006*03 

1.1106-01 

1.2226-03 

9.3066-13 

3.1766-03 

3.2846 -01 

5.7056-04 

7.2176-04 

1.5026-03 

1.0006*04 

1.2966-01 

1.5776-03 

1.7946-12 

4.1836-05 

2.9896-01 

6.1786-04 

5.9016-04 

1.7626-03 

1.0206*04 

1.6846-01 

1.9946-03 

3.3526-12 

5.351F-05 

2.5926-01 

5.6046-04 

*.7956-0* 

l.VV6t-03 

1.0406*04 

Ii66?6-0I 

2.4746-03 

6.0846-12 

6.6636-05 

2.4016-01 

6.9746-04 

3.8706-04 

2.1906-03 

1.0606*04 

1.8416-01 

3.0216-03 

1.0736-11 

8.0956-05 

2.1236-01 

7.2846-04 

3.1056-04 

2.3356-03 

1.0806*04 

2.0046-01 

3.6336-03 

1.8546-11 

9.6176-05 

1.8626-01 

7.5336-04 

2.4776-04 

2.4276-03 

1.1006*04 

2.1526-01 

4.3126-03 

3.1256-11 

1.1206-04 

1.6236-01 

7.7216-04 

1.9676-04 

2.4676-03 

1.1206*04 

2.28 56-01 

5.0576-03 

3.1596-11 

1.2816-04 

1.4086-01 

7.8526-04 

1.5576-04 

2.4616-03 

1.1406*04 

2.4026-01 

5.8676-03 

8.3526-11 

1.4426-04 

1.2156-01 

7.9326-04 

1.2286-04 

2.4156-03 

1.1606*04 

2.5036-01 

6.7436-03 

1.3286-10 

1.6026-04 

1.0466-01 

7.9656-04 

9.6756-05 

2.3376-03 

1.1806*04 

2.5896-01 

7.68 56-03 

2.0766-10 

1.758E-04 

8.9916-02 

7.9586-04 

7.6166-05 

2.2366-03 

1.2006*04 

2.6616-01 

8.6926-03 

3.1946-10 

1.9096-04 

7.7176-02 

7.9176-04 

5.9966-05 

2.1206-03 

1.2206*04 

2.7216-01 

9.7646-03 

4.8426-10 

2.0556-04 

6.6216-02 

7.8486-04 

4.7246-05 

1.9946-03 

1.2406*04 

2.7696-01 

1.0906-02 

7.2396-10 

2.1936-04 

5.6836-02 

7.7576-04 

3. 72 86-05 

1.8636-03 

1.2606*04 

2.8076-01 

1.2106-02 

1.0686-09 

2.3256-04 

4.8826-02 

7.6486-04 

2.9486-05 

1.7326-03 

1.2806*04 

2.8366-01 

1.3376-02 

1.5376-09 

2.4506-04 

4.1996-02 

7.525E-04 

2.3366-05 

1. 6046-03 

1.3006*04 

2.8586-01 

1.4716-02 

2.2426-09 

2. 5676 -04 

3.6176-02 

7.3916-04 

1.8576-05 

1.4816-03 

1.3206*04 

2.8736-01 

1.6106-02 

3.1936-09 

2.6766-04 

3.1226-02 

7.2496-04 

1.4816-05 

1.3636-03 

1.3406*04 

2.8816-01 

1.7576-02 

4. 5006-09 

2.778E -04 

2.7016-02 

7.1006-04 

1.1846-05 

1.2526-03 

1.3606*04 

2.88 56-01 

1.9106-02 

6.2786-09 

2.8736-04 

2.3416-02 

6.9486-04 

9.4996-06 

1.1486-03 

1.3806*04 

2.8836-01 

2.0696-02 

8.6766-09 

2.9616-04 

2.0346-02 

6. 7936-04 

7.64 5 6-06 

1.0526-03 

1.4006*04 

2.8786-01 

2.2346-02 

1.1886-08 

3.0416-04 

1.7716-02 

6.6366-04 

6.1736-06 

9.6256-04 

1.4206*04 

2.8696-01 

2.4036-02 

1.6126-08 

3.1136-04 

1.5466-02 

6.4786-04 

5.0016-06 

8.7996-04 

1.4406*04 

2.8576-01 

2.5836-02 

2.1716-08 

3,1796-04 

1.3526-02 

6.3206-0* 

4.0646-06 

8.0366-04 

1.4606*04 

2.8426-01 

2.7666-02 

2.8986- 08 

3.2376-04 

1.1856-02 

6.1626-0* 

3.3126-06 

7.3396-04 

1.4806*04 

2.8256-01 

2.9546-02 

3.8416-08 

3.2886-04 

1.0426-02 

6.00*6-0* 

2.7086-06 

6.6986-04 

1.5006*04 

2.8056-01 

3.1486-02 

5.0526-08 

3.3326-04 

9.1716-03 

5.8*76-0* 

2.2206-06 

6.1106-04 

1.5206*04 

%78 36-01 

3.3476-02 

6.5996-08 

3.3686-C4 

8.09 26-03 

5.6926-04 

1.8256-06 

5.5716-0* 

1.5406*04 

2.7 5 96- 01 

3.5506-02 

8.5616-08 

3.3986-04 

7.1536-03 

5.5376-04 

1.5046-06 

5.0796-04 

1.5606*04 

2.7336-01 

3.7586-02 

1.1036-07 

3.4226-04 

6.3366-03 

5.3846-04 

1.2426-06 

4.6286-04 

1.5806*04 

2.7066-01 

3.9706-02 

1.4136-07 

3.4386-04 

5.6226-03 

5.2326-04 

1.0296-06 

4.2166-04 

1.6006*04 

2.6786-01 

4.1866-02 

1.7996-07 

3.4486-04 

*.9976-03 

5.0826-04 

8.5406-07 

3.8396-04 

1.6206*04 

2.64 86-01 

4.4046-02 

2.2776-07 

3.4516-04 

4.4486-03 

4.9336-04 

7.1026-07 

3.4956-0* 

1.6406*04 

2.6176-01 

4.6266-02 

2.8656-07 

3.4496-04 

3.9666-03 

4.7866-04 

5.9196-07 

3-1516-0* 

1.6606*04 

2.5856-01 

4.8506-02 

3.5866-07 

3.4406-04 

3.5416-03 

4.6406-04 

4.9416-07 

2.8946-04 

1.6806*04 

2.5526-01 

5.0766-02 

4.4656-07 

3.4266-04 

3.1666-03 

4.4966-04 

*.1326-07 

2.6326-04 

1.7006*04 

2.5186-01 

5.3046-02 

5.5316-07 

3.4066-04 

2,8346-03 

4.3546-04 

3.4616-07 

2.3936-04 

1.7206*04 

2.4836-01 

5.5336-02 

6.8186-07 

3.3806-04 

2.5406-03 

4,2146-04 

2.9046-07 

2.1756-04 

1.7406*04 

2.4486-01 

5.7636-02 

8.3656-07 

3.3506 -04 

2.2786-03 

4.0766-04 

2.4396-07 

1.9766-04 

1.7606*04 

2.4126-01 

5.9926-02 

1,0226-06 

3.3156-04 

2. 0466-03 

3.9396-04 

2.0526-07 

1.7956-04 

1.7806*04 

2.3756-01 

6.2226-02 

1.2426-06 

3.2756-04 

1.8396-03 

i. 8056 -04 

1.7286-07 

1.6296-04 

1.8006*04 

2.3386-01 

6.4526-02 

1.5046-06 

3.2316-04 

1.6556-03 

3.6726-04 

1.4566-07 

1.4786-04 

1.8206*04 

2.3006-01 

6.6806-02 

1.3136-06 

3.1836-04 

1.4906-03 

3.54 26-04 

1.2296-07 

1. 3416-04 

1.8406*04 

2.2626-01 

6.90 76 - 02 

2.1776-06 

3.1326-04 

1.3426-03 

3.4146-04 

1.0386-07 

1.2166-04 

1.8606*04 

2.2246-01 

7.1336-02 

2.6046-06 

3.0776-04 

1.2106-03 

3.2896-04 

8.7736-08 

1.1026-0* 

1.8806*04 

2.1866-01 

7.3566-02 

3.1036-06 

3.0196-04 

1.0926-03 

3. 1656-04 

7.421E-C8 

9.98*6-05 

1.9006*04 

2.1486-01 

7.5776-02 

3.6845-06 

2.9596-04 

9,8576-04 

3.0446-04 

6.2826-08 

9.0*16-03 

1.9206*04 

2.1096-01 

7.7956-02 

4.3596-06 

2.8966-04 

8.9026-04 

2.9266-04 

5.3206-08 

8. 1856-05 

1.9406*04 

2.0716-01 

8.0106-02 

5.1396-06 

2.8316-04 

8.0426-04 

2.8106-04 

4.5086-08 

7. *066-05 

1.9606*04 

2.0326-01 

8.2226-02 

6.0396-06 

2.7646-04 

7.2696-04 

2.69 76-04 

3. 8226-08 

6.6996-05 

1.9806*04 

1.9936-01 

8.4316-02 

7.0756-06 

2.6966-04 

6.5726-04 

2.5866-04 

3.2416-08 

6.0586-05 

2.0006*04 

1.9556-01 

8.6356-02 

8.2626-06 

2.6266-04 

5.9436-04 

2.4786-04 

2.7506-08 

5.4756-05 

2.0206*04 

1.9176-01 

8.8356-02 

9.6196-06 

2.5566-04 

5.3766-04 

2.3736-04 

2.3336-08 

4.9*76-05 

2.0406*04 

1.8796-01 

9.0 3 26-02 

1.1176-05 

2.4846-04 

4.8656-04 

2.2716-04 

1.9806-08 

*. 4696-05 

2.0606*04 

1.8416-01 

9.2236-02 

1.2936-05 

2. *126-04 

4.4026-04 

2.1716-C4 

1.6816-08 

4.0356-05 

Z.0ii0S*0* 

1.8046-01 

9.411E-02 

1.4926-05 

2.3406-04 

3.9856-04 

2,0746-04 

1.4276-08 

3.6426-05 

2.1006*04 

1.7666-01 

9,5936-02 

1.7186-05 

2.2686-04 

3.6076-04 

1.9816-04 

1.2126-08 

3.2876-05 

2.1206*04 

1.7296-01 

9.7716-02 

1.9746-03 

2.1956-04 

3.2656-04 

1.8906-04 

1.0296-08 

2.9656-05 

2.1406*04 

1.6936-01 

9.9446-02 

2.2616-05 

2.1246-04 

2.9566-04 

1.8026-04 

8.7396-09 

2. 6746-05 

2.1606*04 

1.6576-01 

1.0116-01 

2.5846-05 

2.0526-04 

2.6766-04 

1.7176-04 

7.4216-09 

2.4116-05 

2.1806*04 

I.6216-0I 

1.0286-01 

2.9476-05 

1.9826-04 

2.4236-04 

1.6356-04 

6.3016-09 

2.1746-05 

2.2006*04 

1.5866-01 

1.0436-01 

3.3536-05 

1.9126-04 

2.1946-04 

1.5556-04 

5.3506-09 

1.9596-05 

2.2206*04 

1. 5516-01 

1.0596-01 

3.8076-05 

1.8436- 04 

1.9866-04 

1.4796-04 

4 . 542 6 - 09 

1.7656-05 

2.2406*04 

1.5176-01 

1.0746-01 

4. 3136-05 

1.7756-04 

1.7986-04 

1.4056-04 

3.8566-09 

1.5906-05 

2.2606*04 

1.4836-01 

1.0886-01 

4.8766-05 

1.7086-04 

1.628E-04 

1.3356-04 

3.2736-09 

1.4336-05 

2.2806*04 

1.4506-01 

1.1026-01 

5.5026-05 

1.6436-04 

1.4746-04 

1.2676-04 

2.7786-09 

1.2906-05 

2.3006*04 

1.4176-01 

1.1166-01 

6.1976-05 

1.5 786-04 

1.3346-04 

1.2016-04 

2.3576-09 

1.1626-05 

2.3206*04 

1.3856-01 

1.1296-01 

6.9666-OS 

1.5166-04 

1.2086-04 

1.1396-04 

2.0006-09 

1.0466-05 

2.3406*04 

1.3536-01 

1.1416-01 

7.8186-05 

1.4 556-04 

1.0936-04 

1.0796-04 

1,6976-09 

9.4206-06 

2.3606*04 

1.3226-01 

1,1536-01 

8.7586-05 

1.3956-04 

9.8936-05 

1.0226-04 

1.4396-09 

8.4816-06 

2.3806*04 

1.2916-01 

1.1656-01 

9.7946-05 

1.3 3 76-04 

8.9536-05 

9.6596-05 

1.2206-09 

7.6356-06 

2.4006*04 

1.2616-01 

1.1766-01 

1.0946-04 

1.2816-04 

8.1016-05 

9.1466-05 

1.0356-09 

6.8746-06 

2.4206*04 

1.2316-01 

1.1876-01 

1.2196-04 

1.2266-04 

7.3306-05 

8.64 76-05 

8.7726-10 

4.1886-06 

2.4406*04 

1.2026-01 

1.1986-01 

1. 3576-04 

1.1736-04 

6.6326-OS 

8.1716-05 

7.4366-10 

5.5716-06 

2.4606*04 

1.1746-01 

1.2086-01 

1.5086-04 

1.1216-04 

6.0016-05 

7.7176-05 

6.3036-10 

5.0166-06 

2.4806*0 • 

1.1466-01 

1.2176-01 

1.6746-04 

1.0726-04 

5.4286-05 

7. 2666-05 

5.3416-10 

4.5166-06 

2.5006*04 
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Table II.- Continued. 

f/K) • 9.00E*02 


T 

e- 

0 

04 

044 

0- 

02 

024 

02- 

1.000E*02 

Q. 

0. 

0. 

0. 

0. 

4.347E-11 

1.760E-18 

0. 

2.0a0E«^02 

0. 

3.29SE-69 

0. 

0. 

0. 

4.67SE-11 

1.760E-18 

0. 

1.000E»02 

0. 

1.501E-47 

U494E-81 

0. 

0. 

4.978E-I1 

1.760E-18 

0. 

«.OUOE*U2 

0. 

1.1UE>38 

3.641E-84 

0. 

0. 

S.273E-1I 

1.760E-IS 

0. 

S.000£*02 

0. 

3.981E-iO 

l.tOU-93 

0. 

0. 

4.710E-11 

U760E-1B 

0. 

6.000E»02 

0. 

8.S37E-28 

t.024£-4t 

0. 

0. 

4.993E-U 

1.760E-18 

3.763E-96 

7.000E*02 

8.666E-82 

1.088E-22 

l.OStE-41 

0. 

l.SOlE-91 

4.6UE-U 

1.760E-t8 

9.91BE-83 

«.000E*02 

1.399E-70 

3.130E-20 

4.S86E-38 

0. 

2.3S4E-79 

7.662E-11 

1.760E-18 

1.4SSE-72 

9.000E«02 

8.749E-61 

7.&86E-18 

U048E-35 

0. 

1.934E-68 

1.027E-09 

1.760E-18 

1.404E-62 

l.OOOEtOJ 

3.899E-S3 

7.789E- U 

6.S8SE-34 

0. 

1.948E-S9 

l.227E-0e 

1.740E-18 

3.170E-S4 

1.100E*03 

1.931E-96 

3.9S5E-19 

1.939E-32 

0. 

4.745E-S2 

9.S83E-08 

1.760E-18 

2.2S3E-47 

l.200E*03 

3.282E-41 

a. U9E-13 

3.262E-31 

0. 

6.789E-44 

S.322E-07 

1.760E-18 

1.1S4E-41 

1.300E»03 

2.132E-36 

1.189E-U 

3.S68E-30 

0. 

l.OOEE-'tO 

2.264E-04 

1.740E-18 

7.792E-37 

i.400E*03 

1.917E-32 

l.iaiE- 10 

2.782E-2S 

0. 

3.166E-36 

7.817E-06 

1.740E-18 

1.070E-32 

l.S00E*O3 

S.167E-29 

E.897E-10 

1.6S4E-28 

0. 

2.324E-32 

2.284E-0S 

1.760E-1B 

4.1UE-29 

1.600E«03 

S.232E-26 

9.938E-09 

7.889E-28 

0. 

S.620E-29 

S.828E-0S 

1.760E-18 

9.614E-24 

l.TOOE»03 

2.369E-23 

2.298E-08 

3.137E-27 

0. 

S.418E-26 

1.330E-04 

1.760E-18 

3.248E-23 

l.a00E*03 

5.909E-21 

9.019E-08 

l.OaiE-28 

0. 

2.411E-23 

2.76SE-04 

1.77SE-18 

9.273E-21 

l.9U0E*03 

*. 192E-I9 

1.06SE-07 

S.SSSE-26 

0. 

3.324E-21 

S.316E-04 

3.031E-18 

8.S39E-19 

2.a30Eta3 

5.1S8E-18 

9.216E-07 

9.68SE-2S 

0. 

7.021E-20 

9.SS9E-04 

1.9S4E-17 

1.252E-17 

2.100E»03 

3.757E-17 

2.495E-08 

1.7S0E-23 

0. 

8.109E-19 

1.623E-03 

1.440E-16 

1.038E-16 

2.200E«03 

2.206E-16 

6.167E.-08 

2.S2SE-22 

2.868E-87 

7.237E-18 

2.622E-03 

9.144E-16 

6.849E-16 

2.300E*03 

1.109E-15 

1.908E-OS 

2.903E-2 1 

2.301 E-83 

5.303E-17 

4.05SE-03 

4.966E-1S 

3.802E-IS 

2.400E«03 

9.S86E-15 

3.000E-0S 

2.728E-20 

8.78SE-80 

3.280E-16 

4.034E-03 

2.342E-14 

1.821E-14 

2.SO0E*O3 

1.915E-14 

6. 009 E-OS 

2.144E-19 

1.731 E-76 

1.749E-IS 

8.674E-03 

9.748E-14 

7.662E-14 

2.600E»03 

6.775E-19 

1.190E-09 

1.439E-18 

1.911E-73 

8.177E-IS 

1.210E-02 

3.630E-13 

2.B73E-13 

2.700E«03 

2.187E-13 

2.0S9E-09 

8.389E-18 

1.257E-70 

3.400E-14 

1.640E-02 

1.224E-12 

9.722E-13 

2.800E«03 

6.S09E-13 

3.5S9E-04 

4.310E-17 

S.210E-68 

1.273E-13 

2.168E-02 

3.773E-12 

3.000E-12 

2.900E403 

1.797E-12 

S.913E-09 

U977E-16 

l.426r-85 

4.337E-13 

2.800E-02 

1.073E-U 

8.S16E-12 

3.000E403 

4.649E-12 

9.977E-09 

8.188E-16 

2.887E-63 

1.3S7E-12 

3.S38E-02 

2.837E-11 

2.2428-11 

3.100E403 

1.132E-U 

1.470E-03 

3.091E-15 

3.612E-61 

3.929E-12 

4.382E-02 

7.01SE-11 

S.S08E-11 

3.200E403 

2.61U-11 

2.212E-03 

1.072E-14 

3.S7SE-59 

1.060E-U 

S.32SE-02 

1.632E-10 

1.270E-10 

3.300E403 

5.730E-11 

3.239E-03 

3.430E-14 

2.679E-S7 

2.681E-U 

6.3S9E-02 

3.S92E-10 

2.76SE-10 

3.9aOE403 

1.201E-10 

4.623E-03 

1.032E-13 

1.5S7E-5S 

6.393E-11 

7.468E-02 

7.S08E-10 

5.70SE-10 

3.500E403 

2.915E-10 

6.445E-03 

2.900E-13 

7.176E-S4 

1.443E-10 

8.633E-02 

1.497E-09 

1.120E-09 

3.600E403 

9.673E-10 

8.790E-03 

7.677E-13 

2.673E-S2 

3.099E-10 

9.832E-02 

2.8S6E-09 

2.101E-09 

3.700E403 

8.726E-10 

1.175E-02 

1.92SE-12 

B.189E-S1 

6.3S0E-10 

1.104E-01 

S.234E-09 

3.774E-09 

3.800E403 

1.577E-09 

I.S41E-02 

4.591E-12 

2.09SE-49 

1.246E-09 

1.223E-01 

9.236E-09 

6.51SE-09 

3.900E403 

2.763E-09 

1.986E-02 

1.04SE-11 

4.S40E-48 

2.349E-09 

1.338E-01 

1.S74E-08 

1.083E-08 

4.000E403 

4.706E>09 

2.S18E-02 

2.280E-11 

8.439 E-47 

4.264E-09 

1.446E-01 

2.S97E-08 

1.740E-08 

9.100E403 

7.805E-09 

3.143E-02 

4.779E-U 

1.360E-45 

7.480E-09 

1.S44E-01 

4.1S6E-08 

2.703E-08 

9.200E»a3 

1.263E-0S 

3.B6BE-02 

9.4S4E-11 

1.922 E-44 

1.269E-08 

1.634E-01 

6.468E-08 

4.074E-08 

9.300E403 

1.996E-08 

4.69AE-02 

1.88SE-10 

2.403E-43 

2.089E-08 

1.709E-01 

9.804E-08 

S.964E-08 

9.400E403 

3.0B8E-08 

S.630E-02 

3.S63E-10 

2.680E-42 

3.339E-08 

1.771E-01 

1.4S0E-07 

B.497E-08 

9.SOOE403 

4.679E-08 

6.670E-02 

6.S39E-10 

2.688E-41 

S.196E-08 

1.818E-01 

2.097E-07 

1.1808-07 

9.600E403 

6.9S9E-08 

7.81SE-02 

1.167E-09 

2.443E-40 

7.S83E-08 

1.850E-01 

2.967E-07 

1.S99E-07 

9.700E403 

1.015E-07 

9.041E-02 

2.030E-09 

2.020E-39 

1.168E-07 

1.867E-01 

4.115E-07 

2.119E-07 

9.800E403 

1.957E-07 

1.040E-01 

3.446E-09 

1.533E-38 

1.691E-07 

1.S70E-01 

9.601E-07 

2.747E-07 

9.900E403 

2.056E-07 

1.183E-01 

S.714E-09 

1.072E-37 

2.396E-07 

1.8S8E-01 

7.490E-07 

3.490E-07 

3.000E403 

2.859E-07 

1.334E-01 

9.283E-09 

6.94SE-37 

3.329E-07 

1.834E-01 

9.8SIE-07 

4.349E-07 

S.100E403 

3.91 9E -07 

1.491E -Ot 

1.4 77E-08 

4.189E-36 

4.537E-07 

1.798E-01 

1.27SE-06 

9.3218-07 

S.200E*03 

5.299E-07 

1.6S4E-01 

2.307E-08 

2.360E-3S 

6.07SE-07 

1.7S1E-01 

1.627E-06 

6.3998-07 

S.3UOE403 

7.079E-07 

1.821E-01 

3.537E-08 

1.247E-34 

7.996E-07 

I.60SE-01 

2.046E-06 

7.S71E-07 

5.400E403 

9.329E-07 

I.991E-01 

S.332E-08 

6.200E-34 

1.036E-06 

1.631E-01 

2.S38E-06 

8. 8208-07 

S.SME*03 

1.216E-06 

2.162E-01 

7.907E-08 

2.911E-33 

1.322E-06 

1.S60E-01 

3.109E-04 

1.013E-06 

5.6i)0E403 

1.S69E-06 

2.333E-01 

l.lSSE-07 

1.294E-32 

1.643E-04 

1.48SE-01 

3.762E-06 

1.1478-06 

5.700E403 

2.005E-06 

2.S03E-01 

1.461E-07 

5.4S7E-32 

2.064E-06 

1.407E-01 

4.499E-06 

1.283E-06 

%.800E*03 

2.537E-06 

2.649E-01 

2.3S4E-07 

2.191E-31 

2.S31E-06 

1.326E-01 

S.321E-06 

1.4178-06 

3.900E403 

3.183E-06 

2.831E-01 

3.297E-07 

8.38SE-31 

3.049E-04 

1.24SE-01 

6.22SE-06 

1.S49E-06 

6.000E403 

3.963E-06 

2.989E-01 

4.S53E-07 

3.067E-30 

3.481E-04 

1.164E-01 

7.208E-06 

1.6768-06 

6.100E403 

9.897E-06 

3.140E-01 

6.208E-07 

t.073E-29 

4.371E-06 

1.084E-01 

8.262E-06 

1.7968-06 

6.200E403 

6.0I0E-06 

3.284E-01 

8.361E-07 

3.802E-29 

S.146E-04 

1.006E-01 

9.381E-06 

1.9098-06 

8.300E403 

7.332E-06 

3.421E-01 

1.U3E-04 

Ui6lE-28 

6.008E-06 

9.308E-02 

l.OSSE-OS 

2.0148-06 

6.900E403 

8.893E-06 

3.S49E-01 

U484E-06 

3.S9SE-28 

6.964E-06 

S.S90E-02 

1.177E-OS 

2.1118-06 

6.300E4U3 

1.079E-03 

3.670E-01 

t.90SE-06 

1.072 E-27 

8.0188-06 

7.9O9E-02 

1.301E-0S 

2. 1998-06 

6.800E403 

1.290E-03 

3.783E-01 

2.4S2E-06 

3.084E-27 

9.177E-06 

7.267E-02 

U426E-0S 

2.2808-06 

6.700E403 

I.S94E-09 

3.887E-01 

3.123E-08 

8.541E-27 

1.045E-05 

6.667E-02 

I.SSIE-OS 

2.3S4E-06 

6.800E403 

1. 892E-0S 

3.984E-01 

3.938E-08 

2.296E-26 

1.184E-0S 

6.1B8E-02 

1.67SE-0S 

2.4218-06 

6.900t»03 

2.189E-09 

4.073E-01 

4.917E-06 

5.96JE-26 

1.336E-0S 

S.S91E-02 

1.796E-0S 

2.4838-06 

7.000E4a3 

2.S99E-05 

4.19SE-01 

8.083E-04 

1.499E-2S 

1.903E-05 

S.114E-02 

1.913E-0S 

2.5408-06 

7.10UE403 

3.066E-0S 

4.230E-01 

7.4S8E-06 

3.657E-2S 

1.684E-05 

4.67SE-02 

2.02SE-0S 

2.S93E-06 

7.200E403 

3.619E-03 

4.298E-01 

9.066E-06 

8.642 E-2S 

1.882E-0S 

4.274E-02 

2.131E-OS 

2.6448 -06 

7.300E403 

9.280E-03 

4.361E-01 

1.093E-0S 

1.99SE-24 

2.098E-0S 

3.9O8E-02 

2.231E-OS 

2.6928-06 

7.900E4U3 

9.98 7E -OS 

4.418E-01 

1.308E-0S 

4.473E-24 

2.333E-OS 

3.S74E-02 

2.323E-0S 

2.7398-06 

7.500E403 

5.839E-0S 

4.471E-01 

USS4E-0S 

9.773E-24 

2.S89E-0S 

3.270E-02 

2.408E-OS 

2.7848-06 

7.600E403 

6.422E-09 

4.S19E-01 

I.S33E-0S 

2.083E-23 

2.867E-0S 

2.994E-02 

2.486E-0S 

2.8308-06 

7.700E403 

7.956E-0S 

4.S63E-01 

2.147E-0S 

4.337E-23 

3.170E-0S 

2.744E-02 

2.SS7E-05 

2.876E-06 

7.800E403 

9.259E-05 

4.604E-01 

2.S01E-0S 

8.827E-23 

3.499E-0S 

2.S18E-02 

2.620E-0S 

2.9238-06 

7.900E403 

1.076E-09 

4.442E-01 

2.89SE-0S 

1.7S8E-22 

3.8S7E-OS 

2.311E-02 

2.677E-05 

2.9718-06 

8.000E403 

1.297E-09 

4.678E-01 

3.334E-0S 

3.430E-22 

4.246E-0S 

2.127E-02 

2.727E-OS 

3.020E-06 

8.200E403 

1.668E-09 

4.743E-01 

4.3S2E-0S 

1.232E-21 

S.126E-0S 

1.807E-02 

2.S10E-0S 

3.127E-06 
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c 

C4 

C** 

C- 

CO 

C04 

C02 

C2 

T 

0. 

0. 

0. 

0. 

0. 

0. 

1.0006400 

0. 

1.000E402 

0. 

0. 

0. 

0. 

2.9106-66 

0. 

1.0006400 

0. 

2.0006402 

0. 

0. 

0. 

0. 

1.1106-41 

7.1106-82 

1.0006400 

0. 

3.000E402 

0. 

0. 

0. 

0. 

2. 2966-29 

2.4346-61 

1.0006400 

0. 

4.000E402 

0. 

0. 

0. 

0. 

6.1706-22 

6.5036-49 

1.0006400 

0. 

5.030E402 

T.736E-82 

7.843E-83 

0. 

0. 

5.2176-17 

1.0316-40 

1.0006400 

u. 

6.000E402 

S.776E-68 

7.067E-70 

0. 

0. 

1.8266-13 

8.9096-35 

1.0006400 

1.7656-94 

7.000E402 

8.396E-S8 

1.195E-80 

0. 

0. 

6.2316-11 

1.0756-30 

1.0006400 

1.0896-79 

a.OOOE402 

7.3&9E-S1 

2.263E-5E 

0. 

0. 

1.9376-09 

5.9966-29 

1.00064 00 

4.3206-70 

9.000E402 

1.826E-45 

1.632E-S1 

0. 

3.7346-90 

2.4446-08 

7.9276-28 

1.00064 00 

8.9506-63 

1.000E403 

4.544E-A1 

2.256E-48 

0. 

6.3686-80 

1.9186-07 

6.3456-27 

1.00064 00 

8.2776-57 

1.100E403 

2.096E-37 

9.371E- 40 

0. 

2.1416-71 

1.0646-06 

3 . 5846- 26 

1.0006400 

7.7416-52 

1.200E403 

2.646E-34 

1.547E-43 

0. 

3. 5116-64 

4. 5286-06 

1.5526-25 

1.0096400 

1.2456-47 

1.300E403 

1.207E-31 

1.236E-41 

0. 

5.3616-58 

1.5636-05 

5.4506-25 

1.0006400 

5.0226-44 

1.400E403 

2.437E-29 

5.528E-40 

2.5646-95 

1.2256-52 

4.5686-05 

1.6206-24 

9.9996-01 

6.69SE-41 

1.500E403 

2.537E-27 

1.541E-38 

1.0916-91 

5.9876-48 

1.1666-04 

4.2026-24 

9.9986-01 

3.6356-38 

1.600E403 

1.531E-25 

2.915E-37 

1.7466-88 

8.2056-44 

2.6606-04 

9.7486-24 

9.9966-01 

9.4066-36 

1.700E403 

5.861E-24 

4.019E-3S 

1.2556-85 

3.8676-40 

5.5316-04 

2. 0776-23 

9.9926-01 

1.3136-33 

1.800E403 

1.S30E-22 

7.142E-35 

1.3046-82 

4.4086-37 

1.0636-03 

6.9066-23 

9.9846-01 

1 .0906-31 

1.900E403 

2.884E-21 

3.797E-33 

1.0776-78 

6.2356-35 

1.9136-03 

8.1706-22 

9.9716-01 

5.8146-30 

2.000E*03 

4.111E-20 

1.8936-31 

7.0426-75 

4.0256-33 

3.2486-03 

1.0396-20 

9.9516-01 

2.1246-28 

2. 100E403 

4.604E-19 

6.845E-30 

2.2236-71 

1.7186-31 

5.2506-03 

1.0856-19 

9,9216-01 

5.5926-27 

2.200E403 

4.179E-18 

1.8266-28 

3.52 86-68 

5.2596-30 

8.1236-03 

9. 2656-19 

9.8786-01 

1,1076-25 

2.300E403 

3.157E-17 

3.710E-27 

3.0446-65 

1.2076-28 

1.2106-02 

6.6426-18 

9.8186-01 

1.7096-24 

2.400E403 

2.02 8E-16 

5.910E-26 

1.5356-62 

2.1526-27 

1.7416-02 

4.0606-17 

9.7396-01 

2.1156-23 

2.500E403 

1.I29E-1S 

7. 6796-25 

4.7896-60 

3.0676-26 

2.4316-02 

2. 1576-16 

9.6356-01 

2.1576-22 

2.600E403 

5.528E-1S 

8.2266-24 

9.8596-53 

3.5836-25 

3.3016-02 

1.0116-15 

9.5046-01 

1.8486-21 

. 700E403 

2.416E-14 

7.444E-23 

1.3856-55 

3.5046-24 

4.3726-02 

4. 2366-15 

9.3426-01 

1.3566-20 

2.800E403 

9.526E-14 

5.7716-22 

1.3876-53 

2.9216-23 

5.6586-02 

1.6056-14 

9.1486-01 

8.6516-20 

2. 9006*03 

3.416E-13 

3.927E-21 

1.0236-31 

2.1096-2: 

7.1706-0 2 

5.5486-14 

8.9206-01 

4.8666-19 

3.000E+03 

1.132E-12 

2.3556-20 

5.7236-50 

1.3366-21 

8.9106-02 

1.7666-13 

8.656E-01 

2.4426-18 

3.100£*0i 

3.448E-12 

1.263E-19 

2.4946-48 

7.5236-21 

1.0876-01 

5.2096-13 

B. 3536-01 

1.1046-1 7 

3.200E+03 

9.914E-12 

6.113E-19 

8.6566-47 

3.8026-20 

1.3046-01 

1.4356-12 

8.0286-01 

4.5436-17 

3.300E*03 

2.660E-11 

2. 6976-18 

2.4426-45 

1.7416-19 

1.3406-01 

3.6926-12 

7.6676-01 

1.7146-15 

3.400E*03 

6.734E-J1 

1.0 9 36-17 

5.6836-44 

7. 2866-19 

1.7916-01 

9.0476-12 

7.2816-01 

5.9706-16 

3.500E*03 

1.616E-10 

4.098E-17 

1.1156-42 

2.8066-18 

2.0546-01 

2.0926-11 

6.8756-01 

1.9346-1 5 

3.500E*03 

3.694E-10 

1.4306-16 

1.8736-41 

1.0016-17 

2. 3266-01 

4.6066-11 

6.4536-01 

5.85eE-15 

3.700E*03 

8.06 9E-10 

4.675E-16 

2.7086-40 

3.3286-17 

2.6016-01 

9.6896-11 

6.0226-01 

1.6576-14 

3.8006*03 

1.691E-09 

1.438E-I5 

3.4336-39 

1.0366-16 

2.8756-01 

1.9556-1 0 

5.5836-01 

4.4836-14 

3.90UE403 

3.409E-09 

4. 1846-15 

3.8166-38 

3.0396-16 

3.1456-01 

3.7946-10 

5.1576-01 

1.1446-13 

4.000E*03 

6.634E-09 

1.1566-14 

3.7996- 37 

8.4256-16 

3.4056-01 

7.1056-10 

4.7356-01 

2.7796-13 

4.100E*03 

1.249E-08 

3.0486-14 

3.3976-36 

2.2176-15 

3.6546-01 

1.2876-09 

4.325.=-01 

6.4576-13 

4.200E*03 

2.282E-08 

7.6876-14 

2.7506-35 

5.5416-15 

3.8886-01 

2. 2626-09 

3.9536-01 

1.4396-12 

4.3006*03 

4.052E-08 

1.8616-13 

2.0366-34 

1.3336-14 

4.105E-01 

3.8666-09 

3.5616-01 

3.0896-12 

4.400E*03 

7.0X2E-08 

4.2426-13 

1.3846-33 

3.0456-14 

4.3036-01 

6.4356-09 

3.21 16-01 

6.3996-1 2 

4.500E*03 

1.184E-07 

9.7806-13 

8.6886-33 

6.7786-14 

4.4826-01 

1.0466-08 

2.8876-01 

1.2636-11 

4.6006*03 

1.956E-07 

2.1336-12 

5.0706-32 

1.4456-13 

4.6416-01 

1.6626-08 

2. 5846-01 

2.4986-11 

4.7006*03 

3.165E-07 

4.5156-1 2 

3.7636-31 

2.9796-13 

4.7806-01 

2.5886-08 

2.3106-01 

4.7316-11 

4.8006*03 

5.024E-07 

9.2966-12 

1.4126-30 

5.9506-13 

4.9006-01 

3.9556-08 

2.0586-01 

8.7356-11 

4.9006*03 

7.834E-07 

I. 8656-11 

6.8026-30 

1.1546-12 

5.00 26-01 

5.9376-38 

1.8306-01 

1.5766-10 

5.000E*03 

1.202E-06 

3.6536-11 

3.0986-29 

2.1766-12 

5.0876-01 

8. 7686-08 

1.6246-01 

2.7836-10 

5.100E*03 

1.815E-06 

6.995E-1 1 

1.3396- 39 

4.0016-12 

5. 1566-01 

1. 2756-07 

1.4396-01 

4.8196-10 

5.2006*03 

2.704E-06 

1.312E-10 

5.50 96-28 

7.1816-12 

5.2116-01 

1.8306-07 

1.2736-01 

8.1956-10 

5.3006*03 

3.975E-06 

2.4136-10 

2.1646-27 

1.2606-11 

5.2536-01 

2.5906-07 

1.1266-01 

1.3716-09 

5.4006*03 

S.773E-06 

4.3716-10 

9.1366-27 

2.1676-11 

5.28:6-01 

3.6226-07 

9,9416-02 

2.2586-09 

S.500E*03 

8.290E-06 

7.7616-10 

2.9356-26 

3.6536-11 

5.3046-01 

5.0076-07 

8.7756-02 

3.6686-09 

5.600E*03 

1.178E-05 

1.3566-09 

1.0186-25 

6.0486-11 

5.2166-01 

o. 8476-07 

7.7426-02 

5.8826-09 
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2.991E-02 

1.8186-04 

1.3816-14 

3.9616-02 

2.6976-04 

3.3266-14 

5.1246-02 

3. 8856-04 

7.6196-14 

6.475E-02 

5.4466-04 

1.6666-13 

7.996E-02 

7.4366-04 

3.4916-13 

9,6556-02 

9.9116-U4 

7.0346-13 

1.1416-01 

1.2916-03 

1.3686-12 

1.3216-01 

1,6486-03 

2.5746-12 

1.5016-01 

2.0646-03 

4.7016-12 

1.6776-01 

2.5416-03 

8.3546-12 

1.8446-01 

3.0806-03 

1. *486-11 

2.0016-01 

3.6826-03 

2.4516-11 

2.1446-01 

4.3466-03 

4.0616-11 

2.2726-01 

5.0716-03 

6. 5966-11 

2.3866-01 

5.8596-03 

1.0526-10 

2.4846-01 

6.7036-03 

1.6486-10 

2.5696-01 

7.6I7E-03 

2.5416-10 

2.6416-01 

8.5886-03 

3.8596-10 

2.7016-01 

9.6186-03 

5.7786-10 

2.7506-01 

1.0716-02 

8.5366-10 

2.7906-01 

1.1866-02 

1.2456-09 

2.8206-01 

1.5076-02 

1.7956-09 

2.8446-01 

1.4346-02 

2.5596-09 

2.8606-01 

1.5676-02 

3.6086-09 

2. 8716-01 

1.7066-02 

5.0376-09 

2.8776-01 

I.BSlE-02 

6.9646-09 

2.8786-01 

2.0026-02 

9.5596-09 

2.8756-31 

2.1586-02 

1.2956-08 

2.8686-01 

2.3206-02 

1.7446-08 

2.8586-01 

2.4876-02 

2.3306-08 

2.8466-01 

2.6596-02 

3.0886-08 

2.8316-01 

2.S36E-02 

4.0636-08 

2.8136-01 

3.0186-02 

5.3086-08 

2.7946-01 

3.2056-02 

6.8886-08 

2.7736-01 

3.3966-02 

8.8806-08 


2.750E*0l 3.590E-02 1.137E-OT 

2.T2SE-01 3. 789E-')2 1.498E-0T 

2.699E-01 3.990E-02 1.933E-07 

2.67ZE-0I 9.19SE-0'? 7.308E-07 

2.693E>01 ♦.403E-02 2.889E-07 

2.6ME-01 4.612E-02 3.598E-07 

2.5B3E-01 9.829E-02 ♦.958E-07 

2.557E-OI 5.037E-02 5.997E-07 

2.$20E-01 5.251E-02 6.798E-07 

2.487E-01 5.984E-02 8.29IE-07 

2.^596-01 5.682E-Q2 1.002E-06 

2.420E-01 S.897E-02 1.219E-04 

2.38SE-01 6.H2E-02 1.969E-06 

2.350E-01 6.327E-02 1.758E-04 

2.315E>01 6,590t-02 2.109E-06 

2.279E-01 6.752E-02 2.S08E-06 

2.293E-01 6.963E-02 2.978E-06 

2.207E-01 7.171E-02 3.525E-06 

2.171E-0I 7.378E-02 4.357E-06 

2.135E-01 7.58U-02 9.887£-06 

2.099E-0I 7.782E-02 5.727E-06 

2.062E-01 7.98OE-02 6.690E-06 

2.026E-01 8.175E-02 7.791E-06 

1.99OE-01 8.366E-02 9.097E-06 

1.959E-01 8.S53E-02 1.098E-OS 

1.9J8E-01 8.737E-02 I.ZIOE-OS 

1.882E-03 8.917E-02 1.393E-03 

1.897E-0I 9.093E-02 1.603t-05 

1.811E-01 9.265E-02 1.839E-05 

I.777E-0I 9.933E-02 2.097E-OS 

3.742E-01 9.996E-02 2.392E-05 

I.70SE-01 9.756E-02 2.722E-05 

1.674E-01 9.911E-02 3.091E-05 

1.440E-01 1.004E-01 3.302E-05 

1.407E-01 1.021E-01 3.94JE-0S 

X.574E-01 1.03SE-01 4.469E-05 

U942E-01 1.049E-01 5.034E-05 

1.310E-01 1.062E-01 5.639E-0S 

1.478E-0I 1.07SE-01 6.2?lf'J5 

1.447E-01 1.088E-01 7.U9E-0S 

I.417E-0I l.lOOE-01 7.4S7E-05 

1.387E*0l I.U2E-01 8.885E-05 

t.337E-0i 1.I23E-OI 9.904E-0! 

I.328E-01 1.134E-01 U102E-04 

1.299E-01 1.145E-01 1.223E-04 

1.271E'0l l.liSE'Ol 1.363E-04 


C- CO C04 

1.007E-06 4.884E-01 1.545E-04 

1.496E-04 4.8O3E-0I 1.959E-04 

2,T82E-04 4.702E-01 2.404E-04 

4.442E-04 4.575E-03 2.894E-04 

4.899E-06 4.419E-01 3.426E-04 

1.039E-05 4.233E-01 3.9B4E-04 

1.5I9E-05 4.018E-01 4.554E-04 

2.159E-05 3.774E-01 5.128E-04 

2.963E-0S 3.512E-OI 5.687E-04 

3.954E-05 3.233E-01 6.219E-04 

5.)32E-OS 2.947E-0I 6.7UE'04 

d.48lE-0S 2.660E-01 7.154E-04 

7.984E-05 2.379E-01 7.541E-04 

9.612E-0S 2.112E-01 7.866E-04 

1.133E-04 1.8416-01 8.1296-04 

1.3UE-04 1.430E-01 8.331E-04 

1.493E-04 1.421E-01 8.47SE-04 

1.675E-04 1.235E-01 8-56SE-04 

1.8SSE-04 1.04-.E-01 8.408E-04 

2.031E-04 9.245E-02 8.409E-04 

2.201E-04 7.985E-02 8. 575E-04 

2.36SE-04 4.894E-02 8.512E-04 

2.522E-04 5.953E-02 8.424E-04 

2.471E-04 5.14SE-02 8. 3186-04 

2. 8126-04 4.4S2E-02 8.193E-04 

2.945E-04 3.858E-02 8.0586-04 

3.089E-04 3.349E-02 7.9136-04 

3.185E-04 2.912E-02 7.741E-04 

3.2'.3E-04 2.538E-02 7.404E-04 

3.392E-04 2.2166-02 7.443E-04 

3.483E-04 t. 9406-02 7.279E-04 

3.566E-04 1.701E-02 7.1146-04 

3.641E-04 1.495E-02 6.948E-04 

3.708E-04 1,3176-02 4.781E-04 

3.767E-04 1.1626-02 6.ol56-04 

3.B18E-04 1.0286-02 6.449E-04 

3.8416-04 9.1086-03 6.2846-04 

3.896E-04 8.0866-03 6.1206-04 

3.9246-04 7.1916-03 5.9576-04 

3.94SE-04 6.406E-03 5.7966-04 

3.9586-04 5.7176-03 5.6356-04 

3.964E-04 5.1096-03 5.4766-04 

3.964E-04 4.5736-03 5.3196-04 

3.9566-04 4.0986-03 5.1636-04 

3.9436-04 3.6786-03 5. 0096-04 


3.9 2 36 - 04 

3.3056-03 

4.8576-04 

3.8976-04 

2.9736-03 

4.7076-04 

3.8666-04 

2. 6776-03 

4.5586-04 

3.8296-04 

2.4136-03 

4.4116-04 

3.7876-04 

2.1776-03 

4.2676-04 

3.7406-04 

1.9666-03 

4.1246-04 

3.6896-04 

1.7766-03 

3.9846-04 

3.6346-04 

1.6076-03 

3.8466-04 

3.5 76S-04 

1.4546-03 

3.7106-04 

3.5131-04 

1.3166-03 

3.5776-04 

3.4486-04 

1.1936-03 

3.4466-04 

3.3806-04 

1.0816-03 

3.3186-04 

3.3096-04 

9.8046-04 

3.1926-04 

3.2366-04 

8.8946-04 

3.0696-04 

3.1626-04 

8.0726-04 

2.9496-04 

3.0856-04 

7.3286-04 

2.8316-04 

3.0086-04 

6.6546-04 

2.7176-04 

2.9296-04 

6.0446-04 

2.6056-04 

2.8506-04 

5.4916-04 

2.4966-04 

2. 7706-04 

4.9896-04 

2.3906-04 

2.6906-04 

4.5346-04 

2.2876-04 

2.6106-04 

4.1216-04 

2.1876-04 

2.5296-04 

3.7466-04 

2.0906-04 

2.4506-04 

3.4056-04 

1.9966-04 

2.3716-04 

3.0966-04 

1.9056-04 

2.2926-04 

2.8146-04 

1.8186-04 

2.2146-04 

2.5596-04 

1.7336-04 

2.1386-04 

2.3266-04 

1.6516-04 

2.0626-04 

2.1156-04 

1.5726-04 

1.9886-04 

1.9236-04 

1.4966-04 

1.9156-04 

1.7486-04 

1,4236-04 

1.8446-04 

1.5896-04 

1.3526-04 

1.7746- 04 

1. *446-04 

1.28 56 -04 

1.7056-04 

1.3136-04 

1.2206-04 

1.6386-04 

1.1936-04 

1.1586-04 

1.5736-04 

1.0856-04 

1.0986-04 

1.5106-04 

9.8576-05 

1.0416-04 

1.4486-04 

8.9586-05 

9.8706-05 

1.3896-04 

8.1406-05 

9.3506-05 


C02 C2 7 

3.9226-03 8.1796-05 8.400E*03 

3.2796-03 1.331E-04 8.6006603 

2.7506-03 2.0936-04 8.8006603 

2,3116-03 3.1746-04 9.0006603 

1.9426-03 4.6356-04 9.2006601 

1.0316-03 6.508E-04 9.4006603 

1.3676-03 8.7816-04 9.60CE603 

1.1416-03 1.1396-03 9.8006603 

9.489E-04 1. 4206-03 1.0006604 

7.8466-04 1.7066-03 1.0206*04 

6.4SIE-04 1.979E-03 1.0406*04 

5.2726-04 2.222E-03 1.0606*04 

4.2826-04 2.4Z2E-03 1.0806*04 

3.4596-04 2.5716-03 1.1006*04 

2.7816-04 2.665E-03 1.1206*04 

2.2266-04 2.707E-O3 1.1406*04 

1. 1766-04 2.701E-03 1.1606604 

1.4136-04 2.6546-03 1.1806*04 

1.1236-04 2.5746-01 1.2006*04 

8.9136-05 2.470E-03 1.2206*04 

7.0776-05 2.2486-03 1.2406*04 

5.6246-05 2.216E-03 1.2606*04 

4.4756-05 2.0786-03 1.2806*04 

3.5686-05 1.940E-03 1.3006*04 

2.8506-05 1.8036-03 1.3206*04 

2.283E-0S 1.6706-03 1.3406*04 

1.8346-05 1.5436-03 1.3606*04 

l,477t-05 1.422E-05 1.3806*04 

1.1936-05 1.309E-03 1.4006*04 

9.6706-04 1.203E-02 1.4206*04 

7.8606-06 1.1046-03 l.440E*04 

6.407E-06 1.013E-03 1.4606*04 

5.2396-06 9.279E-04 1.4806*04 

4.2966-06 8.4996-04 1.5006*04 

3.5326-06 7.7801-04 1.5206*04 

2.9126- 06 7.1186-04 1.5406* 04 


2.4076-06 

6.5106-04 

1.5606*04 

1.9956-06 

5.9526-04 

1.5806*04 

1. 6576-06 

5.4406-04 

1.6006*04 

1.3806-06 

4.9706-04 

1.62 06*04 

1.1516-06 

4.5406-04 

1.6406*04 

9. 6226-07 

4.1456-04 

1.6606*04 

8.0596-07 

3.7846-04 

1.6806*04 

6.7626-07 

5.4536-04 

1.7006*04 

5.6836-07 

3.1506-04 

1.7206*04 

4.7846-07 

2.8726-04 

1.7406*04 

4.0336-07 

2.6186-04 

1.7606*04 

3.4056-07 

Z. 3866-04 

1.7806*04 

2.6786-07 

2.1746-04 

1.8006*04 

2.4356-07 

1.9796-04 

1,8206*04 

2.0636-07 

1.8026-04 

1.8406*04 

1.7506-07 

1.6406-04 

1.8606*04 

1.4656-07 

1.4926-04 

1.8806*04 

1.2626-07 

1. 3576-04 

1.9006*04 

1.0736-07 

1.2336-04 

1.9206*04 

9.1256-08 

1.1216-04 

1.9406*04 

7.7696-08 

1.0186-04 

1.9606*04 

6.6.76-08 

9.2436-05 

1.9806*04 

5.6396*08 

8.3916-05 

2.0006*04 

4.8086-08 

7.6156-05 

2.0206*04 

4.1016-08 

6.4086-05 

2.0406*04 

3.4996-08 

6.2656-05 

2.0606*04 

2.9866-08 

5.6806-05 

2.0606*04 

2.5496-08 

5.1486-05 

2.1006*04 

2.1766-08 

4.5656-05 

2.1206*04 

1.8586-08 

4.2266-05 

2.1406*04 

1.5876-08 

3.8276-05 

2.1506*04 

1.3566-08 

3.46 56 -05 

2.1806*04 

1.1586-08 

3.1376-05 

2.20 06*04 

9.8926-09 

2.8396-05 

2.2206*04 

8.4506-09 

2.5696-05 

2.2406*04 

7.2186-09 

2.3246-05 

2. 2606*04 

6.1656-09 

2.1026-05 

2.2806*04 

5.2666-09 

1.9026-05 

2.3006*04 

4.4986-09 

1.7206-05 

2.3206*04 

3.8416-09 

1.5556-05 

2.3406*04 

3.2806-09 

1.4066-05 

2.3606*04 

2.8016-09 

1.2716-05 

2.3806*04 

2.3916-09 

1.1496-05 

2.4006*04 

2.0416-09 

1.0396-05 

2.4206*04 

1.7426-09 

9.3946-06 

2.4406*04 

1.4876-09 

8.4936-06 

2.4606*04 

1.2696-09 

7.6786-06 

2.4806*04 

1.0836-09 

6.9416-06 

2.5006*04 




Table II.- Continued. 


p/eo > 6.00EP02 


T 

B- 

0 

0* 

04* 

0- 

02 

02* 

02- 

1.000E»02 

0. 

0. 

0. 

0. 

0. 

4.482E-U 

1.760E-18 

0. 

2.000E02 

0. 

3.028E-69 

0. 

0. 

0. 

4.883E-U 

1.760E-I8 

0. 

3.000E*02 

0. 

1.323E-47 

1.4I2E-81 

0. 

0. 

4.644 E-ll 

U760E-18 

0. 

4.000EP02 

0. 

l.OllE-36 

3.342E-84 

0. 

0. 

S.216E-U 

1.760E-18 

0. 

S.OOOE*02 

0. 

3.292E-30 

9.984E-S4 

0. 

0. 

4.724E-11 

I.760E-18 

0. 

6.000E»02 

0. 

7.828E-26 

9.309E-47 

0. 

0. 

S.038E-11 

1.760E-18 

0. 

7 ,O00E»02 

7.309E-82 

1.002E-22 

9.S37E-42 

0. 

U394I.-91 

4.664E-U 

1.760E-18 

6.aSSE-83 

i.000E*02 

1. USE-70 

2.8SSE-20 

4.189E-38 

0. 

2.144E-79 

7.6S2E-11 

1.760E-18 

1.4S1E-72 

9.000E»02 

5.299E-61 

t.81lE-18 

9.8SSE-38 

0. 

1.61SE-68 

9.583E-10 

1.760E-18 

1.247E-62 

1.000E»03 

9.622E-S3 

6.S98E-U 

6.197E-34 

0. 

1.640E-S9 

1.1S4E-08 

1.760E-18 

2.808E-S4 

1.100E*03 

US14E-U 

3.060E-14 

t.82SE-32 

0. 

3.971E-S2 

9.028E-08 

1.760E-18 

1.996E-47 

1.2a0E*03 

4.136E-91 

7.234E-13 

3.070E-31 

0. 

S.6SSE-46 

S.008E-07 

1.760E-18 

1.022E-41 

1.300E*03 

1.672E-36 

1.0S3E-11 

3.3S8E-30 

U. 

9.103E-41 

2.130E-06 

1.760E-18 

6.900E-37 

1.400E»03 

1.903E-32 

1.046E-10 

2.818E-2S 

0. 

2.638E-3* 

7.3S6E-06 

1.760E-18 

9.476E-33 

l.500E*03 

4.0SIE-29 

7.6S7E-10 

I.SS7E-28 

0. 

1.940E-32 

2.149E-05 

1.760E-18 

3.641E-29 

1.600£*d3 

4.103E-26 

4.373E-09 

7.424E-2S 

0. 

4.683E-29 

5.484E-05 

1.760E-18 

4.971E-26 

t.Ta0E»03 

1.8S4E-23 

2.03SE-08 

2.9S2E-27 

0. 

4.515E-26 

1.251E-04 

1.760E-18 

2.894E-23 

1.800E»03 

9.297E-21 

7.987E-08 

1.013E-28 

0. 

2.012E-23 

2.6fi2E-04 

1.772E-18 

8.223E-21 

l.900E»03 

3.902E-19 

2.714E-07 

4.992E-26 

0. 

2.90^E-21 

5.002E-04 

2.895E-18 

7.919E-19 

2.000E«03 

9.381E-18 

8.t62E-07 

8.44SE-2S 

0. 

6.301E-20 

8.996E-04 

I.SlSE-17 

1.194E-17 

2.100E«03 

3.178E-17 

2.210E-06 

1.S27E-23 

0. 

7.290E-19 

1.528E-03 

1.335E-U 

9.923E-17 

2.200E»03 

1.865E-U 

S.462E-06 

2.201E-22 

2.489E-87 

6.S02E-18 

2.468E-03 

8.487E-I6 

6.S40E-16 

2.300E»03 

9.369E-U 

1.247E-05 

2.S37E-21 

1.985 E-83 

4.780E-17 

3.818E-03 

4.614E-1S 

3.628E-IS 

2.900E»03 

4.123E-15 

2.8S7E-0S 

2.386E-20 

7.572E-80 

2.943E-U 

5.682E-03 

2.178E-14 

1.737E-14 

2.SO0E*03 

1.615E-14 

5.324E-0S 

3.87SE-19 

1.497E-76 

1.569E-15 

8.174E-03 

9.074E-14 

7.306E-14 

2.6UaE*03 

5.712E-14 

X.OlOE-04 

1.241E-18 

1.6SSE-73 

7.332E-1S 

1.140E-02 

3.382E-13 

2.740E-13 

2,T0QE»03 

1.843E-13 

1.825E-04 

7.353E-18 

1.090E-70 

3.049E-14 

1.S47E-02 

1.141E-12 

9.274E-13 

2.800E»03 

S.481E-13 

3.1S6E-04 

3.780E-I7 

4.S18E-68 

1.142E-13 

2.046E-02 

3.521E-12 

2.863E-12 

2.90aE»03 

l.SlSE-12 

S.246E-04 

X.73SE-16 

1.237E-65 

3.892E-13 

2.64SE-02 

1.002E-U 

8.136E-12 

3.000E«03 

3.918E-12 

8.413E~04 

7.187E-16 

2.332E-63 

1.2I8E-12 

3.346E-02 

2.6S2E-U 

2.144E-U 

J.100E»03 

9.544E-12 

I.306E-03 

2.714E-IS 

3.135E-61 

3.530E-12 

4.149E-02 

6.567E-11 

S.276E-11 

3.200E»03 

2.202E-11 

1.987E-03 

9.421E-15 

3.104E-S9 

9.S3SE-12 

S.UfOE-02 

I.S30E-10 

1.219E-10 

3.30dE*03 

4.834E-U 

2.882E-03 

3.029E-14 

2.326E-57 

2.41SE-U 

6.041E-a2 

3.371E-10 

2.660E-10 

3.400E»U3 

1.014F-10 

4.117E-03 
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7.6966-02 
6.8136-02 
6.0416-02 
5.2556-02 
4.74 8 6- 02 
4.2136-02 
3.7426-02 
3.326E-C2 
2.9606-02 
2.6376-02 
2.35 26-02 
2.1026-02 
1.(816-02 
t. 6856-02 
1.5' 26-02 
1.3506-02 
1.2256-02 
1.1056-02 

9.9836-03 
9.0356-03 
8.1916-03 
7.4376-03 
6.7636-03 
5.6166-03 


0 . 

0. J 

0 . 

0 . 

0. 

0. 

1.4366-94 

9.0626-80 

4.0766-70 

8.4226-63 

7.7896-57 

7.2856-52 

1.1726-47 

4.7256-44 

6. 3036-41 

3.42U-38 

8.8516-36 

1.2366-32 

1,0266-3 I 

5.4726-30 

1.9996-28 

5.263E-2T 

1 .04 26-25 

1. 6096-24 

i. 9935-23 

2.0326-22 

1.742 £-21 

1.2796-20 

8.152E-20 

4.59 66-19 

2.3076-18 

1.045E-17 

4.3026-17 

1.6256-16 

5.6696-16 

1.8396-13 

5. 5776-15 

1.5906-14 

4.2826-14 

1.0946-13 

2.8626-13 

6,1956-13 

1.3836-12 

2.9706-12 

6.1586-12 

1.2366-11 

2.4056-11 

4.5586-11 

8.4106-11 

l.5166-iO 

2.6742-10 

4.82’E-IO 

7.8»T£-10 

I. 3096-09 
2,1516-09 

J. <.8 36 -09 
5.5566-09 
8.78e£-09 
1.3716-08 
2.1176-08 
3.2376-08 
4.9036-08 
7.3636-08 
1.09TE-0T 

1,6206-07 
2.3756-07 
3.4576-07 
4.9966-07 
7.1696-07 
1. 0216-06 
1.4466-06 
2.0326-06 
2.8376-06 
3.9346-06 
5.4196-06 
7.4136-06 
1.0076-05 
1.3596-05 
1.8216-05 
2.4246-05 

4.2016-05 
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Continue! 


T 

6“ 

0 

0* 

0** 

0- 

02 

02* 

02- 

(.400E«0S 

1.9736-04 

4.7516-01 

5.1626-05 

3.5636-21 

6.5146-05 

1.8146-02 

3.1556-05 

4.0726-06 

•.Moe*as 

2.5956-04 

4.8126-01 

6.5326-05 

1.1226-20 

7.7856-05 

1.5656-02 

3.2216-05 

4.2346-06 

a.eooE*oi 

1.3886-04 

4.8736-01 

8.1516-05 

3.3276-20 

9.2656-0« 

1.3806-02 

3.2756-05 

4.4146-06 

e.oooE^o) 

4.3906-04 

4.93S:-01 

1.0056-04 

9.3516-20 

1.0986-04 

1.1016-02 

3.3226-05 

4.6146-06 

9.a0OE*0) 

5.6456-04 

5.0026-01 

1.2276-04 

2.5046-19 

1.2976-04 

l.OSlE-02 

3.3696-05 

4.8366-06 

e.aooE*oi 

7.1996-04 

5.0756-01 

1.4856-04 

6.4246-19 

1.5256-04 

9.3536-03 

3.4216-05 

5.0796-06 

«.«0OE»03 

9.1006-04 

5.1546-01 

1.7886-04 

1.5876-18 

1.7836-04 

8.3916-03 

3.4846-05 

5.3416-06 

9.M0E*03 

1.1396-03 

5.2396-01 

2.1416- 04 

3.7896-18 

2.0746-04 

7.5856-03 

3.5616-05 

5.6186-06 

1.000E»04 

1.4136-03 

5.3306-01 

2.5546-04 

8.7846-18 

2.3966-04 

6.9046-03 

3.6546-05 

5.9036-06 

l.020E«04 

1.7356-03 

5.4266-01 

3.0376-04 

1.9826- 17 

2.7496-04 

6.3216-03 

3.7656-05 

6.1906-06 

1.040E»04 

2.1106-03 

5.5236-01 

3.6026-04 

4.3646- 17 

3.1306-04 

5.8 166-03 

3.8936-05 

6.4676-06 

1.060E*04 

2.5406-03 

5.6216-01 

4.2626-04 

9.3906-17 

3.5366-04 

5.3716-03 

4.0386-05 

6.7286-06 

1.0E0E404 

3.0296-03 

5.7176-01 

3.0296-04 

1.9786-16 

3.9636-04 

4.9746-03 

4.1986-05 

6.9636-06 

1.100E*04 

3.5816-01 

5.8096-01 

5.9186-04 

4.0BCE-16 

4.4056-04 

4.6156-03 

4.3706-05 

7.1666-06 

t.l20E*04 

4.1976-03 

5.8956-01 

6.9446-04 

8.2526-16 

4.8596-04 

4.2886-03 

4.55V6-05 

7.3316-06 

t.l4UE*04 

4.8796-03 

5.9736-01 

8.;23E-04 

1.6376-15 

5.3186-04 

3.9866-03 

4.7466-05 

'.4566-06 

l.t60E404 

5.6316-01 

6.0446-01 

9.4706-04 

3.1886-15 

5.r«0b-04 

3.7076-03 

4.9456 - 05 

7. *396-06 

l.U0E«04 

6.4556-OZ 

6.1076-01 

1.1006-03 

6.0956-15 

6.2406-04 

3.4496-03 

9.1506-05 

4.58U-C6 

1.200E*04 

7.1536-03 

6.1626-01 

1.2 746-03 

1.1456-14 

6.6946-04 

3.2086-03 

5.3546- 

.5856-06 

1.220E*i)4 

8.3276-03 

6.2086-01 

1.4716-03 

2.1136-14 

7.1416-04 

2.9856-03 

5.5696 

.5546-06 

l.240E«04 

9.1816-03 

6.2476-01 

1.6916-03 

3.8356-14 

7.5796-04 

2.7786-03 

5.7826 

.4926-06 

l.260E»04 

1.0526-02 

6.2806-01 

1.9 386-03 

6.8486-14 

8.0066-04 

2.'386E-03 

5.9 .'*.6 

-.4046-06 

:.2S0E«04 

1.1736-02 

6.3056-01 

2.2146-03 

1.2046-13 

8.4216-04 

2.4086-03 

«.21U- 

7936-06 

1.3a0E»04 

1.3046-02 

6.3256-01 

2.5206-03 

2.0836-13 

8.8246-04 

2.2436-03 

6.4266-t 

646-06 

l.320E»04 

1.4446-02 

6.3406-01 

2.8606-03 

3.5526-13 

9.2136-04 

2.0006-03 

6.6416-05 

7.0206-06 

1.340E*04 

1.5926-02 

6.3496-01 

3.2 356-03 

5.9696-13 

9.5906-04 

1.9496-03 

6.8566-05 

6.8646-06 

1. 360E«04 

1.7506-02 

6.3556-01 

3.6486-03 

9.8956-13 

9.9526-04 

1.8196-03 

7.0716-05 

6.6996-06 

1.3a0E»04 

’.9186-02 

6.3566-01 

4.1016-03 

1.6186-12 

1.0306-03 

1.6996-03 

7.2856-05 

6.5276-06 

1.400E»04 

2.0966-02 

6.3556-01 

4.5986-03 

2.6136-12 

1.0646-03 

1.5886-03 

7.4936-05 

6.3516-06 

1.4206*04 

2.2846-02 

6.3496-01 

5.1406-03 

4.1666-12 

1.0966-03 

1.4056-03 

7.7106-05 

6.1716-06 

1.440E*04 

2.4826-02 

6.3416-01 

5.7316-03 

6.5646-12 

1.1266-03 

1.3906-03 

7.9206-05 

5.9906-06 

1.4606*04 

2.6916-02 

6.3316-01 

6.3726-03 

1.0226-11 

1.1566-03 

1.3826-03 

8.1296-05 

5.8076-06 

1.4806*04 

2.9106-02 

6.3176-01 

7.0686-03 

1.5746-11 

1.1836-03 

1.2206-03 

8.3356-05 

5.6256-06 

1.5006*04 

3.1416-02 

6.3026-01 

7.8216-03 

2.3996-11 

1.2106-03 

1.1446-03 

8.5396-05 

5.4436-06 

1.5206*04 

3.3826-02 

6.2846-01 

8.6 326-03 

3.6176-11 

1.2346-03 

1.0746-03 

8 .* -6-05 

5.2636-06 

1.5406*04 

3.6346-02 

6.2646-01 

9.5076-03 

5.4006-11 

1.2586-03 

1.0096-03 

8.93*6 05 

5.0856-06 

1.5606*04 

3.8976-02 

6.2426-01 

1.0456-02 

7.9856-11 

1.2796-03 

9.4.796-04 

9.1346-05 

4.9096-06 

1.5806*04 

4.1716-02 

6.2186-01 

1.1456 -02 

1.1706-10 

1.3006-03 

8.9126-04 

9.3266-05 

4.7356-06 

1.6006*04 

4.4576-02 

6.1926-01 

1.2536-02 

1.6986-10 

1.3186-03 

8.3846-04 

9.5126-05 

4.5646-06 

1.6206*04 

4.7516-02 

6.1646-01 

1.3686-02 

2.4456-10 

1.3356-03 

7.0916-04 

9.6946-05 

4.3966-06 

1.6406*04 

5.0616-02 

6.13*6-01 

1.4916-02 

3.4896-10 

1.3516-03 

7.4296-04 

9.8716-05 

4.2316-06 

1.6606*04 

5.3806-02 

6.1026-01 

1.6216-02 

4.9416-10 

1.3656-03 

6.9086-04 

1. 00*6-04 

4.0696-06 

1.6806*04 

5.7106-02 

6.06SE-01 

1.7606-02 

6.9416-10 

1.3776'03 

6.5036-04 

i. 0216-04 

3.9116-06 

1.7006*04 

6.0516-02 

6.0336-01 

1.9076-02 

9.6786-10 

1.3376-03 

6.2146-04 

1.0366-04 

3.7556-06 

1.7206*04 

6.4036-02 

5.9966-01 

2.0626-02 

1.3406-09 

1.3966-03 

5.8586-04 

1.0526-04 

3.6036-06 

1.7406*04 

6.7656-02 

5.9576-01 

2.2276-02 

1.8416-09 

1.40*6-03 

5.5236-04 

1.0666-04 

3.4556-06 

1.7606*04 

7.1386-02 

5.9166-01 

2.4006-02 

2.5*36-09 

1.4096-03 

5.2086-04 

1.0796-04 

3.31,6-06 

1.7806*04 

7.5226-02 

5. 8746-01 

2.5826-02 

3.4086-09 

1.4136-03 

4.9126-04 

1.092--04 

3.1696-06 

1.8006*04 

7.9166-07 

5.8306-01 

2.7736-02 

4.5926-09 

1.4166-03 

4.6326-04 

1.1046-04 

3.0316-06 

1.8206*04 

8.3206-02 

5.7846-01 

2.9746-02 

6.1496-09 

1.41 <6-03 

4.3696-04 

1.1156-04 

2.8976-06 

1.8406*04 

8.7316-02 

5.7376-01 

3^1856-02 

8.1846-09 

1.4166-03 

4.1296-04 

1.1246-04 

2.7666-06 

1.8606*04 

9.1566-02 

5.6876-01 

3.4056-02 

1.0836-08 

1.4146-03 

3.8866-04 

1.1336-04 

2.639t-06 

1.8806 * 04 

9.5896-02 

5.6376-01 

3.6346-02 

1.4256-08 

1.4106-03 

3.6646-04 

1.1416-04 

2.5166-06 

1.9006*04 

1.0016-01 

5.5846-01 

3.8746 -02 

1.8646-08 

1.4C 56-03 

3.4546-04 

1.1476-04 

2.3966-06 

1.9206 * 04 

1.0486-01 

5.5306-01 

4.1236-02 

2.4256-08 

1.3986-03 

3.2566-04 

1.1536-04 

2.2806-06 

1.9406*04 

1.0946-01 

5.4746-01 

4.3816-02 

3.1406-08 

1.3906-03 

3.0696-04 

1.15’E-04 

2.16I1 96 

1.9606*04 

1.1416-01 

5.4176-01 

4.6506-02 

4.0446-08 

1.3806-03 

2.8016-04 

1.1606-04 

2.0586-06 

1.9807*04 

1.1886-01 

5.3586-01 

4.9286-02 

5.1836-08 

1.3696-03 

2.7236-04 

1.1626-04 

1.9536-06 

2.0006*04 

1.2366-01 

5.2986-01 

5.2156-02 

6.6126-08 

1.3576-03 

2.5646-04 

1.1426-04 

1.8516-06 

2.0206*04 

1.2856-01 

5.2J7E-01 

5.5126-02 

8.3946-08 

1.3446-03 

2.4136-04 

1.1626-04 

1.7536-06 

2.0406*04 

1.3356-01 

5.1746-01 

5.8176-02 

1.0616-07 

1.3296-03 

2.2716-04 

1.1606-04 

1. 6596-06 

2.0606*04 

1.3856-01 

5.1096-01 

6.1326-02 

1.3356-07 

1.3136-03 

2.1361-04 

1.1566-04 

1.5686-06 

2.0806*04 

1.4366-01 

5.0446-01 

6.4566-02 

1.6726-07 

1.2966-03 

2.0886-04 

1.1526-04 

1.4806-06 

2.1006*04 

1.4876-01 

4.9776-01 

6.7876-02 

2.0866-07 

1.2786-03 

1.8876-04 

1.1466-04 

1.3966-06 

2.1206*04 

1.5396-01 

4.9096-01 

7.1276-02 

2.5926-07 

1.2596-03 

1.7726-04 

1.1396-04 

1.3166-06 

2.1406*04 

1.5916-01 

4.8406-01 

7.4756-02 

3.2076-07 

1.2396-03 

1.6646-04 

1.4316-04 

1.2386-06 

2.1606*04 

1.6446-01 

4.7706-01 

7.8316-02 

3.9536*07 

1.2196-03 

1.5616-04 

1.1226-04 

1.1646-06 

2.1806*04 

1.6976-01 

4.6996-01 

8.1936-02 

4.8556-07 

1.1976-03 

1.4646-04 

1.1126-04 

1.0946-06 

2.2006*04 

1.7506-01 

4.6276-01 

8.5636-02 

5.9406-07 

1.1756-03 

1.3726-04 

1.1006-04 

1.0266-06 

2.2206*04 

1.8046-01 

4.5546-01 

8.9386-02 

7.2416-07 

1. .526-03 

1.2856-04 

1.0876-04 

9.6176-07 

2.2406*04 

1.8586-01 

4.4806-01 

9.3206-02 

8.7966-07 

1.1286-03 

1.2036-04 

1.0746-04 

9.0046-07 

2.2606*04 

1.9126-01 

4.4066-01 

9.7076-02 

1.0656-06 

1.1046-03 

1.1256-04 

1.0596-04 

8.4216-07 

2.2806*04 

1.9666-01 

4.3316-01 

I.OlOE-01 

1.2856-06 

1.0796-03 

1.0526-04 

1.0436-04 

7.8686-07 

2.3006*04 

2.0206-01 

4.2566-01 

1.0506-01 

1.5456-06 

1. 0546-03 

9.8326-05 

1.0276-04 

7.3436-07 

2.3206*04 

2.0756-01 

4.1806-01 

1.0906-01 

1.8526-06 

1.0296-03 

9.1016-05 

l.OlOE-04 

6.8456-07 

2.3406*04 

2.1296-01 

4.1046-01 

1.1306-01 

2.2136-06 

1.0036-03 

8.5696-05 

9.9156-05 

6.3*56-07 

2.3606*04 

2.1836-01 

4.0276-01 

1.1716-01 

2.6376-06 

9.7726-04 

7.9026-05 

9.7276-05 

5.9316-07 

2.3806*04 

2.2376-01 

3.9516-01 

1.2126-01 

3.1336-06 

9.5126-04 

7.4496-05 

9.5326-05 

5.5126-07 

2.4006*04 

2.2916-01 

3.8746-01 

1.2536-01 

3.7106-06 

9.2506-04 

6.9886-05 

9.3326-05 

5.1176-07 

2.4206*04 

2.3456-01 

3.7976-01 

1.2946-01 

4.3826-06 

8.9886-04 

6.4596-05 

9.1266-05 

4.7456-07 

2.4406*04 

2.3996-01 

3.7216-01 

1.3356-01 

5.1626-06 

8.7266-04 

6.0086-05 

8.9166-05 

4.3966-07 

2.4606*04 

2.4526-01 

3.6446-01 

1.3776-01 

6.0636-06 

8.4656-04 

5.5866-05 

8.7026-05 

4.0696-07 

2.4806*04 

2.5056-01 

3.5686-01 

1.4186-01 

7.1046-06 

8.2056-04 

5.1006-05 

8.4856 - 05 

3.7626-07 

2.5006*04 

2.5576-01 

3.4926-01 

1.4606-01 

8.3016-06 

7.9466-04 

4.8196-05 

8.2656-05 

3.4756-07 
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Table II. ’ Continued. 


c 



C- 

CO 

CO* 

C0< 

C2 

7 

9.S93E-03 

3.6776-05 

5.2176-16 

9.1906-07 

9.9196-01 

1.9756-09 

9.6336-03 

7.0716-05 

8.9006*03 

1.39$:*02 

6.0136-03 

1. 3066-15 

1.5376-06 

9. 8996-01 

1.8596-09 

3.9316-03 

1.1596-09 

8.6006*03 

1.88<E-02 

9.5316-05 

9.0896-15 

2.5216-06 

9.7596-01 

2.2886-09 

3.3076-03 

1.8296-09 

8.6006*03 

2. 5396-02 

1.9666-09 

1.0996-19 

9.0326 -06 

9.6986-01 

2.7726-09 

2.7886-03 

2.7886-09 

9.0006*03 

3.9056-02 

2.1896-09 

2.5986-19 

6.2806-06 

9.5106-01 

3.3016-09 

2.1596-03 

9.1126-09 

9.2006*03 

9.9336-02 

3.1775-09 

5.8886-19 

9.5126-06 

9.39 56-01 

3.8656-09 

1.9876-03 

5.8966-09 

9.9006*03 

3.6936-02 

9.9886-09 

1.2996-13 

1.9006-05 

9.1516-01 

9.9526- 09 

1.6796-03 

8.0036-09 

9.6006*03 

7.0266-02 

6.1796-09 

2.7936-13 

2.0026-05 

3.9316-01 

5.0996-09 

1.9086-03 

1.0556-03 

9.8006*03 

8.5586-02 

8.3036-09 

5.5706-13 

2. 7796-05 

3.6866-01 

5.6926-09 

1.1796-03 

1.3396-03 

1.0006*09 

1.0216-01 

1.0916-03 

1.0915-12 

3 798' -05 

3.9236-01 

6.2166-09 

9.8776-09 

1.6386-02 

1.0206*09 

1.1736-Ot 

1.9036-03 

2.0656-12 

9.9156-05 

3.1986-01 

6. 7606 -0* 

8. wjE-09 

1.9366-03 

1.0901 09 

1.3686-01 

1.7706-03 

3.7936-12 

6.2776-05 

2.8696-01 

7.2616-09 

6.7296-09 

2.2156-03 

1.0606*09 

1.5926-01 

2.1936-03 

6.7756-12 

7.8186-05 

2.S9IE-01 

7.7106-09 

5.5206-09 

2.9586-03 

1.0806*09 

1.7l'6-01 

2.678E-33 
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2. 1002*03 

5.7752-09 

2.5022 32 

3.7932-11 

1.0222-25 

6.3712-09 

1.2632-01 

3.797E-0( 

2.6502-0* 

2.2002*03 

9.3692-09 

3.1912-02 

7.6672-11 

1. 2702-22 

1.0((E-0S 

1.5572-01 

5.932E-0( 

2.0326-00 

2.3002* 

1.2(6E-0( 

3.0(02-02 

1.29(2-10 

1.0332-23 

1.(012-00 

1.6202-01 

9.0302-00 

5.9*32-08 

2.2002*03 

2.3052-00 

2.67(2-02 

2.0332-10 

2.03(2-22 

2.9002-00 

1.7122-01 

1.321E-0T 

(.5(*E-0( 

2.5002*03 

3.505E-0( 

5.5622-02 

5.2012-10 

2.03(2-21 

2.5276-08 

1.7716-01 

1.9272-07 

1.20*2-07 

2.2002*0* 

5.2302-00 

6.5262-02 

9.2852-10 

1.(222-20 

6.9S2E-0( 

1.(172-01 

2.7286-07 

1.6522-07 

2.2002*03 

7.2652-00 

7.6212-02 

1.6152-09 

1.5212-39 

1.01(2-07 

1.8292-01 

3. (522-07 

2.21(2-07 

2.0002*03 

1.1022-07 

(.7(72-02 

2.7222-09 

1.1292-30 

1.5166-07 

1. (6(2-01 

5.2722-07 

2.9122-07 

2.9002*03 

1.5262-07 

1.0022-01 

2.5292-09 

(.0032-30 

2.1602-07 

1.(922-01 

7.0(22-07 

3.7522-07 

5.0002*03 

2.10(2-07 

1.1372-01 

7.3(72-09 

5.1612-37 

3.0212-07 

1.0*62-01 

9.1572-07 

2.7212-07 

5.1002*03 

3.0122-07 

1.2772-01 

1.176E-0( 

3.0962-36 

2.1(56-07 

1.(272-01 

1.2172-02 

5.0(62-07 

5.2002*03 

2.0922-07 

1.2222-01 

l.(35E-0( 

1.7352-35 

5.6596-07 

1.(172-01 

1.5602-06 

7.1(52-07 

5.3002*03 

5.2962-07 

1.5762-01 

2.812E-0( 

9.1212-35 

7.5256-07 

1.7722-01 

1.9722-06 

(.6322-07 

5.2002*03 

7.2(62-07 

1.7322-01 

2.2212-00 

2.5112-32 

9.0S1E-OT 

1.7272-01 

2.2592-06 

1.0226-06 

5.2002*03 

9.5522-07 

1.(912-01 

6.2902-00 

2.1062-33 

1.2716-06 

1.6712-01 

3.02(2-06 

1.1922-06 

5.2006*03 

1.2392-06 

2.0522-01 

9.1(6E-0( 

9.3122-33 

1.6166-06 

1.60(2-01 

3.6356-06 

1.3722-06 

5.7002*03 

1.5912-06 

2.2132-01 

1.3222-07 

3.9092-32 

2.02(6-06 

1.5202-01 

2.2332-06 

1.5602-06 

5. (002*03 

2.0222-06 

2.1732-01 

1.8762-07 

J. 5612-31 

2.5122-06 

1.2602-01 

5.2722-06 

1.7522-06 

5.9002*03 

2.5532-06 

2.5322-01 

2.6262-07 

5.9502-31 

3.0016-06 

t.1922-01 

6.2092-06 

1.9272-06 

2.0002*03 

3.1932-06 

2.6ME-01 

3.6302-07 

2.1672-30 

3.7326-06 

l.3;(E-oi 

T.236E-06 

2.1202-06 

2.1002*03 

3.9632-06 

2.(202-01 

2.9552-07 

7.5612-30 

2.2(16-06 

1.2212-01 

(.3522-06 

2.3312-06 

2.2002*03 

2.(052-06 

2.9072-01 

6.6(22-07 

2.5306-29 

5.3266-06 

1.1*52-01 

9.5292-06 

2.5162-0* 

2.3002*03 

5.9(22-06 

3. 1292-01 

(.9112-01 

(.1372-29 

*.2772-06 

1.0902-01 

1.0(22-05 

2.6922-06 

3.2002*03 

7.2(12-06 

3.2622-01 

1.1752-06 

2.SUE-2( 

7.3196-06 

l.OlTE-01 

1.2162-05 

2.(*2E-0« 

2.5002*03 

(.0122-06 

3.3932-01 

l.S33E-0( 

T.509E-2( 

*.51*2-06 

9.2*26-02 

1.3522-05 

3.0222-0* 

2.2002*03 

1.0622-05 

3.5152-01 

1.97(2-06 

2. 1602-27 

9.0226-06 

■.7**E-02 

1.2976-05 

3.1756-06 

2.7002*03 

1.2732-05 

3.6302-01 

2.5282-06 

6.0066-27 

1.1262-05 

*.1202-02 

1. 6222-05 

3.3162-0* 

2.(002*03 

1.5202-05 

3.73(2-01 

3.19(2-06 

1.6152-26 

1.2032-35 

7. 5202-02 

1.7(72-05 

3.22TE-06 

6.9002*03 

1. (0(2-05 

3.0392-01 

2.0092-06 

2.2022-26 

1.2566-05 

6.9522-02 

1.9122-05 

3.5*92-06 

7.0002*03 

2.1232-05 

3.937^-0; 

2.9792-3* 

1.061 6-25 

1.6222-05 

*.2112-02 

2.0752-05 

3.6(32-06 

7.1002*03 

2.5322-05 

2.0192-01 

6.1(02-06 

2.6002-25 

1.(502-05 

5.9102-02 

2.2122-05 

3.7902-0* 

7.2002*03 

2.9(32-05 

2.1002-01 

7.2(22-06 

6.10(2-25 

2.0726-05 

5.2232-02 

2.3292-05 

3.*90E-06 

7.3002*03 

3.5052-05 

2.1722-01 

9.0632-06 

k.2332-22 

2.3102-05 

5.0112-02 

2.27(2-05 

3.9*32-0* 

7.2002*03 

2.1072-05 

2.2222-01 

1.0(92-05 

3.2302-22 

2.9036-05 

2.2122-02 

2.6002-05 

2.07*2-0* 

7.5002*03 

2.0032-05 

2.3052-01 

1.2992-05 

7 ’2-22 

2.0716-05 

2.2622-02 

2.7156-05 

2.1*32-0* 

7.6002*03 

5.60H-05 

2.3622-01 

1.5392-05 

1 2-23 

3.1(32-09 

3.9092-02 

2.(21E-OS 

2.22*2-0* 

7.7002*03 

6.5222-05 

2.2172-01 

1.(112-05 

3.1(72-23 

3.5222-09 

3.2002-02 

2.9222-05 

2.3302-0* 

7. (002*03 

7.5772-05 

2.2672-01 

2.1102-05 

6.5252-23 

3.(902-05 

3.11*2-02 

3.0122-05 

2.2126-0* 

7.9002*03 

0.7(52-05 

2.5132-01 

2.2622-05 

1.3072-22 

2.2072-09 

3.0*06-02 

1.0902-05 

2.2922-0* 

(.0002*03 

1.0172-02 

2.55*!E-01 

2.025C-0S 

2.5662-22 

2.71(2-05 

2.*22E-02 

1.1722-05 

2.57*6-0* 

(.2002*03 

1.3522-02 

2.6332-01 

3.7222-05 

9. 3222-22 

5.60(2-05 

2.2122-02 

3.3022-05 

2.T25E-0* 
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c 

C* 

C»* 

C- 

CO 

C04 

C02 

C2 

T 

0. 

0. 

0. 

0. 

0. 

u. 

1.0036400 

3. 

1.030E»02 

0. 

0. 

0. 

0. 

2.364E-66 

0. 

1.0006400 

0. 

2. 0006402 

Q. 

0. 

0. 

0. 

9.3T0E-42 

5.9436-82 

1.0006400 

0. 

3.0009402 

0. 

3. 

0. 

0. 

1.9526-24 

2.0436-61 

1.0006400 

0. 

4.0006402 

0. 

0. 

0. ■ 

0. 

5.102E-22 

5.tliE-49 

1.0006400 

0. 

5.0006402 

S.T20E-82 

6.020E-83 

0. 

0. 

4.4846-17 

4.1446-41 

1.000E400 

0. 

6.0006402 

P.133E-68 

S.0S8E-70 

0. 

0. 

1.5446-13 

7.5416-55 

1.0006400 

1.2636-94 

7.0306402 

6.268E-!8 

9.288E-61 

0. 

0. 

5.3846-11 

4.7126-31 

1.000*400 

8.495t-«0 

8.0006402 

6.02TE-S1 

2.009F-SS 

0. 

0. 

1.7246-04 

5.4646-24 

1.0006400 

3.8626-70 

9.000E402 

1.858£-«S 

I.438E-SI 

0. 

2.6676-90 

2.1846-08 

7.9236-28 

1.0006400 

7.99SE-63 

1.0006433 

3.630E-41 

2.017E-48 

0. 

4. 5496 -80 

1.7146-07 

6.3456-27 

1.0006400 

7.3996-57 

1.1006405 

1.8/5E-37 

8.377E-44 

0. 

1.529E-71 

9.5136-07 

3.5846-26 

1.0006400 

*■.■436-52 

1.2006403 

2. llSE-3« 

1.383i-43 

0. 

2.508E-64 

4.0476-06 

1.5526-25 

1.000*400 

1.1136-41 

1.3006403 

9.8«8E>32 

l.lOiE-41 

0. 

3.829E-58 

1.3976-05 

5.4506-25 

1.0006400 

4.4896-44 

1.4036403 

l.^TE-2<» 

4.942E-40 

2.5646-95 

8.753E-53 

•..083E-05 

1.6206-24 

9.4446-01 

5.9886-41 

1.5006403 

2.027E-27 

1.373E-38 

1.0916-91 

4.276E-48 

1.04 26 -04 

4.2026-24 

9.9986-01 

3.2496-38 

1.6006403 

1.223E-25 

2.60bE-37 

1.7456-88 

5.861E-44 

2.3786-04 

4.7486-24 

4.4466-01 

8. *086-3* 

1.7006403 

4.b8 3E-2V 

3«585E~3o 

1.250F-85 

2.7686-40 

4.944E-04 

2.0736-23 

9.9936-01 

1.1746-55 

1.8006403 

1.223E-22 

5.878E-35 

1.1056-82 

3.4206-37 

9.507E-04 

6.3826-23 

9.9866-01 

9.7426-52 

1.9006403 

2.334E-21 

2.966E-33 

8. 2126-79 

5.0996-35 

1.710E-03 

7.1366-22 

9.9746-01 

5.1986-30 

2.0006403 

3.28SE-20 

I.473E-31 

5.3356-75 

3.3046-33 

2. 9059-03 

4.0506-21 

9.4569-01 

1.8946-28 

2.1006403 

3.6T9E-19 

5.338C-30 

1.639F-71 

1.408E-31 

4.695E-03 

4.4636-20 

9.4306-01 

5.0006-27 

2.2006403 

3.3bOE-18 

1.42»E-28 

2.687E-68 

4.3046-30 

7. 26TE-03 

8. 1046-14 

4.8416-01 

9.4356-26 

2.3006403 

2.52«-lT 

2.9016-27 

2.325E-e6 

9.8686-29 

1.083E-02 

5.8146-18 

9.8376-01 

1.5246-24 

2.4006403 

1.622E-lb 

4.6455-24 

1.1766-62 

1.7586-27 

1.5546-02 

3.5546-17 

9.7646-01 

1.8946-23 

2.5006403 

9.027E-16 

5.999E-25 

2.689E-60 

2.5046-26 

2.178E-02 

1.8436-16 

9.6736-01 

1.9326-22 

2.6006403 

9.423E-13 

6.428E-24 

7.5786-58 

2.9266-25 

2.441E-02 

8.8876-16 

9. 5556-01 

1.6576-21 

2.7006403 

1.934E-14 

5. 8419-23 

1.0655-55 

2.862E-24 

3.425E-02 

3.7246-15 

9.4106-01 

1.21*6-20 

2.8006405 

7.630E-14 

4. 5306-22 

1. 3676-52 

2.387F.-23 

5.088E-02 

1.4156-14 

9.2346-01 

7.7706-20 

2.9006405 

2.845E-I3 

3.0856-21 

7.8746-52 

1.7246-22 

6.4586-02 

4.8986-14 

9.0286-01 

4.5766-19 

3.0006403 

9.081E-13 

1.5476-20 

4.40 79 - 53 

1.0946-21 

8.040E-02 

1. 5616-13 

8.7886-01 

2.1996-18 

3.1006403 

2.T85E-1J 

9.9266-20 

1.9146-48 

6.1676-21 

9.833E-02 

4.6I4E-I5 

8.5166-01 

4.9656-18 

3.2006403 

7.968E-12 

*.80‘76-19 

6.6616-47 

3.123E-20 

1.183E-01 

1.2676-12 

8.2136-01 

4.1086-17 

3.3006403 

2.140E-11 

2.12i:-10 

1.6 78=-45 

1.4336-19 

1.400E-01 

3. 2326-12 

7.8816-01 

1.55 36-16 

3.4006403 

5.424E-U 

8. 5 9 86-18 

4.2656-44 

6.011E-19 

1.634E-01 

8.0596-12 

7.5236-01 

5.4246-16 

3.5006403 

1.334E-10 

3.2239-17 

b. 5606-43 

2.321E-18 

1.881E-01 

1.8686-11 

7.1436-01 

1.7616-15 

3.6006403 

2.983E-10 

1.125E-16 

1.43'4€-41 

8.304E-18 

2. 1376-01 

4.1216-11 

6.7476-01 

5.3496-15 

3.7006403 

6.324£-ia 

3.675E-16 

2.0696-40 

2.769E-17 

2.400E-01 

8.6846-11 

6.3386-01 

1.5276-14 

3.8006403 

1.369E-09 

1.130E-1: 

2.6086-39 

8.655E-17 

2.C64E-01 

1.7576-10 

5.9236-01 

4.1176-14 

3.9006403 

2.76SE-09 

3.285E-15 

2.3996-38 

2.547E-16 

2.927E-01 

3.417E-1C 

5.5076-01 

1.0556-15 

4.0006403 

5.388E-09 

9.0676-15 

2.8755-37 

T.089E-16 

3. 1846-0 1 

6.4126-10 

5.0456-01 

2.5676-13 

4.1006403 

1.016E-03 

2.38*6-14 

2. 5616-36 

1.8736-15 

3.432E-01 

1. 1646-09 

4.6426-01 

5.9786-15 

4.2006403 

1.8S8E-08 

6.007E-14 

2.06 3E-35 

4.717E-15 

3. 6696-01 

2.0496-09 

4. 3026-01 

1.3366-12 

4.3006403 

3.303E-0G 

1.4516-12 

1.519E-34 

1.1366-14 

3.8426-01 

3.5076-09 

3.4286-01 

2.8726-12 

4.400E403 

5.719E-08 

3.3766-13 

1.026E-33 

2.6226-14 

4. 0446 -01 

5.8446-09 

3.5736-01 

5. 9606-12 

4.5006403 

9.6»SE-0S 

7.581E-12 

6.3976-33 

5.824E-14 

4.2896-01 

9.5066-09 

3.2396-01 

1.1976-11 

4.6006403 

1.597E-07 

1.6476-12 

3.7046-32 

1.2476-13 

4. 4616-01 

1.5126-08 

2.9276-01 

2.3316-11 

4.7006403 

2.584F-07 

3.472E-12 

2.0016-31 

2.5826-13 

4.6156-01 

2.3546-08 

2.6386-01 

4.4146-1! 

4. 8006403 

4.100E-07 

7.U3F-12 

1.0146-30 

5.1786-13 

4.7516-01 

3.5966-08 

2.3716-01 

8.1476-11 

4.9006403 

6. 390E-07 

1.423E-11 

4.8349-30 

1.0086-12 

4.8706-01 

5.3956-08 

2.1276-01 

1.4686-10 

5. 00 06403 

9.793E-07 

2.7656-11 

2.1786-29 

1.9096-12 

4.9726-01 

7. 9606-08 

1.9046-01 

2.5876-10 

5. 1006403 

I.478E-06 

5.2626-11 

9.2076-29 

3.5236-12 

5.0586-01 

1.1566-07 

1. 7016-01 

4.4696-10 

5.2006403 

2.197E-06 

9.8016-11 

3. T84E-28 

0.346E-12 

5.1246-01 

1.6566-07 

1.3186-01 

7.5746-10 

5.3006403 

3. 323E-06 

1.7896-13 

1.4*86-27 

1.1186-11 

5. 1879-01 

2.3396-07 

1.3546-01 

1.2626-09 

5.4006403 

4.&70E-06 

3.2146-10 

5.44bC-27 

1.927E-11 

5.2336-01 

2.2636-07 

1.20 56-01 

2.0696-09 

5.5006403 

6.688E-0& 

5.665E-10 

1.9386-26 

3.257E-1I 

5. 2676-01 

4.4996-07 

1.0736-01 

3.3426-09 

5.6006403 

9.473E-06 

9.8156-10 

0.6316-26 

5. 4046-11 

5.2936-01 

6-1356-07 

9.5426-02 

5.3276-09 

5.7006403 

1.320E-O3 

1. 6746-09 

2.1846-25 

8. 8156-11 

5.3106-01 

..2796-07 

8.4856-02 

8.3836-09 

5.S00E403 

1.843E-05 

2.8136-09 

6.9436-25 

1.41SE-10 

5.3196-01 

1.1066-06 

7. 5436-02 

1.3U4E-08 

5.9006403 

2.539E-05 

4.4596-09 

2. 1336-24 

2.2376-10 

5.3236-01 

1.4646-06 

6.7076-02 

2.0076-08 

6.0006403 

3.446E-05 

7.615E-09 

6.338E-24 

3.4816-10 

5.3226-01 

1.9216-06 

5.9646-02 

3.0576-08 

6.1006403 

4.693E-03 

1.223E-38 

1.825E-23 

5.3476-10 

5.31TE-01 

2.496E-06 

5.3056-02 

4.6126-08 

6.2006403 

6.3i>8E-03 

1.9576-38 

5.0996-23 

8.1616-10 

5.3086-01 

3.2226-06 

4.7226-02 

6.8986-08 

6.3006403 

8.420E-OS 

3.0806*04 

1.383E-22 

1.2276-09 

5.2976-01 

4.1236-06 

4.2066-02 

1.3236-07 

6.4006403 

I.116E-04 

4.7896-08 

3.6466-22 

1.8256-09 

5.2846-01 

5.2356-06 

3.7496 - 02 

1.5056-07 

6.5006403 

1.470E-04 

7.362E-08 

9,348E-22 

2.6886-09 

5.2706-01 

6.5466-06 

3.3456-02 

2.1986-07 

6.6006403 

1.925E-04 

1.1I9E-37 

2.3336-21 

3.9246-09 

5.2SSE-0I 

8.2506-06 

2.9876-02 

3. 1856-07 

6.7006403 

2.E04E-04 

1.683E-07 

5.6736-21 

5.6786-09 

5.2346-01 

1.0246-05 

2.6716-02 

4.5846-07 

6.8006403 

3.240E-04 

2.503E-07 

1.344E-20 

8.1506-09 

5.2236-01 

1.2636-05 

2.3926-02 

6.5516-07 

6.9006403 

4.149E-04 

•3.483E-07 

3.107E-20 

1.1616-08 

5.2076-01 

1.5476-05 

2.1446-02 

9.2996-07 

7.0006403 

S.334E-04 

5.3649-07 

T.OllE-20 

1.6426-08 

5.1916-01 

1.8826-05 

1.9256-02 

1.3116-06 

7.1006403 

6.789E-04 

7.732E-07 

1.5456-19 

2.3066-08 

5,1756-01 

2.2746-05 

1.7316-02 

1.83 76-06 

7.2006403 

8.596E-04 

1.1046-06 

3.327E-19 

3.2176-08 

5.1546-01 

2.7306-05 

1.559E-02 

2.5566-06 

7.3006403 

1.083E-03 

1.5*06-06 

7.0086-19 

4.4596-08 

5. 1446-01 

3.2576-05 

1.4066-02 

3.5336-06 

7.4006403 

1.357E-03 

2.1836-06 

1.4446-18 

6.1426-08 

5.126E-01 

3.8636-05 

1.2706-02 

4.8536-06 

7.5006403 

1.693E'03 

3.028E-06 

2.9156-18 

8.4106-08 

5.1126-01 

4.5556-05 

1.1496-02 

6.6226-06 

7.6006403 

2. lClE-03 

4.1606-06 

5.7656-18 

1.1456-07 

5.0456-01 

5.5396-05 

1.0416-02 

8.9776-06 

7.7006403 

2.394E-03 

S.666E-06 

1.1186- IT 

1.5496-0? 

5.0786-01 

6.2256-05 

9.4516-03 

1.2096-05 

7.8006403 

3.189E-03 

7.650E-O6 

2.1276-17 

2.0836-07 

5.0616-01 

7.2186-05 

8.5916-03 

1.6176-05 

7.9006403 

3.900E-03 

1.0246-05 

3.9726-17 

2. 7846-07 

5.0426-01 

8.3266-05 

7.8216-03 

2.1496-05 

8.0006403 

S.752E-03 

1.7896-05 

1.3146-16 

4.9006-07 

4.9446-01 

t.091E-0> 

6.5086-03 

3.7196-05 

8.2006403 
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TAle II.- Continued. 


T 

E- 

0 

04 

0»* 

O- 

02 

024 

02- 


•.400E*03 

1.T89E-04 

4.702E-01 

4.829E-0S 

3.191 E-21 

4.821E-09 

2.0738-02 

3.4088-09 

4.9238-04 


a.«00E»03 

2.348E-04 

8.T66E-01 

8.128E-0S 

9.949E-21 

8.140E-09 

1.7.91E-02 

3.4928-09 

9.1148-04 


•.M0E*03 

3.060E-M 

«.828E-ai 

7.44SE-0S 

2.949 E-20 

9.473E-09 

1.998E-02 

3.9408-09 

9.3278-04 


«.OOOE*03 

3.9S8E-09 

4.891 E-01 

9.448E-0S 

8.374E-20 

1.149E-04 

1.344E-02 

3.4188-09 

5.9998-04 


«.200E»03 

S.082E-08 

4.4S«E-0t 

1.197E-04 

2.249E-19 

1.349E-04 

1.204E-02 

3.4748-09 

5.8148-04 


9.400E«03 

8.4T3E-98 

9.024E-01 

1.402E-04 

9.782 E-19 

1.984E-04 

1.0708-02 

3.7338-09 

4.0978-04 


9.403E»03 

8 . IT6E-M 

S.lOlE-01 

t.488E-04 

1.429E-18 

1.890E-04 

9.9028-03 

3.800E-09 

4.4008-04 


9.UOE*03 

I.024E-03 

S.183E-01 

2.02 U-04 

3.414E-18 

2.190E-04 

8.4418-03 

3.8808-09 

4.7238-04 


l.<MME»09 

1.2T0E-03 

S.270E>01 

2.409C-04 

T.904E-18 

2.483E-04 

7.8798-03 

3.9748-09 

7.0548-04 


l.ttOE^M 

1.980E-03 

S.i82E-31 

2.842E-04 

1.T80E-17 

2.890E-04 

7.2048-03 

4.0908-09 

7.3998-04 

! 

l.lKOEt'M 

1.899E-03 

9.438E-01 

3.390E-04 

3.9UE-17 

3.248E-04 

4.4298-03 

4.2238-09 

7.7348-04 


1.060E»04 

2.289E-03 

9.9S4E'0l 

4.009E-04 

8.393E-17 

3.474E-04 

4.U8E-03 

4.3748-09 

8.0978-04 


U0ME*09 

2.T38E-03 

9.8S0C-01 

4.T20E-04 

1.T42E-14 

4.124E-04 

9.4488-03 

4.9428-09 

8.3598-04 


1.100E»09 

3.23TE-03 

S.743E~01 

S,947E-04 

3.429E-14 

4.994E-04 

9.2438-03 

4.7248-09 

8.4198-04 


l.UOE»04 

3.801E-03 

S.831E-01 

4.901E-04 

7.911E-14 

9.078E-04 

4.899E-03 

4.9208-09 

8.8438-04 


1.190E*09 

4.42TE-03 

S.913E-01 

7.994E-04 

1.444E-19 

9.972E-04 

4.9978-03 

9.1248-09 

9.0218-04 


1. 160E»0« 

S.tiSE-03 

S.988E-01 

B.848E-04 

2.809E-19 

a.071E-04 

4.2498-03 

9.3408-09 

9.1528-04 

i 

1.1S0E*09 

9.8TTE-03 

8.0SSE-01 

1.027E-03 

9.397E-19 

4. 9708-04 

3.9998-03 

9.5418-09 

9.2348-04 

1 

i.»ec:*09 

6.70SE-03 

6.U4E-01 

1.189E-03 

1.004E-14 

7.047E-O4 

3.4848-03 

9.T848-05 

9.2708-04 

1 

l.220E*09 

7.60SE-03 

1.186E~01 

1.371E-03 

1.849E-14 

7.994E-04 

3.4398-03 

4.0198-09 

9.2428-04 


1.290E»04 

8.S78E-03 

6.ZI0E-01 

1.574E-03 

3.349E-14 

8.038E-04 

3.2028-03 

4.2478-09 

9.2148-04 

j 

l.UOE*«H 

9.629E-03 

6.247E-01 

1.80SE-03 

9.970E-14 

B.908E-04 

2.9858-03 

4.4818-09 

9.1328-04 

! 

1.2*0E»04 

1.076E-02 

6.277E-01 

2.041E-03 

1.047E-13 

8.947E-04 

2.7848-03 

4.7198-09 

9.0208-04 

1 

1.300E*09 

1.197E-02 

6.302E-01 

2.349E-03 

1.810E-13 

9.4138-04 

2.9078-03 

4.9908-09 

8.8838-04 

1 

1.320E»09 

1.326E-02 

8.320E'91 

2.440E-03 

3.082 E- 13 

9.849E-04 

2.4248-03 

7.1858-C9 

8.7258-04 

! 

1.340E*04 

1.484E-02 

6.334E-01 

3.008E-03 

9.174E-13 

1.024E-03 

2.2438-03 

7.4208-09 

8.9908-04 


1.360E»09 

1.611E-92 

8.343E-01 

3.391E-03 

8.94TE-13 

1.047E-O3 

2.U9E-03 

7.4958-09 

8.3418-04 

j’ 

l.380E*09 

1.767E-02 

8.348E-01 

3.at2E-03 

1.400E-12 

1. 048-03 

1.9778-03 

‘.'.8898-09 

8.1428-04 

1 

1.900E*09 

1.932E-02 

6.3S0E-01 

4.272E-03 

2.298E-12 

1.1438-03 

1.8498-03 

8.1228-09 

7.9948-04 


l.U0E*04 

2.107E-02 

6.348E-81 

4.77SE-03 

3.997E-12 

1.1798-03 

1.7318-03 

8.3948-05 

7.7448-04 

1 

l.9«0E*S« 

2.291E-02 

6.343E-01 

S.323E-03 

9.442 E-12 

1.213E-03 

1.4228-03 

8.5848-05 

7.5288-04 


l.MOE»0« 

2.485E-02 

6.339E-01 

9.918E-03 

8.810E-12 

1.244E-03 

1.9218-03 

8.813E-05 

7.310:-04 

1 

l.«fOE*09 

2.690E-02 

4.324E-01 

4.943E-03 

1.394E-11 

1.277E-03 

1.4248-03 

9.0398-09 

7.0918-04 

) 

l.500E*0^ 

2.904E-02 

6.311E-01 

7.241E-03 

2.044E-11 

1.307E-03 

1.3398-03 

9.2438-05 

4.8728-04 


l.S20E*09 

3. 129E-02 

t.2ME-0l 

8.013E-03 

3.1IIE-11 

1.339E-03 

1.298E-03 

9.4858-05 

4.4548-06 

1 

l.S40E*04 

3.368E-02 

4.279E-01 

8.824E-03 

4.442 E-ll 

1.3428-03 

1.1828-03 

9.7048-05 

4.4378-06 

( 

t.S60E*04 

3.809E-02 

6.2S9E-01 

9.499E-03 

4.899E-11 

1.384E-03 

1. 1228-03 

9.9198-05 

6.2238-04 


l.SaOE«04 

3.86SE-02 

6.238E-01 

1.043E-02 

1.004E-10 

1.410E-03 

1.0478-03 

1.0138-04 

6.0118-04 

* 

l.600E*04 

4.132E-02 

6.2t4E-01 

1.143E-02 

1.49TE-10 

1.431E-03 

9.8948-04 

1.0348-04 

5.8028-04 

j 

1.620E»04 

4.909E-02 

6.189E-01 

1.270E-02 

2.094E-10 

1.491E-03 

9.2028-04 

1.0548-04 

5.9968-04 

1 

1.640E*0« 

8.697E-02 

6.142E-01 

1.383E-02 

2.991E-10 

1.449E-03 

8.7488-04 

1.0748-04 

9.3938-04 

j 

1.660E*a« 

8.995E-02 

6.133E-01 

1.905E-02 

4.233E-10 

1.484E-03 

8.2478-04 

1.0938-04 

9.1948-04 


1.6S0E*04 

S.309E-02 

6.102E-01 

1.433E-02 

9.944E-10 

1.900E-03 

7.7788-04 

1.1118-04 

4.9998-04 

1 

l.TOOE»a« 

S.623E-02 

6.070E-01 

1.770E-02 

8.284E-10 

1.913E-03 

7.3388-04 

1.1298-04 

4.8088-04 

i 

i.'zoEtoa 

5.953E-02 

4.03SE-0I 

1.914E-02 

1.144E-09 

1.924E-03 

4.9248-04 

1.1448-04 

4.4208-04 

1 

l.M0E»04 

6.293E-02 

9.999E-01 

2.044E-02 

1.975E-09 

1.934E-03 

4.9398-04 

1.1428-04 

4.4378-04 

\ 

} 

1.760£*0« 

6.M3E-02 

S.962E-01 

2.227E-02 

2.149E-09 

I.942E-03 

4.1708-04 

1. 1788- 04 

4.2978-04 


l.TB0E*04 

7.003E-02 

S.923E-01 

2.397E-02 

2.913E-09 

1.948E-03 

9.8298-04 

1.192E-04 

4.0828-06 

; 

l.800E»04 

7.373E-02 

5.882E-0I 

2.979E-02 

3.923E-09 

1.952E-03 

9.9008-04 

1.2048-04 

3.9118-04 


1.820E»0^ 

7.753E-02 

S.839E-01 

2W742E-02 

9.291E-09 

1.999E-03 

9.1048-04 

1.219E-04 

3.7448-04 

1 

l.S8QE*04 

8.t92E-02 

5.795E-01 

2.997E-02 

4.987E-09 

1.994E-03 

4.9098-04 

1.2308-04 

3.5828-06 

i 

1.860E*04 

8.S41E-02 

5.749E-01 

3.142E-02 

9.242 E-09 

1.999E-03 

4.4828-04 

1.241E-04 

3.4238-04 


1.880E*09 

8.999E-02 

S.701E-01 

3.374E-02 

1.219E-08 

1.993E-03 

4.373E-04 

1.2518-04 

3.2498-04 

’ 

1.900E*34 

9.365E-02 

5.6S2E-01 

3.999E-02 

1.990E-08 

1.949E-03 

4.1298-04 

1.2598-04 

3.1208-04 


1.9.,OE*0« 

9.7«>lE-02 

S.402E-0t 

3.832E-02 

2.048E-0S 

1.943E-03 

3.898E-04 

1.2448-04 

2.9748-04 


1.9ME*0« 

1.022E-01 

5.S49E-01 

4.073E-02 

2.47TE-08 

1.934E-03 

3.4798-04 

1.272E-04 

2.8338-06 

* 

1.960E»04 

I.M7E-01 

9.496E-01 

4.324E-02 

3.447E-0S 

1.926E-03 

3.472E-04 

1.277E-04 

2.4968-04 

' 

1.980E*a« 

1.112E-01 

S.441E-01 

4.984E-02 

4.418E-0S 

1.918E-03 

3.279 E-04 

1.280E-04 

2.9448-04 

» 

2.000E*0« 

t.lS7E-01 

9.384E-01 

4.S93E-02 

9.434E-08 

1.904E-03 

3.089E-04 

1.282E-04 

2.4348-04 

1 

2.020E*0« 

1.209E-01 

S.326E-01 

9.131E-02 

7.191E-0S 

1.493E-03 

2.913E-04 

1.2838-04 

2.3128-04 

( 

2.040E»04 

1.2S1E-01 

i.267E-01 

9-417E-02 

9.034E-08 

1.479E-03 

2.745E-04 

1.282E-04 

2.1928-04 

I 

2.060E*04 

1.298E-01 

S.206E-01 

9.713E-02 

1.137E-07 

1.444E-03 

2. 9878-04 

1.281E-04 

2.0778-04 


2.080E»04 

1.397E-01 

S.144E-01 

4.014E-02 

1.424E-07 

1.447E-03 

2.437E-04 

1.277E-04 

1.9468-04 


2.iaoE*o« 

1.396E-01 

s.oaiE-oi 

4.328E-02 

1.774E-07 

1.429E-03 

2.294E-04 

1.273E-04 

1.8998-04 


2.120E»0« 

t.499E'01 

5.017E-01 

4.449E-02 

2.207E-07 

1.410E-03 

2.199E-04 

1.247E-04 

1.7968-04 

i 

2.M0E*08 

1.99SE-01 

4.951E-01 

6.977E-02 

2.731E-07 

1.390E-03 

2.031E-04 

1.2408-04 

1.4978-04 

t 

2.I60E*08 

1.S49E-01 

4.88SE-01 

7.312E-02 

3.344E-07 

1.349E-03 

1.910E-04 

1.2528-04 

1.9428-06 

t 

2.180E*04 

1.S96E-01 

4.S17E-01 

7.494E-02 

4.133E-07 

1.347E-03 

1.799E-04 

1.2428-04 

1.4728-04 

J 

2.200E*04 

1.847E-01 

4.749E*0l 

8.004E-02 

9.094E-07 

1.324E-03 

1.484E-04 

1.2318-94 

1.3858-04 


2.220E*a« 

1.699E-01 

4.479E-01 

8.340E-02 

4.144E-07 

1.300E-03 

1.993E-04 

1.2198-04 

1.3028-04 


2.290e«0« 

U791E-01 

4.409E-01 

8.722E-02 

7.488 E-07 

1.27oE-03 

1.489E-04 

1.2048-04 

1.2228-04 


2.2«0E*0« 

1.803E-01 

4.S38E-01 

9.089E-02 

9.044E-07 

1.291E-03 

1.393E-04 

1.1928-04 

1.1428-04 


2.280E*0« 

1.89$E-0t 

4.467E-01 

9.442E-02 

1.094E-04 

1.229E-03 

1.304E-04 

1.1748-04 

1.0798-04 


2.300E*04 

1.907E-01 

4.394E-01 

9.840E-02 

1.319E-04 

1.199E-03 

1.223E-04 

1.1408-04 

1.0048-04 


2.320E*08 

1.960E-01 

4. 322 E-01 

1.022E-01 

1.977E-04 

1.172E-03 

1.149E-04 

1.1438-04 

9.4088-07 


2.340E*04 

2.012E-01 

4.248E-01 

1.041E-01 

1.889E-04 

1.149E-03 

1.071 E-04 

1.1248-04 

8.7908-07 


2.360E»0* 

2.069E-01 

4.179E-01 

l.lOOE-01 

2.249E-04 

l.llBE-03 

1.002E-04 

1.105E-04 

8.2058-07 


2.380E»04 

2.117E-01 

4.101E-01 

1.139E-01 

2.44TE-04 

1.090E-03 

9.344E-09 

1.085E-04 

7.4508-07 


2.400E'04 

2.170E-01 

4.027E-01 

1.179E-01 

3.140E-04 

1.042E-03 

8.747E-09 

1.045E-04 

7.1248-07 


2.920EO* 

2.222E-01 

3.993E-01 

1.218E-01 

3.732E-04 

1.034E-03 

8.1498-09 

1. 0448-04 

4.4328-07 


2.440E*0« 

2.279E-01 

3.876E-01 

1.298E-01 

4.397E-04 

1.004E-03 

7.417E-09 

1.02.: -04 

4.1448-07 


2.460E*0^ 

2.326E-01 

3.8042-01 

1.298E-01 

9. 149E-04 

9.782E-04 

7.102E-09 

9.9958-05 

5.7278-07 


2.480E*08 

2.378E-OI 

3. 730E-01 

1.339E-01 

4.092E-04 

9.902E-04 

4.418E-09 

9.7488-05 

9.3148-07 


2.S00E«0« 

2.930E-01 

3.496E-01 

1.379E-01 

7.073 E- 04 

9.223E-04 

4.144E-09 

9.9348-09 

4.9248-07 
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Table II.- Continued 


c 

C.» 

C** 

C- 

CO 

C04 

C02 

C2 

T 

•.SilE-03 

3.027E-05 

4.060E-16 

8.421E-07 

4.9486-01 

1.4026-04 

5.4446-03 

6.2586-05 

8.' 306503 

l.U U-02 

4.988E-03 

1.178E-15 

1.414E-04 

4.8846-01 

1.7696-04 

4.5756-03 

1.0236-04 

8.5306503 

l.6«3E-02 

7.897E-0S 

3.£l6E-l5 

2.320E-06 

4.8036-01 

2.1916-04 

3.85 86-03 

1.6226-04 

8.8006503 

2.2«0E-02 

1.223E-a« 

8.297E-15 

3.7136-04 

4.7036-01 

2.5576-04 

3.2526-03 

2.4926-04 

9.0006503 

2.991E*02 

1.831E-1H 

2.030E-14 

5.794E-06 

4.5806-01 

3. 1926-04 

2.76 36-03 

3.7026-04 

9.2006503 

3.912E-02 

2.673E-09 

4.723E-14 

8.804E-04 

4.4316-01 

3.7576-04 

2.3416-03 

5.3126-04 

9.4006503 

5.00«E-02 

S.aOOe-Ot 

I.049E-13 

1.3026-05 

4.2546-01 

4.3526-04 

1.9826-03 

7.3536-04 

9.6006503 

6.2T9E-02 

S.288E-09 

2.231E-13 

1.8736-05 

4.0516-01 

4.9556-04 

1.6756-03 

9.8146-04 

9.8006503 

T.695E-02 

7.123E-04 

4.558E-13 

2. 6196-05 

3.8246-01 

5.5836-04 

1.4116-03 

1.2o3E-03 

1.0006504 

9.24SE-02 

9.920E-09 

8.979E-13 

3.561E-05 

3.5766-01 

5.1906-04 

1.1846-03 

1 . 5586-03 

1.2206504 

1.0S9E-01 

1.220E-03 

1.710E-12 

4.7I1E-05 

3.3136-01 

6.7746-04 

9.8936-04 

1.8826-03 

1.0406504 

1.2S8E-01 

1.549E-03 

3.1S6E-12 

6.071E-0S 

3.0416-01 

7.3226-04 

8.2246-04 

2.1866-03 

1.0506504 

1.929E-01 

1.932E-03 

3.442E-12 

7.630E-OS 

2.7686-01 

7.823E-C4 

6.8006-04 

2.4636-03 

1.0806504 

1.59TE-01 

2.370E-03 

9.895E-12 

9.370E-05 

2.4996-01 

8.2706-04 

5.5936-04 

2.7006-03 

1.1006504 

1.TS9E-01 

2.88SE-a3 

1.688E-11 

1.1266-04 

2.2396-01 

8.6556-04 

4.5776-04 

2.8866-03 

1.1206504 

1.912E-0t 

3.917E-03 

2.819C-11 

1.3286-04 

1.9936-01 

8.9786-04 

3.7296-04 

3.0166-03 

1.1506504 

2.0S9E-01 

9.Q2&E-03 

4.399C-11 

1.S38E-04 

1.7546-01 

9.2376-04 

3.0256-04 

3.0916-03 

1.1506504 

2.183E-01 

9.692E-03 

7.349E-11 

1.752E-04 

1.5546-01 

9.4346-04 

2.4466-04 

3.1136-03 

1.1806504 

2.300E-01 

5.9UE-03 

1.160E-10 

1.449E-04 

1.3646-01 

9.5746-04 

1.9736-04 

3.0886-03 

1.2006504 

2.903E-01 

6.19IE-03 

1.79SE-10 

2.1856-04 

1.1936-01 

9.5606-04 

1.5896-04 

3.0236-03 

1.2206504 

2.993E-01 

7.023E-93 

2.73SE-10 

2.397E-04 

1.0426-01 

9. 7006-04 

1.2786-04 

2.9286-03 

1.2406504 

2.ST0E-01 

7.910E-03 

4.I06E-10 

2.604E-04 

9.0886-02 

9.6986-04 

1.0276-04 

2.8096-03 

1.2506504 

2.836E-01 

8.8SOE-03 

6. OBOE- 10 

2.805E-04 

7.9206-02 

9.6616-04 

8.2626-05 

2. 6746-03 

1.2806504 

2.992E-01 

9.a89E-a3 

8.aaaE-io 

2.997E-04 

6.9016-02 

9. 5936-04 

6.6516-05 

2.5296-03 

1.3006504 

2.738E-01 

I.089E-02 

1.283E-09 

3.181E-04 

6.0166-02 

9.5016-04 

5.3616-05 

2.3796-03 

1.3206504 

2.TT6E-01 

1.199E-02 

1.832E-09 

3.354E-04 

5.2486-02 

9.3896-04 

4.3296-05 

2.2276-03 

1.3406504 

2.806E-0t 

1.314c -02 

2.S87E-09 

3.521E-04 

4.5846-02 

9.2596-04 

3.5026-05 

2.0786-03 

1.3506504 

2.829E-01 

1.433E-02 

3.41SE-09 

3.677E-04 

4.0096-02 

9. 1176-04 

2.8406-05 

1.9326-03 

1.3806504 

2.8«6E'01 

1.S60E-02 

S.002E-09 

3.822E-04 

3.5116-02 

8.9646-04 

2.3096-05 

1.7936-03 

1.4006504 

2.83 7E-01 

1.491E-02 

6.837E-09 

3.958E-04 

3.0816-02 

8.8036-04 

1.8826-05 

1.5506-03 

1.4206504 

2.869E-01 

1.827E-02 

9.317E-09 

4.0846-04 

2.7086-02 

8.6356-04 

1.5386-05 

1.5346-03 

1.4406504 

2.86TE-01 

1.96 7E-02 

1.23SE-08 

4.200E-04 

2.3856-02 

8.4646-04 

1.2506-05 

1.4156-03 

1.4606504 

2.866E-01 

2.1I3E-02 

1.678E-08 

4.3076-04 

2.1056-02 

8.2896-04 

1.0366-05 

1.3066-03 

1.4806504 

2.881E-01 

2.283S-02 

2.22SE-0S 

4.404E-04 

1.8616-02 

8.1116-04 

8.5326-06 

1.2036-03 

1.S00E504 

2.8$9E-01 

2.417E-02 

2.928E-08 

4.491E-04 

1.6486-02 

7.9326-04 

7.0486-06 

1.1076-03 

1.3206504 

2.899E-01 

2.S76E-02 

3.827E-08 

4.S69E-04 

1.4636-02 

7.7526-04 

5.8376-06 

1.0186-03 

1.3406504 

2.a3l£-Ol 

2.740E-02 

4.947E-08 

4.6376-04 

1.3016-02 

7.5726-04 

4.8476-06 

9.3586-04 

1.3506504 

2.818E-01 

2.907E-02 

6.40i£-08 

4.697E-04 

1.1596-02 

7.3916-04 

4.0346-06 

8.5986-04 

1.3806504 

2.800E-0t 

3.077C-02 

8.207E-08 

4.747E-04 

1.0346-02 

7.2116-04 

3.3656-06 

7.8956-04 

1.6006504 

2.T81E-01 

3.252E-02 

1.045E-07 

4.7S8E-04 

9.2446-03 

7.0326-04 

2.8146-06 

7.2496-04 

1.5206504 

2.T61E-01 

3.429E-02 

1.324E-07 

4.8216-04 

8.2776-03 

5.8536-04 

2.3586-06 

6.6536-04 

1.6406504 

2.TV0E*01 

3.tl0E-02 

1.666E-07 

4.8456-04 

7.4226-03 

6.6766-04 

1.9806-06 

6.1036-04 

-.6506504 

2.T17E-01 

3.793E-02 

2.0876-07 

4.8606-04 

5.6666-03 

5. 5006-04 

1.5566-05 

5. 5976-04 

1.5806504 

2.693E-01 

3.979E-02 

2.600E-07 

4.8686-04 

5.9956-03 

6.3256-04 

1.4046-06 

5.1316-04 

1.7006504 

2.868E'01 

4.167E-02 

3.222E-07 

4.8676-04 

5.3996-03 

5. 1526-04 

1.1856-05 

4.7036-04 

1.7206504 

Z.682E-01 

4.357E-02 

3.974E-07 

4.8596-04 

4.8696-03 

5.9806-04 

1.0036-06 

4. 3096-04 

1.7406504 

2.615E>01 

4.549E-02 

4.878E-07 

4.8446-04 

4.3956-03 

5.8096-04 

8.4976-07 

3.9476-04 

1.7506504 

2.381C-01 

4.741E-02 

s. J61E-07 

4.8216-04 

3.9736-03 

5.6416-04 

7.2096-07 

3.6146-04 

1.7806504 

2.SS8E-01 

4.935E-02 

7.252E-07 

4.7926-04 

3.5956-03 

5.4746-04 

5.1256-07 

3.3086-04 

1.8006504 

2.S29E-01 

5.I29E-02 

8.786E-07 

4.7566-04 

3.2566-03 

5.3106-04 

5.2116-07 

3.0286-04 

1.8206504 

■!.^99E-0l 

5.324E-02 

1.040E-06 

4.7156-04 

2.9516-03 

5.1476-04 

4.4386-07 

2.7706-04 

1.8406504 

2.«69E-01 

3.519E-02 

1.274E-06 

4.6676-04 

2.6786-03 

4.9876-04 

3.7846-07 

2.5336-04 

1.8606504 

2.938E-01 

5.713E-02 

1.324E-06 

4.6146-04 

2.4316-03 

4.8286-04 

3.2306-07 

2.3.56-04 

1.8806504 

2.A86E-01 

5.907E-02 

l.aittE-O* 

4.5566-04 

2.2096-03 

4.6726-04 

2.7606-07 

2.1176-04 

1.9006504 

2.-75E-01 

6.100E-02 

2.1606-06 

4.4936-04 

2.0096-03 

4.5196-04 

2.3616-07 

1.9346-04 

1.9206504 

2.342E-01 

S.292E-02 

2.5576-04 

4.4266-04 

1.8286-03 

4.3576-04 

>.0216-07 

1.7576-04 

1.9406504 

2.310E-01 

&.483E-a2 

3.017E-06 

4.3556-04 

1.6646-03 

4.2196-04 

1.7316-07 

1.5136-04 

1.9506504 

2.278E-01 

4.<>72E-02 

3.5486-04 

4.2806-04 

1.5166-03 

4.C73E-04 

1.4846-07 

1.4736-04 

1.98CE504 

2.29SE-01 

6.859E-02 

4.159E-06 

4.2026-04 

1.3826-03 

3.9296-04 

1.2736-07 

1.3446-04 

2.0006504 

2.212E-01 

T.045E-02 

4.8606-04 

4.1216-04 

1.2506-03 

3.7886-04 

1.0926-07 

1.2266-04 

2.0206504 

2.179E-01 

7.22SE-02 

5.6626-06 

4.0376-04 

1.1496-03 

3.6516-04 

9.3806-08 

1.1196-04 

2.0406504 

2.U6E-01 

7.408E-02 

6. 5786-06 

3.9516-04 

1.0496-03 

3.5156-04 

9.0596 08 

1.0206-04 

2.0406504 

2.113E-OI 

7.586E-02 

7.O20E-06 

3.8636-04 

9. 5736-0 «• 

3.3B4E-P4 

6.92.6-08 

9.3006-05 

2.0806504 

2.080E-01 

•'.741E-02 

8.8036-06 

3.7736-04 

8.74l6-< 

3.2556-04 

5.9556-08 

8.4776-05 

2. 1006504 

2.097E-01 

7.934E-02 

1.0146-05 

3.6826-04 

7.9836-0. 

3. 1296- 14 

5.1236-08 

7.7246-05 

2.1206504 

2.019E-01 

8.103E-02 

1.1666-05 

3.5906-04 

7.2936-04 

3.0066-04 

4.4086-08 

7.0376-05 

2.1406504 

1.98IE-01 

8.269E-02 

1.334E-0S 

3.4986-04 

6.6536-04 

2.8866-04 

3.7946-08 

5.4096-05 

2. 1506504 

l.9«9E-01 

8.432E-02 

1.528E-05 

3.4046-04 

6.0896-04 

2.7696-04 

3.2656-08 

5.8376-05 

2.1806504 

1.916E-01 

S.39 2E-0 2 

1.7436-05 

3.3116-04 

5. 5656-04 

2.5556-04 

2.8126-08 

5.3146-C5 

2.2006504 

1.884E-01 

8.748E-02 

1. 9846 -05 

3.2176-04 

5.0886-04 

2.5456-04 

2.4226-08 

4.8376-05 

2.2206504 

l.aSZE-Ol 

8.901E-02 

2.253E-05 

3.1246-04 

4.5516-04 

2.4396-04 

2.0856-08 

4.4036-05 

2.2406504 

1.820E-01 

9.0S1E-02 

2.554E-05 

3.0316-04 

4.2536-04 

2.3356-04 

1.7976-08 

4.0076-05 

2.2606504 

i.7aa£-ot 

9.19TE-02 

2.888E-05 

2.9396-04 

3.8886-04 

2.2346-04 

1.54 86-08 

3.5456-05 

2.2806504 

1.757E-01 

9.340E-02 

3.2606-05 

2.8476-04 

3.5566-04 

2.1376-04 

1.3346-08 

3.3176-05 

2.3006504 

1.726E-01 

9.479E-02 

3.6736-05 

2.7576-04 

3.2516-04 

2.0426-04 

1.1496-08 

3.0176-05 

2.3206504 

U69SE-01 

9.6I4E-02 

4.110E-0S 

2.6676-04 

2.9736-04 

1.9516-04 

9.9026-09 

2.7446-05 

2.3406504 

I.66SE*01 

9.74TE-02 

4.6356-05 

2.5 796-04 

2.7196-04 

1.8636-04 

8.5326-09 

2.4956-05 

2.3506504 

1.63«E*01 

9.875E-02 

5. 1936-05 

2.4926-04 

2.4876-04 

1.7786-04 

7.3526-09 

2.2706-05 

2.3806504 

1.60SE-01 

l.OOOE-Ol 

5.807E-C5 

2.4066-04 

2.2746-04 

1.6966-04 

5.3356-09 

2.0656-05 

2.4006504 

1.573E-01 

1.0I2E-01 

6.484E-05 

2.3226-04 

2.0806-04 

1.6176-04 

5.4586-09 

1.8776-05 

2.4206504 

1.S46E-01 

1.024E-01 

7.228E-05 

2.2406-04 

1.9026-04 

1.5426-04 

4.703 6-09 

1.7076-05 

2.4406504 

1.517E-01 

1.038E-01 

8.0456-05 

2.1596-04 

1.7396-04 

1.4696-04 

4.0526-09 

1. £536-05 

2.4506504 

1.9a9E-01 

1.047E-01 

8^940E-05 

2.0806-04 

1.5916-04 

1.3986-04 

3.4916-09 

1.4126-05 

2.4806504 

U461E-01 

l.OSSE-01 

9.9216-05 

2.0036-04 

1.4546-04 

1.3316-04 

3.00 8 6-09 

1.2u4E-05 

2.3006504 
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P/M> > «.00E*02 


T 

6- 

0 

0* 

0** 

0- 

02 

02* 

02- 

l.OOOE*92 

0. 

0. 

0. 

0. 

0. 

4.5426-11 

1.7606-10 

0. 

2.000E*02 

0. 

2.4' 06-49 

0. 

0. 

0. 

5.1206-11 

1.7606-10 

0. 

3.000E«02 

0. 

1.1456-47 

1.2036-01 

0. 

0. 

4.0026-11 

1.7606-10 

0. 

4.000E*02 

0. 

0.0296-37 

2.0716-64 

0. 

0. 

5.3036-11 

1.7606-10 

0. 

S.000E«02 

0. 

2.0906-30 

0.S05C-S4 

0. 

0. 

4.9356-11 

1.7606-10 

0. 

6.000E402 

1.3636-96 

6.6066-24 

0.1746-47 

0. 

0. 

4.0906-11 

1.7606-10 

0. 

7.000E*02 

5.4206-02 

0.4306-23 

0.2976-42 

0. 

1.1916-91 

4.6216-11 

1.7606-10 

5.9456-03 

B.0OOE4O2 

0.1776-71 

2.3936-20 

3.7496-30 

0. 

1.4026-79 

7.1646-11 

1.7606-10 

1.2726-72 

9.000E»02 

3.4256-41 

5.4336-10 

0.9346-34 

0. 

1.2106-40 

0.7406-10 

1.7406-10 

1.0376-62 

I.OOOE403 

3.1516-53 

5.6956-14 

5.4296-34 

0. 

1.2316-59 

1.0496-00 

1.7606-10 

2.3196-94 

1.1<WE*03 

1.0326-44 

2.5246-14 

1.4546-32 

0. 

2.9706-52 

8.2036-00 

1.7606-10 

1.6406-47 

1.200E*03 

2.0226-41 

5.9‘'16-13 

2.7096-31 

0. 

4.2436-44 

4.5506-07 

1.7606-10 

0.4306-42 

I.M0E403 

1.1406-34 

0.6 06—12 

3.0516-30 

0. 

6.0276-41 

1.9366-06 

1.7606-10 

5.6966-37 

U400E40} 

1.0246-32 

0.6346-11 

2.3796-25 

0. 

1.9796-36 

6.6036-06 

1.7606-10 

7.0236-33 

l.S00E*03 

2.7006-2') 

4.3216-10 

1.4146-20 

0. 

1.4556-32 

1.9536-05 

1.7606-10 

3.0066-29 

l.MOE*03 

2.7966-24 

3.4106-09 

4.7456-20 

0. 

3.5136-29 

4.9036-0^ 

1.V606-19 

4.1046- 

1.700EM>3 

1.2636-23 

1.4006-00 

2.4026-27 

0. 

3.3046-24 

1.1376-04 

1.7606-10 

2.3096-23 

1.MOE403 

2.0V96-21 

6.5436-00 

9.2176-27 

0. 

1.5116-23 

2.3646-04 

7706-10 

6.7996-21 

1.900E4b> 

2.4776-19 

2.2416-07 

4.2436-24 

0. 

2.3246-21 

4.5466-04 

.1.7006-10 

6.9006-19 

2.000E*0i 

1.3446-10 

4.7306-07 

4.0476-25 

0. 

5.2956-20 

0.1756-04 

1.6206-17 

1.1056-17 

2.100E*a3 

2.4346-11 

1.0246-04 

1.2356-23 

0. 

6.1476-19 

1.3006-03 

1.1006-16 

9.2106-17 

2.200E»03 

1.4276-14 

4.5106-04 

1.7036-22 

1.9596-07 

5.4766-10 

2.2446-03 

7.5636-16 

6.0646-16 

2.300E403 

7.1596-14 

1.0306-05 

2.0576-21 

1.5796-03 

4.0056-17 

3.4716-03 

4.1106-15 

3.3616-15 

2.4006*03 

3.1476-15 

2.1956-05 

1.9376-20 

6.0396-00 

2.4746-16 

5.1696-03 

1.9476-14 

1.6006-14 

2.5006*03 

1.2326-14 

4.3996-05 

1.5256-19 

1.1976-76 

1.3106-15 

7.4396-03 

0.1226-14 

6.7616-14 

2.4006*03 

4.3536-14 

0.3406-05 

1.0256-10 

1.3246-73 

4.1506-15 

1.0306-02 

3.0316-13 

2.5366-13 

2.7006*03 

1.4046-13 

1.5096-04 

5.9056-10 

0.7306-71 

2.5416-14 

1.4106-02 

1.0246-12 

0.5006-13 

2.0006*03 

4.1746-13 

2.4116-04 

3.0796-17 

3.4236-40 

9.5946-14 

1.0676-02 

3.1646-12 

2.6546-12 

2.9006*03 

1.1546-12 

4.3436-04 

1.4146-16 

9.9296-64 

3.2726-13 

2.4176-02 

9.0106-12 

7.5516-12 

3.0006*03 

2.9056-12 

4.9706-04 

5.0416-16 

1.0726-43 

1.0256-12 

3.0626-02 

2.3906-11 

1.9936-11 

3.1006*03 

7.2746-12 

1.0036-03 

2.2156-15 

2.5.06-41 

2.9756-12 

3.0046-02 

5.926Erll 

4.9166-11 

3.2006*03 

1.4796-11 

1.4336-03 

7.4946-15 

2.4936-59 

0.0406-12 

4.6416-02 

1.3036-10 

1.1396-10 

3.3006*03 

3.6076-11 

2.3966-03 

•?.47S6-14 

1.0606-57 

2.0426-11 

5.5666-02 

3.0536-10 

2.4926-10 

3.4006*03 

7.7416-11 

3.4276-03 

7.4236-14 

1.0066-55 

4.0076-11 

6.5606-02 

6.4046-10 

5.1746-10 

3.5006*03 

1.5596-10 

4.7916-03 

2.0076-13 

5.0036-54 

1.1006-10 

7.6346-02 

1.2025-09 

1.0236-09 

3.4006*03 

3.0226-10 

6.5546-03 

5.5336-13 

1.0426-52 

2.3906-10 

0.7466-02 

2.4566-09 

1.9336-09 

3. 7006*03 

5.6546-10 

0.7096-03 

1.3096-12 

5.7006-51 

4.9256-10 

9.0066-02 

4.5206-09 

3.» ■>36-09 

3.0006*03 

1.0246-09 

1.1576-02 

3.3176-12 

1.4576-49 

9.7246-10 

1.1036-01 

0.0156-09 

6. 1U56-09 

3.9006*03 

1.7996-09 

1.4976-02 

7.5406-12 

3.1526-40 

1.0436-09 

1.2166-01 

1.3736-00 

1.0266-00 

4. 0006*03 

3.0746-09 

1.9056-02 

1.6516-11 

5.0466-47 

3.3746-09 

1.3256-01 

2.2776-00 

1.6666-00 

4. 1006*03 

5.1166-09 

2.3096-02 

3.4646-11 

9.4026-46 

5.9626-09 

1.4296-01 

3.6646-00 

2.6216-00 

4.2006*03 

0.3076-09 

2.9546-02 

7.0046-1 1 

1.3256-44 

1.0206-00 

1.5246-01 

5.7336-00 

4.0016-08 

4.3006*03 

1.3196-00 

3.6046-02 

1.3606-10 

1.4516-43 

1.6946-00 

1.6106-01 

8.7406-00 

5.9396-00 

4.4006*03 

2.0406-00 

4.3426-02 

2.5096-10 

1.0356-42 

2.7346-00 

1.6066-01 

1.3006-07 

0.5056-00 

4.5006*03 

3.1196-00 

5.1726-02 

4.7546-10 

1.0326-41 

4.2976-00 

1.7496-01 

1.891E-0T 

1.2116-07 

4.4006*03 

4.4596-00 

4.0946-02 

0.4906-10 

1.4566-40 

6.5096-00 

1.0006-01 

2.6926-07 

1.6606-07 

4.7006*03 

6.0306-00 

7.1066-02 

1.4776-09 

1.3646-39 

9.0406-00 

1.0376-01 

3.7576-07 

2.2476-07 

4.0006*03 

9.0406-00 

0.2046-02 

2.5006-09 

1.0296-30 

1.4466-07 

1.0626-01 

5.1466-07 

2.9656-07 

4.9006*03 

1.4026-07 

9.3916-02 

4.1616-09 

7. 1506-30 

2.0746-07 

1.0746-01 

6.9256-07 

1.8376-07 

5.0006*03 

1.9616-07 

1.0466-01 

6.7576-09 

4.6096-37 

2.9196-07 

1.8736-01 

9.1666-07 

4.8746-07 

5.1006*03 

2.7066-07 

1.1996-01 

1.0756-08 

2.7606-36 

4.0316-07 

1.8606-01 

1.1946 -06 

6.0036-07 

5.2006*03 

3.4046-07 

1.3396-01 

1.6796-00 

1.5446-35 

5.4716-07 

1.0366-01 

1.5346-06 

7.4666-07 

5.3006*03 

4.9526-07 

1.4056-01 

2.5746-00 

0.1026-35 

7.3036-07 

1.8026-01 

1.9426-06 

9.0.’16-07 

5.4006*03 

6.5796-07 

1.6356-01 

3.0006-00 

3.9996-34 

9.59 76-07 

1.7606-01 

2.4276-06 

1.0746-06 

5.5006*03 

0.6426-07 

1.7096-01 

5.7556-00 

1.0646-33 

1.2436-06 

1.7096-01 

2.9956-06 

1.2606-06 

5.4006*03 

1.1236-06 

1.9456-01 

0.4056-00 

0.2256-33 

1.5076-06 

1.6516-01 

3.6526-06 

1.4606-06 

5.7006*03 

1.4456-06 

2.1026-01 

1.2106-07 

3.4466-32 

2.0006-06 

1.5006-01 

4.4036-06 

1.6696-06 

5. 0006*03 

1.0426-06 

2.2596-01 

1.7176-07 

1.3746-31 

2.4096-06 

1.5206-01 

5.2506-06 

1.8876-06 

5.9006*03 

2.3206-06 

2.4156-01 

2.404C-07 

5.2276-31 

3.0626-06 

1.4496-01 

6.1966-06 

2.1096-06 

4.0006*03 

2.9172 06 

2.5696-01 

3.3246-07 

1.9016-30 

3.7266-06 

1.3766-01 

7.2306-06 

2.3346-06 

6. 1006*03 

3.6276-06 

2.7216-01 

4.5396-07 

6.6226-30 

4.4096-06 

1.3026-01 

8.3756-06 

2.5576-06 

6.2006*03 

4.4706-06 

2.0606-01 

4.1256-07 

2.2136-29 

5.3576-06 

1.2276-01 

9.6026-06 

2.7776-06 

6.3006*03 

5.4926-06 

3.0106-01 

8.1716-07 

7.1116-29 

6.3366-06 

1.1536-01 

1.0916-05 

2.9916-06 

4.4006*03 

6.6946-06 

3. 1476-01 

1.0706-06 

2.1996-20 

7.4356-06 

1.0016-01 

1.2296-05 

3.1976-06 

4.5006*03 

0.1146-06 

3.2706-01 

1.4076-06 

6.5546-20 

0.6506-06 

1.0106-01 

1.3736 -05 

3.3946-06 

6.4006*03 

9.7036-06 

3.4036-01 

1.0106-06 

1.0066-27 

1.0016-05 

9.4116-02 

1.5226-05 

3.5026-06 

6.7006*03 

1.1746-05 

3.5216-01 

2.3266-0* 

5.2426-27 

1.1516-05 

0.7536-02 

1.6756-05 

3.7596-06 

6.0006*03 

1.4036-05 

3.6336-01 

2.9466-06 

1.4106-26 

1.3166-05 

0.1276-02 

1.0296-05 

3.9266 >06 

6.9006*03 

1.4696-05 

3.7306-01 

3.6906-06 

3.4746-26 

1.4966-05 

7.5336-02 

1.9036-05 

4.0026-06 

7.0006*03 

1.9006-05 

3.0356-01 

4.5996-06 

9.2046-26 

1.6946-05 

6.9736-02 

2.1366-05 

4.2296-06 

7. 1006*03 

2.3406-05 

3.9276-01 

5.6716-06 

2.2776-25 

1.9096-05 

6.4476-02 

2.2076- 05 

4.3676-06 

7.2006*03 

2.7576-05 

4.0126-01 

6.9336-04 

5.4206-25 

2. 1446-05 

5.9576-02 

2.4346-05 

4.4976-06 

7.3006*03 

3.2396 -05 

4.0906-01 

0.4106-06 

1.2596-24 

2.3996-05 

5.5006-02 

2.5756- 05 

4.6206-06 

7.4006*03 

3.7956-05 

4.1636-01 

1.0126-05 

2.0436-24 

2. 6766-05 

5.0776-02 

2.7106-05 

4.7376-06 

7.5006*03 

4.4366-05 

4.2316-01 

1.2096-05 

6.2596-24 

2.9706-05 

4.6056-02 

2.0396- 05 

4.0496-06 

7.6006*03 

5.1736-05 

4.2936-01 

1.4356-05 

1.3456-23 

3.3046-05 

4.3246-02 

2.9596-05 

4.9506-06 

7.7006*03 

6.0196-05 

4.3516-01 

1.6916-04 

2.0226-23 

3.6596-05 

3.9016-02 

3.0726-05 

5.0636-06 

7.0006*03 

6.9006-05 

4.4046-01 

1.9016-05 

5.7906-23 

4.0426-05 

3.6066-02 

3.1776-05 

5.1676-06 

7.9006*03 

0.0976-05 

4.4536-01 

2. 3046 -05 

1.1*36-22 

4.4576-05 

3.4066-02 

3.2736-05 

5.269E-06 

0.0006*03 

9.3446-05 

4.4996-01 

2.6706-05 

2.2076-22 

4.9066-05 

3.1496-02 

3.3616-05 

5.3716-06 

0.2006*03 

1.2456-04 

4.5026-01 

3.5216-05 

0.3446-22 

5.9146-05 

2.6096-02 

3.5146-05 

5.5776-06 
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c 

C* 

C** 

C- 

CO 

C04 

C02 

C2 

7 

0. 

0. 

0. 

0. 

0. 

0. 

1.0006400 

0. 

1.0006*02 

0. 

0. 

0. 

0. 

2.1996-66 

0. 

1.0006400 

0. 

2.0006*02 

0. 

0. 

0. 

0. 

8.9326-42 

5.9326-82 

1.0006400 

0. 

3.0006*02 

0. 

0. 

0. 

0. 

1.8UE-29 

1.9086-61 

1.0006400 

0. 

4.0006*02 

0. 

0. 

0. 

0. 

4.7756-22 

4. 7926-49 

1.0006400 

0. 

5.0006*02 

4.925E-82 

S.090E-83 

0. 

0. 

4.1646-17 

8.3876-41 

1.0006400 

0. 

6.0006*02 

8.632E-68 

4.397E-70 

0. 

0. 

1.4426-13 

7.0206-35 

1.0006400 

1.0986-94 

7.0006*02 

S.612E-S8 

a.S41E*61 

0. 

0. 

5.0946-11 

9.4016-31 

1 .0006400 

7.7826-80 

8.0006*02 

S.505E-SI 

1.911E-S5 

0. 

0. 

1.6526-09 

5.9506-29 

1 .0006400 

3.6756-70 

9.0006*02 

1.334E-4S 

1.394E'S1 

0. 

2.334E-90 

2.0896-08 

7.9226-28 

1.0006400 

7.6466-63 

1.0006*03 

3.313E-91 

1.929E-48 

0. 

3.980E-80 

1.6406-07 

6.3456-27 

1.0006400 

7.0766-57 

1.1006*03 

l.S32E-3r 

8.01 2E -46 

0. 

1.338E-71 

9.0996-07 

3. 5846-26 

1.0006400 

6.5936-52 

1.2006*03 

1.93SE-38 

1.323E-43 

0. 

2 . 194 E- 64 

3.8716-06 

1.5526-25 

1.0006400 

1.0656-47 

1.3006*03 

8.823E-32 

I.0S7E-4I 

0. 

3.3516-58 

1.3376-05 

5.4506-25 

1.0006400 

4. 2946-44 

1 .4006*03 

1.T81E-29 

4.726E-40 

2.564E-95 

7.659E-53 

3.9066-05 

1.6206-24 

9.9996-01 

5.7276-41 

1.5006*03 

1.859E-2T 

1.3I8E-38 

1.091E-91 

3.742E-48 

9.9666-05 

4.2026-24 

9.9996-01 

3. 1086-38 

1.6006*03 

1.119E-2S 

2.493E-37 

1.74SE-88 

5. 1286-44 

2.2746-04 

9.7486-24 

9.9976-01 

8.0426-36 

1.7006*03 

4.284E-29 

3.426E-36 

1.248E-85 

2.424E-40 

4.7296-04 

2.0716-23 

9.9936-01 

1.1236-33 

1.8006*03 

1.118E-22 

S.456E-35 

1.041E-82 

3.0846-37 

9.0936-04 

6.1946-23 

9.986E-01 

9.3186-32 

1.9006*03 

2.108E-21 

2.693E-33 

7.398E-79 

4.701E-35 

1.6366-03 

6.7746-72 

9.9756-01 

4.9726-30 

2.0006*03 

3. DOSE- 20 

1.335E-31 

4.791E-7S 

3.051E-33 

2.7796-03 

8.5766-21 

9.9586-01 

1.8166-28 

2.1006*03 

3.366E-19 

4.841E-30 

1.518E-71 

1.300E-31 

4.4926-03 

8.9736-20 

9.9336-01 

4.7836-27 

2.2006*03 

3.056E-18 

I.293E-28 

2.418E-68 

3.9716-30 

6.9536-03 

7.6956-19 

9.896'-01 

9.4766-26 

2.3006*03 

2.309E-17 

2.633E-27 

2.095E-65 

9.100E-29 

1.0366-02 

5. 5206-18 

9.8446-41 

1.4636-24 

2.4006*03 

1.484E-I6 

4.219E-26 

1.060E-62 

1. 6216-27 

1.4926-02 

3. 3816-17 

9. 7766-01 

1.8136-23 

2.5006*03 

8.261E-U 

S.4S0E-2S 

3.328E-60 

2.3096-26 

2.0856-02 

1.7996-16 

9.6876-01 

1.8496-22 

2.6006*03 

4.049E-1S 

S.841E-24 

6.839E-58 

2.6976-25 

2.8356-02 

8.4516-16 

9.5746-01 

1.5866-21 

2.7006*03 

1.770E-14 

5.301E-23 

9.622E-S6 

2.6386-24 

3.7616-02 

3.5486-15 

9.4356-01 

1.1656-20 

2.8006*03 

6.986E-14 

4.U9E-22 

9.639E-54 

2.201E-23 

4.8776-02 

1.3476-14 

9.2666-01 

7.4456-20 

2.9006*03 

2.S14E-t3 

2.806E-21 

7.111E-52 

1.5906-22 

6.1946-02 

4.6656-14 

9.0676-01 

4.1956-19 

3.0006*03 

8.3I9E-13 

1.680E-20 

3.980E-50 

1.0096-21 

7.7176-02 

1.4886-13 

8.8376-01 

2.1106-18 

3. 1006*03 

2. S92E-12 

9.030E-20 

1.734E-48 

5.6936-21 

9.4466-02 

4.4006-13 

8.5756-01 

9.5646-18 

3.2006*03 

7.304E-12 

4.374E-19 

6.01SE-4T 

2.8846-20 

1.1316-01 

1.2096-12 

8.2826-01 

3.9456-17 

3.3006*03 

1.963E-11 

1.930E-18 

1.693E-45 

1.3256-19 

1.3486-01 

3.1356' 12 

7.9616-01 

1.4936-16 

3.4006*03 

4.977E-11 

7.824E-18 

3.939E-44 

5.5616-19 

1.5756-01 

7.7026-12 

7.6146-01 

5.2196-16 

3.5006*03 

1.I97E-I0 

2.933E-17 

7.723E-43 

2.1496-18 

1.8156-01 

1.7866-11 

7.2456-01 

1.6966-15 

3.6006*03 

2.740E-10 

1.023E-16 

1.293E-41 

7.6986-18 

2.06 56 -01 

3.9456-11 

6.8586-01 

5.1576-15 

3.7006*03 

S.998E-10 

3.344E-I6 

1.860E-40 

2.5716-17 

2.3226-01 

8.3256-11 

6.4596-01 

1.4746-14 

3.8006*03 

1.259E-09 

1.028E-13 

Z.348E-39 

8.0446-17 

2.5826-01 

1.6856-10 

6.0526-01 

3.9786-14 

3.9006*03 

2.544E-09 

2.988E-1S 

2.607E-38 

2.3706-16 

2.8416-01 

3.2806-10 

5.6436-01 

1.0196-13 

4.0006*03 

4.960E-09 

8.244E-1S 

2.582E-37 

6.6066-16 

3.0966-01 

6. 1606-10 

5.2366-01 

2.4856-13 

4.1006*03 

9.356E-09 

2.I69E-I4 

2.297E-36 

1.7486-15 

3.3446-01 

1.1196-09 

4.8366-01 

5.7956-13 

4.2006*03 

1.712E-08 

5.456E-14 

1.847E-35 

4.4096-15 

3.58)6-01 

1.9726-09 

4.4486-01 

1.2966-12 

4.3006*03 

3.094E-08 

1.317E-13 

1.358E-34 

1.063E-)4 

3.8056-Oi 

3.3766-09 

4.0756-01 

2.7896-1 2 

4.4006*03 

S.274E-08 

3.062E-13 

9.149E-34 

2.4596-14 

4.C15E-01 

5.6306-09 

3.7196-01 

5.7926-12 

4.5006*03 

8.913E-08 

6.868E-13 

5.692E-33 

5.4696-14 

4.2096-01 

9.1626-09 

3.3826-01 

1.1646-1 1 

4.6006*03 

1.473E-07 

1.491E-12 

3.287E-32 

1.1736-13 

4.3866-01 

1.4586-08 

3.0666-01 

2.2676-11 

4.7006*03 

2.384E-07 

3.138E-12 

1.771E-31 

2.4336-13 

4.5456-01 

2.2706-08 

2.7736-01 

4.2956-11 

4.8006*03 

3.783E-07 

6.4I9E-1Z 

8.943E-31 

4.8866-13 

4.6876-01 

3.4686-08 

2.5016-01 

7.9266-11 

4.9006*03 

S.899E-07 

1.279E-1! 

4.250E-30 

9.5286-13 

4.8116-01 

5.2036-08 

2.2506-01 

1.4286-10 

5.0006*03 

9.032E-O7 

2.48SE-11 

1.9988-29 

1.8076-12 

4.9206-01 

7.6766-08 

2.0216-01 

2.5166-10 

5.1006*03 

1.362E-06 

4.T19E-U 

8.120E-29 

3.3406-12 

5.0126-01 

1. 1156-07 

1.8126-01 

4.3426-10 

5.2006*03 

2.02 5E-06 

8.770E-11 

3.287E-28 

6.0246-12 

5.0906-01 

I. 5956 -07 

1.6236-01 

7.3526-10 

5.3006*03 

2.969E-06 

1.597E-10 

1.269E-27 

1.0626-11 

5.1546-01 

2.2536-07 

1.4516-01 

1.2236-09 

5.4006*03 

4.298E-06 

2.863E-10 

4.689E-27 

1.8336-11 

5.2066-01 

3.1406-07 

1.2976-01 

2.0026-04 

5.5006*03 

6.149E-06 

S.028E-10 

1.661E-26 

3.1026-11 

5.2476-01 

4,3266-07 

1.1586-01 

3.2296-09 

5.6006*03 

8.701E-06 

8.683E-10 

3.4S3E- 26 

5.1536-11 

5.2776-01 

5.8936-07 

1.0336-01 

5.1366-09 

5.7006*03 

1.219E-05 

1.477E-09 

1.853E-25 

8.4116-11 

5.2996-01 

7.9456-07 

9.2126-02 

8.0656-09 

5.8006*03 

1.690E-0$ 

2.473E-09 

3.860E-25 

1.3516-10 

5.3146-01 

1.0606-06 

8.2146-02 

1.2516-08 

5.9006*03 

2.323E-05 

4.084E-09 

1.791E-24 

2.1376-10 

5.3226-01 

1.4026-06 

7.3246-02 

1.9206-08 

6.0006*03 

3.167E-0S 

6.653F-09 

5.295E-24 

3.3256-10 

5.3246-01 

1.8376-06 

6.5326-02 

2.9166-08 

6.1006*03 

4. 282E-05 

I.070E-08 

I.S17E-23 

5.1246-10 

5.3226-01 

2 . 38 76-06 

5.82 76 - 02 

4.3876-08 

6.2006*03 

5.746E-05 

1.699E-08 

4.2i8E-23 

7.7996-10 

5.3166-01 

3.0756-06 

5.2006-02 

6.5406-08 

6.3006*03 

7.6S5E-0S 

2.665E-08 

1.139E-22 

1.1726-09 

5.3076-01 

3.9316-C6 

4.6436-02 

9.6666-08 

6.4006*03 

1.013E-04 

4.132E-08 

2.990E-22 

1.7436-09 

5.2966-01 

4.9876-06 

4.1486-02 

1.4176-07 

6.5006*03 

1.332E-04 

6.335E-08 

7.636E-22 

2.5656-09 

5.2836-01 

6. 2786-06 

3.7106-02 

2.0626-07 

6.6006*03 

1.741E-04 

9.604E-08 

1.899E-21 

3.7416-09 

5.2696-01 

7.847E-0C 

3.3216-02 

2.9786-07 

6.7006*0" 

2.261E-04 

X.440E-OT 

4.602E-21 

5.4096-09 

5.2546-01 

9.7396-06 

2.9756-02 

4.2716-07 

6.8006*03 

2.921E-04 

2.137E-07 

1.088E-20 

7.7546-09 

5.2396-01 

1.2006-05 

2.6696-02 

6.0836-07 

6.9006*03 

3.7$IE-04 

3.139E-07 

2.508E-20 

1.1036-08 

? 7236-01 

1.4696-05 

2.3976-02 

8.6066-07 

7.0006*03 

4.792E-04 

4.562E-07 

5. 6476-20 

1.5586-08 

5.2076-01 

1.7876-05 

2.1566-02 

1.2096-06 

7.1006*03 

6.090E-04 

6.566E-07 

1.2426-19 

2.1856-08 

5.1916-01 

2.1596-05 

1.9426-02 

1.6896-06 

7.2006*03 

7.899E-04 

9.359E-07 

2.672E-19 

3.043 6 08 

5.1766-01 

2.5936-05 

1.7516-02 

2.3436-06 

7.3006*03 

9.486E-04 

1.321E-06 

S.622E-19 

4.2116-06 

5.1606-01 

3.0946-05 

1.5826-02 

3.2306-06 

7.4006*03 

1.212E-03 

1.848E-06 

l.lSSE-18 

5.7926-08 

5.1446-01 

3.6716-05 

1.4316-02 

4.4256-06 

7.5006*03 

l.StOE-03 

2.S60E-06 

2.336E-18 

7.9176-08 

5.1286-01 

4.3306-05 

1.2966-02 

6.0246-06 

7.6006*03 

1.872E-03 

3.516E-06 

4.620E-18 

I. 0766-07 

5.1126-01 

5.0796-05 

1.1766-02 

8.1496-06 

7. 7006*03 

2.310E-03 

4.787E-06 

8.9606-18 

1.4536-07 

5.0956-01 

5.9256-05 

1.0686-02 

1.0956-05 

7.8006*03 

2.837E-03 

6.461E-06 

1.705E-17 

1.9526-07 

5.0786-01 

6.8756-05 

9.7226-03 

1.4636-05 

7.9006*03 

3.467E-03 

8.647E-06 

3.1876-17 

2.6086-07 

5.0596-01 

7,9376-05 

8.8596-03 

1.9416-05 

8.0006*03 

3.108E-03 

1.512E-0S 

1.0566- 16 

4.5756-07 

5.0196-01 

1.0426-04 

7.3866-03 

3.3536-05 

8.2006*03 
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Table II.- Continued. 


T 

6- 

0 

0* 

0** 

a- 

02 

02* 

02- 

•.400E»03 

1.6436-04 

4.656E-01 

4.5566-05 

2.8326-21 

7.0896-05 

2.3236-02 

3.6396-05 

5.7906-06 

■.«0OE»03 

2.1336-04 

4.723E-01 

5.7956-05 

8.9966-21 

8.4546-05 

2.0416-02 

3.7406-05 

6.0176-08 

•.•OOE403 

2.0016-04 

4.787E-01 

7.2636-05 

2.6896-20 

1.0046-04 

1.7506-02 

3.8226-05 

6.2826-06 

«.OME*03 

3.6186-04 

4.85QE-01 

8.9876-05 

7.6106-20 

1.1866-04 

1.5336-02 

3.8936-C5 

8.5296-06 

«.200E»03 

4.6406-04 

4.9136-01 

1.1006-04 

2.0496-:19 

1.3966-04 

1.3836-02 

3.9586-05 

6.8216-06 

9.400E»03 

S.903E-04 

4.9836-02 

1.3346-04 

5.2776-19 

1.6376-04 

1.2036-02 

4.0246-05 

7.1406-06 

9.600E«03 

7.4516-04 

5.0366-01 

1.6066-04 

1.3066-18 

1.9106-04 

1.0776-02 

4.0986-05 

7.4846-06 

9.M>0E»03 

9.3256-04 

5.1356-01 

1.9236-04 

3.1196-18 

2.2186-04 

9.7466-03 

4.1806-05 

7.8526-08 

t.00OE*04 

1.1376-03 

3.2196-01 

2.2916-04 

7.2206-18 

2.5616-04 

8.8266-03 

4.2806-05 

8.2376-08 

1.0Z0E*09 

1.4226-03 

5.3086-01 

2.7196-04 

1.6246-17 

2.9396-04 

8.0886-03 

4.3976-05 

8.8316-08 

1.090E*09 

1.7326-03 

5.4016-01 

3.2186-04 

3.5616-17 

3.3516-04 

7.4456-03 

4.5346-05 

9.0256-08 

t.060E*09 

2.0906-03 

5.496E-01 

3.7986-04 

7.6276-17 

3.7936-04 

6.8466-03 

4.6916-05 

9.4086-08 

l.MOE*09 

2.5006-03 

5.5916-01 

4.4716-04 

1.5986-16 

4.2646-04 

6.3436-03 

4.8656-05 

9.7896-08 

1.I0CE*04 

2.9636-03 

5.684E-01 

3.2486-04 

3.2796-16 

4.7576-04 

5.8936-03 

5.0576-05 

l.OlOF-09 

l.i20E*09 

3.4846-03 

5.7736-01 

6.1446-04 

6.5966-16 

5.2686-04 

5.4856-03 

5.2626-05 

1.0386-05 

1.140E»09 

4.0646-03 

5.8586-01 

7.1736-04 

1.3026-15 

5.7926-04 

5.1416-03 

5.4806-05 

1.0626-05 

1.1«0E»04 

4.7066-03 

5.9366-0^ 

8.3486-04 

2.5S6-1S 

6.3246-04 

4.7876-03 

5.7086-05 

1.0806-05 

l.IS0E*04 

5.4116-03 

6.0076-01 

9.6856-04 

4.7996-lS 

6.8586-04 

4.4486-03 

5.9436-05 

1.0936-05 

1.200E«a4 

6.1826-03 

6.0706-01 

1.1206-03 

8.9756-15 

7.3926-04 

4.1916-03 

6.1856-05 

1.1006-05 

1.2Z0E»09 

7.0206-03 

6.1266-01 

1.2916-03 

1.6506-14 

7.9206-04 

3.8756-03 

6.4316-05 

1.1026-05 

3.2«OE*04 

7.9296-03 

6.1746-01 

1.4836-03 

2.9846-14 

8.4416-04 

3.8476-03 

6.6816-05 

1.1006-05 

l.2«0E*04 

8.9106-03 

6.2156-01 

1.6986-03 

5.3106-14 

8.9526-04 

3.3776-03 

8.9326-05 

1.0936-05 

1.2ME404 

9.9666-03 

6.2306-01 

1.9386-03 

9.3046-14 

9.4516-04 

3.1546-03 

7.1856-05 

1.0826-05 

t.300E*0« 

1.1106-02 

6.2786-01 

2.2046-03 

1.6066-13 

9.9386-04 

2.9486-03 

7.4386-05 

1.0886-05 

l.320E*09 

1.2316-02 

6.3006-01 

2.5006-03 

2.7316-13 

1.0416-03 

2.7536-03 

7.8926-05 

1.0516-05 

l.340E»(M 

1.3606-02 

6.3176-01 

2.8266-03 

4.5796-13 

1.0876-C3 

2.5736-03 

7.9486-05 

1.0326-05 

1.360E404 

1.4986-02 

6.3306-01 

3.1856-03 

7.5736-13 

1.1316-03 

2.4076-03 

8.2006-05 

1.0116-05 

1.3a0C404 

1.6446-02 

6.3386-01 

3.5/W-03 

1.2366-12 

1.1746-03 

2.2526-03 

8.4526-05 

9.8876-06 

1.400E*04 

1.7996-02 

6.3426-01 

4.0116-03 

1.9926-12 

1.2156-03 

2.1096-03 

8.7046-05 

9.6526-06 

l.420E*04 

1,9636-02 

6.3436-01 

4.4026-03 

3.1716-12 

1.2546-03 

1.9786-03 

8.9556-05 

9.4096-06 

1.440E»04 

2.1366-02 

6.3416-01 

4.9956-03 

4.9876-12 

1.2926-03 

1.8536-03 

9.2046-05 

9.1806-06 

l.4ME*04 

2.3186-02 

6.3366-01 

5.5536-03 

7.7566-12 

1.3286-03 

1.7386-03 

9.4516-05 

8.9076-06 

1.4«0E«04 

2.3106-02 

6.3286-01 

6.1576-03 

1.1936-11 

1.3636-03 

1.6326-03 

9.6976-05 

8.6526-06 

t.S00E*04 

2.7116-02 

6.3176-01 

6.8116-03 

1.8156-11 

1.3966-03 

1.5336-03 

9.9406-05 

8.3956-06 

l.920E»04 

2.9226-02 

6.3046-01 

7.5166-03 

2.7336-11 

1.4276-03 

1.4416-03 

1.0186-04 

8.1396-06 

I.54(ME*04 

3. 1436-02 

6.2896-01 

8.2756-03 

4.0766-11 

1.4576-03 

1.3566-03 

1.0426-04 

7.8846-06 

1.940E404 

3.3746-02 

6.2726-01 

9.0916-03 

6.0196-11 

1.4846-03 

1.2766-03 

1.0656-04 

7.6306-06 

l.SUE»04 

3.6156-02 

6.2536-01 

9.9666-03 

8.8096-11 

1.5106-03 

1.2026-03 

1.0886-04 

7.3796-06 

l.MH>E*04 

3.8666-02 

6.2326-01 

1.0906-02 

1.2786-10 

1.5356-03 

1.1326-03 

1.1116-04 

7.1316-06 

i.M0E404 

4.1286-02 

6.2096-01 

1.1906-02 

1.8376-10 

1.5576-03 

1.0686-03 

1.1336-04 

6.8886-06 

1.640E404 

4.3996-02 

6.1846-01 

1.2976-02 

2.6206-10 

1.5786-03 

1.0076-03 

1.1546-04 

6.6446-06 

1.460E404 

4.6806-02 

6.1576-01 

1.4106-02 

3.7066-10 

1.5976-03 

9.4996-04 

1.1756-04 

6.4076-06 

I.M0E404 

4.9716-02 

6.1296-01 

1.5316-02 

5.2026-10 

1.6146-03 

8.9666-04 

1.1966-04 

6.1736-06 

1. TOOE404 

5.2736-02 

6.0986-01 

1.6596-02 

7.2476-10 

1.6296-03 

8.4886-04 

1.2156-04 

5.9446-08 

1.720E404 

3.5846-02 

6.0676-01 

1.7946-02 

1.0026-09 

1.6436-03 

7.9056-04 

1.2346-04 

5.7206-06 

t.740E*04 

5.9066-02 

6.0336-01 

1.9376-02 

1.3776-09 

1.6556-03 

7.5536-04 

1.2526-04 

S.5006-06 

1.7606*04 

6.2376-02 

5.9986-01 

2.0886-02 

1.8786-09 

1.6646-03 

7.1376-04 

1.2706-04 

5.2846-06 

1.7006*04 

6.5786-02 

5.9616-01 

2.2476-02 

2.5446-09 

1.6726-03 

6.7456-04 

1.2866-04 

5.0736-06 

1.0006*04 

6.9286-02 

5.9236-01 

2.4146-02 

3.4266-09 

1.6796-03 

6.3756-04 

1.3026-04 

4.8686-06 

1.0206*04 

7.2886-02 

5.8836-01 

2.11906-02 

4.5846-09 

1.6836-03 

6.0266-04 

1.3166-04 

4.6666-06 

1.0406*04 

7.6576-02 

5.8416-01 

2.7746-02 

6.0976-09 

1.6866-03 

5.6066-04 

1.3306-04 

4.4706-06 

1.0606*04 

8.0356-02 

5.7986-01 

2.9666-02 

8.0636-09 

1.6876-03 

5.3056-04 

1.3426-04 

4.2796-06 

1.0006*04 

8.4226-02 

5.7536-01 

3.1686-02 

1.0606-08 

1.6866-03 

:. 0006-04 

1. >'-36-04 

4.0936-06 

1.9006*04 

8.8186-02 

5.7076-01 

3.3786-02 

1.3866-08 

1.6836-03 

4.8416-04 

1.3636-04 

3.9126-06 

1.9206*04 

9.2226-02 

5.6596-01 

3.5966-02 

8036-08 

1.6796-03 

4.5476-04 

1.3726-04 

3.7356-06 

1.9406*04 

9.6356-02 

5.6106-01 

3.8246-0; 

2.3346-08 

1.6736-03 

4.2976-04 

1.3806-04 

3.5646-06 

1.9606*04 

1.0066-01 

5.5606-01 

4.0606-02 

3.0046-08 

1.6656-03 

4.0606-04 

1.3866-04 

3,3986-06 

1.9006*04 

1.0486-01 

5.5076-01 

4.3056-02 

3.8496-08 

1.6366-03 

3.8386-04 

1.3916-04 

3.2376-06 

2.0006*04 

1.0926-01 

5.4546-01 

4.559E-02 

4.9086-08 

1.6456-03 

3.6236-04 

1.3946-04 

3.0806-08 

2.0206*04 

1.1366-01 

5.3996-01 

4.82.6-02 

6.2296-08 

1.6336-03 

3.4216-04 

1.3976-04 

2.9296-06 

2.0406*04 

1.1816-01 

5.3436-01 

5 0926-02 

7,8706-08 

1.6196-03 

3.2296-04 

1.3986-04 

2.7836-06 

2.0606*04 

1.2276-01 

5.2856-01 

5.3716-02 

9,8996-08 

1.6046-03 

3.0476-04 

1.3976-04 

2.6426-06 

2.0006*04 

1.2736-01 

5.2266-01 

5.6596-02 

1.2406-07 

1.5886-03 

2.8746-04 

1.3956-04 

2.5056-06 

2.1006*04 

1.3206-01 

5.1666-01 

5.954F-02 

1.5466-07 

1.5706-03 

2.7416-04 

1.3926-04 

2.3746-06 

2.1206*04 

1.3676-01 

5.1056-01 

6.2586-02 

1.9216-07 

1.5516-03 

2.5556-04 

1.3876-04 

2.2476-06 

2.1406*04 

1.4156-01 

5.0436-01 

6.5696-02 

2.3776-07 

1.5316-03 

2.4086-04 

1.3816-04 

2.1256-06 

2.1606*04 

1.4636-01 

4.9796-01 

6.8876-02 

2.9306-07 

U510E-03 

2.2686-04 

1.3746-04 

2.0086-06 

2.1806*04 

1.5126-01 

4.9156-01 

7.21.46-02 

3.5976-07 

1.4886-03 

2.1856-04 

1.3656-04 

1.8966-06 

2.2006*04 

1.3616-01 

4.8496-01 

7.5466-02 

4.4016-07 

1.4646-03 

2.0096-04 

1.3556-04 

1.7886-06 

2.2206*04 

1.6116-01 

4. 7836' 41 

7.8856 -02 

5.3646-07 

1.4406-03 

1.8006-04 

1.3436-04 

1.6846-06 

2.2406*04 

1.6616-01 

4.7166-01 

8.2306-02 

6.5166-07 

1.4156-03 

1.7776-04 

1.3316-04 

1.5856-06 

2.2606*04 

1.7116-01 

4.6486-01 

8.3816-02 

7.8896-07 

1.3906-03 

1.6706-04 

1.3176-04 

1.4916-06 

2.2006*04 

1.7616-01 

4.5796-01 

8.9386-02 

9.5186-07 

1.3636-03 

1.5686-04 

1.3026-04 

1.4016-06 

2.3006*04 

1.8126-01 

4.5106-01 

9.3006-02 

1.1456-06 

1.3366-03 

1.472e04 

1.2866-04 

1.3156-06 

3206*04 

1.8636-01 

4.4406-01 

9.6666-02 

1.3726-06 

1.3086-03 

1.38i;-04 

1.2686 -04 

1.2336-08 

2.3406*04 

1.9146-01 

4.3696-01 

1.P04E-01 

1.6406-06 

1.2806-03 

1.2956-04 

1.2506-04 

1.1556-06 

2.3606*04 

1.9656-01 

4.2986-01 

1.0416-01 

1.9546-06 

1.2526-03 

1.2146-04 

1.2316-04 

1.0816-06 

2.3806*04 

2.0166-01 

4. 2276-01 

1.0796-01 

2.3226-06 

1.2236-03 

1.1376-04 

1.2116-04 

1.0116-06 

2.4006*04 

2.0676-01 

4.1556 01 

1.1176-01 

2.7506-06 

1.1936-03 

1.0646-04 

1.1906-04 

9.4416-07 

2.4206*04 

2.1186-01 

4.0836-01 

1.1556-01 

3.2496-06 

1.1646-03 

9.9586-05 

1.1686-04 

8.8116-07 

2.4406*04 

2.1696-01 

4.0116-01 

1.1946-01 

3.8286-06 

1.1346-03 

9.3426-05 

1.1466-04 

8.2156-07 

2.4606*04 

2.2206-01 

3.9396-01 

1.2336-01 

4.4976-06 

1.1056-03 

8.7026-05 

1.1236-04 

7.6526-07 

2.4806*04 

2.2716-01 

3.8676-01 

1.2 726-0 1 

5.2706-06 

1.9756-03 

8.1296-05 

1.0996-04 

7.1226-07 

2.3006*04 

2.3216-01 

3. 7956-01 

1.3116-01 

6.1596-06 

1.0456-03 

7.5896-05 

l.C 756-04 

6.6226-07 
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c 

C+ 

C** 

C- 

CO 

C04 

C02 

C2 

7 

T.^•TE-0^ 

2. 390E-05 

3.272E-14 

7.847E-07 

4.9716-01 

1.3426-04 

6.1906-03 

5.6376-05 

8.4006403 

1.04U-0S 

4.206E-0S 

9.521E-16 

1. 3166-06 

4.9126-01 

1.6986-04 

5.2116-03 

9.2196-05 

8.6006403 

1.4ME-02 

9.709E-05 

2.911E-15 

2.1576-06 

4.8386-01 

2.1106-04 

4. 404 E- 03 

1.4656-04 

8.8006403 

I.99SE-02 

1.040E-04 

6.769E-1S 

3.4546-06 

4.7476-01 

2.5776-04 

3 . 7326- 03 

2.2586-04 

9.0006403 

2.6T1E-02 

1.S67E-04 

1.663E-14 

5.3986-06 

4.6356-01 

3.0966-04 

3.1696-03 

3.3736-04 

9,2006403 

3.S0SE-02 

2.298E-04 

3.895E-14 

8.2246-06 

4.4996-01 

3.6606-04 

2.693E-03 

4.8746-04 

9.4006403 

4.S06E-02 

3.283E-04 

8.700E~14 

1.2216-03 

4.3376-01 

4.2596-04 

2.288C-03 

6.8046-04 

9.600E403 

S.6T9E-02 

4.S74E-04 

l.SblE'IS 

1.7646-05 

4.1486-01 

4.883E-04 

1.942E-03 

9.1736-04 

9.8096403 

6.99aE-02 

6.22VE-04 

3.824E-13 

2.4806-03 

3.935E-01 

S.S19E-04 

1.643E-03 

1.1946-03 

1.0006404 

•.9S9E-02 

8.274E-04 

7.S7tE-l3 

3.3946-05 

3.7016-01 

6.1516-04 

1.387E-03 

1.5006-03 

1.0206404 

1.003E-01 

1.0T7E-03 

1.4495-12 

4.5226-05 
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3.900E«03 

1.6136-09 

1.3936-02 

6.9776-12 

2.6016-40 

1.7336-09 

1. 1066-01 

1.1276-06 

1.0096-00 

4.000E403 

2.7906-09 

1.7796-02 

1.9246-11 

9.3446-47 

3.1746-09 

1.2096-01 

2.2036-00 

1.649E>0f 

4. 100E403 

4.9936-09 

2.2206-02 

3.1996-11 

0.9946-46 

9.6186-09 

1.3096-01 

3.9906-00 

2.9926-00 

4.200E*03 

7.4696-09 

2.7306-02 

4.4696-11 

1.2106-44 

9.4316-09 

1.4096-01 

9.9636-00 

3.9606-00 

4.300E403 

1.1066-00 

3.3696-02 

1.2646-10 

1.90TE-43 

1.6026-08 

L.90S6-01 

0.4936-00 

9.9006-00 

4.400E403 

1.0446-00 

4.0446-02 

2.3936-10 

1.6746-42 

2.9916-00 

1.4416-01 

1.2696-07 

0.9696-00 

4.S00E403 

2.0106-00 

4.6476-02 

4.3996-10 

1.4716-41 

4.0036-08 

1.7266-01 

1.0436-07 

1.2136-07 

4.600E403 

4.2036-00 

9.7176-02 

7.0496-10 

1.9096-40 

6.2746-00 

1.7036-01 

2.6276-07 

1.6766-07 

4.T0OE403 

6.1766-00 

6.4766-02 

l«3646-09 

1.2416-39 

9.4216-00 

1.0296-01 

3.6726-07 

2.2676-07 

4.S00E403 

0.9236-00 

7.7216-02 

2.3196-09 

9.3906-39 

1.3046-07 

1.0946-01 

9.0376-07 

3.0046-07 

4.900E*03 

1.2696-07 

0.0406-02 

3.0496-09 

4.4996-30 

1.9916-07 

1.0016-01 

6.7096-07 

3.9046-07 

S.OOOE403 

1.7706-07 

1.0096-01 

4.2916-09 

4.1796-37 

2.0096-07 

1.0766-01 

9.C006-07 

4.9796-07 

S. 100E403 

2.4976-07 

1.1336-01 

9.9406-09 

2.9006-34 

3.0916-07 

1.8696-01 

1.1796-06 

0.2426-07 

S.200E403 

3.3906-07 

1.2606-01 

1.9936-01 

1.3976-39 

9.2976-07 

1.0916-01 

1.9116-06 

7.6976-07 

S.300C*03 

4.9116-07 

1.4006-01 

2.3026-00 

7.3196-19 

7.0936-07 

1.0226-01 

1.9166-06 

9.3466-07 

S.400E403 

6.0016-07 

1.3936-01 

3.9006-00 

3.604E-34 

9.3926-07 

1. 7096-01 

2*3996-06 

1.1106-06 

S.900E*03 

7.0966-07 

1.7016-01 

9.3296-00 

1.4706-31 

1.2196-06 

1.7096-01 

2.0666-06 

1.3196-06 

9.600E403 

1.0206-06 

1.0936-01 

7.7706-01 

7.3926-33 

1.9976-06 

1.6066-01 

3.62U-06 

1.9396-06 

9.700E403 

1.3296-06 

2.0066-01 

1.1206-07 

1.0926-32 

1.9666-06 

1.6276-01 

4.3766-06 

t. 7696-06 

9.f00C*03 

1.6926-06 

2.1606-01 

1.9096-07 

1.2316-31 

2.4906-06 

1.9646-01 

9.2266-06 

2.0096-06 

9.900E03 

2.1416-06 

2.3146-01 

2.2246-07 

4.6776-11 

3.0396-06 

1.4066-01 

6.1016-06 

2.2996-06 

6.0006*03 

2.6076-06 

2.4666-01 

3.0706-07 

1.6966-30 

3.7076-06 

1.4266-01 

7.2376-06 

2.9066-06 

6. I00E*03 

3.3446-06 

2.4166-01 

4.2046-07 

9.9096-10 

4.4606-06 

1.3946-01 

6.3916-06 

2.7606-06 

6.200E«03 

4.1306-06 

2.7626-01 

9.0796-07 

1.9716-29 

9.3646-C6 

1.20U-01 

9.6426-06 

3.0136-06 

6.3006*03 

9.0026-06 

2.9096-01 

7.9796-07 

6.3326-29 

6.3666-06 

1.2066-01 

1.0906-09 

3.2626-06 

6.400E*03 

6.2026-06 

3.0436-01 

1.0006-04 

1.9976-26 

7.4926-06 

1.1366-01 

1.2406-09 

3.9096-06 

6.900E*03 

7.9266-06 

0.1796-01 

1.3006-04 

9.6296-20 

8.7926-06 

1.0666-01 

1.3896-09 

9'. 7396-06 

6.600E*03 

9.0046-06 

3.3026-01 

1.4196-06 

1.6776-27 

1.0196-09 

9.9606-02 

1.9436-09 

3.9036-06 

6.7006*03 

1.0916-09 

0.4236-01 

2.1626-06 

4.6616-27 

1.1706-09 

9.3046-02 

1.7026-09 

6.1776-06 

6.0006*03 

1.3096-09 

3.9376-01 

2.7426-06 

l.?94E-26 

1.3406-09 

0.4676-02 

1.8646-09 

6.3006-06 

6.0006*03 

1.9946-09 

3.6496-01 

3.4446-06 

3.2696-26 

1.9266-09 

8.0606-02 

2.0276-09 

4.9736-06 

7.0006*03 

1.0436-09 

3.7446-01 

4.2696-06 

6.2666- 26 

1.7336-09 

7.4046-02 

2.1096-09 

4.7966-06 

7.1006*03 

2.1796-09 

3.0416-01 

9.2946-06 

2.029E-29 

1.0976-09 

6.9416-02 

2.3906-09 

4*9296-06 

7.2006*03 

2.9606-09 

3.9306-01 

6.6626-06 

4.0616-29 

2.2016-09 

4.4316-02 

2.9076-09 

9.0076-06 

7.3006*03 

3.0176-09 

4.0136-01 

7.0726-06 

1.1246-24 

2.4666-09 

9.9946-02 

2.6606-09 

9.2416-06 

7.4006*03 

3.9396-09 

4.0096-01 

9.4616-06 

2.9416-24 

2.7996-09 

9.9106-Oc 

2.0076-09 

9.3076-06 

7.9006*03 

4.1316-09 

4.1606-01 

1.1396-09 

9.6006-24 

3.0666-09 

9.0(076H>2 

2.9606-09 

9.9275-06 

7.6006*03 

4.0166-09 

4.2266-01 

1.3496-09 

1.2076-29 

3.4076-09 

4. 72 ^'6-02 

3.0016-09 

9.6626-06 

7.7006*03 

9.6026-09 

4.2006-01 

1.9926-09 

2.937 >3 

9.7796-09 

4.3611-02 

3.2061-09 

S.TOM-06 

7.0006*03 

6.9026-09 

4.3446-01 

1.0476-09 

9.2146-23 

4.1736-09 

4.0296-92 

3.3236-09 

9.9206-06 

7.0006*03 

7.9306-09 

4*0076-01 

2.1766-09 

1. 0496-2} 

4.6046-09 

3.7296-07 

3.4318-M 

6.0416-06 

0.0006*03 

0.7036-09 

4.4466-01 

2.9296-09 

2.0676-22 

9.0696-09 

3.4996-02 

3.9316-09 

i. 1606-06 

0.2006*03 

1.1966-04 

4.9346-01 

3.3366-09 

7.949E-2t 

6.1136HI9 

2.9236-02 

3.7066-09 

6.4176-06 
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Table II.* Continued. 


P/PO • 9.00E»C2 


* 

C4 

C»* 

C- 

CC 

CO* 

C02 

C2 

T 

0. 

0. 

0. 

0. 

0. 

0. 

1.0006*00 

0. 

1.0006*02 

0. 

0. 

0. 

0. 

2.1646-66 

0. 

1.0006*00 

0. 

2.0006*02 

0. 

0. 

0. 

0. 

8.3366-42 

5.4256-82 

1.0006*00 

0. 

3.0006*02 

0. 

0. 

0. 

0. 

1.718E-29 

1.8336-61 

1.0006*00 

0. 

4.0006*02 

0. 

0, 

0. 

0. 

4.5036-22 

4.5326-49 

1.0006*00 

0. 

5.0006*02 


4.330E-83 

0. 

0. 

3.8836-17 

7.6516-41 

1.0006*00 

0. 

6.0006*02 

3.28te-6a 

4.1046-70 

0. 

0. 

1.3766-13 

6.8646 - 35 

1.0006*00 

0. 

7.0006*02 

».040E-Sa 

7.7506-61 

0. 

0. 

4.8286-11 

8.9996-31 

1.0006*00 

7.0626-60 

8.0006*02 

S.082E-51 

1.8366-35 

0. 

0. 

1.567E-09 

5.9376-29 

1.0006*00 

3.5126-70 

9.0006*02 

1.233E-45 

1.340E-51 

0. 

2.0746- 90 

2. 0086 -08 

7.9216-28 

1.0006*00 

7.3496-6 3 

1.0006*03 

3.069E-41 

1.6S4E-48 

0. 

3,5386-80 

1.5766-07 

6.3456-27 

1.0006*00 

6.8046-57 

1.1006*03 

1.414E-37 

7.7046-46 

0. 

1.1906-71 

8.7496-07 

3.5846-26 

1.0006*00 

6.5406-52 

1.2006*03 

1.7aaE-34 

1.2726-43 

0. 

1.950E-64 

3.7226-06 

1.5526-25 

1.0006*00 

1.0246-47 

1.3006*03 

8.156E-32 

1.016C-41 

0 . 

2.9786-58 

1.2856-05 

5.4506-25 

1.0006*00 

4.1296-44 

1.4006*03 

U447E-29 

4.5446-40 

2.5646-95 

6.8086-53 

3.755F-05 

1.6206-24 

9.9996-01 

5. 5066-41 

1.5906*03 

1.714E-27 

1.2686-38 

1.0916-91 

3.326E-.8 

9.5826-05 

4.2026-24 

9.9996-01 

2.9886-36 

1.6006*03 

1.034E-2S 

2.397E-37 

1.7456-88 

4.5596-44 

2.1876-04 

9.7486-24 

9.9976-01 

7.7:26-36 

1.7006*03 

3.96IE-24 

3. 2936-36 

1.2476-85 

2,1566-40 

4.3476-04 

2.0706-23 

9.9936-01 

1.0796-33 

1.8006*03 

1.D34E-22 

5.116E-35 

9.3996-83 

2.8UE-37 

8. 7446 -04 

6. 0236-23 

9.9876-01 

8.9606-32 

1.9006*03 

I.949E-21 

2.4746-33 

6.7576-79 

4.3736-35 

1.5736-03 

6.4716-22 

9.97oE-01 

4.7816-30 

2.0006*03 

2.7T9E-P0 

1.2256-31 

4.3626-75 

2.8426-33 

2.6726-03 

8.1636-21 

9.9606-01 

1.7476-28 

2.1006*03 

3. 1 1 2E- 19 

4.44ifc-i0 

1.3856-71 

1.2116-31 

4.3196-03 

8.5676-20 

9.9356-01 

4.8006-27 

2.2006*03 

2 .a 26 E-ia 

1.1876-28 

2.2076-68 

3.6876-30 

6.6876-03 

7.3506-19 

9.9006-01 

9.1126-26 

2.3006*03 

2.135E-17 

2.419‘=-27 

1.9136-65 

8.468E-29 

9.9656-03 

5.2756-18 

9.8506-01 

1.40 76-24 

2-4006*03 

1.372E-U 

3.8786-26 

9.6826 -63 

1.508E-27 

1.4366-02 

3.2326-17 

9.78*6-01 

1.7446-23 

2.5006*03 

7.640E-14 

5.0106-25 

3.0426-60 

2.147E-26 

2,0066-02 

1.7216-16 

9.6996-01 

1.7796-22 

2.6006*03 

3.7446-15 

5.3696-24 

6.2526-58 

2.50SE-25 

2.7296-02 

8.0876-16 

9.5906-01 

1.5266-21 

2.7006*03 

1.637E-14 

4.8645-23 

8.7996-56 

2.454E-24 

3.6216-02 

3.3976-15 

9.4586-01 

1.1216-20 

2.8006*03 

6.463E-14 

3.7886-22 

8.8166-54 

2.047E-23 

4.6986-02 

1.2906-14 

9.2936-01 

7.1696-20 

2.9006*03 

2.324E-13 

2.5826-21 

6.5056-52 

1.480E-22 

5.9696-02 

4.4706-14 

9.101L-01 

4.0416-19 

3.0006*03 

7.-700E-13 

1.5466-20 

3.6416-50 

9.397E-22 

/.442F-02 

1.4266-13 

8.8796-01 

2.0336-16 

3.1006*03 

2.363E-12 

8.3106-20 

1.5316-48 

5.303E-21 

9.1156-02 

4.2206-13 

8.6256-01 

0.2236-18 

3.2006*03 

6.765E-12 

4.0266-19 

5.5026-47 

2.b88E-20 

1.0986-01 

1. 1616-12 

8.3426-01 

3. 8076-17 

3.3006*03 

1.818E-11 

1.7776-18 

1.5506-45 

1.235E-19 

1.3036-01 

3.0116-12 

8.0306-01 

1.4426-16 

3.4006*03 

4.613E-U 

7.2026-18 

3. 6136-44 

5.190E-19 

1.5246-01 

7.4026-12 

7.6926-01 

5.0446-16 

3.5006*03 

I.IIOE-IO 

2.7006-17 

7.0596-45 

2.0076-18 

1. 7586-01 

1.7186-11 

7.3336-01 

1.64U-15 

3.6006*03 

2.54 2E-10 

9.4226-17 

1.I81E-41 

7.1966-16 

2.0036-01 

3.7976-11 

6.9556-01 

4.99 26-15 

3.7006*03 

5.546E-10 

3.0656-16 

1.7026-40 

2.4056-17 

2.2556-01 

8.0196-11 

6.5646-01 

1.4286-14 

3.8006*03 

1.159E-09 

9.4616-16 

2.1396-39 

7.5356-17 

2.5116-01 

1.6246-10 

6.1646-01 

3.8596-14 

3.9006*03 

2.363F-09 

2.7496-15 

2.3776-38 

2.2236-U 

2.7676-01 

3.1646-10 

5.7616-01 

9.8926-14 

4.0006*03 

4.61 Oe -09 

7.5856-15 

2.3526-37 

6.2026-16 

3.0206-01 

5.94SE-IC 

5.3596-01 

2.4156-13 

4.1006*03 

8.699E-09 

1.9956-14 

2.0896-?e 

1.6436-15 

3.26 66-01 

1.0816-09 

4.9o36-01 

5.6376-13 

4.2006*03 

1.592E-08 

5.0166- 14 

1. 6786-35 

4.1506-15 

3.5036 -01 

1.9066-09 

4.5776-01 

1.2626-12 

4.3006*03 

2.833E-0B 

1. 2106-13 

1.2326-34 

1.0026-14 

3.7296-01 

3.2666-09 

4.2046-01 

2.7176-12 

4.4006*03 

4.939E-0S 

2.8116-15 

8.2366-34 

2.3206-14 

3.9406-01 

5. 4506-09 

3.8476-01 

5.6466-12 

4.5006*03 

8.301E-0B 

6.301F-13 

5.146E-33 

5.1696-14 

4.1376-01 

8.8736-09 

3.5096-01 

1.1356-11 

4.6006*03 

1.372E-07 

1.3666-12 

2.9656-32 

1. 1106-13 

4.317F-01 

1.4126-08 

3.1916-01 

2.2126-11 

4.7006*03 

2. 221E-07 

2.8736-12 

1.5946-31 

2,3056-13 

4.4616-01 

2.2006-08 

2,8936-01 

4. 1926-11 

4.8006*03 

3.52-.E-07 

5.8706-12 

8.0286-31 

4.6366-13 

4.6276-01 

3.3626-08 

2.6176-01 

7.7376-11 

4.9006*03 

5.4?lE-07 

1.1686-11 

3.60tE-30 

9.0536-13 

4.7576-01 

5.0436-08 

2.3626-01 

1.3946-10 

5.0006*03 

8.412E-07 

2.2666-11 

1.703^-29 

1.7196-12 

4.8716-01 

7.4396-08 

2. 1276-01 

2.4556-10 

5.1006*03 

1.268E-06 

4.29 56-11 

7.2246- 20 

3.1816-12 

4.9e9E-01 

1.0806-07 

1.9136-01 

4.2346-10 

3.2006*03 

1.885E-06 

7.9666-11 

2.9146-28 

5.7446-12 

5.0526-01 

1.5466-07 

1.7186-01 

7.1636-10 

5.3006*03 

2.762E-06 

1.4486-10 

1.1216-27 

1.0146-11 

5.1226-01 

2.1816-07 

1.5416-01 

1. 1916-09 

5.4006*03 

3.996E-06 

2.5896-10 

4.1266-27 

1.7526-11 

5.1796-01 

3.0396-07 

1.3806-01 

1.9476-09 

5.5006*03 

5.713E-06 

4.5376-10 

1.4566-26 

2.9686-11 

5.2256-01 

4.1846-07 

1.2366-01 

3.13&E-09 

5.6006*03 

8.078E-06 

7.8186-10 

■..9346-26 

4.9346-11 

5.2616-71 

5.6966-07 

1.1066-01 

4.9806-09 

5.7006*03 

1.130E-05 

1.3266-09 

1.6106-25 

8.0596-11 

5.2876-0. 

7.6736-07 

9.8876-02 

7.8056-09 

5.8006*03 

1.S66E-05 

2.2156-09 

5. 0666-25 

1.2956-10 

3.3066-01 

1.0236-06 

8.8396-02 

1.2096-08 

5.9006*03 

2.1S0E-05 

3.6476-09 

1.5436-24 

2.0506-10 

5.3186-01 

1.3526-06 

7.9026-02 

1.8506-08 

6.0006*03 

2.927E-05 

5.9256-09 

4.5436-24 

3.1896-10 

•.3236-01 

1.7706-06 

7.0856-02 

2.8041-08 

e. 1006*03 

3.9S3E-0S 

9.5006-09 

1.2966-23 

4.9176-10 

5.3246-01 

2.2976-06 

6.3176-02 

4.2066-08 

6.2006*03 

5.297E-05 

1.5045-08 

3.5896-23 

7.4856-10 

5.3216-01 

2.9576-06 

5.8516-02 

6.2546-08 

6.3006*03 

7.0486-05 

2.3546-08 

9.6526-23 

1..25E-09 

5.3146-01 

3.7776-06 

5.0576-02 

9.2176-08 

6.4006*03 

9.314E-05 

3.6406-08 

2.524E-22 

1.6726-09 

5.3056-01 

4.7876-06 

4.5286-02 

1.3476-07 

6.5006*03 

1.223E-04 

5.5666-08 

6.4236-22 

2.460E-09 

5.2946-01 

6.0226-06 

4.0586-02 

1.9556-07 

6.6006*03 

1.S95E-04 

8.4196-08 

1. 5926-21 

3.585E-09 

5.2816-01 

7.5226-06 

3. 6396-02 

2.8156-07 

6.7006*03 

2.069E-04 

i.iooe-07 

3.8»7E-21 

5.179E-09 

5.2676-01 

9.3306-06 

3.2676-02 

4.024C-07 

6.8006*03 

2.669E-04 

1.8656-07 

9.0676-21 

7.419E-09 

5.2526-01 

1.1496-05 

2.9366-02 

5.7146-07 

6.9006*03 

3.423E-04 

2.7346-07 

2.0866-20 

1.054E-08 

5.2376-01 

1.4076-05 

2.6426-02 

8.0606-07 

7.0006*03 

4.366E-04 

3.968_-07 

4.6876-20 

1.4 87E-08 

5.2216-01 

1.7106-05 

2.3796-02 

1.1306-06 

7.1006*03 

5.541E-04 

5.7026-07 

1.0296-19 

2.C83E-08 

5.2066-01 

2.0666-05 

2.1466-02 

1.5736-06 

7.2006*03 

6.996E-04 

8.115E-07 

2.2116-19 

2.897E-08 

5.1906-01 

2.4816-05 

1.9386-02 

2.1766-06 

7.3006*03 

8. 7906-04 

1.1446-06 

4.6‘.6E- 19 

4.005E-08 

5.1746-01 

2.9616-05 

1. 7536-02 

2.9936-06 

7.4006*03 

1.099E-03 

1.59 86-06 

9.5636-19 

5.500E-08 

5.1586-01 

>,5146-05 

1. 58 7 6 - 02 

4.0906-06 

7.5006*03 

1.367E-03 

2.2136-06 

1.9286-18 

7. 5086-08 

5.1436-01 

4.1466-05 

1.4406-02 

5,5566-08 

7.6006*03 

1.E93E-03 

3.0376-06 

3.8126-18 

1.019E-07 

5.1266-01 

4.8656-05 

1.3076- 02 

7.5016-06 

7.7006*03 

2.0886-03 

4.1336-06 

7.39 26-18 

1.375E-07 

5.1106-01 

5.6786-05 

1.1896-02 

l.OOoc-05 

7.8006*03 

2.5616-03 

5.5766-06 

1.4076-17 

I.S44E-07 

5.0936-01 

6.5926-05 

1.0836-02 

1.3A26-05 

7.9006*03 

3.1296-03 

7.4626-06 

2.63 06- 17 

2.461E-07 

5.0756-01 

7.6146-05 

9.8786-03 

1.7786-05 

6.0006*03 

4.6046-03 

1.305:-05 

8. 7226- 17 

4.307F-07 

5.0366-01 

1.0016-04 

8.2516-03 

3.0646-05 

8.2006*03 
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Table II.- Continued. 


T 

2- 

0 

a* 

0** 

0- 

02 

02* 

02- 

8.400E»03 

1.9242-04 

4.6122-01 

4.3262-05 

2.5782-21 

7.3262-05 

2.5652-02 

3.8512-05 

6.6692-06 

8.«OOE»03 

1.9942-04 

4.6832-01 

9.5142-05 

8.2152-21 

8.7332-05 

7.223E-02 

3.9692-05 

6.9332-06 

8.800E»03 

2.9912-04 

4.7492-01 

6.9242-09 

2.4642-20 

1.0362-04 

1.93d;--02 

4.0662-05 

7.2152-06 

9.000E*03 

3.3432-04 

4.8132-01 

8.9812-05 

6.9912-20 

1.2242-04 

1.6992-02 

4.1492-05 

7.5182-06 

9.200E*03 

4.2822-04 

4.8782-01 

1.0 922-04 

1.8872-19 

1.4392-04 

1.4992-02 

4.2242-05 

7.8472-06 

9.M0E403 

5.4432-04 

4.9452-01 

1.2 762-04 

4.8682-19 

1.6852-04 

1.3322-02 

4.2982-05 

8.2042-06 

9.600E»03 

6.8652-04 

5.0162-01 

1.5382-04 

1.2062-18 

1.9642-04 

1.1932-02 

4.3762-05 

8.5902-06 

9.800E*03 

8.5882-04 

5.093E-C1 

1.8412-04 

2.8822-18 

2.2792-04 

1.0752-02 

4.4642-05 

9.0032-06 

1.000£*09 

1.0652-03 

5.1742-01 

2.1922-04 

6.6692-18 

2.6302-04 

9.7592-03 

4.5682-05 

9.4362-06 

l.020E*09 

1.3102-03 

5.2612-01 

2.6012-04 

1.4992-17 

3.0182-04 

8.9142-03 

4.6892-05 

9.8832-06 

l.090E*09 

1.5962,-03 

5.3512-01 

3.0752-04 

3.2832-17 

3.4422-04 

8.1892-03 

4.8302-05 

1.0332-05 

l.060E4’09 

1.9282-03 

5.4452-01 

3.6262-04 

7.0182-17 

3.8992-04 

7.5582-03 

4.9912-05 

1.0782-05 

1.0a0E»Q9 

2.3082-03 

5.5392-01 

4.2642-04 

1.4682-16 

4.38 72-04 

7.0032-03 

5.1722-05 

1.1202-05 

1.100E*09 

2.7392-03 

5.6322-01 

5.0012-04 

3.0052-16 

4.9002-04 

6.5072-03 

5.3712-05 

1.1592-05 

1.120E»09 

3.2242-03 

5.7222-01 

5.8502-04 

6.0332-16 

5.4352-04 

6.0602-03 

5.5862-05 

1.1942-05 

1.190E*Q9 

3.7652-03 

5.8082-01 

6.8232-04 

1.1882-15 

5.9852-04 

5.6522-03 

5.8142-05 

1.2242-05 

1. lb0E«09 

4.3652-03 

5.8882-01 

7.9 352-04 

2.2972-15 

6.5462-04 

5.2772-03 

6.0542-05 

1.247C-05 

1.180E*09 

5.0252-03 

5.9622-01 

9.2002-04 

4.3632-15 

7.1122-04 

4.9292-03 

6.3J4E-05 

1.2652-05 

1.200E»09 

5.7482-03 

6.0282-01 

1.0632-03 

8.1452-15 

7.6792-04 

4.6062-03 

6.5602-05 

1.2772-05 

1.220E*09 

6.5362-03 

6.0872-01 

1.2292-03 

1.4952-14 

8.2432-04 

4.3052-03 

6.8222-05 

1.2832-05 

1.290E*09 

7.3902-03 

6.1392-01 

1.4062-03 

2.6992-14 

8.8012-04 

4.0242-03 

7.0882-05 

1.2822-05 

1.260E*09 

8.3132-03 

6.1842-01 

1.6102-03 

4. 7962-14 

9.3492-04 

3.7622-03 

7.3562-05 

1.2772-05 

l.280E»09 

9.3072-03 

6.2222-01 

1.8362-03 

8.3922-14 

9.8872-04 

3.5172-03 

7.6262-05 

1.2672-05 

1.300E«i}4 

1.0372-02 

6.2542-01 

2.0882-03 

1.4462-15 

1.0412-03 

3.2892-03 

7.8982-05 

1.2542-05 

1.320E>04 

1.1522-02 

6.2802-01 

2.3672-03 

2.4572-13 

1.0922-03 

3.0772-03 

8.1692-05 

1.2362-05 

l.390E*09 

1.2732-02 

6.3002-01 

2.6762-03 

4.1162-13 

1.1422-03 

2.8792-03 

8.4412-05 

1.2162-05 

1.360E«04 

1.4032-02 

6.3162-01 

3.0152-03 

6.8012-13 

1.1892-03 

2.6952-03 

8.7122-05 

1.1942-05 

l.380E»04 

1.5412-02 

6.3272-01 

3.3872-03 

1.1092-12 

1.2362-03 

2.5252-03 

8.9832-05 

1.1692-05 

1.400E+04 

1.6882-02 

6.3342-01 

3.7952-03 

1.7862-12 

1.2802-03 

2.3662-03 

9.2532-05 

1.1432-05 

1.420E«04 

1.8422-02 

6.3372-01 

4.2402-03 

2.8402-12 

1.3232-03 

2.2192-03 

9.5212-05 

1.1162-05 

1.440E»04 

2.0062-02 

6.3372-01 

4.7252-03 

4.4652-12 

1.3642-03 

2.0822-03 

9.7882-05 

1.0882-05 

1.4602*04 

2.1782-02 

6.3342-01 

5.2512-03 

6.9382-12 

1.4042-03 

1.9552-03 

1.0052-04 

1.0592-05 

1.480Et04 

2.3602-02 

6.3292-01 

5.8222-03 

1.0662-11 

1.4422-03 

1.8372-03 

1.0322-04 

1.0302-05 

1.900£*04 

2.5502-02 

6.3202-01 

6.4392-03 

1.6212-11 

1.4782-03 

1.7272-03 

1.0582-04 

1.0002-05 

US20E*04 

2.7502-02 

6.3092-01 

7.1052-03 

2.4412-11 

1.5122-03 

1.6242-03 

1.0842-04 

9.7092-06 

1.940E*04 

2.9592-02 

6.2962-01 

7.8222-03 

3.6372-11 

1.5442-03 

1.5292-03 

1.1092-04 

9.4152-06 

l.S60E*04 

3.1782-02 

6.2812-01 

8.9932-03 

5.3692-11 

1.5752-03 

1.4402-03 

1.1342-04 

9.1222-06 

U580E*04 

3.4062-02 

6.2642-01 

9.4192-03 

7.8542-11 

1.6042-03 

1.3572-03 

1.1592-04 

6.8312-06 

1.600E*0<. 

3.6442-02 

6.2452-01 

1.0302-02 

1.1392-10 

1.6312-03 

1.2792-03 

1.1832-04 

8.5432-06 

U620£*04 

3.8922-02 

6.2242-01 

1.1252-02 

1.6362-10 

1.6562-03 

1.2072-03 

1.2072-04 

8.2582-06 

l.640E*04 

4.1492-02 

6.2012-01 

1.2262-02 

2.3332-10 

1.6792-03 

1.1392-03 

1.2302-04 

7.9762-06 

1.660E*04 

4.4162-02 

6.1762-01 

1.3332-02 

3.29*2-10 

1.7012-03 

•..0752-03 

1.2532-04 

7.6992-06 

1.680E*04 

4.6932-02 

6.1502-01 

1.4472-02 

4.6282-10 

1.7202-03 

1.0162-03 

1.2752-04 

7.4272-06 

l.TOOE*04 

4.9802-02 

6.1222-01 

1.5672-02 

6.4452-10 

1.7382-03 

9.5962-04 

1.2972-04 

7.1592-06 

I.T20E*04 

5.2752-02 

6.0922-01 

1.6952-02 

8.9112-10 

1.7532-03 

9.0702-04 

1.3172-04 

6.8962-06 

1.740E*04 

5.5812-02 

6.0612-01 

1.8312-02 

1.2232-09 

1.7672-03 

8.5752-04 

1.3372-04 

6.6382-06 

l.T60E*04 

5.8962-02 

6.0282-01 

1.9 732-02 

1.6682-09 

1.7792-03 

8.1082-04 

1.3 562-04 

6.3852-06 

l.T80E*04 

6.2202-02 

5.9932-01 

2.1242-02 

2.2602-09 

1.7892-03 

7.6692-04 

1.3752-04 

6.1372-06 

l.800E*04 

6.5542-02 

5.9572-01 

2.2822-02 

3.0422-09 

1.7972-03 

7.2542-04 

1.3 922-04 

5.8952-06 

t.820E*04 

6.8972-02 

5.9192-01 

2.4482-02 

4.0692-09 

1.8032-03 

6.8632-04 

1.4 082-04 

5.6582-06 

U840E*04 

7.2492-02 

5.8802-01 

2.6222-02 

5.4112-09 

1.8072-03 

6.4932-04 

1.4232-04 

5.4272-06 

1.860E*04 

7.6102-02 

5.8392-01 

2.8042-02 

7.1542-09 

1.8102-03 

6.1432-04 

1.4372-04 

5.2012-06 

1.880E*04 

7.9792-02 

5.7972-01 

2.9952-02 

9.4042-09 

1.8102-03 

5.8132-04 

1.4502-04 

4.9812-06 

1.900E*04 

8.3572-02 

5.7532-01 

3.1932-02 

1.2292-08 

1.8092-03 

5.5002-04 

1.4622-04 

4.7672-06 

1.920E*04 

8.7432-02 

5.7082-01 

3.4012-02 

1.5992-08- 

1.8062-03 

5.2032-04 

1.4722-04 

4.5582-06 

l.940E*04 

9.1372-02 

5.6612-01 

3.6162-02 

2.0692-08 

1.8012-03 

4.9222-04 

1.4812-04 

4.3552-06 

t.960E*04 

9.5392-02 

5.6132-01 

3.8402-02 

2.6612-08 

1.7942-03 

4.6562-04 

1.4892-04 

4.1562-06 

1.980E*04 

9.9492-02 

5.5632-01 

4.0732-02 

3.4112-08 

1.7862-03 

4.4032-04 

1.4952-04 

3.9672-06 

2.000E*04 

1.0372-01 

5.5122-01 

4.3142-02 

4.3482-08 

1.7762-03 

4.1632-04 

1.5 002- 04 

3.7812-06 

2.020E*04 

1.0792-01 

9.4602-01 

4.5632-02 

5.5182-08 

1.7642-03 

3.9362-04 

1.5042-04 

3.6012-06 

2.040E*04 

1.1222-01 

9.4062-01 

4.8202-02 

6.9702-08 

1.7512-03 

3.7202-04 

1.5062-04 

3.4272-06 

2.060E*04 

1.1662-01 

5.3512-01 

5.0862-02 

8.7672-08 

1.7372-03 

>.5142-04 

1.5072-04 

3.2562-06 

2.080E*04 

1.2102-01 

5.2952-01 

5.3602-02 

1.0982-07 

1.7212-03 

3.3202-04 

1.5062-04 

3.0952-06 

2.100E*04 

1.2552-01 

9.2382-01 

9.6412-02 

1.3692-07 

1.7032-03 

3.1352-04 

1.5042-04 

2.9372-06 

2.120E*04 

1.301E-U1 

5.1792-01 

5.9312-02 

1.7012-07 

1.6852-03 

2.9592-04 

1.5002-04 

2.7852-06 

2. 1402^04 

1.3472-01 

9.1202-01 

6.2272-02 

2.1042-07 

1.6652-03 

2.7922-04 

1.4952-04 

2.6392-06 

2.160E*04 

1.3942-01 

5.0592-01 

6.5322-02 

2.5932-07 

1.6432-03 

2.6342-04 

1.4892-04 

2.4982-06 

2.180E*04 

1.4412-01 

4.9972-01 

6.8432-02 

3.1842-07 

1.6212-03 

2.4832-04 

1.4812-04 

2.3632-06 

2.200E*04 

1.4882-01 

4.9342-01 

7.1612-02 

3.8952-07 

1.5982-03 

2.3402-04 

1.4722-04 

2.2332-06 

2.220E*04 

1.5362-01 

4.8712-01 

7.4852-02 

4.7482-07 

1.5732-03 

2.2052-04 

1.4612-04 

2.1082-06 

2.240E*04 

1.9842-01 

4.8062-01 

7.8162-02 

5.7672-07 

1.5482-03 

2.0762-04 

1.4492-04 

1.9882-06 

2.260E*04 

1.6332-01 

4.7412-01 

8.1532-02 

6.9822-07 

1.5212-03 

1.9542-04 

1.4362-04 

1.8732-06 

2.280E*04 

1.6822-01 

4.6742-01 

8.4992-02 

8.4242-07 

1.4942-03 

1.8382-04 

1.4212-04 

1.7642-06 

2.300E*04 

1.7312-01 

4.6072-01 

8.8432-02 

1.0132-06 

1.4672-03 

1.7292-04 

1.4052-04 

1.6592-06 

2.320E*04 

1.7802-01 

4.5402-01 

9.1992-02 

1.2152-06 

1.4382-03 

1.6252-04 

1.3 882-04 

1.5592-06 

2.340E*04 

1.8292-01 

4.4722-01 

9.5932-02 

1.4522-06 

1.4092-03 

1.5262-04 

1.3702-04 

1.4642-06 

2.360E*04 

1.8792-01 

4.4032-01 

9.9142-02 

1.7302-06 

1.3792-03 

1.4332-04 

1.3512-04 

1.3732-06 

2.380E*04 

1.9292-01 

4.3342-01 

1.0282-01 

2.0552-06 

1.3492-03 

1.3452-04 

1.3312-04 

1.2872-06 

2.4002*04 

1.9792-01 

4.2652-01 

1.0652 -01 

2.4342-06 

1.3192-03 

1.2612-04 

1.3102-04 

1.2052-06 

2.4202*04 

2. 0282-01 

4.1952-01 

1.1022-01 

2.8762-06 

1.2882-03 

1.1822-04 

1.2882- 04 

1.1272-06 

2.4402*04 

2.0782-01 

4.1252-01 

.1392 -01 

3.3882-06 

1.2572-03 

1.1082-04 

1.2652-04 

1.0532-06 

2.4602*04 

2.1282-01 

4.0552-01 

1.1772-01 

3.9812-06 

1.2262-03 

1.0372-04 

1.2412-04 

9.8362-07 

2.4802*04 

2.1772-01 

3.9842-01 

1. 2192-01 

4.6652-06 

1.1952-03 

9.7092-05 

1.2172-04 

9.1772-07 

2.3002*04 

2.2272-01 

3.9142-01 

1.2 532-01 

5.4532-06 

1.1632-03 

9.0822-05 

1.1932-04 , . 

^5542-07 
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T*le II.- 

Continued. 







C 

C* 

C*4 

c- 

CO 

C09 

C02 

C2 

T 



essE-oj 

2.211E-09 

2.708E-U 

7.3756-07 

4.9906-01 

1.292E-04 

6.9266-03 

5.1476-05 

8.400E*03 



99SE-03 

3.437E-03 

7.900E-16 

1. 2 356-06 

4.93SE-01 

1.6376-04 

5.8406-03 

8.4176-05 

8.6006*03 




316E>02 

9.811E-05 

2. 1736-15 

2.024E-06 

4.8676-01 

2.039E-04 

4.9446-03 

1.3396-04 

8.8006*03 




■OOE-02 

9.028E-OS 

9.656E-1S 

3.2406-06 

4.7836-01 

2.498E-04 

4.1986-03 

2.0706-04 

9.0006*03 




91SC-02 

1.S49E-04 

1.3976-14 

5.0686-06 

4.6806-01 

3.011E-04 

3.5726-03 

3.1036-04 

9.2006*03 



1T9E-02 

2.009E-04 

3.283E-14 

7.7356-06 

4.5946-01 

3.372E-04 

3.0446-03 

4.3086-04 

9.4006*03 




lOOE-02 

2.882E-04 

7. 3686-14 

I.ISIE-OS 

4.4046-01 

4. 1736-04 

2.5946-03 

6.3376-04 

9.6006*03 


- 


ia4E-02 

4.033E-04 

1.9846-13 

1.67QE-0S 

4.2296-01 

4.8046-04 

2.2086-03 

8.6136-04 

9.8006*03 


6.423E-0I 

9.9UE-0<. 

3.2706-13 

2.358E-05 

4.029E-01 

9.4936-04 

1.8766-03 

1.1316-03 

1.0006*04 


< 

T.e02E-02 

7.369E-04 

6.903E-13 

3.2446-05 

3.8066-01 

6.1056-04 

1. 5906-03 

1.4366-03 

1.0206*04 



9. 

29TE-02 

9.436E-04 

1.2906-12 

4.3486-0$ 

3.566E-0I 

6.7476-04 

1.3436-03 

1.7646-03 

1.0406*04 


t> 

U 

087E-01 

1. 2366-03 

2.3276-12 

9.6806-05 

3.3126-01 

7.3696-04 
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1.1926-09 

9.7546-10 

3.6006*03 

2.4506-10 

5.6966-03 

4.7456-13 

1.5766-52 

2.1056-10 

6.25 76-02 

2.2666-09 

1.6496-09 

3.7006*03 

4.5666-10 

7.6496-03 

1.1926-12 

4.6226-51 

4.3476-10 

9.3606-02 

4.2206-09 

3.3646-09 

3.6006*03 

6.3166-10 

1,0086-02 

2.6466-12 

1.2326-49 

6.6046-10 

1.0486-01 

7.4966-09 

5.6666-09 

3.9006*03 

1.4636-09 

1.3076-02 

6.4956-12 

2.6646 -46 

1.6376-09 

1.1596-01 

1.2676-06 

9.9346-09 

4.0006*03 

2.5026-09 

1.6666-02 

1.4196-11 

4.9396 47 

3.0O36-O9 

1.26 76 -01 

2.1396-06 

1.6216-06 

4.1006*03 

4.1696-09 

2.0936-02 

2.9796-11 

7.9376-46 

5.3236-09 

1.3716-01 

3.4516-06 

2.5636-06 

4.2006*03 

6.7616-09 

2.5936-02 

6.0286-11 

1.1176-44 

9.1396-09 

1.4696-01 

5.4156-06 

3.9346-06 

4.3006*03 

1.0766-08 

3.1716-02 

1.1786-10 

1.3916-43 

1.5236-06 

1.5586-01 

8.2776-08 

5.6736-08 

4.4006*03 

1.6776-08 

3.6296-02 

2.2306-10 

1.5446-42 

2.4666-06 

1.6366-01 

1.2356-07 

6.5426-00 

4.5006*03 

2.5596-06 

4.5716-02 

4.0976-10 

1.5406-41 

3.6956-08 

1.7066-01 

1.8016-07 

1.2126-07 

4.6006*03 

3.8306-06 

5.3966-02 

7.3206-10 

1.3906-40 

5.9986-06 

1.7*66-01 

2.5716-07 

1.6016-07 

4.7006*03 

5.6336-08 

6.3116-02 

1.2 746-09 

1.1426-39 

9.0266-06 

1.6126-0: 

3.5976-07 

2.2626-07 

4.6006*03 

8.1486-08 

7.3076-02 

2.1636-05 

6.6046-39 

1.3296-07 

1.6456-01 

4.9416-07 

3.0336-07 

4.9006*03 

1.1606-07 

6.3856-02 

3.5916-09 

5.9706-36 

1,9166-07 

1.6676-01 

6.6696-07 

3.9566-07 

5.0006*03 

1.6276-07 

9.5396-02 

5.8326-09 

3.8356-37 

2.7106-07 

1.6766-01 

6.6536-07 

5.0656-07 

5.1006*03 

2. 2316-07 

1.0776-01 

9.2636-09 

2.2916-36 

3,7646-07 

1.6746-01 

1.1576-06 

6.3736-07 

5.2006*03 

3.0736-07 

1.2066-01 

1.4506-06 

1.2796-35 

5.1376-07 

1.6616-01 

1.4906-06 

7.8906-07 

5.3006*03 

4.1446-07 

1.3416-01 

2.2736-08 

6.6896-35 

8.6976-07 

1.6386-01 

1.8936-06 

9.6166-07 

5.4006 * 03 

5.5216-07 

1.4616-01 

3.3516-06 

3.2936-34 

9.1196-07 

1.6056-01 

2.3736-06 

1.1556-06 

5.5006*03 

7.2736-07 

1.6256-01 

4.9716-06 

1.5306-33 

1.1686-06 

1.7646-01 

2.9396-06 

1.3696-06 

5.6006*03 

9.4626-07 

1.7 736-1)1 

7.2616-06 

6.7336-33 

1.52 76-06 

1.7156-01 

3.5966-06 

1.6006-06 

5.700^*03 

1.2246-06 

1.9236-01 

1.0456-07 

2.8136-32 

1.9366-06 

1.6616-01 

4.3506-06 

1.6466-06 

5.6006*03 

1.56 56 -06 

2.0736-01 

1.4646-07 

1.1166-31 

2.4256-06 

1.6006-01 

5.2066-06 

2.1106-06 

5.9006*03 

1.9636-01 

2.2246-01 

2.0796-07 

4.2436-31 

3.0036-06 

1.5366-01 

6.1666-06 

2.3626-06 

6.('0|!).*01 

2.4936-06 

2.3746-01 

2.6756-07 

1.5396-30 

3.6796-06 

1.4696-01 

7.2326-06 

2.6616-06 

6.14iv'6*03 

3.109C-06 

2.5236-0) 

3.9266-07 

5.3496-30 

4.4606-06 

1.3996-01 

6.4026-06 

2.9456-06 

6.20U£*(<j 

3.6496-06 

2.6666-01 

5.3056-07 

1.7646-.»9 

5.3566'06 

1.3266-01 

9.6726 - 06 

3.2296-06 

6.3006*03 

4.7336-06 

2.8116-01 

7.0636-07 

5.7276-29 

6.3746-06 

1.2576-01 

1.1046-05 

3.5116-06 

6.4006*03 

5.7636-06 

2.9496-01 

9.3546-07 

1.7676-28 

7.5236-06 

1.1966-01 

1.2496 -05 

3.7696-06 

6.5006*03 

7.0256-06 

3.0626-01 

1.2236-06 

5.2616-26 

6.6106-06 

1.1166-01 

1.4026-05 

4.0596-06 

6.6006*03 

6.4666-0<. 

3.2106-01 

1.5826-06 

1.5126-27 

1.0256-05 

1.0476-01 

1.5616-05 

4.3216-06 

6.7006*03 

1.0206-05 

3.3336-01 

2.0246-06 

4.2046-27 

1.1646-05 

9.6016-02 

1.7266-05 

4.5726-06 

6.6006*03 

1.2216-05 

3.4496-01 

2.5716-06 

1.1316-26 

1.3596 - 05 

9.1566-02 

1.6946-05 

4.6136-06 

6.9006*03 

1.4556-05 

3.5606-01 

3.2336-06 

2.9506-26 

1.5526-05 

6.5416-02 

2.0656-05 

5.0416-06 

7.0006*03 

1.7276-05 

3.6646-01 

4.0306-06 

7.4626-26 

1.7646-05 

7.9546-02 

2.2356-05 

5.2596-06 

7.1006*03 

2.0426-05 

3.7626-01 

4.9606-06 

1.6336-25 

1.9956-05 

7.3976-02 

2.4056-05 

5.4656-06 

7.2006*03 

2.4076-05 

3.6546-01 

6.1036-06 

4.3766-25 

2.2476-05 

6.6726-02 

2.5726-05 

5.6616-04 

7.3006*03 

2.6266-05 

3.9406-01 

7.4216-06 

1.0166-24 

2.5226-05 

6.3766-02 

2.7366-<-5 

5.6476-06 

7.4006*03 

3.3146-05 

4.0206-01 

6.9556-06 

2.3046-24 

2.6216-05 

5.9166-02 

2.6946 

6.0256-06 

7.5006*03 

3.6726-05 

4.0946-01 

1.0736-05 

5.0576-24 

3.1446-05 

5.4956-02 

3.0456-W5 

6.1*46-06 

7.6006*03 

4.5146-05 

4.1646-01 

1.2 766-05 

1.0966-23 

3.4966-05 

5.0946-02 

4.1906-05 

6.3566-06 

7.7006*03 

5.2496-05 

4.2266-01 

1.5066-05 

2.3066-23 

3.6766-05 

4.7126-02 

3.3276-05 

6.5166-06 

7.6006*03 

6.0906-05 

4.2666-01 

1.7706-05 

4.7506-23 

4.2676-05 

4.3676-02 

3.4556-05 

6.6696-06 

7.9006*03 

7.0516-05 

4.3436-01 

2.0666-05 

9.5706-23 

4.7326-05 

4.0496-02 

3.5756-05 

6.6196-06 

6.0006*03 

8.1476-05 

4.3956-01 

2.3966-95 

1.6696-22 

5.2126-05 

1.7566-02 

3.6666 - 05 

6.7676-06 

8.2006*03 

1.0816-04 

4.4666-01 

3.1776-05 

6.9366-22 

6.2666-05 

1.2376-02 

3.6636-05 

7.2606-P6 


424 


Table II.- Continued 


PfPO > t.OOE^O) 


c 

Ct 


C- 

CO 

CO* 

C02 

C2 

T 

0. 

0. 

0. 

0. 

0. 

0. 

! .0006*00 

0. 

1.0006*02 

0. 

0. 

0. 

0. 

1. 9706 -66 

0. 

..0006*00 

0. 

2.0006*02 

0. 

0. 

0. 

0. 

7.9786-42 

5.2846-82 

1.0006*00 

0. 

3.0006*02 

0. 

0. 

0. 

0. 

1.6566-29 

1.8266-61 

1.0006*00 

0. 

4.0006*02 

0. 

0. 

0. 

0. 

4.2026-22 

4.0946-49 

1.0006*00 

0. 

5.0006*02 

3.830E-a2 

3.899E-83 

0. 

0. 

3.6726-17 

7.1916-41 

1.0006*00 

0. 

4.0006*02 

2.«T0E-»6 

3.988E-70 

0. 

0. 

1.2876-13 

6.2396-35 

1.0006*00 

0- 

7.0006*02 

4.S9SE-SS 

7.166E-A1 

0. 

0. 

4.6116-11 

8.7166-31 

1.0006*00 

6. 5i,''6-80 

8.0006*02 

9.731E-SI 

1.7»5E-3S 

0. 

0. 

1.5326-09 

5.9266-29 

1.0006*00 

3.3936- '0 

9.0006*02 

I.I49E-4S 

I.292E-S1 

0. 

1.8676-90 

1.9396-08 

7.9206-28 

1.0006*00 

7.091:-’ j 

1.0006*03 

2.a62E-91 

1.790E-9a 

0. 

3.1846-80 

1.5226-07 

6.3456-27 

1.0J06*00 

6. 56VC-57 

1.1006*0’ 

1.320E-3T 

7.438E-96 

0. 

1 071E-71 

8.4476-07 

3.5846-26 

1 .0006*0>. 

6. 1446-52 

1.2006*03 

1.66TE-39 

1.228E-43 

0. 

1.75SE-64 

3.5946-06 

1.5526-25 

1.0006*00 

9.8826-48 

1.3003*03 

T.603E-32 

9.812E-42 

0. 

2.680E-58 

1.2416-05 

5.4506-25 

1.0006*00 

3.9866-44 

1.4006*03 

1.939E-29 

4.388E-40 

2.364E-9* 

6.127E-S3 

3.6266-05 

1.6206-24 

9.9996-01 

5.3166-41 

1.5006*03 

1.398E-2T 

1.224E-3a 

1.091E-91 

2.993E-48 

9.2516-05 

4. 2026-24 

9.9996-01 

2. 8856-38 

1.6006*03 

9.«42E-26 

2.314E-37 

1.745E-88 

4.103E-44 

2.1116-04 

9.7486-24 

9.9976-01 

7 .4666-36 

1.7006*03 

3.692E-2« 

3.178E-34 

1.24tt£-85 

1.941E-40 

4.3906-04 

2.0696-23 

9.9936-01 

1.0426-33 

1.8006*03 

9.638E-23 

4.-834E-3! 

9.483E-83 

2.3856-37 

8.4426.-04 

5.9136-23 

9.9876-01 

8.6516-32 

1.900E*u3 

l.aiTE-21 

2.29SE-33 

6.238E-79 

4.0966-35 

1.519, 03 

6.2156-22 

9.9776-01 

4.6166-30 

2.0006*03 

2.990E-20 

1.13SE-3I 

4.014E-75 

2.667E-33 

2.5806-0 3 

7.8516-21 

9.9616-01 

1. 6866-28 

2.1006*03 

7.901E-19 

4.1UE-30 

1.274E-71 

1.1366-31 

4.1716-03 

8.2216-20 

9.9376-01 

4.4426-27 

2,2006*03 

2.639E-U 

I.IOIE-28 

2.034E-68 

3.4536-30 

6.4586-03 

7.0576-19 

9.9036-01 

8. 7996-26 

2.3006*03 

1.990E-IT 

2.243E-27 

1.764E-65 

7.9386-29 

9.6246-03 

5.0676-18 

9.8566-01 

1.3596-24 

2.4006*03 

1.2T9E-I6 

3.S97E-26 

8.934E-63 

1.4136-27 

1.3876-02 

3.1066-17 

9.7926-01 

1.6846-23 

2.5006*03 

T.123E-16 

4.647E-25 

2.808E-60 

2.0126-26 

1.938i;-02 

1.6556-16 

9.7096-01 

1.7186-22 

2.6006*03 

3.492E-15 

3.003E-24 

5.774E-58 

2.3506-25 

2.6376-02 

7.7776-16 

9.6046-01 

1.4156-21 

2.7006*03 

1. S2TE-19 

4.S33E-23 

8.128E-56 

2.3006-24 

3.5006-42 

3.2686-15 

.-.4746-01 

1.0846-20 

2.8006*03 

6.029E' 19 

3.529E-22 

9.145E-:4 

1.9196- 23 

4.5436-02 

1. 2416-14 

9-3176-01 

6.9306-20 

,2.9006*03 

2.1TOE-13 

2.397E-2’. 

6.011E-52 

1.388E-22 

5.7756-02 

4.3046-14 ■ 

9.1316-01 

3.9086-19 

3.0006*03 

T.ia$E-13 

1.438E*20 

3. 3586-30 

8.8126-22 

7.204,6-02 

1.3746-13 

8.9136-01 

1.9576-18 

3.1006*03 

2. 205E-12 

T.717E-20 

1.461S-48 

4.9756-21 

8.8286-02 

4.0676-13 

8.6';9E-01 

8.9276-18 

3.2006*03 

«.3laE-12 

3.739E-19 

5.083E-47 

2.5236-20 

1.0646-01 

1.1246-12 

8.3936-01 

3.5876-17 

3.3006*03 

1.698E-1I 

v.aSOE-IH 

I.432E-45 

1.1606-19 

1.2646-01 

2.9046-12 

.0896-01 

1. 3976-16 

3.4006*03 

9.310E*11 

6.6S9E*18 

3.326E-44 

4.8766-19 

1.4796-01 

7. 1456-12 

7. ’(.06-01 

4.8916-16 

3.500C*03 

1.037E>10 

2.30eE-17 

6.9I9E-43 

1.8876-18 

1.7086-01 

1.6596-11 

7.4096-01 

1.5926-15 

3.6006*03 

2.377E-10 

a.752E-lT 

1.090E-41 

6.7726-19 

1.9486-01 

3.6706-11 

7.0396-01 

4,8496-15 

3.7006*03 

3.206E*I0 

2.8S9E-16 

1.57IE-40 

2.2656-17 

2.1966-01 

’.7316-11 

6.6556-01 

1.5886-14 

3.800Ev03 

1.09«E-09 

a.7aaE-u 

1.973E-39 

7.1026-17 

2.4486-01 

1.5726-10 

6.2626-01 

3.7546-14 

3.9006*03 

2.212E*09 

2.533t-13 

2.190E-38 

2. .0976- 16 

2.7016-01 

3.uft5c-lC 

5.8656-01 

9.6316-14 

4.0006*03 

9.317E-09 

7.043E-15 

2.166E-37 

5.8586-16 

2.9526-01 

5.7646-10 

5.4676-01 

2.3 - *. 

4.1006*03 

a.MOE-09 

1.832E-14 

1.922E-34 

1.55*6-15 

3.1976-01 

1.0496- 09 

5.0751--0! 

: 1 ■ • ’ 

4.2006*03 

1.992E-0a 

4.653E-10 

1.542E-35 

3.9286-15 

3.4346-01 

1.85C6 -09 

4.6916-01 


4.3006*03 

2.696E-0a 

1.123E-13 

1. 130E-34 

9.4956-15 

3.6606-01 

3. 1726-09 

4.3196-01 

2 . 6546- ( 2 

4.4006*03 

9.609E-08 

2.606E-'.3 

7.59»6-34 

2.2016-14 

3.8736-01 

5.24;t-09 

’ 962r.-01 

5.51 86-12 

1 5006*03 

7.787E-0a 

5.9386-13 

4.708E-33 

4.9096-14 

4.0716-01 

8. 62 BE-''? 

3.4236-01 

1.1106-11 

4.6006*03 

1.287E-07 

1.265E-I2 

2.709E-3’ 

1.0566-13 

4.2556-01 

1.3736-08 

3.3036-01 

2.1646-11 

4.7006*01 

2.089E-0T 

2.65 7E-12 

1.453E-3. 

2.1956-13 

4.4226-01 

2. 1406-08 

3.0026-01 

4.1026-11 

4.8006*03 

3.307E-07 

5.424E-12 

7.334E-31 

4.4196-13 

4.5726-4; 

3.271E-C8 

2.7226-1;) 

7.5726-11 

4.9006*03 

5.153E-OT 

1.0T8E-.1 

3.4536-30 

8.6396-13 

4.7076-01 

4.9076-08 

2.4( 36-01 

1.3646-lJ 

5.0006*03 

7.899E-07 

2.088E-1I 

1.54 2E- 29 

1.6426-12 

4.8256-01 

7. 2386-08 

c. 3246-01 

2.4026-10 

5.1006*03 

l.)99E-06 

3.V53E-U 

6. 5236-29 

3.042E-12 

4.9286-01 

1.0516-07 

2.0056-01 

4.1416-10 

5.2006*03 

1.7»8E-06 

7.320E-11 

2.6246-28 

5.500E-12 

5.0166-01 

1.5036-07 

1.8056-01 

7.0046-10 

5.3006*03 

2.590E-06 

1.328E-10 

1.0066-27 

9.718E-I : 

5.0916-01 

2.1216-07 

1.6236-01 

1.1656-09 

5.4006*03 

S.79JE-09 

2.371E-10 

3.6916-27 

1.681E-11 

5.1536-01 

2.9546-07 

1.4586- 01 

1.9016-09 

5.5006*03 

S.3S1E-06 

4.147E-10 

1.2986-26 

2.849E-.1 

5.2036-01 

4.0666-07 

1.3086-01 

3.0576-09 

5.6006*03 

7.S61E-06 

7.130E-10 

4.3846-26 

4.7406-11 

5.2446-01 

5.5326-07 

1.1736-01 

4.8486-09 

5.7006*03 

1.0S7E-03 

1.206E-09 

1.4266-25 

7.7496-11 

5.2746-01 

7.4466-07 

1.0526-01 

7.5886-09 

5.8006*03 

1.969E-03 

2.0UE-09 

4.4726-25 

1.2466-10 

5.2976-01 

9.9246-07 

9.4256-02 

1.1736-08 

5.9006*03 

2.008E-0S 

3.30<tE-09 

1.3566- 24 

1.973E-10 

5.3126-01 

1.3106-06 

8.4436-02 

1.7926-08 

6.0006*03 

2.730E-05 

5.354‘^-09 

3.9776-24 

3.070E-10 

5.3216-01 

1.7146-06 

7.5676-02 

2.7106-08 

6. 100 *03 

3.883E-0S 

8.565E-09 

1.1316- 23 

4.7356-10 

5.3356-01 

2.2236-06 

6.7816-02 

4.0586-09 

6.2006*03 

♦ .930E-05 

1.3S3E-08 

3.119E-2.> 

7.2096-10 

5.3246-01 

2.8596-06 

6.0786-02 

6.0196-08 

6.3006*03 

6.332E-03 

2.112E-08 

8.3556-23 

1.0836-09 

5.3196-01 

3.6496-06 

5.4506-02 

8.8506-08 

6.4006*03 

8.697E-03 

3.259E-0B 

2.1786-22 

1.6106-09 

5.3126-01 

4.6226-06 

4.8906-02 

1.2916-07 

6.5006*03 

1.139E-09 

4.972‘=-08 

5.5246-22 

2. 3686-09 

5.3026-01 

5.8106-06 

4.3906-02 

l.i 676-07 

6.6006*03 

1.977E-0* 

7.503E-08 

1.3666-21 

3.4 506-09 

5.2916-01 

7.2536-06 

3.9456-02 

2.6826-07 

6.7006*03 

1.914E-09 

l.UOE-07 

3.2916-21 

4.9806-09 

5.2786-01 

9.9926-0* 

3.5476-02 

3.8246-07 

6.8006*03 

2.96SE-09 

I.656E-07 

7.7376-21 

7.1286-09 

5.2646-01 

1.1076-05 

3.1936-02 

5.4166-07 

6.9006*03 

3.157E-09 

2-423E-07 

1.7766-20 

1.0126-08 

5.2496-01 

1.3556-05 

2.8776-02 

7.5196-07 

7.0006*03 

9.022E-09 

3.510E-07 

3.9826-20 

1.4266-08 

5.2346-01 

1.6476-05 

2.5956-02 

1.0656-05 

7.1006*03 

3.098E-09 

5.037E-07 

8.7316-20 

1.9966-08 

5.2196-01 

1.9896-05 

2.3446-02 

1.4796-05 

7.2006*03 

6.929E-09 

7.159E-07 

1.8736- 19 

2.7736-08 

5.2036-01 

2.3886-05 

2. 1206-02 

2.0-.26-06 

7.3006*03 

8.068E-09 

1.008E-06 

3.9316-19 

3.8296-08 

5.1876-01 

2.8506-05 

1.9196-02 

2. 8026-06 

7.4006*03 

1.008E-03 

1.407E-06 

8.0836-19 

5.2526-08 

5.1726-01 

3.3836-05 

1.7406-02 

3. 8216-06 

7.5006*03 

1.293E-03 

l.947E-0t 

1.6296-18 

7.1626-08 

5.1566-01 

3.9926-05 

1.5806-02 

5.1796-06 

7.6006*03 

1.390E-03 

2.670E-0^ 

3.2186-18 

9.7086-08 

5.1406-01 

4.6856-05 

1.4366-02 

6.9796-06 

7.7006*03 

1.909E-03 

3.630E-06 

6.2386-18 

1.3086-07 

5.1236-01 

5.4696-05 

1.3076-02 

9.3476-06 

7.8006*03 

2.390E-03 

4.896E-06 

1.1876- 17 

1. 7536-07 

5.1076-01 

6.3526 -05 

1.1926-02 

1.2446-05 

7.9006*03 

2.838E-03 

6.550E-06 

2.2196-17 

2.3j66-07 

5.0896-01 

7,3406-05 

1.0886-02 

1.6476-05 

8.0006*0’ 

9.199E*03 

1.145E-05 

7.3656-17 

4.0826-07 

5.0516-01 

9.6626-05 

9.1026-03 

2.8326-05 

8.2006*03 
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TaMe It. - Continued. 


t 

«- 

0 

04 

0*4 

0- 

02 

02* 

02- 



i 


1.4Z4E-04 

4.ST0E-0: 

4.129E-0S 

2.370E-21 

7.938E-0S 

2.799C-02 

4.04TE-05 

7.5556-04 




••6O0£*03 

t.MlE-04 

4.M4E-01 

S.273E-05 

7.574E-21 

8.903E-0S 

2.480E-02 

4.1826-05 

7.859 6-04 




•••00€*0) 

2.416E-04 

4.T13E-01 

4.832E-09 

2.278E-20 

1.045E-04 

2.120E-02 

4.29SE-05 

•.100E-04 


/ 


^•009€403 

3.114E-04 

4.TT9E-01 

8.231E-05 

4.4T4E-20 

1.29TE-04 

1.840E-02 

4.3916-05 

8.5216-04 


f 


9*200E^0) 

3.9E4E-04 

4.844E-01 

l.OlOE-04 

I.7S2E-19 

1.477E-04 

1.842E-02 

4.4746-05 

8.8096-04 




9•4aM>6♦0^ 

S.041E-04 

4.91IE-01 

1.227E-04 

4.S28E~I9 

1.728E-04 

1.4406-02 

4.5576-05 

9.2046-04 






4.981E-01 

1.479E-04 

I.I23E-I8 

2.0I3E-04 

1.3046-02 

4.4426-05 

9.7146-04 




S»800E403 

T.4TTE-04 

S.05SE-01 

I.I70E-04 

2.488E-I8 

2.334E-04 

1. 1776-02 

4.1356-05 

1.0176-05 




UOOOE«04 

9.E94E-04 

5.134E-01 

2.I08E-04 

4.2I4E~U 

2.493E-04 

1.048E-02 

4.8436-05 

1.04SE-05 




1«020€«>0^ 

1.21TE-0) 

S.2I9E-01 

2.500E-04 

1.398E-17 

3.090E-04 

9.T47E-03 

4.9606-05 

1.1156-05 




UGV0€»04 

I.4B3C-03 

5.30TE-01 

2.954E-04 

3.094E-17 

3.S24E-04 

0.9496-03 

5.1126-05 

1.1446-05 




l«Oi»OEO^ 

1.T92E-03 

S.399E-0I 

3.481E-04 

6.S2IE-IT 

3.994E-04 

0.2576-03 

5.2706' "J. 

1.2146-05 



• 

i«oaoc»o% 

2.14TE-03 

5.492E-0I 

4.089E-04 

I.34IE-U 

4.497E-04 

T.S496-03 

5.4446 '05 

1.2456-05 



1 

1*100E^04 

2.931E-Q3 

5.584E-01 

4.792E-04 

2.783E-I8 

S.028E-04 

7.1096-03 

5.670 6- 05 

1.3106-05 




l«l^O€»U^ 

3.00SE-03 

5.4TSE-01 

5.801E-04 

5.9T4E-16 

9.S83E-04 

4.4236-03 

5.8936-05 

1.3526-05 





3.S14E-03 

S.742E-01 

6.528E-04 

I.094E-15 

4.t9TE-04 

6.1016-03 

4.1376-05 

1.3806-05 




1* 

4.om-03 

S.844E-01 

7.S86E-04 

2.U4E-1S 

4.T44E-04 

5.7756-03 

4.3436-05 

1.4176-05 



% 

U U06«^P« 

4.T00E-03 

S.920E-01 

8.T90E >04 

4.012 E-15 

7.339E-04 

5.4006-03 

4.4456-05 

1.4406-05 




i.200€*0« 

5.3S2E-03 

9.989E-01 

1.019E-03 

T.477E-15 

7.937E-04 

S.OSlE-03 

4.9146-05 

1.4576-05 




l«220EO% 

6.124E-03 

6.0SIE-0I 

1.149E-03 

1.370E-14 

8.533E-04 

4.7266-03 

T.192E-05 

1.4446-05 




U2^0€«0« 

6.433E-03 

4.1J8E-01 

1.342E-03 

2.470E-I* 

9.12SE-04 

4.4236-03 

7.4736-05 

1.4496-05 




l•26(iE♦04 

T.B04E-03 

6.154E-01 

1.S3SE-03 

4.384E-I4 

9.708E-04 

4.1396-03 

7. 7586-05 

1.4476-05 




l.2«0€^0« 

•.T4«E-<I3 

6.19SE-01 

1.7SIE-Q3 

7.462 E- 14 

1.028E-03 

3.0746-03 

8.0446-05 

1,4586-05 




1*300€^04 

9.75BE-03 

6.230E-01 

I.991E-03 

1.319E-13 

1.0S4E-03 

3.6276-03 

8.3326-05 

1.4456-05 




t«320€»04 

1.084E-02 

6.2S9E-01 

2.254E-03 

2.2S8E-13 

1.139E-03 

3.3i 946-03 

8.4216-05 

1.420E-05 




l*3%0€»04 

1.200E-Q2 

4.283E-0I 

2.549E-03 

3.744E-13 

l,l92E-03 

3.1916-03 

0.9106-05 

1.4076-05 




U3^0C«0^ 

1.323E-02 

4.30lE-0> 

2.8TIE-Q3 

4.1S4E-13 

1.243E-03 

2.9016-03 

9.1906-05 

1.3836-05 




1«M0E^04 

1.4S4E- 92 

6.3I3E-01 

3.229E-03 

1.908E-12 

I.293E-03 

2.7046-03 

9.4066-05 

1.3546-05 




l*400€^04 

1.S93E-02 

6.324E-0I 

3.8I3E-03 

1.621E-12 

1.34IE-03 

2.4216-03 

9.7736-05 

1.3286-05 




U420E^04 

1.T40E-02 

6.330E-01 

4.036E-03 

2.577E-12 

1.3S7E-03 

2.4406-03 

1.0046-04 

1.2986-05 




1.^406«^04 

1.99SE-02 

4.332E-01 

4.497E-03 

4.047E-12 

1.431E-03 

2.3106-03 

1.0346-04 

1.2476-05 




l*460E^0^ 

2.039E-02 

8.331E-01 

4.99TE-03 

4.28SE-I2 

1.474E-03 

2.1706-03 

1.0426-04 

1.2356-05 




U4a0€«^04 

2.232E-02 

6.328E-'<1 

5.539E-03 

9.654E-12 

I.SI9E-03 

2.0406-03 

1.0906-04 

1.2026-05 




1*500E»04 

2.413E'02 

6.321E-01 

6.124E-03 

t.44TE-ll 

1.554E-03 

1.9196-03 

1.1106-04 

1.1496-05 




l•5^0E•^04 

2.603E-02 

6.312E-01 

6.759E-03 

2.207E-11 

1.S9IE-03 

1.8046-03 

1.1466-04 

1.1366—05 



r 

l•54aE♦04 

2.802E-02 

4.301E-01 

7.440E-03 

3.288E-I1 

1.424E-03 

1.7016-03 

1.1736-04 

1.1026-05 

1 



l*S40€^0^ 

3.01 IE-02 

6.289E-01 

8.172E-03 

4.8SIE-11 

1.440E-03 

1.4036-03 

1.2006-04 

1.0496-05 

j 



l«5a0E«04 

3.220E-02 

6.272E-01 

8.937E-03 

7.093E-11 

1.691E-03 

1.5126-03 

1.22bE-04 

1.0346-05 

1 



U600E«^04 

3.455E-02 

6.255E-0I 

9.797E-03 

1.028E-10 

1.72IE-03 

1.4266-03 

1.2526-04 

1.0036-05 

] 


- 

U620E^J% 

3.691E-02 

8.236E-01 

1.070E-02 

1.4T7E-10 

1.748E-03 

1.3446-03 

1.2786-04 

9.7056-06 

1 



Ua40E^04 

3.936E-&2 

8.214E-01 

1.163E-02 

2.I04E-10 

1.774E-03 

1.2716-03 

1.3036-04 

9.3836-04 

i 



1*660E#04 

4.191E-02 

6.192E-01 

1.267E-02 

2.974E-10 

I.798E-03 

1.2016-03 

1.3276-04 

9.0466-04 




l.660E«04 

4.4SSE-02 

6.I67E-01 

1.3T9E-02 

4.171E-10 

1.819E-03 

1.1356-03 

1.3516-04 

8.7536-04 




t.lOOE^OV 

4.T29E-02 

6.141E-01 

1.490E-02 

S.007E-I0 

I.839E-03 

1.0736-03 

1.3746-04 

8.4456-06 




l«720E^04 

S.OUE-02 

4.1I3E-01 

1.612E-02 

B.026E-10 

1.857E-03 

1.0156-03 

1.3946-04 

0.1426-04 





3.303E-02 

6.083E-01 

UT40E-02 

1.102E-09 

1.873E-03 

9.5096-04 

1.4106-04 

7.8456-04 

\ 



1. T60€«^04 

S.604E-02 

6.032E-01 

1.S76E-02 

1.S02E-09 

I.884E-03 

9.0036-04 

1.4396-04 

7. 5546-04 



: 

1*780E»04 

S.91SE-02 

6.019E-01 

2.019E-02 

2.034E-09 

1.89BE-03 

8.5066-04 

1.4586-04 

7.240E— 06 




U8tf0E«04 

6.234E-02 

5.98SE-01 

2.149E-02 

2.737E-09 

1.90SE-03 

0.1376-04 

1.4776-04 

4.9086-04 




U820E^04 

0.M2E-02 

5.949E-01 

2.327E-02 

3.640E-09 

1.914E-03 

7.7046-04 

1.4956-04 

4.7146—04 

* 


j- 

l*840E^04 

0.S99E-02 

S.9I2E-01 

2.493E-02 

4.866E-09 

1.922E-93 

7.2946-04 

1.5126-04 

4. 4476-06 



1 

1*860E»04 

T.249E-02 

5.873E-01 

2.646E-02 

6.431E-09 

1.929E-03 

6.907E-04 

1.5276-04 

4.1456-04 



t- 

1*8S0E»04 

..590E-02 

5.833E-01 

2.848E-02 

8.4S2E-09 

1.9276-03 

6.5406-04 

1.5426-04 

5.9306-06 

\ 



l*900E«^04 

r.9«lE-a2 

5.741E-01 

3.037E-02 

1.103E-08 

1.927E-03 

6.1936-04 

1.555E-04 

5.6826-06 




l*820€^04 

•.331E-02 

5. 748E-P 

3.23SE-02 

1.434E-08 

1.92SE-03 

5.0446-04 

1. 5476-04 

5,4396—04 

i 



|*940£»04 

a.noE-02 

5.704E-01 

3.44OE-02 

1.898E-00 

1.922E-03 

5.5526-04 

1.5776-04 

5.2036-06 



1 

1*960E«04 

9.096E-02 

S.688E-01 

3.634E-02 

2.391E-08 

1.914E-03 

5.2546-04 

1.5876-04 

4.9746-06 


\ 

* 

U909E«^O4 

9.490E-02 

3.419E-01 

3.874E-02 

3.043E-08 

1.909E-03 

4.9766-04 

1.5946-04 

4.7516-04 

1 

\ 


2*000E^04 

9.S91E-02 

5.S62E-01 

4.106E-02 

1.904E-08 

1.900E-03 

4.7896-04 

1.4016-04 

4.5346-04 

‘ 


' 

2*020E«04 

1.O30E-OI 

S.S12E-01 

4.344E-02 

4.953E-08 

1.889E-03 

4.4586-04 

1.6046-04 

4.3246-06 

1 



2*040E«^04 

l.OTlE-ai 

5.440E-01 

4. >90E-02 

6.296E-00 

1.877E-03 

4.214E-04 

1.6096-04 

4.1206—06 




2*060E«04 

1.114E-01 

S.40BE-01 

4.S44E-02 

7.847E-08 

1.S43E-03 

3.9886-04 

1.611E-04 

3.923E-06 




2.080E«>04 

I.IS6E-01 

S.J54E-0I 

S.105E-02 

9.8S2E-08 

1.847E-03 

3.7716-04 

U412E-04 

3.7326—04 




2* ld0E^04 

I.200E-01 

5.299E-01 

5.375E-02 

1.229E-07 

I.030E-03 

3.5856-04 

1.6116-04 

3.5476-06 




2*I20E^04 

1..44E-01 

5.243E-01 

S.692E-02 

1.924E-07 

1.811E-03 

3.3896-04 

1.6006-04 

3.3496-06 

1 


* 

Z* i40E^04 

1.288E-01 

S.186E-01 

5.934E-02 

1.888E-07 

1.792E-03 

3.1036-04 

1. 6046-04 

3.1976-06 




2*160f»04 

1.333E-01 

S.127E-01 

O.228E-02 

2.326E-07 

1.770E-03 

3.0046-04 

1.5996-04 

3.0316—06 




2«i80E^04 

1.3T9E-01 

3.068E-Q1 

6.324E-02 

2.896E-07 

1.74SE-03 

2.8386-04 

1.5926-04 

2.871 6—04 




2#200C404 

1.428E-0I 

3.007E-01 

6.832E-02 

3.493E-0T 

1.T2SE-03 

2.4T8E-04 

1.5036-04 

2.7176-04 

j 



2«220E*04 

1.4T1E-01 

4.944E-01 

7.143E-02 

4.258E-07 

l.TOOE-03 

2.5246-04 

1.5736-04 

2.5706-04 




2»240E*04 

1.518E-0I 

4. 884E-3I 

7.462E-02 

S.172E-07 

1.474E-03 

2.3026-04 

1.5426-04 

2.4206-06 




2*260E^04 

1.S65E-01 

4.820E-01 

7.786E-02 

4.261E-07 

1.44TE-03 

2.2456-04 

1.5496-04 

2.2926-04 




2«260E^04 

1.612E-01 

4.757E-01 

8.ltSE-92 

7.SS4E-07 

1.620E-03 

2.1256-04 

1.5356-04 

2.1426-04 

i 



2*300E»04 

1.660E-01 

4.692E-01 

8.4S1E-02 

9.085E-0T 

1.S91E-03 

1.9926-04 

1.5196-04 

2.03T6-04 




2*320E«04 

I.T08E-0I 

4.V27E-01 

8.791E-02 

1.089E-06 

1.542E-03 

1.8756-04 

1.5036-04 

1.9186-04 




2«340E^04 

1.<36E-01 

4.741E-01 

9.139E-02 

1.302F-04 

I.S32E-03 

1.7446-04 

1.4856-04 

1.8046-04 




2*360E»04 

1.S04E-01 

4.494E-01 

9.489E-02 

1.551E-06 

1.S02E-03 

1.4596-04 

1.4446-04 

1.4956—06 




2*)60E^04 

I.S33E-01 

4.427E-01 

9.838E-02 

I.843E-06 

1.471E-03 

1.5596-04 

1.4446-04 

1.5926-04 



1 

2.400E«^04 

1.901E-01 

4.340E-01 

1.019E-01 

2.I81E-04 

1.440E-03 

1.4446-04 

1.4246-04 

1.4946-04 



- 

2«420E^04 

1.9SOE-01 

4.292E-0I 

1.09SE-01 

2.S79E-04 

1.408E-03 

1.3756-04 

1.4026-04 

1 .4006-04 




2.440E«04 

1.998E-01 

4.224E-01 

U092E-01 

3.039E-04 

1.376E-03 

1.2916-04 

1.3796-04 

1.3116-04 




2«460E^04 

2.04TE-01 

4.155E-0I 

1.128E-01 

3.5TIE-06 

1.343E-03 

1.2116-04 

1.3556-04 

1.2276-04 




2«480E^04 

2.096E-01 

4.087E-01 

l.t8SE-01 

4.IS5E-04 

1.311E-03 

1.1356-04 

1.3316-04 

1.1476-04 




2*$00E^04 

2.144E-01 

4.018E-01 

1.202E-01 

4.092 E-04 

1.279E-03 

1.0446-04 

t.3056-04 

1.0726-04 





\ 
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Table II.- Continued. 


c 

C* 

C** 

C- 

CC 

CO* 

CO 2 

C2 

T 

6.06 5E-03 

1.9*1F-15 

2.2906-16 

6.978E-07 

3.008E-01 

1.2*85-0* 

7.6525-03 

*.7*95-05 

8.6005*03 

8.ta6E-0i 

3.l9f?-35 

6.C925-16 

1.167E-06 

*.955E-01 

1.5855-06 

6.4625-03 

7.7645-05 

8.6005*03 

1.200E-02 

5.112F-35 

1.3*3E-15 

1.911E-04 

*.8925-01 

1.9785-06 
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3.441E-15 

7.699E-03 

2.165E-13 

1.9S1E-13 

2.700(403 

5.425(-14 

4.227E-05 

3.147E-14 

4.427E-71 

1.444E-14 

1.044E-02 

7.3396-13 

6.6146-13 

2.000(403 

1.73K-13 

1.426E-04 

1.6226-17 

1.441 E-44 

5.430E-14 

1.392E-02 

2.2 756-12 

2.050E-12 

2.900(403 

4.7(4(-13 

2.375E-04 

7.441E-17 

5.055E-46 

1.455E-13 

1.407E-02 

6.507E-12 

5.4536-12 

3.000(403 

1.234(-12 

3.420E-04 

3.0996-14 

9.5206-44 

5.427E-13 

2.300E-02 

1.731E-11 

1.5526-11 

3.100(403 

3.019(-12 

5.950E-04 

1.17K-15 

1.2456-61 

1.696E-12 

2.471E-02 

4.310E-11 

3.4506-11 

3.200(403 

6.975E-12 

4.997E-04 

4.042E-15 

1.2736-59 

4.604E-12 

3.523E-02 

l.OllE-10 

4.9416-11 

3.300(403 

1.534(-11 

1.324E-03 

1.3146-14 

9.544E-S4 

1.174E-11 

4.2536-02 

2.243E-10 

1.941E-10 

3.400(403 

3.224E-11 

1.902E-03 

3.954E-14 

5.5516-56 

2.424E-11 

5.0576-02 

4.733E-10 

4.1516-10 

3.500(403 

4.511(-11 

2.670E-03 

1.114E-13 

2.5576-54 

6.444E-11 

5.9246-02 

9.532E-10 

4.2946-10 

3.400(403 

1.245(-10 

3.6702-03 

2.960E-13 

9.5126-53 

1.4016-10 

6. 4576-02 

1.4396-09 

1.5466-09 

3.700(403 

2.374(-10 

4.9442-03 

T.450E-13 

2.9126-51 

2.9106-10 

7.4326-02 

3.4116-09 

2.9136-09 

3.000(403 

4.314(-10 

6.5502-03 

1.743E-12 

7.4366-50 

S.797E-10 

4.4396-02 

6.a94E-09 

5.1526-09 

3.900(403 

7.407(-10 

4.526E-03 

4.075E-12 

1.407E-44 

l.lllE-09 

9.4652-02 

1.054E-04 

4.795E-09 

4.000(403 

1.30S(-09 

1.0922-02 

4.920E-12 

2.9776-47 

2.0536-09 

1. 0496-01 

1.761E-04 

1.4536-04 

4.100(403 

2.141E-09 

1.340E-02 

1.474E-11 

4.776E-46 

3.6706-09 

1.191E-01 

2.a6SE-oa 

2.3296-04 

4.200(403 

3.540(-09 

1.714E-02 

3.4046-11 

6.7166-45 

6.354E-09 

1.2906-01 

4.52aE-04 

3.6266-04 

4.300(403 

5.640(-09 

2.1112-02 

7.450E-11 

a. 3456-44 

1.070E-0a 

1.3446-01 

6.975E-04 

5.4976-04 

4.400(403 

4.476(-09 

2.547E-02 

1.4136-10 

9.242E-43 

1.751E-04 

1.473E-01 

1.049E-07 

4.1276-04 

4.500(403 

1.360(-0( 

3.U44E-02 

2.6006-10 

9.1926-42 

2.7946-04 

1.5556-01 

1.5426-07 

1.1736-07 

4.600(403 

2.046(-04 

3.466E-02 

4.454E-10 

4.271E-41 

4.351E-04 

1.629E-01 

2. 2206-07 

1.6576-07 

4.700(403 

3.024(-0( 

4.315E-02 

4.1136-10 

6.775E-40 

6.626E-0a 

1.6946-01 

3.133E-07 

2.2916-07 

4.400(403 

4.39((-0( 

5.032E-02 

1.340E-05 

5.0436-39 

9.4746-04 

1.7506-01 

4.340E-07 

3.1066-07 

4.900(403 

6.299(-oa 

5.416E-02 

2.293E-09 

1.5116-14 

1.443E-07 

1.7066-01 

5.909E-07 

4.1336-07 

5.000(403 

a.a92E-oa 

6.646E-02 

3.7306-09 

2.24SE-37 

2.070E-07 

1.4336-01 

7.9136-07 

5.4056-07 

5.100(403 

1.234E-07 

7. S42E-02 

S.944E-09 

1.334E-16 

2.915E-07 

1.4596-01 

1.0446-06 

6.9536-07 

5.200(403 

1.702E-07 

4.540E-02 

9.292E-09 

7.4026-36 

4.034E-07 

1.475E-01 

1.3566-06 

4.4056-07 

5.300(403 

2.111E-07 

9.597E-02 

1.427E-04 

3.4496-35 

5.50SE-07 

1.442E-01 

1.739E-06 

1.099E-06 

5.400(403 

3.10IE-07 

1.069E-01 

2.153E-04 

l.aa3E-34 

7.393E-07 

1.440E-01 

2.201E-06 

1.3S2E-04 

5.500(403 

4.117(-07 

l.iaiE-01 

3.196E-04 

4.492E-34 

9.7496-07 

1.469E-01 

2.7516-06 

1.6426-06 

5.400(403 

5.4042-07 

1.302E-01 

4.674E-04 

3.7996-33 

1.279E-06 

1.450E-01 

3.399E-06 

1.9696-06 

5.700(403 

7.036E-07 

1.424^-01 

4.735E-04 

1.576E-32 

1.649E-06 

1.423E-01 

4.1546-06 

2.3336-06 

5.400(403 

9.069E-07 

1.5502-01 

9.S73E-04 

6.224E-32 

2.102E-06 

1.700 (-01 

5.022E-06 

2.7346-06 

5.900(403 

1.159E-06 

1.679E-0I 

1.343E-07 

2.3466-31 

2.6496-04 

1.7506-01 

6.0126-06 

3.1716-04 

6.000(403 

1.464E-06 

1.409E-01 

t.460E-07 

4.452E-31 

3.302E-06 

1.7066-01 

7.1296-06 

3.6406-06 

6.100(403 

1.446E-06 

1.941E-01 

2.54 SE -07 

2.919E-30 

4.074E-06 

1.6566-01 

4.3766-06 

4.134E-04 

6.200(403 

2.303E-06 

2.073E-01 

3.4416-07 

9.6792-30 

4.979E-06 

1.603E-0; 

9.7556-06 

4.664E-06 

6.300(403 

2.4532-06 

2.205E-01 

4.604E-07 

3.047E-29 

6.029E-06 

w547E-01 

1. 1276-05 

5.2116-04 

6.400(403 

3.512E-06 

2.316(-01 

6.101E-07 

9.446E-29 

7.2396-06 

1.444E-01 

1.291E-0S 

5.7776-04 

6.500(403 

4.296E-06 

2.466E-01 

7.997E-07 

2.411E-24 

(.621E-06 

1.4246-01 

1.4676-05 

4.354E-06 

6.600(403 

5.225E-06 

2.594E-01 

1.034E-06 

a.062E-24 

1.0196-05 

1.347E-01 

1.6566-05 

4.944E-04 

4.700(401 

4.3I9E-06 

2.719E-01 

1.335E-04 

2.236E-27 

1.1966-05 

1.3056-01 

1.4556 -05 

7.534E-06 

6.(00(403 

7.4022-06 

2.a41E-01 

1.7016-06 

6.004E-27 

1.3946-05 

1.2436-01 

2.064E-0S 

4.1336-04 

6.900(403 

9.103E-06 

2.940E-01 

2.1446-04 

1.566E-26 

1.615E-05 

1.1416-01 

2.241E-0S 

(.7256-04 

7.030(403 

1.0(52-05 

3.075E-01 

2.6916-04 

3.96SE-26 

1.441E-05 

1.120E-01 

2.5066-05 

9.311E-04 

7.100(403 

i.2aa(-05 

3.146E-01 

3.3436-04 

9.757E-26 

2.131E-05 

1.041E-01 

2.735E-05 

9.449E-04 

7.200(403 

1.522E-05 

3.293E-01 

4.1216-04 

2.337E-25 

2.429E-05 

1.003E-01 

2.9646-05 

1.0446-05 

7.300(403 

1.791E-05 

1.195E-0I 

5.0426-04 

5.452E-25 

2.756E-05 

9.4716-02 

3.203E-05 

1.1016-05 

7.400(403 

2.105E-05 

3.492E-01 

6.123E-04 

1.240 (-24 

3.113E-05 

4.9306-02 

3.434E-05 

1.1S5E-0S 

7.500(403 

2.4632-05 

3.545E-01 

7.344E-04 

2.793E-24 

3.502E-05 

4.4116-02 

3.672E-05 

1.204E-05 

7.600(403 

2.473E-05 

3.673E-01 

4.445E-04 

5.949E-24 

3.924E-05 

7.9146-02 

3.902E-0S 

1.2406-05 

7.700(403 

3.341E-05 

3.757E-01 

1.052E-05 

1.265E-23 

4.345E-05 

7.441E-02 

4.127E-05 

1.310E-05 

7.400(403 

3.476E-05 

3.436E-01 

1.1456-09 

2.424E-21 

4. 442 E-OS 

4.991E-02 

4.346E-05 

1.3S9E-05 

7.900(403 

4.444E-05 

3.911E-01 

1.4436-05 

5.327E-23 

5.419E-0S 

4.5446-02 

4.95aE-95 

1.404E-05 

4.000(403 

S.176E-05 

3.941E-01 

1.709E-05 

1.060E-22 

5.9996-05 

4.144E-02 

4.741E-05 

1.4S3E-05 

(.200(403 

4.449E-05 

4.110E-01 

2.297E-05 

3.954E-22 

7.294E-05 

5.429E-02 

5.1406-05 

1.S43E-05 
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Table II. - Continued. 


P/PO • 2.00E»03 


c 

C* 

C%% 

C- 

CO 

CQ% 

C32 

C2 

T 

0. 

0. 

0. 

0. 

0. 

0. 

l.a096%00 

0. 

1.0006*02 

0. 

3. 

Q. 

0. 

1.4216-66 

0. 

1.0006*00 

0. 

2.0006*02 

0. 

0. 

0, 

0. 

5.5546-42 

3.5666-82 

1.0006*0i> 

0.- 

3.0006*02 

0. 

0. 

0. 

0. 

l.lTOc-29 

1.2876-61 

1. 000c* 00 

0. 

4.0006*02 

0. 

0. 

0. 

0. 

2.9886-22 

2.9326-49 

1.0006*00 

0. 

5.0006*02 

1.933E-U 

1.9586-83 

0. 

0. 

2.6086-17 

5.1326-41 

1.0006*00 

0. 

*.0006*02 

1.0&2E-68 

1.8106-70 

0. 

0. 

9.1846-14 

4. 5366-35 

1.0006*00 

3. 

7.0006*02 

2.S26E-S8 

4.3276-61 

0. 

0. 

3.4186-11 

7.1016-31 

1.0006*00 

3.9436-80 

6.0006*02 

2.9S0E-51 

1.3756-55 

0. 

a. 

1.2096-09 

5.8366-29 

1.0006*00 

2.8396-70 

9.0006*02 

T.239E-46 

1.0256-51 

0. 

0. 

1.5386-08 

7.9096-28 

l.000e*00 

5.6146-63 

1.0006*03 

1.833E-81 

1.4215-48 

0. 

1.5926-80 

1.2086-07 

6.3446-27 

1.0006*00 

5.2J86-57 

1.1306*03 

8.;iTE-38 

5,90iE-%6 

0. 

5.3536-72 

6.7046-07 

3. 5846-26 

1.0006*00 

4.8656-52 

1.2006*03 

1.050S-39 

9.7446-44 

0 

8.7776-65 

2.8526-06 

1.5526-25 

1.0006*00 

7.843;— .8 

1.3006*03 

9.T90E-32 

7.7886-42 

0. 

1.340E-5 3 

9.8486-06 

5.4506-25 

1.0006*00 

3. 1646-44 

1.4006*03 

9.4T0E-I0 

3.48 26-40 

2. 5646-95 

3.0636-53 

2. 8786 -03 

1.6206-24 

1.0006*00 

4.2206-41 

1.5006*03 

1.00TE-2T 

9.7146-39 

1.0916-91 

1.497E~%8 

7.3436-05 

4.2126-24 

9.9996-01 

2.2906-38 

1.6006*03 

6.0T4E-26 

1.83 66 - 37 

1.74 56 -88 

2.0526-44 

1.6766-04 

9.7236-24 

9.9976-01 

5.9216-36 

1.7006*03 

2.326E-24 

2.517'-36 

1.2416-85 

9.725E-41 

3.4856-04 

2.0656-23 

9.9956-01 

8.2726-34 

1.8006*03 

6.0T2E-23 

3.3926-35 

7,4716-83 

1.45*6-37 

6.7016-04 

5.2486-23 

9.990C-31 

6.8576-52 

1.9006*03 

t.l8SE-2l 

1.4176-33 

5.7726-79 

2.6346-55 

1.206F-03 

4.8386-22 

9 . 98 26 - 01 

3.6846-30 

2.0006*03 

1.832E-23 

6.9156-32 

2.3656-75 

1.7376-33 

2.0496-03 

6.0306-21 

9.9696-01 

1.5396-28 

2.1006*03 

1.828E-19 

2.5116-30 

7.5 2 46 - 72 

7.3916-32 

3.3136-03 

6.3226-20 

9.9506-01 

3.5276-27 

2.2006*03 

l.e60E-18 

6.7306-29 

1.2076-68 

2.2526-30 

5.1326-03 

5.4416-19 

9.9236-01 

6.9916-26 

2.3306*03 

1.255E-17 

1.3746-27 

1.0506-65 

5.149E-29 

7.6536-03 

3.9166-18 

9.8856-01 

1.0806-24 

2.4006*03 

a.06TE-lT 

2. 20 76 - 26 

5.3356-63 

9.1556-28 

1.1046-02 

2.4066-17 

9.8346-01 

1.3396-23 

2.5006*03 

4.494E-14 

2.8666-25 

1.6816-60 

1. 3036-26 

1. 5446-02 

1.2796-lb 

9. 76 86-01 

1.3686-22 

2.6006*03 

2.2a4E-lS 

3.073=-24 

5.%o36-38 

1.5226-25 

2.1046-02 

6.0486-16 

9.6846-01 

1.1756-21 

2.7006*03 

9.t4re-li 

2.7866-23 

4.S8l=-56 

1.4906-24 

2.7986-02 

2 . 54 66-15 

9.5806-01 

8.6506-21 

2.8006*03 

3.812E-t9 

2.1766-22 

4.89ot-54 

1.2446-23 

3.6386-02 

9.6516-15 

9.4536-01 

5.5416-20 

2.9006*03 

X.S79E-1’ 

1.4796-21 

3.0156-52 

9.0106-23 

4.6386-02 

3.3696-14 

9.3026-01 

3.1316-19 

3.0006*03 

9.5S3E-13 

8.8816-21 

2.0236-50 

5.7326-22 

5.8026-02 

1.0786-13 

9.12 76-01 

1.5806-18 

3.1006*03 

1-950E-12 

4.768^-20 

8.7896-49 

3.2436-21 

7.1366-02 

3.2006-13 

8.92 56-01- 

7.1926-18 

3.2006*03 

9.015E-12 

2.3116-19 

3.0566-47 

1.6496-20 

8.6396-02 

8.8726-13 

8.6986-01 

2.9806-17 

3.3006*03 

1.0S2E-U 

1.0216-18 

8.6056-46 

7.6066-20 

1.0306-01 

2.3006-12 

8.4436-01 

1.1336-15 

3.4006*03 

2.750E-U 

4.1406-13 

1.9966-44 

3.2086-19 

1. 2126-01 

5.0796-12 

8.1686-01 

3.9846-16 

3.5006*03 

6.<:33E-ll 

1.5536-17 

3.9173-43 

1.2476-18 

1.4186-01 

1.3246-11 

7.8706-01 

1.3036-15 

3.6006*03 

1.529E-13 

5.4216-17 

6.52 56-4 2 

4.4936-18 

1.6166-01 

2.9406-1 1 

7.5523-01 

3.9856-15 

3.7006*03 

2.396E-10 

1. 7716-16 

9.3756-41 

1.5106-17 

1-8336-01 

6.2426-11 

7.2176-01 

I. 1476-14 

3.8006*03 

7.099E-10 

5.4206-16 

l.l773-'9 

4.7596-17 

2.0586-01 

1.2716-10 

6.8706-01 

3.1176-14 

3.9006*03 

1.429E-09 

1.5826-15 

1.3026-38 

1.4136-16 

2.2886-01 

2.4896-10 

6.5136-CI 

8.0386-14 

4.0006*03 

2.796E-09 

4.3606-15 

1.2816-37 

3.9706-16 

2.5206 -01 

4.7036-10 

6.1516-01 

1.9756-15 

4.1006*03 

5.291E-09 

1.1456-14 

1.1326-36 

1.0 596-15 

2.7516-01 

8.5966-10 

5.7376-01 

4.8266-13 

4.2006*03 

9.7X6E-09 

2.875E-14 

9. 0436-30 

2.6956-15 

2.9806-01 

1.5236-09 

5.4256-01 

1.0448-12 

4.3006*03 

I.733E-08 

6.9236-14 

6.5876-35 

6.5586-15 

2.2026-01 

2.6236-09 

5.0b86-01 

2.26U-12 

4.4006*03 

3.0UE-08 

1.6036-13 

4.3956-34 

1.5316-14 

3.4166-01 

4.3966-09 

4.7196-01 

4.7216-12 

4.5006*03 

5.104E-38 

3. 5816-13 

2.7046-33 

3.4376-14 

3.6246-01 

7.1886-09 

4.3806-01 

9.5336-12 

4.6006*03 

a.452E-08 

7. 7336-13 

1.5436-32 

7.4426-14 

3.8206-01 

1.1486-08 

4.0556-01 

1.8686-1 L 

4.7006*03 

1.370E-0T 

1.618^-12 

8.1')6?-32 

1.5586-13 

4.0036-01 

1.7956-08 

3.7446-01 

3.5486-1 1 

4.8006*03 

2.177E-07 

3.2866-12 

4.07a6-3l 

3.1586-13 

4.1746-01 

2.7496-08 

3.4436-01 

6.5596-11 

4.9006*03 

3.394E-07 

6.4936-12 

1. •,046- 30 

6.2166-13 

4.3326-01 

4. 1336-08 

3.1896-11 

1.1838-10 

5.0006*03 

5.199E-07 

1.2506-11 

8.3946-30 

1.1906-12 

4.4766-01 

6.1066-08 

2.9076-01 

2.0846-10 

5.1006*03 

7.6376-07 

2.3506-11 

3.3026-29 

2.2186-12 

4.60 76 -01 

8.S72E-08 

2.6626-01 

3.5926-10 

5.2006*03 

I. 1436-06 

4.3136-11 

1.2886-28 

4.0366-12 

4.7246-01 

1.2706-07 

2.4346-01 

8.0656-10 

5.3006*03 

1.7026-06 

7.7686-U 

5.2416-20 

7.1756-12 

4.8296-01 

1.7916-07 

2.2226-01 

1.0056-09 

5.4006*05 

2.4S7E-06 

1.3706-10 

1.8936-27 

1.246E-U 

4.9216-01 

2.4926-07 

2.02T6-01 

1.8366-09 

5.5006*03 

3.3026-06 

2.3796-10 

0.52T6-27 

2.1276-11 

5.1016-01 

3,4256-07 

1.8476-01 

2.6196-09 

5.6006*03 

4.9346-06 

%. 0476-10 

2.163c- 26 

3.5576-11 

5.0716-01 

4.6526-07 

1.6816-01 

4.1306-09 

5.7006*03 

6.8766-06 

6. 7706-10 

0.9026-26 

5.8416-11 

5.1306-01 

6.2-,8E-Q7 

1.5306-01 

6.4195-09 

5.8006*03 

9.*BlE-06 

1.1156-09 

2.1 226- 25 

9.4316-11 

5.1796-01 

8.3056-07 

1.3916-01 

9.8446-09 

5.9006*03 

1.29 56- 05 

1.8096-09 

6.3016-25 

1.4996-10 

5.2206-01 

1.0936-06 

1.2656-01 

1.4916-08 

6.0006*03 

1.7526-05 

2.8935-09 

!.eiOE-24 

2.3466-10 

5.2536-01 

1.4256-06 

1.1496-01 

2.2326-08 

6.1006*03 

2.3506-05 

4.5676-09 

5.0386-24 

3.6166-10 

5.2796-01 

1.8426-0* 

1.3446-01 

3.2056-08 

6.2006*03 

3.1276-05 

7.U8=-09 

1.3616-23 

5.3086-10 

5.2996-01 

2.3606-06 

9.4916-02 

4. 8446-08 

6.3006*03 

4.1306-05 

1.0965-08 

3.5716-23 

8.2936-10 

5.3126-01 

3.0006-06 

8.6246-02 

7.0326-08 

6.4006*03 

5.4146-05 

1.6683 -08 

9.1176-23 

1.2336-09 

5.3216-01 

3. 7856-06 

7.8386-02 

1.0126-07 

6.5006*03 

7.0486-05 

2.5106-38 

2.26T5-22 

1.8126-09 

5.3266-01 

4.7416-08 

7.l2o6-02 

1.4436-07 

6.6006*03 

9.1176-05 

3.7386-18 

5.49%6-22 

2.6376-09 

5.3276-01 

5.8976-06 

6 .4806-02 

2.0426-07 

6.7006*03 

1.1726-04 

5.5106-08 

1.3006-21 

3.7986-09 

5.3256-01 

7.2656-06 

5.8966-02 

2.8e9E-07 

6.8006*03 

1.49 86-04 

3.0426-08 

3.0326-21 

5.4216-09 

5.3206-01 

8.9436-06 

5.3676-02 

4.0016-07 

6.9006*03 

1.9046-0% 

1.1636-07 

6.7796-21 

7.6716-09 

5.3136-01 

1.0916-05 

4.8886-02 

5.5416-07 

7.0006*03 

2.4076 - 04 

1.6656-07 

1.4986-20 

1.0 7 76 -08 

6.3046-01 

1.3236-05 

4.4556-02 

7.52 56-07 

7.1006*03 

3.0266-04 

2.3636-07 

3.2386- 20 

1.4996-08 

5.2946-01 

1.5956-05 

4,0636-02 

1.0436-06 

7.2006*03 

3.7876-04 

3.32 66-07 

6.6596-20 

2.0726- 08 

5.2826-01 

1.9126-05 

3.7076-02 

1.4176-08 

7.3906*03 

4.7176-04 

4.6406-07 

1.4 246-19 

2.8446-08 

5.27 06-01 

2.2796-05 

3.3886-02 

1.9186-06 

7.4006*03 

5.8486-04 

6. 421^-07 

2.8996-19 

3.8 786 - 08 

5.2576-01 

2.7036-05 

3.0986-02 

2.5746-06 

7.5006*03 

7.2186-04 

3.8136-07 

5.7936-19 

5.2536-08 

5.2436-01 

3. 1896-05 

2.8356-02 

3. 4406-06 

7.6006*03 

8.8706-04 

1.2006-06 

1.1366-18 

7,0746-08 

5.2296-01 

3.7436-05 

2.5976-02 

4.5736-06 

7.7006*03 

1.0856-03 

1.6226-06 

2.1906-18 

9.4 706-08 

5.2146-01 

4.3736-05 

2.3816-02 

6. 0466-0 6 

7.8006*03 

1. 3236-03 

2.1766-06 

4. 1496-18 

1.2616-07 

3.1996-01 

5.0846-05 

2.1856-02 

7.9536-06 

7.9006*03 

1.6066-03 

2.89 86-06 

7. 7276-18 

1.6696-07 

3.1836-01 

5. 8846 -05 

2.0086-02 

1.0416-05 

8.0006*03 

2.33 '6-03 

5.0306-06 

2.55%6-17 

2.8796 -07 

5. 1306-01 

7.7766-05 

1.7006-02 

1.7556-05 

8.2006*03 
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Table It.- 

ConttntMd. 







r 

E- 

0 

0* 

04* 

0- 

tl2 

02* 

02- 



8.400E*03 

S.9SSE-03 

4.225E-01 

3.024E-05 

1.375E-21 

8.794E-05 

4.7B3E-02 

5.4796-05 

1.6306-05 

i 


•.600E«09 

1.169E-04 

4.327E-01 

3.9I0E-O5 

4.469E-21 

1.0S2E-04 

4.218E-02 

5.7786-05 

1.7146-05 



S.SOOE*0> 

1.511E-04 

4.419E-01 

4.9.3E-05 

1.366E-20 

..249E-04 

3.727E-02 

6.0386-05 

1.7986-05 



«.00OE*03 

1.937E-04 

4.S02E-01 

4.233E-09 

3.943E-20 

1.474E-04 

3.302E-02 

6.2646-05 

1.8826-05 



9.200E*03 

2.V6E-04 

4.579E-01 

7.7UE-05 

1.081 E-19 

1.729E-U4 

2.936E-02 

6.4626-05 

1.967E-05 

- 


9.400E*01 

3.119E-04 

4.6S2E-01 

9.431E-0S 

2.82SE-19 

2.018E-04 

2.621E-02 

6.6396-05 

2.0556-05 



9.M0EO3 

3.9I6E-04 

4.723E-01 

1.142E-04 

7.0686-19 

2.344 E-04 

2.350E-02 

6.802E-05 

2.14:6-05 



9.M0E*03 

4.882E*04 

4.794E-0I 

1.372E-04 

t.700E-ia 

2.710E-04 

2.U7E-02 

6.9606-05 

2.24C .-05 



1.000E*09 

6*044E*04 

4.84jE-01 

1.635E-04 

3.94SE-16 

3.119E-04 

1.918E-02 

7.1206-05 

2.3386-05 



t.«0E*09 

7.429E-04 

4.940EH)l 

1.934E-04 

8.861E-18 

3.572E-04 

1.747E-02 

7.289E-05 

2.4416-05 



l.(MOE»(M 

9.063E-04 

5.0t7E-01 

2.285E-04 

1.933E-17 

4.072E-O4 

1.SC9E-02 

7.4756-05 

2.5476-05 



1.060E»09 

1.098E-03 

5.097E-01 

2.683E-04 

4.103E-17 

4.6I8E-04 

1.472E-02 

7.681E-05 

2.656E-0S 



l.M0E*04 

1.319E-03 

S.I79E-01 

3.I39E-04 

8.502E-17 

S.212E-04 

1.361E-02 

7.911E-05 

2.7666-05 



1.IOOE»09 

1.S74E-03 

S.24SE-01 

3.461E-0< 

1.722E-16 

S.8S1E-04 

1.2646-02 

8.1676-05 

2. 8756-05 



1.120E*04 

1.864E-03 

5.3SIE-01 

4.2S8E-04 

3.417E-16 

6.531E-04 

1.178E-02 

8.450E-05 

2.9826-05 



t.l90E»04 

2. 192E-03 

S.438C-0t 

4.939E-.» 

C6/48E-14 

7.2>0i:-04 

l.lOlE-02 

8.7586-05 

3.085F- j5 


• 

t.ltOE»a4 

2.55^-03 

S.S2SE-01 

5.714E-04 

1.270E-15 

8.003E-04 

1.032E-02 

9.0906-05 

3.1806-35 



1.130E*04 

2.949E-03 

S.604E-01 

6.593E-04 

2o382E-IS 

8.784K-04 

9.6056-03 

9.4446-05 

3.267"-05 



1.200E*a9 

3.422E-03 

5.489E-01 

7.586E-04 

4.39iE-lS 

9.S8 76-C4 

9.118E-03 

9.817E-05 

3.3436-05 



l*220E«a4 

3.920E-03 

5.766E-01 

8.70SE-04 

7*971E-IS 

1.041E-03 

8.583E-03 

1.021E-04 

3.4086-05 



1.2ME*a« 

4.46SE-03 

5.838E-01 

9.961E-04 

1.424E-14 

1.124E-03 

8.006E-03 

1.061E-04 

3.4606-05 

1 


l.260E*09 

S.0S9E-03 

S«909EH)t 

1.136E-03 

2.S04E-14 

1.207E-03 

7.6206-03 

1.1026-04 

3.4996-05 

- 


1.2»0E*09 

S.703e-03 

5.945E-01 

1.293E-03 

4.339E-14 

1.291E-03 

7.183E-03 

1.144E-04 

3.5256-05 



1.3COE*M 

6.399E-03 

6.020E-01 

1.467E-03 

7.4UE-14 

1.374E-03 

6.7J2E-03 

1.1866-04 

3.5386-05 



t.320E*09 

'.148E-03 

8.069E-01 

i•659€•03 

1.248E-13 

1.4S6E-03 

6.3866-03 

1.2296-04 

3.5396-05 



1.390E*09 

7.95 lE-0*. 

6.112E-01 

1.87IE-03 

2.074E-13 

1.5»7E-03 

6.022E-03 

1.2726-04 

3.5296-05 



1.360E«04 

S.ailE-03 

6.I50E-0I 

2.104E-03 

3. 4026-13 

1.616E-03 

5.679E-03 

1.316E- 4 

3«S09E*05 



1.3«OE*M 

9.72Se-03 

6.182E-01 

7.160E-O3 

S.508E-13 

1.694E-03 

5.3S7E-03 

1.359E-04 

3.4796-05 



l.400E«>04 

1.070E-02 

6«2I0E-01 

2.439E-03 

8.8UE-13 

1.769E-03 

So0S4E-03 

1.4026-04 

3.4416-05 



1.920E»04 

1.174E-02 

4.232E-01 

2.944E-03 

1.393F-12 

1.843E-03 

4.7696-03 

1.445E-04 

3.3'»6E-05 



1.440E*04 

1.284E-02 

6.2S1E-01 

3.274E-03 

2.176E-12 

1.91«E-03 

4o50lE-03 

1.488E-04 

3.3456-05 



l.460E»a4 

1.400E-02 

4.266E-01 

3.63 'E-03 

3.363E-12 

1.984E-03 

4.250E-03 

1 5306-04 

3.289E-05 



U480EO4 

1.523E-02 

6.277E-01 

4.026E-03 

5.142E-12 

2.0S1E-03 

4.014E-03 

1.573E-04 

3.2286-05 



U50aE»04 

1.6S2E-02 

6.284E-01 

4.448E-03 

7.7tiE-12 

2.115E-03 

3.793E-03 

1.614E-04 

3.1646-05 



I.S20E404 

1.788E-02 

6.289E-01 

4.903E-03 

1.166E-11 

2.177E-03 

3.586E-03 

1.6566-04 

3.097E-05 

V 


l.940E»04 

1.930E>02 

4.291E-01 

5.392E-03 

1.730E-11 

2.237E-03 

3.391E-03 

1.697E-04 

3.027E-05 



t.M0E«04 

2.080E-02 

6.290E-01 

5.917E-03 

2.543E-11 

2.294E-03 

3.209E-J3 

1.738C-04 

2.9546-05 



l.M0E»a4 

2.236E-02 

6.287E-01 

6.4S0E-03 

3.704E-11 

2.348E-03 

3.0376-03 

1. •'786-04 

2.8846-05 



l.MOE»04 

2.400E-02 

4.281E-01 

7.083E-03 

5.349E-11 

2.400E-03 

2.876E-03 

1.818E-04 

2.810E-0S 



1.620E»04 

2.570E-02 

6.274E-01 

7.727E-03 

7.660E-11 

2.450E-03 

2.725E-03 

1.858E-04 

2. 736E-05 



1.640E*04 

2.748E-02 

4.264 E-01 

8.413E-03 

1.088E-10 

2.496E-03 

2.583E-03 

1.B96E-04 

2.662E-0S 



I.M0E*04 

2.933E-02 

6.2S3E-CI 

9.144E-03 

1.533E-10 

2.541E-03 

2.449E-03 

1. 9346-04 

2.588E-05 



1.680E*04 

3.12SE~02 

6.239E-01 

9.920E-03 

2.145E-10 

2.582E-03 

2.323E-03 

1.972E-04 

2.514E -05 



1.700E»04 

3.324E-02 

6.22SE-Q1 

1.074E-02 

2.978E-10 

2.62IE-03 

2.205E-03 

2.008E-0^ 

2.440E-05 



1.T20E*04 

3.531E-02 

6.208E-01 

1.162E-02 

4.10SE-10 

2.657E-03 

2.093E-03 

2«099E-0^ 

2.367E-0S 



I«740E«04 

3.74SE-02 

6.19OE-01 

1.2S4E-02 

5.620E-10 

2.691E-03 

1.988E-03 

2.079E-04 

2.294E-05 



1.T60E»04 

3.966E-02 

6.170E-01 

1.351E-02 

7.643E-10 

2.722E-03 

1.B88E-03 

2.113E-04 

2.222E-05 

i 


l.T80E*04 

4.194E-02 

6. 149E-01 

1.454E-02 

1.033 E-09 

2.750E-03 

U794E-03 

2.146E-04 

2.151E-05 



l*800E^04 

4.430E-02 

6.t27E-01 

1.562E-02 

1.387E-09 

2.776E-03 

lo705E-03 

2.178E-04 

2.082E-05 



1.820E*04 

4.673E-02 

6.101E-01 

1.676E-02 

1.851E-09 

2.799E-03 

1.621E-03 

2.209E-0^ 

2.013E-05 

‘ 


1.840E»04 

4«923E*02 

6.078E-01 

l»79«E-02 

2.455E-09 

2.B19E-03 

1.542E-03 

2«239E‘(H 

1.9456-05 



l.860E^04 

S.180E-02 

6.051E-0I 

1.921E-02 

3.239E-09 

2.B37E-03 

1.466E-03 

2.267E-04 

1.878E-05 



l.S80E*04 

5.999E-02 

6.023E-01 

2.052E-02 

4.25OE-09 

2.852E-03 

1.395E-03 

2.294E-04 

U812E-05 



l•900E♦04 

5.716E-02 

S.994E-01 

2.189E-02 

5. 545 E-09 

2.864E-03 

1.327E-03 

2.320E-04 

1.748E-05 



1.920E^09 

5.994E-02 

5.964E-01 

2.332E-02 

7.198E-09 

2.874E-03 

1.262E-03 

2.)99E-0^ 

1.685E-05 



1.990E4Q9 

4.279E-02 

5.932E-01 

2.4S2E-02 

9.296E-09 

2.881E-03 

1.201E-03 

2.367E-04 

1.623E-05 



1.960E*04 

6.S70E-02 

5.699E-01 

2.637E-02 

1.195E-08 

2o886E-03 

1.143E-03 

2»388E-0^ 

1.562E-0S 



1.980E»04 

6«668E-02 

5.865E-01 

2*T99E-02 

1.528E-08 

2.888E-03 

1.08BE-03 

2.408E-04 

1.503E-05 



2.000E«^04 

7.173E-02 

S.830E-01 

2.967E-02 

1.94SE-08 

2.B8BE-03 

1. 0356-03 

2.425E-04 

1.445E-05 



2.020E«09 

7.484E-02 

5.794E-01 

3.142E-02 

2.465E-08 

2.886E-03 

9.847E-04 

2.442E-04 

1.389E-05 



2.090E^i>9 

7.801E-O: 

5. 756E-01 

3.322E-02 

3.110E-08 

2.881E-03 

9.370E-04 

2.^56E-04 

1.333E-05 



2*060E«09 

8.124E-02 

5.717E-01 

3.S09E-02 

3.906E-08 

2.873E-03 

8.915E-04 

2.469E-04 

1.280E-05 

- 


2.080E404 

8.453E-02 

5.678E-01 

3.703E-02 

4.887E-08 

2.864E-03 

8.481E-04 

2.479E-04 

1.227E-05 



2«10QE^04 

8.788E-02 

5«637E-0i 

3.902E-02 

6.083E-08 

2.852E-03 

8.067E-04 

2.488E*04 

1.176E-05 



2.120E«04 

9.129E-02 

5.S95E-01 

4.108E-02 

7.555 E- 08 

2.838E-03 

7.673E-04 

2.49SE-04 

1.126E-05 



2.140E*04 

9.47SE-02 

S.5S2E-01 

4.320E-02 

9.338E-08 

2.822E-03 

7.297E-04 

2.500E-04 

1. 0786-05 



2.160E*04 

9.826E-02 

9. 508 E-01 

4.538E-02 

1.150E-07 

2.804E-03 

6.938E-04 

2.503E-04 

1.031E-05 



2*t80E^09 

1.0I8E-0I 

5.443E-01 

4.763E-02 

1.411E-07 

2.784E-03 

6.596E-04 

2.504E-04 

9.857E-06 



2.200E»04 

1.054E-01 

5.417E-01 

4,993E-02 

1.725E-07 

2.762E-03 

6.269E-04 

2.503E-04 

9.«16E-06 



2.220E*04 

U091E-01 

5.3 70E-01 

5.229E-02 

2.101E-07 

2.738E-03 

5.95 76-04 

2.501E-04 

8.988E-06 



2.240E*04 

1.128E-01 

5.323E-01 

5.471E-02 

2.551E-07 

2.712E-03 

5.659E-04 

2.496E-04 

8.574E-06 



2.2«0E»04 

1.16SE-ni 

S.274E-01 

5.718E-02 

3.087E-07 

2.685E-03 

5.375E-04 

2.489E-04 

8.173E-06 



2.280E*04 

1.203E-01 

S.224E-01 

5.971E-02 

3.723E-07 

2.656E-03 

5.104E-04 

2.480E-04 

7.786E-06 



2.300E»04 

1.242E-01 

5. 1 74E-01 

6.229E-02 

4.476E-07 

2.626E-03 

4.845E-04 

2.470E-04 

7.412E-06 

* 


2.320E»04 

U280E-01 

5.123E-01 

6.492E-02 

5. 364 £-07 

2.594E-03 

4.588E-04 

2.457E-04 

7.052E-06 



2.340E»04 

1.319E-01 

5.071E-01 

6.760E-02 

6.410E-07 

2.561E-03 

4.362E-04 

2. 4436-04 

6. 704E-06 



2.360E»04 

1.3S9E-01 

5.019E-01 

7.032E-02 

7.636E-07 

2.526E-03 

4.137E-04 

2.4276-04 

6«369E-06 



2.380E^04 

1.398E-01 

4.966E-01 

7.310E-02 

9.071E-07 

2.491E-03 

3.922E-04 

2.4096-04 

6.047E-06 



2«400E^04 

1.438E-01 

4.912E-01 

7.591E-02 

1.075E-06 

2.454E-03 

3.718E-04 

2.39UE-04 

5.737E-06 



2.920E*09 

1.47BE-01 

4.8S7E-01 

7.877E-02 

1.269E-06 

2.416E-03 

3.5236-04 

2.369E-04 

5.439E-06 



2.440E»04 

1.519E-01 

4«802E-0i 

8.167E-02 

1.495E-06 

2.377E-03 

3.3376-04 

2.3466-04 

S.153E-06 



2.4«OE»04 

1.559E-01 

4.747E-01 

8*460E-02 

1.757E-06 

2.338E-03 

3.160E-04 

2. 3226-04 

4. 8796-06 



2«480E>04 

1.600E-01 

4.691E-01 

B.797E-02 

2.059E-06 

2.297E-03 

2. 9916-04 

2.296E-04 

4.616E-06 



2.300E*04 

U641E-01 

4.634E-01 

9.056E-02 

2.408E-06 

2.256E-03 

2.830E-04 

2.2696-04 

4.3656-06 



1 

i 

} 
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Table \l- Continued 


c 

C* 

C** 

C- 

CO 

CO* 

C02 

C2 

T 

3.3SIE-03 

8.996E-08 

7.961E-17 

4.866E-07 

5.1156-01 

1.0106-04 

1.4456-02 

2.8996-03 

8.4006*03 

4.T3U-03 

1.398E-95 

2.330E-16 

8.Q63E-07 

5.0756-01 

1.2926-04 

1.2526-02 

4.6926-05 

8.6006*03 

6.5T9E-03 

2.242E-05 

6.673E-16 

1.311E-06 

5.03 16-01 

1.6276-04 

1.0566-02 

7.4366-05 

8.8006*03 

9.01«E-03 

3.51U-05 

1.733E-15 

2.0896-06 

4.9786-01 

2.0196-04 

9.0816-03 

1.1536-04 

9.0006*03 

U216E-OE 

5.369E-05 

6.29»r-15 

3.267E-06 

4.9176-01 

2.4716-04 

7.8296-03 

1. 7496-04 

9.2006*03 

1.61TE-02 

8.02SE-OS 

1.033E-19 

5.009E-04 

4.843E-01 

2.9836-04 

5.7666-05 

2.5926-04 

9.4006*03 

2.I13E-02 

I.173E-09 

2.366E-14 

7,5296-04 

4.7556-01 

3.5546-04 

5.8596-03 

3. 7496-04 

9.6006*03 

2.T25E-02 

l.E7«E-(M 

S.216E-U 

1.109E-05 

4.8506-01 

4.1826-04 

5.0796-03 

5.2886-04 

9.8006*03 

3.953E-02 

2.2 50E-(M 

1.106E-I3 

1.599E-05 

4.5276-01 

4.6596-04 

4.4066-03 

7.267e-04 

1.0006*04 

9.30TE-02 

3.225E*0<> 

2.260E-13 

2.2S7E-05 

4.2846-01 

5. >796-04 

3.8216-03 

9.7246-04 

1.0206*04 

5.2S3E-02 

4.390E-04 

4.460E-13 

3.118E-05 

4.2226-01 

6.5506-04 

3.3116-03 

1.2666-03 

1.0406*04 

6.3TSE-02 

5.729E-04 

8.523E-13 

4.21SE-05 

4.0416-01 

T.lOie-04 

2.8656-03 

1.6046-03 

1.0606*04 

7.5T8E-0Z 

7.929E-0<i 

1.583F-12 

5.574E-05 

2.8446-01 

7.8606-04 

2.4 36-03 

1.9786-05 

1.0806*04 

8. 86SE-02 

9.<.69E'04 

2.846E-12 

7.223E-05 

3.6326-01 

8.6546-04 

2.1306-03 

2.5766-03 

1.1006*04 

1.022E'01 

1.188E-03 

4.993E-12 

9.167E-05 

3.4106-01 

9.4086-04 

1.8286-03 

2.7826-05 

1.1206*04 

1.162E-0I 

I.9&TE-03 

8.5»>£-12 

1.14IE-04 

3.1SIE-01 

1.0156-03 

1.5646-03 

3.1806-03 

1.1406*04 

1.303E-01 

1.788E-03 

1.429E-11 

1.393E-04 

2-9506-01 

1.0616-05 

1.5336-03 

3.5536-03 

1.1606*04 

1.888E-01 

2.133E-C3 

2.339E-1I 

1.672E-04 

2.T20E-0I 

1.1446-05 

1.1336-03 

3.8886-05 

1-1806*04 

1.S82E-01 

2.5!9E>03 

3.752E-11 

1.975E-04 

2.4946-01 

1.2016-05 

9.5926-04 

4.1746-03 

1.2006*04 

I.TISE-Ol 

3.001E-03 

5.907E-11 

2.29TE-04 

2.2766-01 

1.2516-05 

8.0956-04 

4. 4026-05 

1.2206*04 

1.S92E-01 

3.490F-03 

9.138E-11 

2.635E-04 

2.0696-01 

1.2956-05 

6.8126-04 

4.5696-03 

1.2406*04 

1.982E-01 

9.021E-03 

1.391C-10 

2.904E-O4 

1.8756-01 

1.3526-05 

5.7186-04 

4.6756-03 

1.2606*04 

2.3T3E-01 

9.599F-03 

2.084E-10 

3.340E-04 

1.6916-01 

1.36 26-05 

4.7896-04 

4.7236-03 

1.2806*04 

2.1TSE-01 

5.707E-03 

3.078E-10 

3.700E-04 

1.5226-01 

1.3856-05 

4.0046-04 

4.7186-03 

1.3006*04 

2.269E-OI 

5. at OE -03 

4.485E-10 

4.059E-04 

1.2686-01 

1.4036-03 

3. 3446-14 

4.6666-03 

1.3206*04 

2.353E-01 

6.552E-03 

6.452E-10 

4.414E-04 

1.2276-01 

1.4146-03 

2.7906-11 

4.5746-03 

1.3406*04 

2.429E-01 

7.282E-03 

9.I71E-10 

4.763e-04 

1.0996-01 

1.4216-05 

2.3276-04 

4.4496-03 

1.3606*04 

2.996E-01 

8.099E-03 

1.289E-09 

5.103E-04 

9.8426-02 

1.4236-03 

1.9406-04 

4.2946-03 

1.3806*04 

2.555E-OI 

8.3S1E-03 

1.792E-09 

0,43iE-04 

8.8096-02 

1.4216-03 

l.tl96-04 

4.1306-05 

1.4006*04 

2.60TE-01 

9.690E-03 

2.46TE-09 

5.750E-04 

7.8856-02 

1.4156-03 

1.3516-04 

3.9476-03 

1.4206*04 

2.651E-01 

1.036E-02 

3.364E-09 

t.0S4E-04 

7.0o0E-02 

1.4066-03 

1.1296-04 

5.7576-03 

1.4406*04 

2.690E-01 

1.197E-02 

4.546E-09 

O.344E-04 

6.3246-02 

1.3946-03 

9.4446-05 

3.5626-05 

1.4606*04 

2.T22E-01 

1.291E-32 

4.090E-09 

6. 6196-04 

5.6706-0 2 

1.3806-03 

7.91 06- 05 

3.5o7E-03 

1.4806*04 

2.750E-01 

1.338E-02 

8.093E-09 

6.878E-04 

5. 0876-02 

1.3546-03 

6.63o£-05 

5.1736-05 

1.5006*04 

2.772E-01 

1.438E-02 

1.047E-08 

7.1226-04 

4.5696-02 

1.3476-03 

5.5756-05 

2.9846-03 

1.5206*04 

2.790E-01 

1.5*2E-02 

l.39tE-08 

7.350E-04 

4.1096-0 2 

1.3286-03 

4.6936-05 

2.800E-03 

1.5406*04 

2.80*E-01 

1.648E-02 

1.815E-03 

7.5626-04 

3.6996-02 

1.3086-03 

3.9576-05 

2.6226-05 

1.5606*04 

2.8l*E-Ol 

1.75’E-02 

2.342E-08 

7.758E-04 

2.3346-0 2 

1.2876-03 

3.3426-05 

2.4536-03 

1.5806*04 

2.821E-01 

1.8«>9t-02 

3. 0036-08 

7.9386-04 

2.0096-02 

1.2556-03 

2.8236-05 

2.2916-03 

1.6006*04 

2.826E-OI 

1.983E-02 

3. 8386-08 

8.102E-04 

2.7206-02 

1.2426-03 

2.3986-05 

2.1586-03 

1.6206*04 

2-827E-01 

2.100E-02 

4.849E-08 

8.2516-04 

2.4616-02 

1.2196-03 

2.0376-05 

1.9926-03 

1.6406*04 

2.826E-01 

2.220E-02 

6.10aE-0S 

8.3846-04 

2.2306-0 2 

1.1966-03 

1.7336-05 

1.6566-03 

1.6606*04 

2.823E-QI 

2.392E-0I 

7.652E-08 

8.502E-04 

2.0246-02 

1.1726-03 

1.4776-05 

1.7276-03 

1.6806*04 

2.818E-01 

2.945E-02 

9.534E-08 

8. 6056-04 

1.8386-02 

1.1486-03 

1.2626-05 

1.6066-05 

1.7006*04 

2.812E-01 

2.591E-02 

1.132E-07 

8.6936-04 

1.672E-02 

1.1246-03 

1.0796-05 

1.4926-03 

1.7206*04 

2.803E-01 

2.719E-02 

l.".59E-07 

8.7676-04 

1.5236-02 

l.lOOt-03 

9.2486-06 

1.3866-03 

1. 7406'! 04 

2.793E-01 

2.a<.9E-02 

1.791E-Q7 

8.827E-04 

1.3886-02 

1.0766-02 

7. 9376- 06 

1.2876-03 

1.7606*04 

2.782E-01 

2.980E -02 

2.189E-07 

8.873E-04 

1.2676-02 

1.0526-03 

6.8236-06 

1.1946-03 

1.7806*04 

7.769E-01 

3.1123-02 

2.6b4t-07 

8.9066-04 

1.1586-02 

1.0276-03 

5.8736-06 

1.1086-03 

1.8006*04 

2.75»«-01 

3.:9t£-32 

3.223E-07 

8.9 246-04 

1.0596-02 

1.0036-05 

5.0636-06 

1.0276-03 

1.8206*04 

2.7*1E-01 

3.380E-02 

3.8966-07 

8.9336-04 

9.7006-03 

9.7936-04 

4.3716-06 

9.5216-04 

1.8406*04 

2.725E-01 

3.51tE-02 

4.683E-07 

6.9296-04 

8.8916-03 

9.5556-04 

3.7796-06 

8.8226-04 

1.8606*04 

2.709E-01 

3.652E-02 

5.OO6E-07 

8.9136-04 

8.1566-02 

9.2176-04 

3.2716-06 

8.1726-04 

1.8806*04 

i.692E-01 

3.789E-02 

6.687E-07 

8.8866-04 

7.4896-03 

9.0826-04 

2.835E-3> 

7. 5686-04 

1.9006*04 

2.t7*E-01 

3.927E-02 

7.9486-07 

8.8496-04 

6.881E-03 

8.8486-04 

2.4596-06 

7.0066-04 

1.9206*04 

2.655E-01 

4.065F-02 

9.414E-07 

8.8016-04 

6.328E-03 

8.6166-04 

2.1366-06 

6,4846-04 

1.9406*04 

2.636E-0I 

4.20 2E-02 

1.1116-06 

8.7446-04 

5.824E-03 

8.38 76 - 04 

1.8576-06 

6.0006-04 

1.9096*04 

2.616E-01 

*.3A0F-02 

1.307E-06 

8.6 776-04 

5.3046-03 

8.1606-04 

1 .6176-06 

5,5516-04 

1.9806*04 

2.595E-01 

4.978E-02 

1. 333E-06 

8.6036-04 

4.943E-03 

7.9366-04 

1 .4056- 06 

5.1546-04 

2.0006*04 

2.57^E-Ol 

4.tl5E-02 

1.792E-06 

8.5206-04 

4.558E-03 

7.7146-04 

1.2286-06 

4.7476-04 

2.0206*04 

2.553E-01 

*.752E-02 

2.0806-06 

8,4306-04 

4.205E-03 

7.4956-04 

1.0736-06 

4.3896-04 

2.0406*04 

2.S32E*Ol 

4.889E-02 

2.428E-06 

8.3326-04 

3.8826-03 

7.2806-04 

9.3606-07 

4.0576-04 

2.0606*04 

2.510E-01 

5,02SE-02 

2.8146-06 

6.2286-04 

3.5866-03 

7.0o7E-04 

8.1826-07 

3.7496-04 

2.0806*04 

2.48 7E-01 

5.159E-32 

3.2526-06 

8.1196-04 

3.3136-03 

6.8576-04 

7.1576-07 

3.4646-04 

2.1006*04 

2.46SE'01 

5.293E-02 

3. 7496-06 

6. 0046-04 

3.06 36 -03 

5.5516-04 

6.2646-07 

5.2006-04 

2.1206*04 

2.**2£-Ol 

5.926E-02 

4. 3106-06 

7.883E-04 

2.8336-03 

6.4486-04 

5.48 76-07 

2.9566-04 

2.1406*04 

2.419E-01 

5.558E-02 

4.9436-06 

7.7596-04 

2.6216-03 

>.2496-04 

4.8096-07 

2.7506-04 

2.1606*04 

2.396E-0I 

5.688S-02 

5,6556-06 

7.6306-04 

2.4266-03 

6.0526-04 

4.2176-07 

2.5216-04 

2.1806*04 

2.373E-01 

5.818E-02 

6.4546-06 

7.4986-04 

2.2466-03 

5.8616-04 

5.7096-07 

2.3286-04 

2.2006*04 

2.3V9E-0I 

5.996E-02 

7.3496-06 

7.362E-04 

2.0306-03 

5. 5736-04 

3. 2486-07 

2.1496-04 

2.2206*04 

2.326E-01 

ft.072E-02 

8.3506-06 

7.2246-04 

1.9276-03 

5.4896-04 

2.8526-07 

1.9846-04 

2.2406*04 

2.202E-01 

3.197E-02 

9.4666-06 

7.0836-04 

1.78tE-03 

5. 3006-04 

2.5066-07 

1 .8326-94 

2.2606*04 

2.278E-01 

6.32U-02 

1.0716-05 

6.9416-04 

1.6566-03 

5.1316-04 

2.2036-07 

l.691c-04 

2.2806*04 

2.255E-01 

6.993E-32 

1.2096-05 

6,7976-04 

1.5356-03 

4.9586-04 

1 .9376-07 

1.5606-04 

2.3006*04 

2.231E-01 

6,5436-02 

1.3626-05 

6.6516-04 

1.42 36 -03 

4.7896-04 

1.7046-07 

1.4406-04 

2.3206*04 

2.207E-01 

6.602E-O2 

1. 5326-05 

6.5056-04 

1.3206-02 

4. 5256-04 

1.4996-07 

1 .3296-04 

2.3406*04 

2.I83E-01 

6.799F-02 

1.7206-05 

6.3586-04 

1.2256-03 

4.4646-04 

1.3206-07 

1.2276-04 

2.3606*04 

2.159E-01 

6.91<rE-02 

1.9276-05 

6,2116-04 

1.1366-03 

4. 3076-04 

1. 1626-07 

1.1526-04 

2.3806*04 

2.115E-01 

7.027E-02 

2.1556-05 

6.0646-04 

1.0556-03 

4. 1546-04 

1.0246-07 

1.0456-04 

2.4006*04 

2.U2E-01 

7.139E-02 

2.4066-05 

5.9176-04 

9.7896-04 

4.0056-04 

9.0206-08 

9.6406-05 

2.4206*04 

2.088E-0I 

7.250E-02 

2.6826-05 

5.7716-04 

9.0876-04 

3.8606-04 

7,9496-08 

8.8966-05 

2.4406*04 

2.06*E-01 

7.358E-02 

2.9846-05 

5,6266-04 

8.4366-04 

3.7196-04 

7.0076-08 

8.2106-05 

2.4606*04 

2.041E-01 

7.665E-02 

3.3166-05 

5.4816-04 

T.833E-C4 

3.5826-04 

6. 1786-08 

7.5776-05 

2.4806*04 

2.017E-01 

7.570E-02 

3.6786-05 

5.3386-04 

7.2736-04 

3.4496-04 

5.4486-08 

6.9936-05 

2.5006*04 
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Table II.- Continued. 


P/».' • 3.00€»0} 


T 

i- 

0 

0* 

0** 

Q- 

02 

02« 

02- 


t 

1*0O0CpO2 

0. 

0. 

0. 

0. 

0. 

4.414E-11 

1.760E-18 

0. 


w 

2.000EP02 

0. 

U391E-49 

0. 

0. 

0. 

S.199E-11 

1.T60E-18 

0. 



3.000EP02 

0. 

8.149E-48 

6.077E-82 

0. 

0. 

9.013E-11 

1.760E-ia 

0. 



4»000E^02 

0. 

4.S0SE-37 

1.494E-64 

0. 

0. 

9.208E-1I 

1.760E-18 

0. 



5.000EP02 

0. 

1.498E-30 

4.388E-54 

0. 

0. 

4.949E-11 

I.760E-18 

0. 



4.000€«02 

3.TS6E-4T 

3.30>E-26 

4.154E-47 

0. 

0. 

5.061E-11 

1.760E-18 

0. 


' 

7.000CP02 

l.«92E-«2 

4.530E-23 

4.219E-42 

0. 

6.438E-92 

4.769E-11 

1.760E-18 

6.321E-83 



••OOOEP02 

l.tl2E-Tl 

1.124E-20 

2.124E-38 

0. 

6.982E-80 

5.954E-11 

1.760E-18 

8.784E-73 


. 

9.000EP02 

6.34TE-62 

2.3S7E-18 

5.69SE-36 

0. 

3.347E-69 

9.739E-10 

1.760E-18 

4.472E-63 


1 

1*OOOEp03 

S.41TE-S« 

2.341 E- 16 

3.620E-34 

0. 

3.291E-60 

6.769E-09 

1.760E-18 

9.643E-59 



UlOOEPO) 

l.mE-«T 

1.047E-14 

1.067E-32 

0. 

7.944E-93 

9.281E-08 

1.760E-18 

6.630E-4B 


1 

1.200EP03 

«.e«2E-42 

2.474E-13 

I.79SE-31 

0. 

1.132E-46 

2.929E-07 

1.760E'18 

3.496E-42 



1*300Ep03 

1.9S«E-3T 

3.60OE-12 

1.964E-30 

0. 

1.821E-41 

1.246E-06 

1.760E-18 

2.360E-37 

i 

' 

1*400Ep03 

1.7S8E-33 

3.577E-11 

1.531E-29 

0. 

9.277E-37 

4.302E-06 

1.760E-18 

3.241E-33 



l•300EP03 

4.T39E-30 

2.619E-10 

9.104E-2S 

0. 

3.881E-33 

1.297E-09 

1.760E-18 

1.249E-29 

i 


1.600EPC3 

4.T9TE-2T 

1.496E-09 

4.342E-28 

0. 

9.368E-30 

3.287E-09 

1.760E-18 

1.700E-26 



1.700EP03 

2.1ME-29 

6.941E-09 

1.727E-27 

0. 

9.Q31E-27 

7.329E-09 

1.760E-18 

9.898E-24 



l•S00E♦03 

4.994E-22 

2.732E-08 

S.886E-27 

0. 

4.049E-24 

1.522E-04 

1.763E-18 

2.828E-21 



|*900Ep03 

S.299E-20 

9.2SSE-08 

2.187E-24 

0. 

7.729E-22 

2.927E-04 

2.175E-18 

3.609E-19 

a 


2.000EP03 

9.23TE-19 

2.793E-07 

2.741E-25 

0. 

2.273E-20 

5.266E-04 

1.008E-17 

7.370E-18 

\ 

- 

2.100EP03 

6.901E-16 

7.562E-07 

4.808E-24 

0. 

2.709E-19 

8.947E-04 

7.202E-17 

6.309E-17 


2.200EP03 

9.03SE-17 

1.870E-06 

6.960E-23 

7.214E-88 

2.410E-18 

1.447E-03 

4.S99E-16 

4.190E-16 

; 


2»300EP03 

2.01SE-16 

4.274E-06 

8.071E-22 

3.862E-84 

1.757E-17 

2.241E-03 

2.914E-19 

2.294E-19 

! 


2.400EP03 

a.t«3E-16 

9.113E-06 

7.631E-21 

2.2S8E-80 

1.082E-16 

3.341E-03 

1.194E-14 

1.095E-14 

\ 


2»500Ep03 

3.4S3E-I5 

1.828E-05 

6.029E-20 

4.500E-77 

9.797E-16 

4.827E-03 

9.004E-14 

4.603E-14 



2.400EP03 

1.2UE-14 

3.473E-05 

4.065E-19 

9.003E-74 

2.689E-19 

6.741E-03 

1.875E-13 

1.727E-13 

\ 

' 

2«700Ep03 

3.926E-14 

6.288E-0S 

2.379E-18 

3.311E-71 

1.119E-14 

9.1S2E-03 

6.361E-13 

9.862E-13 

1 


2«S00Ep03 

I.167E-13 

1.090E-04 

1.227E-17 

1.378E-68 

4.197E-14 

1.221E-02 

1.974E-12 

1.818E-12 

i 


2.900EP03 

3.224E-13 

1.818E-04 

S.648E-17 

3.785E-66 

1.435E-13 

1.987E-02 

9.693E-12 

9.196E-12 



3.000EP03 

8.344E-13 

2.925E-04 

2.347E-16 

7.151E-64 

4.511E-13 

2.023E-02 

1.506E-11 

1.380E-11 

] 


3.100E403 

2.035E-12 

4. 560E-04 

8.890E-16 

9.629E-62 

1.314E-12 

2.930E-02 

1.759E-11 

3.430E-11 



3,200Ep03 

4.704E-12 

6.903E-04 

3.096E-1S 

9.S47E-60 

3.979E-12 

3.111E-02 

a.821E-ll 

8.021E-11 



3*300Ep03 

1.035E-11 

1.017E-03 

9.941E-15 

7.160E-58 

9.129E-12 

3.764E-02 

1.961E-10 

1.774E-10 

\ 


3.400EP03 

2.178E-11 

1.463E-03 

3.003E-14 

4.164E-56 

2.201E-11 

4.488E-02 

4.147E-10 

3.T30E-10 



3.500EP03 

4.398E-1I 

2.057E-03 

8.470E-14 

1.917E-54 

S.a33E-ll 

9.277E-02 

8.373E-10 

7.481E-10 



3*600Ep03 

8.S33E-11 

2.832E-03 

2.253E-13 

7.137E-53 

1.096E-10 

6.124E-02 

1.620E-09 

1.437E-09 


■ 

3.700EP03 

1.406E-10 

3.825E-03 

5.674E-13 

2.18SE-91 

2.283E-10 

7.021E-02 

3.013E-09 

2.691E-09 



3.900EP03 

2.922E-10 

5.074E-03 

1.360E-12 

S.S81E-50 

4. 962E-10 

7.957E-02 

9.403E-09 

4.711E-09 



3.900EP03 

S.1S8E-10 

6.619E-03 

3.1I0E-12 

t.206E-48 

8.772E-10 

8.920E-02 

9.366E-09 

8.089E-09 



9»000EpO3 

8.8S8E-10 

8.502E-03 

6.817E-12 

2.234E-47 

1.627E-09 

9.8S7E-02 

1.973E-08 

1.349E-08 



4.IOOEP03 

1.4B3E-09 

1.074E-02 

1.436E-11 

3.986E-46 

2.920E-09 

1.088E-01 

2.966E-08 

2.169E-08 



4.200EPO3 

2.42 3E -09 

1.344E-02 

2.914E-11 

5.038E-4S 

9.080E-09 

1.184E-01 

4.071E-08 

3.400E-08 



4«300E«>03 

3.874E-09 

1.6S8E-02 

5.714E-11 

6.258E-44 

8.589E-09 

1.278E-01 

6.297E-08 

9.193E-08 

5 


4»400Ep03 

6.064E-09 

2.020E-02 

1.085E-1C 

6.926E-43 

1.412E-08 

1.368E-01 

9.910E-08 

7.737E-08 



4.500EP03 

9.308E-a9 

2.43SE-02 

2.000E-10 

6.889 E-42 

2.269E-08 

1.494E-01 

1.404E-07 

1.126E-07 

* 


4*600E«03 

I.403E-08 

2.904E-02 

3.383E-10 

6.190E-41 

3.946E-08 

1.S33E-01 

2.031E-07 

1.604E-07 

a 


4«7a0E>03 

2.079E-08 

3.430E-02 

6.254E-10 

9.069E-40 

9.431E-08 

1.609 E-Ol 

2.879E-07 

2.238E-07 

: 


4,600Ep03 

3.030E-08 

4.013E-02 

U065E-O9 

3.796E-39 

8.143E-08 

1.670E-01 

4.008E-07 

3.063E-07 



4.900EP03 

4.3SIE-08 

4.6S6E-02 

1.772E-09 

2.618E-38 

1.197E-07 

1.727E-0'. 

9.483E-07 

4.117E-07 



$.000E«O3 

6.158E-08 

5.357E-02 

2.885E-09 

1.671E-37 

1.728E-07 

1.775E-01 

7.379E-07 

9.439E-07 



5*10UE«03 

8.599E-08 

6.117E-02 

4.603E-09 

9.916E-37 

2.490E-07 

1.819E-01 

9.779E-07 

7.0T1E-07 



5.200EP03 

l.iSSE-O? 

6.933E-02 

7.203E-0S 

9.491E-36 

3.417E-07 

1.849E-01 

1.277E-06 

9.O92E-0T 



$»300Ep03 

I.414E-07 

7.80SE-02 

1.107E-0a 

2.890E-39 

4.692E-07 

1.867E-01 

1.646E-06 

1.I42E-06 


\ <>; 

5*400Ep03 

2.174E-07 

8.729E-02 

1.672E-0B 

1.391E-34 

6.348E-07 

1.881E-01 

2.094E-06 

1.422E-06 



S.$aOE*03 

2.895E-07 

9.703E-02 

2.48SE-08 

6.406E-34 

8.469E-07 

1.886E-01 

2.631E-06 

1.747E-06 


1 ; 

5.600EP03 

3.81 7E -07 

1.0T2E-01 

3.637E-08 

2.793E-33 

1.119E-06 

1.883E-01 

3.268E-06 

2.121E-06 



S«700E»03 

4.9S3E-07 

1.179E-01 

5.246E-oe 

1.196E-32 

1.450E-06 

1.872E-01 

4.019E-06 

2.545E-06 



5«0OOEPO3 

6.446E-07 

1.289E-01 

7.463E-08 

4.992E-32 

1.863E-J6 

1.89SE-01 

4.882E-06 

3.021E-06 


\ 

5.900EP03 

8.263E-07 

I.402E-01 

1.048E-07 

1.711E-31 

2.367E-06 

1.831E-01 

9.877E-06 

3.948E-06 



6.000EP03 

l.OStE-06 

1.S18E-01 

1.4S3E-07 

6.148E-31 

2.979E-06 

1.801E-01 

7.009E-06 

4.127E-06 

' 


4.100EP03 

1.326E-06 

1.636E-01 

1.990E-07 

2.I18E-30 

3.702E-06 

1.766E-01 

8.284E-06 

4.796E-06 

i 


6«200E*03 

1.461E-06 

1.736E-01 

2.694E-07 

7.OO4E-30 

4.964E-06 

1.726E-01 

9.706E-06 

9.433E-06 



6*300Ep03 

2.066E-06 

1.877E-01 

3.612E-07 

2.228E-29 

9.979E-06 

1.682E-01 

1.128E-09 

6.194E-06 



6*400Ep03 

2.532E-06 

1.999E-01 

4.784E-07 

6.832E-29 

6.792E-06 

1.639E-01 

1.300E-09 

6.916E-06 

' 


6«900EP03 

3.I33E-06 

2.121E-01 

6.287E-07 

2.022E-28 

8.111E-06 

1.984E-01 

1.48SE-09 

7.714E-06 



6»400Ep03 

3.824E-06 

2.242E-01 

8.173E-07 

9.783E-28 

9.670E-06 

1.932E-01 

1.690E-09 

8.949E-06 



6*700Ep03 

4.640E-06 

2.342E-01 

1.033E-06 

1.601 E-27 

1.149E-J9 

1.477E-01 

1.907E-09 

9.402E-06 

■ 


4.800EP03 

S.401E-06 

2.481E-01 

1.344E-06 

4.297E-27 

1.146E-09 

1.422E-01 

2.137E-09 

1.028E-09 



6.900EP03 

6.726E-06 

2.S98E-01 

I.701E-0E 

1.119E-26 

1.972E-05 

1.365E-01 

2.379E-09 

1.118E-09 



7»600£p03 

8.040E-06 

2.713E-01 

2.136E-06 

2.831E-26 

1.829E-09 

1.308E-01 

2.632E-09 

1.208E-09 



7.100EP03 

9.S68E-06 

2.82SE-01 

2.640E-06 

6.966E-26 

2.106E-09 

1.292E-01 

2.89SE-09 

1.300E-09 



7.200EP03 

1.134E-0S 

2.934E-01 

2,.28SE-06 

1.669E-29 

2.*19E-09 

1.195E-01 

1.166E-09 

1.392E-09 



7.300EP03 

1.33SE-0S 

3.040E-01 

4.034E-06 

3.896E-25 

2.763E-09 

1.140E-01 

3.443E-09 

1.483E-09 



7»400E^03 

1.574E-05 

3.143E-01 

4.913E-06 

8.873E-29 

3.142E-09 

1.089E-01 

3.724E-05 

1.974E-09 


i 

7.300Ef03 

1.844E-03 

3.242E-01 

3.944E-06 

1.973E-24 

3.998E-09 

1.032E-01 

9.009E-09 

1.669E-09 



7.600EP03 

2.1S4E-05 

3.337E-01 

7.143E-06 

4.289E-24 

4.011E-09 

9.797E-02 

4.294E-09 

1.794E-09 



7*700Epa3 

2.508E-05 

3.428E-01 

8.328E-0t 

9.104E-24 

4.904E-09 

9.294E-02 

4.977E-09 

1.843E-09 



7.S00EP03 

2.912E-05 

3.S16E-01 

1.012E-05 

1.893E-23 

9.Q43E-09 

8.809E-02 

4.898E-'’9 

1.930E-09 



7.900EP03 

3.372E-03 

3.599E-01 

1.194E-05 

3.894E-23 

9.629E-09 

8.342E-02 

S.13SE-09 

2.019E-09 

j 

■ 

% 

a»000E»03 

3.893E-0S 

3.679E-01 

1.400E-05 

7.693E-23 

6.294E-09 

7.695E-02 

9.409E-09 

2.100E-09 


j 

S*20UEp03 

S.1S3E-09 

1.827E-ai 

1.89SE-0B 

2.894E-22 

7.666E-09 

7.061E-02 

9.923E-09 

2.264E-09 




J 

i 

*. 
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Table II. - Continued 


P/PO » 3.00E«03 


c 

C4 

C*4 

C- 

CO 

CC* 

CO 2 

C2 

T 

0. 

0. 

0. 

0. 

0. 

0. 

1.0006*00 

0. 

1.0006*02 

0. 

n. 

0. 

0. 

1.1326-66 

0. 

1.0006*00 

0. 

2.0006*02 

0. 

0. 

0. 

0. 

4.5146-42 

2.8696-82 

1.0006*00 

0. 

3.0006*02 

0. 

a. 

0. 

0. 

9.4346-30 

1.0136-61 

1.0006*00 

0. 

4.0006*02 

0. 

0. 

0. 

0. 

2.4646-22 

2.4686-49 

1.0006*00 

0. 

5.0306*02 

1.Z73E-82 

1.272E-83 

0. 

0. 

2.1156-17 

4.1256-41 

1.0006*00 

0. 

6.0006*02 

4.31SE-64 

1.1036 - 70 

0. 

0. 

7.3326-14 

3.4616-35 

1.0006*00 

0. 

7.0006*02 

1.S0IP-S8 

3.2986-61 

0. 

0. 

2.8866-11 

6.4106-31 

1.0006*00 

3.0056-80 

8.0006*02 

2.23SE-S1 

1.18SE-SS 

0. 

0. 

1.0536-09 

5.7746-29 

1.0006*00 

2.2736-70 

9.0006*02 

S.512E-46 

8.943E-S2 

0. 

e. 2236-91 

1.3436-08 

7.9026-28 

1.0006*00 

4.9046-63 

1.0006*03 

1.376E-41 

1.241E-48 

0. 

1.0616-80 

1.0556-07 

6.3436-27 

1 .0006*00 

4.5456-5 7 

1.1006*03 

6.347E-38 

5. 1576-46 

0. 

3.5696-72 

5.8576-07 

3.5846-26 

1 .0006*00 

4.2606-52 

1.2006*03 

8.al5E*3S 

8.5126-44 

0. 

5.851 E-65 

2.4926-06 

1.5526-25 

1.0006*00 

6.8526-48 

1.3006*03 

3.63SE>32 

6.803E-42 

0. 

8.9356-59 

8.6036-06 

5.4506-25 

1.0006*00 

2.7646-44 

1.4006*03 

7.380E-30 

3.0426-40 

2.5»4E-95 

2.0426-53 

2.5146-05 

1.6206-24 

1.0006*00 

3.6866-41 

1.5006*03 

7.883E-28 

8.4866-39 

1.0916-91 

9.9 786-49 

6.4156-05 

4.2026-24 

9.9996-01 

2.0006-38 

1.6006*03 

4.636E-26 

1. 6046-37 

1.7456-88 

1.3686-44 

1.4646-04 

9.7466-24 

9.9986-01 

5.1766-36 

1.7006*03 

1.775E-24 

2.197E-36 

1.2396-85 

6.4886-41 

3.0456-04 

2.0646-23 

9.9956-01 

7.2266-34 

1.8006*03 

4.634E-23 

2.8I9E-35 

6.7056-83 

1.0 256-37 

5.8556-04 

4.9736-23 

9.9916-01 

5.9996-22 

1.9006*03 

8.735E-2? 

1.077E-33 

2.8586-79 

2.0186-35 

1.0536-03 

4.2126-22 

9. 9846-01 

3.2026-30 

2.0006*03 

1.246E-20 

5.205E-32 

1.7576-75 

1.3446-33 

1.7906-03 

5.1976-21 

9.9736-01 

1.1706-28 

2.1006*03 

1.395E-19 

1.891E-3C 

5.5836-72 

5.719E-32 

2.8956-03 

5.4506-20 

9.9576-01 

3.0826-27 

2.2006*03 

1.26fE-18 

5.0726-29 

8.9796-49 

1.7416-30 

4.4866-03 

4.6956-19 

9.9336-01 

6.1106-26 

2.3006*03 

9.579E-18 

1.037E-27 

7.8276-66 

3.9786-29 

6.6916-03 

3.3836-18 

9.9006-01 

9.4406-25 

2.4006*03 

6.159E-17 

1.6666-26 

3.9836-63 

7.0716-28 

9.6536-03 

2.0006-17 

9.8556-01 

1.1716-23 

2.5006*03 

3.432E-I6 

2.1646-25 

1.2566-60 

1.0066-24 

1.3526-02 

1.1126-16 

9.7976-01 

1.1976-22 

2.6006*03 

1.684E-1S 

2.3266-24 

2.5896-58 

1.174E-25 

1.8436-02 

5.2406-16 

9.7236-01 

1.0296-21 

2.7006*03 

7.372E-1S 

2.105E-23 

3.651,6-56 

1.1516-24 

2.4526-02 

2.2086-15 

9.6326-01 

7.5776-21 

2.8006*03 

2.914E-14 

1.646E-22 

3.6636-54 

9.6186-24 

3.1936-02 

8.4136-15 

9.5206-01 

4.8586-20 

2.9006*03 

1.05JE-I3 

1.119E-21 

2.7046-52 

6.9686-23 

4.0746-02 

2.9276-14 

9.3876-01 

2.7486-19 

3.0006*03 

3.48SE-13 

6.7226-21 

1.5146-50 

4.4376-22 

5.1056-02 

9.3806-14 

9.2326-01 

1.3886-16 

3.1006*03 

J.072E-12 

3.6106-20 

6.5816-49 

2.513E-21 

6.2906-02 

2.7886-13 

9.0536-01 

6.3286-18 

3.2006*03 

3.078E-12 

1.7516-19 

2.2876-47 

1.2796-20 

7.6306-02 

7.7436-13 

8.8506-01 

2.6276-17 

3.3006*03 

8.298E-12 

7. 7356-19 

6.4386-46 

5.9106-20 

9.1226-02 

2.0196-12 

8.6246-0! 

1.0016-16 

3.4006*03 

2.U2E-11 

3.1386-18 

1.4986-44 

2.4976-19 

1.0766-01 

4.9746-12 

8.3766-01 

3. 5256-16 

3.5006*03 

3.100E-U 

1.1776-17 

2.9296-43 

9.7226-19 

1.2536-01 

1.1626-11 

8.1066-01 

1.1556-15 

3.6006*03 

1.173E-10 

4.1126-17 

4.8766-42 

3.5106-18 

1.4426-01 

2.5866-11 

7.8176-01 

3. 5436-15 

3.7006*03 

2.579E-10 

1.3446-16 

7.0036-41 

1.1836-17 

1.6426-01 

5.30 36-11 

7.5116-01 

1.0226-14 

3.8006*03 

S. 44 IE- 10 

4. 1136-16 

8.7796-40 

3.7366-17 

1.8506-01 

1.1236-10 

7.1926-01 

2.7856-14 

3.9006*03 

l.lOSE-09 

1.2006-15 

9.6696-39 

1.1126-16 

2.0656-01 

2.2056-10 

6.8616-01 

7.2036-14 

4.0006*03 

2.164E-09 

3.3106-15 

9.5346-38 

3. 1336-16 

2.2836-01 

4.1786-10 

6.5226-01 

1.7756-13 

4.1006*03 

4.103E-09 

8.6926-15 

8.4156-37 

8.386E-16 

2.5036-01 

7.S57E-10 

6.1796-01 

4.1796-13 

4.2006*03 

7.542E-09 

2.1816-14 

6.7136-36 

2.140E-1S 

2.7222-01 

1. 3616-09 

3.8346-01 

9.4366-13 

4.3006*03 

1.347E-08 

5.2516-14 

4.8766-35 

5.2246-15 

2.9396-01 

2.3496-09 

5.4916-01 

2.0496-12 

4.4006*03 

2.344E-08 

1.2166-13 

3.2466-34 

1.2236-14 

3.15 16-01 

3.9476-09 

5.1526-01 

4. 2916-12 

4.5006*03 

3.978E-08 

2.7136-13 

1.9926-33 

2. 7566-14 

3.3566-01 

6.4706-09 

4.8206-01 

8.6876-12 

4.6006*03 

4.59!iE-0a 

5.8526-13 

1.1326-32 

5.9886-14 

3.5546-01 

I. 0366 - 08 

4.4986-01 

1.7046-1 1 

4. 7006*03 

1.070E-07 

1.2236-12 

5.9956-32 

1.2586-13 

3.7426-01 

1. 6236-08 

4.1876-01 

3. 2466-11 

4.8006*03 

1.702E-07 

2.4806-12 

2.9696-31 

2.5596-13 

3.9206-01 

2.4926-08 

3.8886-01 

6.0156-1 1 

4.9006*03 

2.656E-07 

4.8906-12 

1.3816-30 

5.0536-13 

4.0866-01 

3.7536-08 

3.6036-01 

1.0876-10 

5.0006*03 

4.071E-07 

9.3956-12 

6.0566-30 

9.7056-13 

4.2416-01 

5.5536-08 

3.3336-01 

1.9166-10 

5.1006+03 

6.138E-07 

1.7616-11 

2.6136-29 

1.8166-12 

4.3846-01 

8.0816-08 

3.0776-01 

3.3066-10 

5.2006*03 

9.113E-07 

3.2276-11 

9.9026-29 

3.3146-12 

4.5156-01 

1.1586-07 

2.8376-31 

5.5846-10 

5.3006*03 

1.333E-06 

5.7876-11 

3.7146-28 

5.9106-12 

4.6346-01 

1.6356-07 

2.6126-01 

9.2526-10 

5.4006*03 

1.924E-06 

1.0176-10 

1.3306-27 

1.0316-11 

4.7426-01 

2. 2776-07 

2.4026-01 

1.5056-09 

5.5006*03 

2.742E-06 

1.7596-10 

4.5406-27 

1.7636-11 

4.8386-01 

3.1306-07 

2.2076-01 

2.4086-09 

5.6006*03 

3.860E-06 

2.9806-10 

1.4986-26 

2.9566-11 

4.9236-01 

4.2526-07 

2.0246-01 

3.7916-09 

5.7006*03 

S.373E-06 

4.9626-10 

4.7466-26 

4.8666-11 

4.9986-01 

5.7116-07 

1.8SBE-0I 

5.8806-09 

5.8006*03 

7.400E-06 

8.1326-10 

1.4476-25 

7.8766-11 

5.0636-01 

7.5686-07 

1.704 6-01 

8.9956-09 

5.9006*03 

1.009E-05 

1.3126-09 

4.2576-25 

1.2546-10 

5.1206-01 

9.9816-07 

1.5616-01 

1.3586-08 

6.0006*03 

1.36 3E-05 

2.0886-09 

1.2126-24 

1.9676-10 

5.1686-01 

1.3006-06 

1. 4306-01 

2.0266-08 

6.1006*03 

1.825E-05 

3.2776-09 

3.3416-24 

3.0376-10 

5.2086-01 

1.6796-06 

1.3096-01 

2.9886-08 

6.2006*03 

2.422E-05 

5.0766-09 

8.9366-24 

4.6336-10 

5.2416-01 

2.1496-06 

1.1996-01 

4.3596-08 

6.3006*03 

3.191E-03 

7.7686-09 

2.3226-23 

6.9846-10 

5.2686-01 

2.7296-06 

1.0986-01 

6.2966-08 

6.4006*03 

4.171E-05 

1.1756-08 

S.8a9E-23 

1.0396-09 

5.2896-01 

3.4396-06 

1.0056-01 

9. 0086-08 

6.5006*03 

5.414E-05 

1.7576-08 

1.4456-22 

1.5286-09 

5.3056-01 

4.3016-06 

9.2036-02 

1.2776-07 

6.6006*03 

6.981E-0S 

2.5996-08 

3.4676-22 

2.2246-09 

5.3166-01 

5.3426-06 

8.4296-02 

1.7966-07 

6.7006*03 

8.94SE-0S 

3.8066-03 

8.1226-22 

3.2036-09 

5.3236-01 

5.5916-06 

7.7226-02 

2. 5046-07 

6.8006*03 

1. 1396-04 

5.5186-08 

1.8586-21 

4.5706-09 

5.32 76 -01 

8.0796-06 

7.0766-02 

3.4716-07 

6.9006*03 

1.442E-04 

7.9246-08 

4.1576-21 

6.4616-09 

5.3286-01 

9. 8426-06 

6.4876-02 

4.7726-07 

7.0006*03 

1.817E-04 

1.1286-07 

9.1016-21 

9.0566-09 

5.3266-01 

1.1926-05 

5.9506-02 

6.5176-07 

7.1006*03 

2.276E-04 

1.5916-07 

1.9516-20 

1.2596-08 

5.3216-01 

1.4356-05 

5.4606-02 

8.8436-07 

7.2006*03 

2.83 7E-04 

2.2256-07 

4.099E-2C 

1.7376-08 

5.3156-01 

1.7186-05 

5.0136-02 

1.1936-06 

7.3006*03 

3.5196-04 

3.0866-07 

8.4446-70 

2.3796-08 

5.3076-01 

2.0466-05 

4.6066-02 

1.5996-06 

7.4006*03 

4.345E-04 

4.2476-07 

1.7076-19 

3.2366-08 

5.2976-01 

2.4256-05 

4.2346-02 

2.1326-06 

7.5006*03 

5.342E-04 

5.7986-07 

3.3886-19 

4.3736-08 

5.2876-01 

2.8596-05 

3.8956-02 

2. 8266-06 

7.6006*03 

6.538E-04 

7.8576-07 

4.4066-19 

5.8 726 - 08 

5.2756-01 

3.3546-05 

3.5866-02 

3.7276-06 

7.7006*03 

7.9 70E-04 

1.0576-06 

1.2666-18 

7.8376-08 

5.2636-01 

3.9166-05 

3.3046-02 

4.8906-06 

7.8006*03 

9.6776-04 

1.4116-06 

2.3866-18 

1.0406-07 

5.2506-01 

4.5526-05 

3.0466-02 

6.3846-06 

7.9006*03 

I.170E-03 

1.8726-06 

4.4246-18 

1.3726-07 

5.2366-01 

5.2686-05 

2.8116-02 

8.2936-06 

8.0006*03 

1.692E-03 

3.2266-06 

1.4526-17 

2.3526-07 

5.2076-01 

6.9666-05 

2.4006-02 

1.3796-05 

8.2006*03 
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Table II.- Continued. 


T 

E- 

0 

04 

0** 

0- 

02 

024 

02- 

8.400E»03 

6.757E-05 

3.9616-01 

2.5136-05 

1.3136-21 

9.3006-05 

6.3066-02 

6.4046-05 

2.4246-05 

8.600E»01 

B.787E-05 

4.081E-01 

3.2 726-05 

3.3196-21 

1.1186-04 

5.6306-02 

6.8426-05 

2.5796-05 

8.8a0E»01 

1.134E-04 

4.190E-01 

4.1896-05 

1.0226-20 

1.3336-04 

5.02 86 - 02 

7.2366-05 

2.7306-05 

9.000E»0} 

1.432E-04 

4.289E-01 

5.2836-05 

2.9736-20 

1.5786-04 

4.4966-02 

7.5876-05 

2.8806-05 

<).200E»0) 

1.B45E-04 

4.379E-01 

6.5716-05 

8.2076-20 

1.8366-04 

4.0276-02 

7.8996-05 

3.0286-05 

9.«00E*01 

2.329E-04 

4.4636-01 

8.0756-05 

2.1596-19 

2.1696-04 

1.6176-02 

8.1786-05 

3.1776-05 

9.600E»03 

2.920E-04 

4.541E-01 

9.8176-05 

5.4316-19 

2.5216-04 

1.2586-02 

8.4316-05 

2.3276-05 

9.8a0EtO3 

3.636E-04 

4.617E-01 

1.1826-04 

1.3126-18 

2.9156-04 

2.9456-02 

8.6666-05 

3.4806-05 

t.OOOE»04 

4.496E-04 

4.690E-01 

1.4136-04 

3.3546-18 

3.3546-04 

2.6736-02 

8.8936-05 

3.6366-05 

1.020E*04 

3.52 3E-04 

4.764E-01 

1.6766-04 

6.8726-18 

3.8416-04 

2.4376-02 

9.1196-05 

3.7976-05 

l.040E»04 

6.737E-04 

4.838E-01 

1.9 766-04 

1.4996-17 

4.3786-04 

2.2116-02 

9.3546-05 

3.9626-05 

l.ObilE^O* 

8.162E-04 

4.914E-01 

2.3196-04 

3.1806-17 

4.9676-04 

2.0526-02 

9.6036-05 

4.1316-05 

l.a80E*li« 

9.820E-04 

4.992E-01 

2.71CE-04 

6.5746-17 

5.6096-04 

1.8966-02 

9.8 756 - 05 

4.3036-05 

t.ia0E»04 

1.173E-03 

5. 0736-01 

3.1556-04 

1.3286-16 

6.3036-04 

1.7606-02 

1.3176-04 

4.4 766-05 

t.l20E»0« 

1.392E-03 

5.155E-31 

3.6616-04 

2.6236-16 

7.0486-04 

1.6196-02 

1,0506-04 

4.6506-05 

l.UOE»04 

1.641E-03 

S.238E-01 

4.2366-04 

5.0796-16 

7.8426-04 

1.5336-02 

1.0856-04 

4.8206-05 

l.l«OE»04 

1.921E-03 

5. 322 E -01 

4.8896-04 

9.6486-16 

8.6816-04 

1.4376-02 

1.1246-04 

4.9856-05 

i.iaaE*04 

2.235E-03 

5.406E-01 

5.6286-04 

1.8006-15 

9.5616-04 

1.3516-02 

1.1666-04 

5.1426-05 

l.2U0e»J4 

2.584E-03 

5.489E-01 

6.4616-04 

3.3036-15 

1.0486-03 

1.2736-02 

1.2106-04 

5.2876-05 

1.220E*04 

2.970E-03 

5.569E-01 

7.3986-04 

5.9616- 15 

1.1426-03 

1.2016-02 

1.2576-04 

5.4196-05 

1.240E»04 

3.394E-03 

S.646E-01 

8.4496-04 

1.0596-14 

1.2396-03 

1.1346-02 

'.3056-04 

5.5366-05 

1.260E»04 

3.859E-03 

5.720E-01 

9.6236-04 

1.8536-14 

1.3386-03 

1.0736-02 

1.3566-04 

5.6356-05 

1.280E»04 

4.36SE-03 

5.7896-01 

1.0936-03 

3.1956-14 

1.4386-03 

1.0156-02 

1.4086-04 

5.7166-05 

1.300E404 

4.913E-03 

5.853E-01 

1.2386-03 

5.4326-14 

1.5386-03 

9.6016-03 

1.4616-04 

5.7796-05 

1.320E + 04 

5.506E-03 

5.912E-01 

1.3986-03 

9.1076-14 

1.6396-03 

9.0906-01 

I. 5146-04 

5.8226-05 

1.340E404 

8.145F-03 

5.966E-01 

1.5756-03 

1.5076-13 

1.7396-03 

8.6066-03 

1.5696-04 

5.8476-05 

1.360E«^04 

6.830E-03 

6.015E-01 

1.7706-03 

2.4616-13 

1.6386-03 

8.1486-03 

1.6246-04 

5.8546-05 

1.380E*04 

7.563E-03 

6. 0586-01 

1.9836-03 

3.9696-13 

1.9356-03 

7.7166-03 

1.6786-04 

5.8446-05 

1.400E404 

8.346E-03 

6.097E-01 

2.2166-03 

6.3256-13 

2.0326-03 

7,3076-03 

1.7336-04 

5.8196-05 

l.420E»04 

9.179E-03 

6.130E-01 

2.4 706-03 

9.9616-13 

2.1266-03 

6.9206-03 

1.7886-04 

5.7806-05 

1.440E404 

1.006E-02 

6.1S9E-01 

2.7466-03 

1.5516-12 

2.2186-03 

6.5556-03 

1.8436-04 

5.7276-05 

1.460E4^04 

l.lOOE-02 

6.184E-01 

3.0456-03 

2.3896-12 

2.3086-03 

6.2106-03 

1.8976-04 

5.6646-05 

U480E»04 

1.199E-02 

6.205E-01 

3.3696-03 

3.6426-12 

2.3956-03 

5.8846-03 

1. 9516-04 

5.5916-05 

l.Sa0E«04 

1.304E-02 

6.222E-01 

3.7196-03 

5.4946-12 

2.4806-03 

5.5776-03 

2.0056-04 

5.5096-05 

1.S20E404 

1.414E-02 

6.235E-01 

4.0966-03 

8.2066-12 

2.5626-03 

5.2886-03 

2.0586-04 

5.4196-05 

1.340E404 

1.S30E-02 

6.246E-01 

4.5016-03 

1.2146-11 

2.6416-03 

5.0146-03 

2.1106-04 

5.3236-05 

l.S60E*04 

1.652E-02 

6.253E-01 

4.9366-03 

1.7806-11 

2.7176-03 

4.7576-03 

2.1626-04 

5.2226-05 

1.580E*04 

1.730E-02 

6.2S8E-01 

5.4036-03 

2.5866-11 

2.7916-03 

4.5146-03 

2.2146-04 

5.1176-05 

1.600E*04 

1.914E-02 

6.260E-01 

5.9016-03 

3.7256-11 

2.8626-01 

4.2856-03 

2.2656-04 

5.0086-05 

t.620E«04 

2.0S3E-02 

6.260E-01 

6.4346-03 

5.3236-11 

2.9296-01 

4.0 706- 03 

2.3156-04 

4.8976-05 

1.640Et04 

2.199E-02 

6.258E-01 

7.0016-03 

7.5446-11 

2.9946-03 

3.8666-03 

2.3656-04 

4,7836-05 

1.660E<’04 

2.351E-02 

6.2S3E-01 

7. 6056-03 

1.0616-10 

3.0556-03 

3.6746 - 03 

2.4136-04 

4.6686-05 

U680E404 

2.509E-02 

6.247E-01 

8.2 4 76 -03 

1.4816-10 

3.1136-03 

3.4936-03 

2.4626-04 

4.5516-05 

1.700E*04 

2.673E-02 

6.238E-01 

8.9276-03 

2.0516-10 

3.1696-03 

3.3226-03 

2.5096-04 

4.4346-05 

1.T20E<’04 

2.843E-02 

6.229E-01 

9.6486-03 

2.8226-10 

3.2216-03 

3.1606-03 

2.5556-04 

4.3176-05 

1.T40E*04 

3.020E-02 

6.217E-01 

1.0416-02 

3.8576-10 

3.2706-03 

3.0086-0’ 

2.600E-04 

4.2006-05 

1.760E*04 

3.203E-02 

6.204E-01 

1.1226-02 

5.2366-10 

3.3166-03 

2.863E-03 

2.6456-04 

4.0836-05 

1.780E4U4 

3.392E-02 

6.189E-01 

1.2066-02 

7.0526-10 

3.3586-03 

2.7266-03 

2.6886-04 

3.9666-05 

1.800E«'04 

3.58BE-02 

6.173E-01 

1.2966-02 

9.4676-10 

3,3986-03 

2,5976-03 

2,7306-04 

3.8516-05 

t.82UE4'04 

3.790E-02 

6.156E-01 

1.3906-02 

1.2616-09 

3.4346-03 

2.4746 - 03 

2.7716-04 

3.7366-05 

l.840E»04 

3.998E-02 

6. 137E-01 

1.4 8 86 -02 

1.5716-09 

3.4676-03 

2.3586-03 

2.8116-04 

3.6236-05 

1.860E«'04 

4.212E-02 

6.117E-01 

1.5926-02 

2.201C-09 

3.4976-03 

2,2476-03 

2.8496-04 

3.5106-05 

1.880E«'04 

4.432E-02 

6.095E-01 

1.7006-02 

2.8846-09 

3.5246-03 

2.1426-03 

’•8866-04 

3.4006-05 

1.900E»04 

4.^59E-02 

6.0736-01 

1.8146-02 

3.7586-09 

3.5486-03 

2.0436-03 

2.9216-04 

3.2916-05 

U920E*04 

4.B92E-02 

6. 0496-01 

1.9326-02 

4.8726-09 

3. 5696-03 

1.9486-0’ 

2.9556-04 

3. 1836-05 

1.940E*04 

5.130E-02 

6.024E-01 

2.0566-02 

6.2846-09 

3.5876-03 

1.8586-03 

2.9876-04 

3.0776-05 

1.960E»04 

5.375E-02 

5.9986-01 

2.1856-02 

8.0666-09 

3.6016-03 

1.7726-03 

3.0186-04 

2.9736-05 

1.980E»04 

5.626E-02 

5.9716-01 

2.3196-02 

1.0306-08 

3.6136-03 

1.6916-03 

3.0466-04 

2.8716-05 

2.000E»04 

5.8B2E-02 

5.942E-01 

2.4596-02 

1.3106-08 

3.6216-03 

1.6136-03 

3.0 736-04 

2.7706-05 

2.020E«04 

6.144E-32 

5.913E-01 

2.6046-02 

1.6596-08 

3.6276-03 

1.5396-03 

3.0986-04 

2.6726-05 

2.U40E»04 

6.412E-02 

S.883E-01 

2. 7546 -02 

2.0916-08 

3.6306-03 

1.4686-03 

3.1216-04 

2,5766-05 

2.060E»04 

6.68SE-02 

S.SSlE-01 

2.91uE -02 

2.6246-08 

3.6306-01 

1.4006-01 

3.1426-04 

2.481E'0j 

2.0aOE*04 

6.964E-02 

5.8196-01 

3.0716-02 

3.2806-08 

3.6276-03 

1.3366-03 

3.1616-04 

2,3896-05 

2. 100E«04 

7.248E-02 

5.785 E-01 

3.2376-02 

4.0836-08 

3.621E-03 

1.2756-03 

3.1786-04 

2.2996-05 

2.120E»04 

7.537E-02 

5. 750E-01 

3.4 096 -02 

5.0626-08 

3.6136-03 

1.2166-03 

3.1926-04 

2.2116-05 

2.140E*04 

7.B32E-02 

5.7156-01 

3.5876-02 

6.2526-08 

3.6026-03 

1.1606-03 

3.2056-04 

2.1256-05 

2.160E»04 

8.131E-02 

5.679E-01 

3.7696-02 

7.6946-08 

3.5886-03 

1.1066-03 

3.2156-04 

2.0416-05 

2.180E»04 

8.436E-02 

5. 6416-01 

3.9576-02 

9.4346 - 08 

3.5726-03 

1.0556-03 

3.2236-04 

1.9596-05 

2.200E*04 

8.745E-02 

5.603E-01 

4.1516-02 

1.1536-07 

3.5546-03 

1.0066-03 

3.2296-04 

1.8806-05 

2.220E»04 

9.059E-02 

5.564E-01 

4.3496-02 

1.4036-07 

3.5336-03 

9.5906-04 

3,2326-04 

1.8026-05 

2.240E*04 

9.377E-02 

5.524E-01 

4.5536-02 

1,7036-07 

3,5106-03 

9.1426-04 

3.2346-04 

1.7276-05 

2.260E404 

9.6996-02 

5.4836-01 

4.7626-02 

2.059E-07 

3.4856-03 

8.7136-04 

3.2326-04 

1,6546-05 

2.280E»04 

1.003E-01 

5.4416-01 

4.9766-02 

2.4826-07 

3.4576-03 

8.3036-04 

3.2296-04 

1.5836-05 

2.300E*04 

1.036E-01 

5.3986-01 

5.1946-02 

2.9836-07 

3.4286-03 

7.9116-04 

3.2246-04 

1.5146-05 

2.320E*04 

1.069E-01 

5.3556-01 

5.4186-02 

3.5 746 - 07 

3.3966-03 

7.5356-04 

'.2166-04 

1.4486-05 

2.340E+04 

1.103E-01 

5.3116-01 

5.6466-02 

4.2696-07 

3.3616-03 

7.1766-04 

.2066-04 

1.3836-05 

2.3M)E»04 

1. 1376-01 

5. 2666-01 

5.8786-02 

5.0846-07 

3.3286-03 

6.8136-04 

J. 1936-04 

1.3216-05 

2.3B0E*O4 

1.172E-01 

5.2216-01 

6.115E-C2 

6.0376-07 

3.2926-03 

6.5046-04 

3.1796-04 

1.260F-05 

2.40t)E»04 

1.207E-01 

5. 175E-01 

6.3566-02 

7.1506-07 

3.2536-03 

6.1906-04 

3.1626-04 

1.2026-05 

2.420E»04 

1.242E-01 

5.1286-01 

6.6016-02 

8.4446-07 

1.213E-03 

5.8906-04 

3.1446-04 

1.1466-05 

2.440E*04 

1.277E-01 

5.0816-01 

6.8506-02 

9.9466-07 

3.1726-03 

5.6026-04 

3.1236-04 

1.0916-05 

2.440E»04 

1.313E-01 

5.0336-01 

7.1036-02 

1.1686-06 

3.1306-03 

5.3286-04 

3.1006-04 

1.0396-05 

2.480E*04 

1.349E-01 

4.9846-01 

7.3606-02 

1.3696-06 

3.0866-03 

5.0856-04 

3.0766-04 

9.8846-06 

2.300E*04 

1.38SE-01 

4.9356-01 

7.6206-02 

1.6006-06 

3.0416-03 

4.8146-04 

3.0496-04 

9.399F-06 
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C + 

c»* 

C- 

Ct 

CO* 

C32 

C2 

T 

2»^ll£-03 

5.4l8E-06 

*.^90E-n 

3.94VE-0T 

5.175E-01 

9.0626-05 

2.0566-02 

2.2516-05 

8.4006*03 

3.386E-03 

3.8768-06 

U315E-U 

E.505E-07 

5.1406-01 

1.161E-04 

1.76 76-02 

3.606E-05 

8.8306*03 

^.6'^16-03 

1.4206-05 

3.6<i25-l'> 

1.052E-06 

5.1026-01 

1.4666-04 

1.5246-02 

5.6696-05 

6.8006*03 

e«^09F*03 

2.2218-05 

9.t n^-it 

l.t70E-06 

5.058E-01 

1.8256-04 

1.318E-02 

8.7446-05 

9.0006*03 

8»638£*03 

3.3976-05 

i.920E-15 

2.603E-06 

5.0086-01 

2.2436-04 

1.1446-02 

1.3236-04 

9.2006*05 

1.148E-02 

5.0888-05 

5.9’9E- |5 

3.987E-06 

4.9506-01 

2.7216-04 

9.950E-03 

1.9626-04 

9.4006*03 

1.50&E-02 

7.<*668“05 

1.3<it.E-l‘i 

5.9956-06 

4. 8816-01 

3.2626-04 

3.6746-03 

2.8506-04 

9.6006*03 

1.947E-02 

KO7 4C-04 

2.9H8E- 14 

8.851E-06 

4.8006-01 

3.8656-04 

7.575F-03 

4.0526-04 
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2«483E'02 
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o,333E-14 

1.2836-05 

4.705E-01 

4.5276-04 

6.822E-03 

5.O35E-04 

1.0006*04 

3.120E-02 

2.09 56-04 

1.31TE-X3 

1.8246-05 

4.5956-01 

5.2436-04 

5.7946-03 

7.6576 -04 

1.0206*04 

3.863E-02 

2.847E-04 

2.fc2t€-U 

2.5436-05 

4.4686-01 

o. 0086-04 

5.0696-03 

1. 0166-03 

1.0406*04 

^•718E*02 

3.7996-04 

3-L'fi7F' 13 

3.4 786-05 

4.323E-01 

6.8116-04 

4.4336-03 

1.3186-03 

1.0606*04 

S«e76E>02 

4.9646-0«* 

9.<.93F-13 

4.6636-05 

4. 1626-01 

7.6446-04 

3.6726-03 

1.6o5e-03 

1.0806*04 

6.731E'02 

6.4318-04 

1.729E-12 

6.132E-05 

2.9866-01 

8.4936-04 

3.377e-03 

2.034E-''5 

1. 1006*04 

7.8726-0> 

3.1676-04 

3.0t;E-12 

7.9116-05 

3.T96E-01 

9.3476-04 

2.9406-03 

2.47eE--; 

1.1206*04 

9.083E-02 

1,0226-0? 

5.300S-12 

1.0026-04 

3.5946-01 

1.0196-03 

2.3536-03 

2.9166-03 

1.1406*04 

i«039e'0I 

1. 2616-03 

d.95lE-U 

1.246E-04 

3.384E-01 

1.1026-03 

2.2116-03 

3.3606-03 

1.1606*04 

1.1&4E-01 

1.5356-03 

1.479E-11 

1.5226-04 

3.1706-01 

1.1816-03 

1.9096-03 

3.791E-03 

1.1806*04 

U 295E-01 

1.8458-03 

3.39JE-11 

1. 8316-04 

2.9546-01 

1.2556-03 

1.6446-03 

4.193E-05 

1.2006*04 

U424E-01 

2.1936-03 

3.799E-U 

2- ' 686-04 

2.7296-01 

1.3256-03 

1.4116-03 

4.5556-03 

1.2206*04 

U552E-01 

2.579C-03 

5.922E-11 

2.5316-04 

2.5296-01 

1.3886-03 

1.2086-03 

4.865E-03 

1.2406*04 

i«6768*01 

3.0026-03 

9.074E-11 

2.9166-04 

2.3256-01 

1.4446-03 

1.0316-03 

5.1176-03 

1.2606*04 

U794E-01 

3.^536-02 

1.3f>9E-lO 

3.3186-04 

2.1306-01 

1.4946-03 

8.7826-04 

5.3066-03 

1.2806*04 

K906E-01 

3.S626-03 

2.033F-10 

3.7346-0‘. 

1.9456-01 

1.5376-03 

7.4636-04 

5.4346-03 

1.3006*04 

2.01 U-Ol 

4.49^:-03 

2.973E-10 

4.1586-04 

1.7726-01 

1.5736-03 

6.3306-04 

5.5016-03 

1.5206*04 

2.109E*01 

5.0678-03 

4.334E-10 

4.5876-04 

1.6106-01 

1.6016-03 

5. 3016-04 

5.5126-03 

1.3406*04 

2.200E-01 

5.O72E-0? 

6.1446-10 

5.016E-04 

1-4606-01 

1.6246-03 

4.5556-04 

5.4746-03 

1.3606*04 

2.282E-01 

6-311F-03 

9.667E-10 

5. •♦426-04 

1.3236-01 

1.6406-03 

3.8336-04 

5.3916-03 

1.3806*04 

2.357E-01 

6,9026-02 

1.209E-09 

5.8626-04 

1.197E-01 

1.651E-03 

3.2396-04 

5.2726-03 

1.4006*04 

2.425E*01 

7. 6866-03 

l.tb9E-09 

6.2726-04 

1.0826-01 

1.6566-03 

2.7366-04 

5.1236-03 

1.4206*04 

2.4858*01 

8.4206-03 

2.261E-09 

6.6726 - 04 

9.7806-02 

1.6576-03 

2.3126-04 

4.9516-03 

1.4436*04 

2.5398-01 

9. 103»^-O3 

3.039E-09 

7.059E-0-. 

8.8386-02 

1.5536-03 

1.9546-04 

4.7816-03 

1.4606*04 

2.58 7E-01 

9.9706-03 

4.145E-09 

7.4306-04 

7.9886-02 

1.6466-03 

1.653E-04 

4.559F-03 

1.4806*04 

2.6288-01 

i.ceoc-02 

3.314E-09 

7.7866-04 

7.2226-02 

1. 6366-03 

1.3996-04 

4.3496-03 

1.5006*04 

2.664E-01 

l.lo5t-02 

7.282E-09 

8.1256-04 

6.5326-32 

1.6226-03 

1.1856-04 

4.135L-03 

1.5206*04 

2.696E-01 

1.2526-02 

9.539E -09 

8.4466-04 

5.9126-02 

1.5076-03 

1.0056-04 

3.9216-03 

1.5406*04 

2.722E-01 

1.343E-02 

l.24lr-ca 

8.7496-04 

5.3556-02 

1. 5896-03 

8.5436-05 

3.7386-03 

1.56 06*04 

2.745E-01 

1.4356-02 

1.4a2E-0f« 

9.0346-04 

4.8556-02 

1. 5696-03 

■'.2676-05 

3.4996-03 

1 . 580E+04 

2.763E-01 

1.5336-02 

2.054E-08 

9.299E-04 

4.4066-02 

1.5486-03 

6.1916-05 

3.2966-02 

1.6006*04 

2.778E-01 

l.b276-02 

2.6216-08 

9.546E-04 

4.0026-02 

1.5256-03 

5.282E-0: 

3.1306-03 

1.6206*04 

2.790E-01 

1 .7276-02 

3.321E-08 

9.7746-04 

3.5406-02 

1.5026-03 

4.5136-05 

2. 9116-03 

1.6406*04 

2.799E-01 

1. J206-O2 

4.18‘.E-08 

9.932C-04 

3.3136-02 

1.4776-03 

3.8626-05 

2.7296-03 

1.6606*04 

2.805E-01 

1 .9326-02 

5.242E-08 

1.0176-03 

3. '196-02 

1.4526-03 

3.3116-05 

2.5576-03 

1.6806*04 

2.8098-01 

2.0376-02 

6.533F-08 

1.0346-03 

2. (j46-02 

1.4266-03 

2.8426-05 

2. 3936-03 

1. 7006*04 

2.B1 lE-Ol 

2.1446-02 

8.099E-08 

1.0506-01 

2.5166-02 

1.400E-03 

2. ••'♦46-05 

2.2376-03 

1.7206*04 

2.8LOE-OL 

2.2536-02 

9.991E-08 

1.0536-03 

2.300E-02 

1.3736-03 

2.1046-05 

2.0906-03 

1.7406*04 

2.308E-01 

2. 3b46-02 

1.227E-07 

1.0756-03 

2.105E-02 

1.3466-03 

1.8156-05 

1.9516-03 

1.7606*04 

2.604F-01 

?. 476^-02 

1.499E-07 

1.0856-03 

1.9296-02 

1. 3196-03 

1.5676-05 

1.820E-03 

1.7806*04 

2.799F.-01 

2. 509r-O2 

1 . 82 4E-07 

1.0936-02 

1.769F-02 

1. 292E-05 

1.3566-05 

1.697F-03 

1.8006*04 

2.7926-01 

2.7036-02 

2.i 1 Jr-07 

1.1006-03 

1.5246-02 

1. 2645-03 

1.174E-05 

1.5816-03 

1.82 06 * 04 

2.784E-01 

2,tJl0c-^2 

2.664F-07 

1.1056-03 

1. 4926-02 

1.237E-03 

1.0186-05 

1.4736-03 

1.8406*04 

2.7748-01 

2.9356 -02 

3. 2 042-07 

1 . 1096-33 

1.3726-02 

1.2096 -03 

8. 8446-00 

1. j7ie-02 

1.8606*04 

2.76f8-01 

3.0526-32 

3.326F-07 

1.1116-03 

1.2636-02 

1. 1826-03 

7.5906-05 

1.2766-05 

1.8806*04 

2.75 36-01 

3,1706-02 

4.3756-07 

1.1 llE-03 

1.1646-02 

1. 1546-03 

6. 6956- 06 

1.1876-03 

1.9006*04 

2. /40E-01 

3.233E-02 

5.456E-07 

1.1106-03 

1.0736-02 

1.1276-03 

5.8366-06 

1.1046-03 

1.9206*04 

2.72 78-01 

3. 4076-02 

(..407E-O7 

i.ioae-03 

9.9036-03 

1.1306-03 

5.Q92E-0O 

1 .0266-03 

1.9406*04 

2. 7148-01 

3.5268-02 

7.F97F-07 

1.1056-03 

9.1456-33 

1.0736-03 

**.4486 - 06 

9.5406-04 

1.9606*04 

2.fc99c-0l 

2.6456-02 

8.935E-07 

1.1006 '03 

a. 4516-03 

1 .0466-03 

3.6896-06 

6.8646-04 

1.9806*04 

2. 8648-01 

3.7658-02 

1.0‘*8=-04 

1.U94E-03 

7. 3156-03 

1 .0206-03 

3.4046-06 

8.2346-04 

2.0006*04 

2.6688-01 

3.004=-O2 

1.2258-06 

1.0876-02 

7.2316-03 

9.938E-04 

2.9836-06 

7.6476-04 

2.0206*04 

2.65 2E-01 

4.0036-02 

1.427F-0O 

1.0796-03 

5. 0956-03 

9.S796-04 

2.6166-06 

7.1006-0* 

2.0406*04 

2.6358-01 

4. 122^-02 

l.a59E-06 

1.0706-Oj 

6.2026-03 

9.4226-04 

2.2956-05 

6.5916-0* 

2.0606*04 

2. 61 7E-01 

4. 241c -02 

1.922E-06 

1. 0506-03 

5.T-.9E-03 

9.U9E-04 

2.0166-Ob 

e . 1 17E-04 

2.0806*04 

2.6008-01 

4. 3598-02 

2.2213-06 

1.0506-03 

5.3316-03 

8.9186-04 

1.7736-06 

5.6786-04 

2. 1006*04 

2*56 2E-01 

4.4768-02 

2. 5633-06 

1. 0386-03 

4. 66 -03 

8.6726-04 

1.5606-06 

5.2668-04 

2.1206*04 

2.563E-01 

4.5938-32 

2.'»43F-06 

1.025E-03 

4.5916-03 

8.428E-04 

1.3736-06 

4.5856-04 

2.14 06*04 

2.5456-01 

4.7098-02 

3.374E-06 

1.0136-03 

4.2646-03 

8. 1896-04 

1.2106-06 

4.5516-04 

2.1606*04 

2.526E-01 

4.a?56-02 

3.863E-06 

9.99-.E-04 

3.9616-03 

7.9536-04 

1.0866-06 

4.2028-04 

2.1806*04 

2. 506E-01 

4.9598-02 

4.4043-06 

9.853E-04 

3.6816-03 

7.721t'04 

9.40s6-07 

3.89oF-04 

2 . 2006*04 

2.48 76-01 

5.0535-0: 

5.0156-06 

9.7056-04 

3.4226-03 

7.4936-04 

8.3026-07 

3.6l3t-04 

2.2206*04 

2. 4676-01 

5. 166t-02 

5.697^-06 

9.5556-04 

3.1836-03 

7.2696-04 

7.3316-07 

5.5496-04 

2.2406*04 

2,4476-01 

5,2778-02 

6. ■♦586 - 06 

9.4006-04 

2.9616-03 

7.0496-04 

6.4786-07 

3.1056-04 

2.2606*04 

2.42 7b“0l 

5.2008-02 

7.50 56-06 

9.2406-04 

2.7556-03 

6.8336-04 

5.7276-07 

2.8766-04 

2.2806*04 

2.4076-01 

5.498F-72 

8.2h6E-06 

9.0786-04 

2.5656-03 

6.6226-04 

5.0656-07 

2.6s8£-04 

2.3006*04 

2.3878-01 

5.b06E-02 

9. 2935-06 

8.9136-04 

2.388E-03 

6.4146-04 

4.4826-07 

2.4726-04 

2.32 06*04 

2,3668-01 

5.71 O'" -02 

1.3456-05 

8.7466-04 

2.2246-03 

6.2126-04 

3.9686-OT 

2.2926-04 

2.5406*04 

2. 3468-01 

5.819^-02 

l.l 72E-05 

8.5776-04 

2.0726-03 

6.0136-04 

3. 5145-07 

2. li4E-04 

2.3606*04 

?.32 58-01 

5.92 38-02 

1.3136-05 

8.4066-04 

1.9306-03 

5.8196-04 

3.1136-07 

1.969E-0* 

2.3806*04 

2.3046-01 

6.0:78-02 

1.4t>9E-05 

8.2356-04 

1.7996-03 

5.6306-04 

2.7596-07 

1.923L-04 

^.4006*04 

2.2048-01 

6.1 29F-02 

1.6396-05 

8.0626-04 

1.6776-03 

5.4456-04 

2.4466-07 

1. 6916-04 

2.4206*04 

2.2636-01 

6.2 30^-02 

1.0276-05 

7.8 396-04 

1.56 36 - 03 

5.2646-04 

2.1706-07 

1.5686-04 

2.4406*04 

2.2426-01 

5.229E-02 

2.0336-05 

7.7166-04 

1.45 76- 03 

5.C886-04 

1. 9256-07 

1.4536 -04 

2.4606*04 

2. 2216-01 

5.420*^-02 

2.2536-05 

T. 5446-04 

1.359E-03 

4.9176-04 

1.7096-07 

1.347t-04 

2.4406*04 

2.2018-01 

6.5258-02 

2. 5056 - 05 

7.3716-04 

1.2586-03 

4.7496-04 

1.5176-07 

1.249F-04 

2.5006*04 
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2. 1726-09 

5.7806-01 

1.9076-12 

4.4006403 

1.940E-08 

l.OQl^-13 

2.4326-34 

1.0396-14 

2.9646-01 

3.4566-09 

5.4516-01 

4.0026-1 2 

4.5006403 

3.3302-08 

2.2336-13 

1.4126-33 

2.3466-14 

3.1676-01 

4.0046-09 

5.1276-01 

8.1176-12 

4.6006405 

S.524E-08 

4.8136-13 

9.1 526-33 

5.1086-14 

3.3696-01 

9.4316-09 

4.8096-01 

1.5956-1 1 

4.7006403 

8.975E-08 

1.0066-12 

4.8366-32 

1.0756- 13 

3.553E-01 

1.5126-08 

4.501r-01 

3.0436-1 1 

4.800E403 

1.428E-07 

2.038E-12 

2.3906-31 

2.192E-” 

3.7336-01 

2.3246-08 

4.2026-01 

5.6486-1 1 

4.900E»03 

2.230E-07 

4.0216-12 

1.1096-30 

4.3396- 

5.9096-0 1 

3. 5066-08 

3.9166-01 

1.0226-10 

5.000E403 

3.421E-07 

7.7056-12 

4.8506-30 

8.3526-13 

9.0696-01 

5. 1956-08 

3.6426-01 

1.8046-10 

5.100E403 

5.130E-07 

1.44 36-1 1 

2.0076-29 

1.5666-12 

•..2196-01 

7.5706-Ca 

3. 2826-01 

3.1146-10 

5.200E403 

7.663E-07 

2.6406-11 

7.3816-29 

2.8646-12 

9.3536-01 

1.0866-07 

3. 1346-01 

5. 2446-10 

5.300E403 

l.t21E-04 

4.7256-1 1 

2.9466- 28 

5.1186-12 

9.9806-01 

1.5356-07 

2.9036-01 

8.7246-10 

5.400E403 

1.619E-0& 

0.2846-11 

1.0516-27 

8.9496-12 

9.5976-01 

2. 1296-07 

2.4856-01 

1.4206-09 

5.5006403 

2.306E-06 

1. 4316-10 

3.5736-27 

1.5336-11 

4.7036-01 

2.9436-07 

2.4806-01 

2.2716-09 

5.6006403 

3.246E-06 

2.4196-10 

1.1756-26 

2.5756-11 

4. "996-01 

4.0016-07 

2.2896-01 

3.57i6-09 

5.7006403 

4.S14E-04 

4.0136-10 

3.7016- 26 

4.2476-11 

4. 8946-01 

5.3756-07 

2.1126-01 

5. 53«E-09 

5.8006403 

6.217E-06 

6.5666-10 

1.1236-25 

6.8846-11 

4.9606-01 

7.1446-07 

1 .9466-01 

8.4646-09 

5.9006403 

8.471E-04 

1.0576-09 

3.2676-25 

1.0966-10 

5.0276-01 

9.3996-07 

1.7936-01 

1.2766-08 

6.0006403 

1. 14 3E-05 

1.6766-09 

9.3056-25 

1.7256-10 

S.OOtE-01 

1. '256-06 

1.6516-01 

1.9016-08 

6.1006403 

1.529E-03 

2.4216-09 

2.5516-24 

2.666E-1C 

5.1356-01 

1. ,^16-06 

1.5206-01 

2.7976-08 

6.2006403 

2.027E-05 

4.0«*7E-09 

6.7846-24 

4.0726-10 

5. 1806 -01 

2.0236-06 

1.299E-01 

4. 0726-06 

6.3006403 

2.66 7E-05 

6.1716-09 

1.7536-23 

6.1436-10 

5.2166-01 

2. 5686-04 

1.2876-01 

5.8646-08 

6.4006403 

3.481E-05 

9.29 76 -09 

4.4056-23 

9.1466-10 

5.2466-01 

3.2356-06 

1. 185c-0l 

8.3686-08 

6.5006405 

4.512E-05 

1.3856-08 

1.0786-22 

1.3466-09 

5.2716-01 

<1.0446-06 

1.0906-01 

1.1836-07 

6.6006405 

5.808E-0S 

2.0416-08 

2.5716-22 

I. 9596-09 

5.2906-01 

5.0196-06 

1.0036-01 

1.4576-07 

6.7006403 

7.427E-05 

2.9 7 76 - 08 

5.9S5E-22 

2.8236-09 

5.3056-01 

6. 1886-06 

9.2376-02 

2.3046-07 

6.8006403 

9.439E-05 

4.2996-08 

1.3616-21 

4.0276-09 

5.3166-01 

7. 5806-06 

8.5046-02 

3. 1776-07 

6.9006403 

1. 1938 -04 

6.149E-JS 

3.0276-21 

5.6936-09 

5.3236-01 

9.228C-06 

7.8326-02 

4.3506-07 

7.0006403 

1.499E-04 

8.7156-08 

4.5386-21 

7.9766-09 

5.3276-01 

1. n 76-05 

7.2146-02 

5.914' -07 

7.1006405 

1.873E-04 

1.2246-07 

1.4046-20 

1.1086-08 

5.3286-01 

1.3446-05 

6.6416-02 

7.98U-07 

7,2006403 

2.329E-04 

1.7046-07 

2.9346-20 

1.5286-08 

5.3276-01 

1.6086-05 

6. 1326-02 

1.0726-04 

7.3006403 

2.882E-04 

2.3566-07 

6.0116-20 

2.0906-08 

5.3236-01 

1.9146-05 

5.65 76-02 

1.4306-06 

7.4006405 

3.330E-04 

3.2306-07 

1.2096-19 

2.8406-08 

5. 518' -01 

2. 2646-05 

5.2226-02 

1 .8976-06 

7.5006403 

4.353E-04 

4. 394E-07 

2.3846-19 

3.8326-08 

5.310' 01 

2. 6706-05 

4.6236-02 

2.5026-06 

7.6006403 

5.314E-04 

5.9336-07 

4.4344-19 

5.13/6-08 

5. 3026-01 

-. 1326-03 

4.4576-02 

3.2836-06 

7,7006403 

6.461E-04 

7.953E-07 

8.8426-19 

6.8456-08 

5.2926-01 

3.6566-05 

4. 1216-02 

4.2856-04 

7.800640^ 

7.823E-04 

1.0596-06 

1.64CE-18 

9.0646-08 

5.2826-01 

4.2486-05 

3.8136-02 

5. 5456-04 

7.9006403 

9.439E-04 

1.4006-06 

3.0666- IS 

1.1946-0 7 

5.2706-01 

4.9156-05 

3.5316-02 

7. 1936-06 

8.0006*03 

1.3S8E-03 

2.3986-06 

9.9976-18 

2.0386-07 

5.244E-0I 

6. 4986-05 

3.0336-02 

1 . 1856-05 

8.2006*03 

I.926E-U3 

4.0086-00 

3.075'- 17 

3.4086-07 

5. 2166-01 

8.4566-05 

2.6146-02 

1.9166-05 

8.4006*03 
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Table II. 


Continued. 


T 

E- 

0 

04 

0»* 

0- 

02 

024 

□2- 


•.6ooeto) 

7.118E-09 

3.880E-01 

2.8S0E-05 

2.7056-21 

1.1486-04 

6.7846-02 

7.6346-05 

3.3566-05 


S.a00E*03 

9.180E-09 

4.001E-01 

3.70SE-0! 

a.3716-21 

1.3746-04 

6 .UIE- 0 ; 

8. 1466-05 

3.5836-09 


9.000E*03 

1.17SE-04 

4..UE-01 

4.692E-09 

2.4476-20 

1.6326-04 

5.5076-0. 

8.6126-05 

3.8076-05 


9.200E»a3 

1.492E-04 

4.2UE-01 

5.8606-0! 

6.7876-20 

1.9246-04 

4.9676-02 

9.0336-05 

4.0276-05 


9.900E«^03 

t.883E-04 

4.304E-01 

7.2276-03 

1.7936-19 

2.2546-04 

4.4866-02 

9.4136-05 

4.2466-05 


9.«00E*03 

2.358E-04 

4.391E-01 

a.8’4E-C5 

4.5286-19 

2.6256-04 

4.0606-02 

9.7586-05 

4.4696-09 


9.I00E«03 

2.93SE*04 

4.4f2E*bi 

1.0646-04 

1.0976-18 

3.0396-04 

3.6856-02 

1.0076-04 

4.6896-05 


l.00OE«04 

3.827E-04 

4.9S0E>03 

1.2T4E-04 

2.561E-18 

3.5006-04 

3.3546-02 

1.0376-04 

4.9076-05 


1.020E*09 

♦.4S4E-04 

4. 6286-01 

1. 5136-04 

5.7726-18 

4.0116-04 

3.0646-02 

1.0866-04 

9.1336-05 

1 

1.090E*09 

5.432E-04 

4.701E-01 

1.7866-04 

1.2606-17 

4.5746-04 

2.8096-02 

1.0956-04 

5.3626-05 

i 

1.06aE*09 

6.S82E*04 

4.777E-01 

2.096E-04 

2.6746-17 

5.192E-C4 

2.5066-02 

1.1256-04 

9.5956- 05 


l.0a0E*09 

7.922E-04 

4.853E-01 

2.4496-04 

5.523E-17 

5.8656-04 

2.3906-02 

1.1576-04 

5.8326-OS 

• 

1.100E»09 

9.473E-04 

4.931E-01 

2.S49E-04 

1.1146-16 

6.596E-0<. 

2.2176-02 

1.1906-04 

6.0726-05 

1 

1.120EO4 

1.125E-03 

5.010E-01 

3.302E-04 

2.1956-16 

7.3836-04 

2.0656-02 

1.2276-04 

6.3126-05 


1.190E»09 

1.32BE-03 

S.091E-01 

3.816E-04 

4.2396-16 

8.2256-04 

1.9316-02 

1.2676-04 

6.5526-09 

1 

f 

t.l60E*0a 

1.537E-03 

5.173E-01 

4.3 9 76-04 

8.0296-16 

9.1196-04 

1.8116-02 

1.3106-04 

6.7876-05 


l.iaOE»09 

l.Sl$E-03 

S.2S6E-01 

S.0S3E-04 

1.4936-15 

1.0066-03 

1.7036-02 

1.3576-04 

7.0156-05 

i 

1 

1.200E»09 

2.102E-03 

S.338E-01 

5.792E-04 

2.7306-15 

1.1056-03 

1.6056-02 

1.4066-04 

7.2326-05 


1.220E«09 

2.421E-03 

S.419E-01 

6.622E-04 

4.909E-15 

1.2086-03 

1.5166-02 

1.4596-04 

7.4366-05 


1.290E*04 

2.773E-03 

5.498E-01 

7.552E-04 

8.690E-15 

'.3146-03 

1.4346-02 

1.5156-04 

7.6236-0 J 

1 

1.260E«09 

3.159E-07 

5.574E-03 

8.590E-04 

1.S15E-14 

1.4236-03 

1.3506-02 

1.9736-04 

7.7916-05 

! 

1.28UE»09 

3.S81E-03 

S.647E-01 

9.746E-04 

2.604E-14 

1.5356-03 

1.2886-02 

1.6336-04 

7.9346-05 

1 

l.300E»09 

4.041E-03 

5.717E-01 

1.103E-03 

4.412E-14 

1.6476-03 

1.2216-02 

1.6946-04 

8.0596-05 

! 

1.320E»09 

4.33SE-03 

S.762E-01 

1.244E-03 

7.375E-14 

1.7616-03 

1.1596-02 

1.7576-04 

8.1586-05 

i 

1.390E»09 

?.075E-03 

S.842E-01 

1.401E-03 

1.2166-13 

1.8756-03 

1.1006-02 

1.8216-04 

8.2326-09 

1 

i.360E«'09 

S.6S3E-03 

S.'98E-0l 

1.572E-03 

1.981E-13 

1.9896-03 

1.0456-02 

1.8866-04 

8.2826-05 


l.3«aE»09 

6.274E*03 

S.948E-01 

1.760E-03 

3.186E-13 

2.1026-03 

9.9186-03 

1.9916-04 

8.3086-05 

i 

1.900E*09 

6.937E-03 

S.994E-01 

1.966E-03 

5.063E-13 

2.2146-03 

9.4186-03 

2.0166-04 

8.3126-05 

1 

1.920E*09 

7.64SE-03 

6.035E-01 

2.190E-03 

7.953E-13 

2.3246-03 

8.9446 03 

2.0816-04 

8.2946-05 

1 

1.94UE«09 

8.393E-03 

6.072E-01 

2.433E-03 

1.2356-12 

2.43 36-03 

8.4946-03 

2.1466-04 

8.2976-05 

t 

1.960E*09 

9. 198E-03 

6.1O.E-01 

2.696E-03 

1.89BE-12 

2.5396-03 

8.0676-03 

2.2116-04 

8.2016-05 

i 

1.960E»09 

1.003E-02 

6.132E-01 

2.9826-03 

2. 886 E- 12 

2.6436-03 

7.6636-03 

2.2756-04 

8.1306-05 

7 

l.SO0E»09 

1.094E-02 

6.tS6E-01 

3.289E-03 

4.344E-12 

2.7456-03 

7.2806-03 

2.3396-04 

8.0436- 05 


1.32OE»09 

1.189E-02 

6.177E-01 

3.62U-03 

6.475E-12 

2.8436-03 

6.9186-03 

2.4026-04 

7.9446-05 


t.5*0E«'09 

1.288E-02 

6.194E-01 

3.977E-03 

9.559 E-12 

2.9396-03 

6.5746-03 

2.4656-04 

7.8336-05 


l.S60E*09 

1.393E-02 

6.207E-01 

4.359E-03 

1.399E-11 

3.0326-03 

6.2506- 03 

2.5276-04 

7,7126-05 

\ 

l.S80E*09 

1.303E-02 

6.218E-01 

4.769E-03 

2.0286-11 

3.1226-03 

5.9426-03 

2.5896-04 

7.5836-05 

j 

1.60UE*09 

1.618E-02 

6.226E-01 

5.206E-03 

2.916E-11 

3.2086-03 

5.6526-03 

2.6496-04 

7.4466-05 


l.620E«09 

1.738C-02 

6.232E-01 

5.673E-03 

4.158 E-11 

3.2926-03 

5.3776-03 

2.7096-04 

7.3046-05 


1.640E«0« 

1.664E-02 

6.235E-01 

6.171E-03 

S.881E-11 

3.3726-03 

5.1176-03 

2.7696-04 

7.1566-05 


1.660E*09 

1.996E-02 

6.235E-01 

6.700E-03 

8.256E-11 

3.44 86-03 

4.8716-03 

2.8276-04 

7.0056-05 

I 

i 

l.e>S0E«’09 

2.133E-02 

6.234E-01 

7.262E-03 

l.lSOE-10 

3.5216-03 

4.6396-03 

2.8846-04 

6.8506-05 


l.T00E*0<> 

2.-:75E-02 

6.231E-01 

7.8S7E-03 

1.5916-10 

3.5916-03 

4.4186-03 

2.9416-04 

6.4936-05 


l.T20£*0A 

2.423E-02 

6.226E-01 

8.488E-03 

2.186E-10 

3.65.56-03 

4.2106-03 

2.9966-04 

6.5346-05 

•4 

l.T90E»09 

2.576E-02 

6.219E-01 

9.155E-03 

2.982E-10 

3.7206-03 

4.0136-03 

3.0506-04 

4.3736-05 


1.760E*04 

2.736E-02 

6.210E-01 

9.859E-03 

4.0426-10 

3.7806-03 

3.8266-03 

3.1036-04 

6.2126-05 


l.760E»0^ 

2.900E-02 

6.200E-01 

1.060E-02 

5.4446-10 

3.8356-03 

3.6486-03 

3.1556-04 

6.0506-05 

i 

l.800E«0<> 

3.071E-02 

6.1S9E-01 

1.138E-02 

7.2886-10 

3.8876-03 

3.4801-03 

3.2066-04 

5.8896-05 

\ 

l.820E»09 

».247E-02 

6.176E-01 

1.221E02 

9.6986-10 

3.9366-03 

3.3206-03 

3.2546-04 

5.7286-05 


l.840E*09 

3.429E'02 

6.162E-01 

1 307E-02 

1.2836-09 

3.9816-03 

3.1696-03 

3.304E-0» 

5.5686-05 

( 

l.S60E»04 

3.616E-02 

6.146E-01 

1.397E-02 

1.6886-09 

4.0236-03 

3.0256-03 

3.3506-04 

5.4096-05 


1.880E»'V 

3.809E-02 

6.129E-0I 

1.492E-02 

2.2096-09 

4.0616-03 

2.8886-03 

3.3956-04 

5.2516-05 


1.900E*.... 

4.U08E-02 

6.U1E-01 

1.592E-02 

2.8756-09 

4.0956-03 

2.7586-03 

3.4396- 04 

5.0956-05 


1.920E*04 

4.212E-02 

6.092E-01 

1.695E-02 

3.7236-09 

4.1266-03 

2.6346-03 

3.4816-04 

4.9416-05 

i 

l.940E*04 

4.^21E-02 

6.071E-01 

1.803E-02 

4.7976-09 

4.1536-03 

2.5166-03 

3.5216-04 

4.7886-05 


1.960E»04 

4.636E-02 

6.050E-01 

1.916E-02 

6. 1516-09 

4.1776-03 

2.4046-03 

3.5596-04 

4.6386-05 

i 

1.9B0E»0<> 

4.85 7E-02 

6.027E-01 

2.034E-02 

7.8506-09 

4.1981-03 

2.207^-03 

3.5*56-04 

4.4896-05 


2.I)00E*04 

5.082E-02 

6.003E-01 

2.1561 -02 

9.9736-09 

4.2156-02 

2.1956-03 

3.6296-04 

4.3436-05 


2.020E»04 

5.314E-02 

5.978E-01 

2.2S3E-02 

1.2616-08 

4.2286-03 

2.0976-03 

3.6626-04 

4.1996-05 


2.040Et04 

S.550E-02 

5.953E-01 

2.415E-02 

1.5886-08 

4.2396-03 

2.0046-03 

3.6926-34 

4.0586-05 


2.0bOE»04 

5.791E-P2 

S.926E-01 

2.S51E 02 

1.9926-08 

4.2466-03 

1.9156-03 

3.7206-04 

3.9206-05 


2.080E404 

6.038E-02 

5.898E-0) 

2.693E-02 

2.4886-08 

4.2506-03 

1.8306-03 

3.7466-04 

3.78-.E-09 


2>100E»O9 

6.289E*02 

S.869E-01 

2.639E-02 

3.0946-08 

4.2506-03 

1.7496-03 

3.7696-04 

3.6506-05 


2.120E404 

6.546E*02 

5.840E-01 

2.990E-02 

3.8346-08 

4.2486-03 

1. 6726-03 

3.7916-04 

3.5206-05 


2.140E404 

8.807E-02 

5.809E-01 

3.146E-02 

4.732E-06 

4.2426. 03 

1.5986-03 

3.8096-04 

3.3926-05 


2.180E*04 

7.073E~02 

9.777E-0I 

3.307E-02 

5.819E-0B 

4.2346-03 

1.5276-03 

3. 8266-04 

3.2676-05 


2.I60E404 

7.344E*02 

S.745E-01 

3.4 72E-02 

7.1316-08 

4.2236-03 

1.4596-03 

3.8406-04 

3.1456-05 


2.200E»04 

7.619E-02 

5.712E-01 

3.643E-02 

0.7076- 08 

4.2086-03 

1.3946-03 

3.8516-04 

3.0266-05 


2.220E»04 

7.898E'U2 

5.677E-01 

3.818E-02 

1.0596-07 

4.1916-03 

1.3326-03 

3.8606-04 

2.9096-05 


2.240E»04 

8.182E-02 

5.643E-01 

3.998E-C2 

1.2856-07 

4.1726-03 

1.2726-03 

3.8676-04 

2.7966-05 


2.260E»04 

S.470E-02 

5.607E-01 

4.182E--2 

1.5536-07 

4.1496-03 

1.2156-03 

3.8716-04 

2.6856-05 


2.2i,0E»04 

B.763E-02 

5.570E-01 

4.371E-02 

1.8716-07 

4.1246-03 

1.1806-03 

3.8726-04 

2.5786-05 


2.300E»04 

9.059E-02 

5.533E-01 

4.5656-02 

2.2486-07 

4.0976-03 

1.1086-03 

3.8716-04 

2.4736 - 05 


2.320E*04 

9.359E-02 

5.495E-01 

4.763E-02 

2.6926- 07 

4.0676-03 

1.0986-03 

3.8676-04 

2.3726-05 


2.340E404 

9.6b2E-02 

5.456E-01 

4.9656-02 

3.2146-07 

4.0356-03 

1.0106-03 

3.8616-04 

2.2 736-05 


2.360E404 

9.970E-02 

5.416E-01 

5.172E-02 

3.8266-07 

4.0016-03 

9.6376-04 

3.8536-04 

2.1776-05 


2.380E*>/4 

I.028E-01 

5.376E-01 

5.3826-02 

4.5426-07 

3.9656-03 

9.1956-04 

3.8416-04 

2.0846-05 


2.400E*04 

1.059E-01 

S.335E-01 

5.5976-02 

5.3786-07 

3.9276-03 

8.7736-04 

3.8286-04 

1.9946-05 


2.420E»04 

1.091E-01 

5.294E-01 

5.ai6E-02 

6.3496-07 

3. 8871-03 

8.3886-04 

3.8126-04 

1.9076-05 


2.440E*04 

I.I23E-01 

5.252E-01 

6.0306-02 

7.4766-07 

3.8456-03 

7.9906-04 

3.7946-04 

1.8236-05 


2.960E*04 

1.155E-01 

5.209E-01 

6.2646-02 

8.7816-07 

3.8016-C3 

7.6096-04 

3.7736-04 

1.7414-05 


2.480E*04 

U18SE-01 

5.165E-01 

6.4946-02 

l.Cil»E-06 

3.7566-03 

7.2936-04 

3.7506-04 

1.6626-05 


2.300E»04 

1.221E-01 

5.t22E-0I 

6.72 02 

1.2026-06 

3.7106-03 

6.9136-04 

3.7256-04 

1.5866-05 : 
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c c* c** 


2.69«E-03 

6.5396-06 

8.9556-17 

9.T19E-03 

1.06 3E-05 

2.6776-16 

S.OE7E'03 

1.6276-05 

6.5256-16 

t.tllE'Ol 

2.6856-05 

1.6626-15 

9.0SaE-03 

3.721'-0S 

3.9566- 15 

l.UTE-02 

5.6626-05 

■,.6676-15 

l.53kE'02 

7. 9696-03 

2.0336-16 

1.9t3E-02 

1.1136-06 

6.3626-16 

2.«73E-02 

1.56 66-06 

9.0326-16 

3.O79E-02 

2.1106-04 

1.8096-13 

3.78U'02 

2.8326-06 

3.3126-13 

9.380F-02 

3.7386-06 

6.6196-13 

5.978E-02 

6.6386-06 

1.2135- 12 

6.457E-02 

6. 2166-06 

2.1666 -12 

T.S18E-02 

7.8396-06 

3.7676-12 

8.6«6E-02 

9.768F-06 

6.6066-12 

9.824E-02 

1.1966-03 

1.0656-11 

l.I09E-Oi 

1.4506-03 

1.736^-11 

1.226E-01 

1.7376-03 

2.7686-11 

1.389E-01 

2.0586-03 

6.3396-11 

1. *7lE-Ol 

2.6166-03 

6.6855-11 

7.S90E-O1 

2.8056-02 

1.0136-10 

1.704E-01 

3.2306-03 

1.512E- 10 

1.818E-01 

3. 4906 -03 

2.2266-10 

1.918E-01 

6.1836-03 

3.2266-10 

2.016E-01 

6.7096.-03 

6.6226-10 

2.107E-0I 

5.2676-03 

6.5-.06-0 

2.1<)lE'Ol 

5.8566-03 

9.1696-.3 

2.268E-01 

6.67 .6-03 

1.2 6 66 - 09 

2.339E-01 

7.1236-02 

1.7366-07 

2.O03E-01 

7.7996-03 

2.3536-C9 

2.O61E-01 

8.5026-02 

3.1636-09 

2.513E-01 

9.2316-03 

6.2156-09 

2.ES9E-01 

9.9866-03 

5.5716-09 

2.800E-01 

1.0766-02 

7.5 05: -09 

2.638E-01 

1. 1576-02 

9.509f-09 

2.84BE-01 

1.2396-02 

1.229t-08 

2.69SE-01 

1.3266-02 

1.578--08 

2.718E-01 

1.6106-02 

2.0125-06 

2.738E-01 

1.6996-02 

2,5516-08 

2.755e-0l 

1.5906-02 

3.21*6-08 

2.748E-01 

1.68 26-02 

6.0276-08 

2.779E-01 

1.7766-02 

5.0196-08 

2.787E-01 

1.8726-02 

6.2226-08 

2.793E-01 

1.9696-02 

7.676c -08 

2.797E-01 

2.0686-02 

9. 4 :■ 36- 08 

1 2.799E-01 

2.1676-02 

1.1516-07 

f 2.799C-01 

2.2696-02 

1. 6016-07 

! 2.797E-01 

2.3716-02 

1.6976-07 

2.794E-01 

2.6746-02 

2. 0676-07 

i 2.790E-01 

2.5786-02 

2.6596-07 

1 2.784E-01 

2.4836-02 

2.9635-07 

; 2.778E-01 

2. 7886-02 

3.5096-07 

' 2.770E-01 

2.8956-02 

6.1696-07 

1 2.761E-01 

3.0016-02 

6.9366-07 

i 2.751E-01 

3.108: -0 2 

5.S23E-07 

i 2.7406-01 

3.2156-02 

6.8686-07 

i 2.7296-01 

3.3236-02 

8.02TE-07 

2.7176-01 

3.4306-02 

9.3316-07 

• 2.7046-01 

3.5386-02 

1.1936-06 

! 2.4916-01 

3.66 36-02 

i.?706-0t 

i 2.6776 - 01 

3. 7526-02 

1.4716-06 

< 2.643E-01 

3-8596-02 

1. 7006-05 

! 2.6686-01 

3.9 6 36 - 02 

1.9596-06 

1 2.6336-01 

6.0716-02 

2.2516-04 

' 2.6176-01 

6. 1776-02 

2.5806-06 

j 2. 6016-01 

6.2826-02 

2.9516-06 

2.3836-01 

6.3966-02 

3.3676-06 

1 2.5696-01 

6.4896-02 

3.8326-06 

2.332E-OI 

6.59 26-02 

6.3536-06 

, 2.5356-01 

6.69hE-02 

6.935E-06 

1 2.517E-01 

6,7956-02 

5.3796-04 

• 2.5006-01 

6.8966-02 

6.2966-06 

' 2.6826-01 

6.9956-02 

7.0926-06 

: 2.6666 -01 

5.0935-02 

7.9736-06 

j 2.6666-01 

5.1916-02 

8.9666-04 

i 2.6286-01 

5.2876-02 

1.0026-05 

i 2.6106-01 

5.38 36-02 

1.120*-05 

2.3916-01 

5.4776-02 

1.250: 05 

2.3736-01 

5.5716-02 

1,3936-05 

: 2.3566-01 

5.66 36-02 

1 .550E-05 

2.3366-01 

5.7546-02 

1.7216-05 

; 2.317E-01 

5.8456-02 

I.909E-05 


Table II. ' Continue<i. 


C- 

CO 

CO* 

5.5906-07 

5.1866-01 

1.0866-04 

9.0036-07 

5.1696-01 

1.3706-06 

1.6266-06 

5.1106-01 

1.7046-06 

2.2156-06 

5.0676-01 

2.1066-06 

3.3866-06 

5.0166-01 

2.5596-06 

5.0876-06 

6.9586-01 

3. 0776-06 

7.5136-06 

6.8906-01 

3.6586-06 

1.0906-05 

6 ailE-01 

6.3036-06 

1.5556-05 

6.7186-0] 

5.0086-06 

2,1786-05 

6.5126-01 

5.7696-06 

2.9976-05 

6. 6906-01 

6. 5796-06 

6.0636-05 

,.3536-01 

7.6326-06 

5. 3596-05 

6.2016-01 

8.3166-06 

6.9936-05 

6-0356-01 

9.220E-04 

8.9676-05 

3.8566-01 

1.0136-03 

1.1256-06 

3.6666-01 

1.1066-03 

1.3916-06 

3.6686 -01 

1.1936-03 

1.6936-06 

3.2656-01 

1. 2796-03 

2.0296-04 

2.0406-01 

1.3616-03 

2.3976-06 

2.8566-01 

1.6386-03 

2.7956-06 

2.6526-01 

1.5096-03 

3.2176-06 

2.6556-01 

1.5766-03 

3.6616-06 

2.2656-01 

1.6326-03 

6.1216-06 

2.0“’6-01 

1.6836-03 

6.5936-06 

1.9..C-01 

1.7266-03 

5.072E-06 

1.7696-01 

1.7625-03 

5.5556-06 

1.5986-01 

1.7926-03 

6.0386-06 

1. 6586-01 

l.8156-'>3 

4.515=-04 

1.3296-01 

1.8316-03 

6.9866 - 06 

1.2106-01 

1.8626-03 

7.6676-06 

1.1016-01 

1.8676-03 

7.8966-04 

1. 0016-01 

1.8686-03 

8.3276-04 

9. 1096-02 

1.8666-03 

8.7666-04 

8.2866-02 

1.8376-03 

9. 1436-06 

7.5406-02 

1.8266-03 

9.5236-06 

6.866f 02 

1.8126-03 

9.8866-06 

6.2526-02 

1.7951-03 

1.0226-03 

5.6996-02 

1.7766-03 

1.0566-03 

5.1986-02 

1.T5SE-03 

1.0866-03 

6.7656-02 

1.7326-03 

1. 1126-03 

6.3356-02 

1. 7086-03 

1.1386-03 

3.9656-02 

1.6826-03 

1.1616-03 

3.6296-02 

1.6566-03 

1.1836-l'. 

3.3256-02 

l.t29E-03 

1.2026-03 

3.0696-02 

1.601C-03 

1.2196-03 

2.7996-0 2 

1.5726 13 

1.2356-03 

2.5716-02 

1.5626-03 

1.2686-03 

2.3656-02 

1. 5136-03 

1.2596-03 

2.1766-02 

1.4836-03 

1.2696-03 

2.0056-02 

1.4536-03 

1.2766-03 

1.8696-02 

1.4236-03 

1.2826-03 

1.7066-02 

1.3936-03 

1.28»E-03 

1.5766-02 

i. 3636-03 

1.2886-03 

1.656E-02 

1. 3226-03 

1.2896-03 

1.3676-02 

1.3026-03 

1.2886-03 

1.2676-02 

1.2726-03 

1.2866-03 

1.1556-02 

1.2626-03 

1.2826-03 

4.0706 -02 

1.2136-03 

1.27^6-03 

9.9286-03 

1. 1836-03 

1.2 706-03 

9.2136-03 

i. 1566-03 

1.2636-03 

8.5566-03 

1.1256-03 

1.2546-03 

7.9676-03 

1.0966-03 

1.2666-03 

7. 3876-03 

1 .O 08 E-O 3 

1.2336-03 

6.8706-03 

1.0606-03 

1.2216-03 

6.3926-03 

1.0126-03 

1.2086-03 

5.9496-03 

9.852E-06 

i. 1956-03 

5.5406-03 

9.5836-06 

1.1816-03 

5.1616-03 

9.3186-06 

1.1666-03 

6.8096-03 

9.05 76-06 

1.1506 -03 

6.6866-03 

8,8016*06 

1.1366-03 

6.1816-03 

8,5496-06 

1. 1 176-01 

3.9016-03 

8.3016-06 

1.1006-03 

3.6606-03 

8.0586-06 

1.0826-03 

3. 3976-03 

7.8196-06 

1.0666-03 

3. 1726-03 

7.5856-06 

1.0666-03 

2. 9426-03 

7.3565-06 

1. 0276-03 

2.7O7E-03 

7. 13.6-06 

1.0086-03 

2.5856-02 

6.9126-06 

9. 8926-06 

2.6166-03 

6. J976-06 

9.7006-06 

2.2496-02 

6.68TE-06 

9.5086-06 

2.1126-03 

6. 2826-06 

9.3156-06 

1.9766-03 

6.0826-06 

9.1226-06 

1.84 76-03 

5.8866-06 


C02 

C2 

T 


2.2596-02 

2.0446-0* 

8.6006403 

f 

1.458E-02 

4.7516-05 

8.800E403 


1.7026-02 

7.2876-0'-. 

9. or ' 03 


1.686E-02 

1.0986-04 

9.2006402 

J- 

1.2976-02 

1.6246-04 

9.4006403 


1.1366-02 

2.3596-04 

9.6006403 


9.9666-03 

i.3elE-04 

9.8006403 


8. 7576-03 

4,6946-04 

1.0006404 


7,7036-03 

6.4226-04 

1.0206404 


6.7796-03 

8. *016-04 

1.040640'* 


5. 9076-03 

1. 1276-03 

1.0606404 


5.2696-03 

1 .443 :-03 

1.0806404 


6.6166-03 

1.8116-03 

1.1006404 


4.0506-03 

2. 2216-03 

1.1206404 


5.5696-03 

2.6546-03 

1.1406404 


3.1036-03 

3. i.-ie-Oi 

1.1606404 


2.7076-03 

3.60UC-O3 

1.1806404 


2.3566-03 

4.0836-0? 

1.200E404 


2.0456-03 

4.*r’,6-03 

1.2206404 


1.7706-03 

4.9fJ4t-03 

1.2406404 


1.5296-03 

5. 25at“03 

1.2606404 


1.31 76-03 

5.5556-03 

1. 2806404 


1.1326-03 

*.7926-01 

1.3006404 


9.7056-06 

-9t56-03 

1.3206404 


8.3086-06 

8.0766-03 

1.3406404 


7.1026-06 

8. 1286-03 

1.3606404 


6.0466-06 

6.1256-03 

1.3S0E404 


5.1726-06 

6.0726-03 

1.4006404 


6. 6106-04 

5. 9776-03 

1.4206404 


3.7596-04 

5.8476-03 

1.4406404 


3.203E-04 

5.6856-03 

1.4606404 


2.7306-04 

5.5026-03 

1.4806404 


2. >286-06 

5. 3016-03 

1.5006404 


1.9866-06 

5.0866-02 

1.5206404 


1.6966-06 

,.8446-03 

1.5406404 


1.6696-04 

4.6366-03 

1.5606404 


1.2606-06 

4. 4036-03 

1.5806404 


1.0626-06 

4.131C-03 

1.6006404 


9.106‘=-05 

3.9576-03 

1.5206404 


7.8166-05 

3.7386-03 

1.6406404 


6.7196-05 

3. 3256-03 

1.6606404 


5.7866-05 

3.3206-03 

1.680640', 


6.9856-05 

3. 1226-03 

1.7006404 


6.3066-05 

2.9336-03 

1.7206404 


3.7216-05 

2 . 75 : 6 - 0 ? 

1.7406404 


3.2206-05 

2.5816-03 

1.7606404 


2.7916-05 

2.4176-03 

1.7806404 


2.4236-05 

2. 2636-03 

1.8006404 


2.1056-05 

2.1176-03 

1.8206404 


1.8326-05 

1 .979E-C3 

1.8406404 


1.5?66-05 

1.8496-03 

1.860E404 


1.39 26-05 

1.7276-03 

1.8806404 


1.2166-05 

1.6126-03 

1.9006404 


1.0636-05 

l.s04E-0; 

1.9206404 

\ 

9,3076-08 

1,4026-03 

1.940640* 


8. 1556-08 

1.3076-03 

1.9606404 


7.1546-06 

1.2196-03 

1.9806404 


6.2816-04 

1 . 1156-03 

2.0306404 


5.5206-04 

1.O57F-03 

2.0206*04 


4.6566-06 

9.8476-04 

2.0*06404 


4.275C-06 

9.1676-04 

2.0606404 


3. 7636-06 

3,5326-04 

2.0806404 


3. 32 36-^.. 

7.9406-04 

2. 10O64O4 


2, 53 3 E- 06 

7.367f-04 

2.1206*04 


2. 5906-04 

8,8726-04 

i. 1406*04 


2.2906-06 

6. 3926-04 

2.1606*04 


2.02 46-04 

5.9446-04 

2.1806*04 


1.7926-06 

5.5276-04 

2.2006*04 


1 . 58 76-06 

5-1396-04 

2.2’0E*04 


1.4076-06 

4.7771 -04 

2.2406*04 


1.24TE-0O 

4.4416-04 

2.2606404 


1,1076-06 

4. 1 286 -04 

2.2806*04 


9.8236-07 

3.8376-04 

2.30064 04 


B. 7246-07 

3. 5666-04 

2.3206*04 


7.7516-07 

3 . 3 I 4 E-O 4 

2.3406*04 


8.8906-07 

3.0806-04 

2. 3606*04 


6. 1286-07 

2.8t3£-0'- 

2.3806404 


3.4526-07 

2.8501-04 

2. 40064., 4 


4,853E-CT 

2,4736-04 

2.4206*04 


4.3216-07 

2,2986-04 

2.4406*04 


3.8-.9E-07 

2. 1366-04 

2.4606*04 


3.4306-07 

1.9856-04 

2.4806*04 


3.05 8E-07 

1 .8456-04 

2.5006404 
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Table Continued. 


P/PC • S.0OE*03 


T 

C' 

u 

0* 

□ 4* 

0- 

02 

02* 

02- 

2.000€«02 

0. 

1.098E-.9 

0. 

0, 

0. 

5.3466-11 

1.7806-18 

0, 

S«OOOE«02 


4.mE-9. 

9.6856-82 

0, 

0. 

5.063E-11 

1.T606-18 

0, 

4*000E»Q2 

0. 

J.552E-i7 

1.1376-69 

0, 

0. 

5.9206-11 

1.7606-18 

0, 


0. 

1.198E-30 

3.9336-99 

J, 

0. 

9.8916-11 

1. 7606-18 

0. 

b*000E^02 

0. 

2.892E-26 

3.2‘i9E-«7 

0. 

0. 

9.9496-11 

1.7606-18 

0, 

7.000E^02 

8»732E-83 

J.*59E-23 

3.3106-92 

0. 

9.8016-92 

9.6966-11 

1.7606-18 

8*008C— 83 

8»000£^02 

1.089E-71 

8 . n 2 E -21 

1.6996-38 

0. 

5.1106-80 

5.9636-11 

1.7606-18 

8,8126—23 

9«OOOE*32 

3.243E-42 

1.68SE-18 

9.7816-36 

0. 

2.0376-69 

9.8876-10 

1.7606-18 

3*2826-83 

l»000£^03 

2.7<»4E-S4 

l.fcaiE-l6 

3.0526-39 

0. 

1.9756-60 

5.7106-09 

1.7606-18 

6,871E-$9 

1.100€«03 

8.964E'*48 

T.««8E-13 

8.9996-33 

0. 

9.7676-53 

9.4596-08 

1.7606-18 

4*8806-48 

; .200£«^03 

2«951E*42 

1.76UE-1} 

1.5196-31 

a . 

6.7906-97 

2.9706-07 

1.7606-18 

2,^876-42 

l»3(K>E^03 

9.907E-36 

2.S61E-12 

1.6366-30 

u. 

1.0926-91 

1.0516-06 

1.7606-18 

l*6T8E-3T 

1.400 <1«>03 

8.899E-34 

2.595E-11 

1.2916-25 

0. 

3.1666-37 

3.6286-06 

1.7606-18 

2,305E-83 

l.d00£*03 

2.391E-30 

1.863E-10 

7.6 786-25 

0. 

2.3296-33 

1. ''506-05 

1.7606-18 

8,8806-30 

I.600€«^03 

2«428E'27 

1.06«.E-09 

3.6626-28 

0 . 

5.6216-30 

2.7056-05 

1.7606-18 

1,2106-28 

i«700£^03 

i.098E*24 

4.-952E-09 

1.9566-27 

0. 

5.9196-27 

6.1796-05 

1.7606-18 

7,042E-28 

L.800£403 

2.529E-22 

1.99JE-08 

9.9 836 -27 

0 . 

2.9296-29 

1.2896-09 

1.7626-18 

2*0136-21 

l*900£«>03 

2.63IE-20 

6.606 E-08 

1.7526-26 

0. 

9.8966-22 

2.9696-09 

2.0606-18 

2,7116-19 

2.000€03 

3*525E-19 

1.987E-07 

1.9566-25 

0 . 

1.6126-20 

9.9926-09 

8.5266-18 

8,1986-18 

2«100(«^03 

4»191E-18 

5.38U-07 

3.372'- -29 

0. 

1.9516-19 

7.5986-09 

6.0026-17 

S«3886-I7 

2.20U£^03 

2*45Se-l7 

1.331E-06 

9,e.:.-23 

5.002t-88 

1.7376-18 

1.2216-03 

3.8286-16 

3,S48£- 18 

2« 300€v03 

1.226E-16 

3.062E-06 

5.6696-22 

9.3716-89 

1.2656-17 

1.8916-03 

2.0966-15 

1,9606-19 

2.400£»03 

3.367E-16 

6.687E-06 

5.3696-21 

1.5716-83 

7.7936-17 

2.8216-03 

9.9896-15 

9,3586-19 

2.$00£«^0i 

2.0S5E-IS 

1.302E-03 

9.2966-20 

3. 1396 - 77 

9.1996-16 

9.0706-03 

9.1816-19 

3,9326-18 

2«600£^03 

7«388E-13 

2.676E-05 

2.8656-15 

3.9886-79 

1.9366-lS 

5.6996-03 

1.5886-13 

1,4786-13 

2*700e«U3 

2.380E-14 

6.681E-0S 

1.6736-18 

2.3106-71 

8.05 56-lS 

7.7 706-03 

5.3276-13 

9,0126*13 

2.000£*03 

7.073t“l4 

7.772E-05 

8.6576-18 

9.6236-65 

3.0236-19 

1.0396-02 

1.6556-12 

l,998c-12 

2.900E403 

1.95SE-13 

1.29TE-06 

3.9 876-17 

2.6956-60 

1.0396-13 

1.3966-02 

9.7966-12 

4.4546-12 

3.000£^03 

S.060E-13 

2-089E-06 

1.6586-16 

9. 9986-69 

3.2556-13 

1.7186-02 

1 . 2686-11 

1 • ,356—11 

3«100£t03 

1.239E-12 

3.25SE-0* 

6.2896-16 

6.7326-62 

9.9976-13 

2.1596-02 

3.1826-11 

7,9526-11 

3.200£^03 

2.854E-12 

6.9i9f-06 

2.1906-15 

6.6796-60 

2.58 76-12 

2.8596-02 

7.9916-11 

8*9216-11 

3.300E^03 

3*284E-12 

7.238:-06 

7.0396-15 

5.3116-58 

6.6186-12 

3.2206-02 

1.6586-10 

1,9386-10 

3.400£»03 

i.323E-lL 

1.050E-03 

2.1286-19 

2.9156-56 

1.5996-11 

3.8506-02 

3.5196-10 

3,2406- 10 

3«S00E*^>I3 

2.674E-11 

1.678E-0S 

6.0096-19 

1,1436-59 

3.6696-11 

9.5926-02 

7.1196-’-0 

8,5236-10 

3.6006^03 

3.203E-U 

2.039E-03 

1.6006-13 

9.9<‘lE-53 

8.0036-11 

5.2916-02 

1.3806 09 

1,2586-09 

3, 700£^03 

o.raiE-il 

2.760E-03 

9.0396-13 

1.5306-51 

1.6726-10 

6.0906-02 

2.57':;-09 

2,333i-09 

3«0O0E*03 

I.T81E-10 

3.669E-03 

9.6786-13 

3.9116-50 

3.3516-10 

6.9336-02 

9.6356-09 

4,1 706-09 

3*900£403 

3.1«7E*1Q 

6.798E-03 

2.2176-12 

B. 9556-99 

6. 9056-10 

7.9116-02 

8 . 0*56-09 

7,2026-09 

4«000£^03 

5.4UE*10 

6.1796-03 

9.8666-12 

1.5666-97 

1.2096-09 

8.7126-02 

’..3606-08 

1,2056-08 

4* 100£^03 

9.0TOE~lO 

7.865E-03 

1.0266-1 1 

2.S19E-96 

2.1706-09 

9.6286-02 

2.2286-08 

1,9576-08 

4.2U0E«33 

1.465E-Q9 

9.827E-03 

2.0866-11 

3.5326-95 

3.7916-09 

1.0556-01 

3.5516-08 

3,0926-08 

4.300E«^03 

2*3T?£-0S 

1.216E-02 

9.0986-11 

9.3886-99 

6.9386-09 

1.1966-01 

5.5196-08 

4, 7806 ~-08 

4*400E»03 

3.727f-09 

1.687E-02 

7.7996-11 

9.8576-93 

1.0696-08 

1.2356-01 

8.3776-08 

7.1526-08 

4«S00£»03 

3.7326-09 

1.7ME-02 

1.9396-10 

9.8276-92 

1.7166-08 

1.3215-01 

1.2936-07 

1,0506-07 

4«600€«'03 

6.65 ;E~09 

i.l52E-02 

2.5826-10 

9.3 86-91 

2.7036-08 

1.9C3E-01 

1.8086-07 

1.5106-07 

4.700E«03 

1.285E-06 

2.551E-02 

9.5196-10 

3. 986-90 

9.1636-08 

1.9816-01 

2.5776-07 

2. 12BE-07 

4.BOOF*33 

1.878E-0B 

2.997E-02 

7.70Q6-1C 

-.6576-39 

6.2826-08 

1.5536-01 

3.6076-07 

2.9426-07 

4«00v.. 03 

2.7036-08 

3.69U-02 

1.2336-05 

1.8316-38 

9.2966-08 

1.6196-01 

9.9636-07 

3.9986-07 

5«OOOE«03 

3.836E-03 

6.03<>£-O2 

2.0936 -05 

1.1686-37 

1.3516-07 

1.6786-01 

6.7186-07 

5.3376-07 

3. I00E»03 

5.370E-08 

6.626E-02 

3.3996-05 

0.9216-37 

1.9296-07 

1,7306-01 

8.9566-07 

7, 01 76— 07 

S.2U0E*O3 

7,4246-00 

5.267E-02 

5.291E-J5 

3.8286-36 

2. 7106-07 

1.7756-01 

1-1776-06 

9.0b'»C-07 

S. 300E«03 

UOl 46-07 

5.956E-02 

8.0676-05 

1.9896-35 

3.7996-07 

1.8126-01 

1.5266-06 

1 • 1816-06 

3.400E^03 

1,3706-07 

6.692E-02 

1.2206-01 

9.6656-35 

5.1116-07 

1.8926-01 

1.9536-36 

1.4836-06 

5«500E*03 

1,8306-07 

7.6 7<.E-02 

1 . 8166-08 

9.9996-39 

6.8796-07 

1.8696-01 

2.9696-06 

1 . 8216-06 

5.600E*03 

2,4216 -07 

8.303E-02 

2.662E-08 

1.9396-33 

9.1296-07 

1.8806-01 

3.3866-06 

2,2396-06 

5«700E»03 

3.172E-07 

9.167E-02 

3.8966-08 

7.9866-33 

1.1966-06 

1 . 8886-01 

3. 8166-06 

2,7236-06 

3.600E403 

4,1186-07 

1.007E-01 

5.9796-08 

3.1396-32 

1.5506 -06 

1.8896-01 

9.6706-06 

3,2766-06 

3«400E^03 

5,3006-07 

1. lOU-Ol 

7.7096-Oa 

l.l7'E-3l 

1.9876-06 

1.8896-01 

5.6596-06 

3,9026-06 

6«OOOE^03 

6,745E-07 

1.199E-01 

1.0706-07 

9.2216-31 

2.5216-06 

1.8736-01 

6.7996-06 

4,6036-06 

6« 100E«>0i 

8.549E-07 

1. 2996-01 

1.96 .6-07 

1.9506-30 

3.1656-06 

1.8566-01 

8.0896-06 

5.3816-06 

6*200E«03 

1,0776-06 

U602E-01 

1.9® 16-07 

9.7866-30 

3.9386-06 

1.8336-01 

9.5396-04 

6,2376-06 

o. 300E^O) 

1.3456 -06 

US07E-01 

2.6736-07 

1.5196-29 

9.8556-06 

1.8066-01 

1.1166-05 

7,1 706-08 

6»400£^03 

1,6686-06 

1.6136- 01 

3.5506-07 

9.6996-29 

5.9366-06 

1.7756-01 

1. 2976-05 

9. 1 796-08 

6*300^^03 

2.0556-06 

1.721E-01 

9.6686-07 

1.3736-28 

7.1986-06 

1.7906-01 

1.9956-05 

9,2616-06 

6«600E^03 

2.5186-06 

1.830E-01 

6.0806-07 

3.9206-28 

8. 6636-06 

1.7016-01 

1.7116-35 

1,0416-05 

6. 7Q0€^03 

3.0666-06 

1.940E-01 

7.8986-07 

1.0896-27 

1.0356-05 

1.6606-01 

I. 9956-05 

1, 1636 —05 

6«830£t03 

3,7146-06 

2.0696-01 

1.0095-06 

2.9096-27 

1.2286-05 

..6166-01 

■ 1976-05 

1,2926-05 

4*OOOE*03 

4.476E-06 

2.1386-01 

1.2 796-06 

7. 5556-27 

1.9986-05 

1.5706-01 

. .9666-05 

1,4256-05 

7%000E»03 

5.3696-06 

2.2676-01 

1.6096-06 

1.9106-26 

1.6966-35 

1.5226-01 

2.7516-05 

1.564E-05 

7* 100E«>03 

6,4096-06 

2.379E-01 

2.003E-0« 

9.6976-26 

1.9766-05 

1.9716-01 

3.0526-05 

1. 7086-05 

7.200E«03 

7,61 76-06 

2.9806-01 

2.9826-06 

1.1256-25 

2.2896-05 

1.9236-01 

3.3676-05 

1,8556-05 

7«300E^03 

9,0166-ft;' 

2.3836-01 

3.0596-06 

2.6276-25 

2.6386-05 

1.3716-01 

3.69*6-05 

2,0066-05 

7«400€^03 

1,0636-05 

2.6876-01 

3.7326-06 

5.9876-25 

3.0256-05 

1.3226-01 

9.0326-05 

2.160E-05 

7«300c.*S3 

1.2496-05 

2.7866-01 

9.5306-06 

1.3326-29 

3.9526-05 

1.2716-01 

9.3796-05 

2,3156-05 

7.600E«03 

1.4626-05 

2.8866-01 

5.963E-06 

2.8996-29 

3.923-05 

1.2216-01 

9.7336-05 

2*4736-05 

7«700E*-Oi 

1.7056-05 

2. 9816-01 

6.5976-06 

6.1696-29 

9.9396-05 

1.1716-01 

5.0936-05 

2,6316—05 

7.8CT0E«03 

1 .98 36 -05 

3.0796-01 

7.7986-06 

1.285®-23 

5.0036-05 

1.1236-01 

5.9566-05 

7.7906-05 

7«900E^03 

2,2991-05 

3. 1 696-01 

9.2356-06 

2.6296-23 

5.6196-05 

I.OTSE-Ol 

5.8206-05 

2,9506-05 

6»OC0E^O3 

2,6576-05 

3.2316-0’ 

1.0886-05 

5.2536-23 

6.2886-05 

1.0286-01 

6.1896-05 

3.109E-05 

8. 200E»03 

3,5236-05 

3.9166-01 

1.9896-05 

1.9896-22 

7.7986-05 

9.3766-02 

6.9026-05 

3,4266-05 

8«400E*03 

4,6256-05 

3.3696-01 

1.9856-05 

7.0176-22 

9.5596-05 

8.5316-02 

7.5976-05 

3,7416-05 
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Table II.- Continued. 


P/PQ • 5.00E»0) 


c 

C* 

C** 

C- 

CO 

C04 

C02 

C2 

7 

0. 

0. 

0. 

0. 

8.607E-67 

0. 

1.0006*00 

0. 

2.0006*02 

0. 

0. 

0. 

0. 

3.4806-42 

2.1896-82 

1.0006*00 

0. 

3.0006*02 

0. 

0. 

0. 

0. 

7.1706-30 

7.4066-62 

1.0006*00 

0. 

4.0006*02 

•. 

0. 

0. 

0. 

1.9296-22 

1.9746-49 

1.0006*00 

0. 

5.0006*02 

T. rezE-u 

7.93SE-84 

0. 

0. 

1.655E-17 

3.2906-41 

1.0006*00 

0. 

6.0006*02 

S.733E-A9 

6.960E'71 

0. 

0. 

5.752E-14 

2.7856-35 

1.0076*00 

0. 

7.0006*02 

1.0T«E*5« 

1.972E-61 

0. 

0. 

2.234E-11 

4.9536-31 

1.0006*00 

1.7976-63 

8.0006*02 

l.STSE-31 

9.792S-S6 

0. 

0. 

8.838E-10 

5.6936-29 

1.0006*00 

1.8816-70 

9.0006*02 

3.4ZIE-46 

7.530E-5J 

0. 

3.734E-9I 

1.132E-08 

7.8926-28 

1.0006*00 

4.1306-63 

1.0006*03 

4.T40E-42 

t.044E*48 

0. 

6.3666-81 

8.9006 -08 

6.3426-27 

1.0006*00 

3.8396-57 

1.1006*03 

4.S1SE-38 

4.349E-46 

0. 

2.1412-72 

4,9406-07 

i. 5846-26 

1.0006*03 

3.5936-52 

1.2006*03 

S.692E-3S 

7.180E-44 

0. 

3.5116-65 

2.102E-06 

1.5526-25 

1.0006*00 

5.7796-48 

1.3006*03 

Z.630E-32 

S.738E-4E 

0. 

5.3616-59 

7.2566-06 

5.4506-25 

1.0006*00 

2.3316-44 

1.4006*03 

S.Z50E-30 

2.366E-40 

2-564E-95 

1.2256-53 

2.1206-05 

1.6206-24 

1.0006*00 

3.1096-41 

1.5006*03 

S.4&4E-28 

7.157E-39 

1.091E-91 

5.9876-49 

5.4106-05 

4.2026-24 

9.9996-01 

1.6876-38 

1.6006*03 

3.298E-26 

1.353E-37 

1.745E-88 

8.207E-45 

1.2356-04 

9.7476-24 

9.9986-01 

4.3666-36 

1.7006*03 

1.2&3E-24 

1.S51E-36 

1.2386-85 

3.896E-41 

2.568E-04 

2.0636-23 

9.9966-01 

4.0456-34 

1.80t>E*03 

3.29TE-23 

2.252E-35 

6.0166-83 

6.492E-5 8 

4.9386-04 

4.6926-23 

9.9936-01 

5.0606-32 

1.9006*03 

6.21SE-22 

7.088E-34 

2.0466-79 

1.4316-35 

8.8866-04 

3. 5646-22 

9.9876-01 

2.7016-30 

2.0006*03 

8.(61E-2I 

3.638E-32 

1.2206-75 

9.6806-34 

1.510E-03 

4.3326-21 

9.9776-01 

9.8706-29 

2.1006*03 

9.928=-20 

1.328E-30 

3.375E-72 

4.1226-32 

2.4436-03 

4. 5406-20 

9.9636-01 

2.6016-27 

2.2006*03 

9.018E-I9 

3.S65E-29 

6.235E-69 

1.2546-3) 

3.786E-03 

3.9156-19 

9.9436-01 

5.1566-26 

2.3006*03 

6.81TE-18 

7.293f-28 

5.4476-66 

2.8646-2) 

5.6496-03 

2.8246-18 

9.9156-01 

7.9686-25 

2.4006*03 

4.384E-IT 

1.173E-J6 

2.7736-43 

5.089E-23 

8.1536-03 

1.7386-17 

9.8786-01 

9.8916-24 

2.5006*03 

2.444E-16 

1.525E-25 

8.7516-61 

7.2426-2 7 

1.142E-02 

9.2946-17 

9.8296-01 

1.0116-22 

2.6006*03 

1.199E-15 

1.439E-24 

1. 8056-58 

8.460E-2> 

1.5586-02 

4.3806-16 

9.7666-01 

8.6966-22 

2.7006*03 

5.252E-1S 

1.438E-23 

2.547E-56 

8.286E-2 5 

2.0766-02 

1.8506-15 

9. 6886-01 

6.4106-21 

2.8006*03 

2.07 TE- 14 

1.141E-22 

2.557E-54 

6-9276-24 

2.706E-02 

7.0566-15 

9.5936-01 

4. 1136-20 

2.9006*03 

T.493E-14 

7.842E-22 

1.8896-52 

5.0226-2 3 

3.4586-02 

2.4586-14 

9.4306-01 

2.3336-19 

3.0006*03 

2.487E-13 

4.745E-21 

1.057E-50 

3.201E-; 2 

4.3406-02 

7.8876-14 

9.34 76-01 

1.1786-18 

3.1006*03 

7.656E-13 

2.540E-20 

4.6046-49 

1.8156-;;! 

5.3576-02 

2.3486-13 

9. 1946-01 

5.3806-18 

3.2006*03 

2.200E-12 

1.237E-19 

1.5976-47 

9.2546-21 

6.5126-02 

6.5316-13 

9.0206-01 

2.2576-17 

3.3006*03 

3.938E-12 

5.*67=-19 

4.490E-46 

4.2816-20 

7.8056-02 

1.7076-12 

8.8246-01 

8.5406-17 

3.4006*03 

1.S13E-11 

2.219F-18 

1.0466-44 

1.8126-19 

9.2316-02 

4.2136-12 

8. 6086-01 

3.0156-16 

3.5006*03 

3.&58E-11 

8.330E-18 

2.044E-43 

7.0706- 19 

1.0796-01 

9.8666-12 

8.3726-01 

9,9056-16 

3.6006*03 

8.424E-11 

2.910E-17 

3.4016-42 

2.5596-18 

1.2466-01 

2.2016-11 

8.1186-01 

3.0466-15 

3. 7006*03 

1.855E-10 

9.514E-17 

4.8826-41 

8.6406-18 

1.4236-01 

4.6966-11 

7.8476-01 

3.8116-15 

3.8006*03 

3.919E-10 

2.913E-16 

6.1146-40 

2.7376-17 

1.6106-01 

9.6116-11 

7.5616-01 

2.4096-14 

3.9006*03 

7.970E-10 

8.307E-14 

4.744E-39 

8.1706-17 

1.8046-01 

1.8936-10 

7.2636-01 

6.2506-14 

4.0006*03 

1.564E-09 

2. 3466-15 

6.4326-38 

2.3096-16 

2.0046-01 

3.5986-lC 

6.9556-01 

1.5456-13 

4.1006*03 

2.970E-09 

6.1646-13 

5.844E-37 

4. 1996-14 

2.2086-01 

6. 6156-10 

6.6406-01 

3.6506-13 

4.2006*03 

5.470E-09 

1. 5486-14 

4.6466-36 

1.5876-15 

2.4136-01 

1.1796-09 

6. 3206-01 

8.2716-13 

4.3006*03 

9.789E-09 

3.723E-14 

3.376E-35 

3.8873-15 

2.6186-01 

2.0436-09 

i. 9986-01 

1.8026-12 

4.4006*03 

1.706E-08 

8.617E-I4 

2. 2426-34 

9.1366-15 

2.8226-01 

3.4446 09 

5.6786-01 

3.7876-12 

4.5006*03 

2.899E-08 

1.923E-13 

1.373E-33 

2.0666-14 

3.0226-01 

5.6646-07 

5.3606-01 

7.6926-12 

4.6006*03 

4.81SE-08 

4. 1456-13 

7. 7836-33 

4.5056-14 

3.2176-01 

9. 0996-09 

5.0486-01 

I. 5146-1 1 

4.7006*03 

7.825E-08 

8.6526-13 

4.108E-32 

9.4976-14 

3.4056-01 

1.4306-08 

4.7426-01 

2.8916-11 

4.8006*03 

1.246E-07 

1.7536-12 

2.0276-31 

1.9406-13 

3.5866-01 

2.2026-08 

4.4466-01 

5.3736-1 1 

4.9006*03 

1.947E-07 

3.451E-12 

9.3926-31 

3.8456-13 

3.7596-01 

3.3266 )8 

4.1606-01 

9.7296-11 

5.0006*03 

2.987E-07 

6.419E-12 

4.101E-30 

7.4136-13 

3.9226-01 

4.9346-08 

3.8856-01 

1.7206-10 

5.1006*03 

4.53 8E-07 

1.238F-11 

1.694E-29 

1.3926-12 

4.0766-01 

7.197E-C8 

3.6226-01 

2.9716-10 

5.2006*03 

6.697E-07 

2.264E-11 

4.43 7E-29 

2.5506-12 

4.2206-01 

1.0336-07 

3.3726-01 

5.0246-10 

5.3006*03 

9.803E-07 

4.0496-11 

2.475E-28 

4.5646-12 

4.3536-01 

1.4626-07 

3.1356-01 

8.3356-10 

5.4006*03 

1.415E-06 

7.092E-11 

8.8096-28 

7.9916-12 

4.4766-01 

2.0406-07 

2.9126-01 

1.3576-09 

5.5006*03 

2.0I4E-06 

1.2246-10 

2.988E-27 

1.3716-11 

4.5896-01 

2.8086-07 

2.7016-01 

2.1706-09 

5.6006*03 

2.83SE-06 

2-0656-10 

9,7986-27 

2.3066-11 

4.6926-01 

3.8206-07 

2.5036-01 

3.4156-09 

5.7006*03 

3.949E-06 

3.4256-10 

3.076E- 26 

3.8086-11 

4.7856-01 

5.1356-07 

2.3ISE-0) 

5.2926-09 

5.8006*03 

S.434E-06 

5.5876-10 

9.3016-26 

6.1816-11 

4.8696-01 

6. 8286-07 

2.1456-01 

3.0836-09 

5.9006*03 

7.402E-06 

8.975E-10 

2, 7146-25 

9.8696-11 

4.9446-01 

8.9856-07 

1. 9846-01 

>.2186-08 

6.0006*03 

9.98SE-0& 

1.421E-09 

7.6576-25 

1,5526-10 

5.0106-01 

1.1716-06 

1.8356-01 

1.8126-08 

6.1006*03 

1.335E-03 

2.218E-09 

2,0926-24 

2.4006-10 

5.0696-01 

1. 51 26-06 

I.69d6-0I 

2.6646-08 

6.2006*03 

1.769E-05 

3.4166-09 

5.5436-24 

3.6716-10 

5.1206-01 

1. 9356-06 

1.5676-01 

3.8736-08 

6.3006*03 

2.32SE-OS 

5.1966-09 

1.4246-23 

5.536;-10 

5.1646-01 

2.4566-05 

1.44 76-01 

5. 5706-08 

6.4006*03 

3.032E-0S 

7.8106-09 

3. 5696-23 

8.2576-10 

5.2016-01 

3.09 36 -06 

>.3376-01 

7.9326-08 

6.5006*03 

3.92 SE-0! 

1.1616-08 

8.6986-23 

1.2166-09 

5.2336-01 

3.8566-06 

1.2356-01 

1.1196-07 

6.6006*03 

S.047E-05 

1.7066-08 

2.0446-22 

1.7716-09 

5.2596-01 

4.7986-06 

1.1416-01 

1.5656-07 

6.7006*03 

6.446E-03 

2.4816-06 

4.7916-22 

2,5526-09 

5.2806-01 

5.9141-06 

1.0546-01 

2.1696-07 

6.8006*03 

8.I82E-0S 

3.5736-08 

1 .0856-21 

3. 0416-09 

5.29 76-01 

7. 24 --06 

9.7436-02 

2.9846-07 

6.9006*03 

1.032E-04 

5.09 76-08 

2.4036-21 

5.1466-09 

5.3096-01 

8.<!1- 06 

9. 0026-02 

4.0746-07 

7.0006*03 

1.29 5E-04 

7.2036-08 

5.2076- 21 

7.2096-09 

5.3176-01 

1.0666 -05 

8.3226-02 

5.5236-07 

7.1006*03 

1.616E-04 

1.0096-07 

1.1356-20 

1.0016-08 

5.3246-01 

1.2826-05 

7.696E-02 

7. 4366-07 

7.2006*03 

2.007E-04 

1.40ZE-07 

2.3006-20 

1.3806-08 

5.3276-01 

1.5346-05 

7.1206-02 

9.9476-07 

7.3006*03 

2.479E-04 

1.9316-07 

4.6946-20 

1.8876-08 

5.3286-01 

1.8256-05 

6.5896-02 

1.3236-06 

7.4006*03 

3.048E-04 

2.6406-07 

9.4036-20 

2.5626-08 

5.3266-01 

2.1516-05 

6.1016-02 

1.7486-06 

7.5006*03 

3.731E-04 

3.5816-07 

1.8516-19 

3.4546-08 

5.3226-01 

2.5456-05 

5.6526-02 

2.2986-06 

7.6006*03 

4.547E-04 

4.8236-07 

3.5796-19 

4.6266-08 

5.3176-01 

2.9846-05 

5.2386-02 

2.0046-06 

7.7006*03 

5.;i8E-04 

6.44 86-07 

6.8076-19 

6.1576-08 

5.3106-01 

3.4826-05 

4.8586-02 

3.9066-06 

7.8006*03 

6.670E-04 

8.5616-07 

1.2746-18 

8.1456-08 

5.3026-01 

4.0466-05 

4.5076-02 

5.0556-06 

7.9006*03 

8.030E-04 

1.129E-06 

2.3446-18 

1.0716-07 

5.2926-01 

4.6816-05 

4. 1856-02 

6. 5096-06 

8.0006*03 

1.151E-03 

1.926E-06 

7.6066-18 

1.823E-07 

5.2706-01 

6.1876-05 

3.6146-02 

1.0',4F -05 

8.2006*03 

1.627E-03 

3.2066-06 

2.3296-17 

3.0406-07 

5,2456-01 

8,0526-05 

3.129E-02 

1- 7096-05 

8.4006*03 
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Table II.- 

Continued. 







T 

E- 

0 

0* 


□- 

02 

024 

02- 



8.«00E*0) 

6.01 5E -OS 

3.710E-01 

2.607E-0S 

2.317E-21 

1.1596-04 

7.7516-02 

0.2 576-05 

4.0516-05 



S.«OOE*OI 

7.7S8E-0S 

3.839E-01 

3.36SE-05 

7.197E-21 

1.3936-04 

7.0346-02 

8.8746-05 

4.3576-05 



«.0OOE»O3 

9.928E-0S 

3.957E-01 

4.276E-05 

2.1116-20 

U640E-04 

6.3006-02 

9.4456-05 

4.6586-05 


' 

9.200£»0> 

1.261E-04 

4.066E-01 

5.398E-05 

S.876E-20 

1.9626-04 

5.7876-02 

9.9686-05 

4.9566-05 


/ 

9.400E»01 

1.590E-04 

4.167E-01 

6.627E-09 

1.557E-19 

2.3046-04 

5.2546-02 

1.0446-04 

5.2S1E-0S 



9.MOE*01 

1.991E-04 

4.260E-01 

8.103E-05 

3.94SE-19 

2.6876-04 

4.7776-02 

1.0086-04 

5.5446-05 



9.MOE*09 

2.477E-04 

4.347E-0I 

9.806E-09 

9.5856-19 

3.1166-04 

4.3516-02 

1.1286-04 

5.8176-05 



1.000E*a9 

3.04 OE -04 

4.429E-01 

1.176E-04 

2.241E-18 

3. 5936-04 

3.9736-02 

1.1656-04 

6.1316-05 



1.020E»09 

3.7S7E-04 

4.S09E-01 

1.399E-04 

5.060E-18 

4.1226-04 

3.6306-02 

1.2016-04 

6.4276-05 



1.090E«09 

4.S82E-04 

4.S86E-01 

1.6S3E-04 

1. 1066- 17 

4.7046-04 

3.3416-02 

1.2366-04 

6.7256-05 



1.060E*09 

S.5S2E-04 

4.663E-01 

1.941E-04 

2.347E-17 

5.3446-04 

3.0006-02 

1.2716-04 

7.0276-05 



l.M0E»0« 

6.68SE-04 

4.739E-01 

2.267E-04 

4.848E-17 

6*041E-04 

2.0486-02 

1.1076-04 

7.3336-05 


’ 

1.100E»09 

7.997E-04 

4.S16E-01 

2.636E-04 

9.766E-17 

6.7996-04 

2.6446-02 

1.1456-04 

7.6416-05 



l.U0E*04 

9.506E-04 

4.894 E-01 

3.0S4E-04 

1.9236-16 

7.6166-04 

2.4636-02 

1.1866-04 

7.9516-05 



l.t40£»04 

1.12SE-03 

4.974E-01 

3.S27E-04 

3.7066-16 

8.493E-04 

2.3036-02 

1.4106-04 

8.2616-05 


V 

1.160E*04 

i.318E-03 

S.0S4E-01 

4.060E-04 

7.0056-16 

9.4276-04 

2.1606-02 

1.4776-04 

8.5676-05 



1. UOE*04 

1.S30E-03 

5.135E-01 

4.660E-04 

1.3006-15 

1.0426-03 

2.0326-02 

1.5286-04 

8.8686-05 



1.200E»04 

t.784E-03 

S.216E-01 

S.336E-04 

2.3706-15 

1.1466-03 

1.9166-02 

1.5836-04 

9.1586-05 



l.22ilE*04 

2.0S8E-03 

5.k97E-01 

6.093E-04 

4.252E-15 

1.2556-03 

1.8116-02 

1*6418-04 

9.4356-05 



1.240E*04 

2.340E-03 

5.376E-01 

6.941E-04 

7.508E-15 

1.3686-03 

1.7146-02 

1.7026-04 

9.695E-0S 



1.240E»04 

2.693E-03 

5.454E-01 

7.888E-04 

1.3066-14 

1.4846-03 

1.6266-02 

1.7466-04 

9.9356-05 



l.290E»«4 

3.058E-03 

5.529E-01 

8.940E-04 

2.2386-14 

1.6046-03 

1.5436-02 

1.8336-04 

1.0156-04 



1.300E*04 

3.456E-03 

S.602E-01 

l.OllE-03 

3.7836-14 

1.7266-03 

1.4468*02 

1.9026-04 

1.0346-04 


.f 

1.320E*04 

3.887E-03 

5.670E-01 

1.140E-03 

6.3086- 14 

1.8496-03 

1.3936-02 

1.9736-04 

1.0506-04 


j 

l.)40E*04 

4.355E-03 

5.735E-01 

1.282E-03 

1.0386-13 

1.9746-03 

1.3256-02 

2.0456-04 

1.0636-04 



1.340E»04 

4.8S9E-03 

5. 795 E-01 

1.438E-03 

1.6876-13 

2.0996-03 

1.2616-02 

2.1186-04 

1.0746-04 



I.U0E»04 

S.400E-03 

5.851E-01 

1.609E-03 

2.707E-13 

2.2246-03 

1.1996-02 

2.1926-04 

1.0016-04 



1.400E*04 

S.980E-03 

5.902 E-01 

1.796E-03 

4.2936-13 

2.3496-03 

1.1416-02 

-- ’6»6-04 

1.0856-04 


.V 

1.420E*04 

6.601E-03 

5.949E-01 

2.000E-03 

6.7306-13 

2.4726-03 

1.0866-02 

*». *04 

1.0876-04 



1.440E»04 

7.262E-03 

S.991E-01 

2.22EE-03 

1.0436-12 

2.5946-03 

1.0346-02 

. . .3*6 04 

1.0066-04 



l«^0E^04 

7.965E-03 

6.029E-01 

2.460E-03 

1.6006-12 

2.7146-03 

9.8366-03 

2.- V:6-04 

1.0826-04 



l.«80E^04 

8.7ltE-03 

6.062E-01 

2.719E-03 

2.428E-12 

2.8326-03 

9.3626-03 

2.56^6-04 

1.0776-04 



l.S00E»04 

9.501E-03 

6.092E-01 

2.999E-03 

3.6486-12 

2.9486-03 

8.9116-03 

2.6186-04 

1.0696-04 



l.S20E»04 

1.034E-02 

6.118E-01 

3.300E-03 

5.4286-12 

3.0616-03 

8.4836-03 

2.7116-04 

1.0596-04 



l.S4l}E*04 

I.122E-02 

6.140E-01 

3.423E-03 

8.0016-12 

3.1716-03 

8.0766-03 

2.781E-04 

1.0476-04 



l.540E»04 

1.214E-02 

4.1S9E-01 

3.969E-03 

1.1696-11 

3.27 86-03 

7.6916-03 

2.6546-04 

1.0346-04 



l.S80E»04 

1.312E-02 

6.175E-01 

4.340E-03 

1.6926-11 

3.3826-03 

7.3256-03 

2.9256-04 

1.0206-04 



l.600E»04 

1.414E-02 

6.1S7E-01 

4.737E-03 

2.4286-11 

3.4836-03 

6.9776-03 

2.9946-04 

1.0046-0-V 



1.420E*d4 

I.S21E-02 

4.197E-01 

S.IS9E-03 

3.4576-11 

3.5806-03 

6.6486-03 

3.0636-04 

9.8766-05 


, 7 

1.640E*04 

1.633E-02 

6.205E-01 

5.609E-03 

4.8836-11 

3.6746-03 

6.3366-03 

3.1316-04 

9.7016-05 



t.660E»04 

1.7S0E-02 

6.210E-01 

6.088E-03 

6.8456-11 

3.7646-03 

6.0406-03 

3.1986-04 

9.5 196-05 



l.6aaE*04 

I.072E-02 

4.213E-01 

6.596E-03 

9.5236-11 

3.8516-03 

5.7596-03 

3.2646-04 

9.3316-05 



1.700E*a4 

1.999F-02 

6.214E-01 

7.134E-03 

1.3156-10 

3.9336-03 

5.4936-03 

1.3286-04 

9.1386-05 


■? 

l.T20E*U4 

2.131E-02 

6.213E-01 

7.704E-03 

1.B04E-10 

4.0136-03 

S.240E-03 

3.3926-04 

8.9416-05 



t.740E«04 

2.268E-02 

4.210E-01 

8.307E-03 

2.459E-10 

4.0886-03 

5.0016-03 

3.4546-04 

8.7406-05 

i 


l.760E»04 

2.41 IE-02 

6.20SE-01 

8.94 3E -03 

3.32BE-10 

4.1596-03 

4.7736-03 

3.516E-04 

8.5386-05 

1 


l.7d0E^04 

2.SS8E-02 

6.198E-01 

9.613E-03 

4.4776-10 

4.2276-03 

4.5586-03 

3.5756-04 

8.3336-05 

1 


l.SOOE^O* 

2.711E-02 

6.19IE-01 

1.032E-02 

5,987E-10 

4.2916-03 

4.3526-03 

3.6346 -04 

8.1286-05 

1 


l*620E^d4 

2.869E-02 

4.181E-01 

1.1066 *02 

7.957E-10 

4.3516-03 

4.1586-03 

3.6916-04 

7.9226-05 

1 


U840E^04 

3.032E-02 

6.170E-01 

1.184E-02 

1.0526-09 

4.4078*03 

3.9726-03 

3.7466-04 

7.7166-05 



l*e60E«04 

3.200E-02 

6.1SBE-01 

1.266E- >2 

1.3826-09 

4.459E-03 

3*7068*03 

3.8008*04 

7*510E*0S 

1 


l*8dOE*Q4 

3.374E-02 

4.14SE-01 

1.351E--2 

1.804E-09 

4.5078*03 

3.6298*03 

3.8536-04 

7.3056-05 

I 


1.900E»a4 

3.553E-02 

6.130E-01 

1.441E-02 

2.349E-09 

4.5528*03 

3.4696-03 

3.9036-04 

7.1026-05 

1 

e 

1.920E»04 

3.734E-02 

6.114E-01 

1.534E-02 

3*0386-09 

4.592E-03 

3.3176-03 

3.9526-04 

6.9006-05 

1 


l.940E»04 

3.92SE-92 

6.097F-01 

1.632E-02 

3*9LlE-09 

4.629E*03 

3.1726-03 

3.9998-04 

6*6998*05 

t 


1.960E*04 

4.119E-02 

6.079E-01 

1.734E-02 

5*011E-09 

4.6626-03 

3.0346-03 

4.0448-04 

6.5016-05 


1.98CEt04 

4.318E-02 

6.040E-J1 

1.840E-02 

6*389E-09 

4.6916-03 

2.9028*03 

4.0878*04 

6.3056-05 


\ 

2.000E»04 

4.522E-02 

6.039E-01 

U950E-02 

8.110E-09 

4.7168*03 

2.77ii8-03 

4. 1266-04 

6.1118*05 



2.020E^04 

4.73U-02 

6.018E-01 

2.065E-02 

1. 0256-011 

4.7386-03 

2.6566-03 

4.1678*04 

5.9206-05 

1 

\ 

2.040E«^04 

4.94SE-02 

5.996E-01 

2.184C-C2 

U290E-03 

4.756E-03 

2.5426-03 

4.2036-04 

5.^126-05 


2«060E»04 

5.164E-02 

S.972E-01 

2.307E-02 

1*6146-08 

4.770E-03 

2.4326-03 

4.2388*04 

5.5476-05 

1 


2.080E*04 

5.388E-02 

5.948E-01 

2.43iE-02 

2.017E-08 

4.7808*03 

2.3276-03 

4.2 706-04 

5*i65E*05 

i 


2. 100E»04 

S.616E-02 

5.923E-01 

2.S67E>02 

2.507E-08 

4.7876-03 

2.2276-03 

4.2998*04 

5.1866-05 



2.120E*04 

5«849E-02 

5.897E-01 

2.703E-02 

3*1046-08 

4.7916-03 

2.1S1E-03 

4.3266-04 

5.0106-05 

! 


2.140E»04 

6.C84F-02 

S.870E-01 

2.844E-02 

3. 8286-08 

4.791E-03 

2.0398*03 

4.3506-04 

4.8388*05 

1 


2.160E«J4 

6.323E-02 

S.842E-01 

2.990E-02 

4.7056-08 

4.7888*33 

1.95U*03 

4.372E-04 

4.6696-05 



2.180E*04 

6.S74E-02 

5.313E-01 

3.140E-02 

5.762E-08 

4.781E-03 

1.8676-03 

4.3918*04 

4.5036-05 

1 


2.200E*04 

6.825E-02 

S.7S3E-01 

3.294E-02 

7.031E-08 

4.7718*03 

1.7866-03 

4. 4088*04 

4*3428*05 



2.220e*04 

7.080E-02 

5.753E-01 

3.4536-02 

3.551E-08 

4.75BE-03 

1.7096-03 

4.4226-04 

4.1836-05 

1 


2«240E«04 

7.339E-02 

5.722E->01 

3.616E-02 

1.0376-07 

4.7426-03 

1.6356-03 

4. 4336-04 

4.0296-05 



2.260E^04 

7.602E-02 

5.690E-01 

3.783E-02 

1. 2526-07 

4.723E-03 

1.5646-03 

4.441E-04 

3.8786-05 

• 


2.280E^34 

7.869E-02 

5.657E-01 

3.955E-02 

U508E-07 

4.7026-03 

1.4966-03 

4.447E-04 

3.7306-05 

f 


2«300E»04 

8. 140E-02 

5.623E-01 

4.130E-02 

l.BllE-07 

4.6778*03 

1.4306-03 

4.450E-04 

3.5876-05 

J 


2*32aE»04 

8.414E-02 

5.589E-01 

4.310E-02 

2.168F-07 

4.6496-03 

1.3686-03 

4.4506-04 

3.447E-05 



2.a40E»04 

8.693E-02 

5.554E-01 

4.494E*02 

2.5876-07 

4.6196-03 

1.3088*03 

4*4488*04 

3.3116-05 



2*360E^04 

8.974E*02 

5.51SE-01 

4.682E-02 

3.079E-07 

4.5876-03 

1.2566-03 

4.442E-04 

3.1796-05 


> 

2.380E»04 

9.240E-02 

S.482C-01 

4.874E-02 

3.654E-07 

4.5526-03 

1.1956-03 

4.4346-04 

3. 0506-05 



2«400E«^04 

9.S48E*02 

••44$E-0I 

5.070E-02 

4.324E-07 

4.5156-03 

1.1426-03 

4.4246-04 

2.9256-05 

; 


2.420E»04 

9.B40E-02 

5.407E-01 

5.2 70E-02 

5.104E-0 7 

4.4756-03 

1.0918*03 

4.4106-04 

2.8046-05 

! 


2*440E»04 

1.013E-01 

5.369E-01 

3.473E-02 

6.0086-07 

4.4348*03 

1.0436-03 

4.3946-04 

2.6866-05 

, 


2.460E^04 

l*043E>0i 

5.330E-U1 

5.680E-02 

7.054 6-07 

4.3906-03 

9.9596-04 

4.3766-04 

2.5726-05 



2.480E»04 

1.073E-01 

5.291E-01 

5.8906-02 

8.2626-07 

4.3446-03 

9.5116-04 

4.3556-04 

2.4616-05 



2.SO0E»04 

l.;04E-01 

S.251E-01 

6.104E-02 

9. 6536-07 

4.2976-03 

9.081E-04 

4.3316-04 

2.3556-05 

; 



' 
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Table II.- Corttinuel 


c 

C* 


c- 

CO 

CO* 

C02 

C2 

T 

2.2&tE-03 

5.212E-75 

6.T5'»?-17 

*.8 72E-or 

5.316E-01 

1.033E-09 

2.7176-02 

2.6976-05 

8.6006403 

3.122E-03 

8.286E-06 

l.a6iE-16 

T.S8.E-07 

3.189E-01 

1.303E-09 

2.36 5c-02 

4.1856-05 

8.800E403 

4.242E-03 

I.290E-35 

4«89frf:-ie 

1.260E-06 

5.199E-01 

l.<330E-09 

2.064C-02 

6. 3656-05 

9*0006403 

5.334E-03 

1.96bE-05 

l.SSOE-XS 

1.95.E-06 

3.109E-01 

2 . 009E-09 

1*8066-02 

9*5806-05 

9*2006403 ; 

7.550E-03 

2.940E-JE 


2.98EE-06 

$.069E-0I 

2.99 7E-09 

1*5846-02 

1*4136-04 

9*4006403 

9.091E-O3 

4.315E-05 

6*a^7€-lS 

4..75E-06 

5.0X2F-01 

Z.998E-09 

1*3926-02 

2.0496-04 

9*8006403 

1.2S0E-02 

i.Ene-OS 

US24€*i4 

6.606E-06 

9.95ZE-01 

3.51 ZE -09 

1*7266-02 

2.9196-04 

9*8006403 

l.t3TE-02 

a.doi?-o5 

3»a72E-14 

9.S9ZE-06 

9.883E-01 

9.191E-09 

1*0826-02 

4.0826-04 

1*0006404 1 

2.0»TE-02 

l.225e-04 

4.7S7E-14 

1.370E-0S 

9.80 ZE-OI 

9.839E-09 

9*5516-03 

5*6026-34 

1*0206404 

2.ST9E-02 

t.<>7e'-J4 


1.9Z3E-05 

9.709E-01 

3.58TE-09 

8*4426-03 

7*5406-04 

1*0406404 

3.1T9E-02 

Z.255E>34 

2.4545-13 

Z.6S5E-0J 

9.403E-01 

6.39bE-09 

7*4t><«6-03 

9.947E-04 

1*0606404 

3.S64E-02 

2.990E-J4 

5.0195-12 

3.e02E-05 

9. 9836-01 

7.256E-09 

6*5996-03 

1.2866-03 

1*0806404 

«.641E*02 

3.902E*0h 

9.233E-13 

..80ZE-03 

9.399F-01 

8. 136E-09 

5*8316-03 

1*6286-03 

1*1306404 

S.S05E'02 

5.0HE-04 

1.055E-12 

o*29bE~08 

9.200E-01 

9. J88E-09 

5*l4dE-03 

2*0186-03 

1*1206404 

6.999E-02 

6.261E'04 

2.5925-12 

8.1126-05 

9.039E-01 

1.009E-03 

4*539c-03 

2.4316-03 

1.1406404 1 

T.95SE-02 

7.955E-04 

4.939E-12 

1.0Z8E-0. 

3.865E-J1 

l.lOOE-03 

3.996C-0* 

2.9166-03 

1.1606404 

8.391E-02 

9.819E-0* 

8.2495-12 

1.28^E-04 

5.b83E-01 

1.196E-03 

3.5115-03 

3.4026-03 

1.1806404 

9.669E-02 

1.J97E-03 

1.3496-U 

1.573E-0* 

3.993E-01 

1. 2906-03 

3.0796-03 

3.8956-03 

1.2006404 ' 

1.082E-01 

1.442E-03 

2.1645-11 

I.'JOIE-C'V 

3.Z98E-01 

1.381E-03 

2.693£-03 

4.3796-Oj 

1.2206404 

1.199E-01 

l.719:-05 

3.4065-11 

Z.26(>E-0<. 

3. 130E-01 

l.9t8E-03 

2.350E-03 

4.8396-03 

1.2406404 

1.316E-01 

2.028E-03 

5.2o8c-ll 

Z.665E-0* 

2.903E-01 

1.350E-03 

2 .04&6-03 

5.2o36-03 

1.2606404 ’ 

1.^33E-01 

2.349E-0? 

8.0155-11 

3.095E-0* 

2.7086-01 

l.t276-03 

1.7776-03 

5.6406-03 

1.2806404 « 

1.E47E-01 

2.742E-03 

1.2C05-10 

3.551E-04 

2.517E-0 1 

1.697E-03 

1.5406-03 

5.9626-03 

1*3006404 j 

1.8STE-01 

3.148E-03 

1.7725-10 

..031E-0. 

2.333E-J1 

1.740E-03 

1.332E-03 

5. 2236 -Oi 

1.3206404 

1.T63E-01 

3.586E-03 

2.5795-10 

4.S28E-0V 

2.l5bE-01 

1.816E-03 

1.1506-03 

b. 4206-03 

1.3406404 

1.869E-01 

4.3S5E-03 

3.7055-10 

5.041E-0* 

1.988E-0! 

1.359E-03 

9.9126-04 

5. 5556-03 

1*3606404 

I.960E-01 

4.553E-03 

5.2575-10 

S.SbZe-O'V 

1.8Z9F-01 

1.905E-03 

8.5306-04 

c.t296-03 

1.3806404 

2.050E-01 

5.035E-03 

7.3725-10 

6.08BE-04 

l.t,79F-01 

1.939E-03 

7.3325-04 

6.b4b6-0:- 

1.4006404 

2.I34E-01 

5.643E-03 

1.0225-09 

t.bl5E-0<- 

1.S90E-01 

1.96bE-03 

^6*2976-04 

b.tll6-02 

1.4206404 

2.211E-01 

6.230E-03 

1.4035-09 

7.139E-04 

1.911E-01 

1.S8 7E-03 

5.-*056-04 

6. 331C-05 

1.4406404 

2.282E-01 

4.843E-03 

1.9076-09 

7.656E-0<^ 

1.291E-0I 

2. JOlE-03 

4.63 76-04 

b.'tlZE-OB 

1.4606404 

2.348E-01 

7.48 2E-03 

2.5686-09 

s.i.aE-o*. 

1.181E-01 

2.010E-03 

3.9776-04 

6.2596-0- 

1.4806404 

2.407E-01 

8.145E-0i 

3.4276-09 

8.t59:-04 

1.079E-01 

2.013E-03 

3.4126-04 

b. 0806-33 

1.5006404 

2.461E-0I 

8.834E-D5 

4.3146-09 

9.129E-0* 

9.86EE-02 

2.012E-03 

2.9286-0^ 

5.67SC-03 

1*520E404 

2.509E-01 

9.54 5E-03 

5.9526-09 

9.603E-09 

9.017E-02 

2.004E-03 

2.5126-04 

5-fcc 26-33 

1.540E404 

2.553E-01 

1.028E-02 

7.7545-09 

1.005E-05 

8.299E-02 

1.997E-03 

2.1596-0*. 

6.434C-0i 

1.5b 0E404 

2.S91E-01 

1.103E-02 

1.0035-08 

1.098E-03 

7.339E-02 

1.9896-03 

1.8556-04 

5.1996-02 

1.5806404 

2.E26E-01 

1.181E-02 

1.2886-08 

1.088E-02 

t.897E-02 

1.968E-03 

1. 5966-04 

4.9clt-02 

1.600E404 

2.6S6E-01 

1.260E-02 

1 .6446-08 

1.1Z7E-03 

6.313E-02 

1.999E-03 

1. 3756-04 

4.7215-0; 

1.620E404 

2.682E-01 

I.341E-02 

2.08V6-03 

1.I65E-03 

5.782f-02 

1.928E-03 

1. 1856-04 

4.48*6-0; 

1.640E4Q4 

2.70SE-01 

1.424E-32 

2.6275-08 

1.197E-03 

5.3P0E-02 

i.905E-03 

1.0236-04 

4.2496-03 

1.6606404 

2.724E-01 

1.509E-02 

3.2936-08 

1.2Z9E-03 

9.861E-02 

1.8806-03 

8.3356-05 

4.0196-33 

1.680E404 

2.741E-01 

1.595E-02 

4.1045-08 

1.258E-03 

9.962E-02 

i.a59E-03 

7.6426-05 

3. 7976-0; 

1.700E404 

2.75 5E-01 

1.583E-02 

5. )d85-OS 

1.285E-03 

9.099E-02 

1.824E-03 

6*el96-05 

3.5816-03 

1.7206404 

2.766E-01 

1.772E-02 

6.2766-08 

1.310E-03 

3.766E-02 

1.798E-03 

5.7396-05 

5. 374f-02 

1.7406404 

2.775E-01 

1.862E-32 

7. 7055-08 

1.332F-03 

3.9!>7E-02 

1.748E-03 

4.9S3E-05 

3. 1756-03 

1.760E404 

2.7S1E-01 

1.954E-02 

9.4145-08 

1.353E-03 

3.193E-02 

1.738E-03 

4.332E-C5 

2.9845-02 

1.7806404 

2.786E-01 

2.044E-02 

1.1456-07 

1.571E-03 

2.993E-02 

1.707E-03 

3.77OE-05 

2.80;6-03 

1.8006404 

2.789E'01 

2.140E-02 

l.i97=-07 

1.3 8tE-03 

2.715E-02 

1.675E-03 

3.2866-05 

2.t30E-03 

1.8206404 

2.790E-01 

2.235E-02 

1.6736-07 

1.400E-03 

2.30iE-02 

l.t93E-03 

2.8676-05 

2.4bbF-03 

1.8406404 

2.790E-01 

2.330E-J2 

2.0096-07 

1.912E-03 

2.316E-02 

i.ellE-03 

2.5046-05 

2. 3116-3; 

1.8606404 

2.788E-01 

2.426E-02 

2.4046-07 

1.921E-03 

2.191E-02 

1. 579E-03 

2. 1906-05 

2-154t-03 

1.8806404 

2.785E-01 

2.523E-02 

2.86OC-07 

1.439E-03 

1.981E-02 

1.396E-03 

1.9175-05 

2.0266-0; 

1.9*^06404 

2.781E-01 

2.621E-02 

3.4046-07 

1.939E-C3 

1.835E-02 

1.519E-03 

1 .6806-C5 

1.8956-0; 

1.9206404 

2.776E-0I 

2.719E-02 

4.0295-07 

1.433E-U3 

1.700E-02 

! .98IE-03 

1 .4756-05 

U 772£-03 

1.9406404 

2.7E9E-01 

2.817E-02 

4.7526-07 

1 .9906-03 

1.5T6E-02 

1.-.98E-03 

1.2956-35 

1 .b5b6-03 

1.9606404 ’ 

2.762E-01 

2.914E-02 

5.5876-07 

1.990E-03 

1.963E-02 

I.916E-03 

1.1396-05 

1.5476-0; 

1.9806404 

2.754E-01 

3.014E-02 

6.5476-07 

1.939>;-03 

1.350E-O2 

1.3S3E-03 

1.0026-05 

1.44;6-03 

2.0006404 

2.745E-01 

3.113E-02 

7.6496-07 

1.933E-03 

1.232E-02 

1 . 351E-03 

8.8296-06 

1.349C-03 

2.0206404 

2.735E-01 

3.212E-a’ 

6.9106-07 

1. 9316-03 

1.173E-02 

1.319E-03 

7.7856-06 

1.2596-03 

2.04064C4 

2.725E-01 

3.311'=-02 

1.0356-06 

1.925E-03 

1.091E-02 

1. 287E-C3 

6.8706-0* 

1.175S-03 

2.0606404 

2.714E-01 

3.410E-02 

1.199F-06 

1.918E-03 

1.015F-02 

1.2366-03 

6.06 86-C6 

l.U9b€-03 

2*0806404 

2.702E-01 

3. 5086-02 

1.284E-06 

1.9U9E-03 

9.935E-03 

1.225E-03 

5*3646-06 

1.0226-02 

2*1006404 

2.690E-01 

3.6066-02 

1.695E-0fc 

1.399E-03 

8.80BE-03 

1.199E-03 

4.7466-06 

9.5276-34 

2.1206404 

2.677E-01 

3.7046-02 

1,3326-06 

1.388E-03 

8.209E-03 

1.1436-03 

4*2026-06 

8*8626-04 

2*1406404 

2.664E-01 

3.8026-02 

2.100^-06 

1.376E-03 

7.659E-03 

I.133E-03 

3.7236-06 

e. 2786-04 

2*1606404 

2.631E-01 

3.899E-02 

2.4016-0O 

1.362E-03 

7.190E-03 

1.109E-03 

3.3016-06 

7.7146-04 

2*1806404 

2.637E 01 

3.9956-32 

2.7395-06 

1.398E-03 

6.6!s3E-03 

1.079E-03 

2.9296-Ob 

7* 1886-04 

2.2006404 

2.62 3E-01 

4.091E-02 

3.1176-06 

1.333E-03 

6.220E-03 

1.0956-03 

2.6006-06 

b.696t-04 

2*2206404 

2.608E-01 

4.1866-02 

5* 5396-06 

1.318E-03 

5.808E-03 

1.017E-03 

2.3106-06 

b. 2)86-04 

2.2406404 

2-593E-01 

4.281E-02 

4,0106-06 

1.301E-03 

5.926E-03 

9.889E-09 

2.0536-06 

5,8106-04 

2.2606404 

2.578E-01 

4.3756-02 

4. 3346-06 

1.E89E-03 

3.071E-03 

9.419E-09 

1 .826E-0t> 

5.412^-04 

2.2806404 

2.563E-01 

4.46 86-02 

5.1165-06 

1.266E-03 

9.790E-03 

9.393E-09 

1.625E-C6 

5.040E-04 

2.3U0E404 

2.54 7E-01 

4.541E-02 

5.7626-06 

1.298E-03 

9.932E-05 

9.077E-09 

1.4476-06 

4.6946-04 

2.3206404 

2.531E-01 

4.452E-02 

6. 4766-06 

1.229E-03 

9.196E-03 

8.816E-09 

1.2896-06 

4.3716-04 

2.3406404 

2.515E-01 

4.743E-02 

7.2e5';-06 

1.210E-03 

3.879E-03 

8. 3406-09 

1.1496-06 

4 .0706-04 

2.3606434 

2.499E-01 

4.8336-02 

8. 1 356-06 

1.190E-03 

3.430E-03 

8.309E-09 

1.025E-06 

3. 7906-04 

2.3806404 

2.482E-01 

4.922E-02 

9,0946-06 

1.170E-03 

3.398E-03 

b.0o3E-09 

9. 140E-07 

3.5306-04 

2.4006404 

2.466E-0I 

5.0UE-02 

1.0156-05 

1.150E-03 

3. 181E-03 

7.8236-09 

«. 1586-07 

3.2876-04 

2.4206404 

2.449E-01 

5.09 8F-02 

1. 1306-05 

1.129E-03 

2.979E-03 

7.5876-09 

7.2846-07 

3.0616-04 

2.4406404 

2.433E-01 

5.185‘=-02 

1.2576-05 

1.109E-03 

2.791E-03 

7.3576-09 

6.507E-07 

2.8506-04 

2.4606404 

2.416E-01 

5.270E-02 

1.2966-05 

I.088E-P3 

2.619F-03 

7.1316-09 

5.8156-07 

2.6556-04 

2.4806404 

2.399E-01 

5.355E-02 

1.3486-05 

1.067E-03 

2.950E-03 

6. 9116-09 

5.1966-07 

2.4726-04 

2.5006404 
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i \ 

i 

T 

e- 

n 

06 

066 

0- 

02 

026 

02- 

\t 1 

2*000E«02 

0. 

I.002E-89 

0. 

0. 

0. 

S.361E-11 

1.760E-18 

0. 


3*000€«02 

0. 

4.29SE-.8 

6.3S0E-82 

0. 

0. 

6.882E-11 

1.760E-18 

0. 


4.000E«02 

0. 

3.IS9E-37 

1.087E~66 

0. 

0. 

S.U9E-11 

1.760E-18 

0. 

J 

5.000€^02 

0. 

l.OME-30 

3.078E>56 

0. 

0. 

S.026E-11 

1.760E-18 

0. 


6.0d0€*02 

0. 

2.979E-28 

2.960E-67 

0. 

0. 

9.0S3E-11 

1.760E-18 

0. 


T.0a0E^02 

T.2TTE-8J 

3.160E-23 

3.021E-62 

0. 

6.3B3E-92 

6.666E-11 

1.760E-18 

6.010E-83 


••0002^2 

a.«>«E-72 

I.772E-21 

1.S38E-38 

0. 

6.332E-80 

S.676E-11 

1.760E-18 

7.989E-73 


9.000E»02 

2.5o3E-62 

U998E-18 

6.681E-36 

0. 

1.717E-69 

6.63SE-10 

1.760E-18 

2.916E-63 

t i 

l.^dOEO) 

2.1S2E-S4 

1.988E- 16 

2.872E-36 

0. 

1.668E-60 

5.379 E- 09 

1.760E-18 

6.088E-99 

? 

l.lOOE^a) 

T.030E-*a 

6.596E-15 

8.669E-33 

0. 

3.973E-J3 

6.192E-0B 

1.760E-18 

6.306E-68 


1*200€^03 

1.922E-42 

I.S59E-13 

1.62SE-31 

0. 

S.658E-67 

2.329E-07 

1.760E-18 

2.202E-62 


l*)00E^03 

T.769E-aa 

2.268E-12 

1.SS9E-30 

0. 

9.103E-62 

9.889E-07 

1.760E-18 

1.687E-37 

; 

1*4008*43 

6.4TaE-3a 

2.253E-11 

1.215E-29 

0. 

2.63BE-37 

3.616E-06 

1.760E-18 

2.060E-33 

, 

1*$00E*01 

i.aaiE-30 

1.6ME-10 

7.226E-29 

0. 

1.961E-33 

9.977E-06 

1.760E-18 

7.866E-30 


i*600E*03 

l.«0«E-2T 

9.622 E- 10 

3.666E-28 

0. 

6.686E-30 

2.966E-09 

1.760E-18 

1.071E-26 


&.700E*03 

a.MaE-23 

6.38SE-09 

1.370E-27 

0. 

6.S16E-27 

5.820E-05 

1.760E-18 

6.237E-26 

\ 

i*SOO£*03 

I..B3E-22 

1.721E-08 

6.66aE-27 

0. 

2.026E-26 

1.208E-06 

1.762E-18 

1.783E-21 


l*900E403 

2«256E-20 

S.8S0E-08 

1.621E-26 

0. 

6.167E-22 

2.323E-06 

2.027E-U 

2.660E-19 


2*OOOE403 

«.S90E-19 

1.7S9E-07 

1.737E-2S 

0. 

1.623E-20 

6. 180E-06 

8.06BE-1B 

9.819E-18 


2*1008*03 

3. S04E-ia 

6.765E-07 

2.989C-26 

0. 

1.733E-19 

7.106E-06 

5.631E-17 

9.08SE-17 


2*2008*03 

053E-IT 

1.179E-Q6 

6.316E-23 

6.397E-88 

l.J66E-iB 

1.169E-03 

3.990E-16 

3.392E-16 


2.3008*03 

1.02SE-16 

2.6?6E-06 

$.008E-22 

3.580E-86 

1.12SE-17 

1.780E-03 

1.966E-1S 

1.891E-19 

i 

2*4008*03 

«.9aaE-ia 

5.765E-06 

6.760E-21 

1.382E-B0 

•6.926E-17 

2.696E-03 

9.356E-15 

8.837E-19 

' 

2.3008*03 

1.7$IE-19 

1. 1 53E-05 

3.769E-20 

2.758E-77 

3.683E-16 

3.832E-03 

3.926E-16 

3.716E-16 


2.6008*03 

6.17SE-IS 

2.192E-0S 

2.S30E-19 

3.071E-76 

1.720E-1S 

9.367E-03 

1.673E-13 

1.396E-13 


2.7006*03 

1.939E-19 

3.970E-05 

1.6B2E-ia 

2.036E-71 

7.158E-15 

7.319E-03 

9.003E-13 

6.736E-13 


2.8006*03 

9.912E-19 

6.887E-03 

7.668E-18 

8.676E-69 

2.687E-16 

9.766E-03 

1.595E-12 

1.671E-12 


2.9006*03 

l.a39E-13 

1. 169E-06 

3.526C-17 

2.330C-66 

9.196E-16 

1.269E-02 

6.660E-12 

6.212E-12 


3.0006*03 

9.230E-13 

l.aS2E-06 

1.665E-16 

6.606E-66 

2.a95E-13 

1.621E-02 

1.190E-11 

1.121E-11 


3.1006*03 

1.032E-12 

2.890E-06 

9.556E-16 

S.932E-62 

8.669E-13 

2.033E-02 

2.975E-11 

2.795E-11 


3*2006*03 

2.3a6E-12 

6.381E-06 

1.936'-15 

S.886E-60 

2.302E-12 

2.907E-02 

7.005E-11 

6.958E-11 


3*3008*03 

S.253E-12 

6.668E-06 

6.226E-15 

6.616E-58 

S.B96E-12 

3.063E-02 

1.962E-10 

1.657E-10 

, 

3*4006*03 

l.ldTE-ll 

9.320E-06 

l.ae3E-16 

2.569t-56 

1.62SE-11 

3.663E-02 

3.313E-10 

3.076E-10 


3.3006*03 

2.237E-11 

1.313E-03 

S.318E-16 

l.ia6E-56 

3.268E-11 

6.302E-02 

6.713E-10 

6.202E-10 


3.6006*03 

9.3S9E-11 

1.813E-03 

1.616E-I3 

6.- llE-53 

7.163E-11 

5.017E-02 

1.306E-09 

1.198E-09 

‘ > 

3.7006*03 

a.iaae-ii 

2.655E-03 

3.573E-13 

1.369E-S1 

1.693E-10 

5.783E-02 

2.635E-09 

2.225C-09 § 

1.0006*03 

1.991E-10 

3.266E-03 

8.37SE-13 

3.669E-S0 

2.997E-10 

6.993E-02 

6.387E-09 

3.9046-09 

* 

3*9006*03 

2.636E-10 

6.276E-03 

1.963E-12 

7.658E'69 

5.788E-10 

7.639E-02 

7.663E-09 

6.0936-09 


4*0006*03 

9.533E-10 

5.509E-03 

6.316E-12 

1.382E-67 

l.079.'-09 

8.321E-02 

1.291E-08 

1.196E-08 1 

4.1006*03 

7.602E-10 

7.001E-03 

9.107E-12 

2.218E-66 

• .967E-1.9 

9.2UE-02 

2.117E-08 

1.881E-08 > < 

4*2006*03 

1.295E-09 

e.77dE-03 

1.8S2E-11 

3.I17E-6S 

3.608E-09 

l.OlOE-01 

3.3B0E-08 

2.979E-08 

. 

4*3006*03 

1.999E-09 

1.0a7E-02 

3.66 OE- 11 

3.870E-66 

5. 795E-09 

1.0<99E-01 

9.261E-08 

6.598E-08 


4.4006*03 

3.UaE-09 

1.331E-02 

6.92aE-ll 

6.286E-63 

9.596E-09 

1.187E-01 

7.998E-08 

6.926E-08 


4*5006*03 

9.ai9E-09 

1.611E-02 

1.279E-10 

6.299E-62 

1.S90E-08 

1.273E-01 

1.189E-07 

1.020E-07 1 


4.6006*03 

7.279E-09 

1.931E-02 

2.298E-10 

3.a2BE-61 

7.66$E-0a 

1.356E-01 

1.732E-07 

1.671E-07 

- 

4.7006*03 

1.081E-0a 

2.292E-02 

6.019E- 10 

3.131 E- 60 

3.776E-08 

1.636E-01 

2.676E-07 

2.0798-07 ] 

4*0006*03 

i.saoE-oa 

2.696E-02 

3.a60E-10 

2.366F-39 

S.705E-08 

1.908E-01 

3.669E-07 

2.886E-07 


4.9006*03 

2.276E-08 

3.16SE-02 

1.166E-09 

1.6167-30 

8.660E-08 

1.976E-01 

6.782E-07 

3.930E-07 1 


S.0006*03 

3.232E-08 

3.638E-02 

1.167E-09 

1.330E-37 

1.232E-07 

1.638E-01 

6.689E-07 

9.268E-07 


3.1006*03 

4.S29E-08 

6.178E-02 

2-935E-P9 

6.106C-37 

1.763E-07 

1.603E-01 

8.663E-07 

6.950E-07 


3.2006*03 

6.266E-08 

6.766E-02 

6.ealE-S9 

3.375E-36 

2.682E-07 

1.762E-01 

1.161E-06 

9.0366-07 * - 

3.3006*03 

8.967E-08 

S.395E-02 

1.209E-09 

1.769E-35 

3.662E-07 

1.786E-0I 

t.682E-06 

1.198E-06 

^ - 

3.4006*03 

I.IS8E-07 

6.071F-02 

1.091E-09 

8.91BE-3S 

6.706E-07 

1.819E-01 

1.901E-06 

1.666E-06 


3.5006*03 

1.549E-07 

6.771E-02 

1.625E-C8 

1.915E-36 

6.362E-07 

1.S67E-01 

2.608E-06 

1.832E-06 « 

i 

5.6006*03 

2.051E-07 

7.5S3E-02 

2.3a3E-oe 

1.703E-33 

8.660E-07 

1.86SE-01 

3.317E-06 

2.262E— 06 1 


3.7006*03 

2.f.90E-07 

8.355e-02 

3.665E-0a 

7.029E-33 

l.llOE-06 

1.882E-01 

3.738E-06 

2.762E-06 i 


3.0006*03 

3.99.E-0T 

9.I96E-02 

6.911E-08 

2.761E-32 

1.662E-06 

1.889E-01 

6.989E-06 

3.337E-06 


5.9006*03 

9.509E-07 

1.007E->01 

6.908E-08 

1.035E-31 

1.893E-06 

1.890E-01 

5.968E-06 

3.993E-06 ! 


6.0006*03 

5.7i5E-07 

1.098E*01 

9.S99E-0a 

3.709E-31 

2.33 7E-06 

1.889E-01 

6.700E-06 

6.731E-06 

'5 

4.10116*03 

7.298E-07 

1.192E-01 

1.31BE-07 

1.276E-30 

2.968E-06 

1.876E-01 

7.991E-06 

9.9S6E-06 1 


6.2006*03 

9.I8SE-07 

1.289E-01 

1.789E-07 

6.202E-30 

3.T03E-a6 

1.898E-01 

9.V91E-06 

6.669E— 06 


6.3006*03 

1.198E-08 

1.387E-01 

2.602E-07 

1.333E-29 

6.579E-06 

1.838E-01 

1.109E-05 

7.671E-06 


6.4006*03 

1.42SE-06 

1.688E-01 

3.193E-07 

6.077E-29 

S.615E-06 

1.812E-31 

1.29U-09 

8.963E-06 


6.3006*03 

1.7S8E-06 

1.S91E-01 

6.201E-07 

1.206E-28 

6.829E-06 

1.783E-01 

1.692E-05 

9.763E-06 i 


6.6006*03 

2.iS8E-06 

1.696E-01 

5.676E-07 

3.635E-28 

8.263E-06 

1.790E-U1 

1.712E-09 

l.lOlE-09 > 

sr 

6.7006*03 

2.629E-06 

1.799E-01 

7.073E-07 

9.691E-28 

9.878E-06 

1.713E-01 

1.991E-09 

1.236E-09 i 

y 

4.0006*03 

3.ia9E-06 

1.906E-01 

9.097E-07 

2.563E-2? 

1.176E-0S 

I.626E-01 

2.210E-09 

1.379E-09 1 


6.9006*03 

1.897E-06 

2.009E-01 

1.190E-06 

6.612E-27 

1.390E-OS 

1.633E-01 

2.687E-09 

1.929E-09 j 


7.0006*03 

4.819E-06 

2.116E-01 

1.669E-06 

I.671E-26 

1.636E-0S 

1.989E-01 

2.T82E-09 

1.686E-09 


7.1006*03 

9.520E-0A 

2.219E-01 

l.ailE-06 

6.110E-26 

1.908E-05 

1.966E-01 

3.099E-09 

1.890E-09 


7.2006*03 

6.5«7E-06 

2.322E-01 

2.266E-06 

9. 863E-26 

2.217E-05 

1.697E-01 

3.626E-09 

2.019E-09 j 


7.3006*03 

I.780E-06 

2.62SE-01 

2.767E-06 

2.299E-25 

2.J82E-05 

1.650E-01 

3.767E-09 

2.196E-09 


7.4006*03 

9.I81E-06 

2.S26E-01 

3.385E-06 

S.239E-2S 

2.968E-0S 

1.602E-01 

6.126E-09 

2.373E-09 j 


7.5006*01 

1.079E-09 

2.629E>01 

6.113E-06 

1.166E-26 

3.372E-03 

1.393E-01 

6.693E-09 

2.996E-09 j 


7.6006*03 

1.263E-05 

2.723E-01 

6.965E-06 

2.538E-26 

3.862E-09 

1.309E-01 

6.8T1E-09 

2.762E-09 1 


7.7006*03 

1.978E-09 

2.aiaE-oi 

5.957E-06 

5.606E-26 

6.339E-03 

1.296E-01 

5.257E-05 

2.931E-09 


7.8006*03 

1.718E-0S 

2.912E-01 

7.105E-06 

1.127E-23 

6.926E-09 

1.208E-01 

9.690E-09 

3.122E-09 j 


7.9006*03 

1.992C-0S 

3.002E-01 

0.62SE-06 

2.302E-23 

S.56SE-05 

1.161E-01 

6.066E-09 

3.319E-09 


0. 0006*03 

2.30SE-05 

3.091E-01 

9.936E-06 

6.611E-23 

6.220E-05 

1.1I6E-01 

6.666E-09 

3.908E-09 1 


0.2006*03 

3.osaE-o$ 

3.2S9E-01 

1.399E-05 

1.769E-22 

7.768E-09 

1.026E-01 

7.237E-05 

3.897E-09 J 

J/ 

0.4006*03 

9.018E>09 

3.618E-01 

1.823E-0S 

6.1B6E-22 

9.336E-05 

9.383E-02 

8.015E-09 

6.287E-09 1 
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Table II. * Continued. 


P/F». » t.OOE«^03 


- 

C* 

C*4 

C- 

CO 

CO* 

C02 

C2 

T 

0. 

0. 

0. 

0. 

7. 8596 -67 

0. 

1.000c*00 

0. 

2.0006*02 

0. 

0. 

0. 

0. 

3.2316-42 

2.1026-82 

i.oooc^ao 

0. 

3.0006*02 

0. 

0. 

0 . 

0. 

6.7326-30 

7-3576-62 

UOOOE^OO 

0. 

*.0006*02 

0. 

0. 

0. 

0. 

1.7296-22 

1.7046-49 

l.OOOt^OO 

0. 

6.0006*02 

t-ss^s-aB 

B.SSOE-B'. 

0. 

0. 

1.4976-17 

2.9246-41 

UOOOc^OO 

0. 

*.0006*02 

♦.777E-69 

5.7996-71 

0. 

0. 

5.2306-14 

2.5425-35 


0. 

7.0006*02 

9.**4E-59 

l.ai4f-61 

0. 

0. 

2.0906-11 

i.8e,95-5l 

L .a00E4’0') 

1.6535-bO 

8.0006*02 

1.38*e-51 

9.0836-56 

0. 

0. 

8.2846-10 

5.4275-29 

) *003B*0J 

1. 7385-70 

9.0006*02 

3.^716-94 

7.0826-52 

0. 

3.112E-91 

1.0666-08 

7.8596-28 

I.00OE«^00 

3.ao45-b3 

1.0006*03 

a.66SE-92 

9.8466-49 

0. 

5.3076-91 

9.3756-08 

4.3416-27 

UOOJ£^00 

3.6126-57 

1.1006*03 

3.M9E-38 

4.093E -4t 

0. 

1.7846-72 

•..6'.86-0T 

3.5346-26 

UOOdc^UO 

3.3bU-52 

1.2006*03 

5.049E-35 

6.75ttT-44 

0. 

2.9206-65 

1.9786-04 

1.5526-25 

U000c«^00 

3.4385-48 

1.3006*03 

2. 333E-32 

5.4036-42 

0. 

4.4676-59 

6.8286-06 

5.4506-25 

uaooc^oo 

2. 1945-44 

1. *006*03 

9.S99E-30 

2.4156-40 

2.5646-95 • 

1.0216-53 

1.9956-05 

l.a206-24 

l.OOOE^OO 

2.926F-41 

1.3006*03 

9.84 0E-78 

6.7356-39 

1.3916-91 

4.9895-49 

5.0916-05 

4.2026-24 


1.5865-38 

1.6006*03 

2.920E-2b 

i. 1736-57 

1.7456-88 

6.0396-45 

1.1626-04 

4.7486-24 

9*9‘5dc-3i 

4. 1095-36 

1.7006*03 

1.119E-24 

1.743--54 

1.2375-85 

3.2476-41 

2.4176-04 

2.0i2c-2i 

9.996^-01 

3.7365-34 

1.8006*03 

2.919E-23 

2.0856-55 

5.325<^-33 

5.498'^-38 

4.6476-04 

4.6356-23 

9.9926-01 

4.7625-22 

1.9006*03 

5.503E-22 

4.8296-34 

1.8225-71 

1.2435-35 

8. 3626-04 

3.3446-22 

9.9d7t-0i 

2. 5^.15-30 

2.0006*03 

7.8‘.7E-21 

5.2296-32 

1.0735-75 

8.6006-54 

1.4216-03 

4.0636-21 

9.979E-Ci, 

9. 2885-29 

2.1006*03 

8.792E-20 

1.1726-30 

3.4046-72 

3..444E-52 

2.2996-03 

4.2576-20 

9.966C-01 

2.44 85-3 7 

2.2006*03 

7.93sE-19 

3. 1466-29 

5.4 82 5-69 

1.1146-30 

3.5636-03 

3.6656-19 

9.9<676-0i 

4.8535-26 

2.3006*03 

6.038E-ld 

6.4366-28 

4.7925-46 

2 • 5456-29 

5.3186-03 

2.4446-18 

9.92O?-0l 

7.3005-23 

2. *006*03 

3.883E-17 

1.3366-26 

2.4435-03 

4.5226-28 

7.6766-03 

1.6316-17 

9.635e-0l 

9.3U5-Z4 

2.3006*03 

2.144E-16 

1.3466-25 

7. 702'-61 

6.4356-27 

1.0766-02 

8.7256-17 

9.a:-9?-0i 

9.5195-25 

2.6006*03 

1.062E-I3 

1.448f'-24 

1.59)5-53 

7.5176-29 

1.4486-0 2 

4.1136-U 

9.760C-01 

8.1895-22 

2.7006*03 

4.653E-14 

1.7136-25 

2.243'-56 

7.3636-25 

1.9565-02 

1.7326-15 

9.706t-0l 

6.0385-4 1 

2.8006*03 

1.6416-14 

1.025:-22 

2.252:-54 

6. 1576-24 

2.5506-02 

6.6306-15 

9.bl7£-0l 

3.6765-20 

2.9006*03 

6.641E-14 

6.9756-22 

1.6635-'2 

4.4656-23 

3.2606-02 

2.3116-14 

9.>ioe-Oi 

2.1965-19 

3.0006*03 

2.2056-13 

4.’93=-21 

9.3155-51 

2.8476-22 

4.09 46-02 

7.4166-14 

9.2d^e-01 

1.1115-M 

3.1006*03 

6.7886-13 

2.25 i--20 

•‘■.J595--.S 

1.0156-21 

5.0576-02 

2.2346-13 

V. 2396-01 

5.076C-18 

3.2306*03 

1.951E-12 

1.0976-19 

1.4375-47 

6.2546-21 

4.1526-02 

6.1486-13 

9.07<8C-0l 

2.1125-17 

3.3006*03 

5.2086-12 

4.33 6-19 

3.95S-.-40 

3.8126-20 

7.3786-02 

1.6086-12 

8.aa9£-0l 

8.0675-17 

3. *006*03 

1.3436-11 

1.9626-18 

9.2125-45 

1.4156-19 

8.7356-02 

3.971E-U 


2.8305-16 

3.3006*03 

3.243E-11 

7.34t=-l3 

1.30)r-43 

6.3035-19 

1.0226-01 

9,3066-12 

d*-»59e-0l 

9. 370t-it 

3.6006*03 

7.4336-11 

2.5746-17 

2.9955-42 

2.2835-13 

1.1816-01 

2.078E-U 

8.2US-01 

2 . 88«e5- 1 3 

3.7006*03 

1.6496-13 

6.4176-17 

4.2995-41 

7.7146-18 

1.3516-01 

4.4376-11 

r. 9575-01 

6.3505-15 

3.8006*03 

3.4856-10 

2.5786-16 

4.2346-40 

2.4466-17 

1.5306-01 

9.090E-U 

7.68it-0l 

2.2855-U 

3.1006*03 

7.0906-10 

7.52B9-U 

5.9335- 39 

7.307C-17 

1.7176-01 

1.7926-10 

7.396E-01 

5.9365-14 

*.0006*03 

1-3926-09 

2.0766-15 

5.33a6-33 

2.0676-16 

1.9106-01 

2.4106-10 

T.lOOc-Ol 

1.4695-13 

*.1006*03 

2.64 56-09 

5.4346-15 

5.1415-37 

5.5556-14 

2.1086-01 

6.2776-IC 

9.7955-01 

3.4755-13 

*.2006*03 

4.3746-09 

1.3733-1- 

•..094C-36 

1.4246-15 

2.3076 -01 

1.1236-09 

t>. ^835-01 

7.8625-13 

*.3006*03 

8.7286-09 

3.2946-14 

2.9475-35 

3.4916-15 

2.5086-01 

1.9436-39 

8.1725-01 

1.7205-1 2 

*.*006*03 

1.5226-08 

7.6286-14 

1.1 735 -3*. 

3.2146-15 

2.70 76-01 

3.2106-09 

5.8585-01 

3.6175-12 

*.5006*03 

2.5386-08 

l.702'^-13 

1. 2055-33 

1.8596-14 

2.9046-O1 

5.2996-09 

5. 5^75-01 

7.3365-1 2 

*.6006*03 

4.3016-08 

3.4696-13 

6.3295-33 

4.0606-14 

3. 0176 -01 

8.6846-09 

5.2^05-01 

l.44St-l 1 

*.7006*03 

6.9936-05 

7.6586-13 

3.6015-32 

8.5696-14 

3.2556-01 

1.3446-08 

<r.938c-0l 

2.7715-11 

*.8006*03 

1.1146-07 

1. 5516-12 

1.7755-31 

1.7526-13 

3.1666-01 

2.1365-08 

^.6h<»5-01 

5.l55r-ll 

*.9006*03 

1.7416-07 

3.0536-12 

8.2136-31 

3.4786-13 

3.6396-01 

5.1356-08 

4.-395-01 

9.243t-ll 

3.0006*03 

2.6736-07 

5.8526-12 

3.5345- 30 

6.7136-13 

3.8056-01 

4. 7296-08 

^ • 084 E ■” 0 1 

1.6535-10 

3. >006*03 

4.0366-07 

1.0946-11 

1.478C-29 

1.2626-12 

-.9616-02 

6.9C4E-08 

3.d2D£-Oi 

2,8385-10 

5.2006*03 

5.9986-07 

2.0006-11 

5,7855- 29 

2.3155-12 

4.1086-01 

9.9255-06 

3*5bdc-01 

4.8385-10 

5.3006*03 

B.782E-07 

3,5746-11 

2.154E-28 

4.1486-12 

4. 2455-01 

1.4056-07 

3.3286-01 

8.0275-10 

5.*O0E*O3 

1.2486-06 

4,2546-11 

7.453E-23 

7. 2716-1 2 

4.3736-0 1 

1.5426-07 

3.1015-01 

1 . 3075-09 

5.3306*03 

1.8076-06 

1.0796-10 

2.5915-27 

1.2496-11 

4.491E-01 

2. 7056-07 

2 .dd6E-0l 

2. 0915-09 

5.6306*03 

2.5436-06 

1.8196-10 

8.4415-27 

2.1035-U 

4,5996-01 

3.4715-07 

2. 5836-01 

3. 2915-09 

5.7006*03 

3.53 86-06 

3.313=-10 

2.654E-26 

2.i76E-U 

4.6986-01 

4.9416-07 

2.4935-01 

5.1005-0'^ 

5.8006*03 

4.8696-06 

4.9106-10 

8.013E-26 

5. 6485-11 

4.7386-01 

4. 5335-07 

2.3155-01 

7. 7895-09 

5.9006*03 

6.6316-04 

7.3776-10 

2.5335-25 

9.0265-11 

4.86 96-01 

3.66 76-0 7 

2. 1486-01 

l.l73f-Ob 

2.0006*03 

8.9436-04 

1.2456-09 

6.5445-25 

1.4206-10 

4.9416-01 

1.1306-06 

1.9925-01 

1 • 7435-08 

6.1006*03 

1.1956-03 

1.9416-09 

1. 7895-24 

2.1975-10 

S.OOoE-O 1 

1.459E-06 

1.8476-Oi 

2. 5b3r-Ob 

6.2006*03 

1.5836-05 

2.9o5E-09 

4.7286-24 

3.3656-10 

5.0636-01 

1.8486-06 

l.7i2t-ul 

Ji. 7235 -Oe 

6.3 ,06*03 

2.0796-05 

4.5336-09 

1.2136-23 

5,0796-10 

5. II 36 -0 1 

2. 3726-06 

I.5865-0I 

5.3495-08 

2. *006*03 

2.7116-05 

6.8016-09 

3.027‘^-23 

7.5796-10 

5.1566-11 

2.9876-06 

1.4705-01 

7. 6085-08 

6.5006*03 

3.5076-05 

1.009'-0« 

7.3555 - 23 

1.1176-09 

5.1936-01 

2. 7336-06 

l.3t»2E-0l 

1.0725-07 

6.6006*03 

4.5066-05 

1.4306-03 

1.7425-22 

1.6276-09 

5.2256-01 

4.6336-06 

l.2c»2t-0I 

1.4965-07 

6.7006*03 

5.7506-05 

2.1486-03 

4.0245- 22 

2.3456-C9 

5. 2525-01 

5. 7106 -06 

1.1696-01 

2.071 1-07 

6.8006*03 

7.2926-05 

3.083E- 19 

9.0916-22 

3.3466-09 

5.2745-01 

6.9926-06 

l.083t-01 

2. 8445-07 

6.9006*03 

9.1926-05 

4.3956-08 

2.007^-21 

4.7306-09 

5.2916-01 

8. 5076-04 

1.0046-01 

3.8762-07 

7.0006*03 

1.1526-04 

6.1996-08 

4.3345-21 

0.6276-09 

5.3056-01 

1.0296-03 

9.3035-02 

6.2435-97 

7.1006*03 

1.4366-04 

9.4446-08 

1.1746-21 

9.2046-09 

5.3155-01 

1.2376-05 

8.6325-02 

7.0435-07 

7. 2006*03 

1.7816-04 

1. 2016-07 

1. 9036-20 

1.2686-03 

5.3225-01 

1.4806-05 

0.00 75-02 

9.4005-07 

7.3006*03 

2.1976-04 

1.6526-07 

3.873'-20 

1.7336-08 

5.3266-01 

1.7*06-05 

7. 4305-02 

1.2475-06 

7. *006*03 

2.6986-04 

2.2536-07 

7.7376-20 

2.3526-08 

5.3285-01 

2.0846-05 

6.8975-02 

1 .6h4E-0o 

7.5006*03 

3.2986-04 

3.3506-07 

1.5196-11 

3. 1696-08 

5.3276-01 

2.4546-05 

6.4035-02 

2.1555-06 

7.6006*03 

4.0146-04 

4.093c -07 

2.9285-19 

4.2426-03 

5.3256-01 

2.8766-05 

5.9516-02 

2.8095-06 

7.7006*03 

4. 8646 -04 

5.4696-07 

4.553f.-11 

5.6426-08 

5. 3206 -01 

3.3566-05 

3.3326-02 

j.643k-06 

7.8006*03 

5.8726-04 

7.2466-07 

1 .0366- 13 

7.4586-08 

5. 3146 -01 

3.8996-05 

5.1456-02 

4. 7015-06 

7.9006*03 

7.0606-04 

9. 5336-07 

1.904E-13 

9.8016-08 

5.3076-01 

4,5206-05 

4.787t-02 

6.0265-06 

8.0006*03 

1.0096-03 

1.6216-04 

4, 146E- 10 

1,6656-07 

5.2395-01 

5.9616-05 

4. 15 26-02 

9.8135-06 

8. 2006*03 

1.422E-03 

2.6895-06 

1.8745-17 

2.7706-07 

5.2676-01 

7.7486-05 

3.6095-02 

1.5676-05 

8. *006*03 
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Table II.- Continued. 


T E- 0 0* 0- 02 02* 02- 


8. 6008*03 

S.226E-0S 

3.S63E-01 

2.601E-0S 

2.0678-21 

1.1618-06 

8.5798-02 

8.7658-05 

6.6768 -05 

8.800E*03 

6.762E-0S 

3.696E-01 

3.108E-05 

6.3768-21 

1.3998-06 

7.8328-02 

9.6768-05 

5.0588-05 

9.000E*03 

8.627E-0S 

3.S23E-01 

3.961E-05 

1.8768-20 

1.6728-06 

7.1638-02 

1.0168-06 

5.6398-05 

9.200E*03 

1.096E-06 

3.938E-01 

6.976E-05 

5.2368-20 

1.9818-06 

6.5138-02 

1.0768-06 

5.8168-05 

9.600E*03 

1.381E-06 

6.066E-01 

6.170E-OS 

1.3918-19 

2.3318-06 

5.9618-02 

1.1338-06 

6.1898-05 

9.600E*03 

1.729E-06 

6.163E-01 

7.562E-05 

3.5328-19 

2.7268-06 

5.6238-02 

1.1858-06 

6.5608-05 

9.800E*03 

2.1SIE-06 

6.23SE-01 

9.169E-05 

8.6008-19 

3.1668-06 

6.9588-02 

1.2338-06 

6.9308-05 

1.000E*04 

2.6S7E-06 

6.322E-0I 

l.lOlE-06 

2.0158-18 

3.6538-06 

6.5608-02 

1.2788-06 

7.3008-05 

1.020E*06 

3.262E-06 

6.60SE-01 

1.312E-Q6 

6.5558-18 

6.1968-06 

6.1678-02 

1.3208-06 

7.6706-05 

1.060E*06 

3.978E-06 

6.685E-01 

1.551E-06 

9.9668-18 

6.7938-06 

3.8358-02 

1.3618-06 

8.0628-05 

1.060E*06 

6.S21E-06 

6.566E-01 

I.823E-06 

2.1168-17 

5.6698-06 

3.5608-02 

1.6028-06 

8.6168-05 

1.080E*06 

5.806E-06 

6.661E-01 

2.130E-06 

6.3718-17 

6.1658-06 

3.2788-02 

1.6638-06 

8.7968-05 

1.100E*06 

6.968E-06 

6.718E-01 

2.6 77E-Q6 

8.8018-17 

6.96 38-06 

3.0658-02 

1.6868-06 

9.1768-05 

1.120E*06 

8.263E-06 

6.796E-01 

2.869E-06 

1.732 8-16 

7.7868-06 

2.8388-02 

1.5318-06 

9.5558-05 

1.160E*06 

9.767E-06 

6.876E-01 

3.311E-06 

3.3368-16 

8.6878-06 

2.6568-02 

1.5798-06 

9.9376-05 

1.160E*06 

1.U8E-03 

6.9S3E-01 

3.809E-06 

6.2928-16 

8.6528-06 

2.6908-02 

1.6308-06 

1.0328-06 

1.180E*06 

1.360E-03 

S.033E-01 

6.369E-06 

1.1668-15 

1.0688-03 

2.3638-02 

1.6858-06 

1.0698-06 

1.20UE*06 

1.SS6E-03 

3.116E-01 

6.998E-06 

2.1218-15 

1.1768-03 

2.2108-02 

1.7668-06 

1.1068-06 

U220E*06 

1.797E-03 

5.196E-01 

5.703E-06 

3.7988-15 

1.2898-03 

2.0898-02 

1.8078-06 

1.1618-06 

1.260E*06 

2.063E-03 

5.276E-01 

6.691E-06 

6.6928-15 

1.6078-03 

1.9 798-02 

1.8738-06 

1.1768-06 

1.260E*06 

2.357E-03 

5.352E-01 

7.369E-06 

1.1628-16 

1.5298-03 

1.8788-02 

1.9638-06 

1.206E-0t 

1.280E*06 

2.680E-03 

S.628E-01 

8.366E-06 

1.9878-16 

1.6568-03 

1.7868-02 

2.0168-06 

(.2368-06 

1.300E*06 

3.032E-03 

5.502 E-Ol 

9.629E-06 

3.3528-16 

1.7858-03 

1.6978-02 

2.0918-06 

1.2608-06 

1.32C£*06 

3.61 SE -03 

5.573E-01 

1.063E-03 

5.5788-16 

1.9168-03 

1.6158-02 

2.1698-06 

1.2838-06 

1.360E*06 

3.830E-03 

5.660E-01 

1.196E-03 

9.1638-16 

2.0698-03 

1.5388-02 

2.2698-06 

1.3038-06 

1.360E*06 

6.279E-03 

5.706E-01 

1.339E-03 

1.6868-13 

2.1868-03 

1.6658-02 

2.3308-06 

1.3198-06 

1.380E*04 

6.762E-03 

5.763E-01 

1.698E-03 

2.3818-13 

2.3188-03 

1.3968-02 

2.6128-06 

1.3328-06 

1.600E*06 

5.280E-03 

5.818E-01 

1.671E-03 

3.7708-13 

2.6538-03 

1.3318-02 

2.6958-06 

1.3618-06 

1.620E*06 

S.83SE-03 

5.869E-01 

1.860E-03 

5.9018-13 

2.5888-03 

1.2698-02 

2.5798-06 

1.3678-06 

l.640E*06 

6.627E-03 

5.916E-01 

2.065E-03 

9.1338-13 

2.7218-03 

1.2098-02 

2.6628-06 

1.3508-06 

l.660E*06 

7.0S8E-03 

5.958E-01 

2.287E-03 

1.3998-12 

2.8538-03 

1.1538-02 

2.7658-06 

1.3698-06 

U680E*06 

7.728E-03 

5.996E-01 

2.527E-03 

2.1198-12 

2.9828-03 

1.0998-02 

2.8288-06 

1.3668-06 

1.500E*06 

8.638E-03 

6.030E-01 

2.785E-03 

3.1808-12 

3.1108-03 

1.0688-02 

2.9108-06 

1.3398-06 

1.520E*06 

9.190E-03 

6.061E-01 

3.066E-03 

6.7268-12 

3.2368-03 

9.9918-03 

2.9928-06 

1.3308-06 

l.S60E*06 

9.983E-03 

6.087E-01 

3.363E-03 

6.9538-12 

3.3588-03 

9.5268-03 

3.0738-06 

1.3198-06 

l.S60£*06 

1.082E-02 

6.110E-01 

3.683E-03 

1.0168-11 

3.6 7 88-03 

9.0868-03 

3.1538-06 

1.3068-06 

l.S80E*06 

1.170E-02 

6.130E-01 

6.026E-03 

1.6668-11 

3.5968-03 

8.6668-03 

3.2328-06 

1.2918-06 

1.600E*06 

1.262E-02 

6.167E-01 

6.392E-03 

2.1028-11 

3.7078-03 

8.2668-03 

3.3108-06 

1.2768-06 

l.620E*04 

1.3S9E-02 

6.161E-01 

6.783E-03 

2.9898-11 

3.8178-03 

7. 8858-03 

3.3888-06 

1.2568-06 

1.640E*04 

1.661E-02 

6.173E-01 

5.198E-03 

6.2168-11 

3.9238-03 

7.5268-03 

3.6668-06 

1.2378-06 

1.660E*06 

1.S67E-02 

6.181E-01 

5.660E-03 

5.9028-11 

6.0268-03 

7.1618-03 

3.5398-06 

1.2168-06 

1.680E*06 

1.677E-02 

6.188E-01 

6.109E-03 

8.2018-11 

6.1268-03 

6.8558-03 

3.6128-06 

1.1968-06 

1.700E*06 

1.793E-02 

6.192E-01 

6.605E-03 

1.1318-10 

6.2198-03 

6.5658-03 

3.6858-06 

1.1728-06 

l.T20E*06 

1.913E-02 

6.196E-01 

7.131E-03 

1.5508-10 

6.3108-03 

6.2518-03 

3.7568-06 

1.1698-06 

1.740E*06 

2.038E-02 

6.196E-01 

7.686E-03 

2.1108-10 

6.3978-03 

5.9728-03 

3.8268-06 

1.1258-06 

1.760E*06 

2.168E-02 

6.193E-01 

8.272E-03 

2.8538-10 

6.6808-03 

5.7068-03 

3.8968-06 

1.1018-06 

1.780E*U6 

2.302E-02 

6.190E-01 

8.889E-03 

3.8368-10 

6.5588-03 

5.6538 -03 

3.9628-06 

1.0778-06 

1.800E*06 

2.662E-02 

6.185E-01 

9.539E-03 

5.1218-10 

6.6338-03 

5.2138-03 

6.0278-06 

1.0528-06 

t.820E*06 

2.5S6E-02 

6.178E-01 

1.022E-02 

6.7998-10 

6.7038-03 

6.9868-03 

6.0918-06 

1.0278-06 

1.860E»06 

2.735E-02 

6.170E-01 

1.096E-02 

8.9768-10 

6.770E-03 

6.7678-03 

6.1568-06 

1.0028-06 

U860£*0<> 

2.889E-02 

6.161E-01 

1.169E-02 

1.1788-09 

6.8328-03 

6.5608-03 

6.2168- 16 

9.7708-05 

1.880E*06 

3.06 8E-02 

6.150E-01 

1.268E-02 

1.5398-09 

6.890E-03 

6.3628-03 

6.2738-06 

9.5198-05 

l.90UE*06 

3.211E-02 

6.13BE-01 

1.330E-02 

1.9998-09 

6.9668-03 

6.1768-03 

6.3308-06 

9.2698-05 

1. 9201*06 

3.-380E-02 

6.125E-01 

1.616E-02 

2.5868-09 

6.9968-03 

3.9958-03 

6.3868-06 

9.0198-05 

l.960E*06 

3.453E-02 

6.111E-01 

1.5068 -02 

3.3238-09 

5.0398-03 

3.8268-03 

6.6398-06 

8.7718-05 

1.960E*06 

3.73»E-02 

6.096E-01 

1.600E-02 

6.2568-09 

5.0818-03 

3.6618-03 

6.6908-06 

8.5258-05 

1.980E*06 

3.91-.E-02 

6.079E-01 

1.697E-02 

5.6208-09 

5.118E-03 

3.5058-03 

6.5398-06 

8.2818-05 

2.000E*06 

6.101E-02 

6.062E-01 

1.799E-02 

6.8768-09 

5.151E-03 

3.3568-03 

6.5868-06 

8.0398-05 

2.020E*06 

6.293E-02 

6.063E-01 

1.906E-02 

8.6818-09 

5.1808-03 

3.2168-03 

6.6318-06 

7.8008-05 

2.060E*06 

6.690E-02 

6.023E-01 

2.013E-02 

1.0918-08 

5.2058-03 

3.0788-03 

6.6738-06 

7.5668-05 

2.060E*06 

6.691E-02 

6.003E-01 

2.127E-02 

1.3678-08 

5.2268-03 

2.96 88-03 

6.7138-06 

7.3318-05 

2. J80E*06 

6.89-C-02 

5.981E-01 

2. 2668 -02 

1.7068-08 

5.2638-03 

2.8268-03 

6.7508-06 

7.1018-05 

2.100E*06 

5.107E-02 

5.959E-01 

2. 3668-02 

2.1178-08 

5.2 5 78 - 03 

2.7058-03 

6.7858-06 

6.8758 -05 

2. 120E*06 

5.322E-02 

5.936E-01 

2.6928-02 

2.6208-08 

5.2668-03 

2.5918-03 

6.8178-06 

6.6528-05 

2.160E*04 

5.361E-02 

5.911E-01 

2.6228-02 

3.2308-08 

5.2728-03 

2.6828-03 

6.8668-06 

6.6368-05 

2. 160E*06 

5.765E-02 

5.B86E-01 

2.756T-02 

3.9678-08 

5.2768-03 

2.3778-03 

6.8738-06 

6.2198-05 

2.180E*06 

5.992F-02 

5.860E-01 

2.896E-02 

6.8558-08 

5.2728-03 

2.2778- C3 

6.8978-06 

6.0088-05 

2.200E*06 

6.226E-02 

5.836E-01 

3.036E-02 

5.9228-08 

5.2678-03 

2.1818-03 

6.9188-06 

5.8018-05 

2.220E*06 

6.660E-02 

S.806E-01 

3.1828-02 

7.1988-08 

5.25 88-03 

2.0898-03 

6.9368-06 

5.5998-05 

2.260E*06 

6.700E-02 

5.778E-01 

3.3338-02 

8.7218-08 

5.2668-03 

2.0818-03 

6,9518-06 

5.6018-05 

2.260E*06 

6.966E-02 

5.769E-01 

3.687E-02 

1.0538-07 

5.2318-03 

1.9168-01 

6.9668-06 

5.2078-05 

2.280E*06 

7. 191E-02 

5.719E-01 

3.6668-02 

1.2688-07 

5.2138-03 

1.8358-03 

6.9 738-06 

5.0188-05 

2.300E*06 

7.663E-02 

S.688E-01 

3.8088-02 

1.5228-07 

5.1918-03 

1.75 78-03 

6.9808-06 

6.8338-05 

2.320E*06 

7.698E-02 

5.657E-01 

3.9 768-02 

1.8218-07 

5.1668-03 

1.6828-03 

6.9868-06 

6.6528-05 

2.360E*06 

7.996E-02 

5.625E-01 

6.1668-02 

2.1728-07 

5.1398-03 

1.6108-03 

6.9868-06 

6.6 768-05 

2.360E*06 

8.218E-02 

E.592E-01 

6.3188-02 

2.5868-07 

5.1088-03 

1.5618-03 

6.9828-06 

6.3058-05 

2.380E*06 

8.683E-02 

5.559E-01 

6.6 968 -02 

3.0658-07 

5.0758-03 

1.6758-03 

6.9778-06 

6.1388-05 

2.600E*06 

8.7S2E-02 

S.525E-01 

6.6 778-02 

3.6278-07 

5.0398-03 

1.6118-03 

6.9698-06 

3.9758-05 

2.620E*06 

9.026E-02 

5.690E-01 

6.8628-02 

6.2 798- 07 

5.0018-03 

1.3508-03 

6.9588-06 

3.8178-05 

2.640E*06 

9.299E-02 

5.655E-01 

5.051E-02 

5.0368-07 

6.9608-03 

1.2928-03 

6.9666-06 

3.6668-05 

2.660E*06 

9.5T6E-02 

5.619E-01 

5.2638-02 

5.9118-07 

6.9178-03 

1.2358-03 

6.9288-06 

3.5158-05 

2.680E*06 

9.8S7E-02 

5.383E-01 

5.6388-02 

6.9218-07 

6.8728-03 

1.1828-03 

6.9088-06 

3.3708-05 

2.900E*06 

1.016E-01 

5.366E-01 

5.6368-02 

8.0868-07 

6.8268-03 

1.1308-03 

6.8868-06 

3.2308-05 
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C* 


c- 

CO 

CO* 

C02 

C2 

T 

l.tltt-Oi 

9.358E-06 

5.^19E-17 

<t.5l9E-07 

>.2*16-01 

9.9516-05 

3.1*56-02 

2. *506-05 

8.5006*03 

Z.71iE-a3 

t.9UE-0t 

16 

T.JWE-OT 

5.2126-01 

1. 2596-0* 

2.7*86-02 

3.7986-05 

8.8006*03 

3.6aiE-C3 

I.O73E-05 

3«907E-16 

l.lbOE-Ob 

5.1796-01 

1. 5726-0* 

2. *056-02 

5.7596-05 

9.0006*03 

4.93IE-03 

1.633E-3E 

9.7795-16 

l.7fc5E-0e 

5.1*26-01 

t. 9396-0* • 

2. 1126-02 

8.6236-05 

9.2006*03 

6.529E-03 

2.939E-05 

2.356E-15 

a.«88E-06 

5.1006-01 

2.3656-0* 

1.8586-02 

1.2e86-0* 

9.5006*03 

8.539E-03 

3.574E-05 

5.4646-15 

4.029E-Qa 

5.033S-01 

2.8516-0* 

1.8396-02 

1.8356-0* 

9.5006*03 

t.l05E-02 

5.151E-05 

1.2126-14 

5.943E-C6 

*.9996-01 

3. *026-0* 

1. **76-02 

2.8106-0* 

9.8)06*03 

t.«13E-07 

7.293E-05 

2.6026-14 

8,628E-0a 

*.9386-01 

*.0|8E-0* 

1.2806-02 

3.5516-0* 

1.0006*0* 

l.78«E-02 

l.Olt£-0<* 

5.4026-14 

1.233E-05 

*. 86*6-01 

*.6996-0* 

1.13*6-02 

5.0176-0* 

1.0206*0* 

2.271F-02 

l.392E-0*. 

l.Od»6-12 

1.T33E-05 

*.781E-0l 

S.***E-0* 

1.0056-02 

6.7716-0* 

1.0*06*0* 

2.753E-02 

1.877E-0* 

2.1196-13 

2.398E-05 

*. 6866-01 

6.2506-0* 

8.92*6-03 

8.9686-0* 

1.0606*0* 

3.398E-02 

2.999E-0<. 

4.0166-13 

3.2i2E-05 

6.378E-01 

7.1106-0* 

7.9196-03 

1.1856-03 

1.0806*0* 

8.096E-02 

J.26<ir-3H 

7.4076-13 

9.368E-03 

*.*576-01 

8.0196-0* 

7.025E-03 

1. *856-03 

1.1006*0* 

8.818E-02 

9.21’f-3<. 

1.3316-12 

i.798E-05 

*.3236-01 

8.9576-0* 

5.2306-03 

1.6536-03 

1.1206*05 

5.670c'02 

5.35a£-0-» 

2. 334 = -l> 

7.9A4E-05 

*.1756-01 

9.9*56-0* 

5.5l9E-(3 

2.2736-03 

1.1506*0* 

6.594E-02 

6.72oE-0<V 

3.9986-12 

■..986E-05 

*.0166-01 

1.09*6-03 

*.8836-03 

2.730E-02 

1.1506*0* 

7.584E-0> 

8.337C-34 

6.6996-1 2 

l.l90E-0<> 

3.8*66-01 

1.19*6-03 

*.3126-03 

3.218E-03 

1.1806*0* 

8.626E-02 

1.021E-03 

1.0996-11 

l,969E-09 

3.6686-01 

1.29*6-03 

3.8036-03 

3.72*6-03 

1.2006*0* 

9.710E-02 

1.236E-33 

1.7c1E-n 

I.738E-09 

3. *836-01 

1.3926-03 

3.3*76-03 

*.2336-03 

1.2206*0* 

l.OB?E-Ol 

1.479E-03 

2.7946- U 

2.196E-09 

3.29*6-01 

1. *876-03 

2.939E-05 

*.7316-03 

1.2506*0* 

1.195E-01 

1.752E-03 

4.3356- 11 

2,591E-09 

3.1036-01 

1.5786-03 

2.575E-03 

5.20*6-03 

1.2606*0* 

1.308E-01 

2.05SE-33 

6.6166-11 

2.970E-0‘V 

2.9126-01 

1.6636-03 

2.2516-03 

5.8396-03 

1.2806*0* 

U919E-01 

2.390E-03 

9.9396-11 

3.932E-09 

2.72 36 -01 

1.7*36-03 

1.95*6-03 

8.0256-03 

1.1006*0* 

1.529E-01 

2.755F-03 

1.4716-10 

i.92lE-09 

2.5396-01 

1.8176-03 

1.7106-03 

6. 3585-03 

1. >206*0* 

1.636E-01 

3. 13iE-3; 

2.1476-10 

b.939E-09 

2.3506-01 

1.8836-33 

1. *856-03 

5.5286-03 

1.3*06*0* 

1.733E-Q1 

3.577E-03 

3.0926-10 

9.966E-0« 

2.1896-01 

1.9*26-03 

1.2896-03 

6.8356-03 

1.3806*0* 

1.B36E-01 

4.032E-03 

4.397^-10 

:.513E-09 

2.0256-01 

1.99*6-03 

1.1156-03 

5.9806-03 

1.3806*0* 

I.929E-01 

4.516E-03 

6.1806-10 

6.070F-09 

1.8706-01 

2.0386-03 

9.5576-0* 

7.0536-03 

1. *006*0* 

2.017E-91 

5.028E-03 

8.5396-10 

6.833E-09 

1.72*6-01 

2.07*6-03 

8.3**E-0* 

7.0896-03 

1. *206*0* 

2.099E-01 

5.E68E-03 

1*1816-09 

7,J97E-(K 

1.5876-01 

2.10*6-03 

7.20*6-0* 

7.0526-03 

1. *506*0* 

2.175E-01 

6.133E-03 

1.6086-09 

7.758E-04 

1. *596-01 

2.1276-03 

6.2156-0* 

6.9886-03 

1. *506*0* 

2.296E-01 

6.723E-03 

2.lo36-09 

8.313E-04 

1.3*06-01 

2. l**E-03 

5.360E-0* 

6.8736 -03 

1 .*806*0* 

2.211E-01 

7.33aE-i1’ 

2.9966-09 

8.859E-04 

1.2316-01 

2.15*6-03 

*.6226-0* 

5. 72*6-03 

1.5006*0* 

2.370E-01 

7.976‘=-03 

3.837E-09 

9.392E-09 

1.1306-01 

2.1596-03 

3.9856-0* 

5.5*56-03 

1.5206*0* 

2.425E-01 

8.635E-03 

5.04U-09 

9.911E-09 

1.0376-01 

2.1596-03 

3. *376-0* 

5.3**6-03 

1.5*06*0* 

2.979E-01 

9.314F-03 

6. 5736-09 

1.091E-03 

9.5126-02 

2.1556-03 

2.955E-0* 

6.l25r -03 

1.5606*0* 

2.518E-01 

1.002E-02 

8.?036-09 

1.090E-03 

8.7296-02 

2. 1*66-03 

2.5506-0* 

5.892E-03 

1.5806*0* 

2.558E-01 

I. 074 F- 0 ; 

1.0936-08 

1.136E-03 

8.0126-02 

2.1336-03 

2.2116-0* 

5.551E-03 

1.5006*0* 

2.599E-01 

I. 148E -32 

1. 39o6-O0 

1.180E-03 

7. 3566-02 

2.1186-03 

1.9116-0* 

5. *0*6-02 

1.5206*0* 

2.626E-OI 

1.223F-32 

1.7716-08 

1.222E-03 

6.7576-02 

2.0996-03 

1.5536-0* 

5. 1556-0^ 

1.5*06*0* 

2.t54E-01 

1.300E-02 

2.2336-08 

1.262E-03 

6.2106-02 

2.0786-03 

1. *316-0* 

*.9076-03 

1.6506*0* 

2.678E-01 

1.379F-02 

2.799E-08 

l.299E-0i 

5.7116-02 

2.05*6-03 

1.2*16-0* 

*.8616-0> 

1.5806*0* 

2.700E-01 

1 .460E-02 

3.489F-08 

1.33‘.E-03 

5.2556-02 

2.0296-03 

1.075E-0* 

*.*20£-03 

1.7006*0* 

2.718E-01 

1.541E-02 

4.3266-06 

1.266E-03 

8.839E-02 

2.0016-03 

9.3*9t-05 

*.16*6-03 

1.7206*0* 

2.73<iE-Ol 

1.424E-32 

5.3276-08 

1.396E-03 

*.*596-02 

1.5736-03 

8.1296-05 

3.955E-03 

1.7*06*0* 

2. 7«7E-01 

1.709E-02 

6.5516-08 

1.923E-03 

*.1116-02 

1.9*36-03 

7.0776-05 

3.73*E-03 

1.760E*0* 

2.758E-01 

1.794E-32 

8.0046-08 

1.998E-03 

3.79*6-02 

1.9126-03 

5. 1576-05 

3.5216-03 

1.780E*0* 

2.76 7E-01 

1.880F-02 

9. 7366-08 

1.9716-03 

3.50*6-02 

1.8806-03 

5.3816-05 

3.3186 -03 

1.800E*0* 

2.773E-01 

l.o»>aE-02 

1. 179F-07 

1.991E-03 

3.2386-02 

1.8*76-03 

*.7006-05 

3.121E-03 

1.8206*0* 

2.77SE-01 

2.056E-02 

1.4226-07 

1.509E-03 

2.995E-02 

1.81*6-03 

*.1106-05 

2.93*6-03 

1.8*06*0* 

2.782E-01 

2.143E-02 

1.7376-07 

1.529E-03 

2.771E-02 

1. 7806-03 

3. 5986-05 

2.757C-03 

1.8506*0* 

2.783E-01 

2.235F-02 

2.0436-07 

1 .538E-03 

2.587F-02 

1. 7*86-03 

3. 1535-05 

2.588E-03 

1.8806*0* 

2.T83E-01 

2.325C-02 

2.4346-07 

I-ShSE-OS 

2.3796-02 

1.7126-03 

2.7576-05 

2.*2BE-03 

1.9006*0* 

2.782E-01 

2.416E-02 

2.8916-07 

1.558F-03 

2. 207E-02 

1.6776-03 

2.*30r-05 

2.276E-03 

1.9206*0* 

2.780E-01 

2.'T7E-3: 

3.^216-07 

1 .56<>E-03 

2.0*86-02 

1.5*36-03 

2. 1356-05 

2.133F-03 

1.9*06*0* 

2.777E-01 

2. 9E-02 

4.0346-07 

1.5696-03 

1.90 26 -02 

I.8C3E-03 

1.8906-05 

1 .998E-03 

1.9506*0* 

2.772E-01 

2.691E-02 

4. 7416-07 

1.572E-03 

1.7676-02 

1.573E-03 

1 .8566-05 

1.870E-03 

1.9806*0* 

2.787E-01 

2.783F-32 

5.5556-07 

1. 573E-03 

1.6**6-0 2 

1.5386-03 

1. *516-05 

1 . 750E-03 

2.0006*0* 

2.760E-01 

2.875E-02 

6.4886-07 

1.572E-03 

1.5296-02 

1.30*6-03 

1 .2896-05 

1.637E-0> 

2.0206*0* 

2.753E-01 

2.949E-02 

7*55 >6 - 07 

1. 569E-03 

1. *2*6-02 

1. *896-03 

1 .1396-05 

1 .5.ME-03 

2.0*06*0* 

2.7*5E-Ol 

3.060E-02 

8.7736-07 

1.565E-03 

1.3266-02 

l.*35E-03 

1.0076-05 

l.*31E-0a 

2.0606*0* 

2.736E-01 

3.152E-32 

1.0166-06 

1.559E-03 

1.23 56-02 

1. *016-03 

8.9116-05 

1.337E-03 

2.0806*0* 

2.727E-OI 

3.2<.4E-02 

1.1736-06 

1.552E-03 

1.1526-02 

1. 3686-03 

7. 8926-05 

1.2t9E-03 

2.1006*0* 

2.717E-01 

3. 3 a6E“02 

1.3516-06 

1.542£-03 

1.0756-02 

1.33*6-03 

5.9956-05 

1.1576-03 

2.1206*0* 

2.707E-01 

3.428E-32 

1.5526-06 

1.533E-03 

1.0036-02 

1.3016-03 

5.2056-05 

1 .089E-03 

2.1*06*0* 

2.896E-01 

3.51"'-02 

1.7786-06 

1.5226-03 

9.3656-03 

1.2696-03 

5. 5C 86-05 

1.C17E-03 

2.1606*0* 

2.b6$E-OI 

3.613F-03 

2.033F-06 

1.509E-03 

8. 7*86-03 

1.2366-03 

*.8936-05 

9.*95E-0* 

2.1806*0* 

2.673E-OI 

3.700E-32 

2.3186-06 

1 .9986-03 

8.17*6-03 

1.20*6-03 

*.3*96-05 

8 . bftlE-O* 

2.2006*0* 

2.8»0E-(’l 

3.793E-32 

2.6376-06 

I.881E-03 

7.6*16-03 

1. 1736-03 

3.8596-06 

8. 2896-0* 

2.2206*0* 

2.6b8E-01 

3.880F-02 

2.9946-06 

1. *856-03 

7.1*66-03 

1.1*26-03 

3. ***6-06 

7.7152-0* 

2.2506*0* 

2.63SE-01 

3.948E-02 

3.3916-06 

1. *896-03 

6.5856-03 

I.llIF-03 

3.0576-06 

7. 198E-0* 

2.2606*0* 

2.t21E-01 

4.057E-02 

3.8346-06 

1. *326-03 

6.2556-03 

1. 0816-03 

2.733E-0O 

8./15E-0* 

2.2806*0* 

2.8nSE-01 

4. 14<iF-02 

4.3256-06 

1. *1*6-03 

5*8556 -03 

1.0526-03 

2. *376-05 

5. 253E-0* 

2.3006*0* 

2.599E-01 

4.231F-02 

4. 0696-06 

1.3956-03 

5**836-03 

1.0236-03 

2. 17*6-06 

5.8*2E-0* 

2.3206*0* 

2.580E-01 

4.317E-32 

5.4726-06 

1.3786-03 

5.1356-03 

9.9*36-0* 

1.9*16-05 

5.**9E-0* 

2.3*06*0* 

2- 565E-01 

4.403F-02 

6.1 376-06 

1.3566-03 

*.8116-03 

9. 66 36-0* 

1. 7:36-05 

5.0826-0* 

2.3606*0* 

2.551E-01 

4.468F-32 

6.6716-06 

1.3366-03 

*.5096-03 

9. 3BBE-0* 

1.5*96-05 

*.7*06-0* 

2.3806*0* 

2.534E-01 

4.‘,72E-02 

7.6786-06 

1.3156-03 

*.2276-03 

9.1196-0* 

1.3856-06 

*.* 206 - 0 * 

2.*00E*0-» 

2.521E-01 

4.655E-32 

8.5666-06 

1.29*6-03 

3.9636-03 

8.8556-0* 

1.2386-05 

*.1226-0* 

2. *206*0* 

2.3a4E-01 

4.737E-02 

9.5416-06 

1.2726-03 

3.717E-OJ 

6.5986-0* 

1 . 1086- 05 

3.8*56-0* 

2.**0E*O* 

2.491E-01 

4.819E-02 

1.0616-05 

1.2516-03 

3. *866 -03 

6.3*36-0* 

9.9186-07 

3.5866-0* 

2. *606*0* 

2.975E-01 

4.900F-02 

1.1706-05 

1.229 6 - 03 

3. 2716-03 

8.095E-0* 

8.8826-07 

3.3*56-0* 

2. *806*0* 

2.960E-01 

4.980E-02 

1*3066-05 

1.2076-03 

3-0706-03 

7.8536-0* 

7.9576-07 

3.1206-0* 

2.5)06*0* 


447 


j 


V 



Table II. * Continued. 


P/PO ■ T.00E*03 


I 

6- 

0 

0* 

0** 

0- 

02 

02* 

02- 

a.000E*02 

0. 

9.0626-70 

0. 

0. 

0. 

9.0816-11 

1.7406-18 

0. 

9.000E»02 

0. 

3.9786-68 

■ 6.029E-82 

0. 

0. 

6.8976-11 

1.749E-18 

0. 

«.OOOC«Q2 

0. 

2. 9606-37 

9.8336-69 

0. 

0. 

9.1896-11 

1.7406-18 

0* 

5.000E*02 

0. 

9.9216-31 

2.8606-96 

0 . 

0. 

9.0406-11 

1.7406-18 

0« 

«.(M0E»02 

0. 

2.2996-26 

2.7176-67 

0. 

0. 

9.0496-11 

1.7406-18 

0« 

T.MOE»02 

6.269E-«3 

2.9296-23 

2.7906-62 

0. 

6.0886-92 

6.6706-11 

1.7406-18 

6.069C-83 

•.OOOE*02 

7.197E-72 

7.0986-21 

1.666E-38 

0. 

3.8636-80 

9.9176-11 

1.740E-18 


«.OOOE*02 

2.0896-62 

1.3516-18 

6.2996-36 

0. 

1.6706-69 

6.3896-10 

1.740E-18 

2*627i-63 

1.000£«03 

1.7536-96 

1.3636-16 

2.7276-36 

0. 

1.6166-60 

9. 1886-09 

1.7606-18 


i.lOOE*03 

9.7266-68 

9.990E- 15 

8.0666-33 

0. 

3.6066-93 

3.9826-08 

1. 7606- 18 

3«S84E*48 

l.200E*03 

1.5666-62 

1.6066-13 

1.356E-31 

0. 

6.3906-67 

2.2886-07 

1.7606-18 

i.9$7E-42 

1.300E»03 

6.329E-38 

2.0666-12 

1.6816-30 

0. 

7.8036-62 

9.3936-07 

1.7606-18 

i*34lE-37 

l.«OOE»03 

5.6826-36 

2.0336-11 

1.196E-29 

0. 

2.2616-37 

3.2636-06 

1.7606-18 

l.842E*33 

l.S00E*03 

1.9306-30 

1.6896-10 

6.8666-29 

0. 

1.6636-33 

9.6776-06 

1.7406-18 

7,0t0E-30 

l.600E»0; 

1.5916-27 

8.9026-10 

3.2 726-28 

0. 

6.0196-30 

2.6186-05 

1.7606-18 

9.683E-27 

l.700E*03 

7.0096-25 

3.9576-09 

1.3026-21 

0 . 

3.8716-27 

9.9196-09 

1.7606-18 

S*626C»24 

l.SOOE*03 

1.6196-22 

1.9536-08 

6.6696-27 

0. 

1.7356-26 

1.1686-06 

1.7626-18 

i*609E-2l 

l.900E»03 

1.8606-20 

9.2796-08 

1.915E-26 

0. 

3.9996-22 

2.2076-06 

2.0026-18 

2«229£-i9 

2.000E*03 

3.9216-19 

1.9886-07 

1.9736-29 

0. 

1.2806-20 

3. 9716-06 

7.4716-10 

$.506£*ta 

2>1I>0E»03 

3.0116-18 

6.3006-07 

2.6916-26 

0. 

1.9686-19 

6.7696-06 

5.3376-17 

8448*17 

2.200E»0J 

1.7696-17 

1.0666-06 

3.8896-23 

3.9666-88 

1.3976-18 

1.0926-03 

3.6016-16 

3«193€*16 

2.300E»03 

8.8116-17 

2.6316-06 

6.5076-22 

3.2166-86 

1.0186-17 

1.6926-03 

1.8636-19 

1.744E-15 

2.«O0E«03 

3.8966-16 

9.1896-06 

6.2666-21 

1.2616-80 

6.2666-17 

2.926E-03 

8.8666-15 

8.418E-19 

2.S00E*03 

1.9096-19 

1.0616-09 

3.3 766-20 

2.6766-77 

3.3326-16 

3.6626-03 

3.7206-16 

3.S38E-14 

2.600E*03 

9.3066-19 

1.9786-09 

2.278E-19 

2. 7996-76 

1.S966-19 

5.1016-03 

1.3966-13 

U3298«L3 

2. T00E»03 

1.7096-16 

3.5866-09 

1.335E-18 

1.8286-71 

6.6776-15 

6.9986-03 

6.7656-13 

4.513E-13 

2.SOOE«03 

9.0796-16 

6.2186-09 

6.8896-18 

7.6176-69 

2.6326-16 

9.2446-03 

1.6756-12 

1«402E*I2 

2.900E»03 

1.6066-13 

1.0386-06 

3.1766-17 

2.0966-66 

8.3236-16 

1.2076-02 

6,2336-12 

4*014E-12 

3.00OE*03 

3.6366-13 

1.6726-06 

1.3206-16 

3.9996-66 

2.6216-13 

1.9436-02 

1.1306-11 

1 *0708-11 

3.100E»aj 

8.8686-13 

2.6116-06 

9.0076-16 

9.3316-62 

7.6526-13 

1.9396-02 

2.8266-11 

2*648E-11 

3.200E*03 

2.0916-12 

3.9996-06 

1.7656-19 

9.2926-60 

2.0866-12 

2.3886-02 

6.6566-11 

6.264E-11 

3.300E»03 

6.9166-12 

5.8676-06 

5.63 76-15 

3.9716-58 

9.3626-12 

2.9016-02 

1.6856-10 

l*392E-10 

3.900£»03 

9.9116-12 

8.6286-06 

1.6966-16 

2.3106-56 

1.2926-11 

3.6756-02 

3.1926-10 

2.943E-10 

3.9006*03 

1.9236-11 

1.1886-03 

6.7966-16 

1.0696-96 

2.9656-11 

6.1086-02 

6.3906-10 

3*9408-10 

3.6006*03 

3.7636-11 

1.6616-03 

1.2786-13 

3.9666-93 

6.6866-11 

6.7996-02 

1.2626-09 

1*1498-09 

3.7006*03 

7.0606-11 

2.2236-03 

3.2256-13 

1.2136-51 

1.3976-10 

9.5336-02 

2.3226-09 

2*1348-09 

3.S00E*03 

1.2826-10 

2.9596-03 

7.7626-13 

3.1036-50 

2.7256-10 

6.3196-02 

6.1876-09 

3*8238-09 

3.9006*03 

2.2686-10 

3.8756 -03 

1.7756-12 

6.7106-69 

9.2696-10 

7.1366-02 

7.3026-09 

6*6378-09 

6.0006*0 3 

3.9026-10 

6.9996-03 

3.8996-12 

1.2636-67 

9.8336-10 

7.9826-02 

1.2366-08 

1*1196-08 

6.1006*03 

6.9656-10 

6.3566-03 

8.2326-12 

1.9966-66 

1.7766-09 

8.8906-02 

2.0276-08 

1*8178-08 

6.^006*03 

1.0726-09 

7.9776-03 

1.6 796-11 

2.8056-65 

3.1116-09 

9.7286-02 

3.2606-08 

2.8838-08 

6.3006*03 

1.7186-09 

9.8876-03 

3.2936-11 

3.6836-66 

9.2976-09 

1.0616-91 

9.0506-08 

4*4398-08 

6.6006*03 

2.6966-09 

1.2116-02 

6.2716-11 

3.8986-63 

8.7836-09 

1.1686-01 

7.6876-00 

6*7i^2E-08 

6.9006*03 

6.1516-09 

1.6686-02 

1.1996-10 

3.8366-62 

1.6206-08 

1.2336-01 

1.1696 - 07 

9*93*8-08 

6.6006*03 

6.2756-09 

1.7616-02 

2.0826- to 

3.6666-61 

2.2666-08 

1.3196-01 

1.6696-07 

l*436r-07 

6.7006*03 

9.3286-09 

2.0926-02 

3.6666-10 

2.8196-60 

3.6696-08 

1.3966-01 

2.3886-07 

2*0338-07 

6 . 8006*03 

1.3656-08 

2.6666-02 

6.2226-10 

2.1116-39 

9.2926-08 

1. 6696-01 

3.3566-07 

2*8308-07 

6.9006*03 

1. 9666-08 

2.8776-02 

1.038E-09 

1.6996-38 

7.8006-08 

1.9386-01 

6.6316-07 

3*8678 07 

9.0006*03 

2. 7966-08 

3.3326-02 

1.6956-09 

9.2766-38 

1.1386-07 

1.6026-01 

6.2916-07 

3*1988-07 

9.1006*03 

3.9176-08 

3.8306-02 

2.7116-09 

5.6956-37 

1.6316-07 

1.6606-01 

8.617E-07 

6*6788-07 

9.2006*03 

9.6266-08 

6.3726-02 

6.2566-09 

3.0386-36 

2.3016-07 

1.7126-01 

1. 1106-06 

3*9688-07 

5.3006*03 

7.6216-08 

6.9576-02 

6.5556-09 

1.5766-35 

3.1966-07 

1.7986-01 

1.6656-06 

*•1338-06 

9.6006*03 

1.0066-07 

5.9856-02 

9.9286 -09 

7.6636-35 

6.3776-07 

1.7946-01 

1.8966-06 

1*4648-06 

9.90 06 * 03 

1.3666-07 

b. 2996-02 

1.6796-06 

3.9216-36 

9.9126-07 

1.8286-01 

2.3966-06 

1*8358-06 

9.6006*03 

1.7806-07 

6.9666-02 

2.1116-08 

1.9316-33 

7.8866-07 

1.8566-01 

2.9966-06 

2*2738-06 

9.7006*03 

2.3376-07 

7.7166-02 

3.1396-06 

6.3196-33 

1.0396-06 

1.8726-01 

3.6706-06 

2*7868-06 

9.8006*03 

3.0376-07 

8.9066-02 

6.6776-08 

2.6826-32 

1.3926-06 

1.8896-01 

6.5096-06 

3*3778-06 

9.9006*03 

3.9196-07 

9.3266-02 

6.3016-06 

9.2996-32 

1.7626-06 

1.8916-01 

9.6866-06 

4*034f-06 

6.0006*03 

5.0126-0 7 

1.0186-01 

8.7996-08 

3.3326-31 

2.2216-06 

1.8916-01 

4.6166-06 

4.8218 06 

6.1006*0 3 

6.3616-07 

1.1076-01 

1.2036-07 

1.1666-30 

2.8036-06 

1.8896-01 

7.9036-06 

3.6838*06 

6.2006*03 

8.0166-07 

1.1986-01 

1.6366-07 

3.7716-30 

3.9096-06 

1.8766-01 

9.3696-06 

6. 6418-06 

6.3006*03 

1.0026-06 

1.2926-01 

2.1966-07 

1.1966-29 

6.3666-06 

1.8996-01 

1.1016-09 

7*6998-06 

6.6006*03 

1.2666-06 

1.3886-01 

2.9196-07 

3.6576-29 

9.3386-06 

1.8386-01 

1.2866- 09 

8*8378-06 

6.9006*03 

1.9386-06 

1.6896-01 

3.8666-07 

1.0796-28 

6.9086-06 

1.8166-01 

1.6876-09 

1*0128-03 

6.6006*03 

1.8886-06 

1.9856-01 

5.0136-07 

3.0796-28 

7.8766-06 

1.7896-01 

1.7106-05 

1*1478-03 

6.7006*03 

2.3066-06 

1.6856-01 

6.6806-07 

8.9066-28 

9.6996-06 

1.7936-01 

1.9936-05 

1*2938-05 

6.8006*03 

2.7976-06 

1.7866-01 

8.3026-07 

2.2786-27 

1.1286-09 

1.7186-01 

2.2176-09 

1*4488-03 

6.9006*03 

3.3776-06 

1.8876-01 

1.0556-06 

5.9226-27 

1.3376-05 

1.6816-01 

2.9006-05 

1*6128-03 

7.0006*03 

6.0586-06 

1.9896-01 

1.3306-06 

1.6976-26 

1.9796-09 

1.6616-01 

2.8036-09 

1*7838-03 

7.1006*03 

6.8536-06 

2.0916-01 

1.6 636-06 

3.6806-26 

1.8696-05 

1.5996-01 

3.1296- 05 

1*9668-03 

7.2006*03 

5.7796-06 

2.1926-01 

2.06 96-06 

8.8136-26 

2.1686-09 

1.9 9 66- 01 

3.6696-09 

2*1348-05 

7.3006*03 

6.8926-06 

2.2926-01 

2.9666-06 

2.0986-29 

2.6896-09 

1.9116-01 

3.8226-09 

2*3308-03 

7.6006*03 

8.0926-06 

2.3916-01 

3.1166-06 

6.6916-29 

2.8686-05 

1.6666-01 

6.1966-05 

2*3318-05 

7.5006*03 

9.5196-06 

2.6896-01 

3.7906-06 

1,0656-26 

3.2906-09 

1.6196-01 

6.9806-09 

2* 7598-03 

7.6006*03 

1.1166-05 

2.9866-01 

6.5806-06 

2.2 766-26 

3.7976-05 

1.3736-01 

6.9786-09 

2*9718-03 

7.7006*03 

1.3036-09 

2.68IF-01 

9.9006-06 

6.8636-26 

6.2716-09 

1.3266-01 

5.3866-09 

3*1878-03 

7.8006*03 

1.5176-09 

2.7766- 01 

6.5666-06 

1.0106-23 

6.8376-09 

1.2796-01 

5.8036-09 

3*4078-05 

7.9006*03 

1.7616-09 

2.8666-01 

7,7966-06 

2.0696-23 

9.6566-09 

1.2336-01 

6.2266-05 

3.6308-03 

8.0006*03 

2.0386-09 

2.9936-01 

9.2 006 -06 

6.1396-23 

6.1326-09 

1.1876-01 

6.6936-09 

3*6368-03 

8.2006*03 

2.7066-05 

3.1236-01 

1.2626-05 

1.5726-22 

7.6686-09 

1.0976-01 

7.9116-05 

4*3128-03 

8.6006*03 

3.55 76 - 05 

3.2866-01 

1.6 966 -09 

9.5696-22 

9.6696-05 

1.0116-01 

8.3626-09 

4*7738-03 
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Table II. - Continued 


f/PO • 7.006+03 


c 

c* 

C++ 

C- 

CO 

C0+ 

C02 

C2 

T 

0. 

0. 

0. 

0. 

7.4616-67 

0. 

1.0006+00 

0. 

z.oooc^oz 

0. 

0* 

0. 

0. 

2.9906-42 

1 M2E-82 

1. 0006+00 

0. 


0* 

0« 

0. 

0. 

6.2026-30 

6.7116-62 

1.0006+00 

0. 

4*000£«>02 

0. 

0 . 

0. 

0. 

1.5946-22 

1.5616-49 

1.0006+00 

0. 

$.000E*02 

5.4426*83 

5.4336-84 

0. 

0. 

1.3846-17 

2.6946-41 

1. 0006+00 

0. 

6«000£^02 

4.0736- 64 

4.9176-71 

0. 

0. 

4.8486-14 

2.33SE-3S 

1.0006+00 

0* 

7»000£^02 

8.3286-59 

1.6466-61 

0. 

0. 

1.9636-11 

4.7046-31 

1.0006+00 

1.5006-80 

d*000E^02 

1. 2506-51 

8.6436-56 

0. 

0. 

7.8736-10 

5.6346-29 

1.0006+00 

1.6546-70 

9*OOOE«'02 

3.1316-46 

6.7226-52 

0. 

2.6676-91 

1.0126-08 

7.8846-28 

1.0006+00 

3.6866-63 

l.0006«09 

7.8166-42 

9.3536-49 

0. 

4.5496-81 

7.9556-08 

6.3416-27 

1. 0006+ 00 

3.4316-57 

1.1006^3 

3.6086—38 

3.8836-46 

0. 

1.5296-72 

4.4166-07 

3.5846-26 

1.0006*00 

3.2116-52 

1*200E^03 

4.5566-35 

6.4186-44 

0. 

2,5086-65 

1.8796-06 

1. 5526-25 

1.0006+00 

5.1666-48 

1«3006^03 

2.0786*32 

5.1296-42 

0. 

3.8296-59 

6.4866-06 

5.4506-25 

1.0006+00 

2.0846-44 

U400£^03 

4.1956-30 

2.2946-40 

2.5646-95 

8.7546-54 

1.8956-05 

1.6206-24 

1.0006+00 

2.7796-41 

1*500E^03 

4.3676-28 

6.3986-39 

1.0916-91 

4.2766-49 

4.8366-05 

4.2026-24 

9. 9996-01 

1.5086-38 

1.600E403 

2.63 56-26 

1.2106-37 

1.7456-88 

5.8626-45 

1.1046-04 

9.7336-24 

9.9936-01 

3.9036-36 

1*700E^03 

1.009E-24 

1.6556-36 

1.2376-85 

2.7836-41 

2.2966-04 

2.0626-23 

9.9976-01 

5.4486-34 

1»600E«>03 

2.6346-23 

1.9566-35 

5.6316-83 

4.7726-38 

4.4156-04 

4.5786-23 

9.9936-01 

4.5236-32 

l*900E^03 

4. 9666*22 

6.1826-34 

1.6556-79 

1.1366-35 

7.9+46-04 

3.2066-22 

9.9886-01 

2.4146-30 

2*000£^03 

7.0816—2 1 

2.9076-32 

9.6396-76 

7.7796-34 

1.3506-03 

3.8516-21 

9.9806-01 

8.8236-29 

2»100E^03 

7.9346-20 

1.0546-30 

3.0566-72 

3.3166-32 

2.1846-03 

4.0336-20 

9.9676-01 

2.3256-27 

2.200E«>03 

7.2076-19 

2.8326-29 

4.9216-69 

1.0086-30 

3.3856-03 

3.4796-19 

9.949 6-01 

4.6106-26 

2*300E«>03 

5.4496-18 

5.7956-28 

4.3026-66 

2.3026-29 

5.0536-03 

2. 5116-18 

9.9246-01 

7.1266-25 

2.400E^03 

3.5046-17 

9.3246-27 

2.1926-63 

4.0916-28 

7.2946-03 

1.5466-17 

9.8916-01 

8.8476-24 

2*300£403 

1.9536-16 

1.2126-25 

6.9206-61 

5.8216-27 

1.0 2 26 -02 

8.2736-17 

9.8476-01 

9.0466-23 

2.600E^03 

9. 5886— 16 

1.3046-24 

1.4286-58 

6.8016-26 

1.3956-02 

3.9006-16 

9.7916-01 

7.7836-22 

2»700E^03 

4.2006-15 

1.1846-23 

2.0166-56 

6.6626-25 

1.8596-02 

1.6486-15 

9.7216-01 

5. .'406-21 

2*800E«^03 

1.6626-14 

9.2356-23 

2.0236-54 

5.5716-24 

2.4256-02 

6.2916-15 

9. 6366-01 

3.6856-20 

2.900E>03 

5.9946-14 

6.2556-22 

1. 4936-52 

4.0416-23 

3.1026-02 

2.1936-14 

9.5346-01 

2.0896-19 

3.000E^03 

1.9916-13 

3.7776-21 

8.3706-51 

2.5776-22 

3.8976-02 

7.0426-14 

9.4146-01 

1.0576-18 

3.100E*03 

6.1316-13 

2.0306-20 

3.6466-49 
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5.9998-03 

9,1098-03 

9.9618-09 

1.0398-09 


2.000E»04 

3.768E-02 

6.079E-01 

1.682E-02 

5.995E-09 

5.5398-03 

3.9338-03 

5.0138-09 

1.0108-09 


2.020E«09 

3.947E-02 

6.059E-01 

U780E-02 

7.565E-09 

5.5718-03 

3.7708-03 

5.0638-09 

9.8138-05 


2.0-'>0E»09 

9.130E-02 

6.092E-01 

t.eS2E-02 

9.505F-09 

5.6038-03 

3.6138-03 

5.1108-09 

9.5288-05 

f 

2.M0E«09 

9.318E-02 

6.0Z3E-01 

1.988E-02 

1.1B9E-08 

5.6318-03 

3.9638-03 

5.1558-09 

9.2968-05 


2.060E*09 

9.S09E-02 

6.009E-01 

2.097E-02 

1.982E-08 

5.6558-03 

3.3208-03 

5.1988-09 

8.9688-05 


2.100E»09 

9.706E-02 

5.989E-01 

2.2UE-02 

1.890E-08 

5.6798-03 

3.1828-03 

5.2378-09 

8.6998-05 


2. l20Et09 

9.906E-02 

S.963E-01 

2.328E-02 

2.276E-08 

5.6898-03 

3.0518-03 

5.2798-09 

8.9298-05 


2.U0E*09 

5.U0E-02 

5.991E-01 

2.999E-02 

2.809E-08 

5.7018-03 

2.9258-03 

5.3088-09 

8.1588-05 


2. 160E«09 

S.319E-02 

S.91SE-01 

2.S76E-02 

3.992E-08 

5.7088-03 

2.8098-03 

5.3398-09 

7.8968-05 


2.18UE*04 

$.532E-02 

9.89iE-0l 

2.703E-02 

9.211E-08 

5.7118-03 

2.6888-03 

5.3678-09 

7.6388-05 


2.20aE»09 

9.798E-02 

9.871E-01 

2.836E-02 

9.133E-08 

5.7118-03 

2.5778-03 

5.3928-09 

7.3858-05 


2.220E»09 

9.969E-02 

9.899E-01 

2.972E-02 

6.237E-08 

5.70 78 -03 

2.9708-03 

5.9158-09 

7.1378-05 


2.290E*09 

4.393E-02 

5.819E-0’. 

3.U2E-02 

7.5S2E-08 

5.6998-03 

2.3688-03 

5.9398-09 

6.8998-05 


2.260E*09 

6.922E-02 

5.793E-01 

3.257E-02 

9. 116E-08 

5.6878-03 

2.2698-03 

5.9508-09 

6.6558-05 


2.28OE»04 

&.6S9E-02 

S.769E-01 

3.909E-02 

1.097E-07 

5.672F-03 

2.1758-03 

5.9638-0'. 

6.9228-05 


2. 300E»09 

6.889E-02 

5.737E-01 

3.396E-02 

1.316F-07 

5.6598-03 

2.0858-03 

5.9738-09 

6.1998-05 


2.320E»09 

7.128E-02 

9.708E-01 

3.712E-02 

1.579E-07 

5.6328-03 

1.9988-03 

5.9808-09 

5.9718-05 


2.340E*04 

7.371E-02 

S.679E-01 

3.87U-02 

1,877E-0T 

5.6078-03 

1.9198-03 

5.9898-09 

5.7538-05 


2 . 360E»09 

7.61 7E -02 

5.699E-01 

9.079E-02 

2.232E-07 

5.5798-03 

1.8398-03 

5.9 898 - 09 

5.5908-05 


2.380E»09 

7.866E-02 

S.618E-01 

9.200E-02 

2.697E-07 

5.5988-03 

1.7578-03 

■j. 9 82 8- 09 

5.3338-05 

» 

2.900E»04 

8.U9E-02 

S.986E-01 

9.370E-02 

3.131E-07 

5.5198-03 

1.6838-03 

5.976E-0H 

5.1318-05 

'• 

2.920E»09 

8.379E-02 

J.559E-01 

9.593E-02 

3.693E-07 

5.9778-03 

1.6128-03 

5.9678-09 

9.9398-05 

'■< 

2.990E*09 

8.633E-02 

5.521E-01 

9.720E-02 

9.399E-07 

5.9388-03 

1.5998-03 

5.9568-09 

9.7938-05 


2.960E*09 

8.899E-02 

3.988E-01 

9.9008-02 

9.098E-07 

5.3958-03 

1.9788-03 

5.9918-09 

9.5578-05 


2.480E»09 

9.H9E-02 

5.959E-01 

S.083E-02 

5.968E-0T 

5.3518-03 

1.9158-03 

5.9298-09 

9.3768-05 


2.S00E»09 

9.926E-02 

5.920E-01 

9.269E-02 

6.968E-07 

5.3098-03 

1.3558-03 

5.9038-09 

9.2008-05 
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Table II. - Continued. 


c 

C4 

c+» 

C- 

CO 

CO* 

C02 

C2 

T 

1.765E-03 

3.7645-06 


4.1696-07 

5.2606-01 

9.663E-C5 

3. 8506-02 

2.2876-0! 

8.6006*03 

^•%18E-03 

5.9546-06 


6.6676-07 

5.2336-01 

1.2236-04 

3.1116-02 

3. 5156-05 

8.8006*03 

3.272E-03 

9.2276-06 

3.2.9E* It 

1. 0486-06 

5.2036-01 

1.5286-04 

2.7326-02 

5.3196-05 

9.0006*03 

4.376E‘03 

1.4036-05 

B.135E-16 

1.6196-Ob 

5.1696-01 

1.8856-04 

2.4056-02 

7, 9216-35 

9.2006*03 

5t784E-03 

2.0915-05 

1.953E-15 

2.4636-06 

5.1306-01 

2.3006-04 

2.UU-02 

1.1626-04 

9.4006*03 

7«563E-03 

3.062H-05 

4.5UC-1! 

3.6876-06 

5.0866-01 

2.7766-04 

1.87>6-02 

1.6776-04 

9.6006*03 

4.77TE-03 

4.4086-03 

l.OOJE-lo 

5.4346-06 

5.0366-01 

3.3146-04 

1.6616-02 

2.3836-04 

9.8006*03 

1.25OE-02 

6.239:-05 

2.15'.E-1* 

7.8866-06 

4.9796-01 

3.9216-04 

1,4736-02 

3.2316-04 

1.0006*04 

l»3B0E-02 

8*6916-05 


1.1276-05 

4.9136-01 

4. 5926-04 

1.3086-02 

4.5796-04 

1.0206*04 

K974E-02 

1*1925-04 

9.001E-H 

1.5856-05 

4.8376-01 

5.3296-04 

1. 1636-02 

6. 1886-04 

1.0406*04 

2*4^0E-02 

1*6096-04 

l.rSflE-U 

2.1966-05 

4.7516-01 

6. 1296-04 

1.0356-02 

8.2156-04 

1.0606*04 

2«981£-02 

2.I4IE-04 

i.3»6E-I3 

2.9946-05 

4.6626-01 

6.5886-04 

9. 2116-03 

1.0716-03 

1.0806*04 

3«&30E*02 

2*d08E-04 

6.162E-13 

4.0176-05 

4.5416-01 

7.9016-04 

9.1936-03 

1.2716-03 

1.1006*04 

4.299E-02 

3*6ilE-04 

1.139E-12 

5.3966-05 

4.4186-01 

8.8596-04 

7.2946-03 

1.7226-03 

1.1206*04 

9.075E-02 

4.6336-04 

l.<»5Dc-U 

6.8976-05 

4.2826-01 

9. 8546-04 

6.4866-03 

2. 1246-0? 

1.1406*14 

5.923E-02 

3.834C-04 

3.343F-H 

8.6256-05 

4.1346-01 

1.C886-03 

5.7S16-03 

2.5706-03 

1. 1606*04 

6.639E-02 

7.2546-04 

5.623E-12 

1.1126-04 

3.9756-01 

1.1916-03 

5.1106-03 

3.0526-02 

1.1806*04 

7«81 lc-02 

8.9126-04 

<S.232£- 12 

1.3806-04 

2.8076-01 

1.2956-03 

4.5266-03 

3.5o3E-03 

1.2006*04 

6.831E-02 

1.082E.-03 

1.-.93E-U 

1.6896-04 

2.6326-01 

1.2986-03 

4.0026-03 

4.0856-03 

1.2206*04 

9«887E'’02 

1.300F-0? 

2.:-s3E-U 

2.0376-04 

2.4516-01 

1.4996-03 

3.5216-03 

4,6076-03 

1. 2406*04 

K097E-01 

1.546E-03 

S.ETTE-ll 

2.425E-0t 

3.2666-01 

1.5976-03 

3.110E-03 

5. 1136-03 

1.26 06 *04 

1.206E-01 

1.820*^-02 

^€“11 

2.8516-04 

3.0806-01 

1. 5906-03 

2.7236-03 

5.5916-03 

1.2806*04 

U314E-01 

2.1 246-03 

8.t7>c-U 

3.2126-04 

2.8956-01 

1.7786-03 

2.3976-03 

4.0296-03 

1.3006*04 

1.^22E>01 

2.4566-03 

1.357E-1Q 

3.8056-04 

2.7136-01^ 

1.8506-03 

2.0936-03 

6.4176-03 

1.3206*04 

US28E**01 

2.8186-03 

l.(!39E- 10 

4.3276-04 

2.5346-01 

1.9366-03 

1.8336-03 

6. 7496-03 

1.3405*04 

1.631E-01 

3.209C-03 

2.65‘fE-lO 

4.8716-04 

2.3616-01 

2.0046-03 

1.5996-03 

7.0196-02 

1.36 '.*04 

l#720E-01 

3.629P-03 

3.faJE-10 

5.4366-04 

2.1956-01 

2.0656-03 

1.3926-03 

7.2266-03 

1.3806*04 

I.824E-01 

4.0776-03 

5.725C-10 

8.0146-04 

2.0366-01 

2.1186-03 

1.2116-03 

7.3706-03 

i.400E*0t 

l«9 I9E-01 

4.352P-02 

7.<il3E-10 

6.6036-04 

1. 3856-01 

2. 1636-03 

1.0516-03 

7.4526-03 

1.4206*34 

2.0006-01 

5.05 36-02 

1.021 E-09 

7.1966-04 

1.7436-01 

2.2026-03 

9.12 36-04 

7.47 86 - 03 

1.4406*04 

2.0796-01 

5.5806-03 

1.3 2E-09 

7.7936-04 

1.6096-01 

2.2326-03 

7.9096-04 

7.9516-03 

1.4606*04 

2. 1546-01 

6.1315-03 

1.3 7E-09 

8.3876-04 

1.4..46-01 

2.2576-03 

6. 8536- 04 

7.3776-03 

1.4806*04 

2.Z2 3E-01 

6.70o6-03 

2. 31tE-09 

8.9 736-04 

1.3686-01 

2.2746-03 

5,9356-04 

7.2516-03 

1.5006*04 

2. 2876-01 

7.303=-03 

3. 334E-09 

9.5516-04 

1.2606-01 

2. 2866-03 

5, l40C- 04 

7. llOE-0? 

1.5206*04 

2.3466-01 

7.9226-03 

4.385E-09 

1.0126-03 

1. 1606-01 

2.2916-03 

4.4516-04 

5.930t-J3 

1.5406*04 

2.4006-01 

3.5616-03 

5.722E-09 

1.0666-03 

1.0686-01 

2.2526-03 

3.8556-04 

6.7256-03 

1.5606*04 

2.^49E-0l 

9.2206-03 

7.<,llE-09 

1.1206-03 

9.8336-02 

2. 2886-03 

3.3406-04 

8. 5026-0“ 

1.5506*04 

2.494E-01 

9.8936-03 

9.531E-09 

1.1716-03 

9.0526-0? 

2. 2796-03 

2,8956-04 

6. >656-03 

1.6006*04 

2. 534E-01 

1.0596-02 

1.217£-Oa 

1.2206-03 

8.3346-02 

2.2676-03 

2.5116-04 

6.0186-03 

1.6206*04 

2. 5716-01 

1.1306-0? 

l.i45£-08 

1.2676-03 

7. 6766-02 

2.251E-C3 

2. 1796-04 

5.7656-03 

1.6406*04 

2.6036-01 

1.2036-02 

1.949E-08 

1.3125-03 

7.0726-02 

2,2326-03 

1.8926-04 

5.5086-03 

1.6606*04 

2.632E-01 

1.2786-02 

2.443E-08 

1.3546-03 

6.5196-02 

2.2106-03 

1 .6456-04 

5.2526-03 

1 .6806*04 

2.6586-01 

1.3536-02 

3.0-.7S-08 

1.3946-03 

6.0126-02 

2.1866-03 

1.4316-04 

4.9'>7E-Q2 

1.7006*04 

2.6806-01 

1.4305-02 

3.7766-08 

1.4316-03 

5.5476-02 

2. 1596-03 

1.2466-04 

4 . 7456-03 

1.7206*04 

2*7006-01 

1.5096-02 

4.1)41E-0a 

1... 666-03 

5.1226-02 

2. 1216-03 

1. 0866-04 

4.5006-03 

1.7406*04 

2.71 7E-01 

1.5885-02 

5.722E-08 

1.4986-03 

4.7326-02 

2,1016-03 

9.477C-05 

4.2516-03 

1 . 7606*04 

2.7316-01 

1 .6696-0? 

!i.991E-03 

1.5276-0’ 

4.3746-02 

2.07C6-Q3 

8.2786-05 

4.0296-02 

1. 7806*04 

2.7446-01 

1.7506-02 

3.503E-08 

1.5546-0 

*.0466-02 

2.0386-03 

7.2386-05 

3.8056-03 

1.8006*04 

2.7346-01 

1.82 2--0? 

1. 0306-07 

1.5796-03 

3. 7466-0? 

2.Cd46-03 

6.3366-0: 

3.5896-03 

1.8206*04 

2.7626-01 

1. 9156-02 

1. 2416-07 

l.eOOE-03 

3.4706-02 

1,9706-03 

5.5516-05 

3.3836-02 

1.8406*04 

2.7686-01 

1.9996-02 

1.491E-07 

1.6206-03 

3.2166-0? 

I.9J56-03 

4.8t9E-05 

3.1856-03 

1 . 6606*04 

2.7736-01 

2.0fiH5-02 

1.733E-07 

1.6376-03 

2.9836-02 

1.9306-03 

4.2766-05 

2.9976-02 

1.8806*04 

2.7766-01 

2.l69£-0: 

2.123E-07 

1.6516-03 

2.7696-02 

1.8646-03 

3.7586-05 

2.81 76-03 

1 .9006*04 

2.7786-01 

2.255’=-02 

2.5226-07 

1.6636-03 

2.5726-02 

1.8286-03 

3.30 76-05 

2 . 64 76-0 2 

1.9206*04 

2.7786-01 

2. 3416- V2 

2.9846-07 

1.6736-03 

2.2906-02 

1. 7916-03 

2.9126-03 

2.4856-03 

1.9406*04 

2.7776-01 

?. 4275-02 

3. 5136-07 

1.6816-03 

2.2236-02 

1.7:' 56-03 

2.6676-05 

2. 3326-02 

1.9606*04 

2.7756-01 

2.51hF-02 

4.13»£- j7 

1.6866-03 

2.0686-02 

1. 718t-03 

2.2656-05 

2.1876-03 

1.9806*04 

2*7726-01 

2.6016-02 

4.8436-07 

1.6906-03 

1,9 2 66 - 02 

1.6816-03 

2.0016-05 

2. 0506-02 

2.0006*04 

2.7686-01 

2.688E-‘.‘* 

3,6556-07 

1.6916-0? 

1.7946-02 

1.6456-03 

1.7696-05 

1.9216-02 

2.0206*04 

2* 76 36-01 

2.7756-02 

6. 5846-07 

1.6906-03 

1.6726-0? 

1. 6086-03 

1. 3656-05 

1. 7996-03 

2.0406*04 

2. 7576-01 

2.3626-02 

7.6»36-07 

1.6836-03 

1,5596-02 

1.5726-03 

1.3866-05 

1.6846-03 

2.0806*05 

2.7516-01 

2.9496-02 

8.0486-07 

1 .6846-03 

1.4556-02 

i. 5356-03 

1 . 2296-05 

1.5766-03 

2.0806*04 

2.7446-01 

3.036E-02 

1.02U-06 

1.6786-03 

1.3586-02 

1.5006-03 

1 .0906-05 

1.4756-03 

2.1006*04 

2,7366-01 

3. 123*-02 

1.' ’iE-06 

1.6716-03 

1.2686-02 

1.4646-03 

9,6746-06 

1 . 3806-03 

2. 1206*04 

2.7276-01 

3. 2105-02 

1.3516-Ot 

1.6626-03 

1.1856-02 

1.4296-03 

8.5956-06 

) .2906-03 

2.1406*05 

2.7186-01 

3, 2966-02 

1. 547«-06 

1. 6526-03 

1.1086-02 

1. 3946-03 

7.5416-05 

1.2066-03 

2.1606*05 

2*7086-01 

3.38 2«=-0? 

1.7686-Ot 

1.6406-03 

1.0360-02 

1. 3596-03 

6. 7986-06 

1.1286-03 

2. 1806 *05 

2*6986-01 

3.4676-02 

2.016E-('6 

1.6276-03 

9.4896-03 

1.2256-03 

5.0536-05 

1.0546-03 

2.2006*05 

2* 6686-01 

3.552^-02 

2. 2936-Ot 

1.6136-03 

9.0686-03 

1.2516-03 

5. 3926-06 

9. 8476-04 

2.2206*35 

2,6776-01 

3.6376-32 

2.302E-06 

1.5986-03 

8.4896-02 

1.2586-03 

4.807F-06 

9.2006-04 

2.2406*05 

2* 6656-01 

3. 7216- 32 

2.9476-06 

1.5826-03 

7.950E-03 

1. 2256-03 

4. 2e8£'06 

8. 5946-0* 

2 . 2606*05 

2. 6546-01 

3.8046-02 

3.3316-06 

1 .5646-03 

7.4486-03 

1. 1936-03 

>.82 76-06 

8.0286-04 

2.2806*04 

?.642E-01 

3.8876-0? 

3.7576-06 

1.5466-03 

6. 9806-03 

1.1616-03 

3.41 86-06 

7.4986-04 

2. 3006*04 

2*6296-01 

3.970F-02 

4.2246-06 

1.5286-03 

6.54 36-03 

1.1306-03 

3.0546-06 

7.00 36-04 

2. 3206*04 

2.6176-01 

4.0516-02 

4.7506-06 

1,5086-03 

6. 1350-03 

1 .0996-03 

2. 7316-06 

6. 5406-04 

2.3406*05 

2*6046-01 

4.1326-02 

5.32 76-06 

1.4886-03 

5.7540-02 

1.0696-03 

2.44 36-06 

6, 1076-04 

2.3606*05 

2.5916-01 

4. 2136- 32 

5.9626-06 

1.4676-03 

5.5996-03 

1.0396-03 

2.1866-06 

5.7036-04 

2.3806*05 

2.5776-01 

4.29?*^ -02 

6.6t26-06 

1.4466-01 

5.06 76-03 

1,0106-03 

1 .9586-06 

5. 3256-04 

2.5006*05 

2. 56^E-0 1 

4.3726-02 

7.4316-1)6 

1 .4246-03 

4. 7566 -03 

9.8156-04 

1.7546-06 

4.9736-04 

2,5206*05 

2. 5506-01 

4.4505-0? 

8. 2746-06 

1.4026-03 

4.4656-03 

9.5356-04 

1.5726-06 

4 , 6446-04 

2.4506*05 

7,5366-01 

4. 5285-02 

9.1996-06 

1.3806-03 

4.1936-03 

9.2516-04 

1.4096-05 

4.3365-04 

2.4606*04 

2. 52 ?E- 01 

4. 6055—02 

1.0216-05 

1 .3576-03 

3.9396-03 

8.9936-04 

l.264f-0o 

4,0506-04 

2 . 4806*04 

2.5076-01 

4.6815-02 

1.1326-05 

1 .3346-03 

3. 7016-03 

8.7316-04 

1.1356-06 

3. 7826-04 

2 . 5006 *04 
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P/rO ■ «.OOE»01 


T 

e- 

0 

04 

0*7 

0- 

02 

02* 

02- 

3*OO0C«O2 

0. 

3.997E-68 

3.896E-82 

0. 

0. 

4.S74E-11 

1.76' f ■» 

0* 

«.000|f02 

0. 

2.70SE-37 

9.391E-69 

0. 

0. 

4.987E-11 

1.76, • ij 

0« 

9.000C*02 

0. 

9.O60E-31 

2.727E-94 

0. 

0. 

4.801E-11 

1.760E-18 

0» 

*«000(f02 

0. 

2.100E-26 

2.603E-47 

0. 

0. 

4.S93E-U 

1.760E-1B 

0. 

7«000€»02 

S.MEE'S) 

2.723E-23 

2.621E-42 

0. 

3.779E-92 

4.633E-I1 

1.760E-18 

9.9796-81 

6«O0OE^O2 

6.40U-72 

8.696E-21 

1.340E-38 

0. 

3.686 E-80 

9.610E-11 

1.760E-18 

7.7996-73 

9«000E«’02 

I.T61E-62 

1.262E-18 

4.094E-36 

0. 

1.304E-69 

4.247E-10 

1.760E-18 

2.4486—63 

UOOOE^O) 

1.4P6E-S4 

1.229E-16 

2.608E-34 

0. 

1.238E-6C 

4.887E-09 

1.760E-18 

9.0336-99 

i«ldOE»03 

4.T91E-4U 

9.663E-19 

7.694E-33 

0. 

2.980E-93 

3.8S9E-08 

1.760E-18 

3.9916-48 

1«200E^0^ 

1.310E-42 

1.287E-13 

1.299E-31 

0. 

4.244 E-47 

2.112E-07 

1.760E-18 

1.8 186—42 

i.aOOE^O) 

S.294E-3E 

1.872E-12 

1.416E-30 

0. 

6.827E-42 

8.984E-07 

1.76ac'-18 

1.2276-17 

I.^OOEtO) 

4.T59E-39 

1.860E-U 

1.104E-29 

0. 

1.979E-3T 

3.102E-06 

1.760E-18 

1.6856-33 

U900E^09 

1.281E-30 

1.362E-10 

6.969E-29 

0. 

1.499E-33 

9.064E-06 

1.760E-18 

6.4776-30 

1.600€*0) 

i.29SE-2T 

7.778E-10 

3.131E-28 

0. 

3.913E-30 

2.313E-0S 

1.760E-18 

8.8426-27 

l.TOOEtO) 

S.366E-25 

3.620E-09 

1.24SE-27 

0. 

3.387E-27 

J.279E-05 

1.760E-18 

5.148E-24 

USOOE»03 

1.332E-22 

1.621E-08 

4.239E-27 

0. 

1.S19E-24 

1.098E-04 

1.762E-18 

1.472E-21 

1.900{»03 

1.9T2E-20 

6.829E-0B 

1.434E-26 

0. 

3.181E-22 

7.111E-04 

1.982E-18 

2. 0606-19 

2*000€»0> 

3.920E-19 

1.452E-07 

1.444E-29 

0. 

1.167E-20 

3.798E-04 

7.362E-18 

5.249E-18 

2*100Et0) 

2.639E-II 

3.936E-07 

2.497E-24 

0. 

1.437E-19 

6.499E-04 

9.096E-17 

4.6426-17 

2«200E»03 

I.MTE-IT 

9.730E-07 

3.946E-23 

3.S9<E-88 

1.2812-18 

1.044E-03 

3.246E-16 

3.0616-16 

2»100E^03 

T.726E-17 

2.226E-06 

4.119E-22 

2.928E-84 

9.331E-18 

1.618E-03 

1.779E-1S 

1.6916-19 

2*400E«03 

3.381E-I6 

4.766E-06 

3.896E-21 • 

1.131E-80 

9,74SE-17 

2.415E-03 

8.46 SE- 19 

8.0706-19 

2.900€»03 

1.319E-15 

9.521E-06 

3.083E-20 

2.2S8E-77 

3.094E-16 

3.489E-03 

3.S93E-14 

1.3926-14 

2«600E^03 

4.6S1E-1S 

l.UOE-09 

2.081E-19 

2.91SE-74 

1.427E-19 

4.S87E-03 

1.334E-13 

1.2746-13 

2«700EO) 

U498E-19 

3.280E-0S 

1.219E-18 

1.667E-71 

5.938E-19 

6.660E-03 

4.933E-13 

4.3286-13 

2.609€t09 

4.4S2E-14 

9.691E-09 

6.294E-18 

6.946E-69 

2.230E-14 

B.8IUE-03 

1.410E-12 

1.3447.12 

2.900E03 

1.231E-13 

9.900E-09 

2.900E-17 

1.910E-66 

7.633E-14 

1.196E-02 

4.04bE-12 

3.893; 12 

3.000E«'03 

3.ia6E-13 

1.931E-04 

1.207E-16 

3.610E-64 

2.404E-13 

1.478E-02 

1.081E-11 

1.0276-11 

3.100€^03 

7.775E-13 

2.391E-04 

4,S75E-16 

4.867E-62 

7.020E-13 

1.89SE-02 

2.703E-11 

2.561E-11 

3. 200E^03 

1.79SE-12 

3.626E-04 

1.94SE-19 

4.827E-60 

1.914E-12 

2.200E-02 

6. 3696-11 

6.018E-11 

3«30QE»Q3 

3.960E-12 

9.357E-04 

S.194E-15 

3.622 E-98 

4.904E-12 

2.783E-02 

1.4226-10 

1.3396-10 

3«400E«>03 

8.34U>I2 

7.724E-06 

1.SS2E-14 

2.106E-96 

1.187E-11 

3.336E-02 

3.019E-10 

2.8316-10 

3.900E«03 

1.6862-11 

1.089E-Q3 

4.387E-14 

9.716E-S9 

2.72SE-11 

3.946E-02 

6.I74E-10 

9.7196-10 

3.600E^03 

3.286E-11 

l.SOSE-03 

1.169E-13 

3.619E-93 

S.964E-11 

4.610E-02 

1.19.6-09 

1.107E-09 

3. fOOE^03 

6.177E-11 

2.040E-03 

2.9S1E-13 

1.107k-Sl 

1.249E-10 

9.323E-02 

2.2 2 86-09 

2.0616' ' ; 

3.600E*03 

1.12SE-10 

2.716E-03 

7.087E-13 

2.632E-90 

2.909E-10 

6.002E-02 

4.021E-09 

3.6996 r. 

3«900E«03 

1.990E-10 

3.S99E-03 

1.629E-12 

6.124E-49 

4.8S4E-10 

6.878E-I '! 

7.018E-09 

6.4186 ^ 

4*00CE«03 

3.626E-10 

4.994E-03 

3.971E-12 

1.13SE-47 

9.066E-10 

7.784E-02 

1.187E-08 

1.079E-U8 

100E^03 

S.747E-10 

S.84SE-03 

7.943E-12 

1.822E-46 

1.639E-09 

8.S92E-02 

1.992E-0S 

1.7636-08 

4«200E^03 

9.617E-10 

7.339E-03 

1.939E-11 

2.961E-49 

2.874E-09 

9.412E-02 

3.1236-08 

2.8016-08 

4« 300E«^93 

1.S09E-09 

9.103F-03 

3.020E-11 

3.182E-44 

4.898E-09 

1.028E-01 

4.8736-08 

4.3386-08 

4«400E«-03 

2.370E-09 

1.116E-02 

S.7S2E-11 

3.923E-43 

8.129E-09 

1.134E-01 

7.4266-08 

6.9616-08 

4*500E^03 

3.669E-09 

1.394E-02 

1.O63E-10 

3.S02C-42 

1.316E-08 

1.198E-01 

1.1076-07 

9.7036-08 

4«600E»03 

5.919E-09 

1.629E-02 

1.911E-10 

3.148E-41 

2.082EO8 

1.280E-01 

1.617E-07 

1.4056-07 

4«7C0E«>03 

8.207E-09 

1.932E-02 

3.347E-10 

2.S7SE-40 

3.221E-08 

1.3S9E-01 

2.3156-07 

1.9956-07 

4«a00E^03 

1.201E-08 

2.277E-02 

9.718E-10 

1.928E-39 

4.884E-08 

1.434E-01 

3.2566-07 

2.7806-07 

4*900E^03 

1.732E-08 

2.661E-23 

9.949E-10 

1.329E-38 

7.264E-08 

1.909E-01 

4.5016-07 

3.8086-07 

5«OOOEt03 

2.662E-08 

3.086E-02 

I.SS9E-09 

8.472E-38 

1.061E-07 

1.9206-01 

6.1246-07 

9.1296-07 

9«100E*03 

3.651E'08 

3.990E-02 

2.499E-09 

S.019E-37 

1.S23E-07 

1.631E-01 

8.2056- 07 

6.8046-07 

S*200E^a3 

6.783E-08 

4.097E~02 

1.917E-0S 

2.77SE-36 

2.192E-07 

1.689E-01 

1.0846-06 

8.8936-07 

9*300c^03 

6.S48E-08 

4.604E-02 

6.03.7E -09 

1.437E-39 

2.994E-07 

1.733E-01 

1.4126-06 

1.1476-06 

5.400E03 

8.863E-08 

9.193E-02 

9.147E-09 

6.998E-39 

4.106E-07 

1.77SE-01 

1.8176-06 

1.4596-06 

9»900Et03 

1.187E- 07 

9.822E-02 

1.364E-08 

3.21SE-34 

9.S95E-07 

1.810E-01 

2.3106-06 

1.8346-06 

9«600E^03 

1.974E-07 

6.490E-02 

2.O02E-0I 

1.398E-33 

7.420E-07 

1.839E-01 

2.9036-06 

2.2786-06 

5«7(K>E403 

2.067E-07 

7.196E-02 

2.896E-08 

9.768E-33 

9.791E-07 

1.I61E-01 

3.6096-06 

2.7996-06 

9«900€«^03 

2.690E-07 

7.939E-02 

4.132E-08 

2.269E-32 

1.277E-06 

1.878E-01 

4.4416-06 

3.4036-06 

9*90(>E403 

3.*>1E-Q7 

8.717E-02 

S.819E-08 

8.484E-32 

1.648E-06 

1.8S8E-01 

9.4126-06 

4.0976-06 

«*000E«03 

6.642E-07 

9.928E-02 

8.092E-08 

3.039E-31 

Z.109E-06 

1.B82E-01 

6.9356-06 

4.8876-06 

4«IOOE*03 

9.641E-07 

1.037E-01 

1.112E-07 

1.043E-30 

2.661E-06 

I.OOIE'OI 

7.8216-06 

9.7776 -06 

a*200E^03 

7.112E-07 

1.124E-01 

1.911E-07 

3.438C-30 

3.334E-06 

1.S04E-01 

9.2826-06 

6.7716-06 

9.300€^03 

8.903E-07 

1.213E-01 

2.031E-07 

1.090E-29 

4.140F-06 

1.823E-01 

1.093E-05 

7.8746-06 

6.400E*03 

1.107E-06 

1.309E-01 

Z.702E-07 

3.332 E-29 

9.097E-06 

1.897E-01 

1.2776-09 

9.0876-06 

9.900E»03 

1.368E-06 

1.398E-01 

3.960E-07 

9.831E-29 

6.227E-06 

1.836E-01 

1.4816-05 

1.0416-09 

6<600E^03 

1.680E-06 

1.493E-01 

4.6491-07 

2.804E-2B 

7.948E-06 

1.812E-01 

1.7066-05 

1.1856-05 

6.700fi«03 

2.052E-06 

1.990E-01 

6.007E-0T 

7.74SE-28 

9.C89E-06 

1.784E-01 

1.9526-09 

1.3396-05 

6«eOOE*03 

2.693E-08 

1.687E-01 

7.700E-07 

2.074E-27 

1.036E-09 

1.753E-01 

2.2206-05 

1.5096 -05 

6«900£^03 

3.0I2E-06 

1.789E-01 

9.790E-07 

9.391E-27 

1.290E-09 

1.71W-01 

2.908E-05 

1.6816-05 

7*000E^03 

3.622E-06 

1.884E-01 

1.235E-06 

1.362E-26 

1.S22E-09 

1.682E-01 

2.8186-05 

1.8676-05 

7.100E«03 

6.135E-06 

1.483E-01 

1.949E-06 

3.349E-Z6 

1.786E-09 

1.644E-01 

3.1476-05 

2.0636-05 

7«200E^03 

9. USE -06 

2.081t-01 

1.920E-06 

B.022E-26 

2.084E-0S 

1.6O3E-01 

3.4966-05 

2.2686-05 

7*300E^03 

6.128E-06 

2.179E-01 

2.368E-06 

1.874E-29 

2.418E-09 

1.961E-01 

3.8646-05 

2.4816-05 

7.400E403 

7.261E-06 

2.277E-01 

2.901E-06 

4.271E-2S 

2.793E-09 

1.918E-01 

4.2496-09 

2.7036-09 

7.90QE^03 

8.923E-06 

2.373E-01 

3.931E-06 

9.910E-29 

3.209E-09 

1.474E-01 

4.6496-09 

2..9326-05 

7«400£^03 

9.999E-06 

2.468E-01 

4.2 70E-06 

2.071 E-24 

3.6T2E-V.9 

1.430C-01 

5.0646-05 

3.1676-05 

7*700Et03 

1.168E-0S 

2.962E-01 

9.I33E-06 

4.412E-24 

4.182E-09 

1.3S4E-01 

9.4916-05 

3.4096-05 

7*800Et03 

1.361E-OS 

2.699E-01 

6.132E-06 

9.209E-24 

4.7441-09 

1.399E-0I 

9.9286-05 

3.6996-09 

7«90aE»03 

1.980E-09 

2.749E-01 

7,289E-06 

1.082E-23 

9.361E-09 

1.204E-01 

6.3716-05 

3.9066-09 

8*000E^03 

1.829E-09 

2.834C-01 

8.607E-06 

3.77SE-23 

6.O39E-0S 

1.249E-01 

6.8C56-05 

4.1616-05 

•*2U0E»03 

2.630E-09 

1.009E-01 

1.183E-09 

1.436E-22 

7.970E-0S 

1.160E-01 

7.7196-09 

4.6816-05 

••400i»03 

3.196E-09 

3.166E-01 

1.S93E-09 

S.093E-22 

9.377E-0S 

1.079E-01 

8.6546 - 05 

5.2096-05 

••400E«03 

6.162E -C9 

3.319E-01 

2.107E-09 

1.692E-21 

1.148E-04 

9.927E"02 

9.5536-05 

5.7426-05 
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9 >90 • e.00E403 


c 

C* 

i ♦ 

C- 

CO 

0. 

3. 

0. 

0. 

2.8946-42 

0. 

0. 

0. 

0. 

5.8975-30 

0. 

0. 

0. 

0. 

1.5305-22 

4.994£*t3 

*.228F*3‘ 

0. 

0. 

1.3266-17 

3.S93C-69 

4.375E-71 

0. 

0. 

4.5546-19 

7.167E-59 

1.393E -61 

0. 

0. 

i.e:i6-ii 

l.l3Jfc-51 

8.114fc-56 

0. 

0. 

7.4956-10 

2.Bc>9E-96 

t.*26r-J2 

0. 

2.334E-91 

9,6786-09 

7.199E'93 

9.944£-49 

0. 

’.980E-81 

7,6086-08 

3.131E*3S 

1.718F-46 

0. 

1.338E-72 

9.2236-07 

9.76aE>35 

6.13S2-4B 

0. 

2.194E-65 

1.7976-06 

I.9CIE-32 

4.906E--.2 

0. 

3.J51E-59 

6. 2046-06 

3.838E-30 

2.l94E-<.0 

2.5645-9S 

7.659E-54 

1.813F-05 

3.995E-28 

4.U9F-39 

1.0915-91 

0.792E-49 

4.6265-05 

2.9UE-76 

1.157F-37 

1.7455-88 

S.129E-45 

l.n$6E-04 

9.231E>23 

1. 583E-56 

1.237E-B5 

2.4365-41 

2.1966-09 

2.iilOE-73 

1.8522-35 

5.5o9F-«3 

9.2175-38 

4 i.'6-04 

9.393E-72 

5.F7i'-34 

1.5255-79 

U036E-35 

7,a96E-04 

6.978E>.'1 

2.6555-32 

8.7fl8£-76 

7.129E-39 

1.2916-03 

7.2SaE-2Q 

9.625=-3l 

2.784E-72 

’.040E-32 

2.090E-03 

6.393E-I9 

2.585'-29 

4.4335-69 

9.246E-31 

0. 2396-03 

4.9B3E-1B 

5.291*-28 

3.920E-66 

2.1US-29 

4.8346-03 

i.736E-|7 

8.5145-27 

1.997E-6J 

3.750E-28 

6.9798-03 

1.787E>16 

1.1076-25 

6.3035-61 

5.336E-27 

9.7626-03 

8.774E-16 

1. 1875-24 

1.3025-58 

6.23SE-26 

1.3356-02 

3.844E-IS 

1.081>=-23 

1.833F-56 

6.1086-2$ 

1.7606-02 

l.SZlE-14 

8.437E-23 

1.8455- 54 

5.108E-24 

2.3226-02 

3.48 8E-14 

5.714E-22 

1.363E-52 

3.7066-23 

2.9716-02 

1.BZ3F-13 

3.4515-21 

7.633'-3l 

2.3 64E-22 

2.7;-36-02 

«.ei4E-i3 

1.849£-:0 

3.1255--9 

1.392E-21 

4.6156-02 

1.614E*12 

9.0015-20 

1.1535-47 

6.847E-21 

5. 6206-02 

4 . 361E-1 2 

3.9805-19 

•.2-f45-‘.6 

3.172E-20 

6.7496-02 

1.112E-11 

1.616E-18 

7.5488-45 

1 .3446-19 

8.0006-02 

2.«9IE-n 

6.0735-18 

1. 4758-93 

5.253F-19 

9.3706-02 

6.208E-11 

2.1215-17 

2.4545-42 

1.9048-18 

1.0856-01 

I.38aE-10 

6.9405-17 

3.: 225-41 

6.443E-I8 

1.2446-01 

•’.8-J4E-10 

2.126F-16 

9.-095-40 

2.P45E-17 

1.4116-01 

5.893E-10 

4.2105-16 

4.8635-39 

6.118E-17 

1.5876-C 1 

1.158E-09 

l.niF-1? 

4.7625-38 

1.733F-16 

1.7695-01 

2.202E-09 

4.3035 -15 

4.2075- 37 

4.6646-16 

I. 956 F-OI 

».06l£-09 

1.1315-14 

’.3485-36 

1.197E-15 

2.146F-0 1 

7.279E-09 

2.72U-14 

2.4265 -35 

2.941E-15 

2. =395-01 

1. 270E-08 

6.297>'-14 

l.'.09F-’4 

t. 9316-15 

2.5315-01 

2.l42‘-09 

1.405'=-13 

9.8355-34 

1. 5726-14 

2.7236-01 

3.37&E-09 

3.0295-13 

'.3735-33 

3.4376-14 

2‘.91U-01 

5.B52E-rn 

0.3235-1’ 

2.924E-’2 

7.208F-14 

3.0966-01 

9.33 lE-Ofl 

1 .280'-! 2 

1.4458-31 

1 .4895-13 

3.2766-01 

l.<.40f-07 

2.519F-U 

6.6 ?95-’l 

2.961F-13 

3 . 4498-01 

2.242E-07 

4.8275-1 2 

’.9)98-30 

5.7 25E-13 

3.6165-01 

3.?eSE'0r 

9,32l'-12 

1.198F-29 

1.0766-12 

7756-01 

5.33 7E-07 

1.6475-11 

4.6 788--20 

1.9816-12 

3.9268-0 1 

7.379E-07 

2.9425-11 

1.7395-28 

3,5566-12 

4.06 86-01 

1.06bE-05 

5.14if-il 

6. 1 635- 28 

6.245E-12 

4.2026-01 

I.*:9E-04 

8.8675-1 1 

2.6935-27 

1 .0746-11 

4,5276-01 

2.l39E-ri8 

1.49 36-10 

6.765F-27 

1.8126-11 

4,4425-01 

2.977E-06 

2.470F-I0 

2. 1 235- 26 

3.0006-11 

4,5.98-0 1 

4.0962-06 

4.0105-10 

6.3 85E-26 

4.6826-11 

4.6476-01 

5.57BE-06 

6.4335-10 

1. 3538-25 

7. 6 136 -a 

4.737F-0I 

7.520E-Q6 

I.H65-09 

0.198F-25 

1. 2316-10 

4,8196-01 

1.005E-35 

1 .8805-39 

1.4115-24 

1.9125-10 

4.99 35-01 

1.330E-05 

2.4265-09 

3.7158-24 

2.9246-10 

4.9596-01 

1.744E-05 

3.6755-09 

9, ,988- ’4 

9.4176-10 

5.0186-01 

2. 2 7 5E-05 

5.50.>f-J9 

2 .-- 0 IE-:’ 

6 .'986-10 

5.071F-01 

2.94 lF-05 

8.1415-09 

5.7138-23 

9,7286-10 

5.U7F-01 

3.774E-05 

l.l9l’-38 

1. 75-22 

1.4186-09 

5.1586-01 

».812t-05 

1.72 35-08 

3.1015-22 

2.0456-C9 

5.1936-01 

t.09 )E-05 

2.4728-08 

6.9725 -22 

2.9206-09 

5.2236-01 

7.674F-05 

3.50 96-03 

1.5338-21 

4.1296-09 

5.2486-01 

9.t04E-05 

4.935' -03 

3. 2075- 21 

5.7856-09 

6.2706-01 

1.195F-Q* 

6.8 795-08 

6. 6465- 2 1 

8.0346-09 

5.2876 -01 

1.480E-04 

9.50 35-03 

1.4 335 - 20 

1.1076-08 

5. 30K-0I 

i.e23e-o<. 

l,3O’8-07 

2.9375-20 

1.5126-08 

5.3116-01 

2.23 5t-04 

1.7728-07 

5.7925- 20 

2.0516-C8 

5.3196-01 

2.72 7F-04 

2. 3928 - 37 

1.1 305 - 19 

2.T62F-08 

5.324F-01 

3.312E-04 

3.:058 -o7 

2. 1 735- 19 

3.6946-08 

5. 3266-0 1 

4.007E-04 

<..264'-07 

4.0995- 19 

4.9096-08 

5.32 76-01 

4.827E-06 

5.6335-07 

7.-i20r-19 

6.4826-09 

5. 3256-01 

5.791E-04 

7.394= -07 

I. 3958 -I 8 

8.5096-08 

5.32 26-0 1 

8.24<.E-0* 

1.2 535-06 

4.t 715 - U 

1.4418-07 

5.3116-01 

1. 157E-03 

2.06 ’8 -Ob 

1.3555-17 

2.5916-07 

5.2956-01 

1.602E-03 

3.3268-00 

3.5955 - 17 

3,8886-07 

5.2756-01 


CO* 

ro 2 

C2 

r 

? (.185-82 

1.0006*00 

0 . 

3.0006*02 

tt.5936-62 

1.0006*00 

0 . 

4.0006*02 

1.5806-49 

1 .0006*00 

0 . 

5.0006*02 

2.7066-41 

1.0006*00 

9. 

6.0006*02 

2.2116-35 

1 .0006*00 

a. 

7.0006*02 

4.2926-31 

l.9(.OF*00 

1. 2696-80 

8.0006*02 

3.5566-29 

1.0006*00 

1.5566-70 

9.0006*02 

7.8816-28 

1.0006*00 

3.5246-63 

1.0006*03 

6.3416-27 

1.0006*00 

3.282F-5T 

1.1006*03 

3.5846-26 

1.0006*00 

3.0726-52 

1.2006*03 

1. 5326-2$ 

l.00OL*O0 

4.9416-48 

1.3006*05 

5.4506-25 

1.0035*00 

1. 9936-4- 

l.40Ju*03 

1. 6206-24 

1.0006*00 

2.6586-4 1 

1.5006*03 

4.20 36-24 

9.9996-01 

1 ,443c -3 b 

1.600E'*03 

9.7486-24 

9.9996-01 

3. 7236-36 

1.7006*03 

2.06 26-23 

9.9976-01 

i.21U-34 

1.8006*03 

4.5326-23 

9.9946-01 

4.3266-32 

1.9006*05 

3.0776-22 

9.9C96-01 

;.309t-30 

2.0006*03 

3.6/76-21 

9.9816-01 

8.4406-29 

2,1006*03 

-.3496-20 

9.9696-01 

2.2246-27 

2.2006*03 

2.3196-19 

9.9516-01 

4.4106-36 

2.3006*03 

2.2976-18 

9.927t-0l 

b.81’5-<J 

7.4006*03 

1.4766-17 

9.8956-01 

8.46 -E-’- 

2.5006*03 

7.9016-17 

9.85 36-01 

9.6555-. 

2.6006*03 

3. 7316-16 

9.8006-01 

7.4486- 

2.7006*03 

1.5706-15 

9.7336-01 

5.4936- . 1 

2.8006*03 

6.0126-15 

9.6516-01 

1.528C--.0 

2.9006*03 

2.0966-14 

9.5546-01 

2.1005-19 

3.0006*03 

6.713F-14 

9.4396-01 

i.our-it 

3. 1006*03 

1.0076-13 

9.30 - 31 

4 . .-296-1 8 

3.2006*03 

5. 3905-13 

9. 13.--01 

1,927:-I7 

3.3006*03 

1.4636-12 

3.98’>6-0l 

7. j59t-lT 

3.4006*03 

-.6176-12 

8. 7956-01 

2.5056-14 

3.5006*03 

8.48 76-12 

8.5876-Oi 

8. 3Bu6-lc 

7.6006*03 

1. 6976-11 

3.3626-01 

2,6446-1’ 

3.7006*03 

4. 0376-11 

8.1216-01 

7.6676-15 

’.aooE*o: 

a. 3236-. J 

7.8656-01 

lOlF-14 

’.9006*03 

1 .64.6-10 

7.5976-01 

5.4376-14 

4.0006*03 

3.1326-10 

7. 3186-01 

i, 3556-1 3 

4.1006*03 

5, 7756- ' 

7.02“E-0I 

3.2116-1 3 

4.2006*03 

1.0126-09 

0 . 7356-01 

7.2965-13 

4.3006*03 

1 .7946-09 

6.436F-0I 

1 .5956-1 2 

4.4006*03 

2.0-3L-09 

B. 1396- 01 

3.36 16-12 

4.5006*03 

5.0036-0 J 

5.83 56-Cl 

6.8465-12 

4.6006*03 

8.0625-09 

5.5365-01 

1.3516-11 

4 . 7006*03 

1.2716-08 

5.2426-01 

I.58P6-11 

*.8006*0' 

1.9626-08 

4.9536-CI 

-.8426-11 

-.90j6*03 

2,9726-08 

4.6726-01 

B. 753E-U 

5. 1006*03 

4.4215-C8 

4.3986-01 

1.5316-10 

5, 1006*03 

6.46/-E-08 

4. 1346-11 

2.6856-10 

5.2006*03 

9. 3086-C8 

3 , 88 lr- 0 : 

4.550F-10 

',3006*03 

1 . ’206-07 

3.6386-01 

7.5576-10 

5.4006*03 

1.9455-07 

3.4066-01 

1.2326-09 

5.5006*03 

2. 5. 66-07 

3. 186C-01 

1.9726-0 . 

5.6006*03 

3.4696-07 

2.9776-01 

3. 1056-09 

5.7006*03 

4.C716-07 

2.7796-01 

4.8126-09 

5.8006*03 

6.2196-07 

2 . 59 3 6- 01 

7.3486-09 

5.9006*03 

8.1956-07 

3.4186-01 

1 . 1076-08 

c. 0006*03 

1,0696-06 

2.2536-01 

1 .64ol -Ob 

6. 1006*03 

1 . 3836-06 

2.0996-01 

2. 4 1 56 -Ob 

6. 2006*03 

1.7706-06 

1.9556-01 

3.5046-08 

6.3006*03 

2, 3436-06 

1.8206-01 

6.030t-08 

B. .006*03 

2. -(326-06 

1 .694F-01 

7. 1446-08 

6.5306*03 

3, 3406-06 

1.57 76-01 

1 .0056-07 

6.6)06*03 

4. 394F-06 

1.46 86-01 

1.400F- 07 

6. 7106*03 

5.4178-06 

1. 366:-01 

1.934F-J7 

6.8JO'*03 

6.6336-06 

l.271f-0l 

2.65.11-07 

0.9006*33 

8.0716-06 

1.1826-01 

:. toil -07 

7.0006*0) 

9. 76lE-(>6 

1.1026-01 

4. 858‘ -07 

7. 1006*03 

1 .1746-05 

1.0266-01 

5. 507.-07 

7.2006*05 

1 .4046-05 

9.5576-02 

F.C’7t-J7 

7. 300L*03 

1 .6706-05 

3.9056-02 

1. 1445-Ob 

7.4006*03 

1,9766-05 

8.2996-02 

|.'04=-0b 

7.5006*03 

2.3276-05 

7.7376-02 

1 .-Job’ -06 

T.J.JOt *03 

2. 7376-05 

7, 2165-02 

2.5516-06 

T. 0OF*O3 

3,l6lc-05 

B. 7336-C2 

J..9 5E-06 

7.8306*03 

3.6956-05 

5.2856-02 

-..’iSl-O' 

7.9006*03 

4.2746-05 

5.8696-02 

5.41bF--- 

8.0006*03 

5.6496-05 

5. 125F-0.: 

8.7555-06 

8.2006*03 

7. >526-05 

4.4856-02 

. :835 -05 

8.4006*03 

9.4336-05 

3.9526-02 

:.i53‘,-05 

8.6006*03 
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Table II.- Continued. 

Q 0» u*» o- 02 02* 02- 


d.aooe*03 

5.1716-05 

1. *626-01 

2.7396-05 


6.8756-05 

3.595E-01 

3.5066-05 

9«200E«03 

8.7316-05 

1.7196-01 

*.*236-05 


1. 10 16-0* 

1.83*6-01 

5.5066-05 


1.3786-0* 

1.9*26-01 

6.T726-C5 

9*a00€»03 

1.7136-0* 

*.0*36-01 

8.2 386-05 

UOC0E»04 

2.1176-0* 

*.1376-01 

9.9256-05 


2.598S-0* 

*.2266-01 

1.1856-0* 


1.1696-0* 

*.3126-01 

l.*0*6-0> 


3.8*16-0* 

*.39*6-01 

1.6526-0* 

uoaoE^o^ 

*.6276-0* 

*.*7*6-01 

1.9326-0* 

UlOOE^O^ 

5.5*16-0* 

*.5536-01 

2.2*86-0* 


6.5956-0* 

*.6316-01 

2.60*6-0* 


7.6026-0* 

*.7096-01 

3.00*6-0* 

. 160E*0^ 

9.1776-0* 

*.7886-01 

3. *536-0* 

i.iaoE»o4 

1.07 36 -03 

*.8676-01 

3.9566-0* 

1.200E»0^ 

1.2*86-03 

'..9**E-01 

*.5206-0* 

l.220E«04 

1.** 36-03 

5.0256-01 

5.1516-0* 

l.240E^04 

1.6606-03 

5.10*6-01 

5.8566-0* 


1.9006-01 

5.1826-01 

6.6*06-0* 

U260E^04 

2.16*6-03 

5.2606 -01 

7.5116-0* 


2. *536-03 

5.3156-01 

8.* 766-0* 


2.7686-03 

5.6096-01 

9.5*36-0* 


3.1116-03 

5.6796- 01 

1.0726-03 

!• 

3.*e2E-03 

■■.5*76-01 

1.2016-03 

1. 

3,8826-03 

5.6116-01 

1.3*26-03 

l.-OaE«04 

*.3126-03 

5.6726-01 

l.*96E -03 


*.77*6-03 

5.7296-01 

1.66*6-03 


5.2696-03 

5.7816-01 

1.8*66-03 

U46CE«04 

5.7966-01 

5.8306-01 

2. 0**6 -03 


6.3586-03 

5.8756-01 

2.257E-<'3 

i.SO0E^04 

6.95*6-03 

5.9166-01 

2, *8 76-03 


7.5876-03 

5.95*6-01 

2.73*6-03 

i.54QE«04 

8.2566-03 

5.9876-01 

3.0006-03 

US60E«04 

8.9626-03 

6.0176-01 

3.28*6 -03 

l.580E*04 

9.7076-01 

6.06*6-01 

3.5886-03 

l.400E^04 

1.0*96-02 

6.0676-01 

3.9126-03 

U62CE»04 

l.l3i6-02 

6.0876-01 

*.2586 -03 

l.440E»04 

1.2186-02 

6.1056-01 

*.6266-03 

U660E»04 

1.3086-02 

6.120.';— 11 

5.0166 -03 

L.660F»04 

1. *026-02 

6.1326-01 

5.*30e-03 

U700E*04 

1.5016-02 

6.1*26-01 

5,8696-03 

l.720E^04 

1.60*6-02 

6.1. 9E-01 

6.3336-03 

U740E*04 

1.7116-02 

6.1; -.-01 

6.8226-03 

U760E>04 

1.8226-02 

6.15*6-01 

7.3396-03 

l.780E^04 

1.9386-02 

6.1616-01 

1.8826-03 

UddUE«04 

2.0586-02 

6.1616-01 

8. *5*6-03 

l.C20fc» J4 

2.1826-02 

6.1596-01 

9.0556-03 

U840E«04 

2.3UE-02 

6. 1566-01 

9.6866-03 

U«40E^04 

2. ***6-02 

6.1516-01 

1.0356-02 

U880E^04 

2.5826-02 

6.1*56-01 

1.10*6-02 

U900t»a4 

2.7236-02 

6.1386-01 

1.1766-02 

l«920E^04 

2.8696-02 

6.1 '96-01 

1.2526-02 

U^H0E»04 

1.0206-02 

6.1196-01 

1.3316-02 

1.<M>0E«04 

3.1756-02 

6.1086-01 

1. *136 -02 

U980E*^04 

3.33*6-02 

6.0966-01 

l.*98E-02 

2*OOOE«04 

1. *9 76 -02 

6.0836-01 

1.5886-02 

2.020E^J4 

3.6656-02 

6.0696-01 

1.6806-02 

2«040C«0<» 

3.8376-02 

6.0536-01 

1.7766-02 

28060E^04 

V. 0136 -02 

6.0376-01 

1.8766-02 

2.0S0EVO4 

*.1916-02 

6.0206-01 

1.9796-02 

2.L00Et04 

*.1776-02 

6.0026-01 

2.0866-02 

2*UdE»04 

*.5*56-02 

5.983E-01 

2.1966-02 

2*140E^O^ 

*.7586-02 

5.9636-01 

2.3106-02 

29l60E»04 

*.95*6-02 

5.9*26-01 

2. *286 -02 

2«180E>04 

5.1556-02 

5.9216-01 

2.5*96-02 

2.;.OCE^04 

5.3596-02 

5.8986-01 

2.67*6-02 

2.220E^04 

5-5676-02 

5.8756-01 

2.8036-02 

2*24UE«04 

5.7786-02 

5.8516-01 

2,9356-02 

2.240E^04 

5.99*6-02 

5.8266-01 

3.0716-02 

2.280Et04 

fc. 2136-02 

5.8016-01 

3.2106-02 

2.3U0E»O4 

6. *356-02 

5.7756-01 

3.3336-02 

2.320E«04 

6. 6616-02 

5.7*86-01 

3.50<E-02 

2.340E»04 

6.8906-02 

5.7216-01 

3.6506-02 

2.340E«04 

7.1236-02 

5.6936-01 

3.80*6-02 

2.380E^04 

7.3596-02 

5.66*6-01 

3.9616-02 

2.4t.0E^O4 

7.5986-02 

5.63*6-01 

*.1216-02 

.’•420E^0 ■» 

7.8*06-02 

5.60*6-01 

*.2856-02 

2«440E*04 

8.0856-02 

5.57*6-01 

*.*516-02 

2.440E»04 

8.3336-02 

5.5*36-01 

*.6216-02 

2.480«t04 

8.58*6-02 

5.5116-01 

*.7956-02 

2«900E»04 

8.8176-02 

5,*79E-0I 

*.9716-02 


( 


5.289E-21 1.3916-0* 9,1516-02 1.0*26-0* 6. 2786-05 / 

1.5*26-2'' l.O’ie-O* 8. *216-02 1.1256-0* 6.81*6-05 

*.1786-20 1.9886-0* 7,7*66-02 1.20*6-0* 7,3*96-05 

1.1686-19 2.1*96-0* 7-1216-02 1.2186-0* 1.8836-05 

2. 9776-19 2.75*6-0* 6.5*66-02 1.3*66-0* 8. *136-05 

7.2 7*6-19 3.2086-0* 6.0226-02 1. *106-0* 8.9*26-05 

1. 7096-18 1.71*6-0* 5.5*56-02 1. *706-0* 9. *706-05 

3.87-..--18 *.2756-0* 5.11*6-02 1.5266-0* 9.9976-05 

8. *936-18 *.89*6-0* *.7256-02 1.5796-0* 1.0526-0* j 

1.8056-17 5.5736-0* *.1756-')2 1.6116-0* 1.1056-0* / 

1.7316-17 6. '.166-0* *.0626-02 1.6836-0* 1.1586-0* 

7.5136-17 7.12*6-0* 3.7806-02 1.7156-0* 1.2116-0* 

1. *776-16 7.9986-0* 3.5296-02 1.7896-0* 1.26*6-0* ' 

2.8*06-16 8.9396-0* 3.30*6-02 1.8*56-0* 1.3176-0* 

5.3*96-16 9.9*76-0* 1.1016-02 1,90*6-0* 1.3706-0* 

9.8856-16 1.1026-03 2.9206-02 1.9676-0* 1. *236-0* 

1.79*6-15 1.2166-01 2.7566-02 2.03*6-0* 1. *7*6-0* 

3.2036-15 1.1366-01 2.6076-02 2.1056-0* 1.5256-0* 

5.6286-15 1. *616-03 2. *726-02 2.1816-0* 1.5736-0* 

9.7386-15 1.5926-03 2.1*86-02 2.2606-0* 1,6206-0* 

1.6616-1* 1.7276-03 2-23*6-02 2.3**6-0* 1.6t»6-0* 

2.7936-1* 1.8676-03 2.1286-02 2. *316-0* 1.7056-0* 

*.6356-1* 2.0106-01 2.0296-02 2.5216-0* 1.7*26-0* 

7.5936-1* 2,1566-03 1.9366-02 2.61*6-0* 1.7756-0* 

1.2286-13 2.10*6-03 1.8*86-02 2.7096-0* 1.8056-0* 

1.9626-13 2-*5*6-01 1.7656-02 2.8056-0* 1.8306-0* 

3.J99E-13 2.60*6-01 1.6866-02 2.9036-0* 1.8516-0* 

*.8196-13 2.7556-03 i. 6126-02 1.0026-0* 1.8676-0* 

7. *726-13 2.9066-01 1.5*06-02 3.1026-0* 1.8796-0* 

1. 1916-12 3.0566-03 1. *726-02 1.2016-0* 1.8866-0* 

1.7266-12 3.2066-03 1. *076-02 1.3006-0* 1.8896-0* 

2,58*6-12 1.1536-01 1.3*56-02 3.3996-0* 1-8896-0* 

3.3306-12 3.*99€-03 1.2856-02 1. *976-0* 1.88*6-0* 

5.6256-12 3.6*26-33 1.2296-02 1.5956-u-. 1.8766-0* 

8.1866-12 3.7626-03 1.17*6-02 3.6916-0* 1.8656-0* 


1.181E-U 

3.9206-33 

1.1236-02 

3.786E-04 

1.8516-0* 


1.6906-11 

*.05*6-03 

1.0736-02 

J*8aOE-04 

1.83*6-0* 


2.3986-11 

*,1856-03 

1.0266-02 

3.97n-04 

1.81*6-0* 


3.3756-11 

*.3136-03 

9.8136-03 

4.065E-04 

1.7936-0* 


*.7166-11 

*.*366-03 

9.3656-03 

4.X55E-04 

1.7696-0* 


6.5*06-11 

*.5566-03 

8.9766-03 

<*.243E-04 

l.7**E-0* 

4 ; 

9.0066-11 

*.672--03 

8.5876-03 

4.330E-04 

1. *176-0* 


1.2326-10 

*.78*6-03 

8.2166-03 

4.416E-04 

1.688E-0* 


1.6736-10 

*.8916-03 

7.8626-03 

4.5O0E-*)4 

1.659E-0* 

a' 

2.2586-10 

*.99*6-03 

7.5256-03 

4«582E-04 

1.6286-0* 


3.0296-10 

5.0936-03 

7.20*6-03 

4.462E-04 

1.5976-0* 


*.0386-10 

5.1876-03 

6.8976-03 

4.741E-04 

1.56*6-0* 


5.3526-10 

5.2776-33 

6.6056-03 

4.818E'04 

1.5326-0* 

1 

7.05*6-10 

5.3626-03 

6.3276-03 

4.893E-04 

1. *996-0* 


9.2*66-10 

5. **36-03 

6.0616-03 

4.466E-04 

1. *656-0* 

V 

1.2056-09 

5.5196-03 

5.8076-03 

5.03TE-04 

1. *316-0* 


1.5636-09 

5.5906-01 

5.5656-03 

5.105E-04 

1.3976-0* 


2.0196-09 

5.6576-03 

5.33*6-03 

5.1T2E-04 

1.3636-0* 

r 

2.5916-09 

5.7196-03 

5.1136-03 

5.237E-04 

1.3296-0* 

\ a 

3.3126-09 

5.77tE-33 

*.9026-03 

5.299E-04 

1.2956-0* 


*.2136-09 

5.8296-03 

*.7006-03 

5*359E-04 

1.2616-0* 

' » 

5.3356-09 

5.8776-03 

*.5076-03 

5.^166-04 

1.2276-0* 


6.7306-09 

5.9216-03 

*.3226-03 

5.47lE-04 

1.19*6-0* 


8**516-09 

5.9606-03 

*.1*56-03 

5.523E-C4 

1.1606-0* 

-< 

1.0576-08 

5.99*6-03 

3.9766-03 

5.573E-04 

1.1276-0* 

> 

1.3166-08 

6.02*6-03 

3.81*6-03 

5.620E-04 

1.0956-0* 


1.533 >08 

6.0506-03 

J. 6 5 86 -03 

5.664E-04 

1.0636-0* 


2.0196-08 

1.. 0716-03 

3.5106-03 

5.705E-04 

1.0316-0* 


2. *866-08 

6. .886-03 

3.3676-03 

5.743E-04 

9.9926-05 


3. 0506-08 

6.1006-03 

3.2306-03 

5*778E-04 

9.6826-05 


3.7296-08 

1. 1096-03 

3.0996-03 

3*810E-0^ 

9.3776-05 


't.5**E-08 

6.1136-03 

2.9736-03 

5.83*'E-04 

9.0776-05 


5.5186-08 

6.1136-03 

2.852E-'3 

58065E-O4 

8.7826-05 


6.6796-08 

6.1106-03 

2.7366-03 

3.888E'04 

8. *926-05 


8.0596-08 

6.1026-03 

2.62*6 ' 

5. VOTE-0^ 

8.2086-05 


9.' • . -08 

6. 0916-03 

2.517E-a. 

5.924E-04 

7.9306-05 


1 -07 

6.0766-03 

2. *1*6-03 

5.937E-04 

7.6576-05 

' 

I. . 07 

6.0576-03 

2.3156-03 

5.947E-04 

7.3906-05 


• a 7.-07 

6.0356-03 

2.2206-03 

S.953E-04 

7.1296-05 


1.9696-07 

6.0096-03 

2.1296 - 03 

5,956E-04 

6.8736-05 


2.3356-07 

5.9806-03 

2.0*16-03 

5.956E-04 

6.62*6-05 


2.7606-07 

5.9*86-03 

1,95 76-03 

5.953E-04 

6.3816-05 

' 

3.2556-07 

5.9136-03 

1.8766-03 

5.946E-04 

6.1**6-05 


3.8286-07 

5.8756-03 

1.7986-03 

5.937E-04 

'.9136-05 


*.*916-07 

5.8356-03 

1.7236-03 

5.924E-0^ 

5.6876-05 


5.2556-07 

5.7916-0^ 

1.6516-03 

5.908E-34 

5.9686-05 


6.1356-07 

5.7*56-03 

1.5826-03 

S9889E-04 

5.2566-05 1 

1 


8 . 


454 


V 


1 
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c- 

CO 

C04 

CQ2 

C2 

T 

2.191E-03 

5.251C-06 

l.Oo 06 -l 6 

6.208E-07 

5.250E-01 

1.194C-04 

5. *5 5c- 02 

3.2996-05 

6.aOOE*33 

2.960E-03 


>.7836-16 

9. 7. IE-07 

5.>2>e-01 

1.4926-04 

3.0.5C-02 

4.9736-05 

9.090E*03 

3.953E-03 

l.232r-05 

6.956F- l6 

1.503E-06 

5.190E-01 

1,6426-04 

2.653E-02 

7.3886-05 

9.20aE*03 

S.2I9E-03 

U835E*0s 

1.6986- 15 

2.2S7E Ot 

5.154F-01 

2. >496-04 

2.37.E-02 

1. 0806-04 

9..00E*03 

a.8lSE'03 

2*t856-0* 

3.347r- 15 

3..14E-06 

5.1136-01 

2.7166-04 

2.103E-02 

1*5556-04 

9.600E*0i 

S.a03E'03 

3.S62C-05 

8.551E-15 

>.078E-06 

5.0o7E-01 

3.24eE-04 

I.067E-O2 

2. 2066-04 

9.aa0E*03 

1.12SE-02 


l.635F-l^ 

7.293E-06 

5.0135-01 

3.842E-04 

1.659E-32 

3. 08 36-14 

l.OOOE^IH 

1.92tE-02 

T.blOF-35 

3. Cl 2c -It 

1.0.2E-03 

4.9526-01 

4. 5056-04 

1.477E-02 

4,2386-04 

l.OZOEtO* 

1.T/7E-02 


7.072E-14 

l.*67=-05 

4.8826-01 

5.2346-04 

l.?lEf-02 

5.7306-04 

1.0*0E*0* 

2.*.98E-02 

U^lOc-04 

1.699F-13 

2.033E-05 

4.802E-01 

5.0296-04 

1.17.C-02 

T. 5196-04 

1.0ft0£*0* 

2.E88E-02 

I.879F-04 

2.9476-12 

2.776E-05 

4.7126-01 

6.8856-04 

1.04 7E-02 

9.9586-04 

i.aaoE*o<> 

3.252C-02 

£.467E>0^ 

5.266E-’? 

3.731E-05 

4.5396-01 

7. 7996-04 

9.5*8E-05 

1.279C-03 

1.100E*0* 

3.891E-02 

3.196E-J-. 

9.474E-13 

..9WE-05 

4.4956-01 

8. 763C-04 

8.3<»l£-03 

1.6136-03 

1.120c*0* 

4.60SE-02 

4*085E-04 

1.6716-12 

6..39E-05 

4.3686-01 

9.769E-04 

7.*5ae-03 

1.9996-03 

1.1«0E*04 

5.390E-02 

5.156E'0h 

2.97tt-l> 

8.267E-05 

4. 2305-01 

1.08IE-03 

6.62aE-03 

2. *326-03 

1.160E*0* 

6.242E-02 

6.427E-0H 

4.8276-12 

1.0.5E-0. 

4.0816-01 

1. 1876-03 

».9OOE-03 

2.9176-0- 

i.iaoE*o* 

T.153E-02 

7.9176-04 

7.9746- 12 

I.303E-04 

.3.9226-01 

1. 2946-03 

5.245r-0i 

3.4l4E-U.> 

1. 200E*0* 

8.116E-02 

9.642E-J4 

1.2396-11 

1.601E-0* 

3.7556-01 

1.4016-03 

a.655E-03 

3.945c-':3 

1.220E*04 

<i.ll9E-02 

1.U26-05 

2.0456-U 

1...0E-0* 

3.5816-01 

1.5076-03 

a.I29E-0i 

*.478c-03 

i.240c*a* 

l.OiIE-Ol 

1.3856-03 

3.1396-11 

2.320E-0‘i 

3.4036-01 

1.6\0E-02 

3.t*7E-0s 

5.0086-03 

1.260E*0* 

1.120E-01 

1-434E-03 

4.3896-11 

2.7.0E-04 

3.2236-01 

1.710E-05 

3.219E-03 

5. 5186-03 

1.280E*0* 

1.226E-OI 

1.914E-03 

7.3706-U 

3.198E-0* 

3.0416-01 

1.8056-03 

2.83.E-03 

5.9956-03 

1.300E*U* 

1.332E-01 

2.22OF-03 

I. 0976-10 

3.690E-0. 

2.8516-01 

1.894E-03 

2.*9*E-03 

5.4296-03 

1.320E»0* 

1.436C-01 

2.553^-03 

1.609E-10 

..215E-04 

2. 6846-01 

1.9786-03 

2.1i9£-03 

t. 8116-03 

1.3*0E*0* 

1.S38E-01 

2.917E-03 

2.3256-10 

..767E-0-* 

2.5116-01 

2. 0546-03 

1.913E-03 

7.1356-03 

1 • 3aO£*d’t 

I.637E-OI 

3.3T7F-03 

3.3196- 10 

5.343E-04 

2.344E-01 

2.123E-03 

1.6775-03 

7.3976-03 

1.380E*0<> 

1.733E-01 

3 ’ 3F-03 

4.b81E-lO 

5..37E-04 

2.182E-01 

2.1846-03 

i .465E-0i 

7.5966-03 

l.*00E*0* 

1.824F-01 

♦.I69E-03 

6.5276- 10 

6.5.5E-04 

2,0296-0! 

2. 2386-03 

1.27a£-03 

7. 7316-03 

1.420E*0* 

1.911E-01 

4.638F-03 

9.0026-10 

7.162E-04 

1.883E-01 

2.2846-03 

l.ll.E-03 

7,8076-03 

l.**0E*0* 

1.993E-01 

5.1 '3E-03 

1,2296-09 

7.785E-0* 

1.7456-01 

2.3236-03 

9.697E-0» 

7.8256-03 

1.460E+0* 

2.071E-01 

5.652F-03 

I.C561E-09 

8.<i09E-0-i 

1.6156-01 

2.3546-03 

0.836E-O* 

7.7025-03 

1.480E*0* 

2.143E-01 

6.1946-03 

2. 2256-09 

..029E-0. 

1.4936-01 

2.3796-03 

7.334E-04 

7. 7| 36-03 

I.500E*!)* 

2.2HE-01 

6.7f8c-03 

2.953E-09 

9.4*’E-0* 

1.3806-01 

2. 3466-03 

0.3776- a*. 

. .5926-03 

l.S206»0* 

2.273E-04 

7.343E-03 

2.8936-09 

1. 0256-03 

1.2756-01 

2.4036-03 

5.592E-0* 

>.4356-03 

l.^OE*-!)* 

2.331E-OI 

7.9486-03 

5.0736-09 

1.08^E-03 

1.177E-01 

2.4136-03 

*.817E-iK 

7.2516-03 

l.SbOEtO* 

2.384E-01 

9.5726-03 

6.581E-09 

l.UlE-03 

1.0866-01 

2.4146-03 

<>.l87E-0a 

7.0416-03 

i.>aoE*o* 

2.433E-01 

9.2153-03 

3.4S96-09 

1.197E-03 

1.00 36-01 

2*4096-03 

3.t>*0E-09 

5.S136-0.: 

1.600E+0'* 

2.477E-01 

9.87S--03 

1. 0926-09 

1.251E-03 

9.2546-02 

2. 4006-03 

3. Io7£-04 

5.5706-0: 

l.»20£*0* 

2.517E-01 

1.055C-12 

1.3746-08 

U302E-03 

8.5436-02 

2. 38 7E-03 

2.756E-0* 

6.3186-03 

1.6*0E*0* 

2.554E-01 

l.l24=-02 

1.7346-08 

1. 3516-03 

7.8096-02 

2.3ru-03 

2.*00E-0* 

5. 0586-03 

1.6.0E*0* 

2.586E-01 

l.i95:-02 

2.1756-08 

1.398E-03 

7.2876-02 

2.3516-03 

2.092E-04 

5.7956-03 

i.&aCE*o* 

2.616E-01 

1.2676-02 

2.7126-08 

1...2E-03 

6-7346-02 

2.3286-03 

1.829E-0* 

5.5316-03 

i.rooE*o* 

2.642E-01 

1. 3406-02 

3. 3646-08 

1 .484E-03 

5.2256-02 

2.3036-03 

1.592E-0* 

5.2696-03 

t.220E*0* 

2.6e$E-01 

l.4UC^02 

4.1516-08 

1.523E-03 

5.7506-02 

2.27t6-C3 

1.391E-0* 

5.0116-03 

1.7*OE*0* 

2.t85e*Ol 

1.4906-02 

5.09o:-0fi 

1.560E-03 

5.3296-02 

2.2456-C-^ 

1.21iE-0<. 

4.7576-33 

1.T60£*0* 

2.703E-01 

1.5666-02 

6.2266-08 

1.593E-03 

4.9556-02 

2.215S-03 

i.OOSE-O'. 

4.5096-03 

1.780E*0* 

2.718E-01 

1.6446-02 

7.5726-08 

1.6 29E-C3 

4.5726-02 

2. 1836-03 

9.327E-05 

4.2596-03 

1.800E*0* 

2.732E-OI 

1.7226^02 

9.1096-03 

1. 6536-03 

4.239E-02 

2- 1*96-03 

8. 179E-05 

4.03c6-03 

1.820E*0* 

2.743E-01 

1.901E-02 

1. IOC 6 -07 

1.6786-03 

3.952E-02 

2.1146-03 

7.160E-05 

3.8126-03 

l.S*0E*0* 

2.752E-01 

1.88 lE-32 

1 .327C-07 

1.701E-03 

3.t50e-02 

2.O70E-C3 

6.309E-05 

3.5976-03 

1.860E*a* 

2.759E-01 

1.961E-02 

1.5376-37 

1. 7226-05 

3.5906-02 

2.042E-03 

5.5*9E-05 

3.3916-03 

1.8S0E*-0* 

2.765E-01 

2. 0426-02 

1-89U-07 

I .7406-03 

3.151E-02 

2.0056-03 

9.885E-05 

J. 1946-03 

1.930E*a* 

2.769E-01 

2.124E-02 

2.2456-07 

1.755E-03 

2.9506-02 

l.9o76-03 

4.305E-05 

3.0056-0'^ 

l.920E*0* 

2.7726-01 

2.2066-02 

2.6556-07 

1.7685-03 

2.725E-02 

1.9296-03 

3. 797E-05 

2.8276-03 

1.9*0£»0<i 

2.773E-01 

2.28d?-02 

3.1306-07 

1.7T8E-03 

2.550E-O2 

1.891E-03 

3.353E-05 

2. 0576-03 

; .960E*04 

2.773E-01 

2. 3706-02 

3.O77F-07 

1.7866-03 

2.555P-02 

1.353E-C3 

2.9s3t-05 

2.49OC-03 

1.980E*0* 

2.773E-01 

2.4536-02 

t.?07F-07 

1.792E 3 

2.204E-02 

1.814E-03 

2.621E-05 

2.3446-03 

2.0JOE+0* 

2.771E-01 

2.5366-02 

5.0285-07 

1. 796.-03 

2 .03 3Z -0 2 

1. 7756-03 

2.220E-05 

2.1996-03 

:.020E*0* 

2.7686-01 

2. 0196 -02 

5.8526-07 

1 .798E-03 

1.9186-02 

1.7376-03 

2.056E-05 

2.0636-0: 

2.0*0E»a* 

2.764E-ni 

2.7026-02 

6.7925-07 

1.797E-03 

1.790E-02 

1.6996-03 

1.823E-05 

1.9346-03 

I . J^OE*0* 

2.759E-01 

2.7846-02 

7.3606-07 

1.795E-03 

1.6726-02 

1.6616-03 

I .618E-05 

1.8136-03 

2.080E*0* 

2.7'4E-01 

2.867E-02 

9.372F-07 

I.791E-03 

U. ^62 6-02 

1.6236-03 

1.437E-05 

1.6986-03 

2.100£*0* 

2.748E-01 

2.950E-32 

1 .0446-Oto 

1 .785E-03 

1.4616-02 

1.5856-03 

I.278E-05 

1.5916-03 

2. 120E»0* 

2.741E-01 

3.0326-J2 

i. 1995-06 

i.777E'05 

1.3b6E-02 

1.5486-03 

1.137c- 05 

1.4896-03 

2.1*0c*0* 

2.734E-01 

3.1146-02 

1.2736-06 

1 .760E-O3 

1.2786-02 

1.3116-03 

1.01 2E-05 

1.3946-03 

2. IbOE-fO* 

2.725E-01 

3. 196E-02 

l.5o96-06 

1.757E-03 

1.196E-02 

1. 4746-03 

9.01*6- 06 

1.3056-0: 

2.180£*0* 

2.717E-01 

3.2776-02 

1.7885-05 

1.745E-03 

1.1206-02 

1.4386-03 

8.020E-05 

1.2216-03 

2. 2a0E*0<i 

2.708E-01 

3.3586-02 

2.0346-06 

1. 7326-03 

1.0496-02 

1.4026-03 

7. ItBc-Ot 

I.U26-03 

2.220t*0* 

2.699E-01 

2.4386-02 

2.303=-a6 

1.717E-05 

9.8346-03 

1.35 76-03 

6. 399 £-05 

1.0596-0: 

2.2*0e*0<. 

2.689E-01 

3.519E-32 

2.6136-06 

1.702E-03 

9.2186-03 

1.3326-03 

5.715E-0O 

9.9946-04 

2 • 260E*U* 

2.678E-01 

3.590=-O2 

2.9526-06 

1. 6886-03 

8.6441-03 

i. 2976-03 

5.108E-0O 

9.3456-V.4 

2.280E*a* 

2.668E-01 

3.0776-32 

3.3296- 36 

1 .61./E-03 

6. 1C8F-03 

1. 2c36-03 

*.568E-06 

8. 7386-04 

2.300E<'04 

2.657E-01 

3.75or-02 

3.7466-06 

1 .6486-03 

7.b066-03 

1.2306-03 

4.087E-06 

8.1706-04 

2.320E*0* 

2.64 56-01 

3.834E-02 

4. aC^F-Ob 

1.629E-03 

7.14IE-03 

1.1976-03 

3.659E-06 

7. C396-04 

2.340E+0-. 

2.634E-01 

3.9U'^-02 

4.71 E-06 

1.6096-03 

6.7046-05 

1.1656-03 

3.278E-0O 

7.1416-04 

2.;6oe»o* 

2.622E-01 

3.9806 -O: 

5.2796-05 

1.538E-03 

5.295C-03 

1.1336-03 

2.938C-06 

0. 6756-04 

2.380E*0* 

2.609E-01 

4.06-96-0? 

5.8975-06 

1 . 5666-03 

5.914E-03 

i. 1026-03 

2.634E-C6 

6.2406-04 

2.*OOE*0* 

2.5976-01 

4.139^-3: 

5. 5756-05 

1. 54*6-03 

5. 5556-03 

1.0726-03 

2.3»3E-0o 

3.8336-04 

2.*20E»0* 

2.584E-01 

4.2146-02 

7,3216-06 

1.521E-03 

5.2226-03 

1.0426-03 

2. 121E-06 

5.4536-04 

2.*4UE*0* 

2.572E-01 

4.2886-02 

B. 1376-06 

1 . .98E-03 

4.9096-05 

1.0126-03 

1 .90*£-06 

5.0976-04 

2.460E*0* 

2.5596-01 

4.36 26-02 

9,0306-Oc 

1.4756-03 

4.6156-03 

9.3376-04 

1.7UE- 06 

4.7656-04 

2.480E*0* 

2.5456-01 

4.4356-32 

1.0005-05 

1.451E-03 

4.3406-03 

9.55b6-04 

1.5376-04 

4.4556-04 

2.330E*0* 
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Table II. ~ Continued. 


P/PO > 9.00E»03 


T 

E- 

0 

0* 

0*» 

0- 

02 

02* 

02- 

3.000£«^02 

0. 

3.545E-98 

3.514E-82 

0. 

0. 

5.0006-11 

1. 7606-18 

0. 

^•OOOS402 

0. 

2.699E-37 

a.682E-65 

0. 

0. 

5.400E-11 

1.7606-18 

0. 

5«000e*02 

0. 

8.T33E-31 

2.509E-5* 

0. 

0. 

5.0416-11 

1.7606-18 

0. 

6«0O0£^02 

0. 

2.019E-2a 

2.606E-4 7 

0. 

0. 

5.0276-11 

1.7606-18 

0. 

7,0U0£*02 

4.aisE-a3 

2.5T0E-23 

2.6 76E-42 

3. 

3. 5396-92 

4.6126-11 

1.T60E-18 

5.9216-83 

8«000€#02 

5.699E-T2 

6.3I6E-21 

1.262E-3a 

0. 

3.482E-80 

5.6166-11 

1.7606-18 

7.8186-73 

^•0U0€«02 

i.aoa£-62 

l.l99E-ia 

3.89SE-36 

0. 

1.162E-69 

4.0896-10 

1.7606-18 

2.2706-63 

l.OOOC^O) 

1.239E-S9 

1.136E-16 

2.S08E-36 

0. 

l.lOOE-90 

4.6996-09 

1.7606-18 

4.6536-55 

i«100€^02 

9.095E-99 

S.032E-19 

7.398E-33 

0. 

2.649E-S3 

3.6626-08 

1.7606-18 

3.2856-48 

i«2ooe>o) 

1.120E-92 

Uia9E-13 

1.265E-31 

0. 

3.772E-47 

2.0316-07 

1.7606-18 

1.6816-42 

l«300€40) 

9.S29E-3a 

1.731E-12 

1.362E-3C 

0. 

6.067E-42 

8.6386-07 

1.7606-18 

1.1356-37 

l«^UOE»Oi 

9.069E'39 

1.720E-11 

1.062E-29 

0. 

1.759E-37 

2.9836-06 

1.7606-18 

1.5556-33 

U500C^d3 

t.099E-30 

1.259E-10 

6.312E-25 

0. 

1.294E-33 

8.7156-06 

1.7606-18 

5.9886-30 

1.600E^03 

1.109E-27 

7.190E-10 

3.010E-2a 

0. 

3.123E-30 

2.2246-05 

1.7606-18 

8.1746-27 

l.700fc»03 

5.01iE-25 

3.39TE-09 

1.19 7E-2 7 

0. 

3.011E-27 

5.0756-05 

1. 7606-18 

4.7606-24 

i.aooc^os 

1.153E-22 

1.3t3E-oa 

4.094E-2 7 

0. 

1.350E-24 

1.0556-04 

1.7626-18 

1.3616-21 

U900€»03 

1.355E-20 

9.96«E-0a 

1.374E-26 

0. 

2.851E-22 

2.0306-04 

1.9666-18 

1.9206-19 

2.000e»3) 

3.029E-19 

1.393E-07 

1.360E-2S 

0. 

1.07SE-20 

3.6526-04 

7.1036-18 

5.0306-18 

2*100E>33 

2.3«9E-ia 

3.i37E-07 

2.269E-24 

0. 

1.330E-19 

6.2076-04 

4.8936-17 

4.4706-17 

2.2UUe^O) 

l.3TaE-lT 

8.996E-07 

3.2 7SE-23 

3.311E-S8 

1.167E-18 

1.0046-03 

3.1166-16 

2.9496-16 

2«300E»03 

6,aT9E-l7 

2.056E-06 

3.798E-22 

2.697E-84 

8.642F-18 

1.5566-03 

1.7086-15 

1.6296-15 

2.400E^03 

3.010E-16 

9.386E-06 

3.S96E-21 

1.042E-80 

5.320E-17 

2.3226-03 

8.1276-15 

7.7746-15 

2*500e^03 

1.17SE-15 

a.ao3E-oa 

2.846E-20 

2.081E-77 

2.829F-16 

3.3516-03 

3.4126-14 

3.2676-14 

2.600E»03 

9.t91E-l5 

1.679E-05 

1.921E-19 

2.319E-74 

1.321E-15 

4.6S6E-03 

1.2816-13 

1.2276-13 

2,700E»03 

1.339E-1* 

3.033E-05 

1.126E-18 

1.537E-71 

5.500E-15 

6.4076-03 

4.3556-13 

4.1706-13 

2«e00E^03 

i.96«E-l« 

S.263E-05 

5.800E-18 

6.405t-69 

2.06SE-14 

8.5366-03 

1.3546-12 

1.296F-12 

2.900E^03 

I.09&E-13 

8.787E-0S 

2.678E-17 

1.761E-66 

7.071E-14 

1.1136-02 

3.8886-12 

3.7146-12 

3.000E»03 

2.a3aE-l3 

J.917E-09 

l.l 14E-16 

3.329E-64 

2.227E-13 

1.4236-02 

1.0396-11 

9.9006-12 

3.ia0Fv03 

6.922E-13 

2.212E-09 

4.227E-16 

4.48BE-62 

6.506E-13 

1.7866-02 

2.5996-11 

2.4716-11 

3*200t^03 

i.aOlE-12 

3.3S6E-04 

1.4 74E-15 

4.452 E-60 

1.775E-12 

2.2066-02 

6.1266-11 

5.8086-11 

i.3J0E«^03 

3.526E-12 

4.9S9E-04 

4.762E-15 

3.341 E-58 

4.548E-12 

2.6836-02 

1.3686-10 

1.2926-10 

3.4d0E^03 

7.928E-12 

7.152 E-0* 

1.435E-14 

1.944E-S6 

l.lOlE-11 

3.2176-02 

2.9066-10 

2.7366-10 

3.500E»03 

1.S02E-11 

1.009E-03 

4.055E-14 

8.963E-55 

2.529E-11 

3.8076-02 

5.8986-10 

5.5306-10 

3*600E«03 

2.92SE-11 

1.399E-03 

1.081E-13 

3.339E-53 

5.537E-11 

4.4516-02 

1.1486-09 

1.0716-09 

3.70Jc«>03 

5.503E-11 

1.890E-03 

2.729E-13 

1.022 E-51 

1.160E-10 

5.1446-02 

2.1486-09 

1.9966-09 

3.8t)JE«^03 

1.003E-10 

2.519E-03 

6.555E-13 

2.613E-50 

2.332F-10 

5.8826-02 

3.8796-09 

3.5866-09 

3.900E»«3I 

1.779E-10 

3.302E-03 

1.S04E-12 

5.652E-49 

4.514E-10 

6.6586-02 

6.7766-09 

6.2296-09 

4.03aE«J3 

3.0S3E-10 

4.263E-03 

3.305E-12 

1.047E-47 

8.437E-10 

7.4646-02 

1.1476-08 

1.0496-08 

^•100F»03 

5.129E-10 

5.927E-03 

6.983E-12 

1.682E-46 

1.S26E-09 

8.2946-02 

1.8876-08 

1.7156-08 

•‘••200E^a3 

. 8.397E-10 

6.819E-03 

1.422E-11 

2.364E-45 

2.678E-09 

9.1396-02 

3.0236-08 

2.7286-08 

4*306E^03 

1.396E-09 

8.462E-03 

2.798E-11 

2.938E--.4 

4.569E-09 

9.9906-02 

4.7216-08 

4.2326-08 

4.400E^d3 

2.1KE-09 

1.038E-02 

5.331E-11 

3.253E-43 

7.589E-09 

1.0846-01 

7.2016-08 

6.4106-08 

4«S00E^03 

3.257E-09 

1.260E-02 

9.8S8E-11 

3.234E- >2 

1.230E-08 

1.1676-01 

1.0756-07 

9.4946-08 

^•600E«J3 

♦•927E-09 

1.519E-02 

1.773E-10 

2.907E-41 

1.947E-08 

1.2496-01 

1.5716-07 

1.3776-07 

4«700E»03 

7.329E-09 

1.801E-02 

3.10SE 10 

2.37aE-40 

3.016E-0B 

1.3286-01 

2.2526-07 

1.9596-07 

4.600E^(>3 

1.073E-08 

2.l2«E-02 

5.307E-10 

1.781E-39 

4.5786-08 

1.4046-01 

3.1716-07 

2.7346-0' 

4.900E«^03 

1.547E-0B 

2.489E-02 

e.B62E-10 

1.227E-38 

6.8166-08 

1.4756-01 

4.3896-07 

3.7526-07 

5.a4}OE»33 

2.201E-08 

2.882E-02 

1.468E-09 

7.824E-38 

9.966E-08 

1.5426-01 

5.9776-07 

5.0646-07 

5.1JOE>03 

s.oaaE-oi 

3.319E-02 

2.318E-09 

4.635E-37 

1.432E-07 

1.6036-01 

8.0196-07 

6.7316-07 

5.200E»03 

4.280E-08 

3.796E-02 

3.641E-09 

2.563E-36 

2. 0266-07 

1.6596-01 

1.0606-06 

8.8166-07 

5.300E«^03 

9.861E-08 

4.311E-02 

S.614E-09 

1.327E-3S 

2.823E-Q7 

1. 7096-01 

1.384F-06 

1.1396-06 

3.400.^»03 

7.937E-03 

9.867E-02 

8.S10E-0S 

6.463E-35 

3.877E-07 

1.1546-01 

1.7826-06 

1.4526-06 

5.500E»03 

1.063E-07 

5.961E-02 

1.269E-0E 

2.969E-34 

5.252E-07 

1.7026-01 

2.2696-06 

1.8306-06 

S./00E^03 

1.4MC-07 

6.093E-02 

1.864E-08 

1.291E-33 

7.025E-07 

1.8246-01 

2. 8556-06 

2.2786-06 

5.700E^03 

l.e3AE-07 

6.763E-02 

2.697E-08 

5.325E-33 

9.2846-07 

1.8496-01 

3.5546-06 

2.806F-06 

5«6006*03 

2.91W-07 

7.968E-02 

3.850E-08 

2.09JE-32 

1.213E-06 

1.8696-01 

4.3796-06 

3.4206-06 

5.90UE^03 

3. USE -07 

8.207E-02 

5.424E-08 

7.B30E-32 

1. 5676-06 

1.8836-01 

5.3446-06 

4.1276-06 

6.000E«03 

3.990E-07 

8.979F-02 

7.547E-08 

2.B04E-31 

2.0046-06 

1.8916-01 

6.4616-06 

4.9356-06 

6«l00EO3 

5.071E-07 

9,78iE-02 

1.03SE-07 

9.624E-31 

2.53 86-06 

1.8936-01 

7.7436-06 

5.8486-06 

6*200E*^03 

6.396E -07 

U061E-01 

1.610E-07 

3.172E-30 

3.1856-06 

1.8006-01 

9.2 036- 06 

6.8726-06 

6«300E»03 

8.0UE-07 

1.197E-01 

1.897E-07 

1.006E-29 

3.9616-06 

1.8836-01 

1.0856-05 

8.0126-06 

6*400E^03 

9.969E-07 

1.239E-01 

2.82 6E -07 

3.073E-29 

4.8856-06 

1.8706-01 

1.2706-05 

9.2 706-06 

6«$OOE>d3 

U233E-06 

1.32«E-01 

3.326E-07 

9.064E-29 

5.9776-06 

1.8536-01 

1.4756-05 

1.0656-05 

6«600E»03 

l.SlSE-06 

1.916E-01 

4.343E-07 

2.585F-2B 

7.2586-06 

1.8336-01 

1.7026-05 

1.2156-05 

6«700Et03 

1.B51E-06 

1.509E-01 

5.618E-07 

7.139E-2B 

8.7506-06 

1.8086-01 

1.9506-05 

1.3776-05 

6«600E*^03 

2.250E-06 

1.603E-01 

7.206E-07 

1.911E-27 

1.0486-05 

1.7806-01 

2.2206-05 

1.5526-05 

6«900E»03 

2.720E-06 

1.698E-01 

9.166E-0 7 

4.968E-27 

1.2466-05 

1.7506-01 

2.5136-05 

1.7386-05 

7.000E«^03 

3.273E-06 

l.79*E-0l 

1.157E-06 

1.255E-26 

1.4736-05 

1.7166-01 

2.8276-05 

1.5366-05 

7«iaOE«J3 

3.919E-06 

1.B90E-01 

1.448E-06 

3.086E-26 

1.7326-05 

1.6 806-01 

3.1636-05 

2.1456-05 

7,200E^03 

♦.87ZE-06 

1.906 E-01 

1.800E-06 

7.392 F-26 

2.0246-05 

1.6436-01 

3.5206-05 

2.3656-05 

7«300E^03 

S.5*6E-06 

2.082E-01 

2.222E-06 

1.727E-25 

2.3536-05 

1.6036-01 

3.8976-05 

2.5946-05 

7.400E^03 

6.S37E-06 

2.17aE-01 

2.724E-06 

3.936E-25 

2.7216-05 

1.5636-01 

4.2926-05 

2.8346-05 

7«500E^03 

7.72XE-06 

2.272E-01 

3.317E-06 

8.766E-25 

3.1326-05 

1.5216-01 

4.7056-05 

3.0826-05 

7«600E«^03 

9.060E-06 

2.366E-01 

4.016E-06 

1.909E-24 

3.5896-05 

1.4786-01 

5.1336-05 

3.3396-05 

7.700E«03 

1.059E-05 

2.6S9E-01 

4.a28E-06 

4.06BE-24 

4.0946-05 

1.4346-01 

5.5 766-05 

3.6026-05 

7*0dOE^O3 

1.239E-0S 

2.550E-01 

5.773E-04 

8. 49 IE- 24 

4.6516-05 

1.3916-01 

6.0316-05 

3.8736-05 

7,900E^03 

1.939E-0S 

2.660E-01 

6.863E-06 

1. 7376-23 

5.2646-05 

1.3476-01 

6.4966-05 

4.1506-05 

8*0O0E^03 

1.660E-0S 

2.728E-01 

8.114E-06 

3.485E-23 

5.9356-05 

1.30 36-01 

6.9706-05 

4.4326-05 

6«20tlE>03 

2.208E-0S 

2.899E-01 

1.117E-05 

1.327E-22 

7.4656-05 

1.2166-01 

7.9336-05 

5.0116-05 

8*400E«^03 

2.909E-05 

3.062E-01 

1.507E-05 

4.711E-22 

9.2716-05 

1.1316-01 

8.9046-05 

5.6036-05 

8*600E«^03 

3.789E-03 

3.216E-01 

1.996E-05 

1.567E-21 

1.1386-04 

1.0496-01 

9.8666-05 

6.2046-05 
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Table It. - Continued. 


P/PO > 9.00E>03 


c 

C* 


C- 

0. 

0. 

0. 

0. 

0. 

0. 

0. 

0. 

0. 

0. 

0. 

0. 

4.269E-83 

4.297E-84 

0. 

0. 

3.238E-89 

3.924E-71 

0. 

0. 

6.363E-59 

1.235E-6I 

0. 

0. 

1.048E-51 

7.77BE-56 

0. 

0. 

2.e47E-46 

6.178E-52 

0. 

2.074E-91 

4.812E-42 

B.400E-49 

0. 

3.538E-81 

3.0S lE-38 

3.575E-46 

0. 

1.190 £-72 

3.852E-3S 

5.902E-44 

0. 

1.9506-65 

1.757E-32 

4.717E-4> 

0. 

2.9786-59 

3.548E-30 

2.109E-40 

2.S64E-95 

6.8086-54 

3.694E-2a 

5-8B4E-39 

1.091E-91 

3.3266-49 

2.229E-26 

1.112E-37 

i.745E-ae 

4.5596-45 

8.S34E-25 

1.522E-36 

1.236E-85 

2.1656-41 

2.228E-23 

1.767E-35 

5.478E-83 

3.7806-38 

4.200E-22 

S.264E-34 

1. 4196-79 

9.5456-36 

5.989E-21 

2.451E-32 

8.102E-7fc 

6.5996-34 

6.710E-20 

3.382E-31 

2.565E-72 

2.8156-32 

6.096E-19 

2.586E-29 

4. 1316-69 

8.5626-31 

4.»39E-13 

4.8B4E-2a 

3.59SE-66 

l.’955E-29 

2.964E-17 

7.859E-27 

1.840E-6? 

3.4726-28 

1.6S3E-16 

1.022E-25 

5.8>0E-61 

4.9426-27 

S.1I3E-16 

I.096E-24 

1.2006-58 

5.7746-26 

3.554E-15 

9.9a5E-24 

.6946-56 

5.6566-25 

I.4C6E-I4 

7.790E-23 

1.701E-54 

4.7326-24 

5.076E-14 

5.276E-22 

1.257E-52 

3.4336-23 

1.6B4E-13 

3.187E-21 

7.037E-S1 

2.1906-22 

5.194E-13 

1.708E-20 

3.066E-49 

1.2436-21 

1.494E-12 

8.314E-20 

1.063E-47 

6.3466-21 

4.036E-12 

3.6T7E-19 

2.991E-46 

2.9416-20 

1.030E-U 

1.493E-18 

6. 9596-45 

1.2476-19 

Z.492E-U 

5.608E-18 

1.360E-43 

4.8746-19 

5.746E-11 

1.960E-17 

2.262E-42 

1.7676-18 

1.267E-10 

i.413E-17 

3.247E-4I 

5.9826-18 

2.682E-10 

1.974E-16 

4.059E-40 

1.9006-17 

5.46 2E-10 

5.741IE-I6 

4.433E-39 

5.6876-17 

1.074E-09 

1.584E-15 

4.3916-38 

1.6126-16 

2.04 3E-09 

4.I63F-li 

3.877E-37 

4 . 3406-16 

3.768E-09 

1.046E-14 

3.079E-36 

1.1156-15 

6.756E-09 

2.514E-14 

2.255E-35 

2.7406-15 

1.179E-0B 

5.823E-1'. 

1.4a3E-34 

6.4616-15 

Z.009E-08 

1.299E-13 

9.040E-54 

1.4666-14 

3.342E-08 

2.796E-13 

5.128E-33 

3.2096-14 

5.440E-08 

5.847E-13 

2.TOOE-32 

6.7896-14 

B.676E-O0 

1.184E-12 

I.320E-31 

1.3926-13 

1.358E-07 

2.330E-12 

6.142E-31 

2.7696-13 

2.086E-07 

4.463E-12 

2.6746-30 

5.3596-13 

3.153E-07 

8.339E-12 

1. 1 006-29 

1.0106-12 

4.689E-07 

1.52SE-11 

4.295E-29 

1.8576-12 

6.870E-0T 

2.719E-H 

1.595E-28 

3.3366-12 

9.926E-07 

4.775F-11 

5.650E-28 

5.8626-12 

1.415E-06 

8.189E-11 

1.914E-27 

1.0096-11 

1.993E-06 

1.378E-10 

6.191E-27 

1.7036-11 

2.773E-06 

2.280F-10 

1.9416-26 

2.8216-11 

3.BI6E-06 

3-707E-10 

5.832E-26 

4.5946-11 

S.196E-06 

5.935E-10 

1.6906-25 

7.3566-11 

7.006E-06 

9.359E-10 

4.7366-25 

1.1606-10 

9.35B£,-06 

1.455F-09 

1.2846-24 

1.8026-10 

1.Z39E-63 

2.232E-09 

3.377E-24 

2.7576-10 

1.626E-0S 

3.379E-09 

8.6216-24 

4.1676-10 

2.118E-05 

5.054E-09 

2.1406- 3 

6.2266-10 

2.73 7E-05 

7.472F-J9 

5. 1716-23 

9.1836-10 

3.512E-05 

1.092F-08 

1.2186-22 

1.3396-09 

4.476E-05 

1.580E-08 

2.7986-22 

1.9326-09 

$.66BE-03 

2.263E-08 

6.2826-22 

2.7596-09 

7.133E-05 

3.209E-0e 

I. 3796- 21 

3.9016-09 

B.92 3E-05 

4.508E-08 

2.9616-21 

5.466E-09 

l.nOE-04 

4.277E-08 

6.2286-21 

7.5926-09 

1.374E-04 

8.666E-08 

1.284E-20 

1.0466-08 

1.&91E-04 

1.187E-07 

2.5986-20 

1.4296-08 

2.072E-04 

I. 6126-07 

5.159E-20 

1.9386-08 

2.526E 04 

2.173F-07 

1.007E-19 

2.6096-08 

3.068E-04 

2.90SE-07 

1.9306-19 

3.4896-08 

3.706E-04 

3.865E-07 

3. 6416-19 

4.6346-08 

4.432E-04 

5.101E-07 

6.7586-19 

6.1 176-08 

5.349E-04 

6.6B7E-07 

1.2356-18 

8.0276-08 

7.604E-04 

1.1286-06 

3.9496-18 

1.3586-07 

l.OaSE-03 

1-857E-06 

1.193E-17 

2.2516-07 

1.473E-03 

2.990E-06 

3.4236- 17 

3.6566-07 


CO 

CO* 

C02 

C2 

2.6106-42 

1.6656-82 

1.0006*00 

0. 

5.3496-30 

5.5376-62 

1.0006*00 

0. 

1.4096-22 

1.3846-49 

1.0006*00 

a. 

1.2256-17 

2.4066-41 

1.0006*00 

0. 

4.3036-14 

2.0996-35 

1.0006*00 

0. 

1.7156-11 

4.9396-31 

1.0006*00 

1.1256-80 

7.2016-10 

5.5436-29 

1.0006*00 

1.4896-70 

9.3056-09 

7.8806-28 

1.0006*00 

3.3816-63 

7.3156-08 

6.3406-27 

1 .0006*00 

3.1546-57 

4.0616-07 

3.5846-26 

1.0006*00 

2.9536-32 

1.7286-06 

1. 5526-25 

1.0006*00 

4.7316-48 

5.9656-06 

5. 4596-25 

1.0006*00 

1.9166-44 

1.7436-05 

1.6206-24 

1.0006*00 

2.5546-41 

4.4486-05 

4.2026-24 

9.9996-01 

1.3876-28 

1.0156-04 

9.7486-24 

9.9986-01 

3.5896-34 

2.1116-04 

2.0626-23 

9.9976-01 

5.0116-34 

4.0606-04 

4.4956-23 

9.9946-01 

4.1606-32 

7.3066-04 

2.9096-22 

9.989E-J1 

2.2206-30 

1.2426-03 

3-5316-21 

9.9816-01 

8.1156-29 

2.0096-03 

3.6956-20 

9.9706-01 

2.1396-27 

3.1146-03 

3.1856-19 

9. 9536-01 

4.2416-26 

4.6486-03 

2.3016-18 

9.930E-01 

4.5556-25 

6.7126-03 

1.4186-17 

9.8996-01 

8.1406-24 

9.4096-03 

7 - 58 86-17 

9.8596-01 

8.3246-23 

1.2856-02 

3.5836-16 

9.8076-01 

7.1646-22 

1.7136-02 

1.5136-15 

9.7436-01 

5.2846-21 

2.2356-02 

5.7776-15 

9.6646-01 

3.3946-20 

2.8606-02 

2.0156-14 

9.5706-01 

1.9246-19 

3.5956-0 2 

6.4726-14 

9.4606-01 

9.7486-19 

4.4456-02 

1.9206-13 

9.332E-01 

4.4576-18 

5.4156-02 

5. 3776-13 

9.1856-01 

1.8566-17 

6.5066-02 

1.4086-12 

9.0216-01 

7.1016-17 

7.7166-02 

3.4826-12 

8.8386-01 

2.5126-16 

9.0426-02 

a. 1736-12 

8.63 76-01 

8.2746-16 

1.0486-01 

1.8286-11 

8.4196-01 

2.5516-15 

1.2026-01 

2.8986-11 

8.185E-01 

7.4016-15 

1.3656-01 

8.0286-11 

7.9376-01 

2.0306-14 

1.5366 - 01 

1.5866-10 

7. 6756-01 

5.2846-14 

1.7136-01 

3.0256-10 

7.4036-01 

1.3106-13 

I.896E-01 

5.58CE-10 

7.1226-01 

3.1076-13 

2.0836-01 

9.9836-10 

6.8346-01 

7.0666-13 

2. 2716-01 

1. 736E-C9 

6.54It-0I 

1.5456-12 

2.4616-01 

2.9376-09 

6.2466-01 

3.2596-12 

2.6506-01 

4.8496-09 

5.9506-01 

6.6446-12 

2.8366-01 

7.8186-09 

5,6556-01 

1.3126-11 

3.0206-01 

1.2336-08 

5.3646-01 

2.5156-11 

3.1986-01 

1.9066-08 

5.0786-01 

4.6906-' 1 

3.3726-01 

2.8896-08 

4.7996-01 

8.5186-11 

3.5386-01 

4.3006-08 

4.5266-01 

1.5106-10 

3.6986-01 

6.2936-08 

4.2636-01 

2.6166-10 

3.8506-01 

9.0646-08 

4.0096-01 

4.43 --10 

3.9946-01 

1.2866-07 

3.7646-01 

7.37^ T 

4.1306-01 

1.7996-07 

3. 5336-01 

1.20 

4.2576-01 

2.4846-07 

3.3106-01 

1.9 2 

4.3756-01 

3. 3866-07 

3.0996-01 

3.03U- 

4.4856-01 

4.5616-07 

2.8996-01 

4.6986-09 

4.5866-01 

6.0766-07 

2. 7106-01 

7. 1766-09 

4.6796-01 

8.0106-07 

2.5326-01 

1.0816-08 

4.7646-01 

1.0456-06 

2.3646-01 

1 .6066-08 

4.8426-01 

1. 3516-06 

2.2076-01 

2.3586-08 

4.9126-01 

1.7316-06 

2.0596-01 

3.4216-08 

4.9756-01 

2.2006-06 

1.9206-01 

4.9086-08 

5.0316-01 

2.7726-06 

1.7916-01 

6.9686-08 

5.0816-01 

3.4666-06 

1. 6706-01 

9. 7956-08 

5.1256-01 

4.3036-06 

1.5576-01 

1. 3646-07 

5.1646-01 

5.3056-06 

1.4526-01 

1. 8836-07 

5.1976-01 

6.4966-06 

1.3546-01 

2.5786-07 

5.2266-01 

7.9056-06 

1.2626-01 

3.5006-07 

5.2506-01 

9,5626-05 

1.1776-01 

4.7186-07 

5.2716-01 

1.1506 -05 

1.0986-01 

6.3126-07 

5.2876-01 

1.375E-C5 

1.0256-01 

8.3896-07 

5.3016-01 

1. 6366-05 

9.5626-02 

1. 1086-06 

5. 3116-01 

1.9366-05 

8.9266-02 

1.4536-06 

5.3186-91 

2.2796-05 

8.3356-02 

1.8966-06 

5.3236-01 

2.6716-05 

7.7866-02 

2.4596-06 

5.3266-01 

3.1176-05 

7.2766-02 

3.1726-06 

5.3266-01 

3.6206-05 

6.8016-02 

4.0716-06 

5.3256-01 

4.1876-05 

6.3616-02 

5.1996-06 

5.3186-01 

5.5356-05 

5.5716-02 

8.3576-06 

5.3046-01 

7.2046-0' 

4.8876-02 

1.3196-05 

5.2876-01 

9.2436-.,. 

4.2966-02 

2.0486-05 


T 

3.0a0E«02 

4>.0a0E»02 

S.00OE»02 

6.000E*02 

j.oooe*oz 

a. 000£*02 

9.000E*02 

1.000E»03 

1.100E«03 

1.200E*03 

1.3C0E+03 

1.900E«03 

1.300E»01 

i.aooEi’Oa 

1. T00E*03 
1.800E*03 
1.900E*03 
2.O3OE*03 
2.100E*03 
2.200E«03 
2.300E*03 
2.400E»03 
2.5J0E*03 
2.&00E*03 

2. TOOEt03 

2. aOOE*03 
2.900E*03 
3.000E*03 
3.100Et03 
3.200E*03 
3.300E*03 
3.900E*03 
3.500E403 
3.600E«03 
3.700E»03 

3. a0OE*03 
3.900E+03 
9.000E-»03 
<i.lOOEP03 
9.200E*03 
9.300E*03 
4.900E4^03 
9.300E4^03 
9.600E«03 
9.700E*03 
^.800E*03 
4.900E3-03 
5.000E+03 
S.100E'»03 
S.200E«03 
5.300E*03 
5.900E»03 
5.5006»03 
5.600E*03 
5.700E + 03 
3.80aE»03 
5.900E»03 
6.000E»03 
6.100E*03 
6.200E*03 
6.300E*03 

b. «00E«03 
6.S00E*03 
6.600E*03 
b.700E«03 
b.8OaE*03 
6.900E*03 
7.000E*03 
7.100E*03 
7.200E*03 
7.300E»03 
7.400£*03 
7.500E»03 
7.600£*03 
7.700E303 
7.a00E*03 
7.900E*03 
a.OOOE»03 
a.200E303 
a.400E*Q3 
a.690E*03 
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Table II. 


Continued. 


1 

e- 

0 

0* 


0- 

02 

02* 

02- 

8*a00E«^0) 

4.884E-05 

i.3fr:c-oi 

2.6006-05 

*.9076-21 

1.3826-0* 

9.7056-02 

1.0816-0* 

6.8126-05 

9«00OC>03 

6.2S3E*0S 

S.^tTE-Ol 

3.3336-05 

l.*S2E-20 

1.6636-0* 

8.96 76-02 

2.1716-0* 

7. *216-05 

9«200e^03 

7.942E-09 

).C2«E-01 

*.2126-05 

*.07*6-20 

1 .9836-0* 

8.2266-02 

t.2S7E-0* 

S.03SE-05 

9«400E^03 

l.OQlE-04 

J.T*?E-Ol 

5.2526-05 

1.0396- 19 

2.3*66-0* 

7.6136-02 

1.3386-0* 

8.6*76—05 

9«800E^03 

1.254E-04 

-01 

6.969E-0S 

2.7796-19 

2.7556-0* 

7.0396-02 

1. *1*6-0* 

9.2586-05 

9.800e^03 

1*5596*04 

1.958E-M 

7.8816-05 

6.8006-19 

3.21*C-C* 

6.6936-02 

2. *866-0* 

9.8676-05 

|»OOOC*04 

1*9256-04 

%.OSSE-Oi 

9.5076-05 

1.6006-18 

3.7256-3* 

5.99*6-02 

1.5526-0* 

1.0*86-0* 

I.OZOE^O^ 

2«343E-04 

9.197E-01 

1.1 366 -0* 

3.630E-18 

*.2936 -0* 

5.5*06-02 

1.6156-0* 

1.1086—0* 

i*040E«-0^ 

2*8826-04 

4.23SE-01 

1.3*86-0* 

7.9666-18 

*.9196-0* 

5.1296-02 

1.6756-0* 

1.1696-0* 

l^O^OE^O^ 

3*4946-04 

♦.319E-01 

1.5876-0* 

1.69*6-17 

5.6076-0* 

*.7576-02 

1.7336-0* 

1.2106-0* 

l«0S0€*^04 

4*2106-04 

«.«01E-01 

1.8576-0* 

3. 5036-17 

6.3606-0* 

6.62U-02 

3.7906-0* 

1.2906-0* 

l*100E»0^ 

5*0426*04 

9.481E-01 

2.1616-0* 

7.05*E-17 

7.I7BE-0* 

*.1206-02 

1.8*76-0* 

1.3516-0* 

1* l20E«d4 

6.003E-04 

9. 9b0E-0l 

2.50*6-0* 

1.3876-16 

8.0656-0* 

3.8*96-02 

L.905E-0* 

l.*l2E-0* 


7.1056-04 

9.638E-01 

2.8886-0* 

2.6656-16 

9.0206-0* 

3.6056-02 

1.9656-0* 

1. *736-0* 

l*160E*^04 

8*3406-04 

9.717E-U1 

3.3196-0* 

5.0176-16 

1.00*6-03 

3.3976-02 

2.0296-0* 

1.5336—0* 

l«180E«04 

9*7816-04 

9.795'.-01 

3.8026-0* 

9.26*6-16 

1.11*6-03 

3.1996-02 

2.0956-0* 

1.59*6-0* 

l»200E*^04 

U138E-03 

b.»:bE-01 

*.3*26-0* 

1.680E-1S 

1.2296-03 

3.012E-02 

2.U6E-0* 

1.6536-0* 

1«220E^04 

1*3176-33 

f.953E-01 

*.9*66-0* 

2.9966-15 

1.3526-03 

2.8506-02 

2.2*26-0* 

1.7116-0* 

i*240E^04 

U516E-03 

5.032E'01 

5.6206-0* 

5.2576-15 

1. *80 6-03 

2.7016-02 

2.1216-0* 

1.7676-0* 

i*260E^04 

1.T366-J3 

S.llOE-01 

6.3696-0* 

9.0876-15 

1.61*6-03 

2.5696-02 

2.*05E-0* 

1.8226-0* 

l*280£«>0^ 

1.97*? i. -03 

s.i*eE-oi 

7.2Q2E-Q* 

1.5*8E-l* 

1.7526-01 

2.6*56-02 

2.*9*e-0* 

1.8736—0* 

l«300E04 

2.245E-03 

S.2*bE-01 

8.1236-0* 

2.6006-1* 

1.8966-03 

2.1306-02 

2.5866-0* 

1.9226-0* 

l.320E^04 

2.5356-03 

5.338E-01 

9.1*16-0* 

*.3106-1* 

2.0*36-03 

2.2236-02 

2.6816-0* 

1.9666—0* 

i*340E^04 

2*8516-03 

5.909E-01 

1.0266-03 

7.0526-1* 

2.19*6-03 

2.1236-02 

2.7806-0* 

2.0076-0* 

i.360E»04 

3*1936-03 

5.978E-01 

1.1*96-03 

1.139E-13 

2.3*86-03 

2.0286-02 

2.8816-0* 

2.0**E-0* 

l*380E^04 

3*5636-03 

5.544E-01 

1.28*E-03 

1.8196-13 

2.5036-03 

1.9396-02 

2.98*6-0* 

2.0756-0* 

l.400E^04 

3*' 416-03 

S.607E-01 

l.*3tE-03 

2.8696-13 

2.6606-03 

1.85*6-02 

3.0896-0* 

2.1026-0* 

i*420E^d« 

4*3896-03 

S.666E-01 

1.5916-03 

*.*766-13 

2.8186-03 

1.7736-02 

3.1956-0* 

2.12*6-0* 

1*440E^04 

4*8466-03 

3.721E-01 

1.7656-03 

6.90*6-13 

2.9766-C3 

1 .6976-02 

3.3026-0* 

2.1*26-0* 

l*460E«0^ 

5*3356-03 

5.772E-01 

1.95*6-03 

1.0S*E-12 

3.13*6-03 

1.6236-02 

3.*08E-0* 

2.15*6-0* 

l.480E*^04 

5.857E-03 

5.820E-01 

2.1576-03 

1.5926-12 

3.2916-03 

1.5536-02 

3.5156-0* 

2.1616-0* 

i«500E»0^ 

6*4116-03 

S.86«E-01 

2.3 776-03 

2.3816-12 

3. **66-01 

1.6966-02 

3.6226-0* 

2.16*6-0* 

l*520E«^04 

6*9986-03 

S.904E-01 

2.6126-03 

3.5266-12 

3.6006-03 

1.6226-02 

3.72GE-0* 

2.1636-0* 

i*540E«^0^ 

7,6216-03 

3.99UE-01 

2.8666-03 

5.1756-12 

1.7526-03 

1.3616-02 

3.8336-0* 

2.1586-0* 

l*S60E»04 

8*2766 -03 

5.973E-01 

3.1376-03 

7.5256-12 

3.9016-03 

1.3026-02 

3.9376-0* 

2.1*86-0* 

l*5eOE^O^ 

8.9726-03 

6.002E-01 

3.*27E-0> 

1.0856-11 

*.0*86-03 

1.2*66-02 

*.0*06-0* 

2.1356-0* 

l*600E«>04 

9.7036-03 

6.028E-0I 

3.7366-03 

1.551E-11 

*.1916-03 

1. 1926-02 

*.1*26-0* 

2.1196-0* 

l.620E^04 

1.0476-02 

6.051E-01 

*.0656-03 

2.1966-11 

*.3326-03 

1.1*16-02 

*.2*26-0* 

2.1006-0* 

l*6^0E^0V 

1.128E-02 

6.071E-01 

*.*156-03 

3. 0926- 11 

*.*686-03 

1,0926-02 

*.3*16-0* 

2.0786-0* 

U660E«^04 

1*2126-02 

6.089E-01 

*.7876-01 

*.3176-11 

*.6016-03 

1.0*56-02 

*.*386- 0* 

2.05*6-0* 

1,680E^0^ 

1.30C6-02 

6.I03E-01 

5.1816-03 

5.982 6-11 

*.7306-03 

1. 0006-02 

*.5336-0* 

2.0276-0* 

1«700E^04 

1*3936-02 

6.1l6E-0t 

5.5996-03 

8.2316-11 

*.8566-03 

9.5786-03 

*.627E-0* 

1.998E-0* 

i*720E^04 

1 *4896-02 

6.126E-01 

6.0*06-03 

1.1256- 10 

*.9766-03 

9.1716-03 

*.7206-0* 

1.968E-0* 

l*740€«^04 

1.589E-02 

6.139E-01 

6.5056-03 

1.527E-10 

5.0936-03 

8.783E-03 

*.8106-0* 

1.936E-0* 

l*760E^0^ 

1.694E-02 

6.l«0E-0l 

6.9966-03 

2.0596-10 

5.2056-03 

8.6126-03 

*.899E-0* 

1.9036-0* 

1*780E«’04 

1.802E-02 

6.1ME-01 

7.5136-03 

2.7606-10 

5.3136-03 

8. 0596-03 

*.9856-0* 

1.8696-0* 

t.800£^04 

U915E-02 

6.196E-01 

8.05 76 -03 

3.6766-10 

5. *166-01 

7.7216-03 

5.0706-0* 

1.8336-0* 

t*820E^04 

2.032E-02 

6.1b6E-01 

8.6286-03 

*.6696-10 

5.5156-01 

7.3996-03 

5.1536-0* 

1.7976-0* 

1*840E^04 

2.1S3E-02 

6.lbSE-01 

9.22 76-03 

6. .36-10 

5.6096-03 

7.0926-03 

5.23*6-0* 

1.7606-0* 

1*86 OE^O^ 

2.278E-02 

6.1b2E-01 

9.85*6 -03 

8.3996-10 

5.6986-03 

6.7*86-03 

5.3126-0* 

1.7236-0* 

l*880E^04 

2*4076-02 

6.138E-01 

L.051E-02 

1.09*6-09 

5.7826-03 

6.5286-03 

5.3896-0* 

1.6856-0* 

1*900E«^06 

2*5406-02 

6.133E-01 

1.1206-02 

1. *186-09 

5.8616-03 

6.2506-03 

5. *636-0* 

1.6*76-0* 

1*920E^04 

2*6786-02 

6.126E-01 

1.1926-02 

1.8296-09 

5.9366-03 

5.9936-03 

5.5356-0* 

1.60BE-0* 

1*960E«^0^ 

2*8206-02 

6.118E-01 

1.2666-02 

2.3*76-09 

6.0066-03 

5.7*96-03 

5.6056-0* 

1.5706-0* 

1*960E>0^ 

2*9666-02 

6.109E-01 

1.3**E-02 

2.9986-09 

6.0716-03 

5.51*6-03 

5.6726-0* 

1.5316-0* 

1«980E»04 

3.114E-02 

6.098E-01 

1.*26E'02 

3.6126-0? 

6.1316-03 

5.2906-03 

5.7376-0* 

1. *936-0* 

2«OOOE404 

3.2706-02 

6.087E-01 

1.5106-02 

*.8256-09 

6.1866-0? 

5.0766-03 

5.7996-0* 

1. *5*6-0* 

2*029E404 

3*4286-02 

6.074E-01 

1.5986-02 

6.0816-09 

6.23 76-03 

*.8716-03 

5.8596-0* 

1. *166-0* 

2*040E4J4 

3*5916-02 

6.061E-01 

1.6896-02 

7.632 E-09 

6.2826-03 

*.67*6-03 

5.9156-0* 

1.3786-0* 

2*060E^04 

3.7576-02 

6. 0966-01 

1.7836-02 

9.539E-09 

6.3236-03 

*.*866-03 

5.9696-0* 

1.3*06-0* 

2*080E»04 

3*9276-02 

6.031E-01 

1.881E-02 

1.1876-08 

6.3606-03 

*.3066-03 

6.0216-0* 

1.3036-0* 

2*100f>04 

4. 1026-02 

6.019E-01 

1.962E-02 

l.*736-08 

6.3916-03 

*.1336-03 

6.0696-0* 

1.2656-0* 

2* 120£«^04 

4.280E-02 

5.997E-01 

2.087E-02 

1.8196-08 

6. *186-03 

3.7676-03 

6.11*6-0* 

1.2296-0* 

2«140E^04 

4.462E-02 

5-979E-01 

2.195E-02 

2.2396-08 

6. **06-03 

3.8086-03 

6.1566-0* 

1.192E-0* 

2, 160E^04 

4*6486-02 

3.960E-01 

2.307E-02 

2.7*66-08 

6. *586-03 

3.6556-03 

6.1956-0* 

1.1576-0* 

2* 180E404 

4*8386-02 

5.990E-01 

2.622E-02 

3.3566-08 

6.*726-01 

3.5096-03 

6.2316-0* 

1.1216—0* 

2*2006^04 

5*0326-02 

5.919E-01 

2.5*lE-02 

*.0876-08 

6. *816-03 

3.3686-03 

6.26*6-0* 

1.0866 -0* 

2«220E»04 

5. 2296-02 

5.898E-01 

2.663E-02 

*.9616-06 

6.*85E-03 

3.2336-03 

6.2936-0* 

1.0S2E-0* 

2*240£404 

5*4306-02 

5.B76E-01 

2.788E-02 

6. 0026-08 

6.*86E-03 

3.1036-03 

6.319E-0* 

1.0186-0* 

2«260Ef04 

5*6346-02 

S.S33E-01 

2.917E-02 

7.2396-08 

6.*82E-03 

2.9796-03 

6.3*26-0* 

9.85*6-05 

2*280E404 

5*8426-02 

i. 8296-01 

3.0*96-02 

8.7036-08 

6.*75E-03 

2.8596-03 

6.3616-0* 

9.5296-05 

2.)00E404 

6.0536-02 

5.8056-01 

3.185E-02 

1.0*36-07 

6.*63E-03 

2.7**E-03 

6.3776-0* 

9.2116-05 

2.320E404 

6*2686-02 

5.7806-01 

3.32*£-02 

1.1 -7E-07 

6.**8E-03 

2.6336-03 

6.3896-0* 

8.8986-05 

2.340E404 

6*4866-02 

5.75*6-01 

3. *676-02 

l.*b ■:-07 

6.*28E-03 

2.5276-03 

6.3986-0* 

8.5936-05 

2* 360E404 

6,7086-02 

5.7286-01 

3.6136-02 

1.766E-07 

6.*06E-03 

2.*2 56-03 

6.*0*E-tt* 

8.29*6-05 

2*3806404 

6*9326-02 

5.7016-01 

3.7626-02 

2.093E-07 

6.3796-03 

2.3276-03 

6. *066-0* 

8.0016-05 

2.400E404 

7* 1606-02 

5.8736-01 

1.91*6 -02 

2.*73E-07 

6.150E-03 

2.232E-03 

6.*0S6-0* 

7. 7 156—05 

2.420E404 

r. 3906-02 

5-5*56-01 

*.0 706-02 

2.9156-07 

6.116E-03 

2.1*16-03 

6.500E-0* 

7. *366-05 

2.440E404 

7.6246-02 

5.6166-01 

*.2286-02 

3.*28E-07 

6.280E-03 

2.05*6-03 

6.3926-0* 

7.16*6-05 

2*4606404 

7*8606-02 

5.5876-01 

*.1906-02 

*.020E-07 

6.2*1E'01 

1.9706-03 

6.3816-0* 

6.8996-05 

2*4606404 

8*0996-02 

5.5576-01 

*.5556-02 

*.7036-07 

6.1996-03 

1.8896-03 

6.367E-0* 

6.6*06-05 

2.500E404 

8.3416-02 

5.5276-01 

*.7226-02 

5. *896-07 

6.15*6-03 

1.8216-03 

6.3*96-0* 

6.3896-05 
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c 

C* 

C** 

C- 

CO 

C04 

C02 

C2 

7 

2.011E-03 

9.71 IE-06 

9.3466-17 

5.8306-07 

5.2646-01 

1.170E-04 

3.784E-02 

3.127E-OS 

8.8006*03- 

2.TI3E-03 

7.275E-06 

2.4346- 16 

9.136E-07 

5.239E-01 

1.463E-04 

3.340E-02 

4.702E-05 

9.000E*03 

3.61SE-03 

1.102E-05 

4.0806-16 

1.408E-04 

5. 209E-01 

1.806E-04 

2.954E-02 

6.9646-05 

9.200E*03 

«;TT2E-03 

1.639E-03 

1.4S66-15 

2.1366-06 

5.175E-01 

2.206E-04 

2.6186-02 

1.016E-04 

9.600E*03 

«.2Z«E-03 

2.396E-03 

3.3556-15 

3.191E-06 

S.136E-01 

2.666E-04 

2.324E-02 

1.460E-04 

9.600E*03 

S.033E-03 

3.669E-0; 

7.»51E-15 

4.696E-06 

5.092E-01 

3. 18aE-04 

2.067E-02 

2.06SE-04 

9.800E*03 

1.026E-02 

9.870E-03 

1.5996-14 

6.8076-06 

5.042E-01 

3.776E-04 

1.8416-02 

2.865E-04 

1.000E*04 

1.Z96E-02 

6.781E-0S 

3.3196-14 

9.724E-06 

4.98SE-01 

4.431E-04 

1.642E-02 

3.9646-04 

1.020E*04 

1.621E-02 

9.302E-05 

6. 0806-14 

1.369E-05 

4.920E-01 

5.154E-04 

1.466E-02 

5.361E-04 

1.040E*04 

2.00EE-02 

).2S7E'04 

1.3066-13 

I.898E-05 

4.845E-01 

5.V44E-04 

1.310E-02 

7. 134E-04 

1.060E*04 

2.4SSE-02 

1.676E-04 

2.6816-13 

2.594E-0S 

4.761E-01 

6.797E-04 

1.1716-02 

9.3406-04 

i.080E*04 

2.973E-02 

2.203E-04 

4.5926-13 

3.492E-05 

4.66SE-0I 

7.710E-04 

1.048E-02 

1.202E-03 

1.100E*04 

3.362E-02 

2.857E-09 

8.2886-13 

4.631E-0S 

4.S5SE-01 

8.678E-04 

9.370E-03 

1. 5216-03 

1.120E*04 

4.229E-02 

3.658E-09 

1.4406-12 

6.051E-05 

4.440E-01 

9.692E-04 

8.377E-03 

1.892E-03 

1.140E*04 

4.9S5E-02 

♦.626E-09 

2.5156-12 

7.7896 -05 

4.310E-01 

1.074E-03 

7.48SE-03 

2.312E-03 

1.160E*04 

5.752E-02 

5.774E-04 

4.2396-12 

9.8796-05 

4.169E-01 

1.183E-03 

6. 68 2 E- 03 

2.777E-03 

l.tB0E*04 

6.tl0E-02 

7.130E-09 

6.9996-12 

1.2356-04 

4.018E-01 

1.292E-03 

5.9S8E-03 

3.280E-03 

1.200E*04 

7.S21E-02 

8.709E-04 

1.1336-11 

1.523E-04 

3.859E-01 

1.4036-03 

S.305E-03 

3.809E-03 

1.220E404 

8.476E-02 

1.051E-03 

1. 8016-11 

1.8526-04 

3.6926-01 

1.5126-03 

4.716E-03 

4.3536-03 

1.240E*04 

9.965E-0’ 

1.256E-03 

2.8136-11 

2.2236-04 

3,5206-01 

1.620E-03 

4.18 56-03 

4.898E-03 

1.260E*04 

1.048E-01 

I.987E-03 

4.3216-11 

2.6366-04 

3.3456-01 

1.725E-03 

3.7086-03 

5.431E-03 

1.280E*04 

1.151E-01 

1.795E-03 

6.5336-11 

3.0896-04 

3.1686-01 

1.826E-03 

3.279E-03 

5.939E-03 

1.300E*04 

1.259E-01 

2.029E-03 

9.7286-11 

3.5796-04 

2.9916-01 

1.922E-03 

2.894E-03 

6.410E-03 

1.320E*04 

1.356E-01 

2-399E-03 

1.4286-10 

4.1046-04 

2.8156-01 

2. 0126-03 

2.5506-03 

6.834E-03 

1.340E*04 

l.*57E-01 

2.4786-03 

2.0496-10 

4.6606-04 

2.6436-01 

2.095E-03 

2.2436-03 

7.204E-03 

1.3606*04 

1.SS6E-01 

3.044=-03 

2.9586- 10 

5.2426-04 

2.4756-01 

2.172E-03 

1.970E-03 

7.5146-03 

1.380E*04 

1.651E-01 

3.4356-03 

4.1786-10 

5. 8476-04 

2.3136-01 

2.241E-03 

1.7276-03 

7.762E-03 

1.400E*04 

1.793E-01 

3.853E-03 

5.8346-10 

6.4696-04 

2.1576-01 

2.302E-03 

1.5126-03 

7.946E-03 

1.420E*04 

1.832E-01 

4.296E-03 

8.05 76- 10 

7.1046-04 

2.0096-01 

2.355E-03 

1.323E-03 

8.068E-03 

1.440E*04 

1.916E-0I 

4.7646-03 

1.1016-09 

7.7486-04 

1.8676-01 

2.40IE-03 

1.1566-03 

8.131E-03 

1.4606*04 

1.995E-01 

5.2556-03 

1.4906-09 

8.3966-04 

1.7346-01 

2.439E-03 

1.0096-03 

8.138E-03 

1.480E*04 

2.070E-01 

5.7496-03 

1.9986-09 

9.0446-04 

1.6086-01 

2.470E-03 

8.8086-04 

8.095E-03 

1.500E*04 

2.190E-01 

6.3056-03 

2.4556-09 

9.6886-04 

1.4906-01 

2.494E-03 

7. 6836- 04 

8.005E-03 

l.S20E*04 

2.286E-01 

4.941E-03 

3.4986-09 

1.0326-03 

1. 3806-01 

2.511E-03 

6.699E-04 

7.8766-03 

l.S40E*04 

2.267E-01 

7.43 7E-03 

4.5726-09 

1. 0956-03 

1.2T8E-01 

2.S22E-03 

5.8406-04 

7.7126-03 

1.560E*04 

2.323E-01 

8.032E-03 

5.9306-09 

1,1566-03 

1.182E-01 

2.527E-03 

5.0926-04 

7.520E-03 

1.5S0E*04 

2.375E-01 

8.6456-03 

7.6346-09 

1.2166-03 

1.094E-01 

2.S27E-03 

4.4406-04 

7.304E-03 

1.600E*04 

2.922E-01 

9.2756-03 

9. 7646-09 

1.2736-03 

1.012E-01 

2.521E-03 

3.8736-04 

7.070E-03 

1.6206*04 

2.966E-0I 

9.921E-03 

1.2406-08 

1.3296-03 

9.363E-02 

2.511E-03 

3.3796-04 

6.821E-03 

1.640E*04 

2.506E-01 

1.0506-02 

1.5666-08 

1.3826 -03 

8.664E-02 

2.498E-03 

2.9506-04 

6.562E-03 

1.660E*04 

2.592E-01 

1.1246-02 

1.9646-08 

1.4336-03 

8.019E-02 

2.480E-03 

2.5776-04 

6.297E-03 

1.6806*04 

2.S74E-01 

1.1946-02 

2.4506-08 

1.4826-03 

7.424E-02 

2.459E-03 

2.2536-04 

6.028E-03 

1.700E*04 

2.&99E-01 

1.2446-02 

3.0406-08 

1,5286-03 

6. 8756-02 

2.436E-03 

1.9716-04 

5.768E-03 

1.720E*04 

2.63QE-0\ 

1.3366-02 

3.7516-08 

1.5716-03 

6.3706-02 

2.409E-03 

1. 7256- 04 

5.4396-03 

1.7406*04 

2.653E-01 

1.4086-02 

4.6046-08 

1.6116-03 

5.9C.E-02 

2.381E-03 

1.5116-04 

5.2246-03 

1.7606*04 

2.67'.E-Ol 

1.4816-02 

5.6276-08 

1.6496-03 

5.4766-0 2 

2.350E-03 

1.3256-04 

4.964E-02 

1.780E*04 

2.692E-01 

1.5556-02 

6.8446-08 

1.6846-03 

5.0816-02 

2.318E-03 

1.163E-04 

4.7106-03 

1.8006*04 

2.708E-0I 

1.6306-02 

8.2876-08 

1. 7166-03 

4.7186-02 

2. 284E-03 

1.0226-04 

4.4636-03 

1.8206*04 

2.722E-01 

1.7066-02 

9.9906-08 

1.7456-03 

4.3826-02 

2.248E-03 

8.9856-05 

4.2246-03 

1.8406*04 

2.733E-01 

1.7826-02 

1.1996-07 

1.7T2E-03 

4.0736-02 

2.212E-03 

7.9076-05 

3.9936-03 

1.8606*04 

2.74'E-Ol 

1.8596-03 

1.4346-07 

1.7966-03 

3.7886-02 

2.175E-03 

6.9666-05 

3.7716-03 

1.8806*04 

2.751E-0I 

1.9376-02 

1.7096-07 

1.8176-03 

3.5246-02 

2.137E-03 

6.1426-05 

3.5586-03 

1.9006*04 

2.758E-01 

2.0156-02 

2.0286-07 

1.8356-03 

3.2816-02 

2.098E-03 

5.4206-05 

3.354E-03 

1.9206*04 

2.763E-01 

2.0936-02 

2.3986-07 

1.6516-03 

3.0566-02 

2.0596-03 

4.7886-05 

3.1606-03 

1.9406*04 

2.766E-01 

2.1726-02 

2.8216-07 

1 .8646 -03 

2.8496-02 

2.0196-03 

4.2336 05 

2.9756-03 

1.9606*04 

2.7&9E-01 

2.2506-02 

3.3206-07 

1.8756-03 

2.6566-02 

1.9806-03 

3. 7466-05 

2.7986-0;- 

1.9806*04 

2.770E-01 

2.3296-02 

3.8886-07 

1.8836-03 

2.4786-02 

1.9406-03 

3.3186-05 

2.6316-03 

2.0006*04 

2.770E-01 

2.4096-02 

4,5386-07 

1.8906-03 

2.3136-02 

1.8996-03 

2.941E-05 

2.472E-03 

2.0206*04 

2.799E-01 

2.4886-02 

5.2816-07 

1,8936-03 

2.1616-02 

1.8596-03 

2. 609 E- 05 

2.322E-03 

2.0406*04 

2.767E-01 

2.5676-02 

6.1276-07 

1.8956-03 

2.0196-02 

1.8196-03 

2.316E-05 

2.180E-03 

2.0606*04 

2.769E-01 

2.6466-02 

7.0906-07 

1.8956-03 

1.8876-02 

1.7796-03 

2.058E-05 

2.0466-03 

2.0806*04 

2.760E-01 

2.7266-02 

8.1816-07 

1.8926-03 

1.7656-02 

1.7396-03 

1.831E-05 

1.9196-03 

2.1006*04 

2.756E-01 

2.8056-02 

9.4156-07 

1.8886-03 

1.6526-02 

1.7006-03 

1.629E-05 

1.8006-03 

2.1206*04 

2.750E-0I 

2.8836-02 

1.0816-06 

I,882''-03 

1.5466-02 

1.6606-03 

1.4*16-05 

1.6876-03 

..1406*04 

2.799E-01 

2.9626-02 

1.2376-06 

1.8.46-03 

1.4486-02 

1.6216-03 

1.2936-05 

1.581E-03 

2.1606*04 

2.738E-01 

3.0406-02 

1. 4136-00 

1.8646-03 

1.3566-02 

1.5836-03 

1.153E-0S 

1.4816-03 

2.1806*04 

2.731E-01 

3.1186-02 

1.6116- 76 

1.8536-03 

1.2716-02 

1.5456-03 

1.0296-05 

1.3886-03 

2.2006*04 

2.I23E-01 

3.1956-02 

1.8316-04 

1. 8406-03 

1.1926-02 

1.5076-03 

9.1946-06 

1.3006-03 

2.2206*04 

2.715E-01 

3.2726-02 

2.0776-06 

1.8276-03 

1.1186-02 

1.4696-03 

8.2176-06 

1.2176-03 

2.2406*04 

2.706E-01 

3.3495-02 

2.3526-04 

1.8116-03 

1.0496 -02 

1.4336-03 

7.348E-06 

1.1396-03 

2.2606*04 

2.697E-0I 

3.4256-02 

2.6566-06 

1.7956-03 

9.8416-03 

1.3966-03 

6. 5746-06 

1.0666-03 

2.2806*04 

2.68SE-01 

3.5016-02 

2.9956-06 

1.7756-03 

9.2396-03 

1. 3406-03 

5.8866-06 

9.9816-04 

2.3006*04 

2.673E-01 

3.5766-02 

3.3696-06 

1.7596-03 

8.6766-03 

1.3256-03 

5. 2736-06 

9.3416-04 

2.3206*04 

Z.EftSE-Ol 

3.6516-02 

3.7846-06 

1,7406-03 

8.1506-03 

1.2906-03 

4.7266-06 

8.7416-04 

2.3406*04 

2.6S7E-01 

3.7256-02 

4.2416-06 

1.7196-03 

7.6576-03 

1.2566-03 

4.2386-06 

8.1796-04 

2.3606*04 

2.6*TE-0l 

3.7996-02 

4.7456-06 

1.6986-03 

7.1976-03 

1.2236-03 

3.8036-06 

7.6536-04 

2.380E*04 

2.634E-01 

3.8726-02 

5.2996-04 

1,6776 -03 

6.7666-03 

1. I90E-03 

3.4146-06 

7.1616-04 

2.4006*04 

2.629E-01 

3.9446-02 

5.9086-06 

1.6546-03 

6.3626-03 

1. 1576-03 

3.0666-06 

6.7006-04 

2.4206*04 

2.&13E-01 

4.0166-02 

6.5746-04 

1.6316-03 

5.9846-0 3 

1.125E-03 

2.7556-06 

5.2696-04 

2.4406*04 

2.601E-01 

4.0876-02 

7.3086-06 

1.6086-03 

5.6306-03 

1.0946-03 

2.4776-06 

5.8656-04 

2.4606*04 

2.S89E-01 

4,1586-02 

8.1056-06 

1.5846 - 03 

5.2976-03 

1.0646-03 

2.2286-06 

5.4886-04 

2.4806*04 

2.S76E-01 

4.2286-02 

8. 9826-06 

1.5596-03 

4.986E-03 

1.0346-03 

2.0046-06 

5.1356-04 

2.5006*04 
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Table 11.* Continued. 


p/eo • i.ooE*o« 


T 

£- 

0 

04 

044 

0- 

02 

024 

02- 

9.000E«02 

0. 

3.359E-48 

3.33TE-82 

0. 

0. 

4.989E-I1 

l.TbOE-18 

0. 

4.000E02 

0. 

2.485E-37 

8.144E-65 

0. 

0. 

S.271E-11 

1.760E-18 

0. 

S.OOOE*02 

0. 

8.246E-31 

2.391E-54 

0. 

0. 

4.993E-11 

1.760E-18 

0. 

6.000E»02 

0. 

1.925E-26 

2.272E-41 

0. 

0. 

5.0T7E-11 

1.7b0E-l8 

0. 

T.000E*02 

9.924E-83 

2.464E-23 

2.325E-42 

0. 

3.4b2E-92 

4.708E-11 

1.760E-18 

6.169E-83 

S.OOOE»02 

4.99SE-72 

S.914E-21 

1.214E-38 

0. 

3.17SE-80 

5.420E-11 

1.780E-18 

7.41bE-T3 

9.000E*02 

1.310E-62 

1.071E-18 

3.780E-36 

0. 

1.04bE-b9 

3.949E-10 

1.780E-18 

2.118E-63 

1.000E«03 

1.090E-54 

1.0S9E-16 

2.421E-34 

0. 

9.905E-bl 

4.538E-09 

l.TbOE-18 

4.340E-55 

1.100E»03 

3.5S8E-48 

4.691E-13 

7.142E-33 

0. 

2.384E-53 

3.53bE-08 

1.7bOE-18 

3.063E-48 

1.200E»03 

9.728E-43 

I.109E-13 

1.202E-31 

0. 

3.395E-47 

1.9blE-07 

1.7bOE-18 

l.Sb7E-42 

1.300E»03 

3.932E-38 

1.413E-12 

1.31SE-30 

0. 

S.4b2E-42 

8.340E-07 

1.7bOE-18 

1.057E-37 

1.400E»03 

3.531E-34 

1.603E-U 

1.025E-29 

0. 

1.583E-37 

2.8t0E-0b 

1.7bOE-18 

1.4S2E-33 

U500E»03 

9.478E-31 

1.174E-10 

6.094E-29 

0. 

l.lb4E-33 

8.41SE-0b 

1.7bOE-18 

5.581E-30 

1.600E*03 

9.637E-28 

S.703E-10 

2.906E-28 

0. 

2.810E-30 

2.147E-05 

1.7bOE-18 

7.b20E-27 

l.TOOE»03 

4.356E-25 

3. 120E-09 

1.1S6E-27 

0. 

2.710E-27 

4.900E-05 

1.7bOE-18 

4.437E-24 

1.800e*03 

1.004E-22 

1.224E-08 

3.953E-27 

0. 

1.215E-24 

1.019E-04 

1.7b2E-18 

1.2b9E-21 

l.900E«03 

1.18SE-20 

4.162E-08 

1.315E-26 

0. 

2.S83E-22 

1.9b0E-04 

1.952E-18 

1.802E-19 

2.000E«03 

2.717E-19 

1.2S2E-07 

1.2S2E-25 

0. 

9.989E-21 

3.52bE-04 

b.88IE- 18 

4.840E-18 

2.100E*03 

2.116E-18 

3.390E-07 

2.112E-24 

0. 

1.241E-19 

5.993E-04 

4.720E-17 

4.320E-17 

2.200E»03 

U242E-I7 

8.386E-07 

3.047E-23 

3.078E-88 

1.108E-18 

9.b9bE-04 

3.004E-lb 

2.8S1E-Ib 

2.300e*03 

6.200E-17 

1.917E-04 

3.535E-22 

2.S07E-84 

8.068E-18 

1.503E-03 

l.b44E-15 

1.575E-15 

2.900E»03 

2.713E-16 

4.089E-06 

3.348E-21 

9.687E-81 

4.9b6E-17 

2.242E-03 

7.837E-15 

7.517E-15 

2.S00E*03 

1.(I58E-13 

8.207E-06 

2.650E-20 

1.935E-77 

2.b41E-lb 

3.237E-03 

3.290E-14 

3.159E-14 

2.600E*03 

3.731E-15 

1.560E-05 

t.789E-t9 

2.1S6E-74 

1.233E-15 

4.53bE-03 

1.23b£-13 

1.187F-13 

2.TOOE*03 

1.202E-14 

2.828E-05 

1.048E-ie 

1.429E-71 

S.135E-15 

b.l89E-03 

4.201E-13 

4.033E-13 

2.a00E*03 

3.572E-14 

4.908E-0S 

5.401E-18 

S.957E-69 

1.928E-14 

8.247E-03 

1.307E-12 

1.253E-12 

2.900£«a3 

9.872E-14 

8.195E-05 

2.495E-17 

1.638E-66 

b.b03E-14 

1.C35E-02 

3.753E-12 

3.593E-12 

3.000E«03 

2.5S6E-13 

1.321E-04 

1.038E-16 

3.097E-64 

2.080E-13 

1.375E-02 

1.003E-11 

9.582E-12 

3.100E*03 

6.238E-13 

2.063E-04 

3.937E-14 

4.17SE-62 

b.077E-13 

1.727E-02 

2.509E-11 

2.392E-11 

3.200E»03 

1.443E-12 

3.131E-04 

1.373E-15 

4.142E-60 

l.bS8E-12 

2. 133E-02 

5.917E-11 

5.b25E-ll 

3.300E«I.3 

3.179E-12 

4.627E-04 

4.437E-i5 

3.109E-S8 

4.250E-12 

2.59bE-02 

1.321E-10 

1.252E-10 

3.400E*03 

6.696E-12 

6.67SE-04 

U337E-14 

1.809E-5b 

1.029E-11 

3.U4E-02 

2.809E-10 

2.b52£-10 

3.S00E*03 

1.3S4E-11 

9.418E-04 

3.779E-14 

8.341E-S5 

2.3b5E-ll 

3.b87E-02 

5.703E-10 

5.3bSE-l0 

3.600E»03 

2.637E-11 

1.302E-03 

1.007E-13 

3.107E-S3 

S.lBOE-ll 

4.313E-02 

l.llOE-09 

1.040E-09 

3.T00E*03 

4.962E-11 

1.766E-03 

2.944E-13 

9.S09E-52 

1.08SE-10 

4.9886-02 

2.079E-09 

1.939E-09 

3.800E4'a3 

9.042E-U 

2.3S4E-03 

6.113E-13 

2.432 E-90 

2.183E-10 

5.787E-02 

3.757E-09 

3.48bE-09 

3.'>a0E«03 

1.600E-10 

3.087E-03 

1.403E-12 

S.261E-49 

4.229E-10 

b.485E-02 

b.SbbE-09 

b.0b2E-09 

9.003E*03 

2.754E-10 

3.987E-03 

3.084E-12 

9.750E-48 

7.909E-10 

7.255E-02 

1.112E-08 

1.021E-08 

4.100E+03 

4.623E-10 

5.078E-03 

6.517E-12 

l.S6bE-46 

1.432E-09 

8.0b8E-02 

1.831E-08 

l.b72E-08 

4.200E«03 

7.578E-10 

6.383E-03 

1.327E-11 

2.201E-45 

2.514E-09 

8. 899E-02 

2.93SE-08 

2.bb3E-08 

4.300E403 

1.21SE-09 

7.925E-03 

2.613E-11 

2.733E-44 

4.291E-09 

9.737E-02 

4.588E-08 

4.13bE-08 

4.400E*03 

1.909E-09 

9.728E-03 

4.980E -11 

3.029E-43 

7.134E-09 

1.057E-01 

7.004E-08 

b.2 73E-08 

».50OE*a3 

2.941E-09 

1.181E-02 

9.Z12E-11 

3.012 E-42 

1.1S7E-08 

1.140E-01 

1.04bE-07 

9.305E-08 

4.600E»03 

♦.450E-09 

1.420E-02 

1.6S7E-10 

2.707E-41 

1.833E-08 

1.222E-01 

1.531E-07 

1.3S2E-07 

4.TOOE*03 

6.622E-09 

’.691E-02 

2.903E-10 

2.215E-40 

2.842E-08 

1.300E-01 

2.197E-07 

1.925E-07 

4.800E*03 

9.697E-09 

1.99SE-02 

4.964E-10 

l.bS9E-39 

4.31BE-08 

1.37bE-01 

3.09bE-07 

2.b92E-07 

4.900E»03 

1.399E-08 

2.33SE-02 

8.293E-10 

1.143E-38 

6.43SE-08 

1.448E-01 

4.289E-07 

3.700E-07 

;.000E*03 

1.990E-08 

2.711E-02 

1.3S6E-0S 

7.289E-38 

9.419E-08 

1.515E-01 

5.848E-07 

5.002E-07 

5 . 100E*03 

2.794E-08 

3. 124E-02 

2.171E-09 

4.31BE-37 

U355E-07 

1.578E-01 

7.853E-07 

b.b59E-07 

;.200E*03 

3.873E-08 

3.575E-02 

3.411E-09 

2.3B7E-3b 

1.919E-07 

l.b3bE-01 

1.040E-0b 

8.738E-07 

5.300E+03 

5.306E-08 

4.064E-02 

5.261E-09 

1.23bE-35 

2.476E-07 

l.b8SE-01 

1.358E-0b 

1.131E-0b 

S.400E»03 

7.1B8E-08 

4.591E-02 

7.978E-09 

b.021E-35 

3.b80E-07 

1.734E-01 

1.751E-0b 

1.445£-0b 

3.S00E*03 

9.635E-08 

5.155E-02 

1.190E-08 

2.7bbE-34 

4.991E-07 

1.774E-01 

2.231E-0b 

1.824E-0b 

S.600E*01 

1.279E-07 

5.757E-02 

1.748E-08 

1.202E-33 

b.b84E-Q7 

l.iS9E-01 

2.81lE-Ob 

2.275E-0b 

3.T00E»03 

1.681E-07 

6.394E-02 

2.931E-08 

4.959E-33 

8.844E-07 

1.837E-01 

3.504E-0b 

2.808E-0b 

3.800E»03 

2.190E-07 

7.067E-02 

3.615E-08 

1.947E-32 

l.l57E-0b 

1.859E-01 

4.322E-0b 

3.429E-0b 

S.900E»03 

2.828E-07 

7.773E-02 

S.094E-08 

7.292E-32 

1.497E-0b 

l.S7bE-01 

5.281E-0b 

4. 148E-0b 

6.000E'»a3 

3.623E-07 

8.S11E-02 

7.090E-08 

2.bllE-31 

1.917E-0b 

1.387E-01 

4.392E-0b 

4.9b9E-0b 

6.100E*03 

4.606E-07 

9.278E-02 

9.751E-08 

8.9blE-31 

2.431E-0b 

1.8S3E-01 

7.b70E-0b 

5.902E-06 

6.200E»03 

5.813E-07 

1.007E-01 

1.326E-07 

2.953E-30 

3.05*E-0b 

1.893E-01 

9.128E-0b 

b.951E-0b 

6.300E*03 

7.285E-07 

1.090E-01 

1.784E-07 

9.3blE-30 

3.803E'0b 

1.889E-01 

1.078E-05 

8.122E-Ob 

b.MOEt'OS 

9.069E-07 

1.174E-01 

2.375E-07 

2.8bOE-29 

4.b97E-06 

1.S80E-01 

1.2b2E-05 

9.419E-04 

6.$a0E*03 

1.122E-06 

1.261E-01 

3-131E-07 

8.435E-29 

5.755E-0b 

1.8bbE-01 

1.4b8E-05 

1.0B4E 15 

6.600E«03 

1.380E-06 

1.349E-01 

4.089E-07 

2.40bE-28 

b.998E-0b 

1.848E-01 

l.b9bE-05 

1.240E-05 

«.T0OE*03 

1.687E-(.j 

1.439E-01 

5.292E-07 

b.b42E-28 

S.44BE-0b 

1.827E-01 

. l.94bE-05 

1.409E-05 

6.800E403 

2.051E-06 

1.330E-01 

6.79IE-07 

1.778E-2? 

1.013E-0S 

1.802E-01 

2.219E-05 

1.591E-05 

6.900E*03 

2.481E-06 

1.623E-01 

8.642E-07 

4.b22E-27 

1.207E-05 

1.775E-01 

2.S15E-05 

1.78b£-c5 

T.000E*03 

2.986E-06 

1.716E-01 

1.091E-04 

l.lbSE-2b 

1.429E-05 

1.744E-01 

2.834E-05 

1.995E-05 

7.100E»03 

3.578E-06 

1.809E-01 

1.347E-06 

2.871E-2b 

l.b81E-05 

1.711E-01 

3.175E-05 

2.215E-05 

7.200E*03 

4.267E-06 

1.903E-01 

1.7COE-06 

b.877E-2b 

1.9b8E-05 

l.b7bE-01 

3.538E-05 

2.448E-05 

7.300E»03 

3.068E-06 

1.997E-01 

2.099E-06 

l.bObE-2S 

2.291E-05 

l.b39E-01 

3.922E-05 

2.b92E-05 

7.400E*03 

S.994E-06 

2.091E-01 

2.5T4E-06 

3.bb2E- 25 

2.b53E-05 

l.bOOE-01 

4.327E-05 

2.948E-05 

7.SOOE*03 

7.062E-06 

2.184E-01 

3.137E-06 

8. 157E-25 

3.05 8E-05 

1.5b0E-01 

4.750E-05 

3.213E-05 

7.600E«03 

8.289E-06 

2.276E-01 

3.798E-06 

1.777E-24 

3.509E-05 

1.519E-01 

5.191E-05 

3.489E-0S 

7.700r*n3 

9.696E-06 

2.367E-01 

4.571E-06 

3.787E-24 

4.009E-05 

1.477E-01 

5.b47E-05 

3.774E-05 

7.800 j 3 

1.130E-05 

2.458E-01 

5.449E-06 

7.90bE-24 

4.SblE-05 

1.435E-01 

b.ll8E-05 

4.047E-05 

7.930E*03 

1.313E-03 

2.547E-01 

6.505E-06 

l.bl8E-23 

S.lb8E-05 

1.392E-01 

b.bOOE-05 

4.347E-05 

a.0O0E»03 

U521E-05 

2.63SE-01 

7.697E 04 

3.247‘--i3 

5.834E-05 

1.3S0E-01 

7.093E-05 

4.67SE-05 

8.200E»0J 

2.024E-0S 

2.805E-01 

1.061E-0; 

1.23;t-22 

7.357E-05 

1.2b4£-01 

8.100E-05 

5.308E-05 

8.400E*03 

2.664F-0S 

2.968E-01 

1.433E-05 

4.397E-22 

9.157E-05 

1.180E-01 

9.121E-05 

5.9b0E-05 

8.600E«03 

3.471E-05 

3.123E-01 

1.901E-05 

1.4b4E-21 

1.12bE-04 

1.097E-01 

1.014E-04 

b.b27E-05 
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Table II. * Continued. 


P/PO > l.OOEtO^ 


c 

C* 

C*» 

C- 

CO 

CO* 

C02 

C2 

T 

0. 

0. 

0. 

0. 

2.479E-42 

1.5836-82 

1.0006*00 

0. 

3.0006*02 

0. 

0. 

J. 

0. 

5.136E-30 

5.445E-62 

1.0006*00 

0. 

4.0006*02 

0. 

0. 

0. 

0. 

1.343E-22 

1.3326-49 

1.0006*00 

0. 

5.0006*02 

3.S04E-83 

3.793E-84 

0. 

0. 

1.157E-U 

2.249E-4X 

1.0006*00 

0. 

6.0006*02 

2.S29E-69 

3.390E-71 

0. 

0. 

4.040E-14 

1.9316-35 

1.0006*00 

0. 

7.0006*02 

5.880E*$0 

1.172E-61 

0. 

0. 

1.649E-U 

3.9866-31 

1.0006*00 

1.0686-80 

6.0006*02 

9.T96E-52 

7.50SE-56 

0. 

0. 

6.951E-10 

5.5406-29 

1.0006*00 

1.4406-70 

9.0006*02 

2.8&6E-46 

5.941E-5J 

0. 

1.8e1E-91 

8.983E-09 

7.8776-28 

1.0006*00 

3.2696-63 

1.0006*03 

6.143E-42 

8.302E-49 

0. 

3.I84E-81 

7.06 3E-08 

6.3406-27 

1.0006*00 

3.0426-57 

1.1006*03 

2.844E-38 

3.452E-46 

0. 

1.071E-72 

3.921E-07 

3.5846-26 

1.0006*00 

2.8516-52 

1.2006*03 

3.592E-35 

5.698E-44 

0. 

1.755E-65 

1.668E-06 

1.5526-25 

1.0006*00 

4. 5876-48 

1.3006*03 

1.638E-32 

4.554E-42 

0. 

2.680E-59 

5.759E-06 

5.4506-25 

1 .000E*.00 

1.8506-44 

1.4006*03 

3.307E-30 

2.037E-40 

2.564S-95 

6.127E-54 

1.683E-05 

1.6206-24 

1 .00 06*00 

2.4686-41 

1.5006*03 

3.443E-28 

5.681E-39 

1.091E-91 

2.994E-49 

4.294E-05 

4.2026-24 

9.9996-01 

1.3396-38 

1.6006*03 

2.07TE-26 

1.074E-37 

1.745E-88 

4.103E-45 

9.801E-05 

9.748E-24 

9.999E-01 

3.4656-36 

1.7006*03 

7.955E-25 

1.469E-36 

1.236E-85 

1.949E-41 

2.038E-04 

2.062E-23 

9.99TE-01 

4.8386-34 

1.8006*03 

2.077E-23 

1.694E-35 

5.403E-83 

3.4 25E-38 

3.920E-04 

4.4646-23 

9.994E-01 

4.0166-32 

1.9006*03 

3.915E-27 

4.924E-34 

1.332E-79 

8.868E-36 

7.054E-04 

2.8766-22 

9.9896-01 

2.1446-30 

2.000E'-03 

S.583E-21 

2.283E-32 

7.537E-76 

6.156E-34 

1.199E-03 

3.4066 -21 

9.9826-01 

7.8356-29 

2. 1006 >03 

6.255E-20 

8. 268E-3I 

2.384E-72 

2.628E-32 

1.940E-03 

3.5626-20 

9.9716-01 

2.0656-27 

2.2006*03 

S.i83E-19 

2.221E-29 

3.840E-69 

7.993E-31 

3.007F-03 

3.0746-19 

9.955C-01 

4.0956-26 

2.3006*03 

4.296E-18 

4.547E-28 

3.359E-66 

1.825E-29 

4.489E-03 

2. >196-18 

9.933E-01 

6.3306-25 

2.4006*03 

2.764E-17 

7.317E-27 

1.712E-63 

3.241E-28 

6.482E-03 

1.3676-17 

9.9036-01 

7.8606-24 

2.5006*03 

i.54lE-l6 

9.514E-26 

5.407E-61 

4.613E-27 

9.087E-03 

7.3196-17 

9.864E-01 

8.0396-23 

2.6006*03 

7.S64E-16 

1.022E-24 

1.116E-58 

5.390E-26 

1.241E-02 

3.4576-16 

9.8146-01 

6.9196-22 

2.7006*03 

3.314E-1S 

9.298E-24 

1.574E-56 

S.281E-2S 

1.654E-02 

1.4606-15 

9.752E-01 

5.1046-21 

2.8006*03 

I.311E-14 

7.255E-23 

1.582E-54 

4.4ISE-24 

2.159E-02 

5.5746-15 

9.O76E-01 

3.2796-20 

2.4006*03 

4.733E-14 

4.936E-22 

1.169E-52 

3.205E-23 

2.763E-02 

1.9446-14 

9. 5856-01 

1.860E-19 

3.0006*03 

U57ZE-13 

2.968E-2> 

6.546E-51 

2.045E-22 

3.47SE-0? 

6 247E-14 

9.4786-01 

9.4216-19 

3.1006*03 

4.64<.E-13 

1.590E-20 

2.851E-49 

1.161E-21 

4.298E-02 

1.863E-13 

9.3546-01 

4.3086-18 

3.2006*03 

1.394E-12 

7.7*.4E-20 

9.8B4E-48 

5.929E-21 

5.238E-02 

5. 193E-13 

9.2126-01 

1.795E-17 

3.3006*03 

3.765E-12 

3.425E-19 

2.782E-46 

2.748E-20 

6.295E-02 

1.360E-12 

9.0526-01 

6.8686-17 

3.4006*03 

9.40BE-1Z 

1.391E-18 

4.473E-45 

1.165E-19 

7,4696-02 

3.365E-12 

8.8736-01 

2.4316-16 

3.5006*03 

2.326E-11 

5.225E-18 

1.265E-43 

4.557E-19 

8.757E-02 

7.902E-12 

8.6S0E-01 

8.009E-16 

3.6306*03 

5.364E-U 

1.827E-17 

2.104E-42 

1.653E-18 

1.015E-01 

1.768E-11 

8.4586-01 

2.470E-15 

3.7006*03 

1.183E'I0 

5.977E-17 

3.02DE-41 

5.998E-18 

1.165E-01 

3. 7726-11 

8.2416-01 

7. 1716-15 

3.8006*03 

2.505E-10 

1.839E-16 

3.780E-40 

1.778E-17 

1.324E-01 

7.740E-11 

7. 9996-01 

1.967E-14 

3.9006*03 

5.J03E-10 

5.350E-16 

4.170E-39 

5.326E-17 

1.491E-01 

1.536E-10 

7.7446-01 

5.1246-14 

4.0006*03 

1.003E-09 

1. *778-15 

4.085E-38 

1.510E-16 

1.6646-01 

2.931E-10 

7.4786-01 

1.272E-13 

4. 1006*03 

1.909E-09 

3.881E-15 

3.605E-37 

4.068E-14 

1.844E-01 

5.411E-10 

7.203E-01 

3.0176-13 

4.2006*03 

3.524E-09 

9.730E-15 

2.868E-36 

1.045E-15 

2.027E-01 

9.687E-10 

6.9206-01 

6.8656-13 

4.3006*03 

6.320E-09 

2.346F-14 

2.077E-35 

2.571E-15 

2.212E-01 

1.685E-09 

6.6336-01 

1.5026-12 

4.4006*03 

1.104E-08 

5.429E-14 

1.378E-34 

6.065E-15 

2.399E-0! 

2.654E-09 

6.3436-01 

3.1716-12 

4.5006*03 

l.asOE-08 

1.212E-13 

8.419E-34 

1.377E-14 

2.58 5E-01 

4.714E-09 

6.051E-01 

6.4676-12 

4.6306*03 

3.129E-08 

2.613E-13 

4.764E-33 

3.016E-14 

2.770E-01 

7.605E-09 

5.751C-01 

1.2786-11 

4.7006*03 

S.095E-C8 

5.453E-13 

2.508E-32 

6.385E-14 

2.952E-01 

1.2i)0E-0a 

5.4736-01 

2. 4516-11 

4.8006*03 

8.128E-03 

1.104E-12 

1.234E-31 

1.310E-13 

3. 129E-01 

1.856E-08 

5.1B9E-01 

4.5736-1 1 

4.9006*03 

1.272E-07 

2.172E-12 

5.701E-31 

2.608E-13 

3.302E-01 

2.816E-0S 

4.911E-01 

8.3126-11 

5.0006*03 

1.954E-07 

4.161E-12 

2.481E-30 

5.049E-13 

3.469E-01 

4. 194E-08 

4. 6416-01 

1 . 474E-10 

5.100E*03 

2.9S6E-07 

7.774E-12 

1.020E-29 

9.522E-13 

3.629F- 01 

6.142E-08 

4.3786-01 

2.5556-10 

5.2006*03 

4.397E-07 

1.419E-U 

3.981E-29 

1.752E-12 

3.782E-01 

8.851E-08 

4.1246-01 

4.3346-10 

5.3006*03 

6.445E-07 

2.534E-11 

l,477E-28 

3.149E-12 

3.927E-01 

1.257E-07 

>.8806-01 

7. 2056-10 

5. 4006*03 

9313E-07 

4.451E-11 

5.231E-28 

5.536E-12 

4.064E-01 

1.759E-07 

3.646E-01 

1.1756-09 

5.5006*03 

I.328E-06 

7.627E-11 

1.771E- 27 

9.534E- 12 

4.193E-01 

2.429E-C7 

3. 4236-01 

1.8836-09 

5.6006*03 

1. 8708-06 

1.284E-10 

S.724E-27 

1.610E-11 

4.313E-01 

3.313E-07 

3.210E-01 

2.9666-09 

5,7006*03 

2.603E-06 

2.1Z3E-10 

1.793E-26 

2.669E-U 

4.426E-01 

4.465E-07 

3.0086-01 

4.5986-09 

5.8006*03 

3. S82E-06 

3.451E-10 

5.382E-26 

4.348E-11 

4.530E-01 

5.951E-07 

2.817E-01 

7.024E-09 

5.9006*03 

4.87SE-06 

5.522E-10 

1.559E-25 

6.967E-11 

4.626E-01 

7.848E-07 

2.6366-01 

1 .0586-08 

6.0006*03 

6.576E-0i 

8.703E-10 

A.363E-25 

1.099E-10 

4.714E-01 

1.025E-06 

2.4656-01 

1.5726-08 

6. 1006*03 

8.784E-06 

1.352E-09 

1.182E-24 

1.708E-10 

4.794E-01 

1.32 5E-06 

2.3056-01 

2.308E-08 

6.2006*03 

1.163E-0‘: 

2.073E-09 

3. 105E-24 

2.614E-10 

4.867E-01 

1.698E-06 

2.1546-Cl 

3.3486-08 

6.3006*03 

l.S26E'0S 

3.137E-09 

7.917E-24 

3.953E-10 

4.933E-01 

2. 1S8E-06 

2.0136-01 

4 . 8026-08 

6.4006*03 

U987E-05 

4.689E-09 

1.963E-23 

5.901E-10 

4.9936-01 

2.720E-06 

i.saoE-Di 

6.816F-08 

6.5006*03 

2.56BE-05 

6.927E-09 

4.737E-23 

8.717E-10 

S.046E-01 

3.402E-06 

1.7566-01 

9.578E-08 

6.6006*03 

3.294E-05 

1.012E-08 

1.114E-22 

1.272E-09 

5.0936-01 

4.2Z4E-06 

1.6406-01 

1.333E-07 

6.7006*03 

4.197E-05 

1.463E-08 

2.557E-22 

1.835E-09 

5.135E-01 

S.208E-06 

1.5316-01 

l.tJ9E-07 

6.8006*03 

5.313E-05 

2.093E-08 

5.733E-22 

2.420E-09 

5.172E-01 

6.379E-06 

1.4306-01 

2.516E-J7 

6.9006*03 

6.683E-0J 

2.965E-08 

1.257E-21 

3. 706 E -09 

5.203E-01 

7. 763E-06 

1.336E-01 

3.4156-07 

7.0006*03 

8.358E-05 

4.163E-08 

2.695E-21 

5.194E-09 

5.231E-01 

9.391E-06 

1.2476-01 

4.599E-07 

7.1006*03 

1.039E-04 

5.791E-08 

5.6626-21 

7.214E-09 

5.254E-01 

1, 129E-05 

1.1656-01 

6.1486-07 

7.2006*03 

1.285E-04 

7.988E-08 

1.166E-20 

9.937E-09 

S.27 3E-01 

1,3516-05 

1.089E-01 

8.164E-07 

7.3006*03 

1.S6 2E-04 

1.093E-07 

2.355E-20 

1.3S8E-08 

5.289E-01 

1.607E-05 

1.0186-01 

1 .077E-06 

7.4006*03 

1.937E-04 

I.483E-07 

4.671E-20 

1.841E-08 

5.302E-01 

1.901E-05 

9.5146-02 

1.4126-06 

7.5006*03 

2.360^-04 

1.998E-07 

9.100E-20 

2.4 79E-08 

5.311E-01 

2.2396-05 

9.8956-02 

1,8396-06 

7.6006*03 

2.86 -04 

2.671E-07 

1.7*3E-19 

3.314E-08 

5.318E-01 

2.6246-05 

8.3226-02 

2.3836-06 

7.7006*03 

3.459E-04 

3.546E-07 

3.283E- 19 

4.401E-08 

5.323E-01 

3.0626-05 

7.7876-02 

3.0716-06 

7.8006*03 

4. 162E-04 

4.675^-07 

6.086E-19 

5.807E-08 

5.3266-01 

3.5576-05 

7.2896-02 

3.9366-06 

7.9006*03 

4.987E-04 

6.124E-07 

l.lllE-18 

7.617E-08 

5.3266-01 

4.1146-05 

6.8266-02 

5.0206-06 

8.0006*03 

7.079E-04 

1.03IE-06 

3.543E-18 

1.288E-07 

5.322E-01 

5.4386-05 

5.9936-02 

8.0486-06 

8.2006*03 

9.906E-04 

1.694E-06 

1.069E-17 

2.132E-07 

5.311E-01 

7. 0786-05 

5, 270E-02 

1.2676-05 

8.4006*03 

1.36SE-03 

2.723E-06 

3.058E-17 

3.460E-07 

5.296E-01 

9. 0836-05 

4.644E-02 

1.9616-05 

8.6006*03 
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T 

e- 

0 

04 

0*4 

0- 

02 

024 

02- 

8«$O0C4O9 

4.4B2E-0S 

3.2706-01 

2.4806-05 

4.9916-21 

1.3716-04 

1.0206-01 

1.1146-04 

7.3036-05 

9*O0OE«O3 

S.T39£-0S 

3.4086-01 

3.1896-05 

1.3606-20 

1.8526-04 

9.4606-02 

1.2116-04 

7.9876-05 

9*200€«03 

T.291E-0S 

3.5376-01 

4.0306-05 

3.8226-2 

1.9746-04 

8.7596-02 

1.3046-04 

8.6746-05 

9«400€^03 

•». 1926-05 

8.6596-01 

5.0336-09 

1.0236- i 

2.3396-04 

8.1036-02 

1.3936-04 

9.3646-05 

9«6006«03 

1.1516-04 

3.7726-01 

6.2086-05 

2.6146-19 

2.7516-04 

7.4846-02 

1.4 766-04 

1.0056-04 

9*800E«'03 

1.4316-04 

3.8796-01 

7. 5736-05 

6.4066-19 

3.2136-04 

6.9306-02 

1.5556-06 

1.074E-04 

1«0006^04 

1.76TE-04 

3.9796-01 

9.1/.96-05 

1.9096-18 

3.7296-04 

6.4136-02 

1.6286-04 

1.1436-04 

U020€«08 

2.1696-04 

4.0746-01 

1.0946-04 

3.4286-18 

4.3016-04 

5.9406-02 

t.6986-04 

1.2126-04 

U<H0e«04 

2.646E-04 

4.1646-01 

1.2996-04 

7.5276-18 

4.9336-04 

5.5886-02 

1.7646-04 

1.2816-04 

1«080E^04 

3.2086-04 

4.2506-01 

1.5316-04 

1.6026-lT 

5.6286-04 

5.1176-02 

1.8276-04 

1.3496-04 

l»080£^04 

3.8666-04 

4.3336-01 

1.7926-04 

3.3146-17 

6.3896-04 

4.7626-02 

1.8906-04 

1.4186-04 

l.iO0E«O4 

4.6316-04 

4.4146-01 

2.0876-04 

6.6746-17 

7.2166-04 

4.4626-02 

1.9526-04 

1.4876-04 

l«U0£^0^ 

9.5156-04 

4.4946-01 

2.4176-04 

1.3126-16 

8.113E-')4 

4.1546-02 

2.0146-04 

1.5556-04 

U140E^04 

6.5296-04 

4.5736-01 

2.7896-04 

2.5206-16 

9.0806-14 

3.8946-02 

2.0796-04 

1. 6246-04 

Ut60E^04 

T.6896-04 

4.6526-01 

3.2046-04 

4.7426-16 

1.01 26-03 

3.6606-02 

2.1466-06 

1.6936-04 

1«180E^04 

8.9956-04 

4.7306-01 

3.6706-04 

8.7526-16 

1.1226-03 

3.4486-02 

2.2176-06 

1.7606-04 

1*200£«04 

1. 0476-03 

4.8096-01 

4.1906-04 

1.9866-15 

1.2406-03 

3.2576-02 

2.2926-04 

1.8286-04 

i«220E^04 

1.2126-03 

4.8886-01 

4.7726-04 

2.8266-15 

1.3646-03 

3.0846-02 

2.3716-06 

1.8936-04 

1«240E«04 

1.3966-03 

4.9666-01 

5.4196-04 

4.9546-15 

1.4956-03 

2.9266-02 

2.6556-06 

1.9586-04 

1*260E^04 

1.6006-03 

5.0456-01 

6.1396-04 

8.5536-15 

1.6316-03 

2.7816-02 

2.5636- 06 

2.0206-04 

l*280E«O4 

1.8256-03 

5.1226-01 

6.9396-04 

1.4556-14 

1.7736-03 

2.8486-02 

2.6366-06 

2.0796-04 

U300£«04 

2.0716-03 

5.1986-01 

7.8246-04 

2.4426-14 

1.9206-03 

2.5256-02 

2.7326-06 

2.1356-04 

i.320E«04 

2.3416-03 

5.2736-01 

8.8016-04 

410446-14 

2.0716-03 

2.4106-02 

2.8336-06 

2.1876-04 

1«340E#04 

2.6346-03 

5.3456-01 

9.8 776-04 

6.6106-14 

2.2266-03 

2.3036-02 

2.9376-06 

2. 2366-04 

l»360E«>04 

2.9526-03 

5.4156-01 

1.1066-03 

1.0676-13 

2.3846-03 

2.2826-02 

3.066E-06 

2.2796-04 

1.380E^04 

3.2966-03 

5.4826-01 

1.2356 -03 

1.7026-13 

2.5456-03 

2.1866-02 

3.1566-06 

2.3186-04 

U400E^04 

3.6676-03 

5.5466-01 

1.3766 -03 

2.6826-13 

2.7076-03 

2.0266-02 

3.2656-06 

2.3516-04 

1«420E»04 

4.0666-03 

5.6076-01 

1.5306-03 

4.1806-13 

2.8716-03 

1.9306-02 

3.3786-06 

2.3806-04 

l.440E^04 

4.4936-03 

5.6646-01 

1.6976-03 

6.4436-13 

3.0356-03 

1.8686-02 

3.6916-06 

2.4026—04 

t*460E^04 

4.9496-03 

5.7186-01 

1.8 786-03 

9. 8276-13 

3.1996-03 

1.7706-02 

J. 6056-06 

2.4206-04 

1«480E^04 

5.4366-03 

5.7676-01 

2.0736-03 

1.4836-12 

3.3636-03 

1.6956-02 

3.7196-06 

2.«326-04 

l.500E>04 

5.9546-03 

5.8136-01 

2.2836-03 

2.2176-12 

3.5266-03 

1.6236-02 

3.8336-06 

2.4376-04 

1.920e^04 

6.5046-03 

5.8566-01 

2.5106-03 

3.2816-12 

3.6876-03 

1. 5546-02 

3.9676-06 

2.4426-04 

1*540E^Q4 

7.0866-03 

5.8946-01 

2.7526-03 

4.8116-12 

3.8476-03 

1. 4896-02 

6.0596-06 

2.4396-04 

1*560E>04 

7.7026-03 

5.9306-01 

3.0126-03 

6.9906-12 

4.0046-03 

1.4266-02 

6.1716-06 

2.4326-04 

U960E«04 

8.3536-03 

5.9616-01 

3.2906-03 

1.0076-11 

4.1596-03 

1.3666-02 

6.2816-06 

2.4216-04 

1«600E»04 

9.0386-03 

5.9906-01 

3.5876-03 

1.4386-11 

4.3116-03 

1.3886-02 

6.3906-06 

2.4066-04 

1«620E^04 

9.7596-03 

6.0156-01 

3.9026-03 

2.0386-11 

4.4596-03 

1.2536-02 

4.6986-06 

2.3886-04 

l«640E»04 

1.0526-02 

6.0386-01 

4.2386-03 

2.8646-11 

4.6056-03 

1.2006-02 

4.6036-06 

2.3666-04 

1«660£<»0« 

1.1316-02 

6.0586-01 

4.5946-03 

3.9966-11 

4.7466-03 

1.1496-02 

6.7086-06 

2.3426-04 

1«480E^04 

1.2146-02 

6.0756-01 

4.9716-03 

5.5336-11 

4.8846-03 

1.1816-02 

6.8106-06 

2.3146-04 

l«700E^04 

1.3016-02 

6.0896-01 

5.3716-03 

7.6076-11 

5.0186-0? 

1.0556-02 

6.9116-04 

2.2856-04 

U720E404 

1.3926-02 

6.1 --01 

5.7936-03 

1.0396- 10 

5.1476-03 

1.0116-02 

5.0106-04 

2.2536-04 

1*740E>04 

1.4866-02 

6.1. .:-01 

6.2396-03 

1.4096-10 

5,2726-03 

9.6886-03 

5.1066-04 

2.2196-04 

U760£«04 

1.5856-02 

6.1196-01 

6.7086-03 

1.8996-10 

5.3936-03 

9.2856-03 

5.2016-04 

2.1836-04 

1. 780£t0% 

1.6876-02 

6.1256-01 

7.2026-03 

2.5436-10 

5.5096-03 

8.9016-03 

5.2946-04 

2.1466-04 

U800E«‘04 

1.7936-02 

6.1296-01 

7.7226-03 

3.3866-10 

5.6216-03 

8.5936-03 

5.3856-04 

2.1086-04 

U820£*04 

1.9046-02 

6.1326-01 

8.2686-03 

4.4826-10 

5.7286-03 

8.1826-03 

5.474E-04 

2.0696 - 04 

l.840E^04 

2.0186-02 

6.1326-01 

8.8406-03 

5.8986-10 

5.8306-03 

7.8476-03 

5.5606-04 

2.0296-04 

Ua40E^04 

2.1366-02 

6.1316-01 

9.4396-03 

7.7206-10 

5.9276-03 

7.5266-03 

5.6446-04 

1.9886-04 

U880E>04 

2.2596-02 

6.1296-01 

1.0076-02 

1.0056-09 

6.0196-03 

7.2206-03 

5.7266-04 

1.9466-04 

1*900£^04 

2.3856-02 

6.1256-01 

1.0726-02 

1.302 6-09 

6.L066-03 

6.9276-03 

5.BC6E-04 

1.9046-04 

1.920E4-04 

2.5156-02 

6.1206-01 

1.1416-02 

1.6786-09 

6.1896-03 

6.6476-03 

5.8636-04 

1. 8616-04 

l*940E^04 

2.6496-02 

6.1146-01 

1.2126-02 

2-1526-09 

6.2666-03 

6.3796-03 

5.9576-04 

1.819E-04 

U960E«04 

2.7886-02 

6.1066-01 

1.2876-02 

2.7476-09 

6.3386-03 

6.1226-03 

6.0296-04 

1.7766-04 

1«980E^04 

2.9306-02 

6.0976-01 

1.3646-02 

3.4916-09 

o. 4056-03 

5.8776-03 

6.0996-04 

1. 7326-04 

2.000£>0^ 

3.0766-02 

6.0876-01 

1.4456-02 

4.4166-09 

6.4676-03 

5.6416-03 

6. 1666-04 

1.6896-04 

2*020£^04 

3.2276-02 

6.0766-01 

1.5286-02 

5.5636-09 

6.5256-03 

5.4166-03 

6.2306-04 

1.6466-04 

2«040E*04 

3.3816-02 

6.0646-01 

1.6l>6-02 

6.9786-09 

6.5776-03 

5.2006-03 

6.2916-04 

1.6046-04 

2m 060Et04 

3.5396-02 

6.0526-01 

1.7056-02 

5.7166-09 

6.6246-03 

4.9946-03 

6.3496-04 

1.5616-04 

2.080E»04 

3.7016-02 

6.0386-01 

1.7996-02 

1.0856-08 

6.6666-03 

4.7956-03 

6.4046-04 

1.5196-04 

2* 100E«^04 

3.8676-02 

6.0236-01 

1.8956-02 

1.3446-08 

6.7046-03 

4.6056-03 

6.4566-04 

1.4776-04 

2.120E^04 

4.0366-02 

6.0076-01 

1.9956-02 

1.6606-08 

6.7366-03 

4.4236-03 

6.5056-04 

1.4356-04 

2*140E^04 

4.2096-02 

5.9906-01 

2.0986-02 

2.0426-08 

6.7646-03 

4.2 476-03 

6.5516-04 

1.3946-04 

2* I60E^04 

4.3876-02 

5.9736-01 

2.2056-02 

2.5036-08 

t. 7876-03 

4.0796-03 

6.5946-04 

1.3536-04 

2. 160E^04 

4.5676-02 

5.9556-01 

2.3156-02 

3.0576-08 

6.805E-03 

3.9186-03 

6.6336-04 

1. 3136—04 

2.2006*^04 

4.7526-02 

5.9366-01 

2.4286-02 

3.7226 - 08 

6.8196-03 

3.7636-03 

6.6696-04 

1.2 746-04 

2.2206404 

4.9406-02 

5.9166-01 

2.5446-02 

4.5166-08 

6.8286-03 

3.6146-03 

6.7016-04 

l.2i5E-04 

2.2406404 

5.1316-02 

5.8956-01 

2.6646-02 

5.4616-08 

6.8336-03 

3.4716-03 

6.7306-04 

1. 1966-04 

2.2606*04 

5.3266-02 

5.8746-01 

2.7876-02 

6.5846-08 

6.833E-03 

3.3 3 36-03 

6.7566-04 

1.1586-04 

2*2806*04 

5.5256-02 

5.8526-01 

2.9136-02 

7.9136-08 

6.8296-03 

3.2016-03 

6.7786-04 

1.1216-04 

2.3006*04 

5.7266-02 

5.8296-01 

3.0436-02 

9.4826- 08 

6.8216-03 

3.0746-03 

6.7976-04 

1.0856-04 

2« 3206*04 

5.9326-02 

5.8056-01 

3.1766-02 

1.1336-07 

6.8096-03 

2.9526-03 

6. 8126-04 

1.0496-04 

2.3406*04 

6.1406-02 

5.7616-01 

3.3126-02 

1.3506-07 

6.7936-03 

2.B34E-93 

6.8236-04 

1.0146-04 

2.3606*04 

6.3516-02 

5.7576-01 

3.4516-02 

1.6016-07 

6.7736-03 

2.7216-03 

6.8316-04 

9.7936-05 

2.3806*04 

6.5666-02 

5.7316-01 

3.5936-02 

1.8996-07 

6.7496-03 

2. 6136-03 

6.8356-04 

9.4566—05 

2.4006*04 

6. 7846-02 

5.7056-01 

3.7396-02 

2.2446-07 

6.7226-03 

2.5086-03 

6.8366-04 

9.1276-05 

2.420':*04 

7.0046-02 

5.6796-01 

3.8876-02 

2.6446-07 

6. 6916-03 

2.4076-03 

6. 8336-04 

8.8056-05 

2.4406*04 

7.2286-02 

5.6516-01 

4.0396-02 

3.1086-07 

6.6576-03 

2. 3116-03 

6.8276-04 

8.4906-05 

2.4606*04 

7.4546-02 

5.6246-01 

4.1946-02 

3.6456-07 

6.6196-03 

2.2176-03 

6.8176-04 

8.1846-05 

2.4806*04 

7.6836-02 

5.5956-01 

4.3516-02 

4.2616-07 

6.5796-03 

2.1286-03 

6.8046-04 

7.8846-05 

2.5006*04 

7.9156-02 

5.5676-01 

4.5116-02 

4.9746-07 

5.5356-01 

2.0416-03 

6.7886-04 

7.5916-05 
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Table II. ’ Concluded. 


i- 




c 

C* 

C»4 

C- 

CO 

C04 

C02 

C2 

T 



l.MSE-03 

4.2846-06 

0.3356-17 

5.512E-07 

5. 2766-01 

1.1506-04 

4.0996-02 

2. 9876-OS 

8.8006403 



2.513E-03 

6.6066-06 

2.1696-16 

8.628E-07 

5.2526-01 

1.43BE-04 

3.8266-02 

4.4806-05 

9.0006403 

f 


3.34TE-03 

9.9946-06 

5.405E-16 

1.3286-06 

5.2246-01 

1.7766-04 

3.2136-02 

6.6196-05 

9. 2006403 



4.40BE-03 

1.48 56-05 

1.2936-15 

2.013E-06 

5.1926-01 

2.1706-04 

2.8536-02 

9.6356-05 

9.4006403 



9.T45E-03 

2.1686-05 

2.9766-15 

3.004E-06 

5.1566-01 

2.6236-04 

2.53 76-02 

1.38 26-04 

9. 6006*03 



T.408E-03 

3.1136-05 

6.6056-15 

4.41TE-06 

5.1146-01 

3.1396-04 

2.2606-02 

1. 9556-04 

9.8006403 



9.4S5E-03 

4.4016-05 

1.4166-14 

6. 4005-06 

5.0676-01 

3.7206-04 

2.0176-02 

2.7246-04 

1.0006404 



1.I94E-02 

6.1266-05 

2.9396-14 

9.139E-06 

5.0136-01 

4.3696-04 

1.6026-02 

3.7396-04 

1.0206404 



1.433E>02 

8.4026-05 

5.9156-14 

1.2B6E-05 

4.9526-01 

5.0866-04 

1.6126-02 

5.0576-04 

1.0406*04 



1.S48E-02 

1.1366-04 

1.1566-13 

1.785E-05 

4.8826-01 

5.8706-04 

1.4436-02 

6.7326-04 

1.0606404 



2.263E-02 

1.5146-04 

2.1986-13 

2.4406-05 

4.8026-01 

6.7206-04 

1.2936-02 

8.8236-04 

1.0806404 



2.T44E-02 

1.9926-04 

4.0706-13 

3.289E-05 

4.7136-01 

7.6326-04 

1.1586-02 

1.1386-03 

1.1006404 



3. 291E-02 

2.5866-04 

7.3506-13 

4.3676-05 

4.6126-01 

8.6026-04 

1.9386-02 

1.4436-03 

1.1206*04 



3.908E-02 

3.3156-04 

1.2966-12 

5.7166-05 

4.5006-01 

9.6226-04 

9.3026-03 

1.8006-03 

1.1406404 

% 

1 

i 

4.593E-02 

4.1976-04 

2.2356-12 

7.3746-05 

4.3776-01 

1.06SE-03 

8.3306-03 

2.2076-03 

1.1606404 


• 1 

$.342E-02 

5.2506-04 

3.7716-12 

9.3766-05 

4.2446-01 

1.1786-03 

7.4556-03 

2.6626-03 

1.1806*04 


! 

8.1S3E-02 

6.4926-04 

6.234E-12 

1.1756-04 

4.1006-01 

1.2906-03 

6.6646-03 

3.1586-03 

1.2006404 

V 

1 

T.018E-02 

7.9406-04 

l.OllE-ll 

1.4536-04 

3.9486-01 

1.4036-03 

5.9506-03 

3.6856-03 

1.2206*04 

V 

1 

7.929E>02 

9.6086-04 

1.6096-11 

1.7736-04 

3.7886-01 

1. 5166-03 

5.3056-03 

4.2336-03 

1.2406*04 



8.8T8E-02 

1.1516-03 

2.5166-11 

2.1366-04 

3.6226-01 

1.6286-03 

4.7226-03 

4.7886-03 

1.2606*04 

i- 

( 

9.8S6E-02 

1.3656-03 

3.8716-11 

2.5416-04 

3.4S1E-01 

1.7376-03 

4.1976-03 

5.3386-03 

1.2806*04 

< 

1 

1.08SE-01 

1.6056-03 

5.8606-11 

2.9876-04 

3.2786-01 

1.8436-03 

3.7236-03 

5.8706-03 

1.3006*04 

J 


1.1B4E-01 

1.8706-03 

8.7406-11 

3.4736-04 

3.1046-01 

1.9446-03 

3.2976-03 

6.3716-03 

1.3206*04 



1.286E-01 

2.1626-03 

1.2856-10 

3.9966-04 

2.9316-01 

2.0406-03 

2.9156-03 

6.8306-03 

1.3406*04 



1.38 SE -01 

2.4796-03 

1.9646-10 

4.5526-04 

2.7616-01 

2. 1306-03 

2.5736-03 

7.2396-03 

1.3606*04 


, 

1.483E-01 

2 . 3 2 36 - 03 

2.6696-10 

5.1386-04 

2.5936-01 

2.2136-03 

2. 26 76- 03 

7.5916-03 

1.3806*04 



1.579E-01 

3.1936-03 

3.7756-10 

5.7506-04 

2.4316-01 

2.2896-03 

1.9956-03 

7.8836-03 

1.4006*04 



1.671E-01 

3.5886-03 

5.2776-10 

6.3826-04 

2.2746-01 

2.3576-03 

1.7536-03 

8,1116-03 

1.4206*04 



1.760E-01 

4.0086-03 

7.2976-10 

7.0316-04 

2.1236-01 

2.4176-03 

1.5386-03 

8.2776-03 

1.4406*04 

; 


1.84SE-01 

4.4526-03 

9.9856-10 

7.6926-04 

1.9806-01 

2.4706-03 

1. 3496-03 

8.3826-03 

1.4606*04 



1.926E-01 

4.9196-03 

1.3536-09 

8.3596-04 

1.6436-01 

2.5146-03 

1.1816-03 

8.4286-03 

1.4806*04 


( 

2.003E-0I 

5.4096-03 

1.8156-09 

9.0306-04 

1.7146-01 

2.5516-03 

1.0346-03 

8.4206-03 

1.5006*04 



2.075E-01 

5.9206-03 

2.4146-09 

9. 6996-04 

1.5936-01 

2.5816-03 

9.0486-04 

8.3626-03 

1.5206*04 



2.U3E-01 

6.4526-03 

3.1846-09 

1.0366-03 

1.4796-01 

2.6036-03 

7.9136-04 

8.2606-03 

1.5406*04 



2.207E-01 

7.0036-03 

4.1646-09 

1.1026-03 

1.3726-01 

2.6196-03 

6. 9186- 04 

£.1206-03 

1.5606*04 



2.26SE-01 

7.5736-03 

5.4056-09 

1. 1666-03 

1.2736-01 

2.6296-03 

6.04 8 6-04 

7. 9476-03 

1.5806*04 

4' 


2.320E-01 

8.1606-03 

6.9646-09 

1.2296-03 

1.1506-01 

2.6336-03 

5.2886-04 

7.7466-03 

1.6006*04 

i' 


2.371E-01 

8.7646-03 

8.9096-09 

1.2906-03 

1.0946-01 

2. 6326-03 

4.6246-04 

7.5226-03 

1.6206*04 



2.417E-01 

9.3846-03 

1.1326-08 

1.3506-03 

1.0146-01 

2.6256-03 

4.0446-04 

7.2816-03 

1.6406*04 

" 


2.460E-01 

1.00 26-02 

1.4306-08 

1.4076-03 

9.4016-02 

2.6146-03 

3.5396-04 

7.0256-03 

1.6606*04 



2.499E-01 

1.0676-02 

1.7946-08 

1.4626-03 

8.7176-02 

2.5996-03 

3.0986-04 

6.7606-03 

1.6806*04 



2.534E-01 

1.1336-02 

2.2396-08 

1.5146-03 

8.0846-02 

2.5806-03 

2.714E-04 

6.4896-03 

1.7006*04 



2.566E-01 

1.2006-02 

2. 7786-08 

1.5636-03 

7.4996-02 

2.S5BE-03 

2.3796-04 

6.2156-03 

1.7206*04 

•i' 


2.595E-01 

1.2686-02 

3.4296-08 

1.6106-03 

6.9596-02 

2.5336-03 

2.0866-04 

5.9396-03 

1.7406*04 

* 


2.621E-01 

1.3386-02 

4.2116-38 

1.6556-03 

6.4606-02 

2.5066-03 

1.8316-04 

5.666E-03 

1.7606*04 



2.644E-01 

1.4086-02 

5.1456-08 

1.6966-03 

6. 0006-02 

2.4766-03 

1.6096-04 

5.3956-03 

1.7806*04 



2.66SE-01 

1.4806-02 

6.2586-03 

1.7356-03 

5.5756-02 

2.4446-03 

1. 4146- 04 

5.1306-03 

1.8006*04 



2.684E-01 

1.5526-02 

7.5776-08 

1.7706-03 

5. 1826-02 

2.4106-03 

1.2446-04 

4.8706-03 

1.8206*04 



2.700E-01 

1.6256-02 

9.1346-08 

1.8036-03 

4.8206-02 

2.3746-03 

1.0966-04 

4.6186-03 

1.8406*04 



2.714E-01 

1.6936-02 

1. 0976-07 

1.8336-03 

4.4956-02 

2.3 3 86 - 03 

9.6586-05 

4.3736-03 

1.8606*04 



2.726E-01 

1.7 7 26 - 02 

1.3116-07 

1.9606-03 

4.1766-02 

2.3006-03 

8.5206-05 

1376-03 

1.8806*04 



2.734E-01 

1.8466-02 

1.5626-07 

1.8856-03 

3.8906-02 

2.2616-03 

7. 5226-05 

3,9136-03 

1.9006*04 



2.745E-01 

1.9216-02 

1. 8546-07 

1.9066-03 

3.6256-02 

2.2216-03 

6.6476-05 

5.6926-05 

1.9206*04 



2.752E-01 

1.9976-02 

2.1926-07 

1.9256-03 

3.3806-02 

2. 1816-03 

5.8796-05 

3.4836-03 

1.9406*04 



2.757E-01 

2.0726-02 

2. 5836-07 

1.9416-03 

3.1536-02 

2. 1406-03 

5.2056-05 

5.2846-03 

1.9606*04 



2.T62E-01 

2.1486-02 

3.0336-07 

1.9546-03 

2.9436-02 

2.0996-03 

4.6116-05 

3. 0936-03 

1.9806*04 



2.7&4E-01 

’.2746-02 

3.551E-Q7 

1.9656-03 

2.7496-02 

2.0586-03 

4.0896-05 

2.9126-03 

2.0006*04 



2.766E-01 

, 3006-02 

4.1446-07 

1.9756-03 

2.5686-02 

2.0166-03 

3.6296-05 

2,7406-03 

2.0206*04 



2.T67E-01 

2.3776-02 

4.8226-07 

1.9796-03 

2.4016-02 

1.5756-03 

3.2236-05 

2.5776-03 

2.0406*04 



2.7676-01 

2.4536-02 

5.5946-07 

1.9836-03 

2.2456-02 

1.9336-03 

2.8656-05 

2.4226-03 

2.0606*04 



2.7456-01 

2.5296-02 

6.4716-07 

1. 9856-03 

2.1016-02 

1.8916-03 

2.5496-05 

2. 2766-03 

2.0806*04 



2.7636-01 

2.6056-02 

7.4656-07 

1 .9846-03 

1.9666-02 

1.8506-03 

2.2696-05 

2,1376-03 

2.1006*04 



2.7406-0) 

2.68V6-02 

8.5896-07 

1.9816-03 

1.8416-02 

1.8086-03 

2.0216-05 

2.0066-03 

2.1206*04 



2.7566-01 

2.7576 02 

9.8576-07 

1.9766-03 

1. 7256-02 

1.7676-03 

1.8026-05 

1.8836-03 

2.1406*04 



2.7526-01 

2.8326-02 

1.1296-06 

1.9 706-03 

1.6176-02 

1.7276-03 

1.6086-05 

1.7666-05 

2.1606*04 



2.7476-01 

2.9076-02 

1.2896-06 

1,9626-03 

1.5166-02 

1.6866-03 

1.4366-05 

1.6566-03 

2.1806*04 



2.7416-01 

2.9 8 26 - 02 

1.4686-06 

1.9526-03 

1.4216-02 

1.6466-03 

1.2836-05 

1.5536-03 

2.2006*04 



2.7346-01 

3.0576-02 

1.6696-06 

1.9406-03 

1.3346-02 

1.6066-03 

1.1476-05 

1.4566-03 

2.2206*04 



2.7276-01 

3.1316-02 

1.9936-06 

1.9276-03 

1.2526-02 

1.5o7E-03 

1.0266-05 

1.3646-03 

2.2406*04 


) 

!■ 

2.7206-01 

3.20 56-02 

2.1426-06 

1.9126-03 

1.1756-02 

1. 5286-03 

9.1826-06 

1.2796-03 

2.26 06*04 


f 

2.712E-01 

3.2786-02 

2.4196-06 

1,8976-03 

1.1046-02 

1.4906-03 

8.2246- 06 

1.1986-03 

2.2806*04 



2.7046-01 

3.3516-02 

2.7276-06 

1,8806-03 

1,0376-02 

1.4536-03 

7.3706-06 

1.1226-03 

2.3006*04 



2.6956-01 

3.4236-02 

3.0676-06 

1.8616-03 

9. 7446-03 

1.4156-03 

6.609E-06 

1.0516-03 

2.3206*04 

' 


2.4866-01 

3.4956-02 

3.4446-06 

1.8426-03 

9.1606-03 

1.3796-03 

5.9306-06 

9.8456-04 

2.3406*04 


f 

2.4776-01 

3.5666-02 

3.3596-06 

1.8226 - 03 

8.6136-03 

1.34 36-03 

5.3236-06 

9. 2206-04 

2.3606*04 



2.46 76-01 

3.6376-02 

4.3176-06 

1.8016-03 

6.1006-03 

1.3076-03 

4.7816-06 

8.6346-04 

2.3806*04 


tk 

2.65 76-01 

3.7076-02 

4.8206-06 

1.7796-03 

7.6216-03 

1.2736-03 

4.2966-06 

8.0856-04 

2.4006*04 


{ 

? 

2.64 -.6-01 

3. 7776-02 

5.3736-06 

1.7576-03 

7.1716-03 

1.2396-03 

3.8636-06 

7.5716-04 

2.4206*04 



2.63.6-01 

3. 8466-02 

5. 9796 -06 

1.7346-03 

6.7506-03 

1.2056-03 

3.474E-C6 

7.0e'>F-04 

2.4406*04 


I 

2.62 56-01 

3.9156-02 

6.6436-36 

1.7106-03 

6.3556-03 

1.1726-03 

3. 1276-06 

6.6386-04 

2.4606*04 


f 

2.6146-01 

3.9836-02 

7.3696-06 

1.6956-03 

5.9846-02 

1.1406-03 

2.8156-06 

6.2166-04 

2.4806*04 


i 

2.6026-01 

4.0506-02 

8.1626-06 

1.6616-03 

5.6366-03 

1.1086-03 

2.5366-06 

5.8216-04 

2. 50f6*04 
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(a) Density, logjo (p/Pq)- 

Rgure 1.- Nondimen sional thermodynamic properties for carbon dioxide as a function 

of temperature for various pressures. 
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(g) Specific heat at constant volume, CvWq/R. 
Figure 1.- Continued. 
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Moll friction 





















(i) Concluded, 
figure 2.- Concluded. 


NASA-Langley, If 76 L- 10724 


489 







